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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

MAURICE  H   STANS,  S«r*Urv 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 
ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 

JANUARY  1969 
Volume  74         No.  1 


Temperature 

Precipitation 

if 

<3 

Dig 

01 

< 

■3 
,§ 

2 

3 
a 

I 

• 

a 

« 

1 
a 

No.  of  Days 

3 

■3 

Si 

11 

Ok 

a 

£ 
g> 

5 

a 

Snow.  Sloet 

No.  of  Days 

Ha 

Max. 

Min. 

H 

■S-a 
D  o 

SS 

• 

a 

1 

£ 

o 

1 

ii 

3  » 

S  1 

s  \ 

*   »   • 

HIGH  PLAINS          01 

AMARILLO  HB  AIRPORT    //R 

ANDREWS 

BIG  SPRING 

BORGER  3  W 

BRAVO 

55.9 
64.1 
66.2 
37.1 
59.3 

26. B 

34.8 
36.2 
27.9 
26.4 

41.4 
49.5 
51.2 
42.5 
42.9 

4.7 

73 
80 
82 
74 
73 

27+ 

8 

8 
26 
26 

8 
17 
18 
8 
3 

24 
24 
24 
24 
24 

726 
474 
420 
689 
680 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

24 

14 

9 

23 

23 

0 
0 
0 
0 
0 

.02 

T 
.00 

T 

T 

-   .63 

.02 

T 
.00 

T 
T 

10 
29 

29  + 
23 

.2 

.0 

.0 

T 

.0 

T 
0 
0 

T 
0 

11 

23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8ROWNFIELD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

60.6 
55.6 
61. 9M 
34.2 
35.9 

28.4 
27.1 
28. 6M 
24.8 
23.2 

44.5 
41.4 
45. 3M 
39.5 
39.6 

84 

77 
74 
73 
72 

9 
27 

8 
27* 
27* 

11 
8 

5 

1 

1 
24 

24+ 

1 

628 

725 
604 
782 
779 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
2 

1 

18 
21 
22 
25 

2  3 

0 

0 
0 
0 
0 

T 
T 

.05 
.00 

T 

-   .59 

T 
T 

.04 
.00 

T 

29  + 
22  + 

10 

10 

T 

.0 

.5 

.0 

T 

0 
0 

T 
0 
0 

10+ 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

CROSBYTDN 

OALHART  FAA  AIRPORT 

OIMMITT 

DUMAS 

FLOYDADA 

56. 8M 

35.1 

38.5 

53.8 

35.9 

27. 5M 

23.6 

24.1 

23.0 

23.2 

42. 2M 

39.4 

41.3 

38.4 

40.6 

2.5 

82 
75 
76 
73 
79 

9 
26 

9 
27 

9 

10 
3 
3 

3 

7 

1 
24 
1 
1 
1 

704 

766 
728 
817 
749 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

2 
2 

20 
28 
25 
29 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

.02 

T 

.01 

T 

.01 

-  .90 

-  .44 

.02 

T 

.01 
T 
.01 

15 
29  + 
11 

24  + 
20 

.0 

T 
.1 

T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

FOLIETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GAROEN  CITY  1  E 

G ROVER 

48.5 
57.7 
59.1 
60.6 
55.9 

20.3 
24.7 
24.4 
31.1 
25.3 

34.4 
41.2 
41.6 
45.9 
40.6 

73 
75 
78 
82 
75 

28 

9 
9 
9 

14 

0 
5 

5 
15 
6 

1 

1 
24 

5+ 
24 

942 
728 
713 
589 
749 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

1 

0 

0 

0 

29 

22 
25 
15 
26 

1 

0 
0 
0 
0 

T 

.05 

.00 

T 

.12 

-   .74 

T 

.03 

.00 

T 

.12 

23  + 

10 

30 
22 

.0 
.8 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HEREFORD 
LAMESA  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 
LITTLEFIELO  NO.  2 

57.4 
61.3 
60.4 
50.1 
59.6 

24.6 
30.3 
27.6 
21.0 
2B.3 

41.0 
45.8 
44.0 
35.6 
44.1 

4.3 

74 
81 
81 
75 
79 

9* 
9 
9 
28 
8 

4 
15 

10 
0 
12 

1 
1 
1 
1 
24+ 

735 

567 
644 
906 
645 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 
5 

0 

25 
15 
19 

28 
18 

0 

0 

0 

1 

0 

.03 

.27 

T 

.00 

.00 

-   .48 

.03 

.24 
T 

.00 
.00 

11 
16 
23 

.3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LUBBOCK  WB  AIRPORT       R 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  HB  AIRPORT     //R 

MIDLAND  4  ENE 

59.7 

51.3 
51.5 
61.9 
65.3 

30.1 
26.3 
24.2 
33.2 
34.0 

44.9 
38.6 
37.9 
47.6 
49.7 

5.7 

2.7 
3.6 

82 

75 
75 
81 
83 

8 
27 
28 

8 
8 

12 
4 
1 

18 

16 

24 

1 

1 

24 

24 

614 

603 
832 
535 
468 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
4 
4 
0 
0 

16 
23 
27 
15 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
T 

.07 
.02 

T 

-  .66 

-  .63 

-  .76 

T 
T 
.05 

.01 

T 

31  + 
11 
23 
19  + 
31 

.0 
T 

.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MORTON 
MULESHOE  1 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

60.6 
58. 8M 
57.8 
54.2 
36.4 

27.4 
23. 7M 
25.5 
25.5 
26.4 

44.0 
41. 3M 
41.7 
39.9 
41.4 

4.6 

79 
78 
78 
73 
73 

22+ 

9 

9 
28 
27+ 

9 
7 
7 
0 
5 

1 
1 
1 
1 
24 

647 
729 
717 
774 
725 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

0 

22 
25 
22 
26 
25 

0 
0 
0 

1 

0 

.00 

T 

T 

.03 

.06 

-  .65 

-  .50 

.00 

T 

T 

.03 

.03 

29 

29+ 

23 

23+ 

.0 

.0 

.0 

T 

.5 

0 
0 
0 

T 

1 

12  + 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PERRYTON  5  NNE 
PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTON 

48.7 
60.6 
57.5 
61.3 
55.0 

20.8 
25.2 
27.9 
28.7 
23.8 

34.8 
42.9 
42.7 
45.0 
39.4 

3.1 

73 
80 
76 
79 
78 

28 
9 
9 
8 
9 

-  1 
12 
10 
15 
2 

1 
24 

1 
1 
1 

930 
675 
6B4 
616 
787 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

0 
0 
0 
2 

29 
23 

24 
17 

28 

1 

0 
0 
0 
0 

T 

.05 

T 

.05 

.00 

-  .61 

-  .80 

T 

.05 

T 

.03 

.00 

30+ 
29 
29 
29 

T 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  SW 
TAHOKA 

TULIA 

54.2 

53.1 
58.2 
59.9 
37.0 

25.5 

22.3 
28.1 
28.6 
25.0 

39.9 

37.8 
43.2 
44.3 

41.0 

6.0 

74 
73 
73 

a6 

77 

27 
15 

14 
9 
9 

5 

1 

7 

12 

4 

24 

1 

24 

1 

1 

771 
834 
668 
635 
735 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

2 
1 
0 
1 

25 

29 
22 
IB 

26 

0 
0 
0 
0 
0 

.01 
.06 
T 
.02 

T 

-   .74 

.01 
.06 
T 
.02 

T 

23 

24 

23+ 

29 

10 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

VEGA 

56. 1M 

23.4 

39. 8M 

3.9 

72 

a 

2 

1 

764 

0 

2 

27 

0 

T 

-   .67 

T 

24* 

T 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

42.0 

3.8 

.02 

-   .64 

.1 

•   •   • 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT     //R 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

60.0 

M 
58.6 
67.8 
34.9 

36.0 

M 
30.6 
33.6 
29.5 

48.0 

M 
44.6 
31.7 
42.2 

3.4 
6.5 

86 

87 
90 
80 

8 

9 

6 

26+ 

17 

12 
17 
12 

1 

1 

5+ 
24 

320 

623 

406 
698 

0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 
2 
0 
2 

10 
12 
16 
13 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

.81 
.18 
.12 
.16 
.12 

-  .07 

-  .63 

-  1.14 

-  .70 

.79 
.18 

.10 
.09 

.11 

29 
29 
29 
29 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

0 

1 

1 

r> 
0 

a 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 

34.4 

M 
67.4 
38. 7M 
56.4 

24.9 
37.2 

36.0 
28. 9M 
30.4 

39.7 

M 
31.7 
43. 8M 
43.4 

76 

85 

83 
85 

27+ 

6 
9 
9 

6 
18 
18 
9 
9 

1 
1 
24 
1 
1 

77B 

402 
653 
660 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 
0 
2 
2 

24 

11 

10 
18 
18 

0 
0 

0 
0 
0 

.03 
.20 
.08 
.00 
1.12 

-  1.36 

.03 
.10 
.08 
.00 
.70 

10 
30 
29 

29 

.4 

T 

.0 

.0 

.0 

T 
0 
0 
0 
0 

10 

0 

1 

0 
0 
2 

0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HOROS  CREEK  DAM 

JAYTON 

63.2 

54.6 
58.0 
60.2 
58.9 

36.0 
29.9 
31.0 
34.1 
30.9 

49.6 
42.3 
44.5 
47.2 
44.9 

82 
60 
86 
67 
85 

8 

30+ 
9 
9 
9 

15 
13 
11 
15 
10 

24 
25 

1 
1 
1 

470 
700 
624 
545 
613 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 

1 

0 

9 

18 
17 
13 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.00 
.29 
.16 

.00 

-   .62 

T 

.00 

.21 

.07 

.00 

15 

29 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

MATAOOR 

MEMPHIS 

MUNOAY 

PADUCAH 

POST 

37.4 
55.0 
62.0 
56.5 
58.9 

27.8 
27.2 
32.8 
29.1 
32.5 

42.6 

41.1 
47.4 
42.8 
45.7 

2.0 

84 
79 
88 
84 
84 

9 
26  + 
6 
9 
9 

10 
7 

16 
8 

15 

2 

1 

24+ 

1 

1 

687 
733 
538 
682 
590 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
0 
2 
0 

21 
21 
13 

20 
13 

0 

0 

n 

0 
0 

T 
.25 

.53 

T 
.06 

-  .43 

-  .69 

T 

.25 

.26 

T 
.04 

16 
16 
29 
31 
29+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 
0 

0 

0 

1 
a 
a 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

QUANAH  5  SE 

ROSCO*-'-- 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAR  25  1969 

54.4 

^62.4 

.62.6 

56.6 

56.0 

26.8 
34.9 
35.1 
30.8 
28.8 

40.6 
48.7 
48.9 
43.7 
42.4 

.3 
2.5 

85 
76 
85 
88 
79 

9 

26 

8 

9 

27 

9 
16 
17 

9 
10 

4+ 
24 
24 

1 
24 

750 
501 
493 
652 
691 

0 
0 

0 
0 

0 

3 
0 
0 
1 

1 

23 
10 
11 
14 

to 

0 

0 
0 
0 
0 

.08 
.20 
.25 

.73 
.02 

-  .78 

-  .62 

-  .38 

.05 
.20 
.15 
.38 
.02 

16 
29 
28 
29 
17 

.0 
.0 

.0 

.0 

T 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 

2 

2 

0 

a 

0 

n 

0 
0 
0 
0 
0 

; 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


TEXAS 
JANUARY 


Temperature 

Precipitation 

fcg 

ii 

,1 

en  3 

s| 

>  3 

■ 
a 

1 

> 
< 

■3 

el 

5  o 
|z 

S| 

J 

53 

• 

8 
I 

3 

a 

I 

a 
« 

1 

Q 

No.  of  Day 

l 

3 

'I 
II 
3.8 

* 

■ 
0 

a 

Snow,  Sleel 

No.  ot  Daya 

Station 

Max. 

Min. 

3 

■So 
a.  a 

s  % 

• 

0 
0 

Z 

8 

■ 

o 
0 

0 

2 

0 

til 

H  * 

-  > 

•A 

SNYDER 

TRUSCOTT 

1URKEY 

VERNON 

WELLINGTON  2  ENE 

59.3 
96.3 

59. 8M 

30.5 
30.3 
26. 9M 

44.9 
43.3 
43.  4M 

2.7 

83 
86 
84 

9 
9 

9 

15 

10 
12 

1 

1 

11 

618 
664 
659 

0 

0 
0 

0 
2 

1 

15 
19 
23 

0 
0 
0 

.00 
.00 

.04 

-       .71 

.00 
.00 
.03 

29 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

WICHITA  FALLS  HB  AP      R 
WINTERS  1  NNE 

56.6 
61.3 

31.2 

31.4 

43.9 

46.4 

1.1 

87 
87 

8 
9 

15 
13 

4+ 
1 

646 

572 

0 
0 

1 
1 

16 
17 

0 
0 

.57 
.33 

-   .55 

.43 
.26 

29 
30 

T 
.0 

0 
0 

2 

1 

0 

0 

0 
0 

DIVISION 

45.0 

2.4 

.21 

-   .75 

T 

»    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDWELL  DAM 
BELTDN  DAM 
BENBROOK  DAM 

58.6 
60.5 
58.2 
60.0 
57.6 

31.8 
32.7 
35.9 
38. 7 
34.4 

45.2 

46.6 
47.1 
49.4 
46.0 

.9 

90 
88 
Bl 
84 
83 

9 

8 

23 

23 

9 

13 
15 
16 
20 
15 

1 
2+ 

607 
561 
557 
487 
583 

1 

0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

16 
12 

11 

12 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

.68 
.73 
.46 
.56 
.34 

-   .39 

.34 
.56 
.43 
.27 
.21 

29 
29 

30 
2 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
1 
2 
2 

0 

l 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  SE 

BRECKENR1DGE 

BRIDGEPORT 

56.3 

60.0 
57.7 
59.9 
57.6 

35.5 

34.9 
33.0 
34.3 
32.7 

45.9 
47.5 
45.4 
47.1 
45.2 

62 
88 
93 
89 
92 

8 
8 
9 
8 
9 

14 
15 
13 
15 
11 

24+ 

11 

587 

536 
603 
548 

608 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

1 

0 

1 

13 
10 
13 

11 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

2.75 
.66 
1.18 
1.41 
2.68 

.21 

.97 

1.80 

.34 

.64 

1.27 

2.27 

30 
30 
30 
29 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
2 
3 

2 

0 

1 

1 
1 

1 

0 
0 

1 

1 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

60.2 
64.7 
61.3 
58.7 
59.2 

36.6 
42.7 
39.1 
37.0 
39.2 

48.4 
53.7 
50.2 
47.9 
49.2 

2.7 
3.4 
3.0 
.9 
3.3 

87 
85 
88 
82 
88 

9 
22 

8 
23 

6 

18 
18 
18 

17 
20 

310 
372 
466 
530 
484 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

12 
8 

9 

11 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

.19 
1.47 
1.06 
1.91 
2.13 

-  1.64 

-  1.43 

-  .98 

-  .95 

-  .19 

.15 

.82 

.47 

1.12 

1.03 

29 
16 
30 
30 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
3 
3 
2 

0 

1 

0 
2 
2 

0 
0 
0 

1 
1 

OENISON  DAM 
OENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

57.7 
61.0 
60.3 
58.4 
65.3 

35.8 
36.6 
35.8 
33.3 
39.3 

46.8 
48.8 
48.1 
45.9 
52.3 

3.4 
3.0 

84 
90 
88 
90 
88 

6 
8 
9 
9 
6 

15 
16 
13 
12 
18 

24 

557 
500 
517 
566 
403 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

11 

9 

11 

1Z 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

3.23 

1.56 

.21 

.85 

T 

-  .34 

-  1.85 

1.76 
.70 
.12 
.74 

T 

29 
29 
29 
30 
31  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
1 
1 

0 

3 
1 
0 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

61.9 
60.0 
55.6 
61.1 
65.5 

38.1 
37.9 

31.8 
36.4 
42.5 

50.0 
49.0 
43.7 
48.  B 
54.0 

3.5 
-   .3 

82 
88 
88 
89 
86 

22 

8 

9 

9 

22 

12 
17 
11 
15 
19 

464 
492 
654 
508 
353 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 

0 

9 

10 

15 
14 

7 

0 
0 
0 
0 

0 

.48 
1.26 
2.25 

.41 
.49 

-   .78 
.18 

.42 

.50 

1.81 

.31 

.21 

30 
29 
30 
30 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
3 
1 
2 

0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

65.3 

6*.  7 
58.0 
65.4 
57.3 

37.8 
39.5 
32.4 
38.4 
34.2 

51.6 
52.1 
45.2 
51.9 
45.8 

1.7 

89 
88 
92 
89 
88 

8 
8 
9 
8 
9 

16 
19 
13 

17 
15 

5+ 

24 

422 

399 
609 
410 
593 

0 

0 

1 

0 
0 

0 

0 

1 

0 

1 

11 

9 
14 

8 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

.52 
.23 

.56 

.18 
1.94 

-   .75 

.45 
.23 

.30 

.05 

1.40 

30 

30 

30 

30+ 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

Z 
0 
2 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 

HAMILTON 

HENRIETTA 

HICO 

55.4 
59.5 
60.9 
58.  1 

65.8 

33.7 
38.3 
35.2 
29.2 
37.8 

44.6 
48.9 
48.1 
43.7 
51.8 

1.0 
1.4 

80 
81 
91 
85 

91 

23 
23 

9 
9 
8 

14 
20 
17 
9 
16 

5  + 

624 
502 
522 
655 
415 

0 
0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 
0 

14 

11 
14 
17 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

4.09 

2.71 

.44 

.97 

.66 

1.20 

3.73 
1.60 

.44 
.77 
.61 

30 
16 
30 
29 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
1 
2 
1 

1 

1 

0 

1 
1 

1 
1 

0 
0 
0 

HILLSBORO 
JACKSBDRO 
KAUFMAN 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

59.7 
63.1 

M 
67.6 
57.2 

35.6 
35.2 

M 
39.2 
35.6 

47.7 
49.2 

M 
53.4 
46.4 

82 
92 

86 
82 

23+ 

B 

8 
9 

18 
15 

19 
16 

2  + 
24+ 

543 
485 

364 
575 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

13 

11 

11 

9 

11 

0 
0 

0 
0 
0 

.44 
2.13 

.64 
3.28 

.42 
2.03 

.75 

.24 

2.82 

30 
30 
30 
2 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

4 
4 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 

1 

MARLIN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  P»A  AP 

62.7 

60.4 
58.0 
57.8 
59.9 

41.5 

37.0 
37.2 
37.6 
36.0 

52.1 
48.7 
47.6 
47.7 
48.0 

.8 

84 
83 
83 
79 
91 

22 
23 

8 
23 

8 

20 
18 
16 
20 
17 

5  + 

413 
513 
532 
536 
521 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

0 

1 

0 

8 

13 

9 

11 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

.95 

.47 

4.29 

2.60 

1.78 

-  1.87 

-  .45 

.43 
.28 

3.14 
1.47 
1.27 

16 
30 
30 
16 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
3 
4 
3 

0 

0 
2 
2 
1 

0 
0 

1 
1 
1 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

58.4 
61.6 
53.9 
54.7 
60.4 

36.9 

M 
33.4 
32.8 
35.3 

47.7 

M 
43.7 
43.8 
47.9 

1.0 

80 
84 
79 
89 
89 

23 

6 
9 
9 
9 

18 

14 
12 
11 

533 

652 

652 
528 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 
1 

11 

13 
13 
15 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

.93 

.66 

3.74 

1.85 

.11 

2.66 

.45 

.55 

4.72 

1.22 

.05 

30 
29 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
3 

3 
0 

0 

1 

2 
1 

0 

0 
0 

1 
1 

0 

PUTNAM 
QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

62.2 
62.2 

61.0 
61.0 
63.8 

36.4 
38.5 
36.2 
34.5 

41.7 

49.3 

50.4 
48.6 
47.8 
52.8 

89 
Bl 
89 
89 

83 

e 

22 

8 

9 

22 

17 
17 
16 
14 
21 

24+ 
24 

479 
451 
503 
529 
393 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

10 

8 

11 

12 
9 

0 
0 

0 
0 
0 

.50 
1.24 
1. 10 

.15 
l.Sfj 

-   .56 

.35 

.77 
.55 
.06 
.51 

30 
30 
30 
29 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

3 

2 
0 

4 

0 

1 
1 
a 
l 

0 
0 
0 
0 
0 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  6  SW 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

54.4 
57.5 

60.4 
61.5 

32.0 
32.1 

38.1 
39.9 

43.2 

44.8 

49.3 

50.7 

.7 

1.6 

81 
91 

81 
82 

9 
9 

23 
23 

12 
10 

21 

20 

5+ 

667 
620 

488 

451 

0 

1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

15 
15 

13 
11 

0 
0 

0 
0 

2.96 
1.43 

.61 
1.37 

.49 
-  1.19 

2.25 

1.10 

.31 
.94 

30 
30 

2 

16 

T 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

2 

3 

3 

4 

2 
1 

0 
1 

1 

1 

0 
0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT           R 

WAXAHACHIE 

M 
57.7 
59.1 
61.0 
62.3 

M 
31.8 
37.7 
41.1 
38.9 

M 
44.6 
48.4 
51.1 

50.6 

.5 

3.1 

88 
83 
83 
82 

9 
23 
22 
22  + 

10 
19 
23 
16 

620 
312 
438 
452 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

9 

16 

12 

8 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

1.03 
.32 
.55 

.45 
.25 

-  1.41 

-  .78 

-  1.82 

.56 
.17 
.32 
.23 
.25 

16 
29 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
2 
1 
1 

1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

57.7 
60.7 

33.3 

37.1 

45.5 

48.9 

1.9 

88 
68 

9 
9 

12 

18 

2  + 

596 
303 

0 
0 

1 

0 

12 

13 

0 
0 

1.47 
.32 

-   .67 

1.23 
.27 

30 
30 

.0 
.0 

0 
0 

3 

1 

1 
a 

1 

0 

DIVISION 

48.2 

2.8 

1.27 

-   .91 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   2    - 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 
JANUARY 


Temperature 

Precipitation 

01  a 

•  "5? 
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No.  of  Days 

3 
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o 
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Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

0 

H 

•3-0 

o  i 

Q  0 

i° 
i  o 

Q 

• 
o 

s 

o 

0 

2 

1 

s! 

5  | 

S  » 

o  E 

*    »    * 
EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

ATHENS 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTfcRVlLLE 

64.2 
62.1 
60.6 
59.3 
59.6 

41.4 
41.8 
41.7 
37.4 
40.0 

52.8 

52.0 
51.2 
48.4 
49.8 

80 
80 
80 
79 
80 

23 
22 
22 
23 
23 

19 
21 
18 
15 
18 

6 
1 
5 

6  + 
5 

392 

413 
438 
521 
475 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

12 

7 
10 
15 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

1.10 

1.77 
2.35 
1.50 
1.89 

-  2.63 

.37 
.51 
1.20 
.49 
.76 

31 
16 
29 
3 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
6 
5 
6 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

CLARKSVULE  2  E 
CQLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

56.5 
61.2 
61.4 
62.3 
60.2 

33.9 

39.8 
44.1 
41.3 
39.0 

45.2 
50.5 
52.8 
52.1 
49.6 

79 
80 
80 
80 

80 

23+ 

23 

22 

23 

23 

12 
16 
20 
19 
18 

2  + 
5 
5 
5 

6  + 

608 
453 
398 
405 
487 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

14 
12 
6 
12 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

6.09 
1.37 
1.58 
.97 
1.69 

4.73 
.52 

.45 
.37 

.40 

30 

17 
16  + 
17 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

5 
5 
4 

7 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

DAINGERFIELD  9  S 

DIALVILLE  2  W 

EMORY 

EVAOALE 

FAIRFIELD 

M 
60.3 
56.0 
61.0 
62. 6M 

M 
41.8 
35.3 
42.9 
41. OM 

M 
51.1 
45.7 
52.0 
51. 8M 

78 
79 
79 
76 
78 

28  + 

22 

23 

24 

23+ 

20 
18 
16 
19 
19 

5  + 
5 
1 
5 

1 

444 
597 
410 
417 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

e 

12 

11 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

2.97 
1.20 
2.43 
1.30 
1.76 

1.17 
.30 

1.05 
.33 
.81 

29 

29  + 
29 

17 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
3 
6 
5 

3 

0 
2 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLAOEWATER 
GROVETON  2  NNW 
HEMPHILL 

63.1 
56. 3M 
57.  8 
62.0 
60.4 

42.5 
35.4 
36.6 
42.5 
40.4 

52.8 
45. 9M 
47.2 
52.3 
50.4 

81 
80 
80 
81 
79 

22 
23 
23 
22 
23 

19 
15 
16 

16 
15 

5 

5 
5 

5 

5 

393 
591 
543 
406 
461 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
13 
12 

9 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

2.45 
1.72 
1.23 

1.41 
1.23 

.82 
.76 
.43 
.42 
.57 

16 

29 

29 

3 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

4 

5 

4 

1 
2 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

HEMPSTEAO 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

62.5 

57.9 
61.1 
59.6 
61.1 

42.8 
37.0 
40.0 
39.5 
40.8 

52.7 
47.5 
50.6 
49.6 
51.0 

-   .2 

79 
79 
80 
79 
80 

29+ 

23 

23 

23 

22 

20 
17 
24 
21 
17 

5 
5 

7+ 
6  + 
5 

396 
542 
445 
481 
443 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

15 

12 

14 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

1.15 
1.03 
1.00 
1.19 
1.49 

-  3.21 

-  2.90 

.41 
.35 
.32 

.49 
.97 

16 
30 
16 
3 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

4 
4 

4 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

M 
60.2 
63.8 
61.7 
57.2 

M 
42.2 
43.2 
41.8 
37.5 

M 
51.2 
53.5 
51.8 
47.4 

1.6 
-   .3 

88 
78 

77 
81 
78 

24 
22+ 
22  + 
23 
29+ 

21 
17 
18 
21 

5 

5 

6+ 

4 

434 
365 
423 
546 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

9 

8 

12 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

l.ie 

1.19 
1.05 
1.14 

-  3.54 

-  3.13 

.33 

.34 
.42 
.64 

30 

31  + 

3 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
5 

3 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

MINEOLA  a  ENE 

59.7 
62.3 
63.5 

57.5 
60.5 

39.4 

43.7 
43.4 
38.0 
39.4 

49.6 

53.0 
53.5 
47.8 
50.0 

3.1 
.7 

80 
81 
80 
79 

80 

23 
22 
22 
23 
22 

17 
18 
20 
18 
15 

5 
5 
5 
5 
5 

482 

396 
373 
530 
476 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

13 

8 

9 

12 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

1.64 
1.49 
1.67 
1.69 
2.37 

-  3.06 

.52 
.62 

.83 
.66 

.66 

16 
2 

16 
31 

31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

5 
4 
5 
4 

1 
1 
1 
1 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTQN 
PALESTINE 

55.8 
55.5 
59.4 
61.7 
57.8 

35.0 
35.2 
39.3 
38.8 
36.0 

45.4 
45.4 
49.4 
50.3 
47.9 

.4 

1.0 

-   .7 

79 
80 
80 
78 
79 

23+ 

23 

23 

22 

23 

16 
16 
17 
14 
20 

5 

1 
5 

6+ 
4+ 

607 
610 
488 
464 
531 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

14 
12 
14 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

2.82 
2.87 
1.70 
1.40 
1.59 

-  2.76 

-  1.93 

.92 

1.39 
.61 
.44 
.40 

29 
29 
3 
30 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
6 
4 
6 

2 
2 

1 
0 
0 

0 
2 

0 
0 
0 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

SIMMS  2  NNK 

60.8 
66. 7M 
56.9 
60.4 
59. 2M 

40.9 
45. OM 
37.9 
42.2 
37. 4M 

50.9 
55.  9M 
4/. 4 
51.3 
48. 3M 

80 
80 
79 
79 
79 

22 
22 
23 
23 
8 

18 

21 

18 
16 

5 

7+ 
5 

5+ 

446 
306 
550 
437 
520 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 

13 
9 

13 

0 
0 

0 
0 
0 

1.28 

.76 

1.48 

1.21 

3.14 

-  4.63 

.46 
.66 
.50 
.47 
1.96 

16 
3 

17 
3 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

1 

5 
4 
6 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

SPURGER  DAM  B 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TEXARKANA  DAM 
TYLER  5  NE 

60.8 
56.0 
56.9 
56. 7M 
57.3 

41.5 
34.7 
35.1 
36.  OM 
36.1 

51.2 

45.4 
46.0 
46. 4M 
46.7 

79 
80 
80 
79 
80 

23 

23 

9 

9 

23 

18 
15 
19 
20 
14 

5 
1 
5 
5 
5 

439 

607 
586 
581 
567 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

10 
13 

14 
15 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

.93 
2.45 
5.85 
3.85 

.96 

.31 
1.48 
2.00 
1.95 

.32 

3 
30 
31 
29 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
6 
5 
3 

0 
2 
3 
2 
0 

0 

1 

3 
2 

0 

WARREN 
HILLS  POINT 

63.5 
56.9 

43.0 
34.8 

53.3 
45.9 

79 
80 

22 
23 

16 
15 

5 

1 

372 
588 

0 
0 

0 

1 

8 

13 

0 
0 

1.12 
1.53 

.37 
.57 

30 
30 

.0 
.0 

0 
0 

5 
3 

0 

2 

0 
0 

DIVISION 

49.8 

1.1 

1.81 

-  2.41 

.0 

»    *    * 
TRANS  PECOS          05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMDRHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

65.0 

64.6 
67.2 
70.2 
60.9 

39.6 
37.2 
36.5 
35.6 
40.7 

50.3 
50.9 
51.9 
52.9 
50.8 

3.6 
4.6 

76 

88 
83 
83 

74 

14+ 
9 
8 
8 
9 

21 
23 
22 
19 
22 

5+ 
24 
23 

5 

4 

446 
430 
399 
368 
429 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
11 
11 
10 
5 

0 

0 
0 

0 

0 

.02 
.00 
.03 
.06 
.67 

-  .79 

-  .72 

.01 
.00 
.03 
.04 
.48 

28  + 

14 
1 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

ORYDEN 

EL  PASO  W8  AIRPORT       K 

FABENS 

64.4 
60. 2M 
62.6 
62.2 
64.1 

29.5 

34. 1M 
38.2 
35.0 
30.6 

47.0 
47. 2M 
50.4 
48.6 
47.4 

5.7 

77 
80 
83 
74 
77 

14 

27 

9 

8 

9 

17 
20 
23 
20 
19 

4 
1 
5 
5 
5 

552 

547 
445 
503 
539 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

21 

14 

9 

12 

16 

0 

0 
0 
0 
0 

T 

.07 

.14 

.05 

.03 

-   .41 

T 

.07 

.11 

.03 

.03 

15 

29 

2 

14 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

67. 9M 

65.6 

64.7 

61.1 

63.9 

29. 9M 

35.3 

31.2 

35.4 

33.5 

48. 9M 
50.5 
48.0 
48.3 
48. 7 

78 
86 
84 
80 
76 

27  + 

9 

9 
15 

9 

17 
22 
19 
21 
23 

5 

25 
5 

25+ 
5+ 

493 
445 
520 
511 
498 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

19 
H 
16 
11 
11 

0 
0 

0 
0 
0 

.10 

.00 

.03 

T 

.20 

.10 

.00 

.03 

T 

.18 

15 

29 

11  + 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MARATHON 
MARFA  NO  2 
MENTQNE  2  NNE 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

64.9 

64.9 
67. 7M 
67.4 
58.7 

32.9 
28.1 

34. 7M 

35.4 

37.5 

48.9 

46.5 
J1.2M 
51.4 
48.1 

80 
76 
76 
84 
72 

9 

13 
27+ 

8 
14+ 

15 

12 
22 
21 
18 

5 
5 

10  + 
5 
5+ 

493 
566 
424 
411 
515 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

14 

24 

12 

12 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

T 

.00 

.01 

.06 

.00 

T 

.00 

.01 

.03 

29 

29 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   3    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TEXAS 
JANUARY 


Temperature 

Precipitation 

ft] 

1  5 

>  a 

1 

E 

.1 

5  ° 

u 

1 

a 

• 

■ 
3 

£ 

t 

a 
S 

| 

a 

No.  ot  Daya 

g 

H 

.1 
i  o 

>- 
I 

a 

■ 
■ 

1 

6 

£ 

a 

Sno 

w.  Sleat 

No.  o(  Daya 

Station 

Max. 

M„, 

H 

■S-a 
E  § 

e 

a 

■ 
1 

0 

• 

1 

z 

5 

o 

9 

3 

u 

B  1 

III 

1  > 
hi 

;  S 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

64.  7 
64.8 
71.2 
66.5 
63.5 

39.7 
30.5 
36.8 
34.9 
30.6 

52.2 

47.7 
54.0 
30.7 
47.1 

4.2 

79 
84 
63 
80 
75 

9 
28 
26  + 

8  + 
28 

27 
17 
23 
20 
15 

5  + 

4 

5 

5 

4 

390 
528 
332 
438 
549 

0 

g 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

7 

17 

8 

13 

17 

0 
0 

0 
0 
0 

.37 

.00 
.01 
.03 
.00 

-   .48 

.29 

.00 
.01 
.03 
.00 

2 

15 
15 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
r 
<- 
<■ 
r 

0 
0 
0 
0 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

MINK  FAA  AIRPORT 

62.5 

68.1 
63,2 
65.6 
64,4 

34.3 
36.7 
33.7 
37.1 
34.0 

48.4 
32.4 
46.5 
31.4 
49.2 

84 

90 
74 
78 
61 

9 

a 
e 

8 
8 

20 
21 
19 
21 

19 

6+ 
11  + 
5 
5 
5 

505 
387 
506 
418 
485 

0 

l 

<j 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
13 
13 
10 

13 

0 

0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
.02 
T 

T 

.00 
.00 
.02 

T 
T 

10 
29  + 

15 

.0 
.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
T 
0 

4 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

YSLETA 

64,0 

31.8 

47.9 

77 

9 

19 

5 

524 

0 

0 

13 

0 

.05 

.05 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

49.6 

3.6 

.06 

-   .62 

T 

*    •    * 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
8RACKETTVILLE 

63.6 
61.1 
61.7 
61.5 
64.9 

41.5 
32.8 
38.3 
37.0 
42.3 

32.7 
47.0 
50.0 
49.3 
53.6 

1.3 
-   .6 

63 
85 
85 
85 
83 

23 
9 
23 
23 
23 

28 

17 
17 
17 
24 

5 
25+ 
6+ 
5 
5 

376 
353 
466 

479 
348 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

8 

13 

11 

14 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

.44 
.U 
.64 
.78 
.82 

-  1.72 

-  1.44 

.24 
.11 
.25 
.24 
.46 

16 
29 
2 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

2 

3 

2 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

BRADY  2  SW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

65.6 
66.2 

66.0 
62.0 

40.0 
40.5 
40.2 
32.8 

32.8 
53.4 
53.1 
47.4 

65 
63 
84 
83 

8 
22 

8 
9 

17 
19 
19 

16 

5 

5 
5 

1 

382 

356 
362 
338 

il 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

10 

11 
11 

14 

0 
0 

0 

0 

.67 
.60 

.20 

.04 

.31 
.22 

.16 
.04 

31 
15 
16 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
3 

1 

0 

0 

a 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

DEL  RIO  WB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NM 
FREDERICKSBURG- 
JOHNSON  CITY 

65.5 

67.6 
60.4 
64.5 
63.5 

43.5 
38.3 
33.4 
40.5 
39.2 

54,5 
53.0 
46.9 
52.5 
31.4 

3.2 

85 
88 
86 
87 
86 

22 

8 
9 

a 

9 

27 
17 
18 
20 
16 

5 

1 
1 
5 
5 

324 
374 
354 
387 
426 

0 

'J 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
10 
15 

10 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

1.04 
.08 
.00 
.67 
.41 

.15 

.87 
.03 
.00 
.42 
.19 

15 
29  + 

30 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 

0 
2 
2 

l 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

62.7 
64.4 
62.9 
62.5 
66. 6M 

34.6 
36.3 
38.5 
36.3 
39.  3M 

46.7 
50.4 
50.7 
49.* 
53. OM 

3.9 
2.1 

86 
88 
86 
88 
90 

9 
9 
9 
9 
22 

17 
12 
17 
17 
22 

6+ 
5 
5 

6+ 
11 

501 
444 
438 
480 
367 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
15 

9 
15 

9 

0 
0 
0 
0 

0 

.19 
.12 
.58 
.63 
.21 

-  1.28 

-  1.27 

.10 
.07 
.30 
.33 

.16 

16 
29 

2 
30 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

c 

0 

1 

0 

1 

2 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

64.9 
63.8 
62. 6M 
65.7 
63.1 

38,4 
35.7 
35. 8M 
36.5 
37.0 

31.7 
49.8 
49. 2M 
31.1 

30.1 

2.6 

82 
90 
88 
86 
84 

22 

9 

9 

8 

23 

18 
17 
16 
22 

16 

5 

6+ 
5 
24 
5 

406 
469 
484 
423 
456 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

15 
15 
12 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

.45 
.22 
.24 

.07 
.47 

-  1.40 

.17 
.19 
.15 
.07 
.17 

2 
2 

2 
29 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 

1 

0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

65.9 
62.4 
62.3 
68.7 
63.2 

36.0 
34.5 
33.7 
33.7 
35.0 

31.0 
48.5 
49.0 
32.2 
49.1 

67 
87 
87 
89 
86 

8 
9 
9 
8 
9 

15 
18 
22 
16 
18 

5 

12  + 
24  + 

1 

5 

432 

504 
485 
392 
485 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

12 
14 
12 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

.16 
.05 

.00 
.15 
.15 

-  1.02 

-  1.14 

.05 
.03 
.00 
.15 
.10 

29 

29 

29 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PRADE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
ROCKSPRINGS 
SAN  ANGELO  DAM 

64.5 
64.3 
62.0 
63.7 
61.8 

32.3 
36.5 
32.6 
39.9 
34.9 

48.4 
50.4 
47.3 
51.8 
48.4 

86 
85 
87 
66 
87 

9 
8 
9 
8 
9 

15 
20 
17 
23 
18 

11 

24 

1 

24 

1 

509 
443 
341 
402 
313 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

9 

18 

11 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

.60 
.10 
.00 
.67 
.03 

.25 

.10 
.00 
.64 
.03 

2 
29 

15 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAN  ANGELO  HB  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

65.7 
62.3 
66.3 
63.5 
66.5 

38.4 
37.8 
36.1 
30.4 
43.0 

52.1 

50.1 
51.2 
47.0 
54.8 

5.2 

90 
90 
87 
85 
85 

8 
9 
9 
9 
22 

20 
19 
17 
16 
22 

1 
5 
5 
1 
5 

399 
456 

419 
550 
319 

1 
1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

9 
13 
15 
18 

6 

0 
0 
0 

0 
0 

.02 
.10 
.39 

.06 
1.80 

-  .95 

-  .79 

.02 
.06 
.20 
.08 
1.47 

29 
30 
3 
30 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
2 

0 
2 

0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

WATER  VALLEY 

63.7 

31.9 

47.6 

84 

9 

12 

1 

526 

0 

0 

16 

0 

.05 

.05 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

50.5 

1.7 

.35 

-  1.25 

.0 

*    *    • 
SOUTH  CENTRAL       0? 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
8RENHAM 
CANYON  DAM 

63.6 
65. 2M 
66.4 
62.  8 
62.3 

43.6 

47. 9M 
43.3 
42.2 
40.5 

53.6 
56. 6M 
55.9 
52.5 
51.4 

3.2 

,2 

1.7 

84 
76 
89 
81 
83 

22 

28  + 
23 
23 
23 

22 
25 
23 

21 
21 

5 
5 
5 
5 
5 

368 
271 
314 
406 
421 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
3 

6 

10 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

.40 
1. 11 

1.41 
1.02 
1.71 

-  1.95 

-  .67 

-  2.20 

.17 
.81 
.95 
.42 
.85 

15 
15 
16 
16 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
4 
4 
4 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

CUERO  3  E 

70.5 
62.6 
65.5 
68.3 
66.8 

50.2 
42.5 
52.2 
49.8 
46.7 

60.4 
32.7 
58.9 
59.1 
57.8 

1.7 

85 

80 
80 
87 
87 

22 
29 
22 
22 
22 

27 
20 
34 
28 
21 

5 
5 
5 
5 

5 

197 
396 
219 
237 
266 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

10 
0 
2 
6 

0 
0 

! 

0 

.39 

1.36 

.39 

.35 

1.02 

-  1.45 

-  1.28 

.29 
.93 
.32 
.31 
.35 

1 
16 
2 
2 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

5 

1 
1 

4 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

65.7 
67.6 
66. 3M 
69.8 
64.3 

44.5 
42.9 
41. 9M 
47.1 
41.7 

55.1 
55.3 
54. 1M 
58.5 
53.0 

2.2 

83 
85 
82 
90 
84 

22 

22 

23+ 

22 

23 

21 
19 
19 
22 
20 

5 
5 
5 

5 
5 

328 
322 
346 
244 
392 

0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

a 
10 

6 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

2.08 
.65 

2.30 
.44 

I.** 

-  1.71 

-  1.80 

-  .71 

2.03 
.45 

1.15 
.21 
.75 

16 
4 

16 
2 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
S 

2 

4 

1 

0 

2 
0 

1 

1 

0 

1 

0 
0 

HALLETTSVILLE 
HONDO 

66.9 

64.6 

45.7 
41.6 

36.3 
33.2 

2.8 
.9 

86 
84 

22 
23 

21 

19 

5 
5 

303 
370 

0 
0 

0 
0 

7 

10 

0 

0 

2.56 
1.11 

-   .82 

1.46 
.57 

16 

16 

.0 
.0 

0 

0 

6 

3 

2 

1 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
JANUARY 


Temperature 

Precipitation 

•i 
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•  3 

>  3 

t  a 

■ 

01 

s 

< 

J 
5  ° 

■ 

1 

• 
Q 

a 
■ 
| 

• 

E 

Q 
0 

No.  o 

Days 

3 

,f 

|z 

11 

Q 

1! 
£ 
« 

9 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

•3 

0 
H 

a  2 

s  § 

a 

■ 

I 

o 
o 

0 

2 
5 

■ 

2 
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■A 

5  I 

s  * 
si 

5  I 

KENEDY 
KINGSVILLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULING 

69.'. 
71.1 
65.1 
61.1 
63.3 

45.6 
49.6 
45.3 
40.7 
40.6 

57.5 
60.4 
55.2 
50.9 
52.0 

.9 

88 
90 
83 
81 
82 

22 
22 
22 
23 
23 

22 

24 
19 
18 
19 

5 
5 
5 
5 
5 

267 
218 
328 

445 
411 

0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 

e 
10 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

.92 

.48 

1.22 

1.44 
1.19 

-  1.07 

.40 
.22 
.49 

1.27 
.66 

2 
2 

16 
16 
16 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
4 
2 
2 

0 
0 

0 

1 
1 

0 

0 
0 

1 

0 

MATH1S 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

68.7 
66.9 
60.9 
67.9 
62.1 

45.1 
43.3 
39.9 
43.7 
41.7 

56.9 
55.1 
50.4 
55.8 
51.9 

-  2.7 

91 
84 
83 
82 

81 

23 

22  + 
23+ 

23  + 
23 

26 
21 
19 
21 

17 

5 
5 

6  + 
5 
5 

288 
310 
459 
300 
413 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 

13 
8 

9 

0 

0 
0 
0 
0 

1.60 

.81 

1.35 

2.24 

1.40 

-  1.06 

.45 
.49 
.64 
1.65 
.80 

17 
2 
16 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 

3 
3 

2 
4 

0 

0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

69.5 
69. B 
63.5 
62.2 
63.1 

48.0 
47.7 
50.0 
42.7 
40.1 

58.8 
58.8 
56.8 
52.5 
51.6 

.5 
1.1 

85 

90 
73 
80 
81 

22 
23 

30+ 

22 

23+ 

22 

28 

27 
19 
18 

5 
5 
5 

5 
5 

239 
245 
259 

394 
420 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6 

2 

1 

9 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

1.30 
.54 
1.19 
1.76 
1.32 

.02 
-  1.07 

.92 
.36 
.53 

.77 
.96 

16 
3 

3 
15 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

3 
4 
2 

1 

0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

SEALY 

SEGUIN 

SINTQN 

SMITHVIILE 

SOMERVILLE  0AM 

65.5 
65.3 
70.8 
62.7 
60.7 

45.9 
44.1 
49.2 
39.8 
41.2 

55.7 
54.7 
60.0 
51.3 
51.0 

1.6 
2.2 

-   .5 

79 
82 
90 
83 

77 

28+ 

23+ 

22 

23 

23 

21 
21 
25 
19 
IB 

5 
5 
5 

6  + 
5 

306 
333 
218 
437 
438 

0 
0 

l 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

a 

2 

13 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

2.06 

.80 
.74 
.93 
.87 

-  1.28 

-  1.23 

-  1.90 

1.07 
.35 
.35 

.42 
.43 

16 
2 

16 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
2 
3 

4 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

63.9 
67.2 

41.9 
46.8 

52.9 
57.0 

80 
87 

28+ 
22 

19 
23 

4 
5 

370 
293 

0 
0 

0 
0 

9 

7 

0 
0 

1.24 
2.11 

.60 
1.10 

16 
16 

.0 
.0 

0 
0 

4 
5 

1 
1 

0 

1 

DIVISION 

55.2 

1.7 

1.22 

-  1.12 

.0 

*    *    * 
UPPER  COAST          08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

64.1 
67.1 
64.2 
65.1 
64.8 

45.4 
48.1 
45.5 
46.0 
47.0 

54.8 
57.6 
54.9 
55.6 
55.9 

.2 

80 
80 
79 
81 
79 

24 

24+ 
24 
24 
23+ 

25 

20 
24 
27 
24 

6+ 

5 

5 

6+ 

5 

333 
266 
331 
314 
290 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 
6 

5 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

1.93 
1.50 
2.91 
.95 
1.03 

-  .72 

-  3.40 

.78 
.64 
1.45 
.50 
.41 

3 

16 

17 

16 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
5 
2 
3 

2 

1 

2 
1 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

61.9 
66.7 
65.3 
67.4 
64.3 

41.4 
47.9 
42.4 
45.6 
45.8 

51.7 
57.3 
53.9 
56.5 
55.1 

1.8 

81 

80 
80 
81 
82 

23 

28+ 

24+ 

23 

24 

17 
26 
20 
23 
27 

5 
5 
5 
5 

6 

424 
265 
361 
290 
319 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

U 

5 
12 
7 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.64 
.57 

1.24 
.75 
.90 

-  2.19 

.80 
.20 
.58 
.39 
.64 

17 
2 

16 
2 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

4 
3 
2 

1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

GALVESTON  W8  CITY        R 
HOUSTON  WB  CITY           R 
HOUSTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

60.3 
64.1 
65.4 
64.0 
65.4 

50.4 
49.4 
48.0 
44.0 
48.9 

55.4 
56.8 
56.7 
54.0 
57.2 

.5 
2.2 

3.1 
.1 
.9 

77 
79 
80 
80 
79 

23 
22 

28  + 
23 

30 

34 
30 
27 
20 
26 

5 

5 
5 
5 
5 

296 

286 
284 
355 
266 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
3 
7 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.59 
3.33 
2.74 
.77 
1.21 

-  1.87 

-  .39 

-  1.04 

-  4.01 

-  1.82 

.72 
2.60 
1.57 

.28 

.74 

16 
16 
16 
3 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 
2 
3 

2 
2 
2 
0 
1 

0 

1 
1 

0 
0 

NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

64.3 
61.0 
64.6 
64,6 
62.9 

44.6 
43.2 
47.1 
44.7 

49.0 

54.5 
52.1 
55.9 
54.7 
56.0 

1.5 

80 
75 
77 
80 
76 

24 

30  + 

28  + 

24 

9 

25 
22 
24 
24 
26 

5 

6+ 

5 

5 

5 

349 
405 
295 
340 
278 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
5 
6 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.52 
.75 
.51 
.94 
.75 

-  2.23 

.67 
.27 
.11 
.63 
.30 

16 

17 

2 

3 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
1 
2 
2 

2 

0 
0 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

63.1 

61.2 

63.6 
65.  OM 

46.0 

46.0 
45.3 
45. 4M 

54.6 

53.6 

54.5 
55.  2M 

1.0 
1.2 

77 

75 
80 
80 

28+ 

24 
23 
23 

21 

24 
25 
23 

5 

5 
5 

5 

331 

348 
349 
307 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

4 

3 
5 
5 

0 

0 
0 
0 

1.19 

.49 
2.70 
3.29 

-  3.04 

-  .86 

.45 

.13 
1.02 
1.40 

16 

16 
16 
17 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

3 

3 

3 
4 

0 

0 
3 
3 

0 
0 

1 

1 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

67.0 

46.9 

57.0 

1.6 

80 

23+ 

24 

5 

281 

0 

0 

6 

0 

.43 

-  1.91 

.17 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

55.3 

.9 

1.43 

-  2.19 

.0 

*   »   * 
SOUTHERN             09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

71. 8M 
73. 3M 
69. 8M 
68.0 
71.3 

46.  7M 
49. 2M 
45. 1M 
45.8 
45.3 

59. 3M 
61. 3M 
57. 5M 
56.9 
58.3 

2.6 

93 

88 
92 
95 
93 

23 

22+ 
23 

9 

8 

26 
22 
26 
24 
26 

5 
5 
5 

5 
5 

231 
211 
271 
271 
236 

1 
o 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

0 

3 

3 

5 
6 
6 

0 
0 
0 
0 

0 

.30 
1.00 
.00 
.57 
.34 

-  1.23 

-  .45 

.22 
.54 
.00 
.25 

.34 

31 
2 

2 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

4 
0 

2 
1 

0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 

68.8 
67.0 
66.8 
65.7 
65.9 

43.5 
44.7 
45.5 
42.1 
43.2 

56.2 

55.9 
56.2 
53.9 

54.6 

•  3 
2.2 

87 
90 
84 
87 
86 

23+ 

8 
22 

9 
23+ 

23 

23 
27 
22 
28 

5 
5 
5 
5 

5 

286 
296 
284 
353 
325 

0 

1 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

7 
7 
4 
9 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.06 
.40 
.45 
.59 

.37 

-  .74 

-  .72 

.60 
.40 
.30 
.35 
.28 

2 
2 

2 
2 
2 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
1 
1 
1 

1 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

70.2 
71.3 
71.5 
70.9 
69.2 

41.6 
47.4 
48.4 
44.6 
44.4 

55.9 
59.4 
60.0 
57.8 
56.8 

1.1 
1.5 

92 
92 

90 
89 
89 

9 
23 
23 
22  + 
23 

24 
27 
24 
24 
25 

5 
5 
5 

5 
5 

300 
228 
235 
238 
284 

1 
1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
2 
3 

6 
6 

0 
0 

0 
0 
0 

.46 
.24 
.62 
.65 

.17 

-  .75 

-  .90 

.48 
.14 
.40 
.35 
.09 

16 
2 

31 
2 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

2 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 
PEARSALL 

70.8 
70.2 
70.9 
69.3 
69.3 

45.9 
40.1 
48.3 
45.1 
44.4 

58.4 
55.2 

59.6 
57.2 
56.9 

93 

85 
91 
90 
87 

23 

24+ 

22 

23 

8 

24 
23 
25 
23 
26 

5 
5 
5 
5 
5 

254 

299 
213 
276 
269 

1 

0 

2 

1 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

5 

7 
2 
5 
b 

0 
0 

0 

0 
0 

.37 
.35 

.16 
.20 
.75 

.15 
.25 

.16 
.11 
.58 

31 
3 
2 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

POTEET 

65.0 

43.1 

54.1 

84 

23+ 

22 

5 

342 

0 

0 

7 

0 

1.10 

.57 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
JANUARY 


Temperature 

Precipitation 
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?B 
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5  o 
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|i 
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•a 

0 
H 

■3 

|z 

li 

■ 
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4) 
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• 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Button 

Max. 

Mln. 

H 

■3-a 

H 

Z  o 

a 
a 

s 

o 

« 

0 

2 
o 

• 

i 

0 

■A 

s,J 

RIO    GRANDE    CITY    3    W 

72.8 

46.1 

59.5 

94 

23 

24 

6 

241 

i 

0 

6 

0 

.60 

.48 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

TILOEN 

67.2 

43.7 

55.5 

89 

23 

23 

5 

319 

0 

0 

S 

0 

.37 

.21 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

ZAPATA 

72.8 

49.5 

61.2 

95 

22 

27 

5 

189 

2 

0 

1 

0 

.10 

.10 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

57.4 

1.9 

.47 

-       .77 

T 

•         *          * 
LOWER    VALLEY                     10 

BROWNSVILLE    W8    AIRPORT       R 

73.0 

55.4 

64.2 

2.8 

86 

21 

33 

5 

141 

0 

0 

0 

0 

.51 

-       .84 

.37 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

HARLINGEN 

72.2 

51.0 

61.6 

•  1 

87 

22 

29 

6+ 

203 

0 

0 

2 

0 

.39 

-    1.09 

.35 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

MC    ALLEN 

73.5 

50.4 

62.0 

89 

22 

30 

6+ 

195 

0 

0 

2 

0 

.09 

.08 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC    ALLEN    FAA    AP 

72.2 

52.4 

62.3 

90 

21 

29 

5 

186 

1 

0 

1 

0 

.16 

.09 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC    COOK 

72.3 

47.9 

60.1 

90 

23 

27 

5 

231 

1 

0 

2 

0 

.73 

.38 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

MISSION 

74.5 

48.9 

61.7 

1.5 

92 

23+ 

25 

5 

205 

2 

0 

4 

0 

.00 

-    1.35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT    ISABEL 

70.1 

56.0 

63.1 

.9 

84 

22 

40 

5 

139 

0 

0 

0 

0 

.47 

-    1.19 

.25 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

PORT    MANSFIELD 

67.1 

50.4 

58.8 

83 

23 

30 

6  + 

232 

0 

0 

2 

0 

1.30 

.53 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

RAYMONOVILLE 

72.5 

50.8 

61.7 

1.2 

88 

22 

28 

6* 

208 

0 

0 

2 

0 

.59 

-    1.24 

.39 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN    BENITO 

72.7 

53.5 

63.1 

85 

22 

33 

5 

157 

0 

0 

0 

0 

.39 

.22 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

WESLACO    2    E 

73.5 

53.1 

63.3 

88 

22 

29 

5 

158 

0 

0 

1 

0 

.40 

-    1.26 

.18 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

62.0 

1.0 

.46 

-    1.11 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
PERRYTON  5  NNE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BOXELUER 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
40    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CLARKSVILLE  2  E 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
UMBARGER 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
PANHANDLE 


95 

DATE 

22* 

-       1 

DATE 

01 

7.21 

.00 

4.73 

DATE 

30 

1.0 

1 

DATE 

11 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


7FXAS 

JANUARY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8    9 

10 

11  |  12 

13  |  14  |  IS 

16  |  17 

1  1B 

19 

20   21 

22 

23  |  24 

25   26   27 

28  J  29  |  30 

31 

HIGH  PLAINS         01 

ABERNATHY 

ACKERLY  3  SE 

AMARHIO  MB  AIRPORT    f /K 

ANDREWS 

QIC  SPRING 

.00 
.02 
T 
.00 

T 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

7 
7 

BOOKER 
BORGER  3  M 

BRAVu 

8RUWNFIELO  NO  2 
BULER  2  NE 

T 
T 
T 
.03 

T 
I 

T 

T 

T 

T 

T 
)3 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

7 
7 

BUNKER  HILL 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

.00 

T 

.05 

.00 

T 

T 

T 

T 

T 
.04 

T 

T 

T 

T 

.01 

COLOWATER  3  W 

CONLEN 

CROSBYTQN 

OALHART  FAA  AIRPORT 

OARRGJZETT 

.00 
.05 
.02 

T 

T 
T 

T     .02 

T     T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

.02 

.03 

7 

7 

7 

7 

7     7 

DIMMJTT  b    E 
OIMMITT 
DUMAS 
FLOYDADA 
FLOYQADA  9  SE 

.00 
.01 

T 

.01 

.00 

T 
T 
T 

T 

.01 

T 
T 

T 

.01 

T     T 

7 
7 

FOLLETT 

FORSAN 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

T 
T 

.05 
.00 

T 

.03 

T 

T     T 

T 

T 

T 
T 

T 

7 

7     7 
.02 

7 

GRUVER 

HART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HlGGlNS 

.12 

T 

T 

.03 

.03 

T 

T 
T 

.03 
.03 

T 

T 

.12 

T 

7 

7 

HITCHLAND 
LAHESA  1  SSE 
LENORAH 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 

.27 
.02 
T 
.00 

.24 

)2 

7 

.03 

7 

7 

LlTTLEFIELD  NO.  2 
LOOP 

LORENZO 

LUBBDCK  hB  AIRPORT       R 

MC  LEAN  3  E 

.00 
.00 
.00 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

7     7 

7 

MIAMI 

MIDLAND  KB  AIRPORT     / /R 

MIDLAND  <.  ENE 

MORSE 

MORTON 

.07 
.02 

T 

.00 

.02 

.01 

.01 

.05 

7     7 

7 
7 

MULESHOE  1 
NOTLA  3  SE 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

T 

T 

T 

.03 

.06 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

T     T 

T 

.03 
.03 

7 
7 

PERRYTQN  5  NNE 
PERRYTON  10  WNW 
PLAINS 
PLAINVIEH 
QUITADUE  2  5E 

T 
T 
.05 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

7 

.05 

T 
7 

SEMINOLE 
SILVERTON 
SL-TON  5  SE 
SPEARMAN 
STRATFORD 

.05 

.00 

T 

.01 

.06 

T     T 

T 

T 

T 
T 

.02 

T 

T 

.01 

7     .06 

.03 

SUNRAY  <*    SW 
TAHOKA 
TASCOSA 
TULIA 

UMBARGER 

T 

.02 

T 

T 

.06 

T 

T 
.06 

T 

T 

T 

T 

T 

7 
7 

.02 

VEGA 

T 

T 

T 

7 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  MB  AIRPORT     //R 

ANSON 

ASPEkMQNT  2  SSM 
BAUINGER  1  SW 
BENJAMIN 

.HI 
.IS 
.12 
.16 
.24 

T 

T     T 
T 

T     T 

.01 
T 

T 
.01 

T 

T 

.79   .02 

.18 

.10 

.09   .07 

.19   7 

.05 

BURKETT 

CHILORESS  FAA  AIRPORT 

CHILLICOTHE 

CLARENDON 

COLEMAN 

.10 

.12 
.11 
.03 
.20 

.03 

T 

.11 

.03 

T     .04 

.02 

T 

.04 

.06 
.01 
.05 

7     .10 

.02 

7 

.03 

.02 

COLORADO  cm 
CROWELL 
OICKtNS 
ELECTRA 
FLOMOT  1  N 

.09 
.10 
.00 
1.12 
.00 

T 

T 

T 

.08 

.10   7 

.70   .35 

7 
.07 

GAIL 

GUTHRIE 
HAMLIN 
HASKELL 

HOROS  CREEK  OAM 

T 

.00 

.21 

.29 

.16 

T 
T 
.02   .03 

.04 
.04 

T 

T 

.21 

.21   .04 

.07   7 

7 
7 
7 

JAYTQN 
KNAPP  6  SW 
LAKE  ABILENE 
LAWN 

MATADOR 

.00 

T 

!z2 

T 

T     T     .06 
.02 

T 

7 

7 

.18   .20   7 
.20 

MEMPHIS 

MOBEfcTIE  2  S 
MUNOfcY 
NDRTHF1EL0 
NOVICE  1  E 

.25 

T 

.53 

.13 

.50 

T 

.25 

.01   T 
.09 

.26   .20 

.04 

.50 

.06 

NUGENT  1  ESE 

PA0ULAH 
POLAR 
POST 
DUaNAH  5  SE 

.28 

T 

.00 
.08 
.08 

T 
.05 

.04 

.17   .11 

.04 

7 

7 
.03 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
JANUHY 

1969 

a 

Day  of  Monlh 

Station 

$ 

>l«l 

3 

4  |  S  |  6 

7  |  8  |  9 

10  |  11   12 

13  |  14  |  IS 

IB 

17  |  18 

»l 

20  :   21 

22  |  23  |  24 

25  |  26   27 

28 

20    'JO 

31 

ROBY  1  ESE 

.21 

.17   .04 

7 

ROSCOI 

.20 

7 

.20 

RDTAN 

.29 

.15 

.10  . 

SEYMOUR 

.'3 

.03 

.38   .28 

.04  . 

SHAMROCK 

.07 

.04 

.03 

SHAMROC*  RADIO  K8YP 

.02 

7 

.02 

SNYDER 

.00 

STAMFORD  1 

.36 

.16   .20 

TAMPKO 

.00 

TISCQ 

.23 

.09   .16 

TRENT  2  ENE 

.00 

.60 

TRuBt  3  ESE 

.•'^ 

7 

7 

.03   .44 

TRUSCOTT 

.00 

TURKEY 

.04 

7 

.01 

.03 

VERNON 

VOSS 

WELLINGTON  2  ENE 

WICHITA  FALLS  MB  AP      R 

.57 

7 

T     .02 

7     7 

7 

7 

.43   7 

.1?  • 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

.67 

T 

7     .01 

7 

7 

.32 

.14  . 

WINTERS  1  NNE 

.33 

.03 

.02 

.02   .26 

*    •    • 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

.»» 

T 

.03 

7 

.34   .29 

.02  . 

ALEOO  4  SF 

1.16 

T 

.08 

.02 

.07 

.99 

AN01CE  1  WNW 

.71 

.26   T 

7     7 

.37   7 

•  06  • 

ANNA 

3.10 

.60 

.30  2.20 

7 

ANTELOPE 

.92 

7 

.06 

7 

.52   .34 

ARCHER  CITY 

.73 

.02 

.56 

■  13  ■ 

ARLINGTON 

.61 

.21 

.05 

.33 

ARTHUR  CITY 

6.01 

.03 

.30 

7     .10 

.01 

.03 

■  04 

.69  4.59 

AVALON 

.43 

7 

.05 

T     7 

T 

7     .38 

7 

BAIRO 

.66 

.05 

.48   .13 

BARDMELL  DAM 

.16 

.03 

7     .43 

BELTDN  DAM 

.96 

.27 

.02 

.04 

.08 

7 

7 

7     .03 

.10  . 

BENBROOK  DAM 

.34 

7 

.10 

.03   .21 

7 

BONHAM 

2.73 

.55 

.03 

.07 

.18  1,80 

.12  . 

BOM  IE 

.66 

7 

.13 

7 

.17   .34 

6OY0  3  SE 

1.18 

.22 

.12   .64 

BRAZDS 

1.66 

.20 

.23  1.23 

BRECKENRIOGE 

1.41 

.04 

1.27   .10 

BRIDGEPORT 

2.68 

T 

.11 

.22  2.27 

.06  . 

BROHHwOOD 

.19 

.04 

.13 

BURLESON  2  SSM 

.78 

7 

.10 

7 

7     .66 

.02  . 

BURLINGTON  3  M5W 

1.17 

.31 

.06 

.33 

7 

7    .25 

.02  • 

CAMERON 

1.47 

.40 

.03 

.82 

.01 

.12 

.09  . 

CARROLLTON 

2.18 

.01 

.30 

7 

7 

.20  1.67 

CELINA 

1.64 

7 

7 

.42 

.05 

.39  1.02 

CENTER  CITY 

.14 

7     .14 

CHALK  MOUNTAIN 

.30 

.02 

.07 

7 

7 

7 

.03   .11 

7    ! 

CLEBURNE 

1.06 

7 

.10 

.04 

7 

.61   .47 

.04  . 

CLIFTON  9  E 

1.07 

T 

T 

7     I 

.38 

.03 

7     .45 

.21  . 

COMANCHE 

.13 

.15 

COOPER 

5.31 

.52 

.51  4.26 

COPPERAS  COVE  NO  2 

.92 

.21 

.12 

.11 

.01 

.06   .39 

7    '. 

CORSICANA 

1.91 

,01 

.63 

I     7 

.14  1.12 

.01  . 

CRANUALl 

.60 

7 

.05 

7     .32 

.03  . 

CRESSON 

.13 

7 

.10 

7     .03 

CROSS  PLAINS 

.63 

.10 

.03   .46 

DALLAS  MB  AIRPORT      //R 

2.13 

T 

.04 

7 

7 

7 

7 

T 

.07 

1.03   .90 

.09  . 

DAVILLA 

1.33 

.33 

l.oo 

DECATUR  2  SSW 

2.32 

.12 

.13  2.05 

DENISON  DAH 

3.23 

.05 

.60 

7 

7 

7     7 

1.76   .7» 

.08  . 

DENTON  2  SE 

1.56 

.15 

.23 

.70   .40 

DUBLIN 

.21 

.03 

.03 

.12   .03 

DUNDEE  6  NNW 

.72 

.41   .21 

.10  . 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

1.69 

.15 

.09  1.45 

EASTLAND 

.65 

7 

.06 

.05   .7* 

ENHlS 

.62 

.02 

7 

.60 

EVANT 

T 

T 

7 

7 

FARM£RSVILLE 

4.36 

.30 

.06 

.15  3.65 

FERRIS 

.48 

.04 

.01 

.42 

.01  . 

FLORENCE 

.72 

T     .28 

.07 

.14 

7 

7 

.14 

.09  . 

FORESTBURG  <.  S 

2.03 

7 

.03 

.04 

7 

1.04   .02 

.12  . 

FORT  MQRTH  MB  AIRPORT    R 

1.26 

7 

.22 

7 

7 

7 

.03 

.30   .47 

.04  . 

FRISC3 

4.00 

T 

.55 

7 

7 

.26  3.19 

FROST 

.35 

.07 

7 

7 

7 

.01   .27 

7 

GAINESVILLE 

2.25 

.02 

.28 

7 

.12  1.81 

.02  . 

GATESVILLE 

.41 

.03 

.05 

7 

7     .31 

GEORGETOWN 

.49 

■  21 

.Ob 

.03 

7 

.01 

.19 

7    ! 

GLEN  ROSE 

.52 

7 

.05 

.02   .45 

golothmaite 

.23 

7     .23 

GRAHAM 

.56 

.01 

.05 

.20   .30 

7 

GRANBURY 

.18 

.05 

.04 

.06   .09 

7 

GRANGER 

2.06 

.93 

.07 

7 

.86 

.03   .13 

.04  . 

GRAPEVINE  DAM 

1.94 

T 

.43 

7 

T 

7 

7 

.09  1.40 

.02  . 

GREENVILLE  7  NM 

4.09 

.01 

.25 

7 

7     7 

7 

7 

7 

.10  3.73 

7 

GROESBECk 

2.71 

.24 

.07 

1.60 

7 

7 

7 

.43   .35 

7 

6UHTEH 

1.89 

.19 

.17 

7 

.03 

1.23   .23 

.02  . 

HAMILTON 

7 

7 

7 

7 

7     .44 

7 

HENRIETTA 

.97 

.09 

.77 

.11  . 

HEWITT  1  SE 

.66 

.08 

.03 

.10 

.02 

7 

.06   .30 

.03  . 

HlCO 

.66 

.03 

T 

7 

.02 

7 

7 

7 

.61 

7 

HlLLSBORO 

.44 

.42 

.02  • 

HONEY  GROVE 

4.30 

7 

I 

.40 

.23  3.45 

.20  . 

HUCKABAY 

.31 

.13 

.16  . 

HURST  SPRINGS 

.35 

T 

.02 

.30 

.03  . 

INDIAN  GAP 

.30 

.02   .28 

JACKSBORO 

2.13 

.05 

7 

.03  2.03 

7 

JARRELL 

1.10 

.40 

.43   .10 

.11  . 

KAuFfAN 

7     7 

.01 

.01 

.03   .7} 

.02  . 

KENNEDALE  b  SSM 

.99 

7 

7 

.24 

7     .75 

KILLEEN 

.64 

.24 

.20 

.10 

.10 

LAVON  DAM 

3.28 

7 

.11 

.10 

7     7 

.23  2.62 

7 

LEwlSVILLE  DAM 

4.27 

7 

.50 

7 

7 

7    3.76 

.01  . 

LlPAN 

.35 

.05 

.03   .22 

.03  . 

MARLIN 

.93 

.27 

.03 

7 

.43 

.14 

.06  . 

MARYS  CREEK 

1.83 

.42 

7 

7 

.01 

.10  1.30 

7 

HC  GREGOR 

.47 

.06 

.08 

.02   .26 

.03  . 

HC  KINNEY 

4.29 

.85 

.30  3.14 

MERIDIAN  STATE  PARK 

.30 

7 

7 

.30 

HEX  I A 

2.60 

.10 

.0! 

7 

7 

1.47 

T     7 

7 

.43   .33 

MINERAL  NELLS  FAA  AP 

1.78 

T 

7     .15 

7 

.31 

1.27   .03 

7 

Sa*  r*!aiance  noloi  lollowing  Sw.on    ! 
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Continued 

TEXAS 
JANUARY 

1969 

Station 

3 

o 

Day  of  Month 

■  |2| 

3 

4  |  5    6 

7  |  8  |  9 

10   11  |  12 

13  j  14  j  IS 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22  j 

23  |  24 

25  f  26  |  27 

28  | 

29  ]  30 

31 

MORGAN  3  WNW 

MORGAN  MILL 

MUENSTER 

MULL1N 

NAVARRQ  MILLS  L>AM 

.-a 
.44 
2.«1 
.22 
.93 

T 

T 
.01 

.09 
.21 
.19 

.34 

.02 

T 

T 

.0*   .35 
.23 

.18  2.04 
.05   .17 
.04   .45 

T 
.07 

NEwPuRT 

OLNEY 

OLNEY  5  NNW 

PALO  PINTO 

PARIS 

.35 

.08 
.55 

1.22 

5.74 

.03 

T     .13 

.10 

.11 
.50 

T 

T 

.01 

T 

.03 

.03 

.03 

T 

T 

T     .35 
.95 

.35   .10 

1.08 

.42  4.72 

T 
T 

PILOT  POINT 
POSSUM  KINGDOM  dam 
PROCTOR  RESERVOIR 
PUTNAM 
OUINLAN 

1.85 
1.86 
.11 
.50 
1.2* 

.02 

T 
T 
T 

.02 

T 

.02 

T     T 

.43 

T 
T 
.27 

T 

T 

T 

T 

T 

.16  1.22 

1.70   .14 
.04   .09 
.19   .35 
.20   .77 

■  02 

T 

RAINBOW 
RANGER  1  w 
RED  OAK 
RICHARDSON 

RINGGOLO 

.43 
1.10 

.42 
2.41 

.75 

T 
T 

.08 
.03 

.07 
T 

.02 
.10 
.10 

T 

.02 

T 

T 

.15 

T 

.01   .35 
.47   .95 

T     .30 
.93  1.03 
.90   .13 

T 

•  10 
.19 

•  02 

RISING  STAR 
ROANuKE 
ROCKDALE 
ROCKWALL 
ROSE8UO  3  MSW 

.15 
2.78 
1.39 
1.55 
1.50 

.10 

T 

.46 

•  OB 

T 

.01 

T     T 
T 

.04 
.35 
1.06 
.18 
.51 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.06   .03 
.11  2.32 

.15 
.03  1.17 
.19   .25 

.02 

.19 

.08 

ROSS 
ROSSER  1  5E 

ROJND  ROCK  3  E 

SANGER 

SHERMAN  PUMP  STATION 

.90 

.7* 

,«a 

3.28 
2.96 

.16 

.07 

T 

.01 

T 

T 

.15 

.04 
.01 
.42 
.62 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T     .30 
.02   .68 
T     .07 
1.63  1.21 
.08  2.25 

.60 
.01 
■  01 

SLIDtLL 
SPRINGTOMN 
STEPHENV1LLE  6  Sw 
STILLHOJSE  HOLLOW  OAM 
STRAwn  8  NNE 

2.80 
1.13 

.61 
.56 

.31 

T 

T 

.22 

.20 

.13 
.09 

T 

T 

2.51 
.13  1.10 

.05 
T     .46 

.07 

■  12 

•  01 

TAVL&R 

TEMPLE 
TERRELL 
THORNDALE 
THORNTON 

1.37 
1.03 
.95 
1. 00 
2.50 

.12 

.28 

.30 

.11 

.03 
T 

.07 

.01 

.15 

.90 

.94 
.56 

T 
1.22 

.02 

T 

T 

T 

.33 

T     .16 
.06   .10 
.06   .72 
.10 
.24   .22 

•  03 

T 

T 

•  12 

THROCKMORTON 
THURBER  5  NE 
TRENTON 
TROY 
VALLEY  VIEW 

.32 

1.78 
3.67 
1.52 
2.15 

T 

T 

.30 
T 

.35 

.30 

.05 

.53 

.58 
.16 

T 

T 

T 

T 

T 

.17   .05 
.63   .47 
.47  2,67 
.16   .18 
.12  1.B7 

■  09 

.03 

T 

.20 

T 

WACO  DAM 

WACO  W6  AIRPORT          R 

WAKAHACHIE 

WEATHERPORO 

WHITNEY  DAM 

.55 

.45 
.25 
1.47 
.32 

.04 
.08 

.04 
T 

.02 

T 

T 

.OS 

.12 

T 
T 

.11 
.04 

T 

T 

.01 

T 
T 

T     .32 
T     .23 
T     .25 
.10  1.23 
.27 

.03 
.06 

T 

.01 

WOLFE  CITY 

5.07 

.41 

T 

T 

T 

.0! 

T 

T 

.17  4.44 

EAST  TEXAS          0* 

ALTO  5  Sw 

ANDERSON 

ATHENS 

ATLANTA 

BEDIAS 

1.58 
1.10 
1.77 
1.83 
1.61 

.21 

.03 
.11 

.35 

..•5 
.07 
.11 
.20 

T 

.26 

T 

.09 

.51 
.08 
.90 

.26 

.14 

.02 

.02 

T     T 
T 

.05 

.12   .15 

.22 

.34   .46 

.57   .78 
.60 

.19 

.37 
.34 

.11 

SON  WIER  2  E 

BOXELOER 

BREHONO 

8R0NS0N 

BUFFALO 

7.21 

2.20 

.20 

1.43 

T     .37 
.2* 

.06 
T 

.20 
.26 

.34 
1.02 

.52 

.36 

.04 
.19 

.05 

.02 

.01 
.17 

.08 

.22 

.02   T 
1.88  4.29 
.22   .20 

.08   .14 

.34 

.17 

T 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVlLLE 
CLARkSVILLE  2  E 

1.78 
2.35 
1.50 
1.89 

6.09 

.21 

.08 
.27 

.24 
.49 
.37 
.05 

.02 
T 

.22 
.01 

.03 
.01 

.55 

.22 
.09 
.76 
.28 

.02 
.02 
.12 
.01 
.14 

.15 

.06 

T 
.12 

.08 

T 

.02 
.01 

T 
.04 

.15 

T 
T     T 
T 
.02 

T 
T 

.40   .75 
1.20   .25 
.10 
.10   .16 
.44  4.73 

.01 
•  21 
.38 

.02 

COLOSPRING  5  SSW 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

OACUS 

1.37 
1.58 
.97 
1.69 
1.10 

.06 

.01   .21 

.06 

.25 

.05   .15 

.40 
.04 
.11 

.40 

.04 
.01 

.45 
.25 

.10 
.45 
.01 
.32 
.10 

.52 

T 

.37 

.29 

.02 
.02 

.02 

T 
T 

.07 

.02 

.05 

.02 
.03 

T 

T     .12 
.01   .10 
.03   .10 
.14   .10 
.39   .05 

•  12 
.27 
.13 

•  14 
■  13 

DAINGERFIELD  9  5 
OEKALB  2  N 
OEWEVVILLE 
DIALVILLE  2  W 
EDOM  1  NW 

2.97 
4.61 
2.71 
1.20 
1.61 

.07 

T 

.30 

.10 
.43 
.07 

T 
.02 

T 

.20 

.18 

.12 
.37 

T 
.30 

.06 

.24 

.02 
.06 

T 

.01 

2.2B 

.07 

.36 

1.17   .81 
3.29 
T 

.30   .16 
.16   .84 

.71 

.08 

T 

.03 

.09 

EMORY 
EVADALE 
FAIRFIELO 
FRANKLIN 
GILMER  2  w 

2.43 
1.30 
1.76 
2.45 
1.72 

•  12 

.16 

T     .48 

.02 
.26 

.02 
."3 
.11 

.12 

.01 

T 

.01 

.02 
.18 

.41 

T 

.81 

.82 

.19 

.01 
.33 

.45 

.01 

.03 
.02 

T 

.10 

.01 

.06 

T     T 

.02 

1.09   .91 
.09 
.30   .27 
.20   .23 
.76   .93 

.02 
.19 
.18 

•  09 

•  11 

GLADEWATER 
GRAPELAND 
GRQVETON  2  NNW 
HAGANSPORT 
HARLETON 

1.23 
1.60 
1.41 
4.32 
1.52 

.40   .20 
.32 

.13 

.42 

.03 
.05 

.01 

.01 

T     .40 
.10 

.35 

.22 
.22 
.23 

T 
.02 

.02 

T 
T 

T 

.04 

T 
.01 

T 

.43   .32 
.13   .35 
.04   .26 
.58  3.43 
.35   .65 

■  10 

■  10 

■  12 

HAWKINS  1  E 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORGER 

1.06 
1.23 
1.15 
1.03 
1.39 

•  12 

.08 

.25 

.05 
.57 
.14 
.26 

.40 

.18 
.14 

.25 

.41 
.20 

.22 

.05 

.07 

.18   .58 

.06 

.07   .35 

T 

.36 

■  24 

■  10 
.53 

HUNTSVIILE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPtR  3  Sw 

JEFFERSON 

1.00 
1.19 
1.49 

1.62 

.08 
.18 

.29 

.49 
.21 

.15 

T 

.10 

.05 

T 

.32 

T 
.10 

.10 

.07 
.04 
.02 
.20 

T 
T 
T 

T 

T 
.02 

T 
.04 

.03 

T 

.03   .16 
.02 
.11   .97 
.06   .02 
.11   .92 

.13 
.33 
.01 
.28 
.14 

JEWETT 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FQR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

i.  n 

1.18 
1.19 
2.06 
1.05 

.28 
.08 
.11 

.27 
.17 
.34 
.15 
.42 

T 

.02 

.16 

.01 

.02 
.01 

.83 

.07 
T 

.09 
.11 

7 

.13 
.16 
.35 

.20 

.08 
.02 
T 

.04 

T 
.03 

.01 
.06 

.03 

.03 

T 

.05   .20 
.22   .33 

.71   .32 

.01   .05 

.21 
.34 

.17 
.10 

LONG  LAKE 

LDNGVIEW 

LOVELAOY 

LUFK1N  FAA  AIRPORT 

MAUISGNVILLE 

1.14 
1.64 
1.49 
1.67 

T 

.30 

T     .62 

•  28 

.^^ 
.11 
.22 

T          .02 

.01 

T 

.10 
.52 
.16 
.83 

.05 
.03 

T 

.05 
.02 

T 

T 

.02 

T 

T     T 
T 

.03 

.15   .64 
.09   .42 
.06   .30 
.07   .27 

.09 
•  02 
.19 

MAGNLLI A 

MARSHALL 

MAUD 

MILAM  6  ENE 

1.57 
1.69 
3.17 
1.33 

T 
.15 

.52 

.14 
.13 
.45 

.03 
.17 

.28 

T 

.54 
.07 

.12 

.37 

.01 

.13 

T 

.05 
.07   .45 
.87  1.32 

.43 
.66 
.35 

.45 

DAILY  PRECIPITATION 
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IEXAS 

JANL.AB  i 

1969 

3 

Day  of  Month 

Station 

o 

H 

1   | 

2 

3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  J  9 

10  1  11   12 

13  |  14  1  15 

16 

17 

18 

19  '  20 

21 

22   23   24 

25   26  !  27 

28  |  29   30 

31 

M1NE0LA  7  SSW 

1.5* 

T 

T 

.57 

T 

.33   .38 

.06  . 

MlNEOLA  8  ENE 

2.J7 

.01 

.08 

T 

T 

.46 

T 

T 

.52   .64 

.66  . 

MONTGOMERY 

1.12 

.08 

.18 

.38 

.11 

.04 

.18 

•  IS  . 

MOSCOW 

1.40 

.42 

.32 

T 

T 

.18 

T 

.03 

T 

.02        .43 

T 

MOUNT  PLEASANT 

2.02 

.13 

.39 

.30 

.03 

.15   .01 

.92   .66 

.03  . 

MOUNT  VERNON 

2.87 

.05 

T 

.22 

.01 

T 

I     .10 

T 

1.39  1.03 

■09  • 

NACOGDOCHES 

l.'O 

.21 

.61 

.23 

.31 

T 

T 

T 

T 

T     .13   .20 

.01  . 

NAPLES  1  SW 

2.51 

.56 

.12 

.05 

.43  1.35 

NEGLEY  4  SSW 

6.64 

T 

1.28 

.14 

.11 

T 

T     T 

T 

T     .76  4.35 

NEUVILLE 

l.-T 

.72 

.IB   .07 

.10 

.06 

.34  . 

NEW  CANET  4  NW 

1.90 

.03 

.21 

T 

T 

T 

1.25 

.05 

T          .11 

.25  ■ 

NEwTuN 

1.40 

.07 

.32 

.33 

T 

.02 

.44 

.20  . 

nogalus  guard  station 

2.29 

.36 

.35 

.80 

.01 

.01 

T 

.04   .26 

.46  . 

OVERTON 

1.06 

.14 

.01 

.16 

.04 

.30   .41 

PALESTINE 

1.59 

.15 

.10 

.04 

.40 

.27 

,02 

T 

T     .17   .24 

T    ! 

PITTSBURG  5  S 

1.95 

.83 

.23   .89 

POYNOR  1  NE 

1.28 

.03 

.04 

.46 

T 

T     T 

T 

.27   .32 

.16  . 

PRICE  2  SW 

1.02 

.18 

.03 

T 

.12 

T 

T 

.17   .52 

T 

QUITMAN  2  S 

2.17 

.25 

.35 

.10 

.53   .92 

REKLAW  3  NNE 

1.61 

.43 

.23 

.76 

.19 

RICHARDS 

1.09 

.05 

.22 

T 

.33 

.05 

T     .22 

■  22  . 

RIVERSIDE 

1.11 

.40 

.25 

.23 

.01 

.22 

ROCKLAND  1  N 

.76 

.06 

.03 

T     T     T 

.07  . 

RUSK 

1.48 

.13 

.20 

.50 

.45 

T 

T 

T          .20 

SAM  RAVBURN  DAM 

1.21 

.27 

.47 

.15 

T 

T 

.03 

T 

.01 

T     T     T 

.28  . 

SIMMS  2  NNW 

3.14 

.30 

.10 

.22 

.40  1.96 

.16  . 

SPURGER  DAM  B 

.93 

.10 

.31 

.07 

T 

.01 

.11 

.01 

.04 

.0* 

.02 

T          T 

.22  . 

SULPHUR  SPRINGS 

2.-5 

T 

.22 

.15 

T 

.04 

T 

.56  1.48 

TEXARKANA 

5.85 

.15 

.05 

.29 

T 

T 

T 

.01 

T 

1.35  1.58   .22 

2.00  . 

TEXARKANA  DAM 

3.B5 

.25 

.08 

.34 

.02 

.03 

T 

1.95  1.05 

.13  . 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

1.76 

.01 

.U2 

.68 

.09 

.01 

.32   .55 

.08  . 

TYLER  5  NE 

.96 

.04 

T 

.26 

.01 

.01 

T 

T 

T     .26   .32 

.06  . 

VALLEY  JUNCTION 

1.96 

.02 

.21 

T 

1.27 

T 

.03 

T 

7     .43 

T 

WALLER  3  SSW 

1.60 

.10 

.09 

.60 

.37 

.05 

.16 

.23  . 

WARREN 

1.12 

.22 

.  12 

.15 

.02 

.02 

T     .03 

.02   T     .37 

.15  . 

WILLS  POINT 

1.53 

T 

.02 

T 

.53 

.02 

T 

T 

T 

T 

T     .37   .57 

■  02  . 

WlNNSBORO  6  SW 

1.88 

.40 

.01   .33  1.12 

.    •    . 

TRANS  PECOS         OS 

ALPINE 

.02 

.01 

.01 

BAKERSFIELD 

.00 

BALMORHEA 

.03 

.03 

BLOYS  CAMPGROUND 

.07 

T 

.03 

.02 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

.46 

.46 

T 

CANOELARIA 

.06 

.0* 

.02 

CHISOS  BASIN 

.67 

.05 

.48 

.01 

T 

.02 

.05 

.06 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

T 

T 

CRANE 

.07 

.07 

DRYOEN 

.14 

.11 

.03 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

.05 

T 

.03   .02 

FABENS 

.03 

.03 

T 

FORT  DAVIS 

T 

T 

FORT  HANCOCK 

.10 

.10 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.00 

GIRVIN 

.01 

.01 

T 

T 

T     T 

GRANDFALLS  3  SSE 

.03 

.03 

IMPERIAL 

.00 

KENT 

T 

T 

T     T 

LA  TUNA  1  S 

.20 

.18 

.02 

MARATHON 

.00 

MARFA  NO  2 

T 

T 

MENTONE  2  NNE 

.00 

MONAHANS 

.01 

T 

T 

.01 

MOUNT  LOCKE 

.06 

.03 

.02   .01 

ODESSA 

T 

T 

PANTHER  JUNCTION 

.37 

.02 

.29 

.01 

.05   T 

PECOS 

.00 

PENWELL 

.02 

.02 

PLATA 

.12 

.07 

.02 

.03 

PRESIDIO 

.01 

T 

.01 

RED  BLUFF  DAM 

.03 

.03 

SALT  FLAT  10  ENE 

.00 

SANDERSON 

.00 

SHEFFIELD 

.00 

SIERRA  BLANCA 

.02 

.02 

TOYAH 

.00 

VALENTINE  ID  WSW 

.03 

.03 

VAN  HORN 

T 

T 

T 

T 

T 

WINK  FAA  AIRPORT 

T 

T 

YSLETA 

.05 

.05 

.    .    . 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AOAHSVILLE 

T 

AMISTAD  DAM 

.44 

.14 

.01 

T     T 

.24 

T 

T 

T     T 

.02 

.01 

.01   .01 

BERTRAM  3  ENE 

.44 

.23 

.02 

T 

T 

T     T 

T     T 

T     T     .11 

.08  . 

BIG  LAKE  NO  2 

.11 

T 

T     T 

.11   T 

BLANCO 

.64 

.23 

T     .08 

.06 

T 

.0* 

T 

.03   .0*   .14   T 

BLEWETT  5  NW 

1.17 

.11 

.01 

1.05 

T 

T 

BOERNE 

.78 

.22 

.04 

T 

.03   .02 

.24 

T 

.01 

.01 

.01 

.03   .11   .03 

.03  . 

BRACKETTVILLE 

.82 

.28 

.46 

.03        .05 

BRADY  2  SW 

BURNET 

.67 

.23 

T 

.07 

T 

7     .06 

.31  ■ 

CAMP  WOOO 

.60 

.IB 

■10   .22 

.03 

.07 

CARTA  VALLEY 

.20 

.04 

T     T 

.16 

->            T 

T 

CASE  RANCH  3  S 

CASTELL 

.10 

.10 

COMSTOCK 

.28 

.09 

.19 

• 

COPE  RANCH 

.04 

.04 

COTTONWOOD 

.43 

.08 

.35 

CRIDER  RANCH 

.29 

.29 

DEL  RIO  WB  AP 

1.04 

.12 

T 

T 

T     .87 

T     T 

.01 

T 

T     .04 

OOOLE  6  NNE 

.20 

T 

T 

T     T 

T 

.20   T 

T 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

.11 

.11 

EDEN  1 

.08 

.02 

T     .03 

.03 

ELDORADO  11  NW 

.00 

ELDORADO  19  SW 

.00 

FIFE 

.44 

.04   .40 

FRE0ERICKS8URC 

.67 

.23 

T 

.01   .01 

T     T     .42 

T    ! 

FUM  sanch 

T 

T 

GOLD 

.60 

.13 

.04 

.02 

.03 

.02   .30 

.04  . 

S*«  (•t«i»nc*  note*  tallowing  Suioo    lodtji 
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TEXAS 

JANUARY 

1969 

Station 

O 
H 

Day  of  Month 

1   1 

»l 

3 

4   5    6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  j  14  |  IS 

16 

"1 

18 

19 

20 

21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  |  27 

28 

29    30 

31 

harper 

humble  pump  sta  5  ne 

HUM 

HYE 

JAMES  RIVER  RANCH 

.  7fc 
.00 
.23 
.23 
,4« 

.19 
.13 

.23 

T     T 

.02 

T 

.05 

.13   .10 

T     .33 

.50 

JOHNSON  CITY 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

JUNO 

KEMPNER 

kGRRvILLE 

.41 

.19 
.12 
.52 

.58 

.19 
.05 
.OS 
.22 
•  30 

.04 

.03 

.02 
T 

T     .03   .05 

.03 
.10 

.06 

T 

.03 

T 

.03 

.11 
.04 

.07 

.30 

.05   T 

.02 

T 

LAMPASAS 
LANG1RY 
LEAKEY  N&  2 
LLANO 

lynxhaven  ranch 

.63 
.21 
.45 
.22 
.34 

.16 

.22 

.IT 
.19 
.10 

.02 

T 

.05 
.10   .14 

.04   .08 

.05 

T 
.04 

T 
.03 

T 

.33 

.04 

T     .03 

.03 

.01 

MARCO 
MASON 
MC  CAMEY 

MEDINA 
MENARD 

.-3 
.24 
.07 
.47 

.16 

.02 

.32 
.15 

.12 
.0* 

.03 

T 

.08 
T    .03 

.05 
.04 

.17 

.03 

.02 

T     .36 
.05 
.OT 
.02 
.05   .02 

HERT2QN 

NELSON  RANCH 
NIX  STORE  1  H 
OAK  CREEK  LAKE 
OZQNA 

.05 
.51 
.11 
.23 

.00 

.12 

.02 

T 

.02 
■20   .06 

.11 
T     .09 

T 

T 

T 
T 

.02 

T 

.03   T 
.07 

.02   .12 

PAINT  ROCK 
PANOALE 

PRaOE  ranch 

RANKIN 

RED  BLUfF  CROSSING 

.15 
.15 

.60 
.10 

.10 
.25 

T 
T 

T 

T     T 

.09 

.14 

.12 

T 

.15   T 
.05 

T     T 
.10 

RICHLAND  SPRINGS 
ROBERT  LEE 
ROC*SPRlNGS 
ROCKSPRINGS  21  Sw 
ROUND  MOUNTAIN  4  WNM 

.19 
.00 
.67 
.46 
.55 

T 

.05 
.14 

.03 

T     .64 
.05 
.11 

.23 

T 

.02 

.14 

.02 

.23 

.21 

SABINAL  1  HSH 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  MB  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SLOAN 

.90 
.03 
.02 
.10 
.04 

T 

.13 

.04 
.03 

.07 

T 

.01 

T 

T 
T 

T     T     T 

.60 

T 

T 

T 

.07 

T 

.03 

.03   T 
.02   T 

.06 
T     T 

T 

SONORA 

SPICEWQOO  1  S 
STERLING  CITY 
TAYLOR  RANCH 
TEAGUE  RANCH 

.39 
.35 
.UB 
.16 
.59 

.11 
.23 

.02 
.02 

.10 
.22 

.20 

T 

.03 

T 
T 

T     .05   .01 
T     .01 

T 
.02 

T 

T     T 

T 

.06 
T     T 

.08 
T 
T     .31 

.10 

TELEGRAPH 

UVALDE 

WATER  VALLEY 

WATER  VALLEY  10  NNE 

WATSON 

.11 
1.80 
.05 
.00 
.75 

.10 

.10 
.15 

T 

.01 

T 

T 

T 

.05 

.01 
1.47 

T 
.01 

.01 

.03 

T 

.03 

T 

.02 

T 

.02 

T 
.05 

.20 

.43 

*    *    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

AUSTIN  W6  AIRPORT        R 

AUSUELL  ML  REFUGE 

6EEVULE  5  NE 

BLUE 

.96 

.<*0 
1.11 
1.41 
1. 11 

■  06 

.44 

.13 

.16 
•  1« 
.10 

.12 
1 

.JO 
.05 

T     .17 
.08   .81 

.01 

.95 

.80 

T 

T 
.02 

T 

T 

T 

.04 

T     T 

T 

T 
T     .02 

.10   .02 
T     .11 

.40 
.01 

.05 

BRENHAH 
BUL VERDE 

CAlDkELL 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 

1.02 
1.44 
2.05 
1.71 
.39 

.06 
.29 

.10 
.31 
■  11 
.02 

T 

.16 

.05 
.02 
.05 

.02 

.02 

.42 
.92 

1.36 
.85 

.06 
.01 

.03 

T 

.01 
.06 

.04 

.01 
.02 

.02 

.17   .20   .23 

.01 

.03   .05 
.03   .09 
.02   .34 
.02   .04 

.12 

.10 
.03 
.10 

CIBOLO  CREEK 

CLASSENS  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

1.70 

2.33 

1.56 

.39 

.35 

T 

.79 
.10 
.32 

.31 

.55 

.04 
.13 

T 

T     T 

.95 
1.25 
.93 

.06 

.02 

T 

T 

T 
.10 

T 

T 
.05 

T     .01 

.05 

T 

.20 
T     .08 
.02   .06 

.02 

T 

.10 
.11 
.05 
.03 

CUERO  3  E 
DIME  BOX 

DRYER  1  NW 

ELGIN 

FAJR  OAKS  RANCH 

1.02 
1.60 
l.*9 
2.08 
.82 

T 

.32 

.10 
.30 

T 

.35 
.10 
.06 

T     T     T 

.10 
.87 
.78 
2.03 
.52 

T 

.11 

T 
T 

T 
.16 

.08   .17 

.03   T 
T     .05 
.18 

.52 

.04 

T 

.06 

FALLS  CITY  4  WSW 
FEDOf) 

FISCHERS  STORE 
FLATQNIA  2  W 

FLORESVILLE 

1.52 

1.28 
.48 

.65 
2.50 

.38 

.47 

.25 

.05 

.14 

.45 
.02 

.52 
1.28 
.33 

1.15 

.20 

T 

T 

' 

.37 

.15 
.05 
.52 

T 

T 
.10 

GIDDING5 
GOLIAD 

GOlIAO  1  SE 
GONZALES 

HALLETTSVILLE 

1.85 

.44 

.60 

1.44 

2.58 

T 

.20 
.21 
.25 
.19 

.50 

.13 
.03 

.12 
.15 

.03 

.01 

.15 

.12 

1.20 
.11 

.10 
.75 
1.46 

.03 

T 
T 

T 

.03 

.06   .06 
T     .03 
.10 
.04   .02 
.12   .15 

.14 
.02 

.32 

.08 

HONDO 

jEDOQ  2  NNE 
KARNES  CITY 
KENEUY 
KINGSV1LLE 

1.11 
1.19 
.99 
.92 

.48 

.36 
■  21 
.55 

.40 
.22 

.06 
.15 

.05 
.01 

T 

T     T 

.57 
.54 
.44 
.29 

T 

T 
.03 

T 

T 
.02 

T 
.03 

.OB 

T 

T 
.01 

T 

T 

T 

.10 
.04   .09 

T     .16 

.04 

.10 

T 
■  12 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 
LCCKHART  2  NW 
IDLING 
MATHIS 

1.22 
1.44 
.97 
1.19 
1.60 

.15 

.28 
.32 
.20 

.08 

.02 
.09 
.34 

T 
.02 

T 

.4, 

.66 
.43 

.45 

T 
.03 

T 

T 

.05 

T 

.25   .18 

.IT 

.03   .12 

.03   T 

.07 

T 

.06 

.11 

NATALIA 

NEW  bRAJNFELS 

NIXON 

POST  OAK  SCHQDL 

PED  ROC< 

.61 
1.35 
2.24 
1.26 
1.40 

.49 
.24 
.48 
.08 
.30 

.03 

.10 
.04 

.16 
.15 

T 

T 
.22 

.11 
.84 
1.65 

.80 

.01 

.02 

.02 

.04 

.03 

T 
T 

T 

.01   .05 

.03 

.30 

.15 

.12 

.09 

.50 
T 

REFUGIO 

RICARDQ 
RIUMfcDINA  2  N 
RO8ST0WN 
ROCKPQRT 

1.30 
1.34 
1.29 
.54 
1.19 

.20 
.31 

.06 
.23 

.36 
.53 

.01 

.92 

.7, 
.06 

.01 

T 

T 
.03 

.80 

T 
T          .04 

I     .03 

T 

.03   .04 

.50 

.01 
T     T 

.08 
■  23 

.09 
.30 

RUNGE 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

SAN  MAKCOS 

SCHULENBuRG 

SEALY 

.78 
1.76 
1.32 
1.40 
2.06 

T 

.40 
.40 
.24 
.16 
.48 

.06 

T 

.05 

.14 

.05 

.03 

T     .77 
.26 

.32 
.33 

.96 
.52 

1.07 

T 
T 
.03 

.01 
.03 

T 

T 
.06 

T 

.04 

T     T 

.02 

T 

.21   .02 

T 

.22   .10 

.03   .08 

T 

•  04 
.16 
.01 

SEGUIN 
SINTON 

smithville 
somervule  dam 

SPEAsS 

.80 

.87 

1.17 

.35 
.27 
.28 
■  11 
.38 

.05 
.03 
.12 
.11 

T 

T 

.02 
T     T 

.30 
.35 

.42 
.43 

.51 

.02 

.03 

.06 

.02 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T     T 

T 
T 

.01   .04 
.03 
T     T 
.02   .03 
.05   .21 

.06 
.03 
.15 
.02 

Sob  reference  notes  following  Sutton   Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

7EX4S 

J4NU4KY 

1969 

1 

Day  of  Month 

Station 

I     1 

1 1    i 

1 

■      i 

£ 

1  |  2  | 

3 

4  T s  1 6 

7  |  8  |  9 

1(1    1!    12 

13   14  |  IS 

16  | 

17  | 

13 

19   20 

21 

22  |  23  |  24 

2'.   26  '  27 

28  |  29   30 

31 

spring  branch 

.54 

.20 

.03 

.26 

.03  . 

wAELDER  7  SSw 

1.09 

.23 

.12 

.45 

.27 

WASHINGTON  STATE  PARK 

1.24 

.31 

.03 

.60 

.01 

.16   .13 

WELDER  WILDLIFE  FNLjTn 

.  10 

.09 

.61 

YOAKUM 

2.11 

I     .*6 

.08 

.10 

1.10 

7 

.10   .23 

.04  . 

YORKTOWN 

.74 

.33 

.17 

.13 

.02   .02 

.07  . 

UPPER  COAST          06 

ALVIN 

1.93 

.03 

.78 

.22 

.58 

.18 

.04 

.10  . 

ANAHUAC  TBCO 

1.50 

,46 

.6* 

.38  . 

ANGLETQN  2  W 

2. VI 

.22 

.*2 

.63 

1.45 

.02 

,09 

.12 

BAY  tITY  WATERWORKS 

.93 

,14 

.01 

.50 

.01 

.01 

.06  . 

BAYTQWN 

1.03 

.41 

.22 

,40 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

1.13 

.01 

.25 

.02 

I 

.20 

.21 

.03 

.28 

.02 

.11  . 

CLEVEIANO 

1.6* 

.03 

,29 

.01 

.01 

.18 

.80 

,01 

T 

.03 

.02   .09 

.09  . 

CLOOINI 

1.73 

.02 

.56 

.01  r 

.01   7 

.01 

.40 

.01 

7 

.02   .06 

.13  . 

CYPRESS  1  SW 

1.61 

T     T 

.** 

.10   .30   7 

T     7     .15 

7    r 

7 

7 

7     .62 

7 

DANEVANG  2  SE 

.37 

.20 

.10 

■  03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

7     .06 

.10  . 

EDNA  *hY  99  BRIDGE 

1.2*. 

.16 

.21 

.02 

.58 

.01 

■  01 

.03 

.01 

.02 

.02 

.19  . 

EL  CAMPO 

.  n 

.39 

.04 

.10 

.13 

.09  . 

FREEPORT  Z    Nw 

.vo 

T 

.13 

.03 

7 

.07 

.  6  4 

.01 

7 

■  02  . 

GALVESTON  N8  CITY        R 

1.5' 

.19 

.04 

.72 

.01 

.63  ■ 

HOUSTON  MB  CITY           R 

3.33 

.31 

2.60 

.06 

.01   .01   .04 

..0  . 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

2.74 

T     .BO 

T 

7 

T 

7 

1.57 

T 

.0! 

.03 

7 

7 

T     7     T 

.26  . 

HOUSTON-BARKER 

1.66 

.-i 

.41 

.55 

7 

.23  . 

HOUSTON-DEER  PARK 

I." 

.65 

.09 

I 

T 

.93 

.04 

.01 

.10 

.23  . 

HOUSTON-HEIGHTS 

2.29 

.03 

.63 

.07 

1.28 

.03 

.09 

.20  . 

HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

2.93 

.32 

.42 

.90 

.*2 

,04 

.03 

.30  . 

HOUSTON-HESTBURY 

2.76 

.03 

.90 

7 

1.94 

.20 

.03 

.01 

.19  . 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

1.70 

.19 

.20 

.94 

.04 

.21 

.07 

.09  . 

HOUSTQN-SAN  JACINTO  QM 

1.76 

.0* 

.-5 

7 

7 

.1* 

.93 

7     7 

.10 

T 

.02   7     .02 

.06  . 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

1.37 

• 

.49 

7 

.80 

T          .06 

7 

HUMBLE 

2.32 

.09   .31 

.07 

2.13 

.13   .09 

KATY  WOLF  HILL 

1.7* 

.10 

.15 

.01 

.70 

.40 

.12 

.10 

.03 

.05 

.06  . 

LIBERTY 

.77 

.05 

,21 

.05 

.27 

T 

7 

.09 

.04 

.03  . 

MATAGORDA  NO  2 

1.21 

.09 

.17 

.03 

.7* 

7 

.18 

NEW  GULF 

1.52 

T     .02 

.61 

r 

.67 

.01 

7 

T 

.13 

7 

7 

7 

.06  . 

ORANGE  4  NW 

.75 

T 

.22 

.01 

.01 

.27 

.01 

.06   7 

7 

.07 

.01 

1     .02 

.07  . 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

.51 

T     .11 

.09 

.07 

7 

.09 

7 

.08 

.02   7 

7     7 

.09  . 

PIERCE  1  E 

.9* 

.06 

.',3 

.19 

.01 

.03 

.01 

.01  . 

POINT  COMFORT 

.75 

.09 

.06 

T 

.17 

.30 

.06 

.07  . 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

1.19 

I     .21 

.07 

I 

.*5 

7 

.04 

r    7 

.07 

.35  . 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

.••9 

T 

.12 

.01   7 

.13 

.04 

.01   T 

.10 

.03 

7          .02 

.03  . 

RICHMOND 

2.12 

T     .03 

.31 

T 

.61 

.53 

7 

7 

.01 

.13  . 

SUGAR  LANO 

2.70 

.06 

.72 

1.02 

.63 

.02 

7     .03 

.02  . 

THOMPSONS  3  WSW 

3.29 

.03 

,90 

.02 

.53 

1.40 

.03 

.21 

.09 

.06  . 

TOMBALL 

1.3* 

.12 

.11 

.28 

.42 

7 

.12 

.29  . 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

.*3 

T     .17 

,04 

7          .04 

.02 

7 

.01 

T 

7 

T     7 

7     7     7 

■  13  . 

WHARTON 

.86 

.05 

.94 

7 

.10 

.03 

.03 

.02 

7     .07 

SOUTHERN             09 

ALICE 

.30 

.02 

.06 

7 

.22  . 

ARMSTRONG 

1.00 

.3* 

.07 

.10 

.10 

.19  . 

BATESVILLE 

.*3 

.32 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02   .01 

BENAvIDES  7  S 

.00 

BIG  WELLS 

.*9 

T     .38 

T 

T 

7 

7 

.08   7 

.31 

.02 

CARRIZO  SPRINGS 

.57 

.23 

.04 

.03 

.02 

.02 

7     .01 

.03 

7     7     .17 

7 

CATARINA 

.3* 

.3* 

CHARLOTTE  5  NNw 

1.06 

.60 

T 

7 

.38 

7 

.08 

7    ! 

COTULLA 

.33 

.13 

.11 

.01 

.02 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

.*0 

I     .*0 

T 

T     7 

7 

7 

7 

CRYSTAL  CITY 

.*3 

.30 

.->z 

.03 

7 

T 

T     7 

.03 

T     .01   .03 

.03  . 

DILLEY 

.59 

.35 

.08 

.05 

7 

.02 

.03 

T 

.06  . 

EAGLE  PASS 

.37 

.28 

.01 

.07 

T 

.01   7     7 

ENCINAL  3  NW 

.48 

.48 

FALCON  DAM 

.2* 

.1* 

.06 

.02 

FALFURRIAS 

.62 

.01 

.20 

.01 

.40  . 

FOWLERTON 

.63 

.35 

.30 

FREER 

.17 

.09 

.03 

.03  . 

FRIO  TOWN 

.62 

,49 

.17 

GEORGE  MEST 

1.21 

.15 

.08 

.90 

.08  . 

HEBBRONVlLLE 

.37 

.09 

.05 

.02 

.02 

7     .03 

.01 

.19  . 

JOUROANTQN 

.19 

.11 

.08 

LA  PRYQR 

.33 

.25 

.10 

LAREDO  NO.  2 

.13 

T     .16 

.01 

7     T 

7 

T 

7 

T          .01 

7 

OILTQN 

.20 

.11 

.01 

T 

.06  . 

PEARSALL 

.75 

.58 

T 

.06 

.01 

.02 

7     .03 

.05  . 

POTEET 

1.10 

.57 

.10 

.39 

.01 

.01 

.0! 

.01  . 

RIO  GRANOE  CITY  3  W 

.60 

I     T 

.46 

.01 

.01 

7 

■  ■-• 

7 

7 

f     7 

.09  . 

SARITA  7  E 

.55 

.50 

.05 

T 

THREE  RIVERS 

.*: 

.20 

.12 

.05 

.09  • 

TUOEN 

.37 

.21 

.11 

.01 

.01 

.03  . 

WHITSETT  2  SW 

.3* 

.0* 

T 

.30 

ZAPATA 

.10 

.10 

T 

7 

7 

•    •    • 

LOWER  VALLEY         10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT  R 

.51 

.37 

.05 

7 

T 

.01 

7 

7 

.01   7 

7 

.01 

.0! 

.01  . 

ENGELiAN  gardens 

2.62 

.38 

.0* 

2.20  . 

MARLINGEN 

.39 

.35 

.02 

.0! 

7 

MC  ALLEN 

.09 

,oa 

.01 

«C  Allen  faa  ap 

.16 

.09 

.06 

7 

1 

T 

7 

.01 

7 

MC  COOK 

.73 

T     T 

.  <B 

.07 

7 

.02 

■  02 

.0* 

.02 

.02 

.13  . 

MERCEDES  6  SSE 

.66 

T 

.53 

.03 

7 

7 

.01 

7 

.11  ■ 

MISSION 

.00 

PORT  ISABEL 

.*7 

.25 

.0* 

7     T 

.03        7 

.1! 

7 

PORT  MANSFIELD 

1.30 

.53 

7 

.02 

7 

7 

.27 

7 

.48  . 

RAYMONOVILLE 

.59 

.18 

.39 

7 

7 

7 

T 

7 

7 

.02  . 

SAN  BENITO 

.39 

.22 

.02 

•  13  . 

WESLACO  2  E 

,*0 

.18 

.09 

.02 

T     1 

7 

T 

7 

7 

.13  . 

Sm  i»f6w»nce  noloi  follow. rig  Sutioti    !nd«n 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
JANUARY 

1?69 

Station 

Day 

of  Month 

• 

01 

1 

1  I 

"1 

3 

«l 

5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10  1 

"  1 

12 

13  1 

14  1 

IS 

16  1 

17 

19 

"1 

20  1 

:i 

22  ! 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28  I 

29 

30  1 

3! 

> 
< 

•     *     * 
HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

MAX 

M1N 

64 
20 

60 
23 

28 
17 

50 
13 

69 

27 

64 

30 

99 

31 

73 
29 

38 

19 

40 
20 

46 
16 

66 
39 

62 
30 

6B 
37 

65 

37 

59 
35 

47 
29 

37 

3  0 

47 
30 

69 
35 

64 
29 

64 
32 

48 
12 

34 

8 

46 

17 

73 
34 

73 
42 

52 
30 

64 
32 

48 
24 

61 
27 

55.9 
26. 8 

ANDREWS 

MAX 

min 

53 

29 

66 
28 

56 

28 

45 
22 

59 
25 

69 
38 

75 
40 

80 
29 

68 
22 

36 
26 

55 

21 

72 
31 

69 
36 

68 

46 

66 
50 

66 
43 

68 
40 

59 

3' 

49 
30 

70 
42 

71 

45 

66 
48 

68 
45 

60 
17 

59 
20 

77 
43 

74 

48 

67 
41 

66 

47 

61 
28 

66 
38 

64.1 
34.8 

BIG  SPRING 

MAX 
MM 

53 

23 

66 
35 

69 

27 

45 
22 

60 
27 

68 

38 

75 
35 

82 
38 

79 

27 

40 
27 

56 

23 

74 

36 

69 
38 

67 
52 

68 
56 

70 
42 

71 
42 

68 
38 

49 
35 

72 
45 

73 

46 

72 
42 

70 
34 

6  8 
16 

56 
22 

78 
41 

77 
46 

70 
45 

66 
46 

64 
37 

62 
40 

66.2 
36.2 

BORGER  3  » 

MAX 

MIN 

65 
20 

58 
30 

47 

1? 

50 
16 

66 
23 

62 
32 

56 
29 

65 
34 

42 
26 

41 
19 

48 
16 

67 
33 

63 
29 

71 
37 

66 
51 

57 
34 

54 
37 

37 
31 

49 
32 

73 
30 

56 
31 

66 

41 

50 
16 

35 
8 

45 
16 

74 
32 

65 
38 

55 
28 

65 
28 

38 
26 

61 

23 

57.1 
27.9 

BRAVO 

MAX 

min 

68 
17 

60 
22 

54 

21 

53 

13 

60 
22 

61 
29 

62 
29 

67 
36 

37 
23 

46 
23 

45 
16 

67 
35 

69 
26 

72 
34 

68 
44 

66 
32 

51 

34 

46 
29 

58 
28 

70 
26 

69 
26 

65 
45 

55 

19 

35 
3 

53 
21 

73 
40 

69 
36 

65 

24 

39 
30 

96 
13 

56 
19 

59.3 
26.4 

BROHNFIELO  NO  2 

MAX 

Mm 

37 
11 

55 

23 

65 
26 

33 

18 

48 
18 

67 
25 

69 
28 

75 
30 

84 
21 

36 
21 

37 
16 

93 

17 

70 
32 

74 
36 

6  = 
36 

70 
38 

72 
38 

67 
35 

55 

34 

46 
34 

69 
40 

72 
43 

69 
38 

66 
14 

35 
12 

50 
19 

78 
40 

76 
42 

64 
40 

62 

27 

53 
28 

60.6 
28.4 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

67 
IB 

62 
25 

47 

18 

52 

10 

67 
26 

61 

30 

54 
29 

60 
28 

43 
25 

39 
23 

45 
14 

99 

29 

57 
26 

64 
36 

66 
53 

61 
35 

46 
33 

40 
37 

45 
34 

72 
39 

65 
34 

70 
33 

45 
15 

32 
8 

40 
14 

69 
33 

77 

28 

70 
29 

40 
25 

45 
29 

63 
2' 

55.6 

27.1 

CANYON 

MAX 

Mm 

64 

20 

64 
26 

58 

20 

49 
12 

67 
25 

67 
28 

67 
30 

74 
41 

41 
21 

40 
21 

47 
15 

67 

38 

68 
30 

69 
39 

68 
34 

65 
35 

60 
30 

48 
29 

47 
29 

70 
39 

69 
29 

67 
45 

61 
21 

72 
21 

72 
41 

71 
28 

62 

33 

62 

21 

60 
29 

61.9 
28.6 

CHANN1NG  NO.  2 

MAX 

Mm 

35 
5 

65 
24 

59 
21 

30 
15 

51 
16 

59 
27 

62 

29 

58 

30 

60 
22 

38 
23 

45 
18 

47 
21 

63 

34 

72 
36 

73 

41 

65 
36 

60 
35 

41 

28 

33 

30 

58 

30 

69 
25 

64 
26 

63 
26 

26 

5 

37 

7 

51 
24 

73 
39 

71 
28 

40 
27 

61 
21 

47 
21 

54.2 
24.8 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

34 
1 

64 
2* 

60 
1' 

33 
12 

48 
22 

64 

29 

62 
29 

96 
23 

72 

20 

38 
21 

38 
11 

43 

30 

65 
27 

58 

28 

66 
42 

62 
33 

55 

34 

49 
30 

37 
31 

44 
31 

70 
28 

70 
27 

70 
21 

65 
8 

31 

7 

59 

7 

72 
24 

71 
26 

65 
28 

63 
23 

53 
22 

55.9 
23.2 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

34 

10 

64 
24 

29 

18 

47 
19 

64 
28 

66 

30 

60 

31 

82 
20 

34 
20 

40 
19 

46 

19 

67 
30 

61 

34 

68 

35 

66 

36 

63 
35 

58 
34 

43 
31 

47 
32 

70 
42 

66 
39 

68 

34 

67 
12 

34 

14 

44 
20 

75 
34 

77 
37 

49 
35 

62 
26 

52 

26 

56.8 
27.5 

D4LHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

68 
17 

58 
26 

37 
16 

50 
13 

61 
29 

62 

28 

57 
28 

97 
21 

37 
20 

45 
23 

42 
16 

70 
30 

69 
25 

74 
36 

66 
36 

60 
31 

49 
28 

37 
26 

56 
29 

70 
26 

65 
24 

63 

30 

30 
8 

36 
3 

45 
12 

75 
34 

71 
32 

39 
26 

58 
23 

47 
17 

57 
22 

55.1 
23.6 

OIMNITT 

MAX 

Mm 

38 
3 

63 
2* 

60 
22 

28 
13 

50 
14 

64 
32 

68 

30 

74 
28 

76 

16 

37 
13 

41 
15 

50 
15 

70 
34 

69 
36 

68 

36 

64 
32 

65 
32 

56 
30 

55 

29 

45 
33 

70 

37 

71 
30 

62 

28 

63 
8 

36 

7 

55 

21 

73 
34 

73 
29 

50 
25 

63 
22 

53 
20 

58.5 

24.1 

DUMAS 

MAX 

Mm 

34 
3 

62 
26 

56 
20 

29 
16 

49 
19 

61 
27 

61 
27 

98 
29 

59 
2? 

38 
23 

42 
15 

56 

16 

67 
25 

68 
27 

72 

28 

66 

30 

58 
34 

44 
27 

37 
30 

52 

32 

71 

26 

60 
26 

64 
22 

2? 
4 

34 
6 

57 
14 

73 

40 

72 
27 

37 
26 

60 
20 

47 
21 

53. B 
23.0 

FLOYDADA 

MAX 

Mm 

34 

7 

60 
20 

63 
24 

29 
16 

46 
16 

63 
24 

66 

30 

98 

30 

79 
18 

35 

18 

37 
20 

46 
18 

68 
30 

63 
30 

6  6 
50 

64 
36 

61 
34 

54 
30 

45 
30 

46 
30 

70 
36 

63 
34 

65 
21 

65 
10 

32 

10 

46 
19 

73 

32 

76 
31 

46 
30 

63 

24 

50 
24 

55.9 
25.2 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

30 
0 

63 
20 

54 
15 

30 
14 

49 
14 

63 
30 

58 
27 

95 

26 

55 

18 

42 
21 

30 
10 

42 

11 

55 

23 

61 
27 

62 
32 

58 

30 

37 
31 

36 

30 

42 
28 

41 
26 

67 
33 

45 
34 

68 
3 

16 
4 

34 

4 

36 
5 

59 
23 

73 
23 

43 
23 

34 
21 

45 
23 

48.5 
20.3 

FRIONA 

MAX 

Mm 

38 
5 

61 
26 

60 
23 

29 

15 

50 

15 

61 
32 

66 
25 

74 
29 

T5 
18 

35 

18 

40 

17 

52 

17 

69 
35 

70 
37 

70 

40 

63 
31 

61 
34 

56 
25 

48 
22 

90 

34 

67 
35 

69 

34 

60 
35 

60 
10 

37 
9 

58 

24 

70 

36 

70 
25 

53 

25 

62 

19 

52 

19 

57.7 
24.7 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 
MIN 

43 
12 

64 
28 

69 
20 

35 

16 

53 

26 

62 
30 

70 
26 

79 

21 

78 

U 

42 
21 

42 
U 

45 

19 

70 
32 

70 
36 

71 

39 

65 
29 

61 
33 

55 
24 

42 
23 

30 
28 

62 
35 

70 
35 

60 
27 

61 

5 

38 

7 

68 
23 

7n 
41 

70 
29 

51 
27 

68 
18 

52 

20 

59.1 
24.4 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

39 
15 

52 

22 

62 
31 

33 

15 

46 
15 

56 
22 

66 
32 

77 
36 

e? 

22 

44 
21 

40 
21 

56 
21 

66 
30 

70 
46 

66 

56 

70 
36 

73 
33 

5  6 
34 

51 
39 

46 
36 

73 
43 

73 
40 

73 
37 

71 

18 

40 
18 

61 
23 

71 
41 

67 
43 

70 
40 

68 
42 

56 
39 

60.6 
31.1 

GRUVER 

MAX 

Mm 

68 
19 

57 
22 

18 

51 
13 

69 
24 

62 

24 

47 
29 

99 

32 

42 

20 

42 
24 

49 
14 

62 
29 

67 
23 

73 
39 

65 
51 

61 
32 

30 
34 

43 

30 

50 
34 

72 
30 

60 

3  2 

67 
35 

44 
14 

35 
6 

42 
16 

63 

31 

74 
21 

64 
27 

48 
23 

50 

16 

61 
19 

55.9 
25.3 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

40 

4 

63 
24 

58 
24 

29 

13 

50 

13 

63 
21 

6B 
27 

74 
29 

74 

23 

33 

20 

41 
14 

50 
15 

68 

30 

67 
36 

69 
38 

65 
32 

61 
33 

54 
31 

45 
30 

49 
30 

68 
36 

70 
37 

60 
30 

61 

10 

38 

10 

39 

23 

70 
37 

70 
25 

51 
28 

62 

19 

50 
20 

57.4 
24.6 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

42 

15 

94 

24 

64 
27 

35 

21 

46 
21 

63 
24 

70 
33 

79 
33 

61 

26 

41 
26 

38 

21 

53 
21 

74 
29 

70 
33 

69 

52 

69 
38 

68 
34 

68 
34 

54 
33 

49 
33 

72 

40 

72 
40 

70 
39 

70 

18 

35 

17 

39 

21 

79 

37 

79 
36 

64 
39 

66 
33 

55 
32 

61.3 
30.3 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

37 

10 

62 
22 

65 
24 

31 

15 

50 

16 

68 
27 

71 
30 

79 
28 

61 
22 

34 
21 

38 

14 

52 

17 

71 
33 

69 

31 

68 
47 

68 
38 

69 
39 

63 
35 

59 
32 

46 
34 

69 

42 

70 
39 

66 

39 

66 
14 

36 

14 

54 

16 

75 

38 

78 
34 

67 
39 

65 
25 

54 
22 

60.4 
27,6 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

50 
0 

64 
22 

53 
17 

30 
5 

90 
11 

65 
27 

52 

29 

93 

27 

57 
20 

32 

20 

32 

10 

49 
22 

59 

19 

99 

19 

62 

46 

63 
29 

99 

29 

50 
27 

37 
29 

43 
33 

68 
33 

46 
30 

69 
9 

19 
2 

29 

4 

45 
22 

62 
21 

75 
28 

31 
23 

36 
23 

43 
22 

50.1 
21.0 

LITTLEFIELO  NO.  2 

MAX 

Mm 

36 
26 

65 

24 

61 
16 

49 

24 

46 
34 

70 
20 

75 
21 

79 
22 

6? 
16 

39 
16 

51 
19 

49 
34 

70 
34 

67 
43 

65 
37 

64 
32 

60 
32 

60 

30 

46 

35 

48 
42 

70 
40 

64 

40 

63 
12 

37 
12 

66 
33 

73 

37 

74 
36 

75 

37 

63 
23 

33 

23 

5  2 
26 

59.8 
28.3 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

60 
22 

66 
29 

36 
24 

47 
17 

64 
23 

68 
34 

61 
29 

62 

31 

35 
20 

36 
21 

49 
19 

71 

36 

67 
32 

67 
49 

66 
44 

63 
35 

64 
33 

51 
35 

46 
34 

71 
42 

72 
38 

67 
41 

67 
18 

35 
12 

49 
20 

76 
37 

77 

34 

54 
34 

65 
40 

52 

23 

63 
32 

59.7 
30.1 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

30 
4 

63 

26 

57 
18 

27 

15 

44 
19 

64 
35 

61 
30 

64 

31 

71 
23 

40 
23 

34 

17 

43 
23 

53 
27 

54 
32 

65 
48 

61 
37 

90 
39 

42 

32 

39 
32 

42 
33 

71 

33 

59 

39 

67 
10 

29 
8 

31 

11 

39 

20 

75 

34 

74 
29 

38 

27 

59 
31 

47 

28 

51.3 
26.3 

MIAMI 

MAX 

Mm 

32 

1 

66 
22 

S7 

20 

28 
17 

49 
20 

65 
27 

61 
26 

60 

30 

66 
25 

42 
23 

34 
15 

45 
13 

62 
25 

56 
26 

65 
45 

66 
32 

92 
32 

40 

32 

38 

31 

43 
35 

71 

33 

53 
38 

67 
18 

23 
8 

32 

7 

38 

17 

72 

2* 

75 
24 

33 
26 

62 

27 

45 
27 

51.5 
24.2 

MIDLAND  WS  AIRPORT 

MAX 

Mm 

49 
22 

65 
29 

37 

30 

45 
21 

99 
23 

69 
35 

73 
30 

81 
36 

44 
2? 

39 
27 

99 

20 

73 
2» 

69 
33 

67 
48 

68 
48 

67 
37 

70 
32 

57 

34 

51 
31 

71 

43 

72 

44 

70 
39 

68 
31 

36 
18 

63 
23 

78 
41 

76 
39 

64 
40 

64 
30 

56 

35 

64 
38 

61.9 
33.2 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

Mm 

50 
21 

67 
30 

54 
30 

41 
21 

60 
19 

68 
36 

73 
29 

83 
39 

70 
23 

40 
24 

97 
22 

79 

33 

70 
32 

69 

47 

69 
54 

69 
42 

72 
33 

5  6 
37 

53 

33 

68 
40 

74 
42 

71 
33 

69 

47 

6  3 

18 

62 

23 

79 
41 

77 

38 

70 
41 

65 
53 

63 
36 

65 
40 

65.3 
34.0 

MORTON 

MAX 

Mm 

39 
9 

64 
22 

66 
24 

31 
17 

51 
17 

65 
27 

70 
32 

74 
28 

79 
20 

36 
20 

36 

18 

56 

17 

70 
32 

70 
32 

69 

41 

66 
38 

65 
36 

60 
29 

62 
29 

50 
32 

67 
42 

79 
41 

62 
38 

63 

13 

39 
13 

57 
21 

73 

4  0 

74 
37 

67 
37 

62 
24 

54 

24 

60.6 
27.4 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

38 

7 

64 
18 

62 
24 

30 
15 

50 
14 

63 
22 

69 
29 

79 
2* 

78 
17 

37 
13 

41 
12 

54 
15 

68 
26 

71 
27 

67 
37 

63 
33 

64 
33 

60 
32 

32 

24 

50 
33 

68 
37 

70 
40 

61 
10 

39 

14 

58 
23 

75 

31 

72 
28 

51 
27 

61 
20 

51 
IP 

58.  B 

23.7 

OLTON 

MAX 

Mm 

35 

7 

63 

20 

63 

23 

30 
14 

48 
19 

65 
25 

69 
26 

71 
28 

78 
19 

34 
16 

40 
16 

49 
17 

69 
29 

69 
33 

66 
42 

64 
34 

64 
34 

55 
30 

56 

31 

45 
31 

69 
37 

70 
36 

64 
38 

63 

10 

35 

10 

92 

20 

72 

36 

73 
35 

48 
30 

64 
23 

50 
13 

57.8 
25.5 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

34 

0 

65 

27 

57 
18 

48 
15 

48 
30 

63 
32 

62 
28 

99 
29 

61 
24 

41 
22 

34 

18 

43 
23 

64 

27 

58 

32 

65 
43 

64 
33 

53 
33 

59 

29 

39 
32 

44 
32 

70 
32 

52 
34 

64 

19 

22 
6 

34 
8 

72 
22 

72 
35 

73 
27 

92 

26 

63 

27 

46 
27 

54.2 
25.5 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

65 
17 

59 
25 

45 
18 

49 
13 

69 
26 

62 
29 

92 
28 

68 

30 

39 
20 

37 
21 

43 
13 

64 

30 

59 
29 

64 
39 

61 
49 

96 

32 

30 
38 

39 

31 

48 
30 

70 
33 

63 
29 

64 

37 

32 

15 

33 
5 

41 
15 

73 
30 

73 
42 

67 
28 

63 
28 

60 

23 

61 
20 

56.4 
26.4 

PERRVTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

29 

-  1 

65 

20 

53 

16 

32 

12 

53 

12 

63 
25 

98 
29 

92 

19 

49 
25 

39 

23 

37 
12 

45 

12 

5B 

25 

57 
25 

66 
39 

64 
29 

57 
29 

36 

30 

37 
27 

46 
32 

68 
32 

49 
34 

68 

12 

18 
3 

32 

3 

40 
12 

55 

20 

73 
25 

28 
22 

39 
22 

43 

23 

48.7 
20.8 

PLAINS 

MAX 

Mm 

41 
14 

61 
IB 

68 
21 

33 

14 

90 
19 

65 

28 

72 

30 

77 
31 

90 
19 

37 
20 

37 
14 

50 
16 

70 
26 

71 
29 

66 

42 

67 
33 

65 

27 

63 
29 

53 

32 

50 
33 

69 
35 

70 
33 

67 
30 

67 
12 

36 
13 

53 

18 

76 
33 

75 
38 

68 

40 

64 
18 

55 
16 

60.6 
25.2 
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Continued 

u/ 

UL 

I 

It, 

Kir 

cr 

l/\ 

1UJ 

tic 
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TEXAS 
JANUARY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

g 
01 

1  | 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

PLAIMVIE" 

MAX 

MIN 

35 
10 

62 

2* 

63 
23 

35 

23 

48 
24 

64 
29 

69 
27 

63 
32 

78 
21 

35 

21 

35 

21 

41 

24 

68 
30 

68 

41 

6  6 
47 

62 
36 

60 
34 

64 
/9 

49 
29 

47 
29 

6  9 
34 

69 
38 

65 
31 

64 

L2 

34 
17 

46 
26 

73 

39 

75 
31 

34 
31 

63 
23 

51 
29 

57.5 
27.9 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

♦  1 

15 

55 

22 

67 
27 

34 
19 

48 
19 

6  3 
23 

71 
33 

79 
33 

IS 
27 

42 
22 

37 
19 

5  6 

18 

74 
28 

73 
34 

70 

41 

66 
40 

67 
35 

67 

31 

60 
33 

47 
35 

69 
35 

70 
40 

67 
36 

67 
16 

35 

16 

53 

21 

76 

40 

76 
39 

71 
39 

64 
26 

54 
26 

61.3 
28.7 

SILVERTON 

MAX 

MIN 

36 
2 

6* 
29 

60 
22 

27 

10 

48 
12 

64 
25 

65 
29 

57 
30 

tt 

16 

37 
14 

39 

13 

46 
14 

64 
30 

59 
28 

65 
47 

63 
33 

92 

29 

48 
J2 

51 

27 

43 
30 

70 

32 

62 
28 

65 
32 

65 
6 

29 
B 

46 
18 

74 

37 

75 
29 

40 
29 

63 

27 

4B 

24 

55.0 
23.8 

SPEARMAN 

MAX 

MIN 

64 

19 

55 

2* 

49 

16 

50 

14 

64 
29 

59 
25 

46 
29 

57 
33 

41 

31 

34 
21 

45 
14 

63 
29 

60 
27 

69 
37 

64 
49 

59 
27 

51 
33 

-1 
30 

46 
33 

71 
30 

6  0 

31 

68 
39 

41 
17 

33 
3 

39 

11 

65 
29 

74 
19 

64 
26 

44 
24 

44 
22 

61 

22 

54.2 
23.5 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

34 

1 

67 
27 

57 
21 

30 
14 

49 
16 

61 
31 

61 
27 

67 
30 

56 
21 

36 
25 

45 
18 

46 

19 

65 
28 

68 
29 

M 

40 

67 
30 

60 
32 

42 
26 

40 
31 

33 

28 

70 
27 

62 
28 

65 
13 

1» 
2 

33 
4 

42 
14 

69 

34 

72 
25 

33 
21 

58 
17 

45 
17 

53.1 
22.5 

SUNRAY  4  SH 

MAX 
MIN 

62 
25 

60 
31 

14 

20 

49 
20 

62 
27 

60 

30 

59 
30 

56 

34 

39 
24 

43 
26 

43 
18 

66 
33 

66 
27 

73 
39 

71 
49 

64 
37 

55 

36 

41 
27 

53 

33 

70 
36 

70 
29 

66 
43 

52 

13 

32 

7 

42 
13 

72 
29 

72 

3? 

70 
27 

62 
26 

60 
22 

59 

29 

58.2 
26.1 

TAHOKA 

MAX 

Mm 

35 

12 

55 

22 

66 
29 

37 
16 

46 
22 

61 
26 

67 
30 

66 
30 

86 

23 

36 
23 

38 
17 

50 
18 

73 
34 

66 

37 

68 
50 

68 
40 

69 
32 

69 
33 

48 
33 

47 
33 

72 
40 

76 
40 

70 
40 

6« 
IS 

36 

13 

51 
22 

79 
35 

77 
35 

55 
38 

61 
23 

93 

26 

59.9 
28.6 

TULIA 

MAX 

MIN 

37 

4 

65 
26 

60 

24 

28 

14 

49 
14 

65 
23 

66 
32 

63 
30 

n 

19 

37 
18 

41 
17 

-7 
16 

68 
31 

69 
30 

66 

33 

64 
33 

59 
31 

50 
29 

50 
28 

45 
32 

70 
34 

70 
34 

64 
32 

64 

10 

37 
10 

49 
22 

73 
38 

74 
28 

47 
28 

64 
26 

50 
25 

57.0 
25.0 

VEGA 

♦     *     • 

MAX 

MIN 

39 
2 

64 
28 

58 
21 

28 

18 

50 

19 

63 
27 

67 
21 

72 
23 

69 

19 

35 

21 

40 
11 

49 
11 

66 
33 

70 
33 

71 

37 

63 
31 

62 
29 

49 

^8 

35 
27 

49 
27 

66 

30 

30 

32 

4 

4 

54 
22 

71 

43 

69 
25 

47 
27 

61 
21 

47 
21 

56.1 
23.4 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPDRT 

MAX 

MIN 

45 
17 

60 

40 

44 

29 

41 
18 

61 
27 

65 
33 

62 

37 

88 

37 

44 
27 

41 
26 

51 
21 

6  5 
37 

63 

38 

60 
33 

63 
55 

73 
45 

74 
41 

44 
38 

53 
36 

73 
47 

66 

43 

77 
43 

74 
26 

35 

18 

91 
22 

76 
42 

77 
49 

61 
47 

58 
42 

SS 

44 

54 
41 

60.0 
36.0 

ANSON 

MAX 

MIN 

61 
52 

63 
54 

73 
48 

75 
43 

66 
38 

47 
37 

75 
47 

73 

49 

72 

48 

70 
38 

63 

18 

49 
23 

75 
41 

77 

50 

75 
44 

98 
40 

58 
41 

59 

43 

ASPERMONT  2  SSW 

MAX 

MIN 

32 

12 

54 
24 

65 
28 

34 
18 

49 
19 

64 

30 

65 
26 

55 

26 

97 
24 

42 
23 

41 
18 

51 
22 

66 

30 

66 
33 

68 
55 

68 

42 

66 
36 

70 
36 

42 

34 

54 

36 

73 

44 

61 
43 

73 
34 

57 

16 

32 

19 

49 
20 

80 

45 

79 
40 

92 
39 

60 
37 

57 
38 

58.6 
30.6 

BALLINGER  1  S« 

MAX 

MIN 

46 

17 

65 

37 

59 
28 

49 
20 

62 
17 

71 

28 

80 
29 

90 
39 

78 

27 

42 
26 

54 
21 

67 
30 

69 
32 

63 
51 

68 
55 

75 
43 

77 
43 

72 
37 

52 

34 

74 
48 

77 

44 

60 
37 

78 
36 

70 

20 

37 
22 

73 
43 

78 

43 

72 

44 

76 
59 

71 
47 

60 
45 

67.8 
35.6 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
16 

54 
31 

31 
22 

46 

16 

67 

27 

60 

41 

43 
29 

80 

27 

40 
29 

42 
21 

45 
17 

63 
29 

55 

26 

67 
43 

63 
52 

56 
41 

50 

37 

39 
34 

43 
33 

73 
43 

59 
33 

72 
33 

40 
17 

31 

12 

44 
20 

80 
31 

78 
32 

59 
33 

50 
30 

51 
27 

60 
32 

54.9 
29.5 

CLARENDON 

MAX 

MIN 

32 

6 

66 
29 

61 
22 

30 
13 

46 
11 

66 

31 

60 
29 

62 
21 

76 

23 

44 
22 

39 
12 

44 
11 

60 
24 

59 

25 

68 
45 

66 
32 

54 
36 

49 
35 

40 
34 

41 
33 

73 
32 

58 
34 

68 
26 

38 
8 

32 

10 

44 
16 

76 

34 

75 
31 

47 
29 

61 
30 

50 
29 

54.4 
24.9 

COLEMAN 

MAX 

MIN 

18 

37 

27 

21 

24 

33 

32 

51 

29 

26 

21 

29 

35 

52 

55 

30 

75 
31 

68 
39 

52 

36 

73 

47 

73 

49 

79 
43 

76 

41 

6  9 
19 

99 

22 

73 
41 

79 

43 

71 
43 

71 
52 

68 

41 

55 
44 

37.2 

COLORADO  CITY 

MAX 

MIN 

52 

21 

69 
39 

67 
29 

45 
21 

63 

24 

70 

33 

68 
30 

89 

43 

83 
25 

41 
29 

53 

22 

70 

35 

69 
36 

67 
52 

69 
58 

72 

41 

74 
36 

69 
37 

47 
37 

75 
46 

77 

47 

75 
39 

74 
43 

71 

16 

93 

24 

81 
42 

80 
43 

77 
42 

70 
43 

69 

40 

60 
43 

67.4 
36.0 

DICKENS 

MAX 

MIN 

33 

9 

96 
24 

65 
25 

31 
17 

64 
24 

64 
31 

66 
32 

83 
26 

39 

27 

39 

19 

68 
22 

60 
36 

69 
51 

67 

42 

63 
33 

61 
35 

49 
33 

73 

44 

62 

42 

71 
32 

59 

14 

32 

13 

15 

78 

79 
34 

48 
33 

39 

32 

52 

33 

58.7 
28.9 

ELECTRA 

MAX 
MIN 

31 
9 

49 
18 

63 
30 

34 

IB 

39 

18 

62 
29 

61 
32 

56 
32 

89 

27 

49 
26 

36 
20 

48 
21 

61 

30 

60 

31 

63 

52 

61 
48 

63 

44 

58 
36 

43 
37 

47 
38 

76 

40 

60 
37 

76 
29 

64 
16 

32 

16 

50 
22 

80 
43 

80 

40 

62 

34 

51 
34 

51 

3'. 

96.4 
30.4 

GAIL 

MAX 
MIN 

51 
22 

64 
34 

55 
27 

47 
20 

62 
29 

67 
40 

68 

34 

82 

42 

94 

25 

39 
24 

52 
23 

73 
34 

68 
33 

68 

50 

66 
55 

69 

46 

69 
39 

52 

36 

43 
34 

73 
43 

74 
49 

72 
54 

72 

47 

52 

15 

90 
20 

79 
37 

79 
46 

68 

40 

64 
40 

60 
33 

64 

3  6 

63.2 

36.0 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

40 
26 

52 

34 

54 

33 

50 
32 

94 
27 

66 
29 

64 
29 

69 

30 

61 
31 

30 
32 

40 
26 

40 
28 

44 
33 

48 

37 

52 

40 

59 

43 

99 
44 

45 
35 

47 
33 

34 
30 

50 
18 

47 
18 

46 
16 

55 
15 

47 
13 

50 
18 

80 
36 

80 
39 

56 

34 

60 
34 

55 
32 

54.6 
29.9 

HASKELL 

MAX 

MIN 

30 
11 

52 

21 

65 
29 

33 

19 

45 
26 

62 
29 

64 
32 

99 

31 

86 
25 

42 
27 

40 
23 

52 
23 

68 
31 

67 
32 

62 
53 

63 

44 

68 

43 

71 
36 

42 
35 

51 
39 

76 
40 

62 

39 

76 
33 

57 
16 

33 

18 

52 
22 

80 
45 

80 
38 

52 
35 

56 
33 

55 

36 

56.0 
31.0 

HQRDS  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

30 

15 

45 
22 

63 
33 

34 
20 

43 
20 

60 
32 

71 
37 

79 
49 

67 
28 

43 
23 

40 
22 

50 

23 

65 

30 

66 

37 

58 

51 

60 

48 

72 

47 

73 
38 

51 
36 

94 
36 

71 
47 

73 

40 

76 
42 

74 
IB 

36 

17 

54 
23 

72 
41 

78 

45 

68 
48 

71 
46 

52 
44 

60.2 
34.1 

JAYTON 

MAX 

MIN 

55 

10 

49 
38 

65 

28 

34 
IS 

47 
27 

64 

30 

65 
32 

90 
30 

65 
28 

39 
26 

40 
18 

52 

26 

68 
33 

64 
31 

68 
53 

67 

42 

68 
33 

65 
35 

40 
33 

33 
33 

75 

45 

62 

31 

73 
33 

60 
17 

33 

16 

48 
21 

60 

43 

79 
42 

52 
39 

68 
33 

57 
33 

36.9 

30.9 

MATADOR 

MAX 

MIN 

39 

11 

60 

10 

64 
25 

30 

16 

46 
18 

6e 

33 

65 

30 

64 
32 

64 

26 

39 

26 

39 

13 

48 
16 

70 
29 

60 
29 

6? 
51 

67 

40 

97 
32 

56 
31 

40 
34 

49 
34 

75 
37 

60 
38 

72 
31 

54 
13 

31 

13 

47 
20 

6" 
44 

80 
33 

47 
33 

63 
32 

54 
32 

57.4 
27.8 

MEMPHIS 

MAX 

MIN 

35 

7 

67 
9 

59 
24 

36 
14 

47 

14 

65 
28 

61 
32 

66 
32 

79 

26 

42 
23 

39 

19 

44 

19 

60 
29 

92 

29 

69 
47 

69 

49 

SS 

43 

50 
34 

42 
35 

43 
33 

70 
35 

60 
33 

70 
27 

41 
U 

30 
11 

43 

16 

76 
33 

79 
30 

49 

30 

30 
30 

54 

34 

55.0 
27.2 

MUNDAY 

MAX 

MIN 

51 
17 

65 

34 

60 
25 

44 
16 

64 
26 

63 
34 

60 
31 

88 
39 

50 
25 

39 

27 

SO 
20 

68 
32 

66 
30 

64 

47 

62 

56 

66 
41 

69 

44 

54 
36 

46 
35 

78 

41 

74 

39 

76 
37 

70 
30 

46 

16 

52 
21 

81 

37 

82 

44 

78 
36 

90 
34 

56 

34 

53 
36 

62.0 
32.8 

PADUCAH 

MAX 

MIN 

31 

8 

57 
19 

59 
27 

39 
17 

46 
20 

69 

30 

69 
31 

59 

31 

64 

27 

42 
26 

39 
19 

51 
22 

66 
28 

66 
30 

69 
49 

64 
42 

SS 

44 

52 

35 

43 
35 

50 

37 

76 
38 

60 
38 

63 
31 

50 
IS 

31 
14 

46 
21 

79 

37 

80 

35 

47 
32 

57 
32 

53 
33 

56.5 
29.1 

POST 

MAX 
MIN 

36 
15 

57 
27 

67 
27 

33 
21 

47 
22 

63 
31 

67 
33 

60 

34 

34 
26 

36 
26 

40 
20 

49 
21 

72 
37 

65 

40 

62 
47 

72 
47 

67 
40 

66 
35 

41 
34 

SO 
33 

73 
44 

74 
47 

70 
45 

70 
17 

33 

18 

46 
22 

78 
45 

79 

43 

52 
38 

62 
33 

53 

34 

58.9 
32.5 

OUANAH  5  SE 

MAX 
MIN 

27 
9 

53 

19 

60 
26 

31 
9 

45 
11 

65 
25 

64 
29 

52 

27 

85 
25 

40 
26 

36 

19 

47 
20 

62 

24 

60 
27 

63 

51 

61 
37 

99 

43 

53 

35 

39 
35 

46 
35 

77 

38 

61 

37 

76 
28 

40 

11 

30 

13 

46 
21 

81 
29 

79 

31 

46 
31 

47 
26 

52 
32 

54.4 
26.8 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

46 
IB 

65 
35 

55 

25 

44 

17 

61 
26 

67 
35 

64 
34 

73 
49 

50 
26 

40 
26 

52 

24 

67 
36 

64 
33 

65 

45 

65 
47 

70 
42 

70 
43 

62 
35 

48 
33 

72 

44 

72 
46 

73 
39 

71 
38 

6« 
16 

50 
21 

76 
32 

75 
45 

70 
41 

67 
39 

60 
37 

56 
40 

62.4 
34.9 

ROTAN 

MAX 

Mm 

51 
21 

63 
38 

55 

27 

44 
18 

61 
29 

64 
35 

60 
30 

89 

47 

51 
23 

41 
26 

92 

18 

68 
43 

66 
32 

67 
SO 

67 

56 

70 
42 

72 
36 

52 

37 

47 
35 

75 
42 

69 
44 

76 

44 

72 

37 

53 
17 

48 
22 

78 
35 

77 
46 

72 

40 

67 
38 

60 
37 

59 
40 

62.6 
33.1 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

26 

9 

51 
16 

64 
30 

34 
IB 

42 
19 

63 
27 

63 
33 

S9 

34 

88 
26 

40 
26 

39 
23 

52 

24 

64 
33 

64 
33 

62 
52 

62 

50 

64 
44 

60 
37 

40 
35 

50 
33 

76 

40 

61 
38 

79 
31 

49 

17 

33 

16 

51 
23 

80 
39 

80 
39 

52 

34 

35 

36 

54 
37 

56.6 
30.8 

SHAMROCK  RAOIO  KBYP 

MAX 

Mm 

61 
14 

57 
26 

45 
20 

43 

14 

69 
26 

64 

35 

53 

30 

76 
30 

■.2 
27 

34 
23 

42 

12 

52 
29 

53 

27 

65 

40 

61 
S3 

60 
42 

SO 
38 

40 
33 

41 
34 

71 
39 

65 
36 

71 
37 

63 

18 

31 
10 

40 
16 

76 
33 

79 

31 

69 
32 

S4 
28 

47 
32 

61 
29 

56.0 
28.8 

SNYDER 

MAX 
MOT 

34 
15 

51 
22 

63 
29 

34 
19 

49 
19 

61 

23 

67 
36 

99 
32 

83 

19 

41 
27 

40 
19 

52 

20 

70 
32 

64 
34 

65 
53 

68 
40 

69 
36 

70 
35 

44 
35 

52 

34 

75 
45 

72 
38 

72 
34 

72 

18 

33 
16 

50 
22 

78 
40 

77 
41 

52 

38 

67 
36 

56 

34 

59.3 

30.5 

TRUSCOTT 

MAX 
MOT 

29 

10 

54 

29 

64 
27 

34 
16 

44 
24 

65 
31 

63 
29 

61 
30 

86 
27 

38 
28 

38 

18 

48 

1' 

69 
29 

61 
30 

64 
53 

60 
42 

62 

45 

59 
37 

42 
35 

49 
40 

78 
39 

61 
33 

75 
30 

46 
19 

30 
15 

48 
28 

61 
42 

80 
37 

46 
33 

55 

31 

55 

37 

56.3 

30.3 

TURKEY 

MAX 

Mm 

67 
15 

62 
24 

40 
13 

69 
26 

63 

30 

69 
23 

84 
25 

41 
28 

41 
12 

42 

31 

64 
26 

69 
42 

66 
37 

S3 
35 

51 

28 

48 
26 

75 

34 

67 
36 

70 

13 

31 

13 

79 
29 

80 
34 

49 
31 

56i 

28 

59.6 
26.9 

S««  Re(#r«nc«)  Nol«i  Following  £ 
-    14    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

JANUARY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

0 
01 

1  1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

VERNON 

MAX 

MIN 

WELLINGTON  2  ENE 

MAX 

Mm 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 

Mm 

50 
15 

64 
33 

40 
19 

39 

15 

63 
25 

59 

3: 

60 
29 

87 
32 

39 

25 

39 
25 

50 
19 

62 
31 

57 
ze 

63 

44 

64 
55 

65 
43 

53 
41 

42 
36 

44 
36 

77 

40 

65 
39 

60 
36 

45 
21 

32 
16 

50 

21 

60 
33 

80 

39 

60 
37 

43 
33 

55 

36 

48 

32 

56.6 

31.2 

WINTERS  1  NNE 

•     *     » 

MAX 

Mm 

31 
13 

45 
22 

64 

30 

33 
16 

45 
19 

62 
28 

71 

28 

77 
31 

87 
27 

45 
24 

41 
19 

52 
21 

66 
31 

66 
32 

60 
53 

67 
40 

73 
42 

74 

36 

51 
35 

57 
36 

73 
41 

74 
36 

77 
39 

75 
17 

36 
16 

55 
24 

74 

39 

77" 

41 

63 

44 

73 
45 

54 
43 

61.3 
31.4 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

31 
13 

49 
20 

65 
35 

39 
17 

45 
17 

63 

29 

66 
29 

63 
29 

90 
27 

43 
24 

40 
16 

53 

17 

57 
30 

67 
31 

60 
52 

62 
53 

75 
42 

76 

3  9 

45 
36 

53 

37 

76 

51 

63 
37 

76 
36 

54 

18 

34 
18 

57 
19 

73 

48 

77 
49 

53 
36 

59 
38 

54 

40 

56.6 
31.6 

ARCHER  CITV 

MAX 

Mm 

47 
15 

64 
15 

5« 
27 

40 
16 

64 
26 

61 
34 

60 
31 

SB 

37 

56 
26 

38 
27 

49 
19 

61 

36 

58 
33 

63 
46 

62 
55 

66 
51 

71 
43 

51 
37 

43 
38 

77 
42 

69 
39 

79 
35 

71 
29 

41 
16 

51 
22 

80 
35 

80 
35 

76 
39 

47 
35 

55 
39 

49 
36 

60.5 
32.7 

BARDWELL  DAM 

MAX 

Mm 

32 

16 

42 
19 

45 
37 

46 
21 

37 
19 

51 
20 

67 
35 

69 
36 

77 

33 

47 
24 

37 
25 

48 
25 

56 
34 

61 

40 

63 

49 

62 
54 

71 
55 

73 

43 

60 
40 

51 
39 

66 
46 

73 
38 

81 
38 

55 
21 

39 
21 

55 
26 

61 

41 

73 
59 

75 
63 

74 
54 

57 
41 

58.2 
35.9 

BELTON  DAM 

MAX 

Mm 

35 
22 

44 
25 

46 
36 

49 
25 

41 
20 

54 
22 

69 
32 

74 
40 

80 
34 

47 
27 

42 
27 

52 
32 

59 
33 

61 
43 

62 

52 

64 
55 

74 
57 

75 

46 

52 

39 

52 

41 

63 
49 

79 
42 

84 
47 

66 
25 

40 
25 

52 
30 

63 

48 

73 
61 

75 
65 

75 
56 

59 
43 

60.  C 
38.7 

BENBROOK  DAM 

MAX 

Mm 

29 

15 

43 
18 

53 

30 

45 
18 

37 
20 

54 
24 

65 
33 

66 
33 

83 
31 

45 
25 

37 
24 

48 
2? 

56 
23 

58 
43 

64 
50 

61 
54 

73 
54 

75 
40 

47 
40 

51 

40 

69 
48 

65 
40 

70 
35 

52 

18 

37 
16 

53 
26 

66 
45 

78 
56 

75 
49 

72 
48 

56 

40 

57.6 
34.4 

BONHAM 

MAX 

Mm 

40 
14 

♦  5 

31 

43 
27 

40 
20 

46 

27 

63 
3  3 

60 
33 

82 

44 

52 
32 

37 
22 

47 
20 

54 
31 

54 
30 

57 
42 

59 
52 

64 
56 

71 
53 

53 
40 

49 
38 

60 
45 

75 
57 

76 
36 

65 
32 

43 
16 

49 
23 

50 
34 

74 

42 

76 
46 

69 

45 

50 
40 

43 
34 

56.3 
35. S 

BOWIE 

MAX 

Mm 

45 
16 

61 
35 

54 
27 

40 
15 

62 
23 

64 
36 

63 
35 

86 
43 

43 

2^ 

36 
26 

45 
23 

57 
34 

60 
34 

65 
48 

62 
52 

75 
54 

72 
52 

52 

37 

47 
37 

77 

40 

73 
43 

79 
49 

68 
27 

42 
15 

57 
16 

72 
37 

79 
49 

70 

41 

50 
36 

55 

40 

47 
35 

60. C 
34.? 

BOYD  3  SE 

MAX 

Mm 

29 

13 

43 
16 

56 

38 

44 
18 

40 
18 

61 
25 

65 
30 

68 
35 

93 
28 

43 
25 

37 
18 

48 
18 

56 
35 

59 

41 

64 

50 

60 
53 

72 
52 

74 
40 

47 
39 

47 
39 

71 

46 

62 

34 

79 
33 

51 

18 

37 
18 

50 
26 

69 
43 

79 
51 

71 

44 

55 

42 

56 

36 

57." 
33. C 

BRECKENRIOOE 

MAX 

Mm 

46 
16 

63 
38 

46 
23 

41 

16 

63 
26 

65 
34 

64 
37 

89 
35 

44 
24 

39 

23 

52 

15 

63 
32 

63 
37 

62 
51 

63 
55 

74 
46 

75 
40 

45 
37 

48 
35 

75 
46 

63 
39 

76 

40 

64 
25 

35 

17 

54 
22 

77 
41 

76 
49 

62 
45 

50 
38 

56 
42 

58 
36 

59.5 

34.: 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

27 

11 

44 
22 

61 

36 

38 
17 

40 
12 

62 
26 

65 
35 

67 
35 

92 
29 

42 
25 

36 

19 

49 
25 

57 
34 

61 

40 

63 
50 

61 
54 

75 
45 

68 

38 

45 
37 

49 
38 

76 
47 

60 
35 

76 
30 

50 
16 

35 
16 

53 
29 

75 
44 

80 
51 

65 
41 

54 
39 

57 
35 

57. e 

32. - 

BROWNWOOD 

MAX 

Mm 

27 
18 

47 
23 

65 
39 

40 
24 

41 
19 

60 

21 

65 

33 

73 
34 

67 
31 

45 
30 

44 
24 

51 
25 

61 
36 

62 

45 

60 
53 

61 
51 

74 
46 

75 
43 

53 

37 

53 

39 

75 
50 

74 
42 

78 
43 

73 

21 

36 
26 

53 

30 

75 
53 

74 
57 

72 
52 

57 
47 

55 

43 

60.; 

36.  ( 

CAMERON 

MAX 

Mm 

42 
23 

45 
34 

48 
38 

42 
25 

56 
18 

71 

32 

75 
36 

81 
51 

70 

35 

46 
27 

54 
32 

61 
33 

63 
39 

65 
52 

66 
55 

77 
59 

73 
60 

68 
49 

53 

41 

66 
45 

62 
61 

65 
46 

72 
42 

65 
26 

59 
27 

63 

45 

76 
60 

77 
66 

77 
66 

72 
54 

55 
45 

64." 
42." 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

42 
IB 

47 
36 

i5 
37 

37 
21 

57 
20 

67 

30 

70 
39 

88 
45 

55 
32 

36 
27 

50 
20 

57 
36 

57 
36 

62 
50 

60 

52 

76 
60 

78 
57 

60 
41 

55 

39 

66 
41 

72 
50 

81 
37 

69 
38 

51 
20 

52 
25 

67 
36 

73 
56 

77 
62 

75 
56 

57 
50 

51 

41 

61.: 
39.1 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

35 

17 

42 

19 

45 
35 

47 
20 

50 
20 

51 
29 

65 
38 

68 
39 

78 
34 

52 

25 

38 
25 

49 

26 

56 
34 

59 

40 

62 
49 

61 
52 

70 
58 

73 
45 

59 

40 

47 
40 

64 
45 

76 
43 

62 
42 

55 
22 

36 
22 

56 
25 

61 

40 

74 
60 

77 
64 

71 
56 

59 
43 

58.- 

37. C 

DALLAS  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

43 
20 

50 
40 

46 
28 

36 
22 

56 

27 

63 
37 

69 
40 

88 
42 

46 
33 

37 
28 

46 
27 

56 
35 

62 
39 

62 
52 

62 

53 

71 
59 

76 
50 

50 
42 

49 
40 

65 

44 

71 

49 

81 
44 

63 

31 

37 
21 

54 
29 

60 
43 

77 

56 

77 
53 

75 
50 

56 
42 

46 
40 

59.; 
39.; 

DENISON  DAM 

MAX 

Mm 

43 
15 

55 

34 

49 
34 

35 

16 

55 

23 

56 
34 

60 
31 

B4 

41 

58 
33 

39 
24 

45 
21 

53 
31 

54 
29 

58 

44 

59 
52 

69 

54 

69 
57 

66 

40 

46 
38 

60 
46 

69 
54 

74 
41 

74 
29 

44 
17 

49 
24 

52 

35 

76 
42 

76 
54 

66 
42 

50 
42 

44 
33 

57." 
35. E 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

42 
17 

54 
39 

47 
35 

36 

18 

55 

22 

65 
34 

65 

36 

90 
42 

70 

30 

39 
23 

48 
26 

00 
34 

62 
33 

61 
46 

60 
54 

69 
55 

72 
53 

69 

39 

46 
37 

67 
39 

68 
49 

79 
35 

75 
30 

46 
16 

51 
23 

60 
36 

78 

49 

77 
57 

61 
43 

55 

45 

61 
3  = 

61. C 
36.6 

OUBLIN 

MAX 

Mm 

36 
13 

47 
36 

61 
38 

43 
19 

43 
22 

60 
29 

71 
36 

75 
38 

88 
29 

43 
26 

39 
23 

52 
27 

59 
38 

56 
42 

59 
51 

60 
54 

77 
49 

76 
39 

51 
36 

50 
37 

74 

49 

68 

41 

79 
39 

63 
17 

38 
18 

50 
24 

73 
47 

78 
50 

74 
51 

72 
51 

53 

4C 

60.3 
35. £ 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

29 
12 

44 
20 

61 
36 

36 
16 

43 
18 

61 
23 

68 

34 

71 
36 

90 
27 

43 
26 

40 
19 

48 

20 

62 
32 

63 
38 

61 
50 

60 
52 

64 
46 

75 
38 

56 
38 

53 

46 

74 

46 

64 
37 

76 
35 

40 
17 

41 
17 

64 
36 

74 

44 

71 
49 

62 

40 

59 

41 

55 
40 

58.  < 
33.i 

EVANT 

MAX 

Mm 

46 
18 

52 
35 

51 
32 

44 
21 

59 
19 

70 

38 

77 
34 

66 
38 

80 
30 

43 
24 

52 

19 

60 
38 

59 

40 

62 
52 

61 
55 

76 
55 

77 
55 

66 
42 

59 

37 

71 
46 

76 

45 

81 
45 

72 
43 

59 

20 

52 
20 

70 
40 

77 

56 

76 
66 

77 
62 

73 
49 

55 
43 

65.: 
39.: 

FERRIS 

MAX 

Mm 

40 
12 

47 
35 

50 
38 

39 

20 

52 

IB 

6* 
31 

68 
35 

79 
49 

75 
33 

39 
25 

48 
23 

56 
31 

62 
35 

62 

49 

60 
48 

71 
58 

75 
56 

71 
42 

47 
40 

65 
38 

73 
57 

82 
36 

76 
37 

53 

20 

55 

17 

58 
38 

75 
49 

76 
63 

74 
56 

69 
51 

56 
40 

61.5 
36.1 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

44 
17 

51 
39 

48 
27 

39 
21 

57 
22 

65 
32 

70 
36 

88 

41 

47 
33 

39 
27 

49 
23 

58 
36 

62 

37 

65 

52 

62 
53 

72 

58 

76 
50 

50 

43 

47 
41 

67 
44 

71 
45 

82 
39 

62 

31 

39 

21 

53 

28 

63 
42 

78 
57 

77 
49 

74 
46 

58 

43 

47 
41 

60. C 
37. ' 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

27 
11 

40 
14 

55 

31 

39 

16 

37 
16 

55 

22 

60 
29 

61 
35 

88 
29 

40 
24 

37 
17 

48 
17 

54 
34 

58 

37 

60 
47 

60 
52 

71 
56 

67 
40 

47 
37 

46 
37 

66 
45 

69 

39 

77 
30 

46 
16 

34 
16 

50 
23 

59 
42 

77 
57 

75 
42 

65 

40 

55 
34 

55. ( 

31.! 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

31 
19 

42 
25 

48 

36 

48 
24 

43 
15 

59 
21 

70 
30 

76 
31 

89 
33 

49 
26 

43 
22 

52 
22 

59 
32 

60 
43 

62 
53 

63 
55 

76 
55 

78 
45 

56 
37 

50 
39 

72 
49 

78 
39 

75 
40 

64 
23 

41 
21 

52 
20 

70 

48 

76 
61 

74 
63 

77 
56 

56 
44 

61.1 
36.' 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

46 
22 

44 
35 

51 
36 

42 
27 

57 
19 

70 
36 

76 
34 

80 
45 

76 

35 

47 
28 

53 

34 

61 

28 

61 

40 

63 
53 

69 
55 

76 
56 

74 
56 

72 
48 

55 

41 

65 

49 

60 
56 

86 
43 

83 

49 

72 
27 

55 

26 

62 

46 

72 
59 

75 
62 

75 
67 

74 
54 

55 
46 

65.! 
42.! 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

48 
16 

55 

38 

48 
36 

41 
22 

62 
16 

60 
27 

73 
42 

89 

41 

86 
30 

43 
25 

50 
17 

56 
28 

59 
36 

65 

51 

63 
55 

76 
58 

79 

49 

75 

42 

50 
39 

74 
45 

72 
52 

84 
34 

79 
40 

57 
21 

53 
19 

72 
31 

80 
53 

80 
61 

76 

54 

59 
52 

55 
42 

65.: 

37. f 

GOLDTHWAITE 

MAX 

Mm 

43 

28 

53 

37 

50 
26 

42 
20 

57 
22 

67 
34 

78 

42 

86 
52 

83 
27 

46 
26 

55 

25 

60 
34 

58 
43 

59 

50 

62 

49 

75 
53 

76 
52 

72 
41 

52 

35 

72 
46 

74 
48 

79 
47 

75 

42 

67 

19 

57 
23 

69 
38 

74 
53 

71 
57 

70 
62 

66 
50 

54 
45 

64." 
39.! 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

29 
13 

46 
18 

66 
33 

35 

19 

41 
19 

64 
23 

69 
31 

65 

37 

92 
29 

42 
26 

38 
18 

51 
19 

62 
35 

59 
37 

63 
52 

61 
53 

74 
44 

66 
39 

43 
37 

50 
38 

77 

48 

61 
35 

80 
32 

55 

18 

35 

18 

52 
25 

77 

46 

60 
46 

54 
38 

55 

38 

55 
39 

58. t 
32.' 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

46 

17 

57 
37 

5  0 
36 

41 
21 

62 
21 

68 
33 

74 
33 

89 
49 

87 
30 

43 

27 

50 
19 

59 
33 

57 

36 

64 
51 

61 

54 

77 
58 

79 
50 

77 

42 

49 
39 

75 
44 

74 
52 

61 
36 

79 
37 

56 
20 

54 
22 

74 
35 

79 
52 

77 
61 

74 

51 

59 
50 

54 

42 

65.  t 
38.  < 

GRAPEVINE  OAM 

MAX 

Mm 

28 
15 

42 
19 

52 

38 

44 
20 

37 
20 

57 
23 

61 
32 

69 
36 

88 
32 

44 
25 

36 
23 

47 
25 

56 
33 

61 

41 

64 
50 

61 
53 

70 
53 

75 
41 

46 
39 

48 
40 

67 

40 

70 
39 

80 

34 

43 
19 

36 
19 

52 
26 

61 
43 

78 
57 

75 
45 

71 
48 

55 
31 

57.: 
34.; 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

29 
14 

39 

18 

39 

43 
18 

36 

18 

51 
23 

63 
32 

61 
37 

78 
32 

44 
23 

36 
20 

46 
21 

52 
29 

56 
35 

59 
48 

60 
51 

66 
55 

73 
42 

47 
39 

57 
40 

61 
46 

73 
36 

80 

34 

50 
16 

35 
19 

51 
30 

52 
40 

73 
51 

76 
48 

70 
49 

53 
39 

55.4 

33.1 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

35 

20 

43 
27 

47 

37 

42 
24 

40 
22 

52 
26 

65 
35 

78 
52 

72 
35 

49 
25 

44 
26 

52 

28 

57 
35 

62 

37 

63 
37 

71 
56 

73 
55 

71 

50 

53 

41 

52 

41 

65 
46 

76 
46 

81 

47 

60 
26 

39 
24 

56 
24 

63 
43 

75 
62 

76 
61 

72 
55 

57 
45 

59.5 

38.3 

HAMILTON 

MAX 

Mm 

32 

17 

47 
21 

53 

39 

44 

21 

42 
17 

62 
23 

70 
32 

77 
33 

91 
30 

47 
25 

41 
16 

50 
19 

59 
29 

59 

43 

61 
52 

60 
55 

77 
48 

77 

41 

55 

37 

49 
36 

72 
49 

77 
38 

82 

42 

62 
21 

39 
19 

51 
20 

71 

48 

77 
56 

74 
63 

75 
55 

55 
43 

60.9 
35.2 

b  Reference  Notes  Following  S 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

JANUARY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

0 

a 
1 

_lL 

2 

3 

4 

•| 

6 

7 

"1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

"1 

13 

»| 

20 

'21 

22 

23 

24 

■1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

HENRIETTA 

MAX 

MIN 

33 
9 

47 
14 

6? 
31 

38 
15 

45 
14 

63 
28 

61 

30 

61 
31 

8  5 

IS 

46 
25 

44 
11 

49 
11 

58 
30 

53 

30 

63 

10 

61 
52 

69 
42 

64 
38 

42 
36 

56 
40 

76 
38 

62 

34 

78 
28 

63 
19 

40 
16 

60 
22 

79 
43 

79 

40 

56 
95 

49 
33 

5  5 
34 

59.1 
29.2 

HICO 

MAX 

MID 

47 
16 

S5 
35 

50 
31 

44 
20 

62 
IB 

71 

37 

78 
31 

91 

50 

89 
30 

43 
21 

52 

18 

59 
31 

60 
37 

62 

51 

61 

54 

78 
5B 

77 
51 

75 
40 

48 
37 

73 

44 

71 

50 

80 
36 

79 
40 

61 

18 

51 
20 

71 
37 

78 
53 

76 
62 

73 
56 

69 
50 

56 
40 

69.9 
37.9 

HILLS80R0 

MAX 
MIN 

32 

43 
18 

43 

46 
20 

40 
20 

52 
22 

67 
31 

70 
34 

3? 

47 
23 

41 
21 

57 
21 

57 
34 

60 
39 

61 
50 

63 
51 

74 
59 

76 

4  3 

52 
38 

51 
38 

06 
41 

73 
39 

92 

42 

58 
21 

39 
21 

66 
23 

62 
43 

75 
62 

77 
64 

77 
37 

57 
42 

59.7 
35.6 

JACKS80RD 

MAX 
MIM 

43 
15 

62 

38 

62 
29 

40 
16 

64 
29 

65 

36 

65 
35 

92 

44 

6? 
27 

39 
26 

50 
21 

59 
32 

60 
37 

63 
48 

61 

54 

75 
55 

75 
42 

6U 
3  7 

60 
36 

76 

37 

76 
44 

78 
40 

77 
29 

48 

15 

53 
22 

77 
37 

77 
51 

76 
43 

52 

37 

58 

41 

52 
37 

63.1 
33.2 

KAUFMAN 

MAX 
MIN 

68 
55 

75 
44 

31 

41 

48 
41 

63 
46 

75 
41 

93 
39 

56 

22 

40 
21 

56 
29 

57 
42 

75 
57 

77 
64 

72 
54 

58 
42 

KILLEEN 

MAX 

MIN 

45 
23 

48 
34 

50 
34 

44 
24 

51 
19 

74 

32 

78 
34 

86 

49 

70 
34 

69 
27 

54 
25 

60 
29 

62 
39 

68 
36 

65 

55 

79 
55 

78 
45 

72 
45 

68 
56 

70 
45 

78 
40 

84 
40 

92 
92 

64 

26 

58 
29 

69 
42 

74 

47 

74 
62 

80 
50 

73 
48 

71 

38 

67.6 
39.2 

LAVON  0AM 

MAX 
MIN 

30 
16 

41 
21 

49 
If 

45 
19 

36 

19 

53 
23 

59 
34 

65 
38 

92 

34 

44 
26 

37 
25 

4  2 
28 

55 

34 

61 
39 

61 
46 

60 
52 

69 
55 

75 
42 

65 

40 

52 

40 

69 

42 

72 
37 

ill 
36 

49 
21 

36 
21 

51 
31 

60 

40 

75 
59 

78 
56 

72 
50 

94 

41 

57.2 
35.6 

MARLIN 

MAX 

MIN 

48 
22 

43 
33 

41 

38 

41 
22 

54 
20 

67 
32 

71 
36 

78 
51 

70 
34 

46 
25 

55 
25 

59 
34 

60 
39 

61 

50 

63 
53 

74 
59 

73 
59 

61 
46 

51 

41 

65 

41 

82 

60 

84 
41 

73 
46 

51 
24 

56 
26 

60 
46 

7  6 
57 

76 
64 

74 
66 

70 
52 

55 

44 

62.7 
41.5 

MC  GREGOR 

MAX 

Mm 

33 

18 

43 
20 

45 
35 

45 
23 

40 
19 

55 

19 

68 
34 

75 
3' 

62 
33 

50 
25 

43 
23 

50 
23 

60 
31 

61 
31 

63 
52 

64 
56 

75 
57 

76 
44 

53 
38 

51 
40 

65 
49 

76 
54 

83 

47 

61 
23 

42 
22 

57 
23 

65 
41 

75 
61 

75 
63 

77 
65 

6' 
42 

60.4 
37.0 

MC  KINNEY 

MAX 

MIN 

41 
16 

50 
33 

43 
3? 

36 
17 

53 

21 

62 

30 

63 

36 

1' 
48 

53 
31 

37 
28 

46 
21 

53 
33 

60 
33 

59 

46 

59 
57 

68 
56 

73 
56 

58 
41 

47 
39 

63 

42 

70 
54 

78 
36 

70 
33 

43 
19 

51 
26 

55 

40 

75 

47 

74 
49 

70 
47 

58 

45 

47 
38 

58.0 
37.2 

NEXIA 

MAX 

MIN 

32 

20 

43 
22 

45 
35 

46 
21 

39 

20 

51 
23 

63 
37 

67 
39 

77 
34 

49 
25 

43 
27 

49 
29 

57 
37 

59 

40 

63 
47 

61 
53 

70 
58 

71 
46 

52 

41 

49 
41 

63 
47 

75 
46 

79 
42 

55 

23 

38 
25 

55 

30 

65 
42 

73 
93 

77 
65 

70 
53 

55 
43 

57.6 
37.6 

MINERAL  HELLS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

46 
17 

63 
37 

45 
24 

42 
20 

61 
20 

69 
35 

69 
40 

91 
37 

44 

29 

37 
28 

50 
21 

59 
32 

55 

37 

63 
50 

60 
54 

75 
56 

76 

47 

46 

40 

47 
3B 

76 
44 

60 
4  3 

79 
39 

65 
26 

40 
18 

52 
23 

77 
38 

6  0 
49 

68 
48 

51 
43 

58 

42 

51 
41 

59.9 
36.0 

NAVARRO  MILLS  0AM 

MAX 

MIN 

32 

IB 

43 
21 

45 

33 

47 
22 

39 

20 

52 
25 

65 
35 

69 

3? 

78 

34 

54 
23 

40 
25 

50 
27 

57 
34 

58 

41 

62 
51 

62 

54 

72 
57 

75 
44 

53 

40 

49 
40 

66 

48 

74 
45 

90 
40 

55 

22 

39 
23 

55 

26 

61 
42 

74 
59 

76 
39 

72 
56 

11 

4? 

59.4 
36.9 

OLNEV 

MAX 

MIN 

46 

66 

to 

43 

54 

64 

61 

14 

50 

52 

56 

61 

61 

62 

61 

70 
42 

69 
40 

56 
34 

50 
32 

77 
37 

69 
34 

79 
35 

73 
30 

36 
15 

32 
22 

80 
40 

80 
46 

69 
38 

46 
96 

5» 

39 

61 
37 

61.6 

PARIS 

MAX 

MIN 

29 

14 

39 

18 

54 
38 

43 
16 

34 

16 

52 

23 

61 
33 

57 
34 

79 
33 

41 
22 

36 
23 

45 
26 

47 
28 

56 
31 

55 

44 

59 
'51 

63 
57 

71 

42 

46 
39 

50 
41 

61 
48 

74 
46 

77 
33 

47 
18 

35 

18 

48 
29 

46 
36 

73 
46 

74 
49 

69 

44 

49 

37 

53.9 
33.4 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

27 
1? 

40 

17 

53 
36 

43 
17 

35 

17 

54 
24 

60 
32 

62 

34 

89 

30 

41 
23 

36 

21 

46 

21 

50 
32 

59 

38 

60 
42 

60 
52 

68 
56 

69 

40 

48 
38 

46 
39 

63 

45 

68 
37 

75 
32 

45 

17 

34 
17 

50 
25 

98 

41 

77 
55 

71 
44 

96 
45 

53 
35 

54.7 
32.9 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

31 

11 

45 
23 

61 

36 

42 
21 

41 
20 

61 
26 

66 
32 

75 
33 

89 
29 

46 
29 

42 

20 

50 
22 

60 
34 

56 

45 

61 
53 

63 
52 

76 
46 

76 

42 

51 
37 

53 

37 

74 
45 

70 

41 

79 

40 

64 
20 

38 

20 

50 
24 

74 
49 

77 
55 

74 
55 

72 
52 

54 
42 

60.4 
33.3 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

44 
17 

60 
39 

52 
26 

41 
17 

60 
26 

66 

3^ 

66 
33 

89 

32 

52 

25 

40 
25 

52 

23 

64 
36 

64 

40 

57 

50 

60 
55 

74 
91 

75 
44 

64 

36 

49 
35 

73 
45 

68 

50 

78 
44 

71 
37 

67 
17 

49 
19 

76 
43 

78 

47 

70 
50 

61 
39 

50 
43 

56 
42 

62.2 
36.4 

OUINLAN 

MAX 

Mm 

40 
17 

48 
33 

46 

37 

39 
18 

52 

20 

6* 

3  3 

63 
35 

60 
52 

74 

32 

53 

23 

47 
24 

56 
3? 

62 

36 

61 
33 

60 

51 

68 

57 

73 
54 

73 
42 

50 
39 

62 
44 

74 
57 

81 
42 

78 
35 

5  0 
19 

53 

27 

62 
39 

7? 
49 

76 
62 

72 
35 

69 

90 

68 
41 

62.2 

38.5 

RANGER  I  H 

MAX 

MIN 

43 
IB 

59 

38 

55 

41 
19 

60 
22 

67 
36 

69 
32 

47 

51 
27 

38 
25 

50 
22 

60 
32 

60 
37 

60 
51 

59 

55 

74 
53 

75 

44 

64 
38 

45 
35 

74 

43 

67 
,8 

77 
43 

71 

34 

45 
16 

49 
22 

74 
99 

77 

48 

71 
53 

57 
42 

99 

49 

52 
39 

61.0 
36.2 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

33 

14 

50 
26 

60 
26 

42 
20 

45 
21 

61 
34 

70 
33 

74 

34 

69 
29 

44 
26 

40 
20 

53 
22 

61 

38 

63 

41 

62 
52 

62 
53 

75 
48 

75 

40 

48 
36 

52 

36 

74 
46 

72 

40 

78 
40 

69 
18 

37 
18 

54 
22 

75 
45 

79 

90 

71 
91 

71 
50 

52 
42 

61.0 
34.9 

ROSEBUD  3  WSH 

MAX 

Mm 

42 
22 

43 
34 

48 

38 

42 
24 

53 

21 

69 

31 

73 
36 

79 
51 

75 
34 

47 
25 

51 

27 

60 

32 

62 

37 

64 
51 

64 

54 

7? 
58 

72 
58 

70 
47 

52 

41 

65 
44 

80 

60 

83 

43 

80 

45 

59 
25 

55 

25 

69 

43 

75 
58 

76 
65 

76 
66 

72 
54 

55 
44 

63.9 

41.7 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

28 

12 

42 
17 

54 
37 

39 
16 

36 

16 

55 
24 

60 
24 

61 
35 

61 
32 

40 
23 

36 
19 

46 
21 

54 
30 

58 
35 

58 

46 

60 
51 

65 

57 

69 

40 

48 
38 

49 
39 

60 

44 

69 
38 

73 
30 

41 
17 

34 

IB 

49 
29 

54 
38 

76 
49 

72 
49 

64 
43 

52 
33 

54.4 
32.0 

SPRINGTOHN 

MAX 

Mm 

29 

10 

43 

1* 

50 
35 

43 
16 

38 
19 

61 
2" 

65 
28 

68 

31 

91 

28 

44 
24 

36 

15 

48 
16 

57 
33 

60 

40 

65 

50 

61 
53 

75 
51 

74 
41 

46 
37 

48 
38 

74 
46 

62 
36 

79 
92 

52 

16 

96 

16 

52 

20 

62 

45 

79 
53 

70 
44 

59 

41 

96 

37 

57.5 
32.1 

ST6PHENVILLE  6  SW 

MAX 

Mm 

STILLHOUSE  HOLLOW  OAM 

MAX 

Mm 

35 

21 

44 
23 

46 
36 

47 
24 

42 
21 

55 

26 

69 
32 

75 
37 

80 
34 

49 
27 

43 
28 

52 

30 

60 
31 

61 
43 

63 
52 

64 
50 

76 
56 

74 
47 

54 
38 

52 

40 

63 

48 

78 
49 

91 
46 

68 
24 

45 
25 

59 

28 

64 

48 

72 
60 

75 

64 

74 
55 

58 
43 

60.4 
39.1 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

35 

23 

42 
27 

46 

38 

50 
27 

42 
20 

5* 

28 

70 
35 

76 
38 

79 
3  5 

52 
28 

46 
28 

55 
31 

62 
36 

63 

42 

63 
54 

78 
56 

75 
58 

71 

49 

52 

41 

53 

42 

63 

50 

91 

45 

92 

46 

72 

28 

42 

27 

57 
28 

61 

49 

76 
60 

76 
66 

73 
35 

60 
46 

61.5 
39.9 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

42 
27 

47 

*9 

41 
23 

52 
28 

37 

74 

78 
35 

27 

43 
28 

51 
33 

59 
35 

61 
43 

63 
52 

63 

56 

73 
59 

73 

46 

52 

85 
54 

27 

29 

62 

74 
66 

74 
59 

91 

46 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

28 
10 

49 
20 

67 

30 

33 
17 

41 
19 

64 

31 

62 
32 

61 
32 

88 
25 

40 
26 

40 
21 

52 
26 

64 
34 

63 

36 

60 
52 

63 

48 

69 
43 

71 

38 

•43 
36 

51 
38 

76 

42 

59 
40 

76 
32 

52 

17 

36 
18 

51 
26 

79 

49 

91 
99 

92 

36 

59 

36 

55 
38 

57.7 
31.9 

WACO  OAM 

MAX 

Mm 

34 
19 

44 
23 

46 
36 

48 
23 

41 
23 

53 
2' 

68 
34 

70 
36 

73 

33 

49 
25 

45 
26 

50 
28 

59 
27 

62 
44 

63 
51 

63 
34 

71 
56 

74 
45 

54 
39 

51 
40 

63 

48 

78 
43 

93 

46 

58 
24 

40 
23 

59 

26 

63 

47 

71 
60 

74 
63 

73 
39 

57 
42 

59.1 

37.7 

WACO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

44 
24 

45 
36 

48 

3  2 

42 
24 

54 

23 

67 

33 

72 
36 

78 

45 

50 

34 

44 
27 

51 
26 

59 
35 

60 
44 

63 
54 

62 

56 

T3 
57 

75 
53 

55 
41 

52 

41 

64 
45 

77 
47 

S3 

41 

66 
43 

43 
25 

54 
26 

66 

46 

74 
39 

76 
63 

75 
65 

70 
90 

5  0 
44 

61.0 
41.1 

HAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

42 

18 

47 
35 

46 

38 

40 
20 

55 

21 

66 
31 

69 
36 

62 
48 

76 

32 

37 
25 

48 
22 

M 

33 

62 
34 

62 
48 

61 

50 

73 
38 

77 
55 

70 

41 

48 
39 

65 

40 

74 
55 

82 

40 

76 
96 

51 
1» 

54 
25 

60 
37 

76 
53 

77 
63 

76 
65 

70 
90 

53 
40 

62.3 
39.9 

MEATHERFORD 

MAX 

MIN 

27 
12 

47 
12 

58 
35 

43 
19 

38 

19 

61 
23 

65 
36 

66 

36 

66 
30 

44 
26 

36 
19 

47 

20 

56 

34 

56 

43 

63 
50 

60 
53 

74 
52 

76 
34 

46 
37 

51 
37 

75 
48 

60 
40 

78 
33 

52 
17 

36 
17 

52 
22 

72 
45 

78 
52 

72 
46 

57 
45 

5* 
39 

57.7 
33.3 

WHITNEY  OAM 

•      •      • 

MAX 
MOT 

43 
20 

44 
22 

47 

36 

46 
24 

40 
18 

57 
21 

67 
30 

72 
35 

88 
34 

48 
28 

41 
24 

50 
23 

59 
32 

59 

44 

63 
51 

62 
54 

77 
56 

78 
43 

63 
40 

52 

40 

68 

48 

75 
40 

92 

43 

57 
23 

40 
24 

52 

28 

67 
46 

75 
60 

77 
65 

77 
55 

57 
42 

60.7 
37.1 

EAST  Texas        04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

64 
26 

45 
32 

46 
35 

51 
27 

43 
25 

62 
1" 

68 
32 

71 
45 

78 

37 

55 

36 

52 
28 

54 
32 

59 
31 

59 

40 

65 

51 

69 
52 

74 
57 

72 
57 

67 
48 

65 

43 

67 
44 

74 
59 

90 
96 

72 

3C 

59 
29 

60 
27 

60 
40 

78 
58 

78 
64 

73 
66 

6? 
55 

64.2 

41.4 

ATHENS 

MAX 

Mm 

45 
21 

44 
37 

47 
39 

40 
22 

52 

22 

65 

33 

69 
42 

79 
53 

77 

35 

47 
25 

51 
28 

5  5 
33 

57 
37 

62 

48 

62 

50 

69 
58 

70 
58 

69 
46 

51 

42 

64 

44 

76 

59 

80 
50 

79 
42 

56 
24 

56 
29 

54 

41 

74 

52 

77 
63 

73 

66 

70 
54 

55 

43 

62.1 
41.9 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

49 
23 

43 
35 

47 
41 

46 
25 

49 

18 

64 
11 

62 
35 

76 
54 

73 
41 

47 
26 

48 
28 

50 
29 

60 
31 

60 

41 

64 

41 

63 
35 

67 
57 

64 
52 

S3 
45 

64 
50 

71 
56 

60 
60 

76 
49 

57 

29 

54 
92 

51 

37 

71 
47 

76 
62 

75 
67 

67 
53 

53 

45l 

60.6 
41.7 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
JANUARY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

« 

01 

8 

m 

'1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

"1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2? 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

CENTER 

MAX 

Mm 

45 
19 

47 
24 

44 

35 

47 
25 

42 
15 

47 
15 

64 
32 

62 
32 

77 
44 

55 

26 

41 

51 
24 

51 
25 

61 
25 

59 

40 

65 

41 

63 

54 

66 
58 

68 

45 

55 

43 

63 
50 

71 
56 

79 
56 

64 
2° 

48 
26 

56 
27 

55 

36 

73 
54 

75 
64 

76 
66 

6° 

44 

59.3 

37.4 

CENT6RVIUE 

MAX 

MTU 

34 
22 

45 
29 

46 
37 

48 
25 

41 
18 

53 

29 

68 
32 

65 
39 

78 
38 

50 

27 

43 
27 

52 
31 

58 
37 

56 

40 

63 
50 

62 

50 

72 
58 

68 
50 

62 

43 

52 

43 

65 
47 

78 
55 

80 
52 

65 
27 

41 
29 

58 

40 

5« 
42 

76 
57 

77 
65 

73 
54 

59 
48 

59.6 

40.0 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 

MIN 

37 
12 

41 
12 

52 
32 

45 
18 

37 
16 

50 
21 

59 
34 

67 
35 

79 
33 

48 
20 

41 
21 

53 

24 

53 

27 

57 
27 

56 
41 

61 
50 

62 
57 

72 
46 

61 
43 

55 

43 

56 
47 

72 
53 

79 
36 

49 
22 

38 
22 

48 
30 

44 

35 

76 
38 

74 
60 

71 
55 

58 

40 

56.5 
33.9 

COLDSPRING  J  SSW 

MAX 

Mm 

40 
26 

48 
27 

.,8 
37 

50 
27 

42 
16 

51 
17 

67 
29 

66 
43 

78 
43 

53 
29 

46 
29 

53 
27 

56 
28 

62 

40 

63 

46 

64 
49 

67 
54 

70 
57 

67 
46 

56 

43 

67 
47 

76 
57 

80 
53 

73 
34 

46 
29 

60 
30 

61 
38 

75 
59 

74 
64 

71 
65 

68 
45 

61.2 
39.8 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

40 
23 

46 
37 

49 

37 

40 
26 

51 
20 

66 
33 

69 
41 

78 
48 

52 
35 

45 
29 

53 

34 

58 

34 

57 
40 

64 
52 

64 
53 

72 
60 

71 
60 

63 

50 

53 

44 

65 
46 

77 

61 

80 
57 

68 
47 

54 
30 

59 
30 

61 
45 

77 

61 

77 
65 

74 
69 

69 
51 

52 

49 

61.4 
44.1 

CONROE 

MAX 

Mm 

40 
28 

40 
30 

48 
39 

52 

28 

44 
19 

52 
21 

68 
30 

72 
43 

79 

43 

55 

30 

48 
31 

55 

30 

59 
31 

63 

42 

65 

50 

66 
55 

70 
57 

72 
58 

68 

47 

58 

45 

70 
48 

75 
59 

80 
53 

77 
36 

49 
31 

63 
32 

65 

43 

78 
63 

77 
44 

71 
66 

69 

48 

62.8 

41.3 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

35 

24 

46 
22 

46 
35 

49 
26 

40 
18 

50 

18 

66 
29 

62 
35 

77 

40 

52 
27 

42 
27 

52 

30 

57 

30 

58 
33 

63 

49 

65 

48 

68 
58 

73 
58 

62 

45 

63 
43 

67 
46 

76 
57 

80 
56 

63 
30 

41 
30 

59 
29 

57 
29 

79 
57 

78 
63 

73 
66 

68 
48 

60.2 
39.0 

OAINGERFIELD  9  S 

MAX 

Mm 

44 
21 

47 
33 

48 

40 

42 
20 

48 
20 

62 
35 

60 
32 

78 
49 

73 

34 

45 
24 

48 
27 

50 
30 

60 
33 

58 
43 

63 
48 

60 
55 

78 
52 

74 
61 

70 
50 

55 

43 

OULVILLE  2  » 

MAX 

Mm 

50 
20 

42 
36 

46 

39 

39 
26 

49 
18 

65 
34 

66 
43 

76 
53 

70 

36 

43 
2' 

47 
25 

53 
31 

56 
35 

61 
43 

63 
49 

67 
57 

66 
56 

62 

50 

52 
42 

64 
48 

75 
59 

79 
57 

71 
45 

54 
24 

57 
29 

51 
38 

74 

50 

77 
63 

74 
67 

68 
52 

52 

44 

60.3 
41.8 

EMORY 

MAX 

Mm 

33 
16 

40 
17 

49 

34 

45 
19 

34 
18 

52 

20 

61 
36 

62 
36 

78 
33 

46 
32 

35 
22 

48 

23 

54 
31 

57 
37 

61 
45 

61 
52 

66 
55 

72 
44 

48 
40 

50 
40 

6? 
47 

75 
42 

79 
37 

52 
20 

35 

20 

54 
30 

52 
39 

73 

50 

75 
65 

71 
52 

56 
41 

56.0 
35.3 

EVADALE 

MAX 

Mm 

42 
29 

41 
31 

,8 
3? 

52 
32 

44 
19 

48 
23 

62 
32 

66 

41 

75 
51 

53 

32 

38 
32 

53 
28 

55 

31 

66 

41 

65 
45 

65 
50 

65 

52 

68 
56 

68 
53 

68 
48 

62 

53 

70 
60 

75 
59 

76 
41 

54 
32 

60 
34 

61 
40 

72 
60 

74 
64 

74 
67 

72 
52 

61.0 
42.9 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

44 
19 

43 
35 

47 

39 

41 
22 

60 
22 

65 
33 

64 
35 

77 
52 

76 

35 

43 
24 

49 
25 

56 
34 

55 

37 

61 
50 

60 

52 

71 
58 

71 

46 

59 

41 

69 
40 

76 
60 

78 
55 

78 
45 

72 

24 

56 
26 

56 

40 

75 
54 

75 
65 

75 
67 

70 
52 

55 

44 

62.6 

41.0 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

41 
21 

45 
33 

48 
39 

42 
24 

53 

19 

69 

32 

71 
37 

79 
54 

72 
35 

50 
26 

54 
33 

59 
31 

59 
34 

63 
50 

62 
53 

72 
52 

70 
59 

65 
49 

55 

42 

65 
42 

80 
60 

81 
53 

73 
49 

62 
26 

58 
27 

58 
44 

76 
57 

75 
65 

73 
67 

71 
53 

56 
46 

63.1 
42.5 

GILMER  2  M 

MAX 

Mm 

37 
17 

18 

46 

43 

47 
20 

38 
15 

50 

24 

35 

63 
38 

78 
34 

47 
23 

38 
23 

47 

24 

50 
30 

59 

34 

60 

43 

63 
50 

65 
52 

69 
47 

53 
40 

51 
42 

49 

76 
58 

80 
39 

57 
23 

39 
22 

52 

30 

51 
32 

49 

77 
49 

73 
53 

55 
42 

56.3 
35.4 

GLAOEHATER 

MAX 

Mm 

40 
20 

46 
20 

46 

38 

48 
20 

40 
16 

50 
21 

63 

31 

62 
39 

78 

34 

50 
24 

40 
27 

48 

29 

52 
32 

60 
37 

60 
45 

63 
46 

64 
55 

69 
48 

57 
41 

52 

42 

63 
49 

73 
55 

80 
50 

58 
23 

44 
23 

54 
33 

:? 

36 

70 
51 

77 
52 

72 
54 

61 

45 

57.8 
36.6 

GROVETON  2  NNH 

MAX 

Mm 

47 
24 

46 
35 

49 
43 

45 
27 

49 
16 

66 
30 

59 
35 

77 
50 

72 

40 

45 
27 

52 

31 

56 
29 

56 

35 

63 

47 

64 
46 

69 
57 

69 
55 

64 
54 

55 

46 

68 

48 

75 
57 

81 
58 

75 
50 

50 

30 

58 
30 

55 

36 

75 

51 

76 
63 

73 
66 

73 
53 

5  7 
47 

62.0 
42.5 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

43 
21 

45 
34 

46 
37 

49 
28 

41 
15 

49 
20 

64 

30 

65 

40 

77 
46 

52 

28 

43 

31 

50 
25 

52 

23 

64 
32 

63 
40 

66 

48 

65 
55 

70 
59 

70 
49 

60 

48 

62 
51 

71 
57 

79 
58 

68 
33 

49 
32 

58 
35 

59 
43 

74 
52 

76 
65 

76 
66 

68 
48 

60.4 
40.4 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

39 
25 

41 
26 

48 
38 

52 

27 

43 
20 

52 
28 

69 
33 

70 
45 

76 

4  0 

53 

30 

31 
31 

56 
33 

59 

40 

61 
45 

65 
52 

65 
56 

74 
57 

73 
58 

68 

47 

57 
48 

65 
51 

75 
58 

78 
49 

75 
34 

45 
30 

59 
31 

66 
49 

79 
63 

79 
65 

72 
67 

69 
50 

62.5 

42.8 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

37 
20 

46 
22 

45 
36 

46 
21 

45 
17 

47 
19 

62 
29 

65 
32 

77 

35 

51 
25 

38 
26 

46 
28 

52 
29 

57 
31 

56 
40 

64 
46 

65 

54 

62 

55 

64 
48 

63 

47 

64 
48 

72 
57 

79 
50 

57 
25 

42 
26 

48 
30 

57 
35 

73 

54 

77 
58 

72 
60 

65 
43 

57.9 
37.0 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

35 

24 

48 
2* 

48 

38 

48 
26 

41 
24 

52 
24 

67 
24 

70 
47 

76 

40 

52 
29 

49 
28 

56 
31 

58 
33 

57 
44 

62 
51 

65 
53 

71 
59 

71 

59 

64 
46 

32 

45 

68 
48 

73 
59 

80 

54 

70 

31 

47 
29 

60 
32 

63 
44 

77 
44 

75 
44 

71 
62 

68 

46 

61.1 
40.0 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

42 
24 

40 
24 

41 
36 

48 
28 

42 

21 

49 
21 

65 
32 

66 
38 

77 
44 

53 

28 

42 
27 

52 

30 

53 

31 

63 
31 

61 
42 

65 

45 

64 
56 

66 
56 

67 
47 

60 

48 

62 

49 

73 
54 

79 
56 

6  6 
32 

48 
30 

59 

30 

53 
39 

73 
55 

74 
60 

74 
63 

67 
46 

59.6 

39.5 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

49 
21 

44 
36 

46 
38 

40 
20 

50 

17 

05 
31 

67 
38 

77 
51 

73 

35 

46 
25 

49 
26 

54 

30 

54 
33 

61 
44 

63 

49 

65 
57 

65 
57 

05 
48 

53 

42 

66 
48 

75 
58 

80 
55 

74 
43 

55 
24 

56 
29 

53 
37 

75 

5  0 

78 
64 

74 
65 

69 

51 

54 
43 

61.1 
40.8 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

67 

76 

41 

66 
44 

68 
51 

71 

57 

71 
49 

69 
48 

62 
52 

74 
52 

83 
46 

88 
35 

68 

30 

60 

34 

64 
38 

75 
61 

76 
61 

75 
64 

74 
47 

KARNACK 

MAX 

Mm 

46 

27 

46 
34 

48 
43 

47 
28 

48 
21 

o2 
34 

60 
32 

78 
49 

74 

40 

46 

30 

47 

30 

50 
31 

58 
29 

64 
40 

66 

34 

63 
55 

66 
58 

65 
53 

54 
48 

60 
49 

68 
58 

78 
60 

76 
46 

55 
31 

51 
35 

50 
39 

68 
47 

74 
63 

75 
66 

70 
54 

54 

45 

60.2 
42.2 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

47 
25 

45 
38 

50 
39 

49 
27 

50 

17 

67 
27 

65 

35 

77 
55 

71 

48 

50 
29 

54 
33 

54 

27 

66 
28 

65 
33 

65 
41 

66 
55 

70 
51 

67 

61 

68 
53 

66 
52 

67 

54 

77 
59 

75 
61 

68 
38 

60 
31 

57 
37 

72 

51 

74 
62 

75 
67 

73 
54 

6  9 
51 

63.8 
43.2 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

42 

27 

49 
27 

48 
38 

51 
30 

44 
18 

49 

18 

66 
28 

65 
38 

78 
48 

54 
32 

47 
30 

53 
32 

56 
31 

64 
42 

62 

51 

66 
52 

67 
54 

68 
58 

71 
49 

61 
48 

66 

50 

76 
60 

81 
58 

70 

46 
29 

60 
29 

62 
43 

74 
62 

75 
65 

73 
67 

68 
45 

61.7 
41.8 

LONGVIEW 

MAX 

Mm 

40 
22 

46 
22 

45 
36 

47 
21 

40 

22 

49 
22 

64 
35 

63 
40 

78 
36 

50 
27 

38 
27 

47 
27 

52 

32 

60 
38 

59 

44 

64 

42 

64 
50 

69 
50 

54 
40 

52 

43 

64 
50 

73 
57 

75 
45 

56 
2? 

36 

24 

54 
32 

55 
38 

71 
54 

78 
64 

75 
55 

55 
44 

57.2 
37.5 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

37 
24 

47 
25 

47 
39 

50 
26 

41 

17 

51 

20 

65 
25 

66 

34 

77 
39 

54 

27 

47 
29 

53 
29 

51 

30 

56 
39 

6? 
49 

64 
51 

69 

57 

68 
57 

59 
45 

53 

43 

66 
51 

75 
58 

80 
52 

65 
29 

44 
28 

59 
30 

60 
42 

72 
59 

76 
65 

73 
54 

6' 

48 

59.7 
39.4 

LUFKIN  faa  AIRPORT 

MAX 

Mm 

46 
24 

45 
38 

50 
40 

42 
23 

50 
18 

68 
29 

63 
35 

79 
61 

65 

33 

44 
31 

52 

34 

56 

31 

59 

31 

63 

46 

68 
4  0 

66 
59 

70 
59 

71 
52 

59 
48 

68 
52 

77 
61 

81 
63 

69 
46 

48 

32 

58 
33 

56 
38 

77 
55 

78 
65 

76 
69 

72 
50 

S6 

43 

62.3 

43.7 

MADISONVILLE 

MAX 

Mm 

44 
22 

45 
35 

45 

41 

42 
26 

51 
20 

67 
31 

71 
38 

77 
52 

71 

37 

52 

28 

53 

31 

58 
31 

57 
40 

65 
50 

64 
51 

72 
59 

71 
58 

69 
53 

55 

39 

66 

46 

76 

60 

80 
57 

77 
51 

67 

29 

59 
29 

57 
41 

77 

5  5 

78 
64 

76 
66 

70 
58 

53 
48 

63.5 

43.4 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

41 
23 

46 
25 

46 

39 

47 
24 

38 

18 

48 
22 

62 

33 

60 

40 

78 
37 

73 
27 

49 
26 

46 
29 

47 
32 

60 
35 

59 

41 

63 

46 

63 
55 

66 

45 

53 

44 

52 

44 

61 
48 

69 
58 

79 
53 

58 
28 

40 
27 

52 
32 

51 
36 

69 
50 

76 
61 

75 
56 

57 

45 

57.5 
38.0 

MINEOLA  e  ENE 

MAX 

Mm 

45 
19 

48 
29 

47 
39 

39 
19 

52 

15 

63 
35 

62 

30 

78 
52 

6e 
30 

38 
21 

49 
20 

52 
25 

59 
32 

61 
38 

62 
50 

64 

57 

71 
58 

64 

49 

S3 

41 

64 
49 

76 
61 

80 

53 

79 
38 

45 
22 

53 
25 

53 

43 

72 
50 

79 
65 

75 
65 

71 
50 

53 
43 

60.5 
39.4 

mount  Pleasant 

MAX 

Mm 

36 

17 

44 
19 

50 
37 

47 
19 

38 

16 

50 

18 

61 
29 

59 
33 

79 

33 

48 
22 

37 
22 

44 

24 

49 
28 

58 

32 

59 
44 

61 

49 

61 
57 

70 
47 

52 

42 

50 

43 

62 

49 

76 
55 

79 
39 

52 

22 

38 
22 

50 
30 

46 
36 

68 
39 

76 
62 

73 
56 

56 

41 

55.8 
35.0 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

34 
16 

44 
20 

50 
40 

45 
17 

36 

17 

51 
27 

62 

34 

59 

37 

78 
31 

46 
20 

36 

21 

42 

25 

49 
27 

58 

32 

59 

44 

60 
50 

62 

57 

73 

49 

54 
42 

51 
42 

62 
48 

75 

49 

80 
38 

52 

20 

37 
20 

50 
30 

46 
38 

68 
44 

76 
63 

72 
52 

53 
41 

55.5 
35.2 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

41 
23 

48 
26 

45 
39 

48 
22 

41 
17 

49 
20 

65 
33 

66 

40 

77 

41 

53 

28 

43 
29 

51 
27 

53 
30 

57 
36 

60 

45 

64 
50 

63 

56 

65 
57 

65 
45 

56 
45 

65 
52 

74 
SB 

80 
56 

62 
29 

45 
29 

58 
31 

56 
35 

74 
56 

76 
65 

75 

54 

6' 
45 

59.4 
39.3 

NEWTON 

MAX 

Mm 

41 
24 

48 
24 

47 
37 

49 
27 

42 

14 

51 
14 

67 
24 

69 
32 

77 
49 

52 

29 

48 
29 

51 
26 

55 

26 

66 
26 

67 

38 

66 

42 

65 
53 

70 
58 

68 
51 

69 
51 

70 

55 

78 
53 

75 
38 

50 
3  2 

60 
32 

60 
38 

65 
35 

75 
65 

75 
70 

70 
55 

66 
55 

61.7 
39.9 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

35 
20 

49 
22 

45 
36 

46 
20 

40 
21 

5  0 
28 

65 
36 

68 
40 

76 

34 

50 
23 

41 
24 

51 
27 

55 

34 

54 
39 

60 

48 

61 
52 

69 
56 

6  5 
49 

51 
40 

53 

41 

63 
48 

75 
55 

79 
46 

57 
23 

40 
24 

57 
31 

60 

40 

75 
59 

77 
65 

70 
54 

57 
43 

57.8 
38.0 

POYNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

47 
20 

43 
36 

48 
38 

41 
21 

50 

18 

65 
36 

67 
40 

77 
51 

70 
36 

42 
26 

51 
30 

54 
32 

55 

37 

60 
46 

61 

49 

66 

49 

67 
56 

(.4 
46 

53 

42 

64 
42 

75 
59 

80 
55 

72 

41 

55 
23 

57 
29 

53 
39 

76 

50 

77 
64 

72 
65 

70 
50 

54 
43 

60.8 
40.9 

ROCKLAND  1  N 

MAX 

Mm 

48 
23 

48 
34 

78 
26 

57 
25 

63 
27 

63 
40 

66 
41 

67 
57 

71 
55 

69 
59 

64 
50 

63 

45 

73 

57 

80 
60 

77 
53 

65 
35 

59 
28 

55 
33 

75 

53 

77 
64 

76 
67 

72 
54 

61 
46 

66.7 

45.0 

S—  fUfarance  No!«b  Following  £ 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
JANUARY 

1969 

Station 

D,iy 

of  Month 

9 

1 

'1 

2  1 

3 

4  1 

S  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  | 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  | 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  I 

27 

28  1 

29  | 

30  1 

31 

> 

< 

RUSK 

MAX 

MIN 

34 
21 

49 
25 

44 

35 

45 
21 

37 
21 

,8 
21 

64 
21 

66 
42 

71 

35 

50 
2« 

39 
23 

46 
30 

54 

32 

54 

42 

62 

47 

63 

49 

66 
56 

65 

57 

39 
42 

54 
42 

63 
♦9 

72 
56 

79 
56 

5« 
24 

40 
25 

55 

31 

48 
38 

72 
48 

76 
63 

71 
93 

57 
43 

56.9 

37.9 

SAM  RAYBURN  DAM 

MAX 

MIN 

42 

30 

45 
30 

46 

37 

49 
31 

42 

18 

49 
20 

66 
34 

66 

38 

76 
48 

51 
32 

45 
32 

51 

29 

54 

30 

58 

37 

64 
46 

66 
30 

67 
96 

69 
59 

66 
30 

58 
30 

62 

50 

74 
57 

79 
59 

65 
37 

50 
33 

56 
35 

59 
39 

75 
56 

74 
64 

76 
67 

68 
50 

60.4 
42.2 

SIMMS  2  NNW 

MAX 

MIN 

44 
16 

50 
32 

50 
36 

30 
IB 

47 
16 

60 
35 

58 

30 

79 
31 

70 

29 

47 
20 

45 
27 

96 

26 

58 
36 

62 

48 

62 
50 

67 
97 

60 
47 

50 
45 

98 

45 

71 
55 

77 
58 

77 
37 

50 
22 

30 
26 

45 
33 

59 
}8 

74 
58 

73 
63 

71 
49 

56 
40 

59.2 

37.4 

SPURGER  DAM  B 

MAX 

MIN 

41 
30 

45 

31 

46 

37 

49 
31 

42 
IB 

50 
20 

65 
29 

65 

39 

76 

48 

51 

31 

47 
31 

51 
28 

94 
31 

66 
35 

63 
43 

65 

47 

66 
99 

68 

57 

68 
51 

61 
47 

60 

50 

74 
55 

79 
59 

73 
37 

50 
34 

60 
35 

H 

39 

75 
97 

75 
64 

74 
66 

68 
50 

60.8 
41.5 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

MIN 

32 

15 

42 

17 

51 
39 

45 
18 

36 

17 

52 
20 

63 
35 

61 
35 

79 
39 

49 
23 

37 
22 

41 
22 

53 

32 

59 
32 

59 
45 

60 
51 

64 
97 

73 
40 

47 
40 

51 
40 

62 
46 

76 
44 

80 

37 

53 

2  0 

37 
20 

51 
30 

48 
38 

72 
42 

76 
63 

70 
96 

5  6 
42 

56.0 
34.7 

TEXARKANA 

MAX 

MIN 

42 
21 

43 
24 

48 
36 

43 
21 

37 
19 

48 

25 

59 
33 

59 
36 

80 
30 

71 
23 

45 
26 

46 
28 

42 
26 

55 

28 

60 
36 

63 

47 

66 

54 

72 
49 

61 
35 

51 

40 

58 

42 

66 
57 

77 
38 

53 
24 

41 
28 

61 
31 

41 
34 

66 
38 

74 
62 

76 
57 

53 
41 

56.9 
35.1 

TEXARKANA  DAM 

MAX 

MIN 

40 
22 

42 
29 

49 
38 

47 
21 

33 

20 

47 
25 

57 
32 

57 
34 

n 

33 

46 
22 

44 
23 

57 
26 

61 
37 

62 

46 

98 
53 

65 

43 

59 
44 

68 
59 

77 
41 

51 
26 

49 
26 

65 
40 

73 
60 

75 
55 

55 
4? 

56.7 
36.0 

TYLER  5  N6 

MAX 

MIN 

36 
20 

47 
22 

44 
38 

46 
20 

39 

14 

50 
23 

63 

31 

62 
38 

77 

34 

50 
2* 

37 
23 

47 
24 

52 

27 

57 
39 

61 
45 

62 

49 

63 
56 

69 
39 

59 

40 

53 

42 

64 

50 

75 
54 

eo 

40 

57 
22 

41 
23 

53 
32 

55 

39 

70 
55 

78 
65 

73 
52 

55 
43 

37.3 
36.1 

WARREN 

MAX 

MIN 

60 
27 

46 
38 

50 
37 

49 
30 

50 
16 

66 
25 

63 
34 

74 
57 

67 

47 

50 
31 

93 

34 

54 
25 

64 
28 

64 

44 

66 
44 

64 
57 

68 

94 

67 

58 

67 
51 

65 
42 

75 
55 

79 
61 

73 
54 

69 

37 

55 

30 

55 

37 

74 

52 

75 
63 

73 
66 

71 
51 

65 

48 

63.5 
43.0 

WILLS  POINT 

*     *     » 

MAX 

MIN 

32 

15 

40 
19 

48 
37 

43 
19 

45 
18 

52 
22 

55 

32 

65 

40 

rg 

34 

46 
24 

37 
23 

50 

25 

56 
32 

96 

37 

62 
45 

61 
92 

65 
52 

72 

43 

48 
39 

90 
36 

65 
38 

75 
42 

80 

37 

52 

20 

40 
20 

54 
28 

57 
40 

75 
50 

76 
63 

71 
52 

57 
40 

56.9 
34.8 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

Mm 

52 

21 

64 
37 

45 
27 

49 
23 

58 

21 

74 
34 

74 
30 

76 
50 

50 
23 

45 
2* 

63 
26 

75 

36 

76 
37 

76 
43 

66 

47 

63 
36 

71 
41 

69 

34 

62 
35 

67 
40 

68 
46 

66 
43 

66 
36 

6  0 
23 

73 
30 

75 
47 

72 
46 

71 
46 

67 
47 

96 

34 

64 
41 

65.0 
35.6 

BAKERSFIELD 

MAX 

MIN 

37 
24 

50 
36 

69 

27 

36 
27 

44 
23 

66 
29 

72 
36 

79 
40 

88 
26 

47 
29 

41 
24 

58 
32 

72 
41 

67 
42 

65 
56 

70 
40 

68 
42 

72 
35 

67 
43 

97 
45 

74 
46 

76 
44 

76 
43 

75 
23 

47 
25 

67 
43 

83 
46 

80 
42 

72 
37 

72 
43 

55 

43 

64.6 
37.2 

BALMORHEA 

MAX 

MIN 

54 
2B 

51 
28 

58 

28 

49 
28 

66 
24 

69 

40 

73 
49 

83 
32 

75 
30 

39 
24 

58 
24 

77 
35 

71 
39 

73 
43 

70 
45 

71 
48 

74 

47 

71 
33 

65 
38 

73 

44 

75 

50 

72 

47 

71 
22 

64 
23 

71 
33 

71 

40 

79 
43 

70 
49 

72 
39 

63 
39 

55 

39 

67.2 
36.5 

CANDELARIA 

MAX 

MIN 

55 

37 

66 
2» 

59 
29 

53 
28 

59 

19 

70 
32 

75 
24 

63 

27 

71 

35 

36 
39 

64 
23 

75 
27 

73 
33 

77 
39 

72 
49 

67 
39 

73 
37 

72 
41 

67 
36 

74 
35 

76 
37 

73 
36 

76 
39 

73 
43 

75 
29 

81 
42 

73 
43 

73 
39 

75 
51 

68 
42 

66 
45 

70.2 
35.6 

CHISOS  BASIN 

MAX 

MIN 

59 

41 

45 
39 

54 
38 

55 

22 

39 

24 

52 
29 

62 

39 

68 

44 

74 
32 

54 
29 

52 
33 

56 
37 

68 
48 

69 
30 

70 

50 

63 

40 

57 
42 

63 

44 

65 
42 

61 
42 

62 
43 

64 

47 

63 
42 

62 
40 

63 

40 

70 
41 

69 
5'. 

65 
53 

67 
92 

60 

46 

56 
43 

60.9 
40.7 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

MIN 

55 

23 

67 
20 

48 
23 

51 
17 

58 

18 

71 
27 

72 
30 

73 
27 

59 
27 

43 
32 

60 

19 

72 
26 

73 
32 

77 
39 

62 
45 

64 
34 

66 
25 

67 
32 

62 

23 

67 
33 

67 
38 

63 
38 

63 
33 

64 
28 

72 
31 

73 
39 

73 

38 

71 
29 

62 
42 

33 

18 

67 
29 

64.4 
29.5 

CRANE 

MAX 

MIN 

40 
20 

50 
27 

55 

30 

38 
22 

42 
21 

55 

30 

70 
30 

72 
31 

57 

40 

68 
42 

67 
40 

66 

40 

67 
40 

70 
36 

60 

37 

67 

38 

60 

42 

62 

41 

60 
21 

40 
22 

60 

34 

80 
40 

62 

40 

68 

41 

78 
41 

52 

40 

60.2 

34.1 

DRYDEN 

MAX 

Mm 

44 
30 

37 
33 

54 
36 

42 
31 

47 
23 

61 
33 

75 
38 

79 
47 

B3 
34 

50 
29 

43 
23 

52 
26 

60 
32 

60 
39 

68 
54 

69 

45 

73 
40 

76 
45 

67 
45 

54 
49 

76 

44 

so 

43 

60 
45 

77 

29 

50 

27 

57 
35 

69 
40 

66 
49 

60 
92 

72 
53 

59 
41 

62.6 
36.2 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

55 

23 

59 
22 

55 

24 

46 
24 

56 

20 

66 
25 

67 
25 

74 
46 

63 
38 

45 
27 

58 

23 

69 
27 

65 
33 

70 
33 

60 
48 

59 
39 

62 
36 

62 
38 

62 
36 

66 
49 

67 
44 

64 
43 

63 

41 

61 
39 

68 
35 

71 
45 

73 

54 

67 
40 

61 
43 

53 

29 

60 

30 

62.2 

33.0 

FABENS 

MAX 

Mm 

61 
27 

55 

22 

59 
23 

53 

22 

51 

19 

57 
27 

67 
26 

70 
27 

77 
28 

57 
36 

48 
23 

64 
26 

70 
32 

74 
34 

73 

38 

63 
37 

60 

34 

65 
36 

68 
34 

62 
33 

67 
36 

69 
43 

66 
36 

65 
28 

65 
30 

71 
35 

73 
38 

75 
33 

69 
35 

63 
23 

51 
26 

64.1 
30.6 

FORT  HANCOCK 

MAX 

Mm 

57 
26 

66 
20 

54 

20 

53 
21 

62 

17 

70 

25 

74 
24 

78 
2* 

70 
21 

74 
25 

77 
34 

69 
36 

61 

34 

68 
28 

68 
37 

63 
32 

68 
33 

71 
37 

67 

41 

67 
37 

69 
27 

75 
28 

76 
42 

7B 

37 

70 
32 

68 

44 

60 
22 

67 
32 

67.9 
29.9 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

Mm 

43 
23 

56 
26 

70 
35 

39 
27 

65 

29 

68 
33 

71 
36 

81 
37 

86 
28 

46 
26 

43 
26 

46 
26 

73 
36 

74 
37 

76 

48 

70 
43 

67 
40 

71 
35 

68 
39 

62 

42 

73 
44 

74 
49 

73 
43 

72 
24 

43 
22 

70 
28 

61 
45 

79 
43 

72 

44 

68 

41 

53 
40 

65.6 
33.3 

GRANDFALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

38 
23 

61 
27 

71 
26 

38 
30 

43 

19 

65 

20 

74 
26 

80 
26 

84 
26 

47 
26 

42 
20 

55 
20 

73 
28 

71 
35 

72 

48 

71 
37 

68 
36 

73 
36 

66 

37 

58 
34 

75 
34 

75 
38 

72 

40 

73 
25 

42 
23 

65 
24 

82 
41 

81 
40 

68 
42 

67 
42 

55 
39 

64.7 
31.2 

KENT 

MAX 

Mm 

41 
25 

60 
35 

62 

34 

39 
22 

49 
25 

56 
32 

69 
40 

65 
39 

59 
26 

43 
2* 

43 
24 

61 
30 

69 

43 

69 

41 

80 
41 

62 

43 

62 

45 

66 

42 

67 
33 

61 
36 

68 

49 

69 

49 

65 
43 

65 
21 

93 

21 

65 
36 

75 
45 

70 

42 

65 

43 

66 
35 

51 
32 

61.1 
33.4 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

Mm 

62 
24 

55 
25 

64 

23 

59 
24 

52 

23 

60 
25 

72 
33 

70 
32 

76 

36 

60 
38 

30 
27 

62 

27 

73 
33 

66 
33 

71 
40 

63 

38 

60 

34 

62 
33 

66 
36 

65 

41 

66 
39 

67 
39 

64 
40 

62 

36 

62 

33 

68 
39 

72 

45 

72 
44 

66 
42 

60 
28 

55 
25 

63.9 
33.5 

MARATHON 

MAX 

Mm 

58 
38 

58 
30 

65 
25 

50 
25 

49 
13 

59 
30 

70 
23 

76 
35 

80 
24 

49 
2* 

40 
28 

47 

33 

72 
38 

72 
31 

69 

40 

68 
34 

74 
35 

66 

30 

76 
38 

72 
32 

69 
39 

71 

41 

70 
49 

69 
29 

60 
25 

70 
34 

77 
40 

70 
39 

68 
39 

67 
43 

55 

37 

64.9 
32.9 

MARFA  NO  2 

MAX 

Mm 

50 
29 

61 
31 

59 

31 

47 
22 

53 

12 

68 
it 

71 
19 

73 
21 

69 
29 

49 
22 

63 

18 

70 

23 

76 
32 

73 
33 

66 

38 

62 
29 

67 
30 

61 
30 

64 
26 

65 

32 

67 

33 

69 
31 

69 
29 

65 
19 

73 
27 

73 
34 

68 
37 

70 
29 

66 
43 

65 
29 

M 

36 

64.9 
26. 1 

MENTONE  2  NNE 

MAX 

Mm 

64 
22 

65 
32 

70 
36 

76 
30 

75 

31 

47 
22 

68 
32 

74 

34 

72 

36 

68 
38 

70 

42 

70 
36 

69 
38 

70 
38 

70 
38 

67 
36 

70 
36 

72 

40 

68 
26 

60 
30 

69 
34 

66 

42 

76 
38 

70 
37 

72 
38 

56 
33 

50 
38 

67.7 
34.7 

MONAHANS 

MAX 

Mm 

50 
25 

69 
32 

55 

30 

47 
30 

64 
21 

72 

35 

7B 
29 

84 
33 

74 
26 

41 
30 

57 
24 

72 
32 

69 
39 

70 
48 

71 
50 

70 
37 

72 
35 

67 

40 

57 
37 

74 
37 

75 
39 

71 
42 

70 
39 

63 
22 

67 
27 

80 

41 

81 

44 

72 

40 

68 
50 

62 
40 

67 

42 

67.4 
35.4 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

48 
35 

55 
35 

57 
21 

46 
IS 

53 

18 

63 
37 

63 
46 

65 
53 

60 
29 

57 
26 

S7 
23 

60 

40 

72 
32 

72 
49 

55 

42 

90 
38 

62 

39 

60 

41 

92 

40 

56 

41 

59 

41 

58 

39 

97 
36 

56 
37 

64 

43 

65 
50 

58 
47 

59 

47 

68 
45 

30 
34 

61 

36 

58.7 
37.5 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

54 
32 

42 
33 

61 

37 

59 
27 

44 
27 

56 
32 

65 
39 

74 
41 

79 
32 

46 
28 

46 
28 

58 
34 

71 
38 

71 
41 

70 
41 

68 
43 

65 
42 

70 
43 

71 
41 

63 
44 

71 

45 

71 
90 

73 
49 

70 
-6 

60 
33 

73 
35 

7  6 
48 

74 
54 

75 
35 

70 
50 

60 
41 

64.7 
39.7 

PECOS 

MAX 

Mm 

50 
27 

41 
24 

69 
23 

60 
17 

58 

22 

65 
22 

72 
28 

74 
29 

70 

32 

47 
28 

41 
20 

50 
24 

73 
33 

75 
33 

75 
40 

74 
39 

70 
36 

68 
33 

70 
31 

71 
20 

65 

20 

66 

40 

71 
34 

95 

40 

43 
22 

63 

30 

83 

40 

84 

40 

74 
40 

70 
34 

55 

M 

64.8 
30.5 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

51 
43 

68 
38 

62 

30 

53 
33 

62 
23 

73 

29 

79 
28 

83 

30 

60 

37 

33 

36 

63 
26 

73 
29 

77 
34 

79 
42 

73 

48 

69 
38 

75 
35 

77 

38 

66 
40 

77 
36 

79 
39 

79 
36 

77 
36 

76 
31 

77 

34 

83 

42 

77 
43 

78 
44 

75 
93 

62 

46 

64 

43 

71.2 
36.8 

RED  BLUFF  OAM 

MAX 

Mm 

49 
24 

64 
23 

58 

30 

30 
21 

63 

20 

70 

32 

ao 

27 

80 
47 

73 

29 

40 
32 

54 

21 

72 

27 

71 
34 

71 
42 

69 
50 

68 
39 

64 
35 

66 
38 

59 

37 

72 
36 

74 
40 

69 

41 

68 

45 

62 

24 

67 
24 

79 
42 

79 

58 

73 
46 

70 
48 

61 
33 

67 

37 

66.5 
34.9 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

MIN 

54 
22 

53 

24 

60 
25 

44 
15 

57 
17 

58 

20 

68 

28 

72 
28 

74 
29 

43 
31 

61 
26 

63 
27 

63 
21 

70 
34 

73 
40 

63 

34 

64 
42 

64 
34 

65 
33 

63 
33 

68 
41 

66 
43 

65 
44 

64 

34 

64 
31 

70 
32 

74 

33 

75 
35 

67 
38 

61 
27 

53 
27 

63.5 

30.6 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

47 
30 

39 
32 

65 
29 

43 
30 

43 
20 

61 

20 

71 
31 

77 
32 

84 
32 

♦9 
31 

45 
24 

53 

24 

61 
28 

61 
36 

66 

91 

69 
34 

71 
36 

78 
37 

71 
43 

54 

49 

76 

39 

76 
39 

78 
40 

75 
30 

33 

26 

60 
27 

43 

37 

73 
39 

38 

42 

71 
51 

57 

44 

62.5 
34.3 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

42 
26 

62 
33 

58 

34 

48 
28 

63 

21 

73 
28 

82 
26 

90 
27 

66 

31 

47 
31 

54 

21 

64 
31 

64 
29 

63 
55 

70 
58 

71 
49 

76 
36 

72 

38 

67 
39 

77 
50 

77 
33 

76 
34 

73 
41 

7  0 
25 

61 
23 

73 
42 

73 

41 

68 
52 

74 
61 

68 
48 

M 

461 

68.1 
36.7 

So*  R«l«r*nc4>  Nolo*  Following  SUUoi 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

JANUAR1 

1969 

Station 

Day 

of  Month 

0 
01 

8 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

S  1 

6 

'1 

•1 

9 

10  1 

"1 

12 

.| 

"1 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22  j 

23  1 

24 

25  [ 

26  1 

27 

28  i 

29  | 

30 

31 

> 

< 

SIERRA  8LANCA 

MAX 

MIN 

57 
27 

58 

23 

53 
25 

49 
20 

55 

19 

6* 
36 

69 

41 

74 
33 

6=) 
29 

43 
31 

66 
22 

67 

28 

73 
33 

72 
43 

66 
47 

37 
40 

61 
38 

62 
36 

60 
30 

64 

35 

65 
41 

63 

40 

61 
40 

63 
28 

70 
30 

70 
39 

72 

52 

70 
38 

65 

42 

56 
20 

62 
38 

63.2 
33.7 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

55 

51 

66 
30 

45 
26 

51 
25 

59 
21 

72 
31 

76 
31 

78 
38 

»7 
29 

48 
30 

63 
23 

72 

34 

76 
37 

77 
44 

65 

46 

63 
43 

70 
36 

68 
40 

66 
36 

68 
42 

70 
43 

67 
43 

66 
44 

67 
33 

73 

34 

75 
47 

76 
49 

71 
41 

64 
48 

50 
32 

70 

43 

65.6 

37.1 

WINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

50 
23 

68 
23 

3  = 
27 

47 
26 

63 

19 

70 
34 

78 
26 

SI 
41 

47 
24 

40 
27 

56 

20 

74 

28 

72 
34 

72 
46 

68 
48 

68 
37 

70 
32 

67 

40 

53 

39 

72 
33 

7* 

42 

70 
48 

69 
36 

42 
21 

68 
24 

79 
39 

78 
53 

71 
42 

70 
47 

51 
33 

68 
42 

64.4 

34.0 

YSLETA 

»      »      « 

MAX 

Mm 

60 
28 

56 
22 

60 
25 

56 
24 

50 
19 

56 
24 

68 
24 

70 
26 

77 

34 

60 
36 

45 
22 

62 
27 

70 
33 

70 
33 

72 
40 

67 
41 

59 
33 

62 
36 

64 
35 

66 
35 

67 
40 

69 
41 

65 
35 

64 
30 

63 
33 

70 
39 

72 
44 

76 
34 

68 
36 

63 
23 

57 

30 

64.0 
31.8 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  0AM 

MAX 

Mm 

49 
34 

40 
35 

4  = 
35 

49 
32 

48 
26 

57 
29 

70 
34 

76 
36 

90 
36 

34 
31 

49 
30 

54 
32 

63 

36 

62 

44 

70 

57 

72 
54 

72 
31 

77 

51 

69 
53 

56 

50 

66 
51 

81 
46 

83 
44 

82 
34 

54 
32 

59 
32 

67 
48 

64 
50 

66 
53 

75 
58 

65 
50 

63.8 
41.5 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

Mm 

3B 
17 

44 
23 

60 
2» 

34 
20 

45 
21 

57 
21 

69 
34 

78 
34 

85 

24 

43 
22 

40 
22 

55 
23 

64 
36 

65 
36 

63 
55 

65 
41 

67 
42 

70 
38 

59 
35 

58 

35 

72 

,2 

74 
45 

73 
43 

72 
1? 

42 

17 

62 
24 

72 
42 

72 
45 

68 
48 

72 

44 

55 
41 

61.1 
32.8 

BLANCO 

MAX 

Mm 

36 
24 

43 
25 

48 
38 

50 
28 

46 

17 

56 
17 

70 
35 

78 
34 

60 
33 

49 
27 

49 
27 

56 
27 

60 
33 

59 

44 

59 
53 

66 
52 

77 
57 

73 

47 

56 

41 

58 
40 

60 
51 

80 
43 

65 
53 

80 
29 

44 
23 

62 
23 

61 
47 

66 
58 

69 
62 

75 
53 

59 
4  5 

61.7 
38.3 

BOERNE 

MAX 

Mm 

41 
25 

42 
27 

47 
33 

47 

27 

44 
17 

55 
23 

69 
31 

77 
30 

80 
34 

51 
26 

48 
23 

56 
25 

59 
28 

59 

43 

60 

49 

63 
52 

75 
54 

72 

46 

63 

45 

55 

41 

60 
49 

80 

45 

85 

42 

81 
30 

47 
24 

60 
23 

61 

48 

67 
53 

67 
56 

74 
54 

60 

43 

61.5 
37. c 

brackettville 

MAX 

Mm 

52 

36 

43 
36 

51 

37 

51 
33 

51 
24 

58 
33 

69 
27 

76 
36 

82 
38 

55 

30 

51 
30 

56 
33 

64 
37 

66 

49 

70 

58 

71 
50 

72 
52 

76 

49 

71 
53 

56 
52 

64 
52 

79 

46 

83 

44 

81 
37 

58 
32 

61 
37 

67 
51 

65 
50 

75 
59 

71 
59 

66 
52 

64.9 

42.3 

BRADY  2  SW 

MAX 

Mm 

BURNET 

MAX 

Mm 

41 

20 

45 
35 

48 
33 

43 
25 

58 

17 

68 
32 

78 
31 

65 
50 

83 
33 

46 
2' 

53 

27 

59 
27 

57 
37 

60 
53 

64 
55 

77 
57 

75 
52 

74 
48 

70 
37 

65 
46 

76 
48 

83 
38 

80 

45 

74 
25 

56 
25 

67 
45 

73 

48 

73 
60 

75 
66 

73 
53 

54 
44 

65.6 

40.  C 

CAMP  HOOD 

MAX 

Mm 

45 
30 

49 
34 

49 

34 

49 

30 

57 
19 

71 

27 

79 
30 

62 
32 

76 

34 

50 
28 

55 

25 

63 
25 

64 
32 

62 
56 

67 

58 

74 
46 

77 
50 

74 

45 

66 
51 

62 
52 

79 
50 

83 
40 

79 
41 

71 

30 

61 
51 

61 
46 

66 
45 

68 
46 

78 
61 

72 
56 

64 
51 

66,2 
40.5 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

44 
28 

54 
33 

49 
33 

48 
28 

55 

19 

71 
28 

79 
30 

84 
32 

81 
32 

52 

31 

54 
24 

61 
35 

61 
44 

62 
55 

66 

57 

72 
46 

75 
49 

75 
42 

68 
51 

63 
52 

79 

50 

81 

41 

78 
34 

76 
28 

58 
28 

65 

46 

65 
49 

68 
57 

71 
61 

69 
55 

60 
49 

66. C 

40.2 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

38 
16 

48 
22 

64 
29 

34 
19 

46 
20 

60 
26 

71 
33 

77 
37 

83 
23 

46 
23 

40 
22 

56 
23 

69 
37 

67 
38 

63 
56 

67 
43 

69 
42 

72 

38 

56 
31 

53 
36 

71 

43 

74 
39 

72 
37 

72 
19 

40 
19 

63 
26 

76 

45 

76 
43 

67 
47 

74 
44 

56 
40 

62. C 

32. e 

DEL  RIO  WB  AP 

MAX 

Mm 

42 
35 

51 
36 

49 

36 

49 
33 

57 
27 

71 

31 

77 
35 

83 
39 

58 
38 

30 
30 

54 

31 

64 
34 

63 

41 

70 
58 

72 
59 

74 
53 

77 
49 

69 
52 

60 
53 

66 
51 

81 
53 

85 

45 

82 

43 

63 
35 

59 
34 

68 

45 

65 

50 

69 
52 

75 
61 

66 
55 

62 
52 

65.; 

43.5 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

45 
17 

64 
36 

61 

30 

43 
20 

60 
21 

72 
36 

79 
40 

68 
53 

85 
25 

47 
2* 

56 

19 

66 
32 

69 
33 

63 
53 

64 
55 

76 
49 

77 
49 

73 

39 

55 

36 

71 
43 

77 

48 

77 
47 

78 
42 

67 
20 

60 
23 

74 
42 

76 
47 

73 
51 

71 
61 

67 
49 

61 
45 

67.6 
38.2 

ELDORADO  11  'IK 

MAX 

Mm 

34 
18 

39 
22 

58 
32 

35 

20 

45 
19 

57 
24 

71 
30 

78 
36 

86 
26 

45 
26 

40 
20 

52 

21 

62 
32 

66 
36 

64 
55 

65 
48 

71 

40 

73 
40 

55 

37 

55 
35 

6* 
42 

74 
40 

74 
37 

75 
19 

40 
19 

62 
23 

70 
46 

66 
46 

66 
32 

72 
48 

5  5 
42 

60.4 
33.4 

FREDERICKSBURG- 

MAX 

Mm 

43 
23 

50 
33 

49 
30 

44 
25 

57 
20 

71 
34 

78 
37 

87 
49 

70 

31 

46 
27 

55 

27 

59 
31 

60 
41 

59 
53 

66 
56 

76 
56 

77 
55 

67 
44 

54 
41 

64 
49 

79 
52 

83 
44 

80 

47 

74 
44 

60 
26 

61 
25 

64 
45 

67 
57 

76 
56 

68 
51 

54 

43 

64.! 
40.: 

JOHNSDN  CITY 

MAX 

Mm 

38 
23 

44 
30 

49 

40 

49 
27 

43 
16 

59 

25 

72 
32 

60 
34 

86 
34 

51 
26 

35 

28 

55 

34 

61 
38 

61 
43 

61 
53 

66 
56 

78 
54 

76 
49 

55 

40 

65 
40 

65 
45 

80 
48 

65 

48 

80 
29 

45 
21 

60 
30 

65 
49 

74 
59 

71 
63 

78 
55 

60 
44 

63.; 

39. 2 

JUNCTION  PAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

38 
20 

45 
22 

58 

36 

44 
27 

45 

17 

59 

17 

70 
30 

80 
29 

86 
32 

40 
25 

44 
24 

55 

19 

62 
23 

65 

31 

62 
55 

64 

50 

75 

45 

77 

38 

59 

38 

57 
39 

69 
49 

79 
49 

81 
35 

77 
25 

44 
21 

63 
20 

67 

50 

74 
47 

72 
56 

73 
56 

59 
47 

62." 
34. < 

JUNO 

MAX 

Mm 

40 
25 

39 
30 

55 

37 

44 
29 

49 

12 

57 
25 

73 

25 

79 
26 

es 

29 

52 

31 

49 
23 

56 
29 

63 
32 

66 

41 

64 
57 

72 
48 

76 
37 

78 
41 

72 
50 

66 
46 

67 
50 

Bl 
34 

82 

34 

77 
26 

50 
24 

60 
25 

68 
47 

67 
50 

69 
59 

74 
56 

64 
47 

64.4 
36.2 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

47 
33 

47 
33 

52 

33 

48 
24 

45 
17 

59 
25 

72 
28 

78 
30 

86 
35 

48 
26 

50 
27 

58 
23 

58 
33 

59 
45 

59 
54 

59 
33 

77 
42 

78 
42 

67 
44 

55 
43 

62 
49 

79 
44 

85 
44 

81 
37 

45 
23 

60 
42 

60 
5  0 

73 
53 

66 
52 

75 
55 

62 
48 

62.; 

38.; 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

35 

21 

46 
22 

51 
40 

50 
26 

44 
17 

61 
17 

69 
32 

79 
32 

88 
32 

49 
25 

41 
24 

52 

25 

61 
30 

61 

44 

63 
53 

62 

54 

77 
52 

76 
45 

62 

37 

52 
36 

71 

50 

78 
38 

83 
37 

7  5 
25 

42 
21 

55 

21 

69 
48 

76 
58 

71 
61 

77 
53 

59 
46 

62.; 

36.3 

LANCTRY 

MAX 

Mm 

51 
32 

46 
36 

47 
32 

59 
25 

7T 

31 

78 
33 

65 
33 

76 
35 

53 

32 

48 
22 

51 
32 

68 

34 

62 
36 

68 
57 

72 
54 

62 

42 

79 
45 

75 
47 

56 
52 

70 

48 

90 
40 

64 
40 

82 
33 

53 

32 

51 
36 

6' 
41 

64 
52 

66 
55 

74 
44 

63 

49 

66.6 
39.2 

LEAKEY  ND  2 

MAX 

Mm 

46 
28 

46 
33 

48 
33 

47 
28 

56 

18 

70 
26 

76 
29 

81 
32 

77 

33 

50 
29 

53 
23 

58 
26 

60 
33 

63 
55 

67 
45 

76 
47 

76 
46 

73 
45 

68 
49 

58 

51 

78 
49 

82 
38 

78 
43 

73 

29 

56 
25 

58 
46 

65 
50 

67 
46 

74 
52 

71 
55 

60 
48 

64.5 
38.4 

LLANO 

MAX 

Mm 

37 
21 

44 
23 

53 

40 

49 
27 

45 
17 

63 

17 

69 

26 

61 
29 

90 
32 

51 
24 

44 
23 

55 

2? 

64 
27 

59 

44 

6? 
52 

67 
52 

77 
47 

79 

44 

61 
36 

55 

40 

72 

40 

80 
36 

64 
36 

79 
26 

45 
22 

56 

27 

73 
49 

75 
58 

72 

61 

76 
56 

60 
47 

63. E 
33." 

MASON 

MAX 

Mm 

35 

18 

43 
26 

57 

38 

44 
26 

44 
16 

61 
24 

70 
30 

60 
41 

88 
31 

47 
24 

41 
19 

54 
22 

63 
31 

61 
54 

64 
52 

75 
50 

77 
41 

62 

37 

55 

40 

72 
46 

78 
42 

83 

47 

79 
24 

42 
20 

57 
25 

69 
38 

76 
54 

71 
57 

73 
56 

56 

42 

62.6 

35.  e 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

56 
29 

66 
29 

45 
28 

52 
23 

63 
25 

70 

32 

77 
34 

66 

40 

69 

28 

41 
31 

52 

34 

58 
34 

70 
26 

66 
53 

70 

56 

67 
39 

70 
39 

65 

40 

53 
39 

74 
39 

75 
40 

73 
40 

72 
39 

64 
22 

65 
29 

75 
32 

81 
41 

70 
44 

70 
56 

62 

45 

61 
44 

65.1 

36.; 

MEDINA 

MAX 

Mm 

43 
28 

44 
34 

46 
36 

46 

28 

47 
16 

56 
24 

72 
23 

78 
31 

83 
32 

31 

24 

50 
23 

57 
22 

61 
24 

62 

39 

64 
45 

64 

47 

70 
49 

77 

48 

70 
47 

55 

50 

62 

50 

78 
37 

84 
39 

80 

29 

50 
25 

62 
31 

65 
45 

70 
50 

67 
62 

79 
58 

62 
49 

63.1 
37. c 

MENARD 

MAX 

Mm 

42 
17 

61 
35 

54 
27 

42 
22 

61 
15 

73 
28 

60 
30 

87 
49 

67 
27 

40 
23 

53 

IB 

65 
23 

68 
28 

61 
54 

64 
56 

75 
44 

77 
40 

61 
36 

54 
34 

73 
49 

78 
46 

80 
43 

78 
37 

6e 

22 

63 
34 

75 
43 

70 
39 

70 
41 

70 
61 

68 
50 

62 
45 

65.! 
36. C 

MERT20N 

MAX 

Mm 

35 

18 

54 

25 

62 

33 

37 
20 

46 
21 

60 
31 

73 
38 

79 

41 

87 
26 

45 
26 

41 
18 

54 

18 

64 
36 

65 

40 

65 
57 

67 
46 

72 

41 

74 
39 

53 
35 

55 

38 

73 
46 

76 
46 

75 
37 

77 
21 

40 
20 

62 
22 

73 

45 

74 
47 

66 
52 

75 
48 

54 
39 

62. < 

34.; 

OZONA 

MAX 

Mm 

39 
22 

40 
28 

59 

30 

37 
26 

47 
24 

58 
31 

71 

34 

78 
39 

87 
27 

49 
28 

42 
23 

55 
27 

63 
31 

65 

44 

66 

56 

69 
50 

70 
38 

7* 

38 

67 
36 

53 

40 

6<> 
44 

73 
40 

76 
40 

75 
22 

51 
24 

61 
27 

70 

44 

70 
50 

65 

54 

74 
47 

57 
44 

62.: 

35." 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

48 
16 

65 
35 

63 

34 

45 
20 

62 

18 

70 
22 

80 
29 

69 

43 

86 
25 

43 
24 

53 

21 

66 
33 

69 
38 

66 

49 

69 

55 

75 
46 

75 
49 

71 
34 

56 
32 

73 
50 

77 

46 

78 
39 

79 
42 

77 
19 

63 
21 

68 
32 

78 
41 

75 
42 

75 

60 

72 
47 

62 
44 

68." 
35." 

PANOALE 

MAX 

Mm 

36 
25 

42 
26 

45 
38 

43 
30 

45 
18 

57 

20 

75 
25 

60 
26 

66 
27 

54 
32 

46 
24 

51 
24 

61 
23 

66 

31 

69 
60 

72 
52 

75 

40 

74 
39 

70 
47 

68 
42 

72 
49 

62 
36 

83 

37 

78 
29 

52 
24 

54 
20 

60 

40 

63 

45 

65 
52 

74 
56 

62 
46 

63.; 

35. C 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

49 
21 

48 
30 

4^ 
21 

46 

20 

50 
17 

75 
28 

71 
27 

79 
2> 

68 
22 

35 
23 

51 
15 

52 
22 

59 
21 

62 
51 

60 
46 

62 

48 

72 
34 

75 
37 

75 
32 

63 
51 

71 
41 

76 
41 

60 
37 

76 
26 

74 
16 

60 
34 

58 
37 

67 
42 

66 
48 

66 

45 

62 

36 

64.! 

32.: 

RANKIN 

MAX 

Mm 

47 
25 

62 

34 

48 
29 

44 
21 

61 
24 

71 
36 

78 
33 

83 
38 

70 
24 

40 
27 

43 
27 

67 

36 

65 

40 

66 
54 

69 
56 

69 
42 

72 

40 

65 
36 

36 
35 

74 
3» 

75 
43 

72 
43 

71 
38 

56 
20 

65 
28 

77 
43 

76 

42 

67 

41 

70 
53 

60 
42 

49 
4  2 

64.: 

36.! 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

36 
17 

46 
22 

64 
30 

36 
22 

56 
24 

62 
28 

70 
32 

80 
32 

97 
29 

46 
29 

43 
21 

63 
24 

68 
32 

67 
32 

66 
55 

63 
45 

73 

44 

76 

41 

56 
33 

54 
35 

75 
46 

76 
42 

77 
45 

75 
21 

39 
20 

49 
20 

55 
29 

62 

36 

66 
40 

65 
41 

6b 
41 

62. C 
32. ( 

»  Reference  Notoa  Following  £ 

-  19    - 


Continued 

v>t 

UL 

I 

it 

mr 

ti- 

LA 

1UJ 

tit 

b 

TEXAS 
JANUARY 

1969 

Button 

L>.iy 

of  Month 

■ 
Ot 

I 

'1 

»l 

3 

4 

•I 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  I 

11  1 

12 

13  1 

ll  1 

15 

16  | 

17 

18 

„| 

20 

21 

22  1 

23  1 

21 

25  1 

26 

■1.1 

28  1 

29  | 

30  1 

31 

< 

ROCKSPRINGS 

MAX 

M1N 

47 
30 

43 
36 

46 
3? 

45 
23 

ST 
25 

70 
35 

79 

44 

86 

46 

7  0 

29 

30 
23 

38 

27 

6  0 
29 

62 

43 

60 
54 

62 

51 

71 
60 

74 
51 

67 
42 

59 

44 

73 
49 

76 
50 

79 
50 

76 
43 

61 

23 

47 
27 

49 
30 

68 
40 

68 
43 

70 
54 

68 

45 

71 

45 

63.7 
39.9 

SAN  ANGELU  DAM 

MAX 

MIN 

34 
IB 

45 
23 

62 
31 

36 
20 

44 
20 

60 

89 

71 
35 

79 

41 

87 

29 

43 
26 

41 
23 

53 
25 

64 
36 

66 

37 

64 
58 

68 
48 

72 
44 

74 
40 

52 
33 

33 
33 

73 

44 

76 
44 

76 
44 

75 
21 

39 
21 

60 
25 

73 

45 

75 
47 

67 
49 

75 
46 

54 
44 

61.8 
34.9 

SAN  ANGELU  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

<i7 
20 

64 
38 

44 
30 

45 
23 

62 
22 

74 
33 

82 
36 

90 
43 

48 

21 

43 
26 

56 
23 

66 
33 

69 
34 

67 
55 

70 
57 

74 
48 

76 
43 

56 

40 

37 

40 

73 
36 

79 
47 

78 
41 

60 
36 

42 
23 

64 
23 

76 
46 

78 

47 

70 
48 

76 

60 

64 

47 

64 

43 

63.7 
38.4 

SAN  SABA 

MAX 

Mm 

34 
21 

49 
25 

56 

4] 

43 
24 

44 
19 

62 

30 

70 
31 

80 
43 

90 
31 

49 
23 

42 
22 

54 

29 

63 
33 

61 
46 

62 
53 

64 
31 

71 
47 

72 
44 

60 
37 

39 
39 

72 
50 

77 
39 

82 

43 

78 

23 

41 
24 

55 

31 

69 

50 

75 
55 

73 

61 

73 
54 

55 

4  6 

62.3 

37.8 

SONORA 

MAX 
MIN 

39 

2D 

58 

32 

57 
30 

43 
26 

57 

17 

73 
27 

78 
26 

85 

32 

99 

29 

47 
26 

33 

20 

63 
28 

66 
29 

63 
54 

67 
52 

71 
43 

76 
38 

73 

36 

61 

40 

65 
52 

77 
49 

79 
34 

76 
34 

72 
22 

62 
23 

69 

44 

70 
44 

69 
49 

70 
61 

67 
50 

57 
48 

66.3 
36.1 

STERLING  CITY 

MAX 

Mm 

36 

16 

SO 
25 

67 

31 

38 
17 

48 
21 

63 
26 

71 
27 

79 
32 

85 
24 

43 
20 

45 

18 

55 
23 

68 
30 

67 
35 

66 
42 

69 

38 

72 
39 

74 
36 

55 

30 

33 
33 

70 
38 

76 
36 

74 
40 

75 
18 

39 
20 

61 
24 

8' 
31 

77 
40 

66 
45 

75 
49 

71 

41 

63.! 
30.4 

UVALDE 

MAX 
MIN 

47 
34 

45 
35 

50 
40 

51 
33 

S3 

22 

70 
29 

78 
34 

63 

37 

69 
36 

32 

26 

33 

30 

63 

28 

63 

42 

69 

58 

71 

60 

74 
31 

75 
56 

72 
52 

67 
51 

63 
52 

81 

50 

83 

44 

81 

41 

72 
39 

56 

30 

61 

50 

66 
51 

71 
51 

78 
66 

74 
55 

6? 

50 

66.5 

43. C 

WATER  VALLEY 

•     •     • 

MAX 

Mm 

35 

12 

40 

17 

65 

29 

41 
19 

48 
21 

63 
27 

74 
29 

80 
29 

84 
34 

49 

20 

48 
23 

56 
24 

67 
32 

67 
31 

66 
58 

70 
46 

73 
41 

73 
3-7 

52 

38 

33 

36 

73 

42 

77 
39 

76 
40 

75 
22 

39 
21 

58 

26 

78 
39 

76 
42 

68 

37 

78 
37 

6  8 
42 

63.1 
31.5 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

41 
24 

45 
36 

52 

35 

43 
25 

57 
22 

09 
33 

77 
37 

79 
46 

51 
33 

47 
30 

54 
36 

61 

30 

61 
42 

63 
54 

71 
56 

78 
59 

73 
55 

60 
50 

57 

43 

63 

49 

62 
57 

84 
47 

78 
30 

62 
30 

35 

30 

62 
49 

74 
58 

75 
66 

76 
69 

70 
53 

5  3 

47 

63. « 
43. e 

AUSTWELL  HL  REFUGE 

MAX 

Mm 

45 
32 

50 

41 

52 
32 

51 
23 

68 
33 

66 
43 

73 
33 

69 
4* 

54 
35 

56 

38 

61 
36 

60 
51 

69 

54 

76 
58 

70 
59 

73 
60 

63 
54 

70 
55 

74 

60 

72 
60 

73 
59 

70 
43 

58 
36 

63 

49 

76 
58 

73 

64 

74 
58 

63.: 

47.5 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 

Mm 

49 
31 

45 
32 

43 
40 

53 
33 

45 
23 

56 
26 

70 
37 

77 
40 

84 
41 

52 

30 

48 
33 

56 

33 

66 

36 

69 
53 

69 

57 

74 
58 

75 
62 

78 
02 

75 
53 

64 
S3 

71 

57 

82 

56 

69 

45 

93 
40 

52 
32 

60 
36 

66 

53 

79 
65 

76 
67 

76 
66 

72 
51 

66.4 
43.3 

BRENHAM 

MAX 

Mm 

38 
24 

40 
24 

47 
37 

51 
26 

44 
21 

55 
23 

66 
37 

73 

43 

78 
38 

54 

29 

49 
29 

96 

3  3 

63 
34 

59 

45 

66 
53 

64 
56 

74 
56 

75 
59 

63 
46 

58 

46 

65 
51 

77 
55 

81 

34 

78 
32 

45 
30 

61 
30 

63 

47 

79 
63 

78 
65 

76 
68 

69 

50 

62. E 
42.! 

CANYON  DAM 

MAX 

MIN 

40 
26 

41 
29 

49 
37 

51 
29 

43 
21 

55 
23 

69 
39 

77 
41 

79 
36 

52 

29 

49 

30 

55 
28 

62 
34 

60 

45 

63 

54 

68 
56 

76 
57 

76 
51 

60 
44 

57 
45 

62 
52 

79 
47 

83 
46 

80 
30 

46 
29 

60 
32 

6C 
47 

67 
58 

74 
63 

74 
52 

63 

45 

62.3 
40.! 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

46 
35 

33 

42 

57 
49 

56 
36 

53 

27 

72 
34 

77 

45 

81 
57 

72 

40 

96 
95 

59 

37 

67 
35 

73 
54 

71 
58 

75 
64 

77 
59 

76 
59 

79 
57 

66 
35 

75 
56 

82 

56 

85 
61 

80 
52 

74 
46 

63 

40 

73 
53 

77 
6  3 

77 
65 

77 
68 

80 
62 

73 
55 

70.! 
50.: 

COLUMBUS 

MAX 

Mm 

39 

27 

41 
28 

48 
38 

51 
28 

44 
20 

55 

24 

66 

34 

69 

44 

76 
40 

54 

31 

54 
31 

56 
32 

62 
33 

67 
43 

69 
54 

68 
57 

71 
58 

76 

60 

64 
46 

62 

46 

65 
52 

76 
62 

73 
49 

76 
34 

47 
31 

54 
31 

65 
47 

69 
62 

80 
63 

78 

64 

69 
49 

62.! 
42.! 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

Mm 

46 
35 

51 
43 

38 

44 

50 
37 

54 

34 

73 

46 

64 
51 

79 
60 

65 

45 

31 
38 

37 

41 

62 
44 

64 
55 

62 
57 

71 

58 

71 
59 

66 
59 

74 
59 

65 
55 

72 
58 

72 
62 

80 
64 

73 
62 

66 
43 

59 
38 

69 
56 

74 
64 

72 
67 

74 
68 

72 
60 

63 
55 

63.! 
52.: 

CORPUS  CHRISTI  HB  AP 

MAX 

Mm 

44 
34 

50 

41 

58 
42 

49 
33 

54 
28 

73 
32 

77 
44 

82 
56 

61 

40 

31 
34 

57 
37 

66 
37 

70 
53 

71 
58 

75 
64 

78 
39 

77 
59 

77 

60 

63 
53 

73 
57 

81 
58 

67 
60 

77 
58 

64 

40 

59 

37 

73 

54 

76 

65 

76 
66 

76 
70 

79 
60 

61 

54 

66.3 

49. 1 

CUERO  3  E 

MAX 

Mm 

43 
29 

49 
38 

55 

47 

50 
29 

58 

21 

72 
26 

75 
39 

82 
52 

77 

40 

52 
39 

53 

36 

60 
27 

67 
43 

69 
56 

74 
58 

79 
61 

78 
62 

73 

63 

64 
51 

67 
34 

81 
54 

87 
55 

61 
42 

78 
40 

63 
29 

68 
50 

76 
63 

78 
67 

77 
66 

74 
60 

6  8 
50 

66.1 
46." 

ELGIN 

MAX 

Mm 

41 
24 

43 
33 

50 
36 

48 
32 

56 
21 

68 
34 

73 
42 

79 
51 

78 
35 

47 
26 

54 
35 

61 

30 

63 

40 

64 
53 

70 
55 

76 
60 

73 
58 

72 
48 

60 

43 

67 
32 

ei 

59 

63 

52 

79 
49 

75 

28 

34 
30 

62 

50 

76 

62 

76 
66 

76 
68 

75 
55 

56 
46 

65.1 
44.! 

FLATONIA  2  H 

MAX 

Mm 

40 
25 

48 
35 

52 

38 

52 

26 

56 
19 

69 

29 

76 
38 

81 
51 

72 

35 

50 
28 

56 
33 

63 
29 

65 

41 

66 
53 

71 
56 

79 
37 

77 
60 

72 
52 

62 

46 

66 

49 

79 

56 

85 

51 

80 
48 

76 

30 

61 
28 

75 
40 

79 
45 

79 
63 

76 
62 

72 
54 

60 
47 

67. 1 
42.5 

FL0RESVIL16 

MAX 

Mm 

52 

30 

50 
31 

50 
38 

38 

31 

51 

19 

55 

20 

68 

30 

78 
34 

82 
39 

35 

30 

56 
32 

60 
25 

66 
38 

70 
50 

67 
58 

72 
59 

73 
60 

76 

59 

73 
49 

36 

49 

69 
56 

80 
54 

82 
42 

60 

37 

59 
31 

56 
33 

64 
53 

75 
51 

77 
54 

76 
66 

66.3 
41.5 

GOLIAO 

MAX 

Mm 

43 

3D 

49 
39 

57 
47 

52 

31 

59 

22 

73 
31 

78 
39 

82 
32 

73 

41 

93 

31 

68 
35 

67 
30 

68 
43 

68 
57 

73 
58 

78 
57 

77 
62 

75 
63 

69 
52 

71 
55 

33 
56 

90 
57 

83 
45 

76 
39 

65 
33 

67 
49 

79 
64 

76 
66 

75 
68 

73 
57 

61 
49 

69.! 

47.1 

GONZALES 

MAX 

Mm 

37 
26 

38 
26 

46 
37 

53 

29 

42 
20 

54 
22 

71 
30 

76 
39 

82 
38 

53 

28 

51 
28 

55 

28 

63 
32 

63 

47 

68 
56 

72 
58 

79 
60 

77 
55 

61 

45 

61 

45 

69 
54 

80 
48 

84 

47 

80 
35 

45 
29 

62 
31 

66 
52 

78 
64 

78 
67 

76 
66 

69 

50 

64.3 

41.1 

HALLETTSVILLE 

MAX 

Mm 

43 
27 

48 
38 

54 
41 

47 
28 

36 
21 

71 

30 

76 
41 

79 
56 

65 

39 

53 

30 

57 
36 

65 
28 

66 
43 

68 
55 

71 

57 

78 
58 

76 
62 

68 
55 

61 
48 

65 
53 

80 
59 

86 
55 

81 
46 

63 
35 

62 
30 

67 
43 

79 
63 

78 
66 

79 
67 

72 
56 

59 

50 

66.5 

45.1 

HONDO 

MAX 

Mm 

49 
32 

43 
34 

47 

38 

50 
32 

51 
19 

57 
23 

70 
33 

79 
37 

82 
37 

36 

28 

57 
29 

58 
26 

63 
30 

65 
46 

66 
56 

70 
54 

75 
56 

73 
55 

72 
51 

57 
51 

61 
51 

81 
43 

64 

41 

6  0 
40 

57 

26 

59 

30 

60 
5? 

67 
58 

71 
62 

80 
66 

66 

47 

64.! 
41. e 

KENEDY 

MAX 

Mm 

42 
30 

45 
38 

56 
43 

54 
31 

56 
22 

71 
31 

79 
36 

82 
34 

61 
40 

54 

30 

57 
33 

66 
29 

70 
39 

70 
57 

73 
56 

74 
56 

76 
61 

75 

60 

65 

51 

70 
55 

81 
59 

86 
59 

86 
42 

81 

37 

64 
31 

66 
33 

7  8 
57 

77 
67 

77 
66 

75 
53 

63 

51 

69.4 
45.  t 

KINGSVILLE 

MAX 

Mm 

51 
34 

49 
41 

57 
43 

52 
38 

39 
24 

71 

31 

80 

40 

83 

37 

64 

45 

56 
32 

60 
)2 

69 

31 

75 
54 

72 
60 

75 
64 

79 
57 

82 
59 

62 
59 

71 
53 

75 
57 

83 
58 

90 
56 

63 
56 

64 
45 

62 
39 

73 
54 

83 
63 

80 
67 

63 

70 

76 
36 

60 
53 

71.1 
49.  e 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

40 
26 

47 
37 

53 
41 

41 
27 

54 
19 

67 

32 

74 

44 

78 
33 

70 
38 

49 
30 

52 

36 

62 

30 

63 

41 

67 
54 

67 
56 

74 
57 

73 
61 

70 
55 

63 

46 

65 
51 

78 
60 

63 
53 

77 
4! 

72 
32 

57 
28 

65 

47 

73 
63 

76 
66 

73 
67 

72 
57 

57 
49 

65.1 

45.3 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

37 
23 

42 
26 

47 

37 

49 
26 

41 
IB 

53 
25 

69 
37 

73 

40 

78 

36 

51 
28 

46 
29 

54 

33 

60 
36 

60 

42 

64 
53 

65 

57 

75 
56 

74 

51 

54 
42 

51 
42 

66 
50 

79 
52 

61 

50 

73 
29 

41 
28 

57 
31 

64 
49 

77 
64 

76 
66 

73 
56 

61 
49 

61.1 
40.1 

LULING 

MAX 

Mm 

40 
27 

41 
27 

48 
37 

54 
29 

44 
19 

55 
23 

69 
31 

77 
37 

80 

38 

52 

29 

49 

31 

55 
27 

63 
29 

64 

45 

66 
56 

72 
57 

77 
57 

74 

51 

60 
45 

57 
45 

66 
54 

79 
47 

82 

44 

79 
32 

44 
29 

59 

31 

65 
49 

76 
61 

76 
67 

75 
53 

63 

50 

63.3 
40.6 

MATHIS 

MAX 

Mm 

48 
33 

46 
34 

49 
34 

57 
32 

49 
26 

58 
2? 

73 
32 

78 
38 

85 
44 

56 
32 

54 
31 

59 
34 

68 
34 

72 
54 

71 
56 

74 
60 

77 
61 

76 
62 

79 
54 

67 
54 

76 
57 

63 

55 

91 
51 

82 
46 

53 

34 

62 
34 

69 

45 

80 
60 

79 

60 

80 
69 

77 

53 

68.1 
45.1 

NATALIA 

MAX 

Mm 

43 
32 

47 
33 

52 

41 

48 
33 

56 
21 

71 

26 

80 
37 

84 
38 

77 

38 

31 

30 

36 
29 

65 
27 

65 

40 

68 
57 

71 

59 

74 
54 

70 
54 

68 
53 

64 

50 

66 
SI 

81 
49 

84 
45 

82 

42 

6  0 
36 

56 

29 

60 
50 

66 
56 

74 
58 

60 
67 

77 
33 

5  9 
47 

66.5 

43.3 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

38 

26 

37 
28 

46 

36 

50 
30 

41 
19 

48 
1' 

68 
31 

77 
37 

78 

36 

50 
30 

44 
32 

,8 
23 

60 
24 

62 

43 

65 
54 

70 
96 

76 
60 

71 

54 

56 

43 

S3 

44 

63 
51 

63 

46 

63 

47 

60 
32 

45 
29 

52 

31 

59 
43 

69 
58 

75 
64 

74 
64 

64 
46 

60.9 
39.5 

NIXON 

MAX 

Mm 

42 
27 

43 

36 

55 

42 

46 
29 

55 

21 

70 

30 

71 
37 

61 

44 

77 

34 

65 
27 

37 
32 

65 
28 

66 

42 

67 
55 

72 
5  6 

78 
58 

76 
59 

70 
53 

59 

47 

76 
52 

79 

53 

62 
34 

82 

47 

71 
33 

60 
28 

67 

47 

73 
60 

74 
59 

76 
66 

72 
51 

70 
49 

67.5 

43.1 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

36 
25 

40 
30 

45 

31 

50 
29 

42 

17 

55 

33 

69 
34 

74 
40 

79 
36 

51 
26 

48 
33 

53 
28 

61 
40 

63 

49 

64 
54 

70 
57 

77 
60 

7! 
52 

53 

43 

57 

44 

66 
55 

79 
51 

81 
43 

78 
30 

42 

27 

64 
39 

64 
50 

77 
62 

76 
67 

75 
55 

6C 

49 

62.1 
41.1 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

46 
31 

30 
41 

55 
48 

55 

32 

60 
22 

64 
2« 

78 
38 

80 
34 

69 

4* 

93 

31 

61 
33 

70 

32 

72 
46 

70 
55 

75 
59 

78 
59 

71 
61 

79 
63 

70 
53 

70 
33 

82 
57 

85 
60 

83 
51 

67 
41 

68 
33 

69 

47 

78 
62 

76 
65 

75 
68 

60 
60 

6^7 
53 

69.; 

48.0 

ROBSTOHN 

MAX 

Mm 

49 
33 

46 
33 

51 

-3 

58 

36 

32 

28 

57 
32 

76 
38 

79 
43 

64 

46 

36 

33 

55 

33 

58 
35 

70 
36 

71 
56 

71 

60 

73 
62 

62 
60 

82 
52 

60 
34 

69 
58 

74 
99 

85 

59 

90 
57 

82 
47 

54 
36 

67 
36 

73 

52 

80 
65 

76 
67 

79 
68 

78 

M 

69.8 
47.7 

>  H«Ur«uc*>  Nolo*  Following  £ 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

JANUARY 


Station 

Day  ol  Month 

0 

n 

n 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

"1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ROCKPORT 

MAX 

MiN 

45 
33 

51 
42 

56 
48 

55 

34 

51 
27 

63 
36 

64 
49 

68 
56 

63 

45 

51 
35 

53 

38 

63 

39 

62 

54 

62 
53 

65 
57 

73 
39 

68 
59 

70 
59 

64 
54 

71 
55 

69 
61 

69 
60 

72 

61 

66 
44 

59 
35 

65 
53 

70 
60 

71 
62 

70 
64 

73 
60 

6^ 

55 

63.5 

50,0 

SAN  ANTONIO  HB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

to 

30 

46 
35 

5P 
36 

45 
26 

52 

19 

66 
28 

73 
35 

78 
36 

54 
36 

48 
30 

33 

31 

61 

26 

61 
39 

68 
56 

68 
57 

72 
56 

65 
53  • 

62 

53 

55 

48 

61 
51 

79 
49 

80 
45 

76 
48 

58 
32 

58 
30 

56 
49 

65 

57 

75 
64 

75 
67 

70 
53 

53 

48 

62.2 

42.7 

SAN  MARCOS 

MAX 

MIN 

42 

27 

41 
27 

48 
36 

54 
29 

46 
18 

54 
1» 

68 
31 

77 
34 

76 
37 

53 

30 

47 
30 

54 

25 

63 
25 

62 

45 

64 
55 

68 
57 

77 
58 

71 
52 

62 

45 

57 
45 

64 
5! 

81 
44 

81 
45 

79 
33 

47 
30 

57 
33 

61 
46 

73 
56 

75 
64 

76 
66 

75 
47 

63.1 
40.1 

SEALY 

MAX 

MIN 

43 

27 

47 
38 

53 

45 

52 

28 

52 

21 

67 
30 

70 
41 

76 

54 

70 
41 

59 
30 

35 

36 

62 
31 

62 
39 

67 
55 

6B 
54 

74 
59 

75 
58 

72 

58 

60 
46 

65 

49 

73 
57 

78 
58 

77 
52 

70 
35 

58 
30 

65 
50 

79 

62 

79 
65 

74 
66 

69 
55 

60 
50 

65.5 

45.9 

SEGUIN 

MAX 

Mm 

41 

26 

44 
37 

46 

30 

46 
37 

55 

21 

69 
29 

79 
33 

61 
42 

68 
36 

50 
30 

56 
33 

65 
28 

64 
42 

66 
56 

72 
57 

78 
57 

73 

60 

70 
52 

55 

46 

65 
50 

3C 

82 
47 

82 

44 

66 
32 

62 
28 

63 
58 

73 
58 

75 
65 

75 
68 

69 
54 

54 

48 

65.3 

44.1 

SINTON 

MAX 

MIN 

47 
33 

SO 
40 

59 

47 

54 
34 

59 
25 

74 
33 

78 
43 

84 
55 

68 
45 

56 

30 

62 

34 

69 
34 

72 

51 

70 
57 

74 
61 

76 
62 

78 
62 

81 
62 

71 
52 

75 
56 

82 

59 

90 
59 

84 
56 

72 

44 

65 
33 

70 
52 

78 
62 

75 
66 

78 
68 

81 
58 

61 
52 

70. 1 

49. J 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

36 

24 

40 
25 

47 

36 

51 
26 

43 
19 

43 
19 

69 
25 

75 
34 

60 
37 

52 

30 

49 
31 

55 
29 

62 

30 

65 

41 

65 
53 

69 
57 

78 
59 

77 

57 

56 
45 

59 

45 

67 
53 

80 
48 

83 

44 

78 
31 

43 
29 

58 
29 

65 

50 

76 
65 

77 
57 

76 
56 

65 
49 

62.' 
39.  ( 

SOHERVILLE  0AM 

MAX 

MIN 

48 
23 

40 
25 

48 
37 

50 
26 

42 
16 

53 
32 

66 
38 

69 

44 

74 
37 

52 

29 

48 
28 

55 
33 

59 
35 

59 

41 

64 
52 

62 

56 

71 
57 

70 

54 

56 

43 

54 
44 

64 
49 

74 
52 

77 
52 

74 
30 

43 
28 

59 
31 

63 

46 

74 
60 

74 
62 

73 
64 

66 
50 

60.1 

41.; 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

42 

29 

47 
35 

SI 

27 

47 
19 

53 

31 

68 
34 

70 
37 

77 
39 

72 
30 

48 

30 

54 
30 

59 
38 

59 

47 

66 
47 

65 
54 

75 
52 

73 
57 

67 
47 

56 
47 

67 
53 

75 
54 

80 
51 

73 
51 

73 

30 

52 
37 

57 
31 

67 
49 

80 

51 

74 
54 

70 
60 

63 

49 

63.  S 
41.  5: 

YOAKUM 

*      *      • 

MAX 

Mm 

44 

28 

48 
3» 

56 
43 

46 
27 

47 
23 

70 

31 

76 
43 

80 
57 

65 
41 

54 
32 

56 

36 

66 
29 

67 
43 

68 
57 

71 
58 

79 
59 

77 
62 

69 
57 

61 
50 

65 
54 

62 
61 

87 
57 

81 
47 

64 

34 

63 
31 

68 

44 

79 
64 

79 
67 

'80 
68 

74 
57 

59 

53 

67.; 

46. ( 

UPPER  COAST         06 

ALVIN 

MAX 

Mm 

45 
32 

46 
33 

51 

40 

55 

35 

47 
25 

54 
25 

70 
35 

72 

46 

77 
46 

54 

34 

50 

34 

55 
33 

60 
33 

66 
45 

07 
52 

66 
58 

70 
56 

71 

59 

66 
53 

60 
52 

67 
52 

79 
60 

79 
58 

80 
46 

55 
34 

58 
34 

65 

49 

77 
62 

77 
64 

73 
65 

74 

54 

64.1 

45. « 

ANAHUAC  T8CD 

MAX 

Mm 

44 

32 

46 
24 

49 
28 

50 
32 

50 
20 

46 
24 

62 

36 

69 

47 

70 

49 

72 

50 

72 
50 

71 

52 

73 
55 

72 
53 

72 
53 

73 
56 

75 

57 

77 

60 

76 
64 

76 
65 

78 
65 

79 
63 

80 
62 

60 

42 

50 
35 

54 
40 

70 

42 

72 
60 

73 
62 

73 
62 

72 

5? 

67.1 
48.1 

ANGLETON  2  W 

MAX 

Mm 

44 

31 

46 
33 

54 

40 

58 
32 

46 
24 

55 
29 

70 
36 

73 
45 

76 
47 

54 
32 

50 
34 

54 
32 

60 
34 

64 
50 

65 
54 

68 
58 

70 
55 

73 
58 

69 
52 

58 
51 

67 
51 

77 
60 

77 
59 

79 
44 

55 

33 

59 

37 

67 
54 

75 
63 

78 
64 

74 
65 

76 
54 

64.; 

45.! 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

44 
31 

45 
32 

57 

39 

56 
32 

45 
27 

56 
27 

61 
35 

73 

44 

75 

46 

56 
33 

34 
33 

58 
33 

66 
36 

65 
53 

69 

58 

68 
60 

77 
58 

75 
61 

67 
53 

58 
52 

66 
51 

76 
58 

76 
61 

81 
43 

54 

34 

65 
33 

70 

55 

75 
64 

77 
64 

74 
64 

76 
55 

65.1 
46. C 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

46 
31 

46 
40 

55 
45 

55 

33 

49 
24 

68 
33 

69 
41 

76 
56 

74 
49 

55 

34 

55 

36 

55 
33 

64 
40 

64 
50 

64 
51 

66 

57 

67 
56 

66 
52 

63 
46 

77 
57 

78 
60 

79 
59 

79 

45 

59 
33 

60 
45 

66 

56 

69 
61 

69 
61 

70 
64 

71 
55 

70 

52 

64.  E 

47. C 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

40 
27 

48 
26 

48 
38 

52 

29 

43 
17 

50 
19 

67 
28 

64 
42 

78 
45 

54 
31 

49 
31 

54 
27 

56 
33 

64 
40 

64 
49 

63 
53 

64 
56 

70 
57 

68 
49 

59 

44 

67 
46 

79 
60 

81 

54 

75 
38 

50 
31 

60 
31 

62 
41 

75 
62 

74 
64 

71 
66 

6  6 
46 

61.^ 

41.4 

DANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

43 
31 

46 
41 

55 

48 

51 

31 

56 
26 

70 
32 

74 
44 

76 
53 

67 
44 

51 
33 

53 

36 

65 
32 

64 
45 

69 
54 

70 

59 

79 
60 

76 
56 

67 
60 

61 
52 

68 
52 

79 
57 

76 
60 

80 
59 

65 
41 

62 
33 

71 

44 

76 
63 

B0 
62 

75 
68 

75 
56 

63 
54 

66." 

47.5 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

Mm 

41 
28 

45 
28 

50 
38 

55 

26 

47 
20 

57 
23 

70 
31 

74 
42 

75 
39 

55 

29 

54 
32 

55 
27 

66 
32 

66 
51 

70 
55 

67 
57 

78 
57 

75 
59 

70 
49 

61 
49 

66 
52 

77 
52 

80 
50 

80 
38 

31 
29 

62 
32 

71 

51 

78 
62 

77 
63 

75 
64 

73 

47 

65.: 

42. < 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

43 
29 

49 
39 

54 
34 

52 
29 

57 
23 

70 
30 

75 
43 

77 
54 

69 
40 

52 

30 

33 
33 

67 
32 

64 
43 

69 
53 

69 
55 

79 
58 

76 
56 

73 
60 

64 
49 

67 
52 

78 
56 

77 
57 

81 
55 

75 
35 

62 
30 

68 

42 

79 
61 

78 
60 

75 
67 

74 
58 

60 
50 

67.  < 
45. < 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

49 

31 

47 
31 

54 

41 

55 

37 

46 
28 

52 
27 

69 
36 

71 
45 

76 
49 

54 

34 

60 
34 

54 

35 

59 

34 

63 
50 

65 
53 

68 
55 

71 
58 

70 

56 

66 
53 

59 
52 

66 
52 

76 
57 

76 
51 

82 
52 

56 
35 

57 
35 

67 
54 

74 
62 

75 
62 

79 
63 

78 

55 

64.: 
45.! 

GALVESTON  HB  CITY 

MAX 

Mm 

46 
36 

52 

44 

55 
47 

47 
35 

51 
34 

62 

45 

66 
55 

67 
56 

65 

45 

45 
36 

49 

37 

54 

40 

58 

51 

58 
53 

60 
55 

63 
57 

64 
56 

64 
57 

59 
53 

62 
54 

66 

59 

66 
60 

77 
59 

61 
45 

55 

41 

62 
55 

65 

60 

68 

61 

67 
61 

69 
56 

65 

56 

60.: 
50.' 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

46 
32 

49 
41 

54 

44 

45 
32 

54 

30 

6e 

44 

70 
50 

77 
60 

69 
43 

46 
36 

56 

36 

56 
36 

62 

44 

63 
55 

64 
57 

68 
59 

72 
38 

68 
56 

59 
52 

65 
53 

77 

60 

79 
64 

78 
58 

62 

40 

58 
36 

62 

48 

76 

62 

76 
66 

72 
68 

70 
56 

62 
52 

64.1 

49.' 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

47 
33 

49 
42 

56 
46 

48 
32 

53 

27 

70 

32 

73 
44 

78 
56 

66 
42 

49 
36 

54 
36 

58 
33 

65 
42 

65 
52 

67 

54 

70 
55 

71 
55 

68 
57 

60 
53 

68 
51 

79 
56 

80 
64 

79 
53 

56 
41 

59 
37 

61 

48 

79 
61 

80 
65 

74 
69 

73 
56 

68 
53 

65.' 
48. ( 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

47 
30 

49 
33 

49 
39 

59 
32 

47 
20 

57 
26 

66 
32 

71 

44 

77 
49 

55 

32 

51 
33 

57 
30 

56 

34 

65 
43 

68 
50 

66 
54 

67 
56 

69 

57 

67 
52 

66 
48 

70 

51 

77 
61 

80 
58 

77 
41 

55 

33 

62 

36 

6? 
44 

72 
65 

75 
65 

72 
66 

69 

51 

64.  ( 
44.  ( 

MATAGORDA  No  2 

MAX 

Mm 

46 
31 

50 
43 

57 
47 

53 

33 

53 

26 

67 
33 

66 

43 

73 
56 

66 

-6 

32 
32 

36 

38 

60 
33 

61 
51 

63 
55 

65 
57 

74 
62 

73 
59 

72 
61 

63 
53 

63 
53 

72 
56 

75 
60 

78 
60 

66 
44 

59 
34 

67 

51 

75 

60 

76 

61 

73 
64 

79 
60 

70 
51 

65.' 
48. < 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

39 
26 

44 
29 

50 
40 

55 

29 

46 
25 

55 
27 

70 
35 

74 
44 

76 

44 

56 
32 

33 
33 

55 
33 

65 
34 

63 

49 

68 
55 

67 
56 

76 
56 

75 

60 

67 
50 

57 
49 

67 

52 

76 
59 

77 
57 

80 

40 

52 
32 

61 
31 

67 
50 

77 
64 

77 
67 

75 
67 

72 
52 

64.: 

44.' 

ORANGE  4  NW 

MAX 

Mm 

46 
30 

45 
30 

50 
40 

52 
32 

44 
22 

46 
22 

65 

31 

66 

40 

70 

54 

35 
33 

47 
32 

52 

31 

52 
33 

62 

36 

64 
40 

64 
49 

65 
53 

67 
57 

65 

53 

69 
51 

62 
52 

69 
57 

73 
61 

75 
45 

55 

36 

59 
36 

60 
43 

71 
59 

73 
62 

75 
65 

73 

55 

61.  ( 

43.; 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

43 
31 

50 
42 

56 
42 

45 
26 

49 
24 

63 
32 

69 

42 

69 
52 

65 
40 

50 
33 

55 

36 

63 
32 

63 
49 

68 
54 

69 
58 

74 
58 

77 
61 

6« 
54 

58 
52 

67 
52 

72 
56 

69 
59 

77 
52 

63 
37 

63 
34 

68 

48 

75 
62 

77 
63 

75 
65 

76 
56 

68 
57 

64. < 
47. 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

41 

30 

43 
33 

49 
39 

54 
30 

45 
24 

55 

30 

70 
32 

74 
45 

76 
42 

55 

31 

50 
33 

54 
30 

67 
35 

64 
51 

70 

56 

69 
60 

77 
55 

76 

60 

68 
50 

58 

49 

6' 
53 

76 
58 

77 
56 

6  0 
40 

50 
31 

62 

38 

70 

53 

78 
60 

78 
65 

75 
66 

73 
51 

64. t 
44." 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

42 
31 

49 
41 

54 
48 

46 
33 

49 
26 

69 
44 

62 
46 

75 
55 

76 
50 

50 
34 

53 

36 

57 
32 

61 

46 

61 
55 

62 

59 

65 
59 

69 
59 

69 
59 

68 
53 

65 
53 

70 
58 

74 
61 

72 

61 

72 

43 

54 
35 

63 

45 

69 

60 

68 
61 

68 
62 

73 
58 

62 
53 

62.' 
49. ( 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

47 
31 

46 
42 

52 

44 

44 
29 

46 

21 

66 
33 

70 
41 

74 
58 

62 
39 

46 
33 

52 
35 

52 

31 

63 
38 

65 

43 

64 
49 

64 
53 

67 
54 

68 
60 

70 
55 

62 
52 

75 
57 

74 
60 

77 
52 

55 

42 

60 
36 

58 

43 

74 

5e 

77 
62 

76 
65 

76 
56 

71 

55 

63. 

46.  < 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

46 
33 

47 
34 

52 
45 

56 
32 

46 
24 

50 
32 

64 
36 

66 

44 

69 

45 

54 
36 

48 
36 

54 
38 

60 
42 

62 

54 

60 
54 

64 
56 

70 
56 

69 
54 

68 
52 

58 
53 

66 
54 

68 
56 

69 
61 

75 
44 

52 
38 

60 
39 

63 

5  0 

71 
56 

71 
55 

72 
57 

68 
57 

61.; 

46. ( 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

40 
30 

46 
31 

50 
40 

53 

30 

45 
25 

52 
28 

67 
36 

72 
46 

77 
45 

54 
33 

50 
35 

55 
33 

60 
37 

64 
48 

67 
52 

68 
57 

73 
56 

73 

59 

68 
52 

59 
50 

6' 
54 

77 
61 

80 
56 

77 

41 

51 
33 

56 
35 

65 
49 

78 
64 

78 
66 

74 
68 

72 
52 

63.1 
45. 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

41 
31 

41 
32 

50 
39 

54 

23 

54 

28 

69 
35 

74 
44 

78 
47 

55 

34 

50 

34 

55 
32 

62 
35 

66 

47 

68 
53 

69 

57 

74 
57 

73 

60 

74 
52 

57 
50 

69 
51 

78 
55 

80 

57 

77 

42 

51 
35 

59 
36 

06 
49 

79 
64 

79 
65 

75 
67 

73 
52 

65.1 
45.' 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

44 
31 

51 
41 

57 

43 

46 
29 

56 
24 

71 

33 

75 
41 

77 

60 

66 
36 

51 

30 

56 

34 

66 
32 

69 
48 

67 
56 

71 

58 

75 
59 

75 
62 

72 
52 

63 
52 

68 
54 

79 
55 

80 
59 

80 
46 

65 
35 

61 
32 

69 
46 

79 

61 

76 
66 

77 
69 

73 
57 

59 
50 

67. ( 
46. < 

See  Reference  Notes  Following  Slatioo  Index 


Continued 

UJ 

\IL 

I 

It 

Mf 

r.r 

L/\ 

1U 

L1C 

E> 

TEXAS 

JANUARY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

■ 

JLi 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•     •     • 
SOUTHERN            09 

ALICE 

RAX 

MIN 

56 
34 

49 

40 

57 
38 

51 
26 

59 
33 

77 
39 

80 
43 

86 
44 

58 
32 

57 
30 

60 
33 

71 
39 

74 
90 

73 
61 

73 
98 

82 
60 

62 

59 

81 

54 

70 
54 

76 

16 

87 
93 

93 
91 

84 
45 

35 

36 

62 
39 

7? 
51 

94 
99 

80 
68 

89 

67 

78 

5r 

71.8 
46.7 

ARMSTRONG 

MAX 
MIN 

46 
37 

48 
41 

56 

47 

56 

37 

54 
22 

75 
35 

83 

40 

63 

36 

75 

44 

58 
32 

61 
35 

65 
31 

76 
34 

76 
62 

8  0 
54 

89 
95 

63 
56 

62 
54 

53 

78 
64 

88 

as 

58 

83 
62 

73 

49 

58 
40 

83 
50 

94 
68 

85 

70 

82 

67 

77 
53 

73.3 
49.2 

BENAVIDES  7  S 

MAX 
MIN 

54 
33 

46 
34 

50 
3' 

59 

38 

51 
26 

59 
27 

76 
38 

81 
43 

65 
45 

38 
31 

56 
31 

59 
30 

66 
42 

73 
61 

70 

62 

77 
56 

77 
57 

76 
60 

79 
54 

70 

45 

76 
56 

86 
39 

92 

49 

83 
44 

54 
33 

59 
39 

70 
59 

84 
69 

84 

60 

78 
48 

69.8 
45.1 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 

MIN 

54 
38 

43 
35 

48 

41 

52 
37 

52 
24 

S9 

26 

72 
37 

83 
36 

95 
41 

60 
30 

39 

31 

59 

30 

68 
47 

72 
60 

73 
63 

73 
59 

76 
57 

77 

50 

66 

54 

61 
57 

71 
53 

69 

43 

88 

46 

96 

90 

61 
30 

62 
53 

67 

31 

67 
98 

76 
67 

62 
60 

62 

53 

oS.O 

45.8 

CATARINA 

MAX 
MIN 

57 
36 

48 
36 

55 
46 

51 
37 

60 
26 

71 

31 

64 
37 

93 

46 

80 

41 

58 
29 

60 

31 

64 
30 

73 
44 

74 
59 

73 
63 

78 
57 

75 
94 

73 

5! 

66 
52 

72 
51 

84 
50 

88 

46 

89 

46 

78 

49 

60 
31 

65 
32 

68 

50 

89 
53 

82 

67 

80 
99 

65 

4  9 

71.3 
43.3 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 
MIN 

50 
33 

47 

36 

54 
45 

48 
35 

57 
23 

70 
29 

60 
34 

89 
36 

65 
29 

55 

30 

57 
29 

65 
27 

68 
44 

70 
58 

72 

60 

69 

48 

70 
93 

70 
53 

63 
51 

68 
51 

81 
50 

87 
46 

87 
40 

82 
38 

58 

31 

60 

51 

70 
58 

77 
59 

83 

68 

83 
35 

60 
48 

66.8 
43.5 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

43 
36 

48 
36 

54 
39 

48 
30 

57 
23 

72 
31 

81 
36 

90 

44 

56 
36 

50 
30 

57 
32 

66 
29 

72 

47 

72 
98 

73 

60 

71 
57 

72 

57 

70 

54 

66 

51 

69 
53 

81 
50 

86 
90 

64 

45 

58 
38 

56 

30 

62 
53 

67 
56 

79 
94 

82 

69 

73 
37 

57 
47 

67.0 

44.7 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

46 
37 

48 
36 

52 
41 

49 
35 

56 

27 

67 
32 

81 
36 

83 

39 

65 
40 

52 
31 

57 
33 

66 
32 

69 

44 

72 
60 

7  2 
63 

75 
54 

76 
33 

67 

53 

65 
53 

66 

54 

80 
53 

84 
46 

82 

44 

62 
44 

39 
33 

63 
53 

67 
5-. 

74 
92 

80 

67 

70 
56 

61 

SO 

66.8 
43.5 

OILLEY 

MAX 

MIN 

49 
35 

42 
35 

47 
36 

52 

36 

48 
22 

56 
23 

72 
31 

80 
36 

37 
39 

57 
28 

51 
29 

37 

26 

66 
28 

70 
49 

71 

58 

75 
56 

68 

54 

71 

54 

66 

51 

60 

51 

68 

51 

81 

46 

89 

46 

94 

43 

96 

28 

58 
28 

60 
52 

69 
99 

78 

64 

64 
66 

69 

46 

65.7 
42.1 

EAGLE  PASS 

MAX 
MIN 

56 

38 

42 
36 

53 

37 

52 

34 

48 
28 

56 
31 

69 
32 

77 
37 

86 
37 

56 

31 

90 
32 

56 
32 

65 
38 

67 
47 

74 
60 

72 
57 

72 
52 

78 

52 

64 
93 

57 

54 

70 

46 

81 
46 

86 

44 

82 
42 

61 
33 

98 

37 

70 
52 

63 

51 

70 

37 

60 
60 

70 

53 

65.9 
43.2 

ENCINAL  3  Nw 

MAX 

MIN 

50 
30 

53 
35 

47 
37 

47 

37 

49 
24 

60 
26 

77 
32 

85 
33 

92 

35 

69 

27 

60 
23 

60 
25 

70 
28 

79 

90 

75 
53 

75 
57 

75 
33 

72 
52 

71 
52 

64 
53 

74 
46 

86 

48 

89 

44 

86 
46 

59 

30 

69 
32 

66 

43 

73 
53 

82 
63 

63 

67 

80 
47 

70.2 

41.6 

FALCON  OAM 

MAX 

MIN 

64 
37 

49 
38 

51 
42 

53 

40 

47 
27 

58 
28 

75 
40 

84 
43 

66 

90 

60 
33 

96 
36 

60 

35 

66 
36 

77 
97 

76 
63 

80 
53 

71 
S3 

79 
52 

79 
53 

74 
61 

78 
53 

86 
92 

92 
93 

65 
59 

71 
46 

54 

46 

65 
51 

82 
56 

87 
60 

87 
64 

77 
52 

71.3 

47,4 

FALFURRIAS 

MAX 
MIN 

59 
35 

45 
38 

50 
37 

55 

40 

52 

24 

57 

31 

77 
37 

81 
40 

85 
48 

60 
34 

96 
36 

61 

30 

69 
34 

70 
58 

75 
65 

-78 
56 

83 
59 

82 
57 

83 
56 

69 
58 

76 

58 

86 
99 

90 
99 

85 

57 

66 

42 

60 
41 

73 

60 

84 
64 

93 

69 

84 
70 

79 
53 

71.5 
48.4 

FOWLERTDN 

MAX 

MIN 

46 

34 

46 
35 

56 
45 

57 

37 

62 

24 

72 

28 

62 
33 

89 
38 

84 
30 

59 

30 

67 
26 

73 

37 

72 
54 

72 
58 

72 
62 

69 

60 

75 
94 

70 

52 

69 

91 

71 
56 

62 
49 

89 

49 

89 

42 

60 
41 

57 
30 

61 
92 

73 
52 

80 
57 

94 
66 

82 
55 

63 
31 

70.9 
44.6 

FREER 

MAX 

MIN 

50 

31 

47 
35 

49 
35 

53 
35 

53 
25 

58 
28 

73 
40 

83 

46 

65 
40 

96 
28 

37 
28 

61 
33 

69 

42 

78 
50 

75 
55 

75 
58 

70 
99 

78 
56 

75 
50 

68 

54 

74 

54 

82 
94 

89 
44 

62 

42 

56 

30 

98 

33 

67 
48 

82 
62 

90 
66 

82 
68 

78 
4fl 

69.2 

44.4 

HEBBRONVILLE 

MAX 

Mm 

56 

34 

48 
35 

46 

36 

53 

38 

51 
24 

60 
32 

78 
36 

84 
43 

87 
42 

96 
32 

97 
32 

60 
29 

66 

40 

75 
56 

75 
61 

80 
56 

79 
56 

76 
53 

77 
95 

70 
56 

76 
53 

87 
51 

93 
30 

85 

48 

54 
35 

58 
38 

65 
55 

85 
61 

93 
67 

84 
69 

81 
49 

70.8 
49.9 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

47 
38 

45 
36 

53 

39 

60 
35 

S3 

23 

54 
26 

70 
30 

80 
38 

65 
36 

98 

29 

99 

30 

63 

29 

65 
36 

67 
40 

74 
43 

73 
48 

76 
50 

78 
51 

77 
49 

78 
50 

68 
54 

83 

45 

83 

41 

e5 

30 

65 
38 

62 
40 

80 
41 

76 
48 

77 
49 

76 
50 

79 
49 

70.2 
40.1 

LAREOO  NO.  2 

MAX 
MIN 

48 

37 

49 
36 

51 
45 

50 
39 

60 
25 

73 
38 

82 

41 

90 
49 

70 
46 

98 
33 

39 
32 

67 
34 

76 
49 

74 
63 

77 

65 

77 
56 

77 
58 

76 
53 

69 
35 

74 
60 

86 
53 

91 
52 

86 
46 

75 
47 

37 
39 

66 

53 

79 
54 

82 

61 

91 
67 

78 
58 

61 
51 

70.9 
48.3 

OILTON 

MAX 

MIN 

54 
33 

47 
35 

47 
37 

50 
36 

49 
23 

58 
28 

73 
42 

83 
42 

88 
42 

96 

30 

99 

30 

59 
28 

67 
42 

75 
99 

72 

60 

78 
57 

74 
57 

75 
54 

75 
53 

70 
53 

79 

51 

93 

56 

90 
46 

83 
43 

34 

37 

56 
37 

65 
52 

84 
60 

90 
63 

85 

67 

85 
47 

69.3 
43.1 

PEARSALL 

MAX 
MIN 

50 

33 

49 
34 

53 

44 

49 

34 

96 
26 

70 
30 

80 
36 

87 
43 

66 
38 

37 
30 

37 
32 

65 
30 

66 

44 

70 
96 

75 

60 

76 
54 

68 
55 

67 
55 

65 

50 

64 
31 

61 
50 

85 

48 

94 

44 

82 
38 

37 
30 

59 

47 

67 
55 

76 
58 

93 

65 

82 
62 

62 
45 

69.3 

44.4 

POTEET 

MAX 

MIN 

47 
31 

41 
34 

49 

99 

53 

33 

48 
22 

55 

29 

69 
33 

78 
38 

84 
39 

96 

31 

50 
31 

56 
26 

64 
42 

68 
90 

69 

58 

72 
54 

73 
59 

7? 
53 

74 
52 

57 
52 

68 
56 

80 

45 

94 
39 

61 

36 

52 

31 

96 

42 

63 
54 

71 
61 

76 
65 

80 
55 

66 
48 

63.0 
43.1 

RIO  GRANDE  CITY  3  - 

MAX 

MIN 

66 
38 

50 
36 

50 
41 

55 

40 

47 
25 

59 
24 

77 
29 

89 
33 

66 
41 

61 
29 

61 
33 

63 
29 

67 
29 

78 
96 

78 
63 

83 
59 

60 

94 

60 
59 

80 
60 

75 
61 

79 

51 

87 
52 

94 
50 

85 
54 

69 
46 

96 

46 

64 
51 

86 
59 

87 
59 

89 

64 

79 
53 

72.8 
46.1 

T1LDEN 

MAX 

Mm 

46 
33 

44 
35 

49 
38 

57 
37 

48 
23 

58 
29 

71 
33 

81 
33 

86 
42 

37 
2' 

51 
2« 

57 
28 

67 
29 

72 
93 

71 

59 

71 
61 

70 
97 

79 
58 

69 
92 

63 

51 

73 

5C 

82 

47 

89 

41 

64 
41 

93 

31 

58 
32 

63 
53 

78 
62 

79 
66 

83 
67 

73 
51 

67.2 

43.7 

ZAPATA 

•     *     * 

MAX 

MIN 

48 
37 

51 
3» 

52 

46 

52 

38 

55 

27 

77 

37 

82 
43 

84 
32 

75 

47 

99 
33 

63 
34 

66 
3? 

76 
52 

76 
64 

78 
65 

78 
97 

79 
99 

74 
56 

73 
60 

76 
62 

91 
52 

99 
96 

85 

90 

76 

50 

35 

45 

69 
48 

78 
91 

83 

61 

84 

67 

86 
58 

76 
52 

72.8 

49.5 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

52 

39 

51 
45 

63 
51 

51 
41 

61 
33 

73 
38 

81 
45 

79 
69 

69 
46 

65 

40 

62 

45 

71 

42 

76 
60 

76 
67 

eo 

64 

81 
60 

79 
63 

61 
62 

79 
61 

77 
62 

66 
59 

91 
67 

60 
64 

79 
99 

60 
48 

74 
99 

8  0 
67 

80 

67 

63 

71 

84 
70 

74 
60 

73.0 
55.4 

HARLINGEN 

MAX 

Mm 

62 
36 

50 
36 

51 
44 

59 

40 

46 
29 

61 
29 

75 
37 

83 
44 

80 
62 

65 

37 

61 
37 

60 
37 

68 
37 

77 
59 

75 
62 

80 
60 

84 
60 

79 
61 

82 

61 

76 
58 

76 

58 

87 
63 

85 
65 

80 
63 

72 
45 

60 
45 

75 
58 

82 
65 

83 

67 

63 

70 

82 
37 

72.2 
51.0 

HC  ALLEN 

MAX 

Mm 

76 
34 

56 

36 

54 
43 

59 

40 

50 
30 

60 
30 

76 
37 

83 

41 

64 
56 

62 

37 

60 
38 

62 
37 

68 
39 

78 
58 

76 

62 

79 
61 

83 
63 

61 

63 

82 
62 

63 

59 

78 
57 

89 
96 

88 

61 

80 

63 

70 
46 

98 

49 

67 

84 
61 

82 
67 

84 
68 

63 
54 

73.5 
50.4 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

51 
37 

51 
44 

59 
45 

50 
38 

59 
29 

77 

37 

82 
40 

85 

56 

04 
44 

60 
37 

63 
44 

67 
36 

76 
60 

75 
65 

79 
62 

86 
61 

80 
63 

81 

63 

73 
60 

78 
61 

90 
56 

88 
61 

78 
61 

70 

51 

56 
46 

66 
93 

34 

62 

82 
66 

65 
72 

81 
59 

62 
54 

72.2 

52.4 

HC  COOK 

MAX 

Mm 

63 
35 

50 
36 

50 
41 

55 

39 

49 
27 

56 
26 

76 
35 

83 

39 

85 

50 

60 
33 

38 

34 

64 
33 

67 
34 

77 
S3 

77 

62 

80 
95 

84 
54 

60 
60 

83 

57 

71 
60 

78 
55 

89 
56 

90 
59 

65 
59 

68 
43 

57 
44 

65 

56 

66 
64 

84 
66 

85 

67 

64 
52 

72.3 
47.9 

MISSION 

MAX 

Mm 

74 
36 

57 
44 

53 
43 

58 
39 

90 
25 

to 

26 

78 
38 

85 
38 

87 
53 

62 

30 

62 
31 

66 
33 

69 
34 

79 
60 

76 

61 

62 
60 

86 
60 

62 
62 

84 
61 

73 
56 

80 
56 

92 
56 

92 
98 

60 

62 

72 
45 

57 
45 

66 
55 

88 
60 

66 
66 

87 
67 

8? 
53 

74.5 
48.9 

PORT  ISABEL 

MAX 

Mm 

68 
41 

52 

41 

53 

46 

55 

42 

58 

40 

55 

47 

72 
50 

78 
57 

76 
62 

62 
42 

61 
47 

59 

52 

65 
56 

72 
63 

78 

63 

75 
64 

80 
64 

74 
63 

73 
62 

71 
63 

75 
62 

84 
63 

79 
63 

76 

65 

66 
48 

75 
53 

76 
63 

76 
65 

76 
66 

78 
66 

74 
54 

70.1 
56.0 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

62 
37 

48 
37 

52 
43 

60 
36 

45 
30 

53 
30 

72 
43 

71 
46 

76 
55 

37 
38 

58 
33 

58 
36 

63 
44 

69 
56 

69 
62 

72 
62 

75 
64 

73 
64 

70 
53 

67 
51 

71 

60 

82 
55 

83 
65 

73 
65 

68 
39 

62 
39 

71 

6  0 

73 
63 

74 
66 

73 
68 

75 
55 

67.1 
50.4 

RAYMONOVILLE 

MAX 

Mm 

61 
36 

49 
36 

50 
44 

60 
40 

48 
28 

60 
2D 

76 
36 

83 

43 

84 
61 

64 
36 

62 

36 

65 
37 

67 
37 

76 
58 

73 

62 

80 
60 

85 

61 

80 
62 

82 
61 

72 

59 

76 
59 

88 
60 

67 
63 

84 
63 

69 
43 

60 

44 

77 
5  = 

83 
65 

83 
68 

83 

70 

61 

56; 

72.5 
50.6 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

80 
45 

50 
37 

51 

3B 

60 
40 

50 
33 

61 

39 

72 
40 

82 

47 

78 
63 

66 
38 

61 
38 

63 
69 

66 
59 

77 
59 

73 

63 

78 
62 

82 
62 

78 
63 

80 
60 

83 

61 

75 
60 

85 
61 

83 

65 

62 

64 

70 
45 

70 
45 

73 
65 

80 
65 

60 
66 

82 

70 

T9 

59 

72.7 
53.5 

WESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

59 
37 

46 

43 

56 

4B 

53 

40 

61 
29 

73 

36 

82 
43 

82 
59 

76 

62 
36 

61 

45 

67 

?6 

71 
56 

73 
63 

8  0 
63 

84 
91 

80 
62 

8  0 

64 

78 
61 

76 
57 

87 
59 

88 
63 

79 
64 

77 
52 

66 
45 

66 
52 

83 
61 

83 
68 

83 
70 

80 
69 

-8 
55 

73.5 
53.1 

See  B«(«r«tnc»  Notes  Following  Station  Index 
-   22    - 
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TEXAS 
JANUARY 

1969 

Day  Of  Month 

3  -  ? 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

•   •   * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HOROS  CREEK  DAN 

EVAP 
WIND 

* 
76 

* 
90 

.15 

128 

199 

* 
71 

.26 

180 

.10 
33 

.21 
149 

* 
262 

* 

109 

* 

58 

• 
58 

.86 

101 

.09 
124 

.01 

149 

,01 
104 

.15 
68 

.16 

119 

.11 
90 

.02 
65 

.16 

165 

.20 
86 

.36 

169 

* 
185 

* 
63 

.51 
95 

.18 

106 

.20 
88 

.03 
76 

.06 
124 

.19 
62 

4.04 
3472 

•   •   * 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAM 

EVAP 

WINO 

MAX 

MIN 

» 
126 

• 
93 

.18 
106 
60 
30 

• 
230 

• 
56 

.25 

135 
45 
30 

.10 
56 
60 
34 

.15 
151 
62 
38 

* 
259 

* 
190 

* 
69 

* 
71 

.82 

111 
66 
26 

.16 

101 
57 
36 

.11 

135 

56 

45 

.05 
150 
58 
50 

.07 
95 
68 
57 

.17 
148 
70 
47 

.08 
120 
61 
42 

.06 
43 
46 
40 

.04 

170 

59 

42 

.17 
78 
71 
43 

.25 

136 
69 
43 

* 
142 

* 
120 

.36 

101 
67 
30 

.06 
164 
64 
36 

.15 

185 
68 
56 

.09 
136 
70 
61 

.11 

158 

71 

55 

.14 

113 

35 

41 

3.57 
3946 

BELTON  DAM 

EVAP 

WIND 

• 
98 

.06 
42 

* 
51 

• 
134 

* 
36 

.24 
74 

.10 
18 

.12 
70 

.24 

158 

* 
125 

.24 
35 

.09 
19 

.13 
73 

.08 
33 

.05 
91 

.oo 

80 

.09 
43 

.13 
60 

.11 

64 

.01 
19 

.03 
77 

.16 
42 

.26 

83 

.16 
92 

* 
60 

.18 
45 

.10 
91 

.02 
91 

.03 
101 

.12 

98 

.07 
61 

2.82 
2224 

BENBROOK  DAM 

EVAP 
WINO 

* 
83 

.16 

112 

.03 
131 

* 
180 

* 
87 

.22 

100 

.07 
29 

.14 
124 

191 

132 

51 

BO 

135 

.08 
97 

.10 
148 

.02 

144 

.03 
81 

.12 
92 

.08 
110 

.08 
63 

.06 
168 

.14 
58 

.25 

104 

* 
123 

* 
73 

.24 

114 

.17 
164 

.14 
142 

.10 
60 

.06 
89 

.13 

79 

2.9U 
3364 

DENISON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
66 

* 
132 

.13 
127 
45 

30 

* 
111 

* 
124 

.23 

147 
51 
33 

.08 
45 
52 
38 

.18 
195 

75 
44 

.13 
190 
62 
34 

* 
61 

* 
37 

.30 
96 
43 
31 

.08 
80 
46 
34 

.11 
86 
46 

40 

.07 

162 

55 

47 

.02 
173 
61 
34 

.05 
79 
67 
57 

.07 
113 
66 
42 

.05 
78 
46 
39 

.08 
116 
35 

44 

.02 
195 
69 
52 

.11 
62 
68 
47 

.15 

lie 

64 
37 

• 
145 

.16 
52 
46 
31 

.08 
140 
43 
34 

.05 
123 
64 

41 

.10 

194 
66 
58 

67 
64 
45 

.07 
80 
53 
42 

.03 
50 
51 
37 

2.43B 
3444 
56.8 
41.3 

GRAPEVINE  OAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
98 

.20 
98 
34 
32 

.01 
135 
54 
34 

* 
183 

* 
56 

.19 
124 
48 
32 

.07 
20 
58 
36 

.13 
130 
60 
34 

* 
202 

» 
138 

* 
44 

* 
56 

.66 

105 
69 
34 

.12 

94 
52 

37 

.13 

135 
58 
46 

.00 

142 

60 

50 

.06 
69 
70 
56 

.15 
100 
70 
45 

.06 

100 
50 
41 

.04 
41 
48 
41 

.04 
180 
62 
42 

.12 

56 
70 
45 

.20 
134 
76 
35 

* 
132 

* 
61 

.34 
94 
56 
32 

.05 
155 
55 
36 

.14 
177 
73 
52 

.12 

88 
71 
52 

.13 
80 
59 

49 

.15 
97 
55 

42 

3.13 
3366 
60.4 
41.1 

LAVON  DAM 

EVAP 
WIND 

* 
1*3 

* 
123 

.21 

156 

• 
203 

* 
59 

.32 

195 

.09 
49 

.10 
171 

.24 

277 

• 
192 

60 

* 
68 

.55 

115 

.15 
96 

.20 
158 

.09 
185 

.03 
104 

.19 
152 

.03 
127 

.03 
52 

.03 
235 

.15 
95 

.25 

155 

« 
152 

* 
115 

.38 
112 

.11 
157 

.10 
225 

.15 
134 

137 

.11 
12u 

3.63B 
4322 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
135 

.23 

81 

.00 
91 
40 
34 

• 

226 

44 

25 

* 
64 

.25 

142 
44 
30 

.04 
44 
58 
33 

.14 
162 
62 
37 

.32 

274 
68 
31 

* 
166 

* 
75 

.42 
58 
48 
30 

.14 
101 
52 
35 

.09 
79 
54 
36 

.13 

118 
64 
45 

.02 
118 
58 
50 

.05 
93 
69 
56 

.07 
133 
71 
47 

.13 

108 
70 
40 

.02 
36 
48 
40 

.03 

155 

58 

43 

.16 
77 
72 
44 

.26 

144 
70 
44 

* 
136 

• 
121 

.35 
87 
56 
31 

.06 
147 
62 
37 

.10 
185 
70 
57 

.14 
142 
72 
62 

.10 
179 

70 
57 

.17 
113 
56 
42 

3.42 
3790 
59.9 
41.2 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

• 
109 

.21 
77 
50 
29 

.01 
123 
52 
35 

* 
197 

• 
54 

.21 
89 
49 
31 

.09 
30 
62 
38 

.27 
119 
63 
39 

* 
230 

* 
113 

* 
57 

.72 
45 
67 

33 

.23 
103 
55 

33 

.09 
108 
55 
39 

.12 

160 
57 
50 

.02 
96 

61 
54 

.13 

40 
72 
50 

.20 
108 
68 
45 

.10 
105 
53 
3B 

.11 
61 
53 
38 

.18 
195 
72 
46 

.21 

61 
72 
45 

.42 

202 

69 

43 

* 
146 

• 
73 

.36 
73 
59 
31 

.17 
155 
66 
41 

.19 
120 
70 
49 

.10 
89 
70 
58 

.14 
116 
69 
48 

.16 

90 
51 
43 

4.44 
3346 
61.5 
41.6 

STlLLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 
WINO 

* 
74 

.21 

46 

.04 
63 

* 
105 

* 
41 

.17 
91 

.08 
26 

.06 
79 

.29 

135 

* 
120 

* 
63 

.39 
33 

.02 
66 

.17 
65 

.05 
129 

.04 
89 

.06 
47 

.10 
60 

.07 
36 

.04 
31 

.03 
87 

.05 
45 

.23 

84 

* 
96 

* 
71 

.39 
74 

.05 
105 

.06 

105 

.07 

115 

.10 
124 

.16 

73 

2.95 

2418 

WACO  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

* 
106 

.19 

87 

.01 
104 
63 
36 

* 
188 

• 
70 

.34 
152 
49 
32 

.06 
18 
61 
36 

.14 
113 
63 
40 

• 
196 

130 

* 
69 

.66 
53 
68 
32 

.11 
117 
56 
32 

.10 
71 
55 
42 

.08 

136 

59 

49 

.00 

122 

59 

54 

.12 

92 
73 
59 

.19 

102 
74 
45 

.07 
99 
67 

41 

.06 
34 
52 

40 

.03 
139 
60 
46 

.20 
85 
72 
46 

.35 

131 
70 
54 

• 
115 

* 
106 

.36 
69 
59 
35 

.06 

146 
57 
43 

.09 
163 
69 

57 

.11 
119 
72 
61 

.10 

149 

71 

52 

.16 
103 
60 
44 

3.61 
3404 
63.1 

44.4 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

• 
102 
30 
31 

.10 
78 
41 
31 

.02 
96 
58 
35 

* 
147 

* 
50 

.24 
98 
50 
32 

.09 
31 
60 
36 

.13 

74 
63 
41 

.31 

163 

71 

36 

.14 

128 

30 

33 

* 
51 

.19 
32 
52 
33 

.15 
65 
55 

32 

.07 
64 
55 

42 

.09 
113 
61 
49 

.00 
101 
60 
33 

.10 
74 
75 
58 

.18 
83 
82 
45 

.07 
79 
69 
42 

.06 
43 
73 
42 

.04 
114 
60 
45 

.16 

58 
72 
47 

.40 
164 
71 
47 

.16 
95 
59 
33 

* 

67 
42 
26 

.15 
52 
53 
33 

.08 
133 
58 
33 

.18 
164 
74 
57 

.15 
122 
75 
63 

.15 

123 
71 
57 

.11 
69 
37 
43 

3.52 

2873 
61.3 

41.3 

•   *    » 
EAST  TEXAS          04 

OAINGERFIELD  9  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.08 
63 
43 
35 

.02 
67 
51 

37 

.01 
74 
46 
42 

.07 
78 
45 

36 

.07 

62 
45 
31 

.07 
65 
58 
37 

.10 
66 
57 
39 

.14 
142 
71 
49 

.09 
101 
72 

41 

.20 
80 
50 
35 

.08 
84 

47 
34 

.13 

100 
46 
36 

.13 

80 
56 
37 

.14 
91 
66 
41 

.09 
103 
34 
46 

.02 
123 
56 
50 

.03 
91 
64 
56 

.02 

64 
64 
54 

.02 
55 

54 
46 

.01 
65 
58 

49 

.07 
108 
66 

56 

.13 

113 
76 

58 

.10 

113 
73 

47 

.16 

98 
59 
39 

.12 

103 
54 
38 

.15 
123 
51 
39 

.03 

103 
66 
42 

.10 
109 
78 
55 

.21 

150 
71 
64 

.29 

125 
71 
54 

.26 

87 
65 
45 

3.14 
2886 
59.2 
44.1 

SAM  RAYBURN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 
102 

.07 
25 
46 

34 

* 
15 
44 
39 

+ 

147 

47 

34 

* 
62 

.26 

54 
47 
31 

.11 
39 
58 
34 

.06 
84 
62 
41 

.17 
151 
73 
49 

.21 

158 
49 
34 

.11 
94 
46 
33 

.11 
41 
52 
33 

.09 
26 
51 

35 

.10 
26 
58 
36 

.05 
40 
57 
44 

.11 
88 
62 
45 

.05 
46 
62 
55 

38 

65 
57 

.06 
33 

68 
51 

.09 
27 
62 

49 

.01 
63 
58 
52 

.05 
91 
66 
55 

.14 
124 
76 
46 

.11 
54 
69 

40 

.10 

116 

53 

37 

.15 
61 
57 
35 

.06 
72 
53 
37 

.04 
96 
68 
53 

.06 
102 
69 

61 

.09 
124 
73 
64 

.15 
61 
65 
46 

2.758 
2260 
59.2 
43.5 

SPURGER  DAM  B 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

* 

77 

58 

21 

.08 
13 
47 
33 

.00 
18 
45 
39 

* 

62 
50 
36 

* 

36 
38 
33 

.11 
40 
52 
33 

.07 
49 
61 
34 

.02 
90 
61 
41 

.17 
177 
75 
50 

.14 
66 
54 
35 

.09 
36 
46 
35 

.10 
26 
63 
36 

.05 
29 
55 

35 

.09 
21 
62 
36 

.07 
44 
60 
44 

.04 
73 
62 
45 

.00 
47 
66 
54 

.04 
45 
73 
56 

.04 
21 
70 
52 

.05 
54 

67 
51 

.03 
62 
61 
51 

.05 
84 
71 
55 

.16 
146 
80 
58 

.14 
65 
73 

40 

.12 

58 
62 

37 

.11 
34 
63 
37 

.03 
62 
55 

39 

.03 
109 
71 
52 

.07 
112 
74 
61 

.08 
84 
73 
64 

.04 

66 
50 

2.02 
1903B 
62.5 
43.3 

•    •    • 
TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.06 
58 
46 
38 

.02 
98 
33 

38 

.18 
148 
51 
34 

.06 
49 
44 
28 

.05 
125 
44 
32 

.12 

131 
50 
37 

.28 

167 

64 

39 

.34 

149 
64 
41 

.13 
63 
51 
49 

.02 
72 
50 
47 

.14 
73 
31 
35 

.14 
96 
55 

39 

.19 
42 

61 
41 

.18 

67 
61 
43 

.11 
81 
50 

44 

.07 

153 
51 
38 

.12 

127 
56 
38 

.16 

89 
50 
48 

.16 
42 
32 

49 

.03 

122 

53 

39 

.13 

172 

56 

38 

.20 

144 
53 
42 

.19 
156 
55 

41 

.20 

147 
54 
38 

.18 
49 
54 
39 

.18 
98 
60 
43 

.19 
172 
58 
42 

.14 
86 
51 
41 

.10 
102 
52 
43 

.07 
104 
50 
36 

.07 
79 
56 
36 

4.21 
3265 
53.5 
39.9 

red  Bluff  oam 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 
24 
42 
31 

.04 
41 
53 

34 

.11 
115 
53 
36 

.07 
53 
48 
32 

.08 
80 
52 

31 

.14 
84 
56 
36 

.10 
55 

60 
35 

.20 

293 

65 

48 

.19 
112 
60 
35 

.11 
76 
42 
33 

.04 
22 
45 
31 

.07 
44 
57 
36 

.10 
37 
59 
42 

.13 
39 
63 

46 

.13 
95 
62 
52 

.11 
70 
64 
44 

.16 
72 
60 
43 

.11 
37 
61 
43 

.07 
31 
39 
41 

.13 
88 
62 
38 

.22 

114 
65 
43 

.37 

243 

62 

49 

.31 

227 

62 

43 

.15 
103 
55 
32 

.11 
35 
56 
31 

.30 

163 
68 
44 

.46 

250 
70 
52 

.22 
69 

64 

45 

.20 
123 
60 
49 

.18 
101 

57 
36 

.14 
34 
59 
36 

4.80 
2930 
58.1 
39.6 

ysleta 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
28 
54 
33 

* 
1" 

* 
29 

.17 

34 
64 
24 

.15 
21 
52 
31 

.09 
29 
62 
33 

.19 

33 
68 
24 

.06 
23 
60 
36 

.26 
80 
78 
37 

.13 
12 

54 
37 

.06 
24 
52 
23 

.04 
29 
56 
32 

.13 
33 
61 
36 

.09 

4 

58 

40 

.05 
50 
60 
42 

.17 
76 
57 
43 

.09 
30 
57 
39 

.13 

6 
68 
29 

.13 

51 
63 
43 

* 
13 
57 
43 

.17 
91 
58 

44 

.26 
65 
65 

43 

.28 
112 
61 
40 

.21 

102 
59 
38 

.16 
58 
70 
28 

.14 

3 

64 

39 

.24 
55 

69 

47 

.28 
85 
68 
41 

.10 
53 

59 

41 

.30 
92 

76 
43 

.10 
39 
48 
35 

4.36 
1375 
61.3 
36.7 

*   *   • 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 

65 
40 
30 

* 
• 
35 

29 

.04 
53 

42 
30 

.09 
179 
40 
28 

.09 
33 

47 
27 

.12 

65 
51 
29 

.09 
28 
36 
31 

.14 
36 
63 
36 

.20 

102 
66 
32 

.16 

74 
50 
30 

.12 

107 
44 
27 

.15 

41 
48 
28 

.16 
94 
55 

28 

.04 
109 
53 

34 

.09 

174 

59 

51 

.07 
76 
64 
51 

.11 
32 
67 
48 

.13 

37 
69 
49 

.06 
59 
62 
48 

.02 
98 
51 
45 

.06 
48 
51 
45 

.20 
46 
69 
43 

.27 
65 
67 
40 

.27 
93 
65 
32 

.15 
92 
49 
28 

.19 

107 
52 
36 

.11 

106 
60 
37 

.05 
58 
57 
41 

• 

27 
56 
47 

.10 
95 
66 

50 

.28 
94 
53 
41 

3.70 
2319 
55.1 
37.1 

SAN  ANGELO  OAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
70 

* 
79 

.21 
131 
68 
32 

* 
149 

• 
49 

.26 
120 
56 
32 

.11 
33 
61 
37 

.26 

ue 

65 

41 

* 
196 

* 
112 

* 
53 

.79 
54 
66 
34 

.23 

122 
59 
36 

.12 

82 
62 
38 

.06 
136 
61 
55 

.06 
117 
66 
51 

.16 
64 
68 
48 

.23 

84 
68 
44 

.09 
92 
55 

39 

.02 
93 
52 
39 

.20 
156 
70 
46 

.31 
128 
68 
44 

.45 

218 

68 

43 

166 

77 

.57 
95 
65 
32 

.25 

161 
68 
44 

.18 
128 
67 
47 

.02 
63 
61 
30 

.17 
126 
71 
48 

.22 

101 
32 
42 

5.03 
3395 
63.6 

41.9 

•   *    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 

.07 

162 

.06 
45 

.04 
60 

.05 
169 

.04 
74 

.08 
83 

.09 
34 

.10 
83 

.22 

180 

Se. 

.21 
213 

>  Rel< 

.20 
93 

rone* 

.12 

30 

Nol( 

.14 
39 

a  Fol 

.07 
58 

owin 

.02 
Bl 

g  Sta 

.09 
76 

Ion  1 

.11 
49 

idex 

.12 
74 

.08 

133 

.09 
63 

.08 
63 

.15 
54 

.27 
93 

.40 
128 

.12 

151 

.06 
59 

.06 
100 

.01 
104 

.09 
131 

.06 
163 

.26 

108 

3.60 
2993 

CONTINUED 

c 

<jn 

JfV>. 

;nv 

•VI 

IKJ1 

«1 

H.l> 

u 

VV1 

1*«1 

J 

TEXAS 

JANUARY    1969 

Day  Ol  Month 

Is? 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14   15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»    *    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

8EEVILLE  5  N6 

EVAP 
WIND 

.29 

236 

.10 
86 

.10 
77 

.11 
234 

.14 

114 

.10 
28 

.03 
34 

.04 

74 

.06 
195 

.36 

202 

.13 

80 

.07 
49 

.09 

6  3 

.03  .06 
107|  107 

.09 
150 

,0J 

17 

.06 
92 

.13 
127 

.09 
74 

.04 
80 

.04 
56 

.14 
65 

.16 

98 

.39 

174 

.08 
S3 

.01 
44 

.04 
179 

.03 

LSI 

.03 
161 

.16 
152 

3.15 

3466 

CANYON  DAM 

EVAP:  .00 
WIND  145 
MAX    61 
MIN    30 

.00 
29 
63 
50 

.00 
36 
62 
33 

4 
173 
59 
30 

* 
64 

.26 

77 
52 

30 

.06 
36 
61 
33 

.14 

75 

42 

.26 
126 
72 
33 

• 
137 

.34 
50 
65 
31 

• 
39 

.22 

75 

57 
31 

.04 
73 
35 
43 

.01 
96 
62 
30 

.08 
90 
61 
54 

.11 
40 

75 
57 

.01 
37 
66 
34 

.09 
71 

61 

45 

.11 

44 
56 
46 

.04 
46 
61 
48 

.17 
51 
75 
49 

.20 
75 
74 
47 

,23 

77 
71 
35 

86 

66 
62 
31 

.04 
45 
56 
45 

.00 
77 
63 
39 

.06 

126 
71 
61 

.00 
107 
71 
62 

.20 

86 
72 
49 

2.89B 
2359 
64.4 
42.6 

SOMERVULE  DAM 

EVAP 
WINO 

• 
107 

• 
27 

.09 
49 

* 
120 

• 
45 

.29 

78 

.09 
39 

.07 
79 

.15 
111 

• 
105 

.27 

51 

.08 
32 

.08 

75 

.10 
68 

.06 
103 

.05 
87 

.02 
36 

.07 
60 

.06 
6  9 

.03 
30 

.01 
67 

.11 
33 

.12 

49 

.18 
75 

• 
78 

.21 
62 

.02 
76 

.07 
118 

.10 
L40 

.02 
154 

.17 
98 

Lib 
2323 

♦    »    * 
UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.09 
192 
60 
27 

* 
96 
60 
36 

.10 
150 
67 

44 

.10 

280 

53 

29 

.10 
70 
69 
26 

.10 

100 
67 
38 

.10 
100 
68 
45 

.20 

190 

64 

55 

.25 

255 

73 

58 

.15 

153 

60 
28 

.07 
94 
56 
32 

.22 

• 

61 

29 

.09 
212 

60 
45 

* 
163 
63 
52 

.05 

136 

61 

33 

.04 
124 
74 
55 

.00 

94 
69 
65 

.04 
76 
70 
37 

.12 

133 
72 
50 

.04 
60 
64 
49 

.16 
91 
74 
56 

.20 

162 

78 

58 

137 
75 
59 

* 

200 

70 

43 

*   .09 
1601  103 
60   60 
29   45 

.14 
129 
71 
97 

.15 

171 
72 
38 

.32 

157 
74 
5  6 

.06 

140 

68 

56 

.07 
100 
61 
90 

3.148 
4248 
66.3 
46.9 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 

1*8 
46 
34 

.07 

42 
44 

32 

* 

77 
46 
40 

• 
* 

.15 

244 
54 
34 

.07 
24 
54 
33 

.08 
40 
63 
37 

.07 
33 
69 
47 

.19 
162 
76 
50 

.14 

130 

55 

36 

.16 
67 
55 
36 

.04 
40 
58 

34 

.11 

87 

'.0 
36 

.10 
88 
61 
44 

.09 
97 
66 
30 

.02 
80 
66 
54 

.25 

46 
74 
59 

.00 
31 
72 
59 

.24 
98 
66 
53 

.14 
64 
59 
51 

» 

45 
64 
51 

* 

98 
76 
56 

.12 

115 
60 
60 

.19 
67 
77 
49 

.17 

lie 

5  6 
36 

.13 
61 
62 
35 

.00 
72 
62 
47 

.11 
84 

77 
60 

.00 
91 
77 
65 

.10 
86 
71 
66 

.11 
78 
69 
52 

2.97 
2920 
63.6 
46.3 

t    *    » 
SOUTHERN           09 

DILLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 
63 
53 
38 

■  04 

65 
41 
37 

.00 
12 
46 
39 

.OS 
31 
50 
39 

* 
24 

.14 
20 
52 
35 

.08 
15 
56 

44 

.12 

20 

64 
42 

.18 
53 

69 

44 

.19 

37 
57 
36 

.06 

?5 
48 
34 

.09 
16 
54 
35 

.10 
22 

■,a 

34 

.03 
• 
61 
48 

.07 

104 

65 

58 

.08 
42 
70 
61 

.02 

6 

68 

62 

.03 

9 

67 

58 

.02 
32 
65 
35 

.04 
31 
59 
52 

.04 

7 

63 

52 

.13 

33 
73 
32 

.13 
22 

74 
31 

.20 
34 
72 

5  0 

.15 

44 
59 
38 

.11 
24 
57 
37 

.01 
10 
56 
50 

.00 

9 

64 

56 

.06 
49 
79 
64 

.09 
29 
77 
66 

.22 

70 
50 

2.98 

9366 
61.7 
47.2 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.07 
10 
54 
42 

.04 

8 

51 

44 

.01 

2 

52 

49 

.05 
18 
53 

43 

.06 
13 
61 
38 

.07 
26 
69 
40 

.13 
19 
72 
48 

.14 

31 
77 
53 

.17 
54 

.13 
28 
62 
39 

.11 
18 
61 
41 

.11 
22 

65 
41 

.06 

18 
69 
52 

.07 
91 
69 
63 

.10 
82 
75 
64 

.05 
17 
76 
61 

.05 
3 

75 

6  2 

.03 

7 

73 

61 

.07 

30 
7  0 
61 

.07 
39 
72 
62 

.08 
11 
82 
58 

.15 
12 
82 
58 

.16 

9 

78 

55 

.13 
28 

74 
58 

.13 
24 
59 

45 

.05 
16 
64 
53 

.06 
21 

74 
57 

.05 
51 
76 
62 

.10 

76 
79 
67 

.06 
20 
77 
66 

.08 
23 
66 
56 

2.66 

800 

69.0 

33.3 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 
WIND 

.21 
67 

.03 

4C 

.05 

14 

.09 
92 

.04 
40 

.06 
11 

.09 
6 

.12 
18 

.10 
27 

.21 
82 

.oo 
13 

.20 
13 

.06 
19 

.06 
40 

.12 

79 

.11 
48 

.10 
9 

.07 
6 

.07 
24 

.11 
33 

.04 
23 

.16 
16 

.17 
22 

.14 
23 

.18 
53 

.06 
16 

.01 
10 

.09 
32 

.20 
65 

.25 

79 

.06 
45 

3.28 

1069 

*    *    » 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 
116 
65 
35 

.11 

61 
45 

3! 

.02 
54 
5C 
41 

.09 

113 

58 

44 

.08 
50 
54 
35 

.09 
26 
65 
35 

.09 
20 
72 
40 

.19 
30 
86 
45 

.10 
100 
86 
51 

.22 
123 
59 
33 

.12 
64 
59 
32 

.15 

37 
66 
37 

.07 
56 
66 
38 

.10 
106 
74 
35 

.12 

142 
76 
61 

.18 
118 
77 
59 

.15 

39 

65 
59 

.10 
51 
79 
63 

.15 
56 
82 
62 

.10 
91 
73 
60 

.09 
51 
75 
59 

.20 
54 
86 
58 

.17  .19 

57   56 

ea!  84 

60   61 

.22 

100 
65 
42 

.06 
34 
55 

41 

.03 
24 
64 
53 

.18 

130 
84 
60 

.16 

183 

62 

65 

.12 

176 
63 
67 

.17 
60 
82 
56 

4.11 
2412 
71.9 
49.7 

WESLACO  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 

T9 

.0! 

6C 

.01 
5! 

.09 
69 

.09 
20 

.10 
37 
70 
46 

.13 
30 
74 
50 

.21 

134 
75 
58 

.07 

87 
61 
53 

.04 

62 

■  66 

37 

.22 
62 
58 
47 

.07 

30 

6? 

>  42 

.10 

59 
7C 

5t 

.10 
114 
70 
62 

.15 

i  9l 
!  76 

62 

.16 
41 
81 
62 

.10 
51 
75 
63 

.11 

38 
77 
64 

.12 
49 
74 
61 

.06 
35 

70 
60 

.16 
65 
84 
61 

.18 
56 
83 
63 

.16 
55 

77 
65 

.22 
90 
72 
46 

.05 
39 
52 
46 

.01 
26 
63 
51 

.16 
115 
80 
63 

.13 
70 
78 
67 

.17  .10 
179]  36 
80!  77 
69   68 

.08 
47 
77 
99 

3.30 
2021 
72.4 
57.0 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wl 
(Speed  - 

id 
m.p.h. 

) 

Relative  humidity  aveiageB  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Ijb  a 

2  3  S 

i 

a 

Station 

+.  c 
a  o 

as  -rt 
+.  +J 
M  (J 

3  « 

it  ■* 
KQ 

c 

A  TJ 
+>  0) 

«  0) 

3  a 

(fl  CO 
V 

« 

« 
2 

0 

> 

< 

1  • 

a  -a 
£  e 

g   1 

|  o  | 

a    J 

SI 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID     6  AM    NOON    6  PM 

e 
u 
i 
F- 

s 

3 

$ 

A 

10 

8 

i 

• 

81 

IN  9 

3 

o 

?  o  8 
S  o  5 

i  > s 

ABILENE  WB  AIRPORT 

20 

3.2 

11.2 

35 

N 

08 

61 

69 

51 

46 

6 

i 

0 

1 

0 

0 

8 

58 

7.4 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

21 

5.2 

14.7 

47 

W 

22 

59 

69 

47 

42 

6 

i 

0 

0 

0 

0 

7 

51 

6.5 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

13 

1.4 

9.8 

35 

N 

09 

70 

78 

60 

57 

10 

4 

2 

0 

0 

0 

16 

43 

7.3 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

14 

2.8 

11.8 

35 

s 

08 

84 

84 

65 

73 

6 

6 

1 

0 

0 

0 

13 

30 

7.9 

CORPUS  CHRISTI  WB  AIRPORT 

10 

4.6 

11.9 

34 

NE 

24 

83 

87 

69 

73 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

9 

36 

7.4 

DALLAS  WB  AIRPORT 

13 

3.4 

12.0 

36 

w 

22 

63 

66 

52 

53 

6 

3 

0 

1 

1 

0 

11 

46 

7.7 

DEL  RIO  WB  AP 

10 

3.0 

8.0 

23++ 

31 

22 

66 

75 

57 

49 

7 

2 

1 

1 

0 

0 

11 

- 

7.2 

EL  PASO  W8  AIRPORT 

26 

3.5 

7.3 

49 

w 

22 

52 

63 

43 

32 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

80 

5.9 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

16 

2.4 

11.5 

41++ 

31 

22 

70 

75 

54 

58 

5 

2 

2 

1 

0 

0 

10 

- 

8.0 

GALVESTON  WB  CITY 

- 

- 

- 

30 

NE 

04 

" 

" 

- 

- 

0 

2 

1 

2 

0 

0 

5 

40 

" 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

11 

2.8 

10.8 

30++ 

23 

cm 

80 

81 

67 

68 

11 

2 

1 

1 

1 

0 

16 

40 

8.1 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

23 

4.5 

12.3 

43++ 

27 

22 

57 

67 

43 

38 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

" 

7.0 

MlOLAND  WB  airport 

22 

4.2 

11.2 

37++ 

26 

08 

56 

63 

40 

34 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

" 

6.9 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

9 

3.9 

10.0 

41 

SE 

29 

87 

89 

69 

78 

5 

3 

3 

0 

0 

0 

11 

29 

8.2 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

22 

4.1 

10.3 

35++ 

28 

22 

61 

65 

44 

40 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

- 

6.7 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

5 

1.5 

8.4 

34 

N 

30 

74 

61 

63 

59 

10 

3 

3 

1 

0 

0 

17 

44 

7.4 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

11 

2.8 

10.6 

41  * 

sw 

08 

85 

84 

66 

69 

10 

4 

2 

0 

0 

0 

16 

" 

7.5 

WACO  WB  AIRPORT 

16 

2.9 

11.9 

29++ 

35 

03 

72 

79 

61 

59 

7 

3 

1 

0 

0 

0 

11 

- 

7.5 

WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

11 

2.1 

12.3 

41++ 

1 

08 

73 

79 

59 

59 

7 

1 

2 

0 

0 

0 

10 

- 

6.1 

*    PEAK     GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   24    - 


V 

iW 

u\ 

vi- 

AL 

L 

AIS 

ID 

br 

iU 

w 

u 

IN 

Lrll 

,UI 

JIN 

U 

TEXAS 
JANUARY 

1969 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•        •        • 

HIGH    PLAINS                     01 

AMARILLO    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 
WTR    EOUIV 

T 

■  2 

T 

T 

DALHART    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

T 

T 

HEREFORD 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

.3 

SENINDLE 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

VEGA 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

T 

T 

T 

»         .        • 

LOW    ROLLING    PLAINS    02 

WICHITA    FALLS    W3    AP 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 
WTR    EOUIV 

T 

T 

*        *        • 

NORTH    CENTRAL                03 

NACO    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 
WTR    EOUIV 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day    Of  Month 

3„ii 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£"& 

BUSHLAND    1    WSW 

2          INCHES 
6          INCHES 
12         INCHES 
18         INCHES 
24         INCHES 
36         INCHES 
4  8           INCHES 
72         INCHES 
96         INCHES 

8    AH 
8   AM 
8    AM 
8    AM 
8    AM 
8    AM 
8    AM 
8    AM 
8   AM 

29 
29 

30 
29 

31 
30 

29 
29 

30 
29 

32 
30 

33 
33 

38 
35 

33 
33 

31 
31 

30 
30 

33 
31 

34 
34 

38 
37 

44 

40 

40 

38 

39 
39 

38 
32 

36 
30 

37 
36 

37 

37 

41 
39 

39 
39 

30 
33 

30 
32 

35 

34 

40 
39 

40 
39 

40 
38 

36 

38 

36 
37 

35.1 
34.2 

BUSHLAND  1  WSW 


SOIL    PULLMAN   SILTY    CLAY    LOAM,    CHESTNUT   GREAT    SOIL   GROUP.       VEGETATION   SHORT    GRASS    SOD      MIXTURF    ni=   miFrain    ««n   m  ,  ic   ,-□».,,,, 
FRC^fHERMOCOUPLEr^7    T°   ^    S0UT"-**"HE«T.       *~    ««>    6-INCH    READING^ ProSRd'L!?ypEMTHER^OMETERS:FA|:§wERDDEPTH    REA^N 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
-   25    - 


STATION  INDEX 


„ 

U 

1 

OBSERVATION 

6 

* 

ui 

U 

TIME  AND 

z 

0 

§ 

s 

p 

TABLES 

STATION 

a 

1 

COUNTY 

< 

p 

o 

< 

OBSERVER 

Q 

5 

3 

SB 

0 

S 

6j 

| 

5 

r>? 

Q 

B 

£ 

& 

ABfRNATMY 

0012 

01 

HALE 

13     "NO 

101     50 

3359 

BA 

M.    0.    MOOD 

ABILENE     MB    AIRPORT 

001 « 

02 

TAYLOR 

32    26 

99    41 

1762 

MID 

MIO 

jC    HJ 

U   S   WEATHER   BUREAU 

ACKERLY    i    SE 

0094 

01 

HOWARD 

32    31 

101    40 

2  760 

6P 

LEONARO    COLEMAN 

AOAMSVILLE 

0090 

Ob 

LAMPASAS 

SI     IB 

91    10 

1072 

7A 

C 

MRS    SHIRLEY    J.    CARL1LE 

ALBANY 

0120 

SHACKELFORD 

32   4* 

99    16 

1438 

7A 

I  A 

JOHN    D.    WILLETT.    JR. 

ALEOO   *    SE 

u!29 

OJ 

PARKER 

IS 

32    39 

790 

CHESTER    WILEY 

ALICE 

0144 

09 

JIM    WELLS 

96    0* 

201 

u 

BA 

LEONARD    M.    MAHONEY 

ALPINE 

01 74 

05 

BREWSTER 

30    21 

103   40 

**55 

6P 

6J 

WILLIAM    H,     HUDGINS 

ALTO    6    SW 

0  l  'JO 

04 

CHEROKEE 

31     36 

96   06 

280 

7A 

MRS.    MAYBELL    KELLUM 

ALVIN 

0204 

01 

BRAZORIA 

29    25 

96    13 

6* 

8A 

BA 

CITY    OF    ALVIN 

ALVORD    A    NE 

0206    03    WISE 

16 

33    23 

97    39 

600 

c 

U    S    FOREST    SERVICE 

AMARILLO   WB    AIRPORT 

0211    01 

POTTER 

35    1* 

101    42 

3607 

Hll 

Nil 

C    HJ 

J    S    WEATHER    HUkEAU 

AM|STAO    DAM 

022* 

VAL    VERDE 

24    28 

101    02 

1167 

oa 

BA 

BA 

INT    BOUNDRY    *    WATER    COM 

ANAHUAL     T8CD 

94    *0 

24 

8A 

ANAHUAC     in    0 

ANDERSON 

GRIMES                         1 

30    29 

95    69 

350 

5P 

WILLIAM    J.    BARGER 

AND1CE    1    *HM 

03 

WILLIAMSON 

97    52 

1026 

7A 

LAWRENCE     1.    DUNLOP 

ANDREWS 

024)1 

01 

32    19 

102    32 

3172 

6P 

6P 

: 

ANDREWS    COUNTY    AIRPORT 

ANGLETON    2    - 

0247 

,■1.4 

BRAZORIA 

29    09 

95    27 

27 

BA 

8-1 

CITY    OF    ANGLETON 

0262 

03 

COLLIN 

16 

33    21 

96    31 

6  7* 

7A 

JESSE    T.    VANDAGRIFF 

ANSON 

0262 

0? 

JONES 

32    45 

99    5* 

1700 

5P 

5P 

C.     M.     RICt 

ANTELOPE 

0271 

OJ 

JACK 

19 

33    26 

98    22 

1012 

7A 

MACK    w.    ROBERTS 

ARANSAS    PASS    i 

0JO2I  07 

SAN    PATRJCIO 

27    55 

97   06 

6P 

ROBERT    L.    HERNOON 

ARCHER    CITY 

0313     i3  3 

ARCHER 

10 

33    36 

98    3B 

1055 

6P 

J.T.    SHEPPARD 

ARLINGTON 

03371  03 

TARRANT 

16 

32    ** 

995 

7A 

CHARLES    T.    MAWKES 

ARMSTRONG 

03*21  09 

KENEDY 

26    56 

97    46 

25 

6P 

6P 

HA2EL    W.    PELHAM 

ARTHUR    CITY 

03671  03 

LAMAR 

U 

33    53 

95    30 

411 

7A 

VOLNEY    WOMACK 

ASPERMONT    2    SSW 

STONEWALL 

33    06 

100    14 

1750 

7A 

7A 

C    G.   VIERTEL 

ATHENS 

0*0*1  °* 

HENDERSON 

IS 

32    12 

95    51 

»P 

RADIO    STA    K6U0 

ATLANTA 

0*08.   0* 

CASS 

10 

33    07 

94    11 

245 

BILL    LOV1L 

AUSl IN    MB    AIRPORT 

0*28    07 

TRAVIS 

30    18 

97    42 

597 

MIO 

HID 

7A 

:  hj 

U    S    WEATHER    BUREAU 

AUSTwELL  hl  refuge 

ARANSAS 

26    16 

96    46 

15 

5P 

5P 

U    S    WILDLIFE    REFUGE 

AVALON 

0**0.0  3 

ELLIS 

15 

32    12 

96    48 

533 

i*. 

HERSCHEL    H.    SMITH 

BAIRO 

0*76    03 

CALLAHAN 

32    2* 

99    26 

1760 

7A 

B.     C.    CHRISMAN 

BAKERSFIELD 

0*82 

05 

PECOS 

30    53 

102    18 

2530 

9A 

9A 

CLYDE    GRAVES 

6ALL1NGER    1    SM 

RUNNELS 

31    4* 

99    58 

1575 

6P 

6P 

RADIO    STATION    KRUN 

REEVES 

103    46 

3210 

I* 

HA 

REEVES    COUNTY    WTR    01SI 

8ANKERSMITH 

0509 

06 

KENOALL 

1740 

: 

ELROY    SCNNELLE 

BAND HELL    DAM 

0912 

03 

ELLIS 

96    38 

461 

BA 

b* 

8A 

: 

CORPS   OF    ENGINEERS 

BATESVILLE 

2AVALA 

26    57 

760 

6A 

JASPER    G.    QUESENBERRY 

BAY    CITY    WATERWORKS 

0969 

06    MATAGORDA 

26    59 

95    58 

48 

HA 

BA 

: 

CHARLES    SLATER 

BAYTOWN 

0566|  081  HARRIS 

1* 

29    ** 

94   50 

26 

5P 

SP 

O.B.    SMITH 

BAY TOWN    NO    2 

0587,  08    HARRIS 

95    01 

30 

: 

ESSO   RSCH    AND    ENG   CO 

BEAUMONT    FILTER    PLANT 

0611,  081  JEFFERSON 

30    06 

20 

BEAUMONT     FILTER    PLANT 

BEDIAS 

0635    0*    GRIMES 

15 

30    46 

95    57 

it 

RICHARD    R.    PYLE 

8EEVILLE    5    NE 

0639    07    BEE 

26    27 

97   42 

255 

HA 

8A 

8A 

: 

TEXAS    AGR1    EXP    STATION 

BELTON    OAM 

0665    03    BELL 

31    07 

97    28 

8A 

BA 

BA 

: 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BENAVIDES 

0689:  09!   DUVAL 

27    36 

9fi    25 

380 

: 

RUBERTA    R.    BAZAN 

8ENAVIDES    T    S 

0690i  09    DUVAL 

27    30 

96    25 

9A 

'J  A 

WILLIAM    S.    KLEMCKE 

BENBROOK   DAM 

0691    03    TARRANT 

32    39 

97    27 

770 

8A 

44 

8A 

: 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BENJAMIN 

070*    02    KNOX 

33   35 

99    47 

1473 

BA 

W.    T.    CARTWRIGHT 

BERTRAM    3    £NE 

0738    06!  BURNET 

30    45 

98    01 

1139 

7A 

: 

WILSON    KLOSE 

BIG    LAKE 

0776    061  REAGAN 

31    12 

101    28 

CITY    OF    BIG    LAKE 

BIG    LAKE    NO    2 

07791  06    REAGAN 

31    12 

101    26 

2690 

0A 

ba 

DWAlN    CARP 

BIG    SPRING    FIELD    STA 

076*    01    HOWARD 

32    16 

2460 

: 

U    S    D    A    BIG    SPRG    F    STA 

BIG    SPRING 

0786    01    HOWARD 

32    15 

101    27 

2500 

5P 

CITY    OF    BIG    SPRING 

BIG    WELLS 

0787    09;  DIMMIT 

28    36 

99    3* 

510 

H.I 

HERBERT    T.    STANFIELD 

BLANCO 

0832,  06    BLANCO                         4 

30    06 

98    25 

1350 

7A 

8LEWETT    5    NW 

08521  061  UVALDE                         B 

29    14 

100    06 

970 

*A 

MRS    LLOYD    KIRKPATRICK 

BLOYS    CAMPGROUND 

0861|  05    JEFF    DAVIS              9 

30    32 

104    08 

5760 

8A 

GEORGE    P.    KNIGHT 

SLUE 

0866    07    LEE 

30    23 

97    09 

465 

7A 

CLYDE    L.    RUTHVEN 

BOERNE 

0902    061  KENDALL 

13 

29    47 

98    44 

1422 

7A 

7A 

EDGAR    SCHWAR2>    JR. 

SON    W1ER    2    E 

09171  0*|  NEWTON 

30    45 

93    37 

90 

7A 

: 

CLARENCE   A.    PENNINGTON 

BONHAM 

0923    03    FANNIN 

33    36 

96    11 

6P 

7A 

R.    M.    CANTRELL 

BON1TA 

0926    0  3    MONTAGUE 

33    46 

97    36 

978 

: 

R.    D.    TOMPKINS 

BOOKER 

09**    0l|  LIPSCOMB 

36    27 

100    32 

2750 

6P 

DW1GHT    F.    SPIES 

boojillas  ranger  sta 

09501  05'  BREWSTER 

29    11 

102    56 

1680 

8A 

BIG    BEND    NATL    PARK    SERV 

BORGER    1    w 

0958.  01    HUTCHINSON 

35    39 

101    27 

3140 

t? 

6P 

ARTHUR    W.    MORGAN 

BOWIE 

098*    03    MONTAGUE 

15 

33    34 

97    51 

1114 

OP 

7A 

ORAN    C.    STOVALL 

BOXELDER 

0991    0*1  RED    RIVER 

It 

33    29 

94    53 

7A 

OT|S    L.    DANIEL 

BOYD    3    SE 

0996    0  3    WISE 

>5 

33    04 

97    31 

731 

7A 

7A 

MRS.    FRANCIS    WILLBANKS 

BRACKETTVILLE 

1007[  06    KINNEY 

11 

29    19 

100    2* 

1120 

SA 

8A 

FREDDIE    L.    FRERICH 

8RAOV    2    SW 

10171  06    MCCULLOCH                 3 

31    07 

99   21 

1748 

■t 

6P 

: 

TOM    BRADLEYt    JR. 

BRAVO 

1033!   01     HARTLEY                          2 

35    39 

103    00 

4150 

6P 

6P 

JOSEPH   E.    HUGHS 

BRAZOS 

10351  03    PALO    PINTO              1 

32    *0 

96    07 

615 

7A 

VIVIAN    ALLEN 

8RECKENRIDGE 

10*2    Oj!  STEPHENS                    1 

32    *6 

98    54 

1185 

MIO 

Mil) 

ECTOR    B.    FIELDS 

BRE^ONO 

10*5'  0*    ROBERTSON            1      1 

31    10 

96    40 

SA 

MISS    JEAN    M.    KOTCH 

BRENHAM 

10*0.  07    WASHINGTON         '      1 

30    09 

96    2* 

353 

7A 

M.     G.     STEIN 

BRICE 

1067 

02    HALL                            10 

3*    *3 

100    54 

22*0 

: 

CHARLES    V.    MURFF 

BRIDGEPORT 

1063 

0.1    WISE 

33    13 

815 

7A 

7A 

W.    E.    HEMBREE 

8RIGGS 

L06B 

061  BURNET 

30    53 

97    56 

1090 

i 

CARL    A.    STEWART 

8R1TT0N 

1061 

03 

ELLIS 

15 

32    33 

97    0* 

556 

: 

HAZLE    DOLLAR 

a«uNS0N 

109* 

SABINE 

31    21 

9*    00 

353 

8A 

MRS.    DORA    E.    MARSHBURN 

8RO4NFIEL0    NO   2 

1128 

01 

TERRY 

33    11 

102    16 

3290 

7A 

7A 

LEWIS    SIMMONDS 

BRO'NSWILLE    WB    AIRPORT 

1136 

10 

11 

25    54 

97    26 

19 

MIL 

:  hj 

U    S    WEATHER    BUREAU 

BROWNWOOD 

L138 

03 

BROWN 

3 

98    59 

1435 

RADIO    STATION    *BWD 

BUFFALO 

1189 

0* 

LEON 

1! 

31    28 

96    03 

360 

8A 

CHARLIE    A.     SOUYRES 

BULER    2    NE 

1203 

01 

OCHILTREE 

36     10 

100    *9 

2900 

7A 

L.    PAOLENE    MCCARTOR 

BULVERDE 

1215 

07 

COMAL 

13 

98    27 

1100 

BA 

LAURA    D.    WOOO 

BJNKER    HILL 

01 

36    08 

102    52 

4360 

6P 

MRS    MINNIE    JO    STEEN 

BURkETT 

123V 

02 

COLEMAN 

32    00 

99    14 

15*5 

7A 

MERREL   F.    BURKE TT 

BUKLtSON    2    SSW 

12*5 

03 

JOHNSON 

15 

32    31 

97    20 

7*9 

7A 

W.    RUSSELL    LACE 

BURLINGTON    3    WSW 

1242 

03 

HI  LAM 

31    00 

97    02 

408 

7A 

MRS.    ANNIE    G.    KLEIN 

BURNET 

L250 

06 

BURNET 

30    *6 

96    1* 

1320 

*P 

*P 

CITY    OF    BURNET 

OUSMLAND    1    WSW 

1267 

01 

POTTER 

35    11 

102    05 

3619 

G 

USD A.    ARS 

CALDWELL 

131* 

BURLESON 

30    32 

96    *2 

7A 

CHALHERS    E.    TERRY 

CAMERON 

13*81  0  3 

MILAM 

96    59 

390 

6A 

ALVIN    HEFFT 

CAMP    WOOD 

139BJ06 

REAL 

100    01 

6P 

WALTER    C.    ANDERSON 

CANADIAN    1    ENE 

HEMPHILL 

2    35    55 

100    22 

2336 

5P 

5P 

WILSON   CRAWFORD 

CANUELAR1A 

PRESIDIO                 11 

10*    41 
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LAMAR 

10 

33    31 

95     19 

420 

: 

ASBURY    C.    NIXON 

DEWEYVILLE 

2*36 

04 

NEWTON 

:i 

30    18 

93    43 

23 

7A 

CHARLES    P.    THOMSON 

| DIALVILLE    2    w 

CHEROKEE 

96    16 

620 

JOHN    M.     THOMASON 

DICKENS 

244S 

02 

DICKENS 

1 

100    50 

2550 

SAM    L.    PORTER 

OILLEY 

^458 

09 

FRIO 

6 

26    40 

99    10 

369 

7A 

7A 

KATHRYN    S.    OEWOODY 

DIME    BOX 

2*62 

07 

LEE 

1 

30    21 

330 
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GILLESPIE 

3 

30    16 

96    52 

17*7 

6f 

NORMAN    J.     DIETEL 

FREEPORT    2    NW 

33*0    08 

BRAZORIA 

26    59 

95    23 

8 

6J 

DOM    CHEMICAL    CO 

FREER 

334]     09    DUVAL 

6 

27    53 

98    37 

630 

7A 

7A 

L.     H.     MARBURTON 

FRIO    TOWN 

3366    03     FRIO 

6 

29   01 

99    19 

6*0 

5P 

CHRIS    F.     FELPS 

FA  ION A 

3368'  01    PARMER 

10 

3*    38 

102    43 

*010 

86 

6A 

ARlEY    L    OUTlAND 

FRISCO 

3370'  03l  COLLIN 

15 

96    50 

8A 

PASCHAL    B.    ROBERTS 

FROST 

32    05 

96    46 

520 

M 

MRS.     MARY    LINA    MC    GRAM 

FUNK    RANCH 

3*01    06    IRION 

3 

31    30 

100    *6 

6A 

MRS.   kaTheRyn  h.   funk 

GAGEBY    1    WNW 

3410     01     HEMPHILL 

16 

35    37 

100    21 

2690| 

MRS.     JACK    MEEKS 

GAIL 

3411    02    BORDEN 

3 

101    27 

2630      6P 

t>P 

KIM8ALL    T.    REDOELL 

GAINESVILLE 

3415|  03|  COOKE 

33    38 

97    08 

768|      7A 

: 

TEXAS    PmR    AND    LIGHT    CO 

"GALVESTON    MB    CITY 
GARCIA    LAKE    12    ENE 

3*30    06    GALVESTON 

5 

29    IB 

94    *8 

7    MIO 

Nil 

c     J 

U    S    M£ATH£R    BUREAU 

34*2     01     DEAF     SMITH 

10 

3*    55 

102    ** 

*130!      BA 

II 

: 

PHJLLIP    MILLER 

GARDEN    CITY    1    E 

3**5    01     GLASSCOCK 

3 

31    52 

101    28 

2634       7A 

7A 

BRYANT    A.     HARRIS 

GARDEN    CITY    20    E 

i**6     0*     STERLING 

3 

31    51 

101    OB 

2360 

: 

MISS    MAGGIE    REYNOLDS 

GATESV1LLE 

3*85    03!  CORYELL 

1 

31    26 

97    46 

650       7A 

7* 

FERMAN    F.    CURRY 

GEORGETOWN 

3506     0)     WILLIAMSON 

1 

97     *1 

730      5P 

HERBERT     L    SULLIVAN 

GEORGE   WEST 

35081  39'  LIVE    OAK 

fl 

28    19 

96    06 

165 

7A 

BROOKS    M.    SCHLEY 

Gl DOINGS 

3525,  07    LEE 

3 

30     11 

96    56 

536 

7A 

HERBERT    0.    KOEHtER 

GILMER    2    - 

35*6 

10 

32   44 

9*    59 

390        7A 

7A 

: 

CHARLES    F.    STILL 

GIflVIN 

3557 

PECOS 

31    05 

102   2* 

2302 

*P 

PAUL    J.    ZEITLER 

GLADEMATER 

3669 

04 

GREGG 

12 

9*     57 

326 

8A 

6A 

0.    M.    ODOM 

GLEN    ROSE 

169] 

SOMERVELL 

1 

32   1* 

97    *5 

622 

w 

?A 

Thomas  j.  davis 

GOLD 

M09 

06 

GILLESPIE 

3 

30   21 

96    42 

1642 

7A 

EDMUND    KOENMECKE 
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ei 
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£S 

GOlOThWAITE 

MIA 

03 

MILLS 

3 

31  27 

98  36 

1580 

TP 

7P 

HARRY  ALLEN 

SOU  At) 

3613 

07 

GOL I  AD 

13 

26  40 

97  23 

16* 

9P 

5P 

EMIL  H.  WEBER 

GOLIAD  1  SE 

it:o 

07 

GOLIAD 

13 

26  38 

97  23 

91 

7A 

POLO  PEREZ 

GONZALES 

3622 

07  GONZALES 

29  30 

97  27 

312 

7A 

7* 

FRED  H.  ROBERTSON 

GORDONVILLE 

36-2  03'  GRAYSON 

10 

33  *8 

96  51 

710 

MISS  EMMA  JEAN  CECIL 

36*6  03!  EASTLAND 

1 

3!  13 

98  40 

1*00 

: 

DAISY  L.  SLATON 

GRAHAM 

366S| 03  YOUNG 

1 

98  3S 

1045 

7A 

7A 

DAVID  H.  BAKER 

GRANBURY 

367i|  Oil   HOOD 

1 

32  27 

97  48 

740 

5P 

5P 

JOHN  G.  LITTLE.  M.D. 

GRANOFALLS  3  SSE 

3680  05!  WARD 

9 

31  18 

102  50 

24*0 

7A 

7A 

CHARLES  W.  POTTS 

GRANGER 

3685;  03  WILLIAMSON 

1 

30  *3 

97  26 

575 

7* 

HUBERT  L.  GORuBEC 

GRAPE LAND 

36891  0*1  HOUSTON 

7 

31  29 

95  29 

*80 

6P 

F.  M.  THOMAS 

GRAPEVINE  OAM 

3691' 03l  TARRANT 

IS 

32  58 

97  03 

585 

8A 

M 

B« 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GREENVILLE  7  NM 

373-.  03  HUNT 

1? 

33  12 

96  13 

7A 

7A 

HAL  W.  ENGLISH 

GROESBEC 

3770  03  LIMESTONE 

1 

31  32 

96  32 

8A 

8A 

ALVA  J.  SHREVE 

GROvETON  2  NNw 

3778 

0*!  TRINITY 

15 

31  05 

95  08 

5P 

7A 

FRANKLIN  G.  LANGE 

&5UVER 

37BT 

01  HANSFORD 

2 

36  15 

101  24 

3169 

6P 

6F 

ARTHUR  W.  EVANS 

GUNTER 

1822 

03 

GRAYSON 

19 

33  27 

96  45 

723 

6P 

FRANK  BROOKS 

GuTHftlE 

3826 

02 

KING 

10 

33  37 

100  20 

1770 

7A 

7A 

RUTH  e.  HUMPHREYS 

HA&AN SPORT 

J&-6 

04 

RED  RIVER 

10 

33  23 

95  1* 

316 

7A 

MRS  MARGARET  SULLIVAN 

MALL  RANCH 

»TI 

06 

KERR 

- 

30  08 

99  36 

2280 

: 

THOMAS  C.  HALL, 

KALLETTSVILLE 

3873 

07 

LAVACA 

6 

29  27 

96  56 

2J5 

7P 

6A 

LEO  BRIER 

HAMILTON 

;38» 

1 

31  43 

96  07 

1170 

7  A 

7A 

W.  CLYDE  RA1BOURN 

HAMLIN 

3B90 

32  JONES 

1 

32  S3 

100  07 

1716 

SP 

W.  G.  ROUNTREE 

HARLETON 

39*1 

0*  HARRISON 

10 

32  41 

9*  35 

290 

MRS.  BUNA  MAE  TAYLOR 

HARL1NGEN 

39*3 

10|  CAMERON 

ii 

26  13 

97  41 

36 

7A 

MRS.  JEWELL  S.  CASEY 

HARPER 

39  5* 

06  GILLESPIE 

3 

30  18 

99  15 

2080 

7A 

OTTO  RAHE 

MART 

01'  CASTRO 

10 

34  23 

102  07 

3642 

b* 

HORTIE  E.  LOMAN 

HARTLEY 

39B1 

01  HARTLEY 

2 

35  S3 

102  24 

3915 

BA 

HOWARD  E.  BAKER 

HASKELL 

3992'  02  HASKELL 

33  10 

99  44 

1606 

7A 

7A 

SAMUEL  P.  HERREN 

HAWKINS  1  E 

4C20  OA 

WOOD 

12 

32  3S 

96  11 

335 

7A 

JARV1S  CHRISTIAN  COL 

HEBBRONVILLE 

4058  09 

JIM  HOGG 

5 

27  18 

98  40 

559 

8A 

BA 

DON  E.  MEYER 

HEMPHILL 

-07b  0* 

SABINE 

12 

31  20 

93  52 

BA 

BA 

CITY  OF  HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

-0  80  0* 

WALLER 

1 

30  06 

96  05 

251 

BA 

J.  D.  SARTA1N 

HENDERSON 

*oai 

04 

RUSK 

32  11 

94  48 

456 

7A 

7A 

WESLEY  R.  DEAN 

HENRIETTA 

*09  3 

03 

CLAY 

10 

33  49 

98  12 

900 

7A 

7A 

WILLIAM  D.  K1MBROUGH 

HEREFORD 

*098 

01 

DEAF  SMITH 

10 

34  4B 

102  28 

38*0 

7A 

7A 

:  h 

HOLLY  SUGAR  CORP 

HEWITT  1  SE 

*122 

0  3 

MCLENNAN 

31  27 

97  11 

7A 

DEW1TT  C  CHAPMAN 

HICO 

4137 

03 

HAMILTON 

31  59 

98  02 

1095 

5P 

BA 

W.  R.  HAMPTON 

H1GGINS 

*1*0 

01 

LIPSCOMB 

2 

36  07 

100  01 

2570 

BA 

CARSON  WILLIAMS 

MlLLSBORO 

*1B2 

03 

HILL 

1 

32  01 

97  07 

560 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KHflR 

Hi  NOES 

*191 

09 

ATASCOSA 

B 

28  43 

98  4B 

360 

: 

MAZIE  HlNDES 

MITCHLAND 

1.196 

01 

HANSFORD 

2 

36  30 

101  19 

3100 

ex 

H.  J.  OONDLlNGER 

HONDO 

«.2S*  37'  MEDINA 

e 

29  21 

99  08 

901 

7A 

70 

WALTER  H.  KNORR 

HONEY  GROVE 

*257  03|  FANNIN 

10 

33  35 

95  5* 

670 

7A 

MORDS  CREEK  DAM 

4278  02  COLEMAN 

31  51 

99  3* 

1962 

8A 

BA 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HORGER 

1.280  0. 

JASPER 

31  00 

94  10 

110 

7A 

MRS.  JEAN  OATES 

(HOUSTON  WB  CITY 

4305  OB 

HARRIS 

29  46 

95  22 

41 

HID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

-307  08 

HARRIS 

..*. 

29  39 

95  17 

50 

HIE 

i- 1  D 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

HOUSTON-ADDICKS 

4309:  08 

HARRIS 

29  46 

95  39 

91 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HOUSTON-ALIEF 

-311  08 

HARRIS 

14 

29  43 

95  36 

75 

c 

INACTIVE  11/23/68 

HOUSTON-BARKER 

*313|  08 

HARR 1 S 

14 

29  49 

95  44 

130 

7a 

LILL1E  H.  FRY 

HOUSTON-DEER  PARK 

*315|  08 

29  *3 

95  06 

36 

cP 

SHELL  OIL  COMPANY 

HOUSTON-HEIGHTS 

*3Z1  OS 

HARRIS 

14 

95  26 

65 

7A 

WILLIE  HOFFMAN 

HQU3T0N-1NDEP  HEIGHTS 

*323'  08 

HARR I S 

14 

29  52 

95  25 

93 

7A 

MRS  JOY  M.  LOWRY 

MOuSTON-wESTBuRY 

4325,  08 

HARR I S 

1* 

29  40 

95  28 

69 

7  A 

ELlZAfiETH  MEMM1 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

43271  081  HARRIS 

14 

29  53 

95  31 

111 

9A 

ANDREW  F.  CRANDALL 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 

*32B  08  KARRIS 

29  55 

95  09 

58 

7A 

JAMES  0.  GRANBERRY 

HOUSTON-SATSUMA 

*329 

08  HARRIS 

14 

29  55 

95  37 

118 

JOHNNIE  w.  DOLEN 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

*33I 

08 

HARRIS 

14 

29  46 

95  30 

92 

7A 

ETHEL  C.  POWELL 

HUCKAB4Y 

4343 

03 

ERaTh 

1 

32  21 

98  18 

1451 

7A 

MRS.  RuTh  LAWSON 

HUM9LE 

4362 

36 

HARRIS 

14 

30  00 

95  15 

98 

7A 

HOWARD  W.  BROWNING 

HUMBLE  PUMP  STA  5  NE 

*363 

06 

SUTTON 

3 

30  2  3 

100  11 

2320 

6P 

HERMAN  HUBRATSCHK 

HUNT 

-37- 

08 

KERR 

30  04 

99  20 

1763 

7A 

CLAUDE  STARK 

HUNTSV1LLE 

WALKER 

15 

30  43 

95  33 

494 

8A 

BA 

AARON  M.  TATE 

HURST  SPRINGS 

*390 

03 

CORYELL 

1 

31  39 

97  43 

1074 

7A 

LYMON  L  HOLLINGSWORTH 

HYE 

AA02 

06  BLANCO 

3 

30  15 

98  34 

1*56 

7A 

LEVI  A.  DEIKE 

IMPERIAL 

6423 

05  PECOS 

9 

31  16 

102  42 

2360 

SP 

PECOS  COUNTY  WATER  DIST 

INDIAN  GAP 

03l  HAMILTON 

1 

31  40 

98  25 

1575 

7A 

c 

LOIS  W.  BYNUM 

IREDELL 

**76 

0  3  BOSQUE 

1 

31  59 

97  53 

908 

c 

MRS  LA  MONA  L  BOYD 

JACKSBORO 

*517  03'  JACK 

15 

33  14 

96  09 

1098 

5P 

7A 

c 

BERTRAM  FOX 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

45231  0*  SAN  AUGUSTINE 

7 

31  IB 

94  17 

323 

7A 

7A 

MILDRED  E.  LACY 

JACKSONVILLE 

4525  0*'  CHEROKEE 

7 

31  58 

95  17 

520 

5P 

7* 

JEWELL  H.  JAYROE 

JAMES  RIVER  RANCH 

4538  06|  MASON 

3 

30  32 

99  23 

7A 

CLARENCE  MC  DOUGALL 

JARRELL 

4556  03  WILLIAMSON 

1 

30  49 

97  36 

871 

BA 

JAMES  H  JONES 

JASPER  3  Sw 

4563|  0*  JASPER 

7 

30  54 

94  02 

290 

7i 

CARNES  R.  MANNING 

JAYTON 

4570 

02 

KENT 

1 

33  15 

100  34 

2010 

7fi 

c 

TRAVIS  R  SMITH 

JEDDO  2  NNE 

*575 

07 

BASTROP 

29  50 

97  18 

472 

6* 

BUD  JOHNSON 

JEFFERSON 

-577 

MAR I ON 

10 

32  *6 

94  21 

205 

7* 

c 

ROBERT  C.  CONNOR 

JEWETT 

4591 

LEON 

15 

31  21 

96  09 

506 

7A 

c 

MRS.  ELNA  E.  LEAZER 

JOHNSON  CITY 

4605 

06 

BLANCO 

3 

30  17 

98  25 

1185 

BA 

BA 

PEN1CK  BROS.  LBR.  CO. 

JOUR DAN TON 

*6*7 

09 

ATASCOSA 

8 

28  5* 

98  33 

497 

6P 

ALBERT  H.  JUNGERMAN 

JUNCTION 

KIMBLE 

3 

30  30 

99  47 

1760 

HELEN  S.  COLEMAN 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

*671 

06 

KIMBLE 

3 

30  30 

99  46 

1705 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

4672  06 

VAL  VERDE 

11 

30  09 

1800 

7A 

GEORGE  A.  CHERRY 

JUSTIN  *  S 

*679  03 

DENTON 

IS 

33  02 

97  19 

720 

wlLBURN  G.  ROESLER 

kaffie  Ranch 

*682 

JIM  HOGG 

5 

27  05 

98  35 

481 

8A 

BA 

INACTIVE  12/2/67 

MJMACK 

4693 

HARRISON 

10 

32  41 

230 

5P 

7A 

THIOKOL  CHEM  CORP 

KARNES  CITY 

4696 

KARNES 

13 

28  53 

393 

5P 

ALVIN  SALGE 

KATY  wolf  HILL 

3a 

14 

29  54 

95  SO 

171 

8A 

LEROY  WILKINSON 

KAUFMAN 

470S 

03 

KAUFMAN 

15 

32  35 

96  19 

448 

7A 

7A 

LILLIAN  A.  HUBBARD 

KEMPNER 

4745 

06l  LAMPASAS 

1 

31  0* 

98  00 

886 

TA 

J  MORGAN  PICKETT 

KENEDY 

4752 

07  KARNES 

13 

28  49 

97  51 

5P 

5P 

CITY  OF  KENEDY 

KENNEDALE  6  SSW 

6761 

03 

15 

32  34 

97  14 

752 

7A 

F  .E  UMPHRESS,  JR 

KENT 

*767 

05 

CULBERSON 

9 

104  14 

4220 

BA 

8A 

MRS.  NORA  M.  BOYD 

KERRV1LLE 

*780 

KERR 

30  02 

99  08 

1660 

7A 

7A 

ELVA  J.  HARRIS 

KILLEEN 

*791 

BELL 

796 

SP 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KIHGSVlLLE 

*810 

KLEBURG 

5 

27  32 

97  53 

62 

6P 

6P 

TEXAS  COLL  ARTS  AND  1  NO 

KIRBYVlLLE  FOR  SERVICE 

6819 

0* 

NEWTON 

12 

30  37 

93  49 

175 

5P 

BA 

JAMES  R.  HARPER.  SR. 

KNAPP  fc  SW 

6841 

02 

BORDEN 

3 

32  37 

101  13 

2610 

6P 

MRS.  CLIFFORD  JAMES 

KOPPERL 

4866 

03 

BOSQUE 

1 

32  04 

97  3D 

57* 

: 

C.  H.  RIDDLE 

KOUNTZE 

4878 

0*  HARDIN 

7 

30  22 

94  19 

65 

: 

MRS.  RUTH  REA 

KRESS 

Oil  SwISHER 

10 

34  22 

101  45 

3477 

CARL  LOSSON 

LA  GRANGE 

*903 

07  FAYETTE 

29  54 

96  S3 

256 

6P 

7A 

MRS.  LENA  S.  CERNOSEK 

LA  PRYOR 

4920 

05  ZAVALA 

8 

2B  57 

99  50 

8A 

BA 

: 

PAUL  P.  PITTS 

la  tuna  i  s 

0*1  EL  PASO 

11 

31  59 

106  36 

3830 

6A 

FED  CORRECTIONAL  INST 

LAKE  ABILENE 

496C 

02 

TAYLOR 

1 

32  14 

99  54 

1765 

BA 

A.  T.  OLIVER 

LAKE  BRIDGEPORT  DAM 

6972 

03 

WISE 

15 

33  13 

97  50 

881 

H.  G.  MASSINGILL 

LAKE  COLORADO  CITY 

4974 

02 

MITCHELL 

3 

32  20 

100  55 

2100 

TEXAS  ELECTRIC  SERV  CO 

LAMESA  1  SSE 

5013 

01 

DAWSON 

3 

32  42 

101  56 

2965 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KPET 

LAMPASAS 

SO  18 

.6 

LAMPASAS 

1 

31  03 

98  11 

1016 

7A 

T* 

RECTOR  A.  WOLF 

LANGTRY 

5048 

06 

VAL  VERDE 

11 

29  48 

101  34 

1290 

M 

BA 

JACK  R.  SKILES 

LANGTRY  NO  2 

50*9 

06 

VAL  VEROE 

11 

101  3* 

: 

BERNARD  E.  COLE 

LAREDO  NO.  2 

5060 

09 

WEBB 

il 

27  31 

99  28 

491 

6P 

6P 

6P 

: 

JOHN  LEACH 

5094 

,3 

COLLIN 

15 

96  29 

50* 

8A 

fla 

8A 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAMM 

5097 

0  2 

TAYLOR 

3 

32  08 

99  45 

1907 

7A 

MRS.  8EULAH  C.  SHORES 

LEAKEY 

'-113 

06 

REAL 

1 

29  44 

99  *6 

1632 

: 

R.  S.  COX 

LEAKEY  NO  2 

5114 

06 

REAL 

29  42 

99  50 

1600 

5P 

5P 

JOHN  A  RICKS 

LENORAH 

5158 

01 

MARTIN 

: 

32  18 

101  53 

2800 

7P 

GROVER  SPRINGER 

LEVELLANO 

5183 

01 

HOCKLEY 

i 

33  34 

102  23 

3550 

7A 

LOUIS  L.  DUNLAP 

LEulSVlLLE  OAM 

5192 

03 

DENTON 

15 

33  04 

97  01 

556 

BA 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEXINGTON 

5193 

07 

LEE 

1 

30  25 

97  01 

465 

BA 

BA 

: 

CITY  OF  LEXINGTON 

LIBERTY 

5196 

OB 

LIBERTY 

IS 

30  03 

38 

8A 

BA 

LINDEN 

5229 

CASS 

10 

33  01 

9*  22 

385 

7A 

PAUL  F.  GAMHILL 

LIPAN 

HOOD 

1 

32  31 

98  03 

930 

7A 

BUTLER  6.  IVES 

LIPSCOMB 

5247 

01 

LIPSCOMB 

2 

36  14 

100  16 

2450 

7A 

7A 

: 

L1TTLEFIELD  NO.  2 

6265 

01  LAMB 

33  5* 

102  20 

3500 

BA 

BA 

PIONEER  NATURAL  GAS  CO 

LIVINGSTON  2  NNE 

5271 

0*1  POLK 

15 

30  44 

9*  56 

178 

HAROLD  J.  HALEY 

5272 

06 

LLANO 

3 

30  45 

98  41 

10*0 

BA 

ERWlN  W.  LIGHT 
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REFERENCE   NOTES 

TEXAS 
JANUARY  1969 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Climatologist, 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional 
precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Sax  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index." 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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26+ 

21 

3 

403 

0 

0 

9 

0 

1.12 

.75 

21 

T 

0 

2 

1 

0 

DICKENS 

56. 8M 

33. 8M 

49. 3M 

78 

26 

26 

17+ 

946 

0 

0 

13 

0 

1.11 

.65 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

ELECTRA 

56,1 

34.9 

45.3 

77 

27+ 

27 

4 

543 

0 

0 

10 

0 

3.30 

1.62 

14 

.0 

0 

7 

2 

1 

GAIL 

61.2 

36.9 

49.1 

79 

26 

26 

3 

441 

0 

0 

6 

0 

1.02 

.43 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

GUTHRIE 

58.7 

30.7 

44.7 

79 

27 

20 

4 

360 

0 

0 

18 

0 

1.39 

.56 

21 

.0 

0 

4 

2 

0 

HASKELL 

58.4 

34.1 

46.3 

79 

27+ 

22 

3 

520 

0 

0 

11 

0 

1.92 

.58 

1.00 

14 

T 

0 

4 

1 

1 

HOROS  CREEK  DAM 

59.1 

3.6.0 

47.6 

80 

8 

25 

3 

484 

0 

0 

11 

0 

1.15 

.72 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

JAYTON 

57. 6M 

31. 9M 

44. BM 

79 

27 

19 

4+ 

558 

0 

0 

13 

0 

1.04 

.42 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

MATADOR 

57,0 

32.2 

44.6 

79 

27 

18 

3 

565 

0 

1 

16 

0 

.72 

.44 

14 

T 

0 

2 

0 

0 

MEMPHIS 

55.5 

30.9 

43.2 

.4 

80 

27 

21 

5  + 

605 

0 

0 

14 

0 

1.25 

.59 

20 

.5 

1 

17 

4 

1 

0 

MUNOAY 

60.4 

34.8 

47.6 

79 

26  + 

23 

3 

480 

0 

0 

8 

0 

1.59 

.25 

.61 

14 

.0 

0 

5 

1 

0 

PADUCAH 

57.7 

33.9 

45.6 

79 

27 

24 

3 

538 

D 

0 

13 

0 

1.07 

.40 

14 

T 

0 

3 

0 

0 

POST 

58.4 

34.6 

46.5 

76 

27 

22 

3 

511 

0 

0 

9 

0 

1.07 

.19 

.79 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

OIIANAH  5  SE 

56.3 

29.8 

43.1 

-   .8 

60 

27 

14 

3 

607 

0 

0 

18 

0 

1.72 

.72 

.79 

14 

1.0 

1 

17 

4 

1 

0 

ROSCOE 

59.9 

35.3 

47.6 

78 

26+ 

18 

3 

484 

0 

0 

13 

0 

1.46 

.89 

21 

.0 

0 

2 

2 

0 

ROTAN 

59.8 

36.2 

48.0 

79 

29 

20 

3 

468 

0 

0 

11 

0 

1.15 

.16 

.91 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

SEYMOUR 

57.3 

34.2 

45.8 

.8 

79 

8 

21 

3 

533 

0 

0 

12 

0 

2.75 

1.35 

1.19 

14 

.0 

0 

4 

2 

2 

isr  ""'■""  : 

55. OM 

32. 2M 

43. 6M 

79 

26 

19 

3 

392 

0 

0 

17 

0 

0  2.26 

0   .99 

17 

6.5 

6 

2 

0 

f  I  R  i  7  1SS9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
FEBRUARY       1969 


Temperature 

Precipitation 

11 
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■ 

Bj 

E 

> 
< 

A 

ii 
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• 

M 
0) 

a 

a 

1 

9 

| 

a 

% 

& 
a 

No.  of  Day« 

3 

H 

•3 

el 
11 

k. 

a 

s 
I 
o 

• 
13 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  of 

Dayl 

Station 

Max. 

Mln. 

H 

■S-o 

e 

a 

8 
2 

0 

• 
2 

0 

o 
o 

z 

fc| 

5  1 

si 

o  k 

s  E 

SNYDER 

TRUSCOTT 
TURKEY 
VERNUN 
WELLINGTON  2  ENE 

59.7 
37.3 

M 
38.  2M 

33.  0 
33.1 

M 

34.  2M 

46.4 
45.2 

M 
46. 2M 

.9 

78 
78 
80 
78 

27+ 
27+ 
27 
26 

22 

21 
21 
21 

4 
4 
B 
3 

316 
348 

318 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

15 
12 
17 

11 

0 
0 
0 
0 

.59 
1.46 
1.13 
2.40 

-   .24 

.19 
.42 

.47 
1.07 

22  + 

20 

20 

14 

.0 
.0 

.5 

1.0 

0 
0 

1 

1 

20 

17 

3 

6 
3 

6 

0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 

1 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 
WINTERS  1  NNE 

36.7 
60.0 

34.1 
33.7 

45.4 
46.9 

-  1.4 

83 
80 

7 
8 

24 
23 

3 

3 

343 
303 

0 
0 

0 
0 

12 
12 

0 
0 

2.62 
1.05 

1.44 

1.26 
.73 

13 
14 

1.7 
.0 

1 

0 

17 

5 

2 

2 

1 

1 

0 

DIVISION 

46.2 

-   .1 

1.48 

.43 

.5 

*    »    * 
NORIH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDWELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 

39.3 
39.2 
38.3 

39.0 
37.7 

34.3 

36.0 
37.9 
40.0 
36.8 

46.8 
47.6 
48.1 
49.5 
47.3 

-   .9 

81 
81 
79 
81 
83 

8 
7 
8 
6 
8 

23 
23 
28 

30 
27 

3 

3 
18 

4 
18 

302 
484 
466 
428 
491 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

12 
5 

4 

1 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

2.87 
2.91 
4.03 
2.93 
1.81 

1.33 

1.69 
1.32 
1.18 
1.90 
.64 

14 
14 
1 
14 
14 

.0 
1.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

6 
4 
5 

1 
2 

4 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

0 

BONHAM 

BDHIE 

BOYD  3  SE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

37.6 

38.3 
37.4 
58.9 
37.3 

37.0 
35.2 
34.5 
35.5 
34.  B 

*7.3 
46.8 
46.0 
47.2 
46.1 

79 
83 
84 
81 
83 

7 
7 
8 
7 
8 

25 
24 
21 
21 
23 

4 
17 
5  + 
3 

4 

489 
306 
325 
491 
325 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

e 

6 
9 
9 

11 

8 

0 
0 
0 
0 

0 

3.25 

2.24 
1.89 
2.87 
2.61 

1.44 
.70 

.95 

.61 

.37 

1.28 

.77 

22 
22 
22 
13 
23 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
5 
5 

6 

3 

2 
1 

2 
3 

0 
0 
0 
2 

0 

BROWNWOOO 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

OALLAS  WB  AIRPORT      //R 

39.7 

64.1 
60.7 
58.6 
39.5 

37.2 
41.7 
38.  9 
39.3 

40.6 

48.5 
52.9 

49.6 
49.0 
50.2 

-  .9 

-  .7 

-  .8 

-  .9 

.7 

84 
80 
86 
60 

83 

8 
27+ 

7 
8 

7 

28 
29 

25 
28 
29 

18+ 
4 

4 

5+ 
18 

455 
339 
426 
445 
414 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

1 

6 
5 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.38 
4.24 
2.27 
3.37 
2.21 

-  .35 

1.33 

-  .37 
.37 

-  .34 

1.05 
1.67 
.92 
1.07 
1.20 

14 
15 
14 
14 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 
6 
6 
3 

1 
3 

2 
3 

2 

1 

2 

0 
1 
1 

OENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 

EASTLAND 
EVANT 

57.8 
60.6 
58.0 
59.2 
61.5 

37.5 
37.2 
35.9 
34.9 
39.4 

47.7 
49.0 
47.0 
47.1 
50.5 

.0 
-  1.2 

80 
63 
85 
83 
86 

7 
6 
6 

8 

7 

24 
25 
25 
23 
25 

4 
17 
18 

4  + 

3 

479 
442 
496 
496 
405 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 

8 

10 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

3.22 

3.04 
1.49 
1.75 
1.62 

.62 
-   .72 

1.47 

1.19 

.90 

.98 

1.10 

21 
21 
14 
14 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
3 
2 

3 

2 
1 
1 
1 

1 
1 
0 
0 

1 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

60.8 
60.5 
55.9 
59.6 
63.6 

39.0 
39.5 
34.4 
36.6 
40.6 

49.9 
50.0 
45.2 
48.1 
52.1 

.6 
-  J. 9 

81 
87 
82 
84 
81 

7 
7 
8 
6 
27+ 

25 

27 
23 
24 
28 

4 
4 

3+ 
5 

4 

418 
416 
350 
468 
357 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

c 

0 
0 
0 

4 
4 
8 
6 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.45 
1.99 
2.93 
2.11 
3.72 

-   .25 
.42 

1.04 

.73 

1.08 
1.11 
2.67 

22 

21  + 
22 

14 
14 

.0 
T 
1.2 
.0 
.0 

0 

T 

1 

0 
0 

17 
17 

6 
4 

6 
4 
7 

3 

2 
2 
1 
1 

1 

0 

1 
1 

1 

GLEN  ROSE 
GOLD'HWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

62.8 
62.4 
58,0 
62.2 
56.9 

35.9 
36.5 
34.5 
38.2 
37.3 

49.4 
50.5 
46.3 
50.2 
47.1 

-  1.0 

87 

84 
84 
87 
64 

7 
7 
6 
7 
8 

20 
26 
21 
22 
25 

4 

18 
4+ 

4 
4 

430 
402 
518 
409 
496 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

5 

10 
5 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.98 
1.50 
2.09 
2.16 
2.23 

.47 

.60 
.84 
.93 
.86 
.66 

14 
14 
14 
14 
15 

.0 
.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 

4 
5 

5 

1 

2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

GREENVILLE  7  NW 

GROESBECK 

HAMILTON 

HENRIETTA 

HICO 

55.8 
59.5 
59.2 
57.0 
61.9 

36.0 
39.1 
35.1 
34.4 
36.7 

45.9 
49.3 
47.2 
45.7 
49.3 

-  1.0 

-  .4 

78 
78 
86 
82 
85 

8 
8 
8 
8 

7 

25 
30 
25 
24 
22 

4 
19 

4 
19  + 

4 

328 
434 
492 
333 
433 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
9 
10 
B 

0 
0 
0 
0 
0 

3.34 
3.69 
1.50 
3.21 
1.62 

.03 

1.42 
1.50 

.62 
1.04 

.66 

22 

14 
14 

14 
14 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
4 
6 
5 

3 

3 
1 
3 
1 

HILLSBORO 
JACKSBORG 

KAUFMAN 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

58.8 
60.9 
58.6 
64.4 
57.5 

36.6 
36.1 
38.0 
41.0 
37.6 

48.7 
49.5 
48.3 
52.7 
47.7 

.1 

83 
84 
81 
83 
80 

8 
8 
6 
7 
8 

28 
25 
28 
28 
27 

19  + 
18 

4 
4 
4 

447 
434 
461 
337 
480 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

5 
7 
5 
2 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

2.32 
2.94 
4.11 
2.69 
2.75 

1.04 

1.13 

.80 

1.25 

1.50 

.83 

14 
22 
22 
16 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 

b 
6 

1 
2 
J 
1 
3 

HARLIN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

62. 4M 

59.5 

58.1 

58.9 

58.6 

40. OM 

36.2 

38.6 

39.6 

38.4 

51.  2M 

48.9 

48.4 

49.3 

48.5 

-   .7 

82 

83 
80 
79 
85 

27 
8 

7 
8 

7 

27 
28 
27 
29 
27 

4 

4 

4 

18 

18 

385 
444 
462 
432 
454 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

4 
5 
4 
4 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

2.62 

2.20 
2.58 
3.66 
3.38 

-   .21 
.32 

1.02 
1.46 
1.03 
1.30 
1.20 

14 
14 
22 
14 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
6 
5 

2 

1 

2 
2 
3 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

38.4 
60.1 
36.0 
55.7 
38,4 

36.1 
36.2 
36.4 
35.8 
36.6 

48.3 
48.2 
46.2 
45.8 
47.5 

.1 

61 
82 
80 
80 
75 

8 

7 
8 

e 

26+ 

28 
23 
26 
25 
26 

4 

3 

3 

16 

4 

463 
464 
319 
531 
481 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

7 
7 
9 

7 

0 
0 

0 
0 
0 

3.24 
2.69 

5.04 
3.13 

1.77 

1.59 

1.32 
1.37 
1.60 
1.24 

1.12 

14 
14 
22 
22 

14 

.0 

T 

.5 

.0 
.0 

0 
0 

1 

0 
0 

17 

6 
4 
7 

5 
4 

2 
2 

3 
3 
1 

PUTNAM 
QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUO  3  WSW 

59.8 
59.6 
58.5 
59,3 

63,0 

37.1 

38.8 
37.5 
35.1 
41.0 

4B.5 
49.2 
48.0 
47.2 
32.0 

81 
81 
81 
84 
81 

7 
7 
7 
8 
7 

26 
29 
25 
24 
31 

18 
18+ 

3 

3 

18 

460 
435 
470 
492 
362 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

7 
4 

7 
12 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.21 
2.77 
1.83 
1.39 
4.03 

1.13 

.92 
1.40 

.77 
1.10 
1.21 

21 
21 

14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
S 

4 
3 
9 

2 

2 
2 
1 

2 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  6  SW 
STILLHOUSE  HOLLOW  OAM 
TAYLOR 

55.2 

37,0 

59.6 
60.5 

35.3 
34.5 

39.1 

40.1 

45.3 
45.8 

49.5 
50.3 

-  .8 

-  2.3 

80 
84 

91 
81 

8 

6 

8 
28 

24 
23 

29 

30 

4 
3 

348 
533 

431 
404 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

10 
7 

3 
3 

0 
0 

0 
0 

4.33 
2.19 

3.00 
5.37 

.96 
2.76 

2.05 

.60 

2.00 
3.76 

22 
22 

14 
14 

1.0 
.0 

.0 

.0 

0 
0 

0 
0 

6 

5 

6 

7 

3 
2 

1 
2 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WS  AIRPORT           R 

WAXAHACHIE 

M 
57.5 
58.9 
60.3 
61.9 

40.  OM 

34.6 

38.9 

42.2 

36.4 

M 
46.1 
48.9 
51.3 
50.2 

-  2.0 

-  .2 

61 
81 
82 
82 

8 
26 

7 
7 

31 
22 
29 
28 
28 

17 

524 
444 
362 

411 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

10 
4 
1 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.65 
2.31 
2.60 
2.10 
3.26 

1.00 
.99 

-   .32 

2.41 

1.46 

1.29 

.96 

1.02 

14 
14 
14 
14 
22 

.0 
.0 

.0 

T 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 

4 
4 
4 
6 

1 
1 
2 
2 
3 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

57.1 
59.3 

36.0 
37.9 

46.6 
48.6 

-   .1 

84 
85 

B 
8 

23 

26 

4  + 

309 
454 

0 
0 

0 
0 

B 
5 

0 
0 

2.02 
2.60 

-   .44 

.60 
1.29 

14 

14 

.0 
.0 

0 
0 

3 

6 

1 
1 

DIVISION 

48.4 

-   .5 

2.74 

.34 

.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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0 
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2 
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ANDERSON 

ATHENS 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVULE 

64.6 

62.2 
61.3 
59.6 
60.3 

43.2 

41.7 
40.3 
36.2 
39.8 

53.9 
52.0 
50.8 
47.9 
50.1 

78 
82 
75 
77 
76 

27+ 

7 
6 

8  + 
8  + 

30 
30 
27 
24 
27 

18 
18  + 

4 

5  + 

4 

308 
362 
389 
471 
413 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

3 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

5.38 
3.72 
4.98 
4.80 
4.36 

2.09 

1.98 
1.50 
1.52 
1.70 
1.72 

21 
21 
14 
22 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
7 
7 
6 

3 

2 
4 
4 
2 

2 
2 
2 

CLARKSVlLLE  2  E 
C0LD5PRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONRQE 
CROCKETT 

55.8 
61.3 
61.9 
63.5 
61.4 

35.5 

40.2 
43.9 
42.3 
39.6 

45.7 
50.8 
52.9 
52.9 

50.5 

78 
78 
80 
79 
78 

8 

7 
6 
7 
8+ 

27 
27 
31 
30 
29 

5+ 

4 
18 

4 
18t 

534 
391 
337 
331 
398 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

B 
5 
1 
4 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

4.46 

5.04 
4.08 
6.47 
4.22 

1.23 

2.40 
1.36 
2.87 
1.33 

22 

22 
21 
22 
22 

.0 
.0 

T 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 
7 
8 

3 

3 
3 
3 
3 

DAINGERFIELD  9  S 
DIALVILLE  2  W 
EMORY 
EVAOALE 

FAIRFIELD 

60.3 
60.0 
57.2 
62.9 

62. 8M 

40.3 
40.7 
36.6 
42. a 

40. 4M 

50.3 
50.4 
46.9 
52.9 

51. 6M 

79 

79 
81 

80 
79 

7 
7 
8 

7 
7 

30 
29 
25 
28 
28 

16  + 
18 

4 

4 
16  + 

405 
404 
500 
337 
366 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 

3 
6 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

4.47 
3.82 
4.12 
6.23 
3.23 

1.51 
1.47 
1.18 
3.05 
1.53 

21 
21 
22 
22 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

6 
3 
5 

3 
2 
4 
3 
2 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLAOEWATER 
GROVETON  2  NNW 
HEMPHILL 

62.4 

57.  7M 
59.1 
61.8 
61.7 

42.2 

35. 4M 
39.1 
41.1 
38. 9 

52.3 

46. 6M 
49.1 
51.5 
50.3 

78 
80 
80 
79 
79 

27+ 
8 
8 
6 

7 

30 
23 
26 
26 
23 

18  + 
4 
4 
4 
4 

349 
516 
438 
375 
408 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
6 
3 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

3.53 

5.26 
4.94 
5.27 
5.18 

1.50 
1.53 
1.42 
1.63 
2.83 

14 
22 
22 
22 
22 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
6 

7 
7 

2 
5 

5 
5 

3 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

62.8 
58.3 
61.5 
61.0 
61.7 

43.8 
37.9 
42.6 
39.5 

40.4 

53.3 
48.1 
52.1 
50.3 
51.1 

-  1.4 

78 
78 
78 
79 
80 

28+ 

8 
28+ 

7 
7 

32 
25 
31 
29 
29 

18 
4 
19+ 
19  + 
18  + 

319 
464 
359 
405 
383 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 
5 
2 
4 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

8.58 
4.01 
4.46 

5.35 
4.01 

.00 
.49 

3.20 
1.50 
1.43 
3.03 
1.72 

22 
22 
22 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
8 

7 
7 

3 
3 
2 
2 
3 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

64.4 

60.7 
64.9 
57.6 
61,5 

39.0 
40.6 
42.2 
35.1 
40.4 

51.7 
50.7 
53.6 
46.4 
51.0 

-  1.3 

79 
78 
82 
79 
78 

7+ 

7 
6 
8 

7 

22 
29 
26 
24 
25 

4 
4 
4 
4 
5 

366 
394 
320 
315 
385 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
2 
3 
9 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

5.42 
5.30 
7.05 
5.69 
5.15 

2.48 

3.53 
1.59 
3.50 
1.47 
2.17 

22 
15 
22 
1 
22 

.0 
.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
9 
6 
9 

3 
4 
3 
5 
2 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAOISONVILLE 

MARSHALL 

58.9 
60.9 
62.4 
63.8 
57.7 

38.4 
39.5 
41.1 
42.6 

37.1 

48.7 
50.2 
51.8 
53.2 
47.4 

-  2.1 

-  1.0 

-  3.1 

79 
79 
79 
78 
78 

8 

7 

6 

27+ 

8 

27 
27 
27 
29 
25 

4 

4 
18  + 
IB 

4 

452 
404 
362 
324 
484 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
4 
2 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

4.31 
3.36 
4.42 
3.99 
4.82 

.35 

.81 

1.50 
1.92 
2.00 
1.64 
1.57 

22 
22 

21 

14 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
5 

7 
6 

3 
4 
2 
2 
4 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNI  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

60.6 
57.5 
56.6 
60.7 
63.1 

37.4 
34.5 
35.9 
39.3 
39.3 

49.0 
46.0 
46.3 
50.0 
51.2 

-  1.8 

-  1.7 

81 
79 
80 
78 
80 

7 
8 
8 
8 

7 

21 
22 
25 
26 
25 

4 

3+ 
18 

4 
5+ 

441 
523 
519 
412 
380 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

6 

10 

a 

4 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

4.63 
6.41 
4.98 
6.66 
2.49 

2.45 

1.46 
2.03 
1.67 
1.72 
.63 

21 

1 

22 

22 

15 

T 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
5 

7 
7 

4 
4 

4 
6 
2 

2 

3 
2 
3 
0 

PALESTINE 

POYNOR  I  NE 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

59.5 

61.1 
63.5 
58.6 
61.1 

39.9 

41.6 
39.8 
39.6 
41.1 

49.7 

51.4 
51.7 
49.1 
51.1 

-  2.0 

78 
80 
79 
79 
78 

8 

7 
6 
8 

7 

30 
29 
23 
31 
25 

18  + 
4 

4 

18+ 

4 

422 

380 
370 
437 
383 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
5 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.92 

3.84 
5.34 
4.33 
5.50 

.71 
1.09 

1.39 
1.63 
3.21 
1.80 
2.93 

22 

14 
22 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

5 

9 
7 
6 

2 

2 
2 
3 
3 

2 
2 

1 
2 
1 

SIMMS  2  NNW 
SPURGER  DAM  8 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TEXARKANA  DAM 

59.8 
62.3 
56.9 
56.0 

M 

36.5 

40.6 
36.3 
36.5 

M 

48.2 
51.5 
46.6 
46.3 

M 

78 
79 
81 
78 

7 
7 
8 
8 

23 

26 
27 
27 

t 
4 

5+ 
18 

462 

374 
310 
519 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

6 
4 

7 
8 

0 
0 
0 

0 

4.49 
6.44 
3.76 
3.66 
5.56 

1.94 
4.10 
1.13 
1.53 
2.13 

15 
22 
22 
15 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
7 
6 
5 

5 

2 
3 
4 
2 
4 

2 

1 
1 
2 
3 

TYLER  5  NE 
WARREN 
WILLS  POINT 

58.5 
64.0 
58.2 

36.6 
41.4 
37.5 

47.6 
52.7 
47.9 

81 
80 
31 

8 
6 

8 

22 

25 
28 

4 
4 
19+ 

485 
344 
472 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

6 

5 
5 

0 
0 
0 

4.89 
6.70 
3.99 

1.40 
2.47 
1.30 

22 

21 
1 

T 
.0 

T 

0 
0 
0 

6 
9 

5 

4 

4 
4 

2 
2 

2 

DIVISION 

50.1 

-  1.6 

4. 69 

1.07 

T 

*    *    » 
TRANS  PECOS          05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMORHEA 
LANDELARIA 
CHISQS  BASIN 

63.9 

64.8 
68.4 
70.6 
61.3 

34.9 
38.9 

34.8 
36.3 
40.0 

49.4 
51.9 
51.6 
53.5 

50.7 

-  1.3 
.1 

74 
80 
30 
79 
69 

25 

8 
26 

25  + 
13 

18 
23 
23 
27 
33 

3 

3 

3+ 
24+ 

20  + 

431 
362 
369 
316 
395 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

10 
3 

9 
7 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.01 
.24 
.09 
.06 

.06 

-  .44 

-  .49 

.01 
.24 
.09 
.03 

.03 

13 

14 

14 

5 

9 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

FA8ENS 

64.7 

59.7M 

65.1 

62.5 

65.1 

27.2 

34. 3M 
33.6 
34.2 
30.7 

46.0 
47. OM 
51.9 
48.4 
47.9 

-   .7 

77 

83 

71 
77 

24 

8 
25 
13 

16 
23 
31 
23 
22 

2 
3 
3 

1 
24  + 

525 
497 
361 
464 
475 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

9 

1 

13 

16 

0 
0 

0 
0 

0 

T 

.59 

.80 

.08 

.15 

-   .33 

T 

.27 

.76 

.04 

.11 

20* 

14 

14 

5 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 
0 

G 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

68. 7M 

65.6 

65.6 

62.6 

63.8 

30. 7M 

34.9 

33.0 

33.6 

32.2 

49. 7M 

50.3 

49.3 

48.1 

48.0 

77 
81 
80 
70 
74 

25+ 
26 
27+ 
28  + 
27+ 

18 
24 
23 
25 
23 

2 
3 

3 
4 
1 

419 

408 
432 
466 
471 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
7 
15 
12 
17 

0 
0 

0 
0 
0 

.25 

.36 
.30 
.20 

.08 

.20 
.21 
.40 
.20 
.03 

13 
14 
22 

14 
14 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

2 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MARATHON 
MARFA  NO  2 
MENTONE  2  NNE 
MONAHANS 

64. 1M 
64,4 

65.9 

31. 5M 
27.0 

37.1 

47. 8M 
45.7 

51.5 

75 
75 

79 

26 
25 

25 

23 
18 

25 

24 
24 

3 

473 
533 

370 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

17 
25 

5 

0 

0 

0 

T 
T 

.88 

T 
T 

.60 

19+ 
5 

21 

T 
.0 

.0 

0 
0 

0 

0 
0 

2 

0 
0 

1 

0 
0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TEXAS 
FEBRUARY       1969 


Temperature 

Precipitation 

H 

i! 

■ 

< 

Iz 
Is 

• 

a 

• 

■a 

1 

j 

£ 

■ 
Q 

1 

\ 

No.  of  Dayi 

3 
i2 

■a 

el 

Iz 

2.8 

«  2 

Q 

£ 
1 
0 

e 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day. 

SUUoo 

Mix. 

Mln. 

■S-o 

II 

2  o 

• 

o 

5 

z 

5 

i 

Z 

1 

O 

© 

\\ 

H  > 

3  ► 

ill 

1  o 

fa  J 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PRESI010 

RED  BLUFF  DAM 

57. OM 
66. 3M 
66.5 
72.6 
65.1 

35.2 

39. 9M 
33.1 
3B.5 
36.5 

46. 1M 
53. 1M 
50.6 
55.6 
50.6 

-   .3 

76 
76 
81 
84 
78 

25 

13+ 

27+ 

12 

25 

24 
33 
21 
26 
25 

3 

1?  + 
5 
2 
3 

517 
327 
391 
257 
389 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

11 

0 

13 

3 

13 

0 

0 
0 
0 
0 

.07 
.03 
.38 
.19 
.33 

-   .01 

.04 
.02 
.17 
.08 
.16 

5 

20 

21 

5 

14 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

I 

0 
2 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SALT  FLAT  10  ENE 
SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 
VAN  HORN 

64.5 
63.  8 

67.4 
62.  8M 
65. 1M 

29.7 
35.4 
37.7 

31.  3M 
35. 4M 

47.1 
49.6 
52.6 
47. 1M 
50.  3M 

72 
80 
83 
72 

77 

27 

8 

7 

25 

25 

23 
29 
24 

18 

21 

24  + 
24  + 

2 

3 

2 

495 
421 
341 
493 
404 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

24 

8 
6 

15 

11 

0 
0 

o 

0 
0 

.14 
.42 
.19 
.16 
.13 

.10 
.42 
.14 
.13 
.11 

14 
14 
14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MINK  FAA  AIRPORT 
YSLETA 

64,1 

65.0 

35.7 

31.3 

49.9 
48.2 

78 
76 

25 

13 

21 
19 

3 

1 

415 
465 

0 
0 

0 
0 

11 

14 

0 
0 

.39 

.18 

.26 

.14 

21 

14 

T 
.0 

0 

0 

2 

1 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

49.7 

-   .7 

.23 

-   .18 

T 

»    *    * 
EOWARDS  PLATEAU     06 

AHISTAD  DAM 
BIS  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

66.3 
61.5 
61.2 
63.1 
68.2 

44.4 
34.2 
38. 7 
36.6 

43.1 

55.4 
47.9 
50.0 
49.9 

55.7 

-  1.7 

-  3.2 

87 
78 
82 
82 
65 

8 

6 

28 

28 

10 

36 
27 
29 
26 
33 

18 

4+ 
19  + 
17 
19 

269 
474 
413 
418 
255 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

12 
6 
9 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.82 

.29 

3.52 

3.92 

.86 

.98 
1.57 

.71 

.12 

2.65 

2.89 

.65 

14 
20 
14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

5 
4 
2 

1 

0 

1 
1 
1 

0 
0 

1 

1 

0 

8RAPY  2  SW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

63.5 
68,2 
66,1 
62,1 

3B.4 
42.1 
42.4 

33.4 

51.0 
55.2 
54.3 
47.8 

82 

83 
83 
78 

7 
7 
7 
6 

26 
32 
32 
22 

4 

16 

7. 

3 

389 
273 
297 
477 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

6 

1 
1 

15 

0 
0 
0 
0 

1.34 
1.44 
1.89 

l.oo 

.80 

.67 

1.79 

.48 

14 
14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
3 
1 
3 

1 

2 

1 

0 

0 
0 

1 

0 

DEL  RIO  NB  AP 

EDEN  1 

ELDORADO  U  NW 
FREOERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

67.1 

M 
61,2 
63,3 
61,6 

46.1 

M 
35.4 
40.1 
38.5 

56.6 

M 
48.3 
51.7 
50.1 

.4 

88 
84 
80 
80 
81 

7 
7 
6 
7 
8 

36 
23 
26 
28 
28 

18 

3 

4 
18 
18  + 

240 

461 
368 
411 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

11 

3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.17 

1.30 
1.75 
2.60 

.29 

1.09 

1.05 
1.01 
1.84 

13 

14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 

T 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

2 
5 
5 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

JUNO 

KERRVILLE 
LAMPASAS 
LANGTRY 
LEAKEY  NO  2 

66,3 
61.8 
60,5 
67.  3M 
66.3 

39.1 
37.6 
36.2 
41.6 
41.3 

52.7 
49.7 
48.4 
54. 5M 
53.8 

-   .4 
•  2.1 

84 
80 
84 
82 
61 

8 

28 

6 

8 

27 

27 

26 
25 
31 
30 

2 

18  + 
5+ 

22 

4 

337 
423 
458 
285 
309 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
9 
2 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

1.22 

2.07 

1.67 

.32 

1.37 

.00 
-   .53 

1.14 

1.25 

1.00 

.32 

.74 

14 
14 
14 
14 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

5 
3 
1 
4 

1 
1 
1 

0 

1 

1 
1 
1 

0 
0 

LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
MENARD 

61.4 
62.3 
65,2 
63.5 
64,9 

35.3 

34.6 
39.0 
38.6 
35.1 

48.4 
46.5 
52.1 

51.1 
50.0 

-  2.4 

85 

84 
79 
82 
84 

8 
6 

7 
8 

7 

25 

23 
26 
29 

21 

4 

4 

3 

16 

4 

460 
456 
354 
384 
412 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

10 

12 

4 

5 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

1.03 
1.10 
.66 
2.39 
1,35 

-   .88 
.36 

.83 

.93 

.54 

1.65 

1.38 

14 
14 
13 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
2 

3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 

1 
1 

MERTZON 
OZGNA 

PAINT  RDCK 
PANDALE 
PRAOt  RANCH 

61.9 
62.6 
65.3 
65.6 
67.1 

34.3 
36.8 
35.9 
36.9 
32.4 

46.1 
49.8 
50.6 
51.3 
49.6 

80 
81 
63 
85 
80 

8 
8 

7 
8 

7 

22 

26 
21 
27 
20 

4  + 
3 
3 

4+ 
18  + 

463 
420 
397 
378 
419 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
8 
9 
9 

12 

0 
0 

0 
0 
0 

1.85 

2.12 

1.00 

.40 

1,18 

-   .04 

1.57 

1.94 

.70 

.35 

.75 

14 
14 
14 
14 
14 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
3 
1 
3 

1 
1 
1 

0 

1 

1 
1 

0 
0 
0 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

62.2 

61.9 
65.1 
61.2 
64.9 

37.9 
35.3 

41.6 
35.7 
38.2 

50.1 
46.6 
53.4 
48.5 
51.6 

1.1 

75 

80 
80 
80 
83 

25 

8 

7 
8 

7 

24 
25 

30 
25 
24 

3 

4+ 
18 
4+ 
3 

413 
454 
320 
458 
372 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

14 

1 

10 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

.64 
1.28 
1.09 

.98 

1.07 

.17 

.39 
.90 

1.00 
.85 
.91 

13 
14 
14 
14 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
1 
1 
1 

0 

1 
1 
1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

60.1 

63.2 

67.9 
63.3 

37.1 

32.7 
44.7 
33.5 

46.6 

46.0 
56.3 
46.4 

85 

79 
85 
80 

e 

26+ 

7 
8 

25 

20 
36 

20 

4 

3 
16 
5+ 

451 

469 
246 
459 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

8 

12 
0 

13 

0 

0 
0 
0 

.84 

.40 
.83 

1.57 

-   .54 

.66 

.23 
.35 

1.27 

14 

14 
14 
14 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

2 

1 
3 
3 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 

1 

DIVISION 

51.0 

-  1.5 

1.38 

-   .21 

T 

»   *   * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  3  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

62.2 

67,0 
67.2 
63,4 
63.2 

42.9 
52.0 
48.1 
43.0 
42.5 

52.6 
59.5 

57.7 
53.2 
52.9 

-  1.2 

-  .8 

-  .7 

82 

80 
81 
80 
81 

27 

6 

26+ 

7 
28 

33 
38 
34 
32 
33 

16+ 
16 
18 
19+ 

4 

345 
160 
205 
330 
332 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.16 
3.67 
3.86 
5.64 
3.81 

1.60 

2.12 
2.53 

1.48 
1.33 
3.15 
2.22 

2.15 

13 
14 

14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
4 
7 
4 

3 
2 
1 
3 
2 

2 

2 

1 

2 
2 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

CUERO  3  E 

69.6 
64.7 

67.6 
67.9 
69.7 

53.5 

44.7 
56.3 
52.4 
47.9 

61.6 
54.7 
62.0 
60.2 
56.8 

-   .2 

81 
76 
80 
79 
81 

6 

28  + 
6 

27  + 

7 

41 
34 
44 
40 
34 

18 

19  + 
18 
18 
16 

116 
265 

107 
146 
183 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.22 

6.00 
3.63 
2.92 
3.86 

2.59 
1.22 

.84 
2.05 
1.44 
1.21 
2.53 

13 
21 
14 
13 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 

7 
7 
4 

3 
3 
3 
2 
2 

0 
3 

2 

1 
1 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

63.0 
67. 7M 
66.6 
70.6 
65.2 

42.7 
43. 4M 
45.0 
48.8 
44.9 

52.9 

55. 6M 
55.8 
59.7 
55.1 

-   .7 

81 
80 
81 
84 
82 

27 

27+ 

28 

27 

28 

32 
31 
34 
35 
33 

18+ 

18+ 

16 

13+ 

18 

341 
263 

250 
155 
276 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.16 
5.25 
5.16 
4.22 
5.33 

2.47 

1.79 
3.01 

1.60 
2.70 
3.20 
1.90 
2.70 

14 
14 
14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
9 

4 
4 

1 

3 
2 
2 
2 

1 
2 

1 
2 

2 

HALLETTSVULE 

HONDO 

KENEDY 

67.0 
65.9 
69.6 

46.1 
43.0 

47.4 

56.6 
54.5 
58.5 

-  .1 

-  1.4 

81 
85 

81 

27 

28 

6 

33 

34 
35 

16 

18 
16 

236 
291 
185 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

3.72 
3.14 
3.94 

1.29 

1.76 
2.63 
2.38 

14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 

3 
4 

3 
1 
2 

2 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  34   - 
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TEXAS 
FEBRUARY       1969 


Temperature 

Precipitation 

is 

<2 

•i 

•n  0 

•1 

<2 

tn 

■ 

< 

I55 

is 

Qtw 

■a 
« 

a 

(3 

-E 

0 
| 

o 

•-4 

a 
0 

a 

No.o 

Days 

2 

0  c 
fa 

II 

Qu. 

« 
a 

n 
0 

o 

o 

0 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Sbtton 

Max. 

Mm. 

3 

0 
H 

■S-TJ 

a  o 
So 

• 

£ 

0 

5 
S 

o 

0 

1 

0 

u 

si 

°  * 
hi 

s  S 

KINGS  VI  LIE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULING 
MATHIS 

71.* 
65.6 
61.0 
63.5 
68.3 

52.8 

45.0 
42.4 
43.3 
48.9 

62.1 
55.3 
51.7 
53.4 
58.6 

-  1.0 

83 

80 
79 
80 
84 

7 
27 

28  + 

28  + 

8 

39 
31 
33 
34 
38 

18 
IB 
18  + 
16  + 
19+ 

109 
268 
367 
316 
184 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

2.54 
5.78 
3.90 
4.39 
8.29 

1.98 

1.05 
2.76 
1.92 
2.93 
6.78 

13 
14 
14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
3 

4 
7 

1 

3 
3 
2 

1 

1 

3 

2 

1 
1 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 
NIXON 
RED  ROCK 
REFUGIO 

69.0 
62.3 
67.6 
63.3 
70.3 

44.8 
42.6 

45.7 
41.9 

50.2 

56.9 
52.5 

56.7 
52.6 
60.3 

-  4.1 

84 
85 
81 
80 
85 

27 
28 

27+ 
27+ 
27 

34 
34 
33 
29 
34 

18  + 
13+ 
16 

4 
18 

226 

348 
237 
342 
141 

0 
0 
0 
0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
2 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.93 

3.34 
4.05 

5.64 

.92 

.87 
2.53 
1.86 

2. BO 

13 
14 
14 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

4 

5 

6 

2 
1 
3 

2 

0 

1 
1 

2 

ROBSTOWN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

69.4 
65.4 
63.6 
64.1 
66.1 

51.2 

54.0 
43.6 
41.6 
46.6 

60.3 
59.7 
53.6 
52.9 
56.4 

-  1.8 

-  .5 

-  .3 

83 
79 
82 
83 
79 

8 

6 

27 

26 

6 

40 
39 
33 
30 
33 

18 

18 

18+ 

4 

18 

147 
152 
319 
332 
243 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
2 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

4.91 
3.25 

2.90 
3.16 
6.74 

1.25 

.44 

3.62 

3.93 
1.30 
1.58 
2.21 
3.45 

14 
14 
13 
14 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
4 
3 

5 

1 

2 

2 
2 

4 

1 
1 
1 
1 
2 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

SOMEKVILLE  DAM 

WASHINGTON  STATE  PARK 

65.9 

70.6 
63.3 
61.3 
65.8 

45.0 
92.2 
42.2 
41.7 
44.6 

55.5 

61.4 
52.8 
51.5 
55.2 

-  .1 

-  2.2 

83 
83 
80 
78 
78 

27 
27 
26 

7 
28+ 

34 
37 
32 
31 
32 

18+ 
18 
4 
19+ 
17 

269 

120 
337 
371 
266 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

1 

4 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

4.54 
8.43 
4.23 
3.83 
4.95 

2.30 
1.47 

2.30 

4.10 
2.36 
2.05 
2.00 

14 
14 
14 
14 
14 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 
5 

6 
6 
5 

3 

2 

3 
3 
3 

1 
2 
1 
1 
3 

YOAKUM 

67.5 

46.5 

57.0 

81 

27+ 

33 

16 

227 

0 

0 

0 

0 

4.65 

2.45 

14 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

56.4 

-   .3 

4.38 

2.01 

T 

»    *    * 
UPPER  COAST          08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTQWN 

65.3 
70.7 
65,8 
66.5 
66,6 

47.0 
SI. 7 
47.0 
47.6 
48.1 

56.2 

61.2 
56.4 
57.1 
57.4 

-  1.2 

80 
78 
60 
81 
60 

7 
13+ 
7 
7 
7+ 

33 

35 
33 

31 
34 

19+ 

18 

18 

19+ 

18 

248 
119 
242 
221 
218 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6.64 
6.02 
7.49 
6.64 
5.05 

3.65 

.83 

1.88 
1.82 
2.80 
2.15 
2.00 

22 
22 
14 
22 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
5 
6 
5 

-  4 
4 
4 

4 

4 

4 
2 

3 
3 
2 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EONA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

62.9 

66.9 
66.7 
68.1 
64.7 

41.4 
49.2 
44.7 
46.9 
47.1 

52.2 
58. 1 
55.7 
57.5 
55.9 

.1 

80 
60 
82 
81 
81 

7 
6 
28 
6 
7 

27 
36 
32 
33 
35 

5  + 
18+ 
18 
19+ 

19 

355 

200 
256 
210 
253 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

5 

0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

6.33 
6.55 
6.93 
5.84 
7.47 

3,33 

2.76 
3.45 
3.10 
2.20 
1.72 

22 
21 
14 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
5 
4 

5 
7 

3 

4 

3 
4 

5 

1 

2 
3 
2 

4 

GALVESTON  WB  CITY       R 
HOUSTON  WB  CITY           R 
HOUSTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

60.7 
64,0 
65.3 
64.0 
65.7 

52.3 

50.5 
48.5 
44.9 
51.3 

56.5 
57.3 
56.9 
54.5 
56.5 

-  .3 
.2 

1.1 

-  2.0 

-  .2 

77 
78 
81 
60 
79 

6 

6 

6 
7 
6 

4i 
37 
36 
30 
35 

18 
18 
18 
18 

18 

236 
223 

234 
290 
188 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.54 
3.67 
5.31 

6.50 
6.06 

.66 

.46 

1.87 

2.29 

3.00 

1.00 
1.37 
2.56 
2.94 
3.05 

21 
21 
21 
22 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

4 

7 
6 

4 
3 

3 
4 
4 

1 
2 
2 
2 

1 

NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

65.5 
61.7 
65.1 
65.6 
64.1 

46.9 
43.5 
48.4 
46.2 
51.1 

56.2 
52.6 
56.8 
55.9 
57.6 

.0 

82 

77 
79 
80 
77 

7 
7 
6 
7 
27 

35 

31 
33 
32 

40 

18 
19+ 
18 
18 
16  + 

244 
341 
230 
249 
211 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.17 
6.33 
4.63 
3.33 
5.36 

2.17 

1.71 
2.22 
1.19 
2.42 
1.85 

22 
22 
13 

14 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
I 

6 
4 

6 

2 

4 

5 
4 
3 

2 
2 
2 
2 

3 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

62.9 

M 
63,2 
64,3 
65,1 

46.3 

M 
4B.9 
46.4 
45.7 

54.6 

M 
56.1 
55.4 
55.4 

-  1.4 

-  .5 

SO 

80 
78 
80 

6 

7 

7 

28 

32 

36 

34 
36 

18 

16 
18 

20+ 

289 

249 
266 
266 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

4.14 
3.31 

4.25 
4.68 
5.69 

-   .31 
1.33 

1.83 
3.61 
1.82 
1.75 
2.65 

21 
14 
14 
22 
22 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
4 
4 
5 

4 

2 
2 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
3 
2 

VICTORIA  WB  AIRPORT     R 

67.0 

48.3 

57.7 

-   .3 

81 

27 

36 

18 

206 

0 

0 

0 

0 

5.42 

3.08 

2.51 

21 

.0 

0 

4 

3 

3 

DIVISION 

56.4 

-   .6 

5.60 

2.03 

T 

*   •   * 
SOUTHERN             09 

ALICE 
ARMSTRONG 
8ENAVIDES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

70.4 
76. OM 
69. 2M 
70.4 
72. 7M 

50.5 
50. OM 
48. 8M 
48.7 
48. OM 

60.5 

63. OH 
59. OM 
59.6 
60. 4M 

1.4 

84 
65 

64 
67 
88 

28+ 
27+ 

6 

8 

7 

40 
36 
38 
40 
38 

18 
18 
19+ 
16  + 

10 

141 
92 

178 
169 
149 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.69 
2.56 
2.02 
2.28 
1.27 

2.32 

1.25 

2.90 
1.13 
1.38 
1.75 
.92 

14 
20 
14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 
4 
3 
2 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
0 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

71.0 
69.0 
69.0 
68,0 
67,8 

45.6 

48.3 
47.8 
44.6 
46.4 

58.3 
58.7 
58.4 
56.3 
57.1 

-   .6 

.0 

84 
87 
85 

86 
89 

8+ 

7 
7 
8 
8 

35 

39 
40 
37 
41 

18 
16 
22 
18  + 
22  + 

192 
184 
190 
242 
224 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.01 
1.54 
2.25 
1.30 
.89 

-  .17 

-  .03 

1.05 
.75 

1.70 
.68 
.54 

14 
13 
14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

3 
4 
3 

2 
2 
1 
1 
1 

1 
0 

1 

0 
0 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

70,7 
71.1 
71.4 

45.3 
51.3 

50.8 

58.0 
61.2 
61.1 

-  .4 

-  .5 

87 
88 
85 

8 
8 

7 

35 

43 
38 

10 

19+ 

18 

202 
137 
123 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.00 
1.05 
2.71 

-   .27 
1.48 

.55 

.56 
1.40 

21 
20 
14 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

3 

2 
3 

1 
1 
1 

0 
0 

1 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 
PEARSALL 

71.1 
70.1 
71.8 
69.3 
70,9 

49.0 
45.3 
51.8 
47.5 
46.0 

60.1 
57.7 
61.  B 
58.4 
58.5 

66 
66 
85 
87 

84 

8 
8 

11 
8 

27  + 

36 
37 
38 
35 
35 

18 
17 
18 
18 
18 

148 
202 
123 
188 
190 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.79 

.47 
1.68 
1.35 

1.00 

.15 

1.31 

.55 

14 

19 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

2 
2 

3 

1 

0 
1 
1 

1 

0 

1 

0 

POTEET 

RIC  GRANDE  CITY  3  W 

67, 2M 
72.4 

43. 9M 
50.4 

55. 6M 
61.4 

62 
69 

6  + 

7 

34 
38 

18 

4 

259 

131 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.50 
1.16 

3.50 
.52 

14 
14 

.0 
.0 

0 
0 

4 
3 

1 
1 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

TEXAS 
FEBRUARY 

1969 

Temperature 

Precipitation 

N 

■  1 

si 

ft 

\ 

IS 

< 

.1 

1 

1 

c 

■ 

a 

1 

3 

a 

■ 

a 
l 

1 

No.  of  Days 

0 

•3 
•I 

Jz 
II 

n 
a 

i 

1 

o 

• 

Sno 

v.  Sleet 

No.  ol  Dayi 

Sutton 

M.x. 

Mln. 

3 

I] 

z  % 

• 
Q 

( 

H 

t 

0) 
0 

2 

s 

2 

0 

8 

0 

St 

5  1 

si 

s  ? 

TILDEN 
ZAPATA 

68.7 
74.8 

47.3 
33.8 

58.0 
64.3 

84 
86 

8 
6 

37 

40 

lb* 
18 

196 
79 

0 
D 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.22 
.65 

1.77 

.20 

14 
19 

.0 

.0 

0 
0 

2 
4 

1 

0 

1 

0 

DIVISION 

59.4 

.2 

1.83 

.66 

.0 

*         *         * 
LOWER    VALLEY                     10 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT       R 

HARLINGEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

m:    COOK 

73.9 
72.9 
72.6 
72.9 
72,4 

57.4 
53.6 
53.2 

55.4 
51.0 

65.7 
63.3 
62.9 
64.2 
61.7 

1.7 
-    1.0 

86 
86 
87 
87 
89 

6 

7 
7 
6 

7 

48 
43 
42 
42 

40 

18 

19* 

19* 

18 

18 

45 
88 
98 
82 

lie 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.81 
2.09 
1.24 
1.32 
1.36 

.33 

.87 

1.37 
.97 
.57 
.70 
.54 

13 

14 
14 
13 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 

4 
3 
3 

1 

0 
0 
0 
0 

MISSION 
PORT    ISABEL 
PORT    MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN    BENITO 

74.2 
71.5 
68.6 
73.7 
73.4 

51.6 
58.6 
55.0 
53.5 
55.2 

62.9 
65.1 
61.8 
63.6 
64.3 

-      .3 

.8 

.4 

90 
81 
80 
88 
87 

7 
6 
2 

7 
8+ 

42 
47 
41 
41 
43 

19+ 
16 

10 
19  + 
19 

loo 

42 

106 

88 

66 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.13 
2.65 
2.45 
2.95 
2.31 

1.13 
1.30 

1.80 

.98 
1.79 
1.52 
1.86 
1.67 

27 
14 

14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
4 
5 

3 

0 

1 

1 
1 
1 

WESLACO    2    E 

73.3 

55.8 

64.6 

86 

6 

42 

18 

69 

0 

0 

0 

0 

2.42 

1.39 

1.66 

13 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

63.6 

-       .1 

2.08 

.89 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
MISSION 


LOWEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CYPRESS  1  SW 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
FORT  OAVIS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MATMIS 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
PAMPA  NO.  2 


GREATEST  DEPTH  DF  SNOW 
4    STATIONS 


90 

DATE 

07 

8 

DATE 

04+ 

8.64 

.00 

6.78 

DATE 

14 

10.2 

5 

DATE 

20+ 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

FEBRUARY   1969 

■a 

Day  of  Month 

Station 

0 

1 

f- 

1  |  2  |  3 

4    5    6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23  | 

24 

25  |  26  1  27 

28   29   30 

31 

•   •   • 

HIGH  PUINS         01 

ABERNATHV 

l.OB 

.55   .13 

.05 

.22 

.05 

.03 

.05 

aCkErly  3  SE 

.BO 

T     .25 

.10 

.45 

ANaRULO  H6  AIRPORT    UK 

.50 

.10   T     T 

T 

.06 

T 

.07 

.18 

T 

T 

.07 

T 

ANDREWS 

.71 

T 

.35 

.06 

.28 

Bll>  SPRING 

.6S 

.05   .01 

T 

T 

.09 

.50 

BOOKER 

1.52 

.32   .49 

.22 

.49 

BURGER  3  H 

1.70 

.25   .17 

.03 

.58 

.03 

.33 

.31 

BRAVO 

1.04 

.60 

T 

.12 

.22 

.10 

BRUMNF1EL0  NO  2 

1.90 

1.08   .05 

.04 

T 

.24 

.49 

T 

OUIEK  2  NE 

1.13 

.46   .03 

.30 

.34 

T 

BUNKER  HILL 

1.47 

.87 

.20 

.05 

.35 

CANADIAN  1  ENE 

1.30 

.22   .28 

T 

.30 

.50 

CANYON 

.68 

.02   .09 

T 

.06 

.03 

.32 

.16 

T 

CHANN1NG  NO.  2 

.95 

.11   .34 

.12 

.36 

.02 

CLAUDE 

.A3 

.14 

.06 

.23 

COLD.ATER  3  w 

.«« 

.23 

.07 

.14 

LONLEN 

.97 

.20   .40 

.05 

.15 

.17 

LRuSBVTON 

.93 

.49   .08 

.14 

.12 

.10 

T 

DALHART  FAA  AIRPORT 

1.11 

.47   .02   T 

.23 

T 

T 

.30 

.05 

.04 

jAKRQJiETT 

1.77 

.01   .80   .20 

.35 

.41 

0IMN1TT  6  E 

.68 

.30 

.04 

.22 

.12 

OIMMITT 

.67 

T     .23 

.08 

T 

.25 

T 

T 

.09 

OUMAS 

1.51 

.06   .36   .01 

T 

.26 

.10 

.29 

.21 

.22 

FLOYUAOA 

1.09 

T     .57   .10 

.05 

.32 

.03 

.02 

FLOVuADA  9  SE 

FOLLETT 

1.93 

.66   .20 

T 

.75 

.32 

FORSAN 

.65 

T     T 

T 

T 

T 

.65 

FRiONA 

.77 

.37 

T 

.02 

.27 

.10 

.01 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

.65 

.45 

.20 

GARDEN  CITY  1  E 

.70 

.19 

.16 

.06 

.27 

GRUVER 

1.18 

.35   .13 

T 

T 

T 

.43 

.27 

HART 

.49 

.21   T 

.02 

.26 

HARTLEY 

1.03 

.20   .28 

.20 

.25 

.10 

HEREFORD 

.83 

.36   T 

T 

.06 

.36 

.05 

HIGGINS 

1.90 

T 

.90   .15 

.45 

.40 

HI1CHLAN0 

LAHESA  1  SSE 

.98 

.42   .01 

.10 

.22 

.23 

LENORAH 

1.47 

T 

.85 

.14 

.48 

LEVELLANO 

1.07 

.73   .12 

.16 

.02 

.02 

LIPSCOMB 

1.37 

.60   .14 

T 

.41 

.01 

.21 

Li 1TLEFIELD  NO.  2 

.06 

.55   .08 

.02 

.04 

.17 

LOUP 

1.14 

.S3   .31 

LORENZO 

1.71 

1.27 

.44 

LUBBOCK  MB  AIRPORT       R 

1.13 

.30   .45 

.05 

.03 

.16 

.09 

.05 

HC  LEAN  3  E 

1.70 

.09   .59   .11 

.18 

.35 

.36 

MIAMI 

1.68 

.26   .09 

.18 

.42 

.01 

.72 

MIDLAND  WB  AIRPORT     //R 

1.79 

T 

.86   .29 

T 

.07 

.03 

.54 

MIDLAND  4  ENE 

1.00 

.30   .20 

.12 

.36 

MORSE 

MORTON 

.84 

.57   .05 

.07 

.15 

MULESHOE  1 

.60 

.30   T 

.05 

.25 

NOILA  3  SE 

1.36 

.49   .17   T 

.04 

.37 

.01 

.28 

OLION 

.65 

T     .36   .05 

.06 

T 

T 

.18 

T 

T 

T 

T 

PAMPA  NO.  2 

1.53 

T     .16   .03 

.41 

.25 

T 

T 

.68 

PANHANDLE 

.63 

.14   .03 

.11 

T 

.22 

.07 

.06 

PERRYTON  5  NNE 

1.55 

T     .47   .06 

T 

.39 

T 

.17 

.46 

PERRYTON  10  WNW 

1.B3 

.52   .04 

T 

.44 

.03 

.31 

.49 

PLAINS 

.89 

.02   .72 

.15 

PLAINVIEU 

.59 

T     .36   .05 

T 

T 

.16 

UUITAOUE  2  SE 

.97 

.32 

.06 

.12 

.44 

.03 

SEMINOLE 

1.72 

1.26   .01 

T 

.14 

.24 

.07 

SILVERTON 

.59 

.10   .15 

■  OB 

.26 

SLATON  5  SE 

1.65 

.16   .88 

.08 

T 

T 

T 

.09 

.44 

SPtARMAN 

1.15 

.10   .28   .03 

T 

.31 

.41 

STRATFORD 

.99 

T     .55   .05 

T 

.25 

.08 

.06 

SUNRAY  A  SW 

1.40 

.23   .20   .09 

.06 

.22 

.12 

.28 

.24 

TAHOKA 

1.40 

.92   .03 

.02 

.02 

.07 

.32 

T 

.02 

TASCOSA 

1.22 

.30   .12   T 

.19 

T 

.07 

.29 

.25 

ruLiA 

.58 

.22   .03 

.06 

.22 

.05 

UMoARGER 

.02 

.08   .06 

.20 

.38 

.10 

VEGA 

.62 

T     .21   T 

.06 

.39 

.12 

.04 

•    •    * 

lom  rolling  plains  02 

ABILENE  MB  AIRPORT     //R 

1.28 

T 

.83   .01   T 

.01 

.08 

.04 

.31 

ANSON 

2.19 

T    1.40 

T 

.06 

.16 

.57 

ASpERMONT  2  SSH 

1.02 

.01 

.2*   .01 

.15 

.11 

.20 

.29 

.01 

BAllINGER  1  SW 

.09 

.07   .61 

.01 

.03 

.06 

.11 

BENJAMIN 

1.20 

.26   .06 

.10 

T 

.37 

.01 

.38 

BURKETT 

1.49 

.93   .02 

.06 

.20 

.0! 

.23 

CHiLLRESS  FAA  AIRPORT 

1.50 

.37   .39   T 

.13 

.17 

.01 

.32 

T 

.11 

CHULICOTHE 

1.93 

.27   .73 

.19 

T 

.49 

.24 

.01 

CLARENUON 

.77 

.25   .06 

.05 

.24 

.04 

.11 

COLEMAN 

1.42 

.98   .04 

.27 

.07 

.06 

COLORADO  CITY 

1.12 

T     .23 

.01 

T 

.06 

.75 

.07 

CROMELL 

2.17 

.83   .13 

.13 

.55 

.26 

.23 

DILKENS 

1.11 

.65   .05 

.17 

.20 

.04 

ELECTRA 

3.50 

.13 

1.62   .16 

.31 

.68 

.14 

.46 

FLUMOT  1  N 

.87 

.45   .20 

.22 

GAIL 

1.02 

.10   .32 

.03 

.04 

.06 

.4! 

GU1HRIE 

1.39 

.52 

.10 

.21 

.56 

HAMLIN 

1.15 

T 

T     .52 

.03 

.04 

.10 

.46 

HASKELL 

1.92 

.01 

1.00   .05 

.04 

.34 

.32 

.16 

HOKOS  CREEK  DAM 

1.15 

.72   .03 

T 

T 

.16 

.07 

.17 

JAYTUN 

1.04 

.42 

.20 

.10 

.32 

KNAPp  6  S» 

.11 

.35 

.25 

LAKE  ABILENE 

- 

T 

. 

T 

T 

.35 

.21 

.05 

LAkN 

1. 01 

.60   .05 

.15 

■  21 

MATADOR 

.72 

.44   .05 

.08 

.13 

.02 

ME-IPHIS 

1.25 

.30   .15 

.05 

.55 

.20 

"OBEETIE  2  S 

2.32 

.35   .38 

.37 

.38 

.84 

MUNOAY 

1.59 

.02 

.61   .17 

.07 

T 

.34 

.10 

.28 

nOkThFIELD 

.87 

.26   .OB 

.18 

.30 

.03 

.02 

NUiILE  1  E 

1.77 

.87   .05 

.23 

.09 

.53 

NUGENT  1  ESE 

2.47 

1.62   .02 

.15 

.48 

.20 

PAUUCAH 

1.07 

.40   .23 

.08 

.28 

.08 

T 

POLAR 

1.01 

.43 

.04 

.12 

T 

.09 

.12 

.21 

POST 

1.07 

.73   .03 

.12 

.17 

UUANAH  5  SE 

1.72 

.79   .12 

.16 

.44 

.09 

.08 

T 

.02 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

7EX4S 
^6RU»R' 

1969 

1 

Day  of  Month 

Station 

0 

1  |  2   3 

4    5  |  6 

7  ]  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13   14   15 

16 

17  ,  18 

19 

20  | 

21 

22 

23   24 

25  |  26  |  27 

28   21   30 

31 

RObY  l  ESf 

.99 

.28   .03 

.09 

T     T 

T 

.11 

.39 

.09 

KOiCuE 

1.46 

.55 

.01 

.05 

.83 

HOT  AN 

1.19 

.13   .31 

.03 

.04 

.11 

.51 

5EYMUUR 

2.75 

.02 

1.19   .02 

.16 

.26 

.09 

1.01 

SHAMROCK 

2.19 

.58   .19 

.42 

.63 

.41 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

1  2.26 

.18   .41 

0 

.55   .21 

•  02 

.50 

.39 

SNYDER 

.59 

.09 

T 

.12 

.  19 

.19 

STAHFORO  1 

1.92 

1.07   .09 

T 

.30 

.23 

.27 

IAMPIC0 

.87 

.02   .30 

T 

.90 

.05 

TESCO 

1.37 

.53 

.05 

T 

.07 

.72 

TRENT  2  EN£ 

1.66 

.12   .83 

.03 

.10 

.58 

TRUB<  i    tSt 

1.90 

1.12   .03 

T     1 

.12 

.:» 

.07 

TRUSCOTT 

1.46 

.35   .11 

.10 

.42 

.10 

.36 

TURKEY 

1.13 

.06   .34   .08 

.14 

T 

.47 

.04 

V6KNUN 

2.40 

1.07   .11 

.22 

.54 

.18 

.26 

VOSS 

1.14 

.89 

.25 

WELLINGTON  2  ENE 

WICHITA  FALLS  HB  AP      R 

2.82 

I 

1.26   .32   T 

.17 

T 

.46 

.61 

7 

WlCM.TA  VALLEY  FARM  29 

2.9* 

I 

.27  1.39 

.14 

.02 

.92 

.60 

WINTERS  I  NNE 

1.05 

T 

.73 

.03 

.20 

.09 

7 

•    *    • 

NORTH  CENTRAL        03 

ALBANY 

2.B7 

1.69   .10 

.01 

.25 

.44 

.37 

.01 

ALEOO  *  SE 

2.12 

.01 

.66   .49 

.02 

.21 

.24 

.49 

ANOICE  1  HNM 

2.81 
2.38 

T 

T 

T 

2.10   .40 
.30   T 

.68 

T 

.12 
.28 

.1! 
.52 

.04 
.60 

ANIELOPB 

2.57 

.02 

.87   .48 

T 

.09 

T 

.40 

.27 

.44 

7 

ARCHER  CITY 

2.91 

.18  1.32   ,01 

.18 

.02 

.40 

.80 

ARLINGTON 

2.03 

.02 

.38   .62 

.05 

.31 

.16 

.91 

AVALQN 

3.91 

.40 

1.10  1.03 

.16 

.30 

.90 

7 

BA1RQ 

1.88 

1.00 

.16 

.10 

.6'. 

8ARDMELL  DAM 

4.03 

1.18 

.04 

.96   .78 

.10 

.29 

.61 

BELTON  DAM 

2.93 

.09 

.02 

T 

T 

1.90   .16 

.07 

.26 

.43 

BENBROOK  DAM 

1.81 

.64   .30 

.01 

.20 

.20 

.46 

BONHAH 

3.25 

.15 

.30   .90 

.40 

,55 

.5! 

BOM  IE 

2.24 

.60   .33 

.01 

.12 

.24 

.33 

.61 

BOYD  3  SE 

1.89 

.41   .29 

.21 

.43 

.37 

BRAZOS 

2.52 

1.00   .47 

.45 

,6C 

6RECKENR10C-E 

2.87 

.03 

1.28   .20 

.20 

.13 

1.01 

BRIDGEPORT 

2.61 

.97   .42 

.10 

.23 

.30 

.77 

BROWNWQOD 

1.38 

1.09 

.05 

.11 

.11 

,u6 

BURLESON  2  SSW 

1.82 

T 

T 

.90   .39 

.02 

.21 

.32 

.42 

BURLINGTON  3  WSW 

2.98 

.13 

.02 

.10 

1.82   .13 

.10 

.66 

CAMERON 

4.24 

.12 

.03 

.02 

.45 

1.03  1.67 

.08 

.12 

.72 

CARROLLTQN 

2.36 

.05 

T 

.01 

.38   .87 

.17 

.31 

.57 

CELINA 

3.07 

.06 

.33   .89 

.03   T 

.40 

.38 

1.02 

CENTER  CITr 

1.24 

.92   .05 

.07 

.05 

.19 

CHALK  MOUNTAIN 

2.01 

T 

T 

T 

T 

.80   .36 

T 

T     T 

.33 

.16 

.36 

7     7 

7          7 

CLEBURNE 

2.27 

.02 

.01 

.10   .92   .15 

T 

.22 

.19 

.66 

CLIFTON  9  E 

2.27 

.03 

T 

.26  1.19   .09 

.06 

.14 

.60 

COMANCHE 

i.«e 

1.12   .09 

.10 

,08 

.13 

COOPER 

4.36 

.30 

.51   .95 

.20 

1.03 

1.39 

COPPERAS  COVE  NO  2 

2.31 

.30 

.05 

T 

1.18   .59 

.03 

.09 

.05 

C0RS1CANA 

3.37 

.49 

.06 

T 

1.07   ,64 

T 

.10 

.32 

.69 

CRANOALL 

3.60 

.30 

.06 

.59   .99 

.08 

.52 

1.10 

CRESSOH 

2.05 

T 

.70   .49 

T     T 

.20 

.26 

.36 

CROSS  PLAINS 

1.34 

.96 

.03 

.35 

T 

DALLAS  W8  AIRPORT       //R 

2.21 

T 

.08  1.20   T 

.01 

.02 

.33 

.57 

DAVILLA 

DECATUR  2  SSW 

2.65 

.02 

.48   .28 

.13 

.37 

.5! 

.82 

OENISON  DAM 

3.22 

T 

.48   .56 

.09 

.62 

1.47 

T 

7 

DEntun  2  SE 

3.04 

.04 

.67   .37 

.07 

.47 

1.19 

.03 

DUBLIN 

1.49 

.90   .04 

.23 

.10 

.19 

.03 

DUNDEE  6  NNM 

EAGLE  HTN  LAKE  DAH 

1.96 

.47   ,46 

.27 

.30 

.46 

EASTLAND 

1.75 

.98   .08 

.25 

.07 

.37 

ENNIS 

3.39 

.52 

.04 

.95   .75 

T 

.08 

,29 

.76 

gVANT 

1.62 

.05 

1.10 

T 

.47 

FARMERSVILLE 

2.85 

.18 

.02 

.37   .73 

.30 

.50 

.73 

FERRIS 

3.45 

.15 

.02 

.68   .98 

.10 

.-« 

1.04 

FLURENCE 

3.35 

.14 

.09   T 

.02 

T 

.37  1.43   .57 

.07 

.12 

.17 

.11 

.24 

t-ORESTBURC  4  S 

2.36 

T 

T 

.05   .61   .09 

.06 

.04 

.40 

1.19 

FORT  MORTH  MB  AIRPQRT    R 

1.99 

T 

T 

.11   .73   t 

.03 

.01 

.38 

.73 

FRISCO 

2.78 

.02 

.33   .80 

.02 

.31 

.37 

.93 

7 

t-ROST 

2.79 

.86 

.04 

.01 

.88   .63 

T 

.18 

.17 

GAINESVILLE 

2.93 

.04 

.01 

.03 

.29   ,7b 

.01 

.13   T 

.21 

.35 

1.06 

GA1ESVILLE 

2.11 

.24 

.04 

1.11   .43 

.20 

.09 

GEORGETOWN 

3.72 

.13 

.03 

T 

.11 

2.67   .13 

.11 

.37 

.17 

GLEN  ROSE 

1.98 

T 

T     .60   .46 

7 

.46 

.16 

.26 

GOLOTHWAJTE 

1.50 

.84 

.13 

,5i 

GRAHAM 

2.09 

T 

.93   .16 

.04 

.30 

,06 

.98 

CRANBURV 

2.16 

T 

.04   .86   .15 

T 

.01   .01 

.16 

.29 

,66 

T 

7 

7 

GRANGER 

3.41 

.04 

.15 

2.50   .21 

.13 

.35 

.03 

GRAPEVINE  DAM 

2.23 

.02 

.34   ,66 

.03 

.25 

.32 

.61 

GREENVILLE  7  NW 

3.34 

.13 

T 

T 

.27   ,76 

T     T 

.16 

■  51 

1.42 

GRQES8ECK 

3.89 

.25 

.60 

T 

.30 

1.50   .22 

.01 

.05 

.36 

.60 

GUNTfcR 

3.07 

T 

T 

.05   .63   .34 

.05 

.03 

.45 

1.30 

7 

HAMILTON 

1.50 

T 

T 

.62   .34 

T 

T     1 

.03 

.15 

.36 

HENRIETTA 

3.21 

1.04   .41 

T 

.11 

.42 

.61 

.62 

HEWITT  1  SE 

2.85 

.06 

T 

■  02 

.04 

1.55   .19 

.06 

.04 

.3' 

.56 

HlCO 

1.62 

.02 

.66   .43 

T 

.13 

.12 

.26 

HlLLSBQRQ 

2.52 

.31 

1.13   .30 

.20 

.09 

.49 

HONET  GROVE 

3.60 

T 

T 

.25  1.03 

.09 

.35 

.15 

1.60 

.13 

HUCKABAV 

2.70 

1.13 

1.30 

•27 

MURST  SPRINGS 

1.58 

.04 

.02 

.47   ,4J 

1 

.02 

.60 

INDIAN  GAP 

1.38 

.78   .06 

.07 

.47 

JACKSBORC 

2.94 

.79   .49 

.08 

.40 

.38 

.60 

JAKRELL 

3.75 

2.65   ,39 

.10 

.2! 

.40 

KAUFMAN 

4.11 

.96 

.03   .01 

.65   .53 

.05 

.06 

.50 

1.25 

.01   .02 

KENNEOALE  6  SSW 

2.10 

.08 

.47   .44 

.20 

,40 

.91 

KlLLEEN 

2.69 

.18 

.40 

1.50 

.29 

.10 

.22 

LAVON  OAM 

2.75 

.16 

T 

.39   .83 

.17 

.61 

.63 

LENISVILLP.  OAM 

2.63 

.33   .76 

T 

.39 

.52 

.63 

LI  PAN 

2.20 

.90   .37 

T 

.44 

.24 

.25 

NARL1N 

2.62 

.08 

.05 

.06   .02 

T 

.37  1.02 

.03 

.09 

.23 

.71 

MARYS  CREEK 

1.98 

.90   .32 

.04 

.02 

.36 

.34 

MC  GREGOR 

2.20 

.15 

.03 

1.48   .0) 

.03 

.29 

.23 

HC  KINNEY 

2.58 

.87   .34 

T 

.34 

1.03 

MERIDIAN  STATE  PARK 

1.89 

.60   .31 

.11 

.1! 

.72 

HEX  I A 

3.66 

.47 

.05 

.07 

.03 

1.30   .26 

.10 

.»! 

.93 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

3.38 

T     T 

.67   .86   T 

.07 

..5 

.43 

.20 

7 

MORGAN  3  WNM 

1.92 

T 

.07 

T 

.68   .25 

T 

.25 

,20 

.45 

.05 

7 

Sm  r«l«i*DC«  n 
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TEXAS 

FEBRUARY 

1969 

3 

Day  of  Month 

Station 

o 

1     1 

1     1 

H 

1   | 

2    3 

4  |  5  | 

6 

7  |  8  |  9 

10  [  11  |  12 

13  |  14  |  IS 

16   17  1  18 

19  | 

20  |  21 

22   23   24 

25  |  26   27 

28   29   30 

31 

MORGAN  MILL 

1.76 

.9*   .1* 

.31 

.22 

.15 

HUtNSTER 

2.71 

.17 

.01 

.31   .62 

.15 

.26   .45 

.7* 

HULL1N 

1.39 

.91 

.09   ,39 

NAvAkRJ  HILLS  OAH 

3.2* 

.32 

.04 

1.32   .36 

.12   .26 

.82 

NEwPuRT 

1.93 

.80   .50 

T 

.50   .13 

OLNEY 

2.69 

T 

.31  1.37 

.06 

.05 

.22   .66 

0LNE»  5  NNW 

2.77 

1.42   .13 

T 

.40   .23 

.55 

PALO  PINTO 

3.00 

1.01   .48 

.05 

.55   .25 

.66 

PARIS 

5.0* 

.16 

.01 

.09 

T 

.10 

.27  1.15 

T     .05 

.16  1.45 

1.60       T 

PILOT  POINT 

3.13 

.05 

.02 

.32   .67 

.05 

.27   .51 

1.24       T 

7 

POSSUM  KINGDOM  OAH 

2.*0 

.02 

.52   .52   .02 

.26 

.23   .83 

PRUCIOR  RESERVOIR 

1.77 

.02 

1.12   .10 

T 

.13   .06 

.32   T 

PUINAH 

2.21 

.08   .91   .02 

.0* 

.16 

.06   .92 

UUINLAN 

2.77 

.10 

.60   .30 

.37  1.40 

RAINBOW 

1.75 

.58   .27 

.42   .19 

.29 

RANGER  1  M 

1.83 

T 

T 

.17   .77   .01 

T     T     T 

.13 

.07   .67 

.01        T 

REO  OAK 

3.3* 

.10 

.02 

.55  1.05 

T     T 

.10   .40 

1.12 

RILN1ROSON 

I. 09 

.01 

.10  1.23 

.05 

.43   .86 

RINGGOLD 

2.66 

.52 

.12 

.70   .46 

.«6   .40 

RISING  STAR 

1.59 

T 

1.10   .02 

T     T     T 

.30 

.07 

.10   T 

ROANOKE 

2.33 

.32   .64 

.02 

.3*   ,3* 

.67 

ROCKDALE 

3.68 

.10 

.07 

.07 

.06 

.86  1.37   .07 

.08   .12 

.68 

ROCKHALL 

2.B2 

.02 

.39   .95 

.05   .51 

.90 

ROSEBUD  3  HSK 

A.  03 

.11 

.10 

.02 

.28 

.86  1.21   .12 

.40 

.44   ,49 

ROSS 

2.97 

.04 

.04 

.10  1.09   T 

1.10 

.60 

ROSSER  1  SE 

3.35 

.45 

.72   .80 

,*0 

.98 

ROUND  ROCK  3  E 

3.70 

.04 

.03 

T 

.02 

.07 

2.63   .09 

.01 

T 

.16   ,30 

.95 

SANGER 

3.** 

.36   .74 

.06 

.38  1,70 

SHtRMAN  PUMP  STATION 

A. 33 

T 

T 

.06 

T 

T 

.31   .89 

T     .13 

.26   .63 

2.05   T 

SL1DELL 

2.75 

.37   .47 

.05 

.42   .52 

.92 

SPKINGTONN 

2.19 

.58   .35 

.36   ,30 

.60 

STEPhENVILLE  6  SN 

STILLMOUSE  HOLLOW  DAM 

3.00 

.13 

.03 

T 

.06 

2.00   .16 

T 

.12   .24 

.26        T 

STRAmn  8  NNE 

2.1* 

.65   .31 

.37   .12 

.69 

TATLOR 

5.57 

.10 

.04 

.0* 

.21 

3.76   .86 

.12   .23 

.21 

TEMPLE 

3.65 

.22 

2.*1   .07 

.09 

.39   .47 

TERRELL 

3.** 

.32 

.61   .62 

.08   .63 

1.16 

THORNDALE 

4.16 

.16 

T 

.21 

.95  1.50 

T 

.06 

.10  1,16 

THORNTON 

2.60 

T 

.05 

.07 

1.48   .15 

.05 

.3* 

.46 

THROCKMORTON 

2.31 

T 

T 

1.48   .05 

.06 

.23   .24 

.25 

THUA6ER  3  NE 

*.99 

1.40   .70 

1.61   .70 

.38 

TRENTON 

2.78 

T 

T 

T 

.40 

.75 

.19 

.35   .61 

.48   T 

1RUY 

2.82 

T 

.68  1.15   .09 

.03 

.27   .60 

VALLEY  VIEK 

3.3* 

.10 

.32   .61 

.02 

.31  .«e 

1.30 

waco  DAM 

2.60 

.17 

.02 

•  03 

.01 

1.29   .09 

T 

.04   .36 

.39   T 

WACO  MB  AIRPORT          R 

2.10 

T 

.03 

.02 

.30   .96   T 

.02 

.13   ,64 

MAXAKACH1E 

3.26 

.20 

.03 

.73   .86 

.12   .30 

1.02 

WEAThERFORD 

2.02 

.01 

.60   .41 

.05 

.26   .37 

.32 

WHITNEY  DAM 

2.60 

.16 

.06 

1.29   .21 

.11   ,36 

.39 

WOLFE  CITY 

3.9* 

.22 

.1* 

.24   .88 

.25   .87 

1.3* 

EAST  TEXAS          0* 

ALIO  5  SW 

3.8* 

.09 

.07 

.12 

.96   .52 

T 

.61 

1.47 

ANDERSON 

5.38 

.75 

.22 

.30  1.69 

.26 

.16  1,98 

ATHENS 

3.72 

.36 

.03 

1.11   .30 

.38  1.30 

.03 

ATLANTA 

6.26 

1.67 

.65 

.05 

.15  1.3S 

.03   .99 

1.34 

BEDUS 

*.52 

.21 

.20 

.20 

1.70 

.30   ,31 

1.40 

BON  WIER  2  E 

6.02 

.34 

.29 

.10 

.10 

T     T     T 

.38  1.20 

.11   .70 

2.60 

BQXELDER 

*.55 

.84 

.28 

.12  1.04 

.0*        .09 

.06   .82 

1.23        .03 

BREMONO 

3.92 

.06 

.27 

.03   T 

T     T 

.33  1.77   .07 

T 

T 

.03   .34 

.62 

T 

BRONSON 

5.98 

1.45 

.22 

.24   .48 

.52 

2.97 

.10 

BUFFALO 

3.80 

.20 

.05 

.03 

.36 

1.44   .13 

T 

.06   ,38 

1.13 

CANTuN 

*.15 

1.62 

.06 

.42   .39 

.15   .30 

1.00 

.01 

CARTHAGE 

*.9B 

.54 

.68 

T 

.08 

.12 

T 

1.52   .13 

.40  1.4A 

.07 

CENTER 

*.B0 

.40 

.75 

.15 

.07 

.22   .68 

.93 

1.70 

CENTERVILLE 

4.36 

.09 

.13 

.ID 

.32 

1.72   .15 

.02 

.15   .46 

1.22 

T 

CLARkSVILLE  2  E 

4.46 

.46 

.10 

.32 

.17  1.10 

1.02 

1.23       .06 

COLDSPRING  S  SSw 

5.0* 

.24 

.17 

.06 

.17 

.61   .3* 

.39   .61 

2.40 

.03 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

4.U8 

.14 

.10 

.03   .01 

.61  1.35   T 

.21 

.07  1.56 

CONROE 

6.*7 

.09 

.23 

.07 

.37 

l.*0   .41 

.23   .80 

2.67 

T 

T 

CRUCKETT 

4.22 

.14 

.27 

■  11 

.16 

.92   .62 

.04   .43 

1.33 

DACUS 

6.01 

.20 

.06 

.33 

1.60   .12 

.15  1.89 

1.66 

DAINGERFIELO  9  S 

4.47 

.88 

.04 

T 

1.39   .20 

.41  1.31 

.04 

DEKALB  2  N 

3.82 

.31 

.15  1.22 

.62 

1.21        .11 

OEwETVILLf 

6.20 

.37 

T 

.50 

.17 

.51  1.12 

.18   .37 

3.06 

T 

DIALVILLE  2  W 

3.82 

.33 

.0* 

.03 

.03 

1.35   .11 

.36  1.47 

.03 

EDUM  I  NW 

4. 58 

.91 

.12 

.70   .95 

.06 

.07   ,4? 

1.30 

EMORY 

4.12 

1.13 

.03 

.30   .62 

.02 

.17   ,67 

1.18 

EVAOALE 

6.23 

.28 

.29 

.21 

.07 

.44   .82 

.19   .66 

3.05 

T 

FAIRFIELD 

3.23 

.12 

.03 

.06 

.05  1.53   .16 

.29   .97 

.02 

FRANKLIN 

3.53 

.05 

.01 

.03 

T 

.22 

.43  1.50   .03 

.01 

.02 

.29   .9* 

GILMER  2  W 

5.26 

.98 

.35 

T 

.65  1.01 

T     T 

.10   .62 

1.53        T 

CLADEWA7ER 

4.9* 

.95 

.25 

T 

1.30   .52 

.50 

1.42 

GRAPELANO 

5.05 

.10 

.40 

T     .15 

T 

.35   T 

1.35   .30 

T     T 

.25 

2.15 

T 

T 

GROVETON  2  NNW 

5.27 

.63 

.49 

.05 

.05 

1.10   .39 

.21   .50 

1.65 

HAGANSPORT 

4.39 

.61 

■  11 

.27   .90 

.26   .90 

1.34 

HAKLETON 

4.51 

.63 

.26 

.40  1.33 

,66 

1.23 

HAWKINS  1  E 

4.00 

.36 

.21 

1.26   .43 

.17   .66 

.91 

HEMPHILL 

5.18 

.42 

.22 

.19 

.09   .56 

.50 

2.63 

.37 

HEMPSTEAD 

B.58 

.22 

.27 

.07 

.26 

2.05   .03 

.11  2.33 

3.20 

HENOERSON 

4.01 

.28 

.06 

.32 

.70   .70 

■  A3 

1.30 

HORGfcR 

5.19 

.45 

.08 

.17 

.02   .84 

.16   ,54 

2.90 

.03 

HUNTSVILLE 

4.46 

.17 

.23 

.09 

.28 

T    1.40   .27 

.32   .27 

1.43 

jackson  HILL  guard  sta 

5.35 

.57 

.38 

.16 

.0* 

.17   .48 

T     .43 

3.03 

.09 

JACKSONVILLE 

4.01 

.13 

.16   T 

.05 

.20 

.82   .56 

.04   ,33 

1.72 

7 

JASPER  3  SW 

5.42 

.10 

.08 

.15 

.05 

.19   .56 

.21   .51 

3.35 

T 

JEFFERSON 

*.56 

.53 

.23 

.02 

.46  1.30 

.56 

1.32 

.10 

JEWEtT 

3.58 

.10 

.03 

.05 

.17 

1.65   .13 

.05   .34 

.97 

.09 

KARNACK 

5.50 

.70 

.85 

.03 

.0* 

.45  1,59 

.31   ,46 

1.03 

.04 

KIR8TV1LLE  FuR  SERVICE 

7.05 

.40 

.19   T 

.1* 

.02 

.37  1.03 

.10   ,91 

3.50 

.39 

LINDEN 

5.69 

1.47 

.51 

T 

T 

.23  1.36 

T 

.02   ,93 

1.17   T 

LIVINGSTON  2  NNE 

5.15 

.46 

.37 

.08 

.11 

.39   .60 

.33   .43 

2.17 

.21 

LONG  LAKE 

6.89 

.50 

.50 

.25 

.23 

2.00   .15 

.0*  1.00 

2.00 

.20 

LONGVIEW 

4.31 

.27 

.22 

.03 

T     T 

.85  1.02 

.42 

1.30       T 

lovelaoy 

5.36 

.52 

.38 

1.42   .12 

.2*   .7* 

1.92 

.02 

LUf-KIN  FAA  AIRPORT 

4.42 

.40 

.07 

.11 

.03 

T 

.02  1.24 

.08 

.*7  2.00 

MADISONVILLE 

3.99 

.17 

.10 

.08 

.11 

1.64   .02 

.22   .42 

1.23 

MAGNOLIA 

6.30 

.28 

2.00   .13 

.30 

3.37 

MARSHALL 

4.82 

.44 

.65 

,0! 

.08 

.60  1.57 

.43 

.99 

.01 

MAUD 

6.30 

2.30 

.31 

•    1.52 

.65 

1.32 

MILAM  6  ENE 

5.09 

.50 

.20 

.22 

.63 

.32  2,82 

.20 

MINEOLA  7  SSW 

4.62 

1.66 

.1* 

.*1   .27 

T 

.15   .63 

1.36 

DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 

TEX4S 

FFB4UAHY 

1969 

Station 

a 

Day  of  Month 

1  |  2 

4  |  5  | 

6 

7   8   9 

10  1  11  |  12 

13  |  14  j  15 

16   17    18 

19 

20   21 

22  |  23  |  24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

MtNEOLA  d  EN£ 
MONTGOMERY 

MOSCUW 

H0UN1  PLEASANT 

MOUNT  VERNON 

4.63 
6.45 

6.41 
4.98 

1.00 

2.03 
1.12 

.01 

.46 
.29 
.09 

7    .nl 

.30 
.09 

.37 

.03       T 

.92   .27 
1.74 

.19   .90 
.29   .66 

7 

.01 
7 
I     7     .03 

.77  1.46 
.32   .75 
.29  1.97 
1.24 
.09   ,83 

.20   7 
2.97 

.97 
1.76 
1.67       7 

7     .01 

NACOGOOCHES 
NAPLES  1  SW 
NEOLtY  4,    SSW 
NEUV1LLE 

NEW  CANEY  *.  NW 

6.66 
5.63 
9.06 
4.91 
6.66 

.60 
1.65 
.34 
.33 
.16 

1.58 
.21 
.11 

.71 

.05 

.19 
.27 

,09 

.04 
.18 
.41 

.76   .66 
.30  1.07 
.11  1.44 
.50   .53 
.90   .70 

T    1.09 
.03   ,86 
.09  1.16 
.73 
.12   .62 

1.72 

1.42        .09 

1.92       .09 

1.64 

3.65 

7 

NEWTON 

NObALUS  GUARD  STATION 

OVERTON 

PALE5TINE 

PI  iTbBURG  5  S 

2.49 
5.68 

3. at 

3.92 
6.71 

.33 

.21 
.20 
.16 
1.88 

.24 
.32 
.10 
.33 

.02 

.20 
.06 
.05 

.of. 

.10 
.22 

.02 

.10 

.18   .63 
1.68   .05 
1.04   .40 
1.32   .36 

.59  1.06 

.17   ,68 
.38  2.53 
.05   .30 
.13   .30 
.06   .99 

7 

.27 
1.41 
1.39 

1.74 

.02 

7 

PQtNQR  I  NE 
PRICE  2  SW 
gUlTMAN  2  S 
REKLAW  3  NNE 
RICHARDS 

3.64 
3.69 
4.41 
4.00 
4.49 

.21 
.20 
1.97 
.27 
.22 

.01 

.10 
.39 
.33   T 

.03 

.06 

T 

.02 
.03 

.04 
.31 

.09 
.04 

1.63   .35 

1.53   .11 

.55   .47 

.64   .63 
1.60   .15 

.03 

.36  1.16 

1.11 

.12   .73 

.42 

.25   ,19 

.01 

.39   .04 
1.42 

1.23   .09 
1.70 

7 
7 

RIVERSIDE 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SAM  RAYBURN  OAM 

SIMMS  2  NNW 

4.69 
5.34 
4.33 
5.50 
4.49 

T 

.41 
T 

.42 
1.67 

.61 
.22 

.43 
.13 
.42 

.11 
.05 
.20 

.01 
.20 
.02 

1.90 

.10   .6* 
1.10   .11 

.06   .92 
1.94 

.30   ,90 
.12   ,39 
.10   ,52 

.08   ,66 
.46 

1.58 
3.21 
1.80 
2.93 

.17 

.06 

spurder  oam  6 
sulphur  springs 

texarkana 
texarkana  oam 
tr1njdad  power  plant 

6.44 
3.76 
3.66 
5.56 
3.69 

.14 

.70 

.30 

2.13 

.60 

.09 
.07 

.35 

.06 

T 
.01 

.19 

7 
7 
.01 

.09 

.18   .64 
.20   .86 
.03  1.53 
7    1.43 
.60   .56 

T 

.24   .73 

.10   ,70 

.49 

,59 

.04   ,56 

4.10 

1.13 

1.21       .10 

1.10 

1.03 

.04 

TYLER  5  NE 
VALLEY  JUNCTION 
WALLER  3  SSW 
WARREN 
WILLS  POINT 

4.69 
3.36 
7.22 
6.70 
3.99 

1.17 

.12 

1.30 

.19 

T 

.27 

.03 

T 

.02 
T 

.01 

7 

.26 
.23 

.21   .31 

T     7 

.97   .49 
2.03   .06 
1.63 
7     .92   .04 

.58   .40 

.01 
.04   7     T 

.28 

7 

.03   .99 

.06   .06 
.12  2,00 
.50  2.47 
.05   ,56 

1.40 
.67 
2.79 
1.93 
1.06 

7 

.07 

.27 
7 

WlNNSeORO  6  SW 

4.14 

1.13 

.10 

.20   .52 

.59 

1.60 

TRANS  PECOS         03 

ALPINE 

BAKERSHELD 

BALMORHEA 

BLQYS  CAMPGROUND 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

.01 
.24 
.09 
1.07 

I 

T 

.17 

.01 

.24 
.09 

.90 

CANDELARIA 
CHJSQS  BASIN 
CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 
ORYDEN 

.06 

.06 

T 

.59 

.60 

.05 

T 
T 

.01 

.03 

.01 
.02 

.27   .10 
.78   .02 

7 

7 

.22 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

FABENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.08 
.13 
.00 
.25 
.36 

.04 

.05 

.04 

7 

.02   .01 
.11 

.20 

.21   .09 

.01 
.03 

7 
.03 

GIRVIN 

GRANDFALLS  3  SSE 
IMPERIAL 

KENT 

la  tuna  i  s 

.21 
.50 
.46 
.20 
.06 

T 
T 

T 

T 

.02 

7 

.11 
.10 

.26 

.20 

.01   .05 

7 

.10 
7     7 

.20 

7     7 

1 

.40 

MARATHON 
MARFA  NO  2 
MENTONE  2  NNE 
HDNAHANS 

MOUNT  LOCKE 

T 
T 

.88 
.07 

T 

T 
.04 

7 

.02   .24 

.03 

T 

7 
.02 

7     .60 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL 

PLATA 

.90 
.03 
.38 
.86 
.19 

.06 

.01 

T 

.20   .06 

.12 

.11   .17 
.11 

.06 

.03 
.03 

7     .56 

.02 

7     .17 

.12   .45 

.06 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 
SALT  FLAT  10  EN6 
SANDERSON 
SHEFFIELD 

.19 
.33 

.14 
.42 
.19 

.06 

.07 

.04 

.16 
.10 
.42 

.05   .14 

.03   .1* 

.04 

7 

SIERRA  BLANCA 

TOTAH 

VALENTINE  10  WSW 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

.16 
.20 

.13 
.39 

.03 

.02 

T 

.13 

7     .14 

7     .11 

.03   .10 

.06 

7 
7 

.26 

YSLETA 

.18 

.02 

.02 

.14 

edwaros  plateau    oa 

AOAMSVILLE 
AMISTAD  OAH 
BERTRAM  3  ENE 
BIG  LAKE  NU  2 
BLANCO 

2.28 

.82 
2.33 

.29 
3.52 

T 
.11 

.10 

T 
T 

T 
.01 

T 

7 

1.97 

.01   .71   .02 

7    1.4!   .51 

.10 

2.65   .09 

7 
7 

.19 

7 

.31 
.05   .03 
.16   .02 
.12   .03 
.29   .26 

.04 
.03 

6LEWETT  5  NH 
BOERNE 

8RACKETTVILLE 
BRADY  2  SW 
BURNET 

.66 
3.92 

.86 

1.34 

.09 

T 

.03 

T 
.02 

.02 

.56 

2.89   .28 
.03   .65 

.27   .60   .04 

.20 
.08 

.10 

.33   .23 

.12   .06 

.05   .08 

.03 

7 

CAMP  WOOD 
CAKTA  VALLEY 
CASE  RANCH  3  S 
CASTtLL 

CQM510CK 

1.44 
1.69 

1.50 
.59 

.02 

.65   .67 

1.79   .03 

1.05   .09 
.56 

' 

.12 
.05 

7 

.40 
.03 

COPE  RANCH 
COTTQNmOOO 
CRlDER  RANCH 
DEL  RIO  WB  AP 
DQOLE  6  NNE 

1.00 
1.77 
1.17 
1.17 
1.40 

T     .03 

T 

T 

7 

.48   .02 
1.42 

.67 
1.09   7 

1.00   7 

7     I 

.02 

.26   .04 
.35 

.26 

.03   7 
.20   .10 

.20 

.04 
.10 

7 

DUNCAN  WILSON  RANCH 
EOEN  I 

ELDOKAOO  11  NH 
ELDORADO  19  SH 
Flr-E 

1.21 

1.30 
1.02 

1.57 

7 

1.01   .03 
.97   .20 

1.05 
.72 

1.20   .13 

7 
.10 

.12   .03 

.15   .09 

.10 

.04   .10 

.05 
.20 

FREOERICKSBUKG 
FUNK  RANCH 
GOLD 
HARPER 

1.73 
1.56 
1.66 
1.71 

T 

.01 

.16 

.33  1.01   .10 
1.40 

1.07   .29 
1.28 

.10 

.05 

.11   .09 
.14   .02 
.26   .10 

.20 

DAILY  PRECIPITATION 
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TEXAS 

FEBRUARY 

1969 

13 

Day  of  Month 

Station 

B 

I 

H 

1   | 

2  |  3 

4   5  | 

6 

7  |  8    9 

10   11   12 

13  |  14  |  15 

16   17   18 

19  | 

20 

21 

22   23   24 

25  |  26   27 

28    29    30 

31 

MUMBLE  PUMP  STA  5  NE 

i.BO 

1.60 

.20 

HUNT 
HVE 

1.47 
2.15 

1.12   .06 
1.62   .16 

.26 

.21 
.06 

.08 
.05 

JAMES  RIVER  RANCH 

1.16 

T     .75   .33 

.04 

.04 

JOHNSON  CITY 

2.80 

.16 

.02 

.01 

1.84   .26 

.31 

.is 

.02 

JUNO 

1.22 

1.14 

.08 

KEHPNER 

2. IS 

.22 

1.20   .55 

.13 

.05 

kEKRvILLE 

2.07 

T 

T 

.10 

T 

.02  1.25   .25 

.05 

.25 

.15 

LAMPASAS 

1.67 

.03 

.01 

T 

1.00   .42 

.04 

.12 

.05 

LANC1RY 

.32 

.32 

LEAKEY  NO  2 

1.57 

.08   .02 

.40 

.74   .10 

.18 

.09 

LLANO. 

1.03 

.83   .11 

T 

.04 

.05 

LYNXHAVEN  RANCH 

1.34 

1.04   .OS 

.19 

.06 

MAKCO 

1.13 

.96   .05 

T 

.12 

MASON 

1.10 

.93   .04 

.06 

.07 

MC  camey 

.68 

.94   .01 

.1! 

MEDINA 

2.39 

.07 

.01 

T    1.69   .11 

T 

.48 

.06 

.01 

MENARO 

1.55 

.03  1.38 

T 

.09 

.05 

HERT20N 

1.85 

1.57   ,02 

T     .01 

.03 

.19 

.03 

NELSON  RANCH 

1.10 

T     .04 

.10   .70   T 

T 

.23 

.03 

T 

Nil  STORE  1  w 

2.2* 

1.09   .47 

.03 

.45 

.20 

OAK  CREEK  LAKE 

1.18 

.91   .02 

.12 

.04 

.09 

OZONA 

2.12 

1.94   ,02 

.09 

.07 

T 

PAIN;  ROCK 

1.00 

T 

T     .70 

T 

T 

.20 

.10 

PANDALfc 

.40 

T     .35 

.05 

T 

PRAOE  RANCH 

1.18 

T 

T     T 

.25   .75 

.18 

RANKIN 

.64 

.39   .03 

T 

T 

.20 

RED  BLUPF  CROSSING 

.99 

.74   .10 

.07 

.08 

RICHLAND  SPRINGS 

ROBERT  LEE 

1.2B 

.90 

.20 

.08 

.10 

ROCKSPRINGS 

1.09 

T     T 

1.00   .09 

ROCKSPRINGS  21  SM 

1.12 

.02 

.98   .02 

.04 

.03 

.01 

ROUND  MOUNTAIN  4  MNH 

1.93 

1.47   ,14 

.13 

.14 

.05 

SABINAL  1  MSM 

1.59 

1.22 

.29 

.06 

SAN  ANGELO  DAM 

.98 

.85 

T 

T 

.09 

.01 

.03 

SAN  ANGELO  MB  AIRPORT    R 

1.07 

.91   T 

T 

.07 

.05 

.0* 

SAN  SABA 

.84 

.66   .09 

.03 

.10 

SLOAN 

.97 

T 

T     .75   T 

T 

T 

.04 

.18 

SONORA 

SP1CEMOOD  1  S 

3.34 

.05 

1.13  1.36   .31 

T 

.18 

.11 

.20 

T 

STERLING  CITY 

.40 

.23 

.08 

.09 

TAYLOR  RANCH 

.98 

.67   ,12 

T 

.12 

,07 

TEAGUE  RANCH 

1.89 

T 

T 

1.36   .24 

.02 

■  IB 

.09 

TELEGRAPH 

1.04 

.90 

T 

T 

.14 

UVALDE 

.83 

T 

T 

.10   .35 

.31 

.07 

WATER  VALLEY 

1.57 

1.27 

.20 

T 

.10 

HATER  VALLEY  10  NNE 

1.50 

1.10 

T 

.20 

.20 

■A1S0N 

1.85 

.50   .75   .40 

.10 

.10 

T 

•    •    • 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

3.36 

.12 

1.20   .99 

.15 

.15 

.54 

.25 

AUSTIN  MB  AIRPORT         R 

4.18 

.02 

T 

.03 

.04 

1.48  1.46   T 

.06 

.20 

.89 

T 

AUSTMELL  WL  REFUGE 

3.67 

.20 

.10 

.04 

1.25  1.33   .08 

.25 

.42 

BEtvlLLE  5  NE 

3.88 

.06   .06 

.03 

.03  3.15   .08 

.23 

.13 

.11 

BLUE 

3.63 

.05 

.04 

T 

.10 

2.08   .05 

.07 

.30 

.94 

IRENHAH 

5.64 

.17 

.20 

.28 

2.22   .08 

.03 

.13 

.66 

1.87 

BULVERUE 

3.51 

.05 

2.22   .27 

.97 

CALOtfELL 

5.16 

.04 

.04 

.48 

2.26   .07 

.11 

.73 

1.41 

CANYON  OAN 

3.81 

.01 

.01 

2.19   ,23 

.20 

1.13 

.08 

CHAPMAN  RANCH 

3.22 

T 

.06 

,84   .70 

.19   T 

.25 

.67 

.10 

.41 

CIBOlO  creek 

3.40 

2.55 

.8! 

CLASSENS  RANCH 

3.32 

.09 

.97  1.25   .11 

.02 

.38 

.50 

T 

COLUMBUS 

6.00 

.15 

.16 

.02 

.11 

2.00   .05 

.13 

2.05 

1.33 

CORPUS  CHRISTI 

3.83 

.12 

1.23  1.44 

.12 

.12 

.38 

.22 

CORPUS  CHRISTI  MB  AP     R 

2.92 

.01 

.13 

T 

1.21   .83   T 

.10 

.16 

.18 

.30 

T     T 

CUERO  3  E 

3.86 

.19 

2.53   .01 

.14 

.99 

OIHE  BOX 

4.55 

.10 

.08 

2.40 

.12 

.20 

1.65 

DRYER  1  NM 

5.50 

T 

T 

T 

.37  2.75   .10 

T 

T 

.97 

1.31 

ELGIN 

3.16 

T 

•  14 

.33 

1.80   .12 

.06 

.09 

.45 

.15 

PAIR  OAKS  RANCH 

3.48 

2.60   .47 

.23 

■  IB 

PALLS  CITY  A  MSM 

4.71 

T 

T 

3.68   T 

.55 

.48 

FEOOR 

4.28 

.76  1.46 

2.06 

FISCHERS  STORE 

3.2R 

.08 

2.03 

.30 

.85 

FLAT0N1A  2  M 

5.25 

.05 

.20 

2.70   .IS 

.10 

1.35 

.70 

FLORESVILLE 

5.18 

.40 

.35 

3.20   .80 

.OS 

.38 

GI0D1NGS 

5.00 

.12 

.07 

.OS 

.32 

2.23   .05 

.07 

.12 

1.97 

GOLIAD 

4.22 

.03 

.03   .01 

1.43  1.90   .02 

.08 

.33 

.37 

GOLIAD  1  SE 

5.03 

.10 

1.30  2.00 

.15 

.23 

.30 

.75 

U0N2ALES 

5.33 

.06 

.06 

T 

T 

2.70   .30 

.04 

1.98 

.19 

HALLETTSVILLE 

3.72 

.04 

.06 

T     T 

T     .10   T 

.26  1.76 

T 

T 

.50 

1.00 

T 

HONDO 

3.14 

T 

T 

T     T 

.09 

.04  2.63   ,05 

.23 

.14 

T 

JEUOQ  2  NNE 

4.26 

.12 

.07 

.03 

.19 

2.24   .23 

T 

■  03 

.61 

.74 

KARNtS  CITY 

4.22 

.64  1.96   .04 

.87 

.71 

KENEDY 

3.94 

.02 

.01 

T     T 

.25  2.38   .05 

.04 

T 

.43 

.76 

T 

KINGSVILLE 

2.54 

.07 

1.05   .43 

.14 

.18 

.17 

■  40 

T     .10 

LA  GRANGE 

5.78 

.07 

.05 

■  04 

.08 

2.76   .10 

.06 

1.06 

1.56        T 

LEXINGTON 

3.90 

.02 

.03 

1.92   .OS 

.09 

.60 

1.19 

LOLKHART  2  NM 

3.72 

.02 

2.24   ,02 

.08 

1.32 

.04 

LULING 

4.39 

.04 

.06 

.01 

2,95   .14 

.07 

.98 

.14 

T 

NAIHIS 

8.29 

.06 

.15  6.78   .13 

.04   .10 

.36 

.2- 

.43 

NAIALIA 

1.93 

.06 

.87   .53 

.03 

.12 

.32 

NEM  BRAUNFELS 

3.34 

■  10 

2.53   .08 

.23 

.40 

NIXON 

4.05 

.oa 

.10 

.95  1.86   .04 

.02 

.01 

.63 

.36 

POST  OAK  SCHOOL 

5.37 

2.20 

1.20 

1.50 

.47 

RED  ROCK 

" 

.25 

.30   - 

T 

1.75 

.29 

REFUGIO 

5.64 

.02 

.04 

T     T 

T 

2.00  2.80   .07 

.11 

.03 

.18 

■  29 

T     .10 

RICAROO 

3.06 

1.00   .86 

.12 

.60 

.18 

.30 

RIUMEDINA  2  N 

4.34 

1.80  1.10 

• 

1.-4 

RObSIOMN 

4.91 

.01 

.04 

T     T 

.21  3.95   T 

.03   .08 

.17 

.16 

.24        T 

.02 

T 

ROCKPORT 

3.25 

.02 

.08 

.03 

T 

.89  1.30 

.12 

.10 

.47 

■  24 

T 

RUNGE 

3.76 

T 

.41  1.82 

T 

.57 

.46 

SAN  ANTONIO  *8  AIRPORT   R 

2.90 

.06 

.01 

T     .01 

1.58   .87 

T 

.03 

.15 

.19 

T 

SAN  MARCOS 

3.16 

.02 

.06 

2.21   T 

T 

.19 

.66 

.02 

T 

SChulENBURG 

7.40 

.06 

.20 

.16 

2.06   .07 

.12 

i.13 

3.60 

SEALY 

0.74 

.11 

.03 

.05 

.90  1.75 

.09 

.80 

3.-5 

SEGUIN 

4.54 

.09 

.03   T 

T     .02 

.72  2.30   .13 

T 

.29 

■  96 

T     T 

T 

SINTDN 

6.43 

.06 

.03 

3.40  4.10 

.15 

■  16 

.08 

.45 

smithville 

4.23 

.12 

.07   T 

■  10 

.20 

2.36   .07 

.05 

.66 

.60   T 

SOMEKVILLE  DAM 

3.83 

.17 

.10 

.04 

2.05   .03 

.13 

.51 

.80 

SPEAKS 

4.36 

T 

T     T 

2.00 

.29 

1.05 

1.02 

T 

T 

SPRING  BRANCH 

2.95 

.05 

2.20   .15 

.15 

.40 

WAELOER  7  SSM 

4.56 

2.56   .IS 

1.89 

s  following  Station    tadu. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
FEBRUARY 

1969 

Station 

a 

Day  of  Month 

_Li 

"1 

3 

4    |    5    [ 

6 

7    [    B    [  9 

10  |  11  |  12 

13  |   14   | 

15 

16      17 

18 

19 

20      21 

22  |  23  |  24 

25      26      27 

28  |  29   [  30 

31 

WASHINGTON  STATE  PARK 
WELDER  WILDLIFE  FNDTN 
YOAKUM 
YOHKTOWN 

4.95 
5.42 
A. 69 
9. A3 

.32 

T 
.02 

.10 

.01 

T     T 

.10 

T     T     T 

2.00 

4. 83 

.35  2.49 

3.40 

.02 

T     T 

.10 
.03 

T 
.63 

1.33  1.18 
.12   .03 
.60  1.11 

1.24   .06 

.12 

T 

UPPER  COAST         OR 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCO 

ANGLETON  2  W 

BAT  CITY  WATERWORKS 

BAYTQHN 

6.6* 
6.02 
7.49 
6.64 
9.09 

.09 
.11 
.09 
.12 

.18 
.13 
.30 
.08 
.45 

.37 
.21 
.70 
.20 

.05 

,01 

.01 

1.30 
1.90 
2.80 
1.90 
1.60 

.30 
.33 

T 

1,01 
.78   ,93 
.03  1,70 
.05   ,97 
.30  2,00 

1.(8 

1.12 
1.76 
2.15 

.30 

1.A1 
.12 
.01 

1.16 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELANO 

CLOOINE 

CYPRESS  1  SW 

DANEVANG  2  SE 

7.12 
6.33 

5.40 
B.6A 
6.99 

.29 
.28 

.09 

.31 
.03 
.15 

.40 

.01 

,0» 
.07 
•  04 

.16 
.29 
.05 

T 

T 
T 

.01   .86 
.92 

1.93 
1.00  2.00 
.73  1.94 

.53 
.32 

.36 
.60 

.86 

.01 

T     T 

T 

T 

T 
T 

.02   ,75 
.33   .93 

1.1B 
.69  1.48 
.36  1,43 

2.65 

2.76 
2.09 
2.46   ,19   T 

.05 

.OA 
.17 

.16 

EONA  HWY  39  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WB  CITY        R 

HOUSTON  WB  CITY          R 

6.93 

9.BA 
7. AT 
3.5A 
3.67 

.09 

.22 

.21 

.04 

.11 

.09 
.54 

.37 

.OS 

.03 
.01 

.05 
.15 

3.10 
.64  1.94 

1.37 
.42   .69 
.23  1.29 

1.13 

.02 

T 

.02  1,19 
.65  2.20 

.01  1,72 
.65  1,00 
.52  1.17 

2.19 
1.63 

T 
.06 

.3} 

.91 

T 

HOUSTON  WB  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

9.11 
6.29 

9. DA 
A.B1 
9. A3 

.02 
.IB 

.30 

.29 

T 

.05 
.12 

.10 

.03 
.01 

T 
■  12 

.04 

.06 

.05 

T     T 

.21 

T     .04 
.08 
.IB 

.26  l.BO 
2.00 

.25  1.46 
1.53 

1.72 

T 

.32 
.02 

T 
.02 

.62  2,56 
.76 

.37  2.17 
1.00 
2.12 

3.02 

1.43 
.99 

.02 
.12 

.01 
.25 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

A.S7 
6.76 
A. 97 
9.36 
6.29 

.05 
.30 
.17 
.27 

.05 

.09 
.1* 

T 

.07 

.07 
.0! 
.10 

.01 

.13 
.19 
.06   .19 

.28 

1.43 
1.B3 
1.36 
1.63 

1.49 

.30 

.IS 
.18 
.19 

.0]   .89 

.06  1.39 
.08   .80 
T     .92 

.09  1.30 

2.10 
2.9B 
2.00 
1.89 
2.75 

.05 
.10 
.10 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

HAIAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  A  NH 

6.17 
6.90 
6.06 
A.17 
6.33 

T 

.09 
.12 
.45 

.13 
.32 

.48 
.03 
.25 

T 
.29 

T 

.05 

.06 

.01 
.03 

.11 
.17 
.03 
.04 
.10 

2.00 

1.40 

.78  3.05 

1.70 

.97 

.02 
.30 

1  .00 

.03 

.03 

T 

.09  1,41 
.01   ,86 
.78   .91 
T     ,46 
,01   ,92 

2.33 

2.94 

1.71 
2.22 

.22 
.11 

.10 
.09 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

A. 63 
9.33 

9.36 
A. 14 
9.31 

.02 

.02 
.09 
.20 
.07 

.19 
.04 
■  15 
.32 

.13 

T     T 

T 
T 
.02 

T 

.01 
T 

.03   T 
.02 

T 
T     .10 
.01 

.01 

1.19  1.03 
2.42 

1.85  1.60 

.17  1.23 

3.61 

.02 
.03 

.01 

.89   .60 
l.Ot 
.23  1,26 
.23  1.81 
.29  1,16 

.63 

T 
T 

.66 

.13 

.04 

.47 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
TOMBALL 

A. 29 

6.99 
A.BB 
9.69 
6.07 

.09 
.10 
.03 
.03 

.07 

.06 
.10 

.03 

1.03 
.10 

.02 
.05 

.04 

.06 
.03 

.01 

.02 

.20 

T 

.04  1.82 
2.12 

1.67 
1.57 
1.90 

T 

.12 

.01 

.03 

.26 

T 

T     T 
.07  1,67 
.16  1,02 
.02   ,89 
1.91 

.76 
2.00 
1.73 
2.65 
2.30 

.01 

.02 
.01 

.11 

.43 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 
WHARTON 

9.42 
4.97 

T 
.13 

T 

T    T 

.20 

T    T    T 
.06 

1.32  1.18 
2.33 

T 

T 

.41  2.31 
.01   ,91 

1.01 

T 

.10 

•    *    • 
SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIOES  7  S 
BIG  WELLS 

3.69 
2.36 
2.24 

2.02 
1.44 

.01 
.02 

.12 

.01 

.01 

.26  2.90 
.32   .39 
.18  1.72 
.25  1.3B 
1.04 

.01 

.01 

.08 
.18 

.15 
T 

.06 

.05 

.08 

.11 
.14 

.12   .02 

1.1}   .06 
.21   .07 
.16 
.03   .07 

.01 
.01 

.02 
.10 

T 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  9  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

2.2« 

1.27 
2.01 
1.B3 
1.94 

.02 

.09 
.05 

T 

T 

.0* 

.13 

.15 
.03   T 

.02 
T 

T 

1.73 
.07   .92 
.68  1.09 
.03  1.25 
.75   .50 

.02 

T 

T 

T 

.10 

.13 

.27   .06 
.2}   .09 
.12   .07 
.25 

.06   .09 

.01 

T 

CRYSTAL  CITY 
OULEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 

2.25 

1.30 
.B9 
1.00 
1.03 

T 
.05 

.02 

T 
.03 

.14 
.12 
.14 

T 

.09  1.70 

■OS   .66 

.54 

.30 
.01   .27 

T 

.08 

T 
.03 

.06 

.26   .06 

.17   .17 
.17   ,04 
.05   .55 
.56   .02 

T 
.10 

FALFURRUS 
FOWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

2.71 

1.62 
2.B2 

.03 
.03 

.04 

.02 

.47  1.40 

1.37 

2.12 

T 

.06 

.07 

.04 

.11 

T 

.45   .01 

.14 

.28   .16 

.01 
.21 

.07 

.OA 

HEBBR0NV1LLE 
JOUROANTON 
LA  PRYOR 
LAREOO  NO.  2 
DILTON 

1.79 
4.30 

.47 
1.68 

.09 

.11 

.01 
.02 

.01 

T 
.02 

T 

.01 

.23  1.00 
.91  2.37 

.04   .06 
1.31 

.01 
,11 

.11 

.02 
.04 

.01 

.04 

.15 
.04 

.90   .05 
.16   .37 

T     T 
.11   .07 
.17   .08 

T 

T     T 

T 

T 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  T  E 

THREE  RIVERS 

1.33 

4.30 
1.16 
2.20 
3.63 

.04 
.02 
.02 

.01 
.10 
.01 
.03 
.01 

.03 

.01 

.05 

.48   .33 
3.50 

.04   .52 

.50   .10 

2.90 

,48 

.20 
.20 

.09 

.03 

.02 
.20 

.21 

.44 

.25   .01 
1.10   .05 
.33   .30 

T 

T     T 

TILDEN 

WHITSETT  2  SW 
ZAPATA 

2.22 
.63 
.69 

.04 

7 

.04 

.07 

T 

.01 

T 

T    1.77 
.03 
.18   T 

T 
.12 

T 
.20 

.22   .07 

.60 

.11   .04 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 

ENGELMAN  GARDENS 

HARLINGEN 

-C  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

1.B1 
4.03 
2.09 
1.24 
1.32 

.02 
.11 

T 

T 
T 

T 

T 

1.37   .01 

.08  3.03 
.13   .97 
.09   .57 
.70 

.21 
.13 
.06 
.15 
T     .23 

.2; 

.29 
.15 

.07 
.27 

.09   .01 

.30 

.49   .02 

.20 

.04   .09 

.07 
.07 

.01   .01 
.09 

.05 
.01   T 

.01 

.04 

T 

MC  COOK 

MERCEDES  6  SSE 
MISSION 
PORT  ISABEL 
PORT  MANSFIELD 

1.36 
2.11 
2.13 
2.63 
2.45 

.02 

T 

T 

T 

.01 

.03 

T 

.14   .38 
.25  1.16 
.12   .23 
.26  1.79 
.15  1.52 

T 
T 

.07 
.06 
.13 

.03 
.06 

.06 
.18 
.30 

.IT 
.15 

I 
T 

T 

.54   .01 

.91 
.35 

.29   .01 
.52   .02 

.03 
.11 

T          T 

.01   .07 
.02 
.91 

T 

.08 
T 

RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 
WESLACO  2  E 

2.99 
2.91 
2.42 

T 

.02 

.03 

.16  1.86 
.08  1.67 
1.66   .03 

T 

.13 
.04 
.32 

.21 

.30 
.02 

T 
.18 

.49   7 
.42 

.12   .05 

.04        T 

7         .02 
.02   T 

.01 

Sm  rVwooc*  not**  following  Suuon    lodax. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

FEBRUARY   1969 


Station 

Day 

ol  Month 

O 

n 

'1 

2  | 

3 

4    1 

5 

6 

7  1 

"1 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14  | 

IS 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30  1  31 

> 

< 

»     •     * 

MICH  PLAINS          01 

AMARILLO  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
19 

48 
23 

51 
12 

55 
22 

67 
37 

66 
39 

61 
30 

53 

22 

60 
23 

63 
23 

62 

23 

50 
25 

37 

30 

36 
32 

41 
28 

30 
27 

32 

26 

47 
23 

36 
31 

50 
31 

47 

29 

56 
26 

50 
31 

64 
31 

74 
34 

76 
40 

96 

34 

52 
27 

52.9 
27.9 

ANDREWS 

MAX 

MIN 

65 

39 

63 
37 

51 
20 

5' 

25 

59 
36 

67 
33 

67 
40 

58 
32 

61 
33 

75 
35 

66 

28 

68 
29 

62 
49 

57 

43 

57 
36 

65 
31 

52 
32 

45 
27 

44 
36 

60 

41 

51 

36 

61 
32 

62 

41 

67 

30 

75 
39 

75 

46 

68 

41 

58 
34 

61.1 
35.2 

SIC  SPRING 

MAX 

MIN 

70 
39 

07 
35 

63 

25 

55 

36 

61 
38 

6" 

42 

72 
46 

67 
34 

62 
34 

76 
3» 

75 
37 

66 
36 

64 
50 

56 

43 

51 

34 

54 
2B 

52 
32 

49 

32 

49 
37 

62 
37 

61 
41 

64 
33 

63 
43 

69 
34 

77 
43 

78 
52 

75 
47 

65 
35 

64.0 
37.8 

80RGER  3  » 

MAX 
MIN 

63 

20 

54 
29 

52 

14 

58 

19 

70 
38 

66 
36 

60 
38 

61 
29 

02 

37 

61 
29 

63 

23 

55 
31 

38 

31 

36 
32 

36 
29 

35 

27 

34 
27 

45 

21 

41 
30 

52 

30 

47 
31 

56 
24 

46 
33 

65 
32 

76 
36 

76 
36 

66 
34 

57 
27 

54.8 
29.4 

BRAVO 

MAX 
MIN 

59 
13 

55 
23 

52 

8 

53 
23 

67 
29 

61 
26 

61 
23 

55 

19 

62 
18 

62 
2* 

60 
23 

54 
21 

52 
31 

39 
31 

28 

46 
30 

36 
26 

43 
23 

41 
30 

47 
30 

-5 
23 

55 

20 

54 
34 

64 
36 

71 
33 

70 
37 

67 
37 

54 
24 

54.8 
23.8 

8R0WNFIELD  NO  2 

MAX 

MIN 

67 
31 

64 
30 

60 
16 

51 
15 

52 
21 

0  0 
35 

69 
32 

65 
29 

58 
26 

61 
26 

72 
26 

67 

2* 

59 
27 

52 

39 

42 

37 

47 
29 

43 
29 

36 

30 

42 
32 

38 
33 

59 
37 

60 
29 

62 
29 

61 
28 

62 
32 

75 
39 

76 
43 

61 
28 

57.9 
29.9 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

MDJ 

66 
27 

60 
28 

53 

It 

62 
25 

72 
40 

70 
33 

68 
29 

52 
23 

62 
21 

64 
23 

68 
23 

58 
21 

47 
29 

37 
32 

35 
28 

33 
25 

43 
27 

52 
28 

46 
31 

39 
32 

47 

37 

45 
30 

41 
35 

63 
36 

78 
34 

B0 
40 

69 
31 

50 
25 

55.7 
29.0 

CANYON 

MAX 

MIN 

60 
20 

58 
31 

51 

11 

53 
19 

65 
35 

69 

34 

64 
36 

57 
23 

60 

27 

61 
24 

62 
22 

61 
25 

48 
30 

37 
32 

43 
34 

43 
29 

34 
26 

49 

26 

46 
29 

49 
31 

50 
40 

57 
26 

57 
36 

63 

30 

71 
36 

73 
40 

71 

34 

55 

25 

55.8 
29.0 

CHANNINC  NO.  2 

MAX 

MIN 

57 
14 

59 
21 

59 
16 

53 

14 

56 
21 

61 
31 

65 
32 

59 
21 

59 
25 

67 

34 

62 
25 

61 
22 

51 
23 

33 
24 

39 
32 

41 
27 

31 
25 

33 
26 

46 
26 

33 
29 

46 
20 

43 
25 

52 
29 

51 

32 

64 
31 

70 
36 

70 
33 

56 
27 

52.8 
25.8 

CLAUDE 

MAX 

MIN 

61 
18 

57 
25 

44 
12 

50 
13 

59 
22 

62 
33 

65 

34 

60 

21 

52 
21 

99 
22 

63 

21 

61 
22 

42 
25 

37 
29 

35 

30 

38 
25 

30 
24 

32 
24 

46 
24 

33 
21 

50 
29 

46 
24 

49 
32 

49 

30 

67 
31 

72 
39 

74 

39 

55 

24 

51.7 
25.5 

CROSBYTON 

MAX 
MIN 

63 
38 

64 
30 

65 
14 

52 
15 

55 
26 

61 

35 

67 
37 

65 
29 

55 
25 

6? 
33 

58 
30 

67 
30 

54 
32 

43 
36 

40 
32 

44 
27 

30 
27 

32 
26 

43 
30 

37 
32 

54 

35 

56 
36 

92 

36 

59 
30 

62 
33 

75 
37 

76 
40 

61 
32 

55.5 

30.8 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

60 

12 

44 
20 

51 
9 

53 

14 

66 
29 

65 
27 

58 
26 

55 

19 

60 

21 

57 
26 

61 
20 

50 
19 

36 
29 

40 
29 

46 
29 

32 
26 

37 
26 

46 
23 

35 

29 

48 
29 

43 
25 

55 

26 

50 
34 

62 
32 

70 
33 

71 
32 

57 
31 

53 
22 

52.3 

25.0 

DIMMITT 

MAX 

MIN 

60 
20 

50 
22 

46 
10 

50 
10 

52 
20 

65 
33 

65 
28 

56 
23 

58 
23 

60 
2' 

63 
21 

64 
21 

55 

28 

41 
31 

39 
32 

50 
32 

36 
27 

36 
25 

43 
26 

33 
30 

50 
30 

49 
30 

97 
29 

57 
29 

62 
30 

72 

34 

72 

35 

57 
32 

53.7 
26.2 

DUMAS 

MAX 
MIN 

58 
13 

57 
16 

43 
10 

50 
12 

54 
25 

67 
30 

65 

31 

60 
20 

54 

23 

61 
26 

59 

19 

62 
19 

49 
21 

34 
28 

39 
30 

35 

28 

30 
29 

35 
23 

45 
26 

32 
29 

48 
27 

41 
25 

56 
30 

48 
30 

62 
32 

69 
40 

71 

33 

55 
25 

51.4 
24.9 

FLOfDADA 

MAX 

MIN 

63 
34 

62 
29 

49 

17 

50 

16 

53 
22 

63 
39 

67 
34 

64 
25 

60 
24 

59 
26 

65 

21 

64 
23 

51 
27 

44 
34 

37 

32 

42 
27 

31 
26 

32 
27 

42 
30 

36 
32 

54 

32 

53 
35 

52 
35 

56 
31 

60 
31 

74 
36 

75 

36 

60 
31 

54.2 
28.9 

FOLlEJT 

MAX 

MIN 

61 
13 

63 
13 

47 
12 

51 
18 

61 
15 

70 
33 

67 
32 

66 
20 

91 
22 

61 
25 

61 
25 

60 
17 

45 

17 

36 
27 

33 
26 

32 
23 

30 
20 

40 

2C 

50 
29 

35 
29 

38 
30 

42 
31 

4? 
32 

44 
34 

70 
35 

72 
37 

75 
34 

55 

25 

92.1 

24.8 

FRIONA 

MAX 

MIN 

58 
24 

58 
27 

49 
12 

51 
13 

50 
20 

03 
34 

63 
33 

56 
26 

56 
26 

60 
26 

62 
23 

61 
23 

57 
28 

42 

33 

41 
34 

50 
33 

52 
28 

36 
26 

42 
27 

33 

30 

50 

32 

48 
28 

57 
2B 

55 
31 

60 
31 

70 
36 

71 
34 

55 

25 

93.6 
27.5 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

MIN 

58 
23 

59 
33 

43 
11 

52 
12 

50 
23 

05 
30 

64 
29 

64 
21 

95 

22 

60 
26 

60 
20 

6? 
22 

56 
23 

40 

31 

40 

31 

49 
30 

52 
21 

36 
25 

45 
26 

33 
29 

46 
2  8 

46 
27 

57 
27 

39 

28 

62 

30 

70 
37 

72 
31 

55 

23 

53.9 
25.5 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

MIN 

60 
37 

71 
31 

08 
19 

54 
20 

53 
31 

03 
36 

75 

29 

56 

29 

72 

31 

70 
32 

66 
37 

55 

48 

58 
30 

56 
29 

60 
30 

37 
32 

50 
32 

44 
35 

62 

4? 

56 
32 

64 
36 

03 
31 

70 
33 

77 
40 

76 
45 

68 
33 

61.7 
33.1 

GRUVER 

MAX 

MIN 

61 
12 

56 

24 

52 

9 

60 
19 

72 
32 

08 
25 

62 

26 

55 

20 

64 

23 

61 
20 

63 

18 

58 

19 

44 
30 

36 
32 

40 
30 

38 
24 

37 
26 

52 
25 

43 
30 

52 

30 

40 

30 

97 
23 

45 
33 

65 
32 

73 
31 

75 
39 

6  2 
34 

58 
23 

55.3 
25.8 

HEREFORD 

MAX 

MIN 

58 
20 

59 
23 

44 

10 

52 

10 

51 
17 

05 
32 

63 
26 

57 
27 

54 
24 

60 
24 

60 
22 

62 
21 

54 
26 

40 
33 

40 

32 

48 
32 

41 
27 

35 

26 

46 
26 

33 

30 

49 
32 

41 
30 

55 

28 

54 

30 

61 

30 

72 
33 

72 

34 

55 

25 

92.9 
26.3 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

MIN 

67 
37 

6B 

30 

62 
21 

54 
21 

53 
24 

59 
31 

69 
32 

69 
32 

57 
28 

62 

27 

74 
29 

74 

31 

64 

34 

52 

41 

46 
36 

50 
29 

46 
31 

36 
31 

46 
32 

40 
35 

62 
39 

57 
31 

63 
32 

63 

30 

72 
31 

78 
37 

78 
41 

64 
33 

60.2 
31.6 

LEVELLAND 

MAX 
MIN 

64 
28 

63 
21 

56 
13 

52 

13 

50 
16 

03 
33 

67 
26 

63 
29 

29 

62 
26 

70 
25 

66 
24 

56 
26 

48 
37 

41 
36 

49 
31 

43 
29 

37 
29 

44 
30 

36 
32 

58 
33 

56 

29 

59 
26 

00 
30 

67 
30 

77 
34 

78 
37 

60 
29 

37.2 
27.9 

LIPSCOMB 

MAX 

MIN 

62 
21 

65 
22 

45 

11 

51 

13 

62 

19 

09 
28 

66 
25 

68 
22 

51 

14 

62 

19 

61 
16 

01 

is 

46 
16 

37 
30 

34 

28 

36 
24 

30 
25 

41 

24 

50 
27 

36 
29 

39 
32 

43 

32 

45 
35 

40 
3  6 

62 
36 

75 
33 

76 
33 

55 

24 

52.4 
24.8 

LITTLtFlELD  NU.  2 

MAX 
MIN 

60 
29 

51 
16 

51 
16 

51 
24 

63 
32 

67 
35 

60 

28 

58 
25 

62 
2  = 

69 

27 

63 
26 

58 
30 

46 
35 

41 
34 

49 

29 

41 
28 

37 
28 

41 
29 

36 

31 

39 
32 

54 
30 

58 
31 

58 
28 

04 
31 

74 
37 

74 
31 

69 
27 

52 

27 

55.2 

28.8 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

63 
27 

56 
23 

50 
12 

53 
IB 

63 

34 

66 
30 

65 
33 

58 
29 

61 
27 

71 
28 

63 
23 

57 
26 

47 

40 

42 
37 

47 
32 

36 
30 

36 
30 

42 

32 

37 
33 

57 
33 

56 
37 

57 
32 

60 
36 

62 
33 

76 
33 

76 
40 

61 
35 

51 
29 

56.1 
30.5 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

MIN 

61 
30 

65 

29 

46 
18 

50 
25 

57 
35 

60 
42 

67 
37 

69 
22 

53 
26 

60 
27 

63 
26 

6C 
22 

47 
25 

47 
27 

34 

29 

42 
25 

30 
22 

35 
24 

46 
30 

36 
31 

39 
32 

46 
25 

48 
28 

42 
34 

50 
33 

73 
41 

76 

37 

55 

27 

52.0 

29.0 

MIAMI 

MAX 
MIN 

62 
26 

64 
27 

45 
14 

51 
13 

59 
25 

70 
37 

67 
32 

64 
22 

52 
20 

61 
23 

63 
20 

62 
18 

46 
23 

37 
32 

34 
30 

42 
25 

29 
25 

39 
25 

44 
23 

35 

32 

39 
32 

47 
24 

46 
28 

39 
33 

92 

34 

74 
35 

77 

37 

55 

23 

92.0 
26.4 

MIDLAND  WB  AIRPuRT 

MAX 

MIN 

67 
36 

65 
30 

53 

2  0 

53 
28 

59 

36 

6B 

36 

70 
40 

57 
32 

61 

34 

7* 
32 

67 
29 

69 

30 

56 

48 

55 
42 

97 
37 

65 
33 

38 

31 

46 
32 

43 
38 

59 

41 

57 

36 

63 
32 

61 

41 

07 

30 

75 
37 

75 
45 

6f. 
41 

59 
39 

61.0 
33.1 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

MIN 

69 
30 

67 
33 

57 
21 

55 

28 

61 
34 

08 
35 

72 
45 

61 
31 

62 
32 

77 
35 

69 

31 

69 
29 

61 

50 

57 

44 

56 

37 

65 
32 

55 

33 

49 
32 

46 
36 

59 

39 

57 

39 

64 
34 

63 

42 

69 
34 

77 

41 

77 
48 

68 
41 

60 
32 

63.1 
35.6 

MURTON 

MAX 

MIN 

62 
28 

59 
24 

54 

15 

57 
15 

49 
23 

61 
30 

66 
29 

59 

27 

57 

27 

62 

30 

68 
26 

64 
25 

58 

27 

46 

37 

40 
35 

51 
32 

60 
30 

37 
27 

44 
28 

36 
32 

54 
23 

55 

26 

61 
27 

59 

30 

66 
31 

72 
36 

73 
33 

99 

27 

57.0 
27.9 

HUL6SH0E  1 

MAX 

MIN 

59 

20 

58 

17 

48 
10 

51 
10 

51 
17 

63 
34 

66 
31 

96 

13 

57 
25 

62 
27 

64 
21 

63 
2? 

59 
25 

45 
34 

41 

34 

51 

34 

58 
28 

37 
24 

43 
27 

35 
31 

52 

30 

49 
27 

60 
27 

5  6 
26 

63 
32 

72 
30 

72 

33 

97 
22 

55.3 

25.4 

OLTON 

MAX 
MIN 

61 
22 

60 
23 

48 

13 

50 
13 

52 

19 

64 

33 

66 
32 

61 
27 

57 
23 

61 
26 

66 
25 

63 

25 

56 
27 

43 
33 

41 

33 

46 
30 

36 
27 

34 
27 

43 
29 

35 

30 

52 
32 

52 

31 

97 
31 

57 
30 

73 
31 

74 

35 

58 
26 

54.4 

27.1 

PAMPA  NO.  2 

MAX 
MIN 

60 
22 

61 
25 

43 
15 

51 
19 

56 

23 

68 

32 

65 
35 

61 
19 

6! 
20 

61 
29 

62 
25 

63 

20 

48 
20 

35 

29 

34 
29 

41 
27 

28 
24 

31 
21 

45 
19 

34 
30 

40 

30 

45 
24 

48 
24 

37 

3? 

56 
32 

73 
36 

75 
35 

54 
26 

91.3 
23.8 

PANHANDLE 

MAX 

MIN 

60 
17 

55 

27 

50 
10 

55 

16 

69 

35 

05 
32 

60 
39 

53 

19 

60 
25 

63 
25 

63 
21 

57 
21 

42 
29 

36 
30 

39 
30 

34 
24 

31 
23 

47 
2? 

42 
29 

50 
29 

48 
33 

51 
21 

48 
39 

63 
29 

74 
34 

75 
34 

69 
34 

53 

24 

54.0 
26.8 

PERRYION  5  NNE 

MAX 

MIN 

62 
23 

62 
23 

47 
10 

50 
13 

59 
22 

08 
26 

65 
27 

65 

16 

54 

20 

63 
20 

60 
19 

61 
18 

46 
19 

34 
25 

34 

28 

42 

23 

28 
23 

39 
23 

49 
26 

35 

26 

39 

30 

39 
29 

45 
30 

38 
30 

70 
33 

70 
33 

74 
33 

55 

24 

51.9 

24.1 

PLAINS 

MAX 

MIN 

66 
23 

62 

19 

59 
9 

52 

10 

50 
16 

60 

21 

68 
21 

63 
21 

56 
2? 

62 
23 

72 
20 

66 

20 

60 
21 

54 
40 

90 

31 

55 

28 

57 
31 

40 

29 

43 
31 

38 
32 

59 
24 

59 

24 

61 
23 

61 
25 

65 
25 

75 
27 

71 
31 

60 
24 

58.8 
24.0 

S*»  Reference  Notea  Following  Suhon  Indei 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

FEBRUARY 


Station 

D..y 

ol  Month 

0> 

'1 

■1 

3 

•1 

5   1 

6 

7  1 

8  1 

g 

10  1 

11 

12 

13  I 

14  1 

15 

IS  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23  1 

2-1 

25  1 

26 

27 

28  1  29  1  30  1  31 

> 

< 

PLAINV16W 

MAX 

MIN 

63 
26 

62 
21 

62 

18 

51 
18 

52 
22 

65 

3? 

67 
39 

61 
28 

56 

26 

62 
27 

70 
27 

65 
28 

54 
29 

44 

32 

39 

32 

45 
30 

33 
28 

38 

28 

43 
31 

37 
31 

53 

33 

53 
35 

53 

39 

56 

30 

70 
33 

72 
34 

75 
36 

60 
30 

55.9 
29.5 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

66 
36 

63 
33 

6? 
18 

53 

17 

53 
26 

5H 
29 

68 
28 

64 
30 

59 
2" 

63 
29 

74 
27 

66 
27 

66 
33 

60 
42 

59 
37 

56 
30 

59 

30 

38 

30 

44 
31 

41 
35 

59 

3  9 

57 
29 

62 

29 

6? 
32 

69 
33 

73 
35 

76 
41 

63 

31 

60.5 
30.9 

SILVERTON 

MAX 

MIN 

62 
26 

61 
23 

46 
8 

50 
8 

54 
16 

67 
33 

67 
30 

63 
25 

54 
26 

59 
23 

64 
21 

63 
1' 

48 
26 

40 
29 

34 
31 

41 
25 

29 
26 

31 
24 

41 
26 

34 
29 

53 
31 

50 
33 

50 
34 

54 

31 

60 
30 

75 
30 

75 
32 

58 
27 

53.0 
25.9 

SHEARMAN 

MAX 
MIN 

62 
13 

52 
23 

5? 

10 

58 
20 

69 
33 

67 
2« 

57 
38 

53 

19 

62 

25 

62 
23 

61 
20 

5' 

20 

43 
29 

34 
32 

42 
28 

38 
24 

36 
26 

48 
25 

43 
26 

49 
30 

41 
29 

56 
24 

43 
32 

73 
29 

76 

34 

69 
29 

55 
25 

53.9 
25.8 

STRATFORD 

MAX 
MIN 

58 
9 

61 
12 

42 
8 

49 
10 

55 

22 

67 
26 

65 

27 

60 
20 

53 
23 

61 
22 

58 

16 

63 
17 

46 
18 

33 

30 

37 
30 

38 

27 

30 
27 

35 
27 

47 
30 

33 
31 

46 
28 

42 
26 

52 

31 

46 
31 

63 

34 

71 
37 

72 
32 

53 
23 

51.4 
24.1 

SUNRAY  4  SW 

MAX 

MIN 

59 
32 

59 
25 

52 

13 

57 
32 

68 
41 

66 

41 

64 
37 

53 

21 

63 
26 

61 
26 

63 
23 

60 
19 

50 
31 

36 
32 

38 
31 

37 
28 

34 
27 

46 

25 

43 
30 

49 
31 

39 
29 

57 
26 

56 
36 

63 

31 

71 
32 

72 

44 

69 
35 

53 
28 

54.9 
29.9 

TAHOKA 

MAX 
MIN 

67 
37 

66 

28 

60 

18 

51 
18 

54 

24 

59 
32 

69 
32 

67 
31 

59 
28 

61 
29 

74 
27 

68 
27 

57 

34 

50 
38 

46 

34 

50 
29 

37 
29 

36 

30 

46 
31 

38 
33 

60 
36 

62 
29 

60 
32 

63 
30 

64 
30 

76 
33 

77 

38 

62 
33 

58.5 
30.4 

TULIA 

MAX 

MIN 

63 
24 

60 
24 

48 
14 

51 
12 

54 
20 

66 

31 

67 
35 

60 
28 

55 
25 

60 
26 

67 
25 

64 
24 

53 
27 

41 
31 

37 
33 

45 
27 

32 

27 

34 
27 

42 
27 

34 
30 

52 
32 

50 
31 

56 
34 

54 
30 

61 
30 

74 
35 

70 

35 

58 
29 

53.9 
27.6 

VEGA 

»      *      * 

MAX 

MIN 

58 
21 

59 
28 

43 
15 

51 
16 

52 

21 

65 
32 

63 
35 

58 
19 

52 

20 

60 
23 

60 
19 

62 
22 

52 
22 

35 

30 

38 
31 

46 
29 

42 
24 

33 
24 

46 
26 

33 
29 

48 

27 

44 
25 

57 
28 

50 
31 

63 
32 

70 
35 

71 

31 

54 
25 

52.3 
25.7 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

66 
39 

66 
32 

53 
25 

57 
31 

60 
44 

68 
49 

80 
47 

55 
33 

62 

32 

76 
46 

63 

36 

6ft 
35 

52 

45 

48 
39 

43 
32 

45 
29 

38 
32 

48 
27 

42 
35 

45 
38 

5? 
35 

55 

35 

65 
42 

65 

37 

76 
42 

75 
52 

6. 
43 

56 
36 

58.6 

37.4 

ANSON 

MAX 

MIN 

70 
<il 

68 
38 

56 
24 

58 
28 

62 

43 

69 
46 

79 
50 

72 
30 

62 
30 

76 
44 

74 
37 

64 
33 

60 
44 

49 
40 

44 
35 

44 
29 

39 

33 

47 
27 

47 
36 

46 
37 

51 

40 

55 

34 

64 
41 

65 

36 

76 
36 

76 
53 

75 

52 

64 
34 

61.2 
37.6 

ASP6RM0NT  2  SSH 

MAX 

MIN 

60 
38 

71 
30 

65 

22 

54 
23 

60 

24 

63 
46 

71 
45 

77 
30 

55 
2» 

64 

31 

73 
33 

65 
29 

60 
32 

52 

42 

44 
32 

46 
28 

35 

31 

38 
26 

46 
28 

40 
35 

51 

40 

53 
38 

55 

39 

65 
33 

66 
34 

76 
38 

79 

49 

66 
32 

59.1 
33.5 

BALLINGER  1  S u 

MAX 

MIN 

70 
40 

69 
25 

64 

21 

57 
24 

62 

40 

74 

45 

64 
43 

73 
33 

63 
27 

78 
35 

72 
35 

70 

30 

66 

47 

59 

46 

49 
38 

49 
27 

49 
35 

51 
24 

46 
35 

48 
37 

58 

41 

56 
32 

65 
36 

72 
31 

77 
33 

75 
46 

72 

49 

64 
32 

64.1 
35.3 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

67 
31 

51 
32 

53 
17 

58 
24 

69 

40 

73 
38 

72 
34 

55 

26 

62 
28 

63 

30 

61 
30 

5? 

29 

45 
36 

38 
34 

46 

26 

33 
28 

39 
29 

44 

26 

38 
32 

46 
33 

40 

38 

46 
33 

55 

37 

52 
33 

78 
31 

79 
45 

61 

40 

56 
29 

55.0 
31.8 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

64 
23 

64 
24 

48 

14 

53 
16 

59 
21 

70 
39 

69 

36 

66 
25 

55 

19 

63 
22 

65 
23 

63 
25 

52 

26 

39 

31 

35 
32 

45 
28 

32 

27 

33 
22 

43 
24 

36 

31 

42 
32 

50 
26 

46 
33 

49 
34 

54 
29 

76 
33 

77 

38 

59 
24 

53.8 
27.1 

COLEMAN 

MAX 

MIN 

67 
41 

63 
33 

60 
27 

57 
28 

62 
28 

71 
50 

63 
50 

72 
33 

60 
30 

76 
40 

69 
39 

69 
39 

63 
40 

50 
45 

46 
37 

49 
28 

42 
33 

53 
28 

45 
33 

44 
36 

55 

40 

53 
32 

64 
42 

67 
32 

75 
37 

75 
46 

70 
52 

60 
36 

61.4 

37. C 

COLORADO  CITY 

MAX 

MIN 

74 

41 

70 
26 

59 
21 

57 
26 

64 
41 

72 

41 

77 
46 

70 
33 

62 

30 

77 
37 

74 
34 

68 
32 

65 
51 

54 
43 

47 
31 

51 
29 

44 
33 

53 
30 

50 
37 

57 
38 

5  6 
41 

64 
33 

65 
41 

69 
32 

79 
35 

79 
51 

77 
46 

66 

35 

64.3 
36.2 

DICKENS 

MAX 

MIN 

63 
35 

68 

26 

52 
31 

56 
36 

62 
39 

71 
42 

70 
31 

61 
32 

66 

34 

63 
32 

54 
32 

46 
36 

39 

32 

45' 
26 

35 
28 

43 
32 

39 
34 

50 

36 

55 
38 

62 
32 

57 
33 

72 
44 

76 
36 

56.8 
33.8 

ELECTRA 

MAX 

MIN 

51 

34 

64 
35 

53 
28 

55 

27 

59 

30 

62 
42 

73 
45 

68 
32 

63 

29 

60 

30 

70 
33 

63 
34 

54 

33 

47 
36 

39 

34 

40 
32 

43 
32 

43 
29 

50 
30 

42 
35 

42 
37 

47 
36 

52 

36 

56 

40 

55 

36 

77 
37 

77 

46 

66 
35 

56.1 
34.! 

GAIL 

MAX 
MIN 

68 
40 

67 
42 

62 
26 

55 

33 

60 
39 

70 
43 

70 
53 

66 
33 

62 
34 

73 
39 

64 
34 

62 

34 

53 

45 

49 
37 

49 
34 

41 
28 

38 
30 

60 

33 

42 
35 

60 
35 

60 
40 

62 
30 

64 
36 

66 
31 

77 
45 

79 

44 

75 
45 

57 
32 

61.2 
36.; 

GUTHRIE 

MAX 

MIN 

65 

31 

70 
33 

59 
22 

55 

20 

59 
21 

66 

41 

73 
34 

69 
29 

59 
23 

59 
25 

69 
30 

63 
30 

59 
30 

50 
39 

46 

31 

48 
25 

38 
28 

43 
25 

4B 
25 

40 
35 

50 
37 

55 

35 

55 

32 

65 
33 

58 

32 

77 
32 

79 
43 

67 
38 

58.7 
30.7 

HASKELL 

MAX 

MIN 

54 
37 

70 
32 

64 
22 

55 

25 

60 
27 

62 
42 

71 
42 

78 
29 

56 
29 

65 
32 

75 
33 

64 
33 

60 
35 

51 

41 

42 

35 

44 
30 

40 
32 

39 
27 

48 
28 

40 
36 

46 

38 

49 
33 

53 

38 

66 

36 

59 

39 

79 

40 

79 

49 

65 
35 

58.4 
34.1 

HORDS  CREEK  DOM 

MAX 

MIN 

55 

41 

66 
40 

W 

25 

54 
27 

57 
31 

60 
47 

70 
50 

80 
32 

52 

30 

60 
32 

74 
39 

66 
37 

67 
44 

53 

45 

60 
37 

43 
27 

46 
29 

37 
27 

50 
29 

41 
35 

44 
36 

53 

31 

52 

33 

64 
35 

67 
37 

74 
44 

74 
52 

66 
36 

59.1 

36.  C 

JAYTON 

MAX 
MIN 

70 
33 

63 

19 

55 

19 

59 
25 

64 
41 

71 
40 

74 
30 

56 
27 

63 
27 

70 
35 

59 
32 

50 

39 

41 

32 

45 
26 

34 
28 

36 
27 

45 
27 

40 
35 

52 
37 

54 
35 

53 

36 

64 
30 

57 
34 

78 
34 

79 

46 

65 
34 

57.6 
31.9 

MATAOOR 

MAX 

MIN 

68 
35 

68 
39 

53 
18 

54 
20 

56 
32 

65 
41 

73 
44 

71 
28 

58 
29 

63 
32 

67 
30 

64 
26 

55 

29 

45 
36 

38 
34 

45 
28 

32 

26 

35 
25 

47 
27 

39 
27 

53 

36 

53 

39 

53 
39 

60 
32 

61 
36 

78 
44 

79 

41 

63 
26 

57.0 
32.2 

MEMPHIS 

MAX 

MIN 

64 
31 

67 
35 

50 
23 

52 

21 

61 
21 

72 

40 

71 
33 

70 
28 

57 
27 

62 
27 

65 

30 

62 
29 

50 

29 

42 

34 

45 
34 

46 
28 

33 
27 

36 
26 

45 
26 

37 
33 

45 

33 

51 

34 

46 

34 

53 
38 

51 
35 

78 
35 

Bo 
40 

60 
33 

55.5 

30.9 

MUNDAY 

MAX 
MIN 

68 
36 

60 
32 

55 
23 

58 
25 

65 
41 

74 

39 

79 
40 

70 
30 

63 

28 

74 
33 

72 
34 

61 
33 

56 
38 

42 
37 

45 

34 

43 
29 

40 
31 

48 
25 

48 
36 

45 
36 

48 

39 

51 
36 

68 
39 

60 

36 

79 
37 

79 

47 

77 

44 

64 
35 

60.4 
34.8 

PAOUCAH 

MAX 

MIN 

64 
33 

69 

37 

59 
2* 

55 
25 

57 
27 

65 
42 

72 
42 

73 
29 

63 

30 

59 

31 

65 
33 

6? 
32 

54 
32 

47 
37 

39 
32 

46 
29 

44 
30 

46 

27 

48 
28 

38 
36 

4B 

38 

52 

3e 

53 
38 

60 
35 

56 
35 

78 
35 

79 
47 

64 
35 

57.7 
33.5 

POST 

MAX 
MIN 

65 

39 

67 
34 

61 

22 

52 
23 

56 
30 

60 
40 

69 
42 

68 
32 

68 
33 

60 
37 

72 
34 

64 
34 

58 
35 

51 
39 

42 

34 

46 
30 

34 
31 

37 

31 

47 
34 

40 
37 

61 
38 

55 
35 

61 
36 

62 
31 

65 
32 

72 
45 

78 

4  6 

64 

34 

58.4 
34.6 

OUANAH  5    SE 

MAX 
MB) 

57 
32 

64 
30 

53 
14 

55 

15 

60 

18 

65 
37 

72 
34 

76 
27 

57 
26 

63 
30 

66 

30 

61 
26 

52 
31 

48 
35 

39 
32 

44 
24 

35 

29 

44 

22 

47 
26 

41 
35 

43 
37 

48 
32 

50 
35 

60 
40 

55 
33 

78 
33 

8  0 
41 

64 
31 

56.3 
29.8 

ROSCOE 

MAX 

MIN 

68 

37 

65 
34 

54 

18 

56 
29 

58 
40 

08 
41 

75 
51 

64 
28 

61 
27 

75 
39 

66 
32 

66 
32 

61 

48 

48 
40 

43 

31 

42 
28 

37 
31 

49 

27 

45 
33 

53 
33 

52 
39 

59 
32 

63 

39 

65 
30 

76 
40 

78 
48 

70 
46 

58 
32 

59.9 
35.3 

ROTAN 

MAX 

Mm 

70 
40 

66 
33 

53 

20 

58 
26 

64 
46 

70 
41 

76 
45 

66 
31 

62 

30 

72 
41 

64 
32 

60 

33 

58 

45 

49 
38 

46 

32 

39 
28 

37 
32 

48 
27 

44 
35 

53 
37 

55 

41 

55 

33 

65 

41 

60 
32 

79 
43 

78 

51 

73 
48 

55 

32 

59.8 
36.2 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

51 
38 

63 
33 

55 

21 

54 
23 

59 
28 

62 
42 

73 
41 

79 
31 

56 
29 

63 

30 

73 
35 

63 
31 

57 
35 

52 
38 

40 
35 

42 
30 

37 
32 

44 
26 

49 
27 

42 
38 

43 

38 

48 
36 

53 

38 

65 

40 

62 
40 

76 
41 

77 

5  0 

65 
32 

57.3 
34.2 

SHAMROCK  RADIO  K6YP 

MAX 

Mm 

65 
32 

55 
19 

60 
30 

72 
42 

70 
45 

70 
45 

54 
25 

58 
31 

64 
24 

63 
26 

54 
27 

42 
35 

36 
33 

44 

30 

36 
26 

42 
25 

46 

22 

43 
32 

36 
32 

50 
36 

44 
2' 

44 
38 

58 
32 

75 

37 

79 
41 

67 
47 

57 
29 

55.0 
32.2 

SNYOER 

MAX 

Mm 

62 
38 

70 
29 

65 
2* 

53 

22 

57 
27 

60 
39 

75 
41 

74 
33 

55 

30 

62 

31 

73 
34 

06 
33 

63 
33 

54 
42 

44 
31 

47 
29 

37 
29 

37 

29 

50 
30 

42 
36 

57 
37 

56 
31 

62 
32 

64 
32 

65 
32 

76 

40 

78 
45 

65 
35 

59.7 

33.0 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

54 
34 

70 
34 

57 
23 

54 
21 

58 

23 

64 
42 

73 
43 

78 
29 

55 

27 

63 
32 

70 
32 

65 
31 

55 
35 

50 
39 

39 
33 

46 
28 

36 
31 

44 
26 

47 
28 

42 
36 

45 
36 

46 
36 

55 

36 

62 

36 

62 

37 

76 
39 

78 

45 

55 

34 

57.1 

33.1 

TURKEY 

MAX 

Mm 

67 

29 

73 
21 

65 
26 

66 
29 

63 
28 

43 
35 

37 

33 

45 
27 

43 
24 

45 
32 

39 
32 

55 

38 

54 
38 

58 

32 

63 
30 

79 
43 

80 
41 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

FEBRUARY 


Station 

Day  of  Month 

« 

1  1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28    29  .  30   31 

> 
< 

VERNON 

MAX 

MIN 

54 
21 

58 
24 

64 
42 

72 

40 

77 
39 

69 
30 

61 
28 

69 
32 

67 
32 

61 

32 

51 
38 

39 
35 

42 
32 

41 
30 

44 
29 

46 
26 

45 
34 

42 
36 

49 
39 

52 

36 

62 
35 

57 
42 

76 
34 

78 
48 

74 
43 

62 

33 

58.2 
34.2 

WELLINGTON  2  ENE 

MAX 

MIN 

WICHITA  FALLS  W8  AP 

MAX 

MIN 

56 
32 

56 

30 

54 
24 

58 
27 

62 

42 

72 
45 

83 

37 

56 

31 

59 
27 

71 
31 

63 

35 

55 

31 

49 
38 

40 
36 

40 

34 

39 
32 

45 
30 

48 

27 

44 
33 

42 
36 

49 
38 

54 
35 

65 
35 

54 
35 

76 
33 

75 
48 

64 
40 

56 
32 

56.7 
34.1 

WINTERS  1  NNE 

*     *     * 

MAX 

MIN 

56 
3B 

70 
25 

63 
23 

55 

24 

59 
28 

61 

43 

70 
42 

80 

31 

55 
29 

62 
34 

77 
37 

67 
37 

68 
42 

55 

45 

54 
36 

44 
26 

46 
29 

38 
25 

50 
28 

42 
33 

47 
37 

55 
29 

56 
32 

65 
33 

68 

34 

76 
41 

74 

49 

67 
34 

60.0 
33.7 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

MIN 

55 
36 

68 
38 

66 
23 

57 
24 

60 
2B 

62 

45 

71 
45 

Bl 
32 

54 
29 

64 
30 

76 
36 

65 
31 

63 
35 

53 

44 

54 
37 

43 
29 

42 
32 

40 
26 

47 
26 

43 

37 

45 
38 

49 
32 

58 
35 

66 
37 

60 
33 

76 
35 

77 

52 

63 
33 

59.3 
34.3 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

57 
34 

56 

37 

55 
25 

58 
28 

62 
42 

72 
63 

81 
35 

68 
34 

62 
28 

72 
33 

63 
36 

63 
33 

64 
36 

42 
38 

41 
36 

41 
33 

44 
32 

50 
26 

49 
37 

43 
37 

49 
37 

57 
38 

66 
36 

60 
40 

77 
41 

76 
46 

72 

4B 

56 
34 

59.2 
36.0 

BARDWELL  OAM 

MAX 

Mm 

46 
40 

49 

44 

71 
29 

55 
30 

58 
33 

59 
44 

74 
48 

79 
38 

54 
34 

57 
36 

69 

41 

70 
42 

67 
43 

50 
40 

.,8 
40 

46 
33 

42 
34 

44 
28 

53 

30 

50 

37 

45 
40 

49 
40 

36 

37 

64 
40 

59 
37 

72 
36 

68 
46 

75 
38 

58.3 
37.9 

BELTDN  DAM 

MAX 

Mm 

47 
42 

50 
43 

71 

37 

55 

30 

57 
34 

5  6 
44 

75 
47 

61 
38 

55 

38 

57 

40 

70 
46 

64 
42 

69 

47 

51 
41 

50 
43 

46 
35 

42 
34 

44 
33 

52 
35 

45 
39 

47 
40 

55 

43 

59 

37 

68 
38 

63 

39 

72 
41 

69 
51 

79 
43 

59.0 
40.0 

BENBROOK  OAM 

MAX 

Mm 

46 
40 

51 
40 

70 

28 

55 

30 

5B 

34 

59 

47 

70 
46 

83 
33 

53 
32 

58 
33 

70 
39 

68 

38 

64 
39 

50 
39 

44 
38 

42 
33 

49 
32 

44 
27 

51 
29 

49 
37 

4« 
38 

42 
36 

57 
34 

66 

38 

56 
38 

75 
43 

70 

50 

70 
36 

57.7 
36.8 

BQNHAM 

MAX 

Mm 

46 
41 

62 

44 

54 
26 

60 
25 

57 
42 

70 
46 

79 
46 

68 
36 

58 
29 

68 
34 

67 
37 

57 
36 

52 
37 

47 
36 

41 
36 

42 
33 

47 
29 

51 
27 

51 
31 

45 
39 

45 
39 

60 
40 

57 
36 

62 

40 

71 
36 

70 
48 

67 
51 

60 
34 

57.6 
37.0 

BOWIE 

MAX 

Mm 

56 
36 

57 
36 

55 
25 

57 
30 

56 
44 

68 
42 

83 
32 

75 
27 

50 
30 

61 
36 

57 
34 

58 
36 

57 
33 

58 

34 

38 
31 

40 
31 

45 
24 

49 
29 

43 
36 

48 
37 

51 
36 

56 
36 

67 
37 

62 
35 

77 
41 

76 
46 

68 
32 

59 
33 

58.3 
33.2 

BOYD  3  SE 

MAX 

Mm 

44 
35 

49 
39 

64 

25 

56 
21 

62 
21 

5« 
46 

70 
45 

84 
36 

56 
32 

59 
32 

71 
36 

6B 
32 

60 
38 

49 
39 

42 

37 

42 

34 

44 
31 

46 
25 

51 
25 

45 
39 

43 
39 

49 
35 

58 
35 

66 
35 

56 
35 

76 
35 

71 

50 

67 
34 

57.4 
34.5 

BRECKENRIDGE 

MAX 

Mm 

64 
36 

6! 
35 

56 
21 

59 
27 

60 
44 

72 

49 

81 
50 

33 

31 

62 

29 

74 
41 

65 
33 

61 

30 

54 

42 

53 

28 

43 

30 

44 
27 

42 
31 

49 
23 

42 
36 

44 
37 

51 

36 

54 
34 

65 
32 

60 
38 

75 
36 

76 
51 

64 
43 

59 

41 

58.9 
35.5 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

45 
34 

48 
32 

63 
26 

63 

23 

49 
31 

59 
33 

71 
45 

83 

33 

54 

30 

60 
33 

74 
39 

69 
36 

60 
37 

49 
37 

43 
36 

40 
33 

48 
32 

45 
25 

51 
31 

43 
37 

42 

38 

52 

37 

60 
36 

59 
37 

58 
37 

78 
40 

74 

51 

63 
36 

57.3 
34.6 

3ft<MlN*0i]i) 

MAX 

Mm 

55 

43 

58 
32 

70 

29 

55 
28 

57 
29 

61 
48 

74 
47 

84 
33 

53 

33 

61 
35 

72 
35 

67 
38 

67 

46 

48 
37 

48 
37 

47 
38 

45 
38 

47 
28 

50 
32 

43 
38 

50 
35 

53 
35 

53 
38 

66 

38 

64 
37 

76 
39 

74 

54 

73 
37 

59.7 
37.2 

CAMERON 

MAX 

Mm 

53 

45 

74 
47 

71 
37 

59 
29 

60 
42 

79 

51 

80 
49 

75 
37 

61 
39 

71 
43 

73 
43 

72 
40 

66 
42 

53 

43 

50 

43 

46 
38 

45 
33 

55 

33 

53 
33 

47 
41 

60 

45 

60 
40 

69 
40 

64 
43 

75 
41 

71 
50 

80 
58 

70 
42 

64.1 

41.7 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

50 
42 

73 
37 

57 
27 

58 
25 

59 
45 

77 

49 

86 
52 

77 
34 

60 
32 

71 
38 

68 
39 

65 

43 

59 
43 

45 
41 

43 
40 

42 
35 

42 
32 

53 
27 

49 
32 

42 

40 

47 
42 

59 

36 

70 
37 

62 

40 

77 
35 

69 
49 

77 

57 

63 
39 

60.7 
36.9 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

47 
43 

49 
45 

70 

32 

54 
28 

58 
28 

60 

45 

76 
50 

80 
36 

58 
38 

57 
43 

67 
43 

67 
43 

67 
45 

52 

41 

48 
40 

42 
33 

42 
35 

44 
30 

52 
30 

50 
39 

47 
42 

52 

44 

60 
39 

65 
39 

58 
36 

72 
38 

70 
48 

77 
40 

56.6 
39.3 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

50 
44 

69 

43 

56 

30 

61 
32 

61 
49 

72 
53 

83 

50 

65 
39 

59 
33 

71 
40 

70 
44 

64 

40 

51 
44 

47 
41 

42 
38 

40 
36 

47 
35 

52 

29 

50 
38 

44 
42 

49 
43 

56 

40 

65 
39 

60 
39 

75 
44 

69 
51 

74 

48 

61 
38 

59.5 

40.6 

DENI50N  OAM 

MAX 

Mm 

46 
40 

57 
43 

55 
30 

58 
24 

57 
42 

69 
47 

80 
42 

79 
37 

56 
30 

66 
33 

66 
39 

61 
36 

54 
35 

49 
36 

42 
35 

42 
33 

47 
31 

49 
29 

50 
34 

49 
39 

47 

40 

56 

43 

56 
35 

60 

39 

71 
36 

70 
49 

66 
54 

59 

38 

57.8 
37.5 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

57 
39 

62 

40 

56 
27 

60 
26 

60 
42 

70 
53 

80 
44 

83 
35 

56 
29 

70 
33 

69 

37 

66 
34 

58 
35 

59 
36 

40 
34 

42 
32 

50 
25 

50 
32 

50 
35 

50 
39 

48 
41 

57 

40 

62 

37 

62 
38 

74 
36 

72 
46 

69 
58 

69 

37 

60.6 
37.2 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

50 
40 

54 
37 

70 

26 

56 
26 

56 
27 

57 
45 

75 
50 

85 

31 

53 
32 

58 

37 

71 
38 

67 
38 

64 

43 

50 

40 

44 
36 

43 
29 

46 
33 

40 

25 

48 
26 

43 
36 

42 

36 

46 
34 

56 
36 

68 
35 

61 
38 

74 
40 

74 
52 

70 
37 

56.0 
35.9 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

60 

40 

64 

30 

67 
23 

53 

23 

58 
26 

60 

5  0 

71 
46 

83 

31 

62 

32 

60 
38 

73 
37 

66 
32 

64 
33 

53 

41 

43 
34 

43 
32 

44 
35 

48 
26 

50 
26 

40 
36 

43 

36 

50 
34 

54 
36 

65 
36 

60 
36 

75 
40 

75 

50 

71 
36 

59.2 
34.9 

EVANT 

MAX 

Mm 

56 
37 

74 
50 

59 
25 

57 
31 

58 
44 

7* 

53 

86 

50 

7B 
33 

60 
32 

70 
43 

72 
43 

68 
38 

61 

42 

49 
43 

48 
39 

47 
30 

43 
33 

53 
29 

46 
30 

42 
38 

50 
41 

57 
37 

68 
39 

66 
41 

69 

41 

71 
50 

78 
54 

63 
34 

61.5 

39.4 

FERRIS 

MAX 

Mm 

49 
43 

69 
44 

61 
30 

59 
25 

59 
43 

74 
49 

81 
48 

77 
37 

61 
32 

70 
35 

70 
40 

69 

41 

63 
42 

46 
40 

44 
39 

41 
35 

44 
35 

53 
29 

50 
34 

48 
40 

46 
42 

58 
39 

64 
35 

64 

40 

72 
35 

69 
46 

77 

56 

64 
36 

60.8 
39.0 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

51 

44 

69 
42 

58 
29 

61 
27 

61 
48 

74 

50 

87 
48 

65 
39 

57 
32 

72 
36 

71 
41 

65 
38 

51 

44 

48 
41 

44 
39 

43 
33 

49 
35 

53 

29 

50 
34 

46 

41 

48 
44 

59 
39 

70 
38 

60 

39 

73 
36 

70 
52 

74 

49 

63 

37 

60.5 
39.5 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

44 
34 

47 
40 

58 
23 

55 

23 

59 
23 

58 

■,4 

71 
43 

82 
33 

54 
29 

39 
28 

73 
37 

67 
36 

55 

35 

52 

37 

40 
35 

40 
33 

38 

32 

47 
25 

50 
25 

47 
33 

42 
38 

48 
41 

56 
36 

58 
36 

58 
38 

72 
39 

69 
49 

66 
33 

55.9 
34.4 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

46 
42 

50 
38 

73 
32 

57 
25 

58 
24 

57 
45 

75 
45 

84 
36 

56 
33 

58 

33 

70 
45 

71 

38 

69 
41 

51 
41 

49 
41 

48 
29 

44 
34 

43 
28 

53 
28 

46 
36 

45 
39 

53 

41 

58 
36 

70 

37 

67 
35 

70 
35 

70 

50 

79 
37 

59.6 
36.6 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

51 

46 

73 

45 

72 

37 

56 
28 

57 
38 

78 

50 

81 
48 

78 
39 

61 
38 

71 
37 

71 
48 

70 

40 

67 

42 

51 
44 

51 

43 

50 
32 

43 
34 

53 

31 

51 
32 

45 
39 

57 
44 

59 

40 

67 
38 

68 
37 

73 
36 

72 
49 

81 
59 

73 
42 

63.6 
40.6 

GLEN  RDSE 

MAX 

Mm 

51 
42 

73 
30 

61 

25 

60 
20 

60 
47 

77 

46 

87 
40 

85 
35 

59 
27 

74 
30 

71 
34 

69 
34 

65 

34 

47 
41 

46 
40 

44 
35 

44 
35 

52 
24 

51 
29 

43 
39 

50 
42 

60 
41 

70 
31 

69 
35 

76 
35 

73 
50 

76 
54 

64 
31 

62.8 
35.9 

GOLOTHWAITE 

MAX 

Mm 

54 
41 

71 
33 

68 
28 

57 
31 

58 

42 

73 

48 

84 
51 

80 
33 

62 

35 

70 
42 

70 
36 

70 

4? 

64 
45 

49 
44 

49 
38 

52 
26 

49 
33 

53 

26 

50 
34 

43 
37 

48 
39 

54 
31 

66 
39 

68 
35 

74 
45 

73 
49 

74 

52 

64 
35 

62.4 
38. 5 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

50 
36 

57 
30 

65 
21 

57 
21 

60 
22 

61 
47 

74 
43 

84 
33 

50 
29 

59 
32 

74 
39 

66 
34 

63 

38 

51 
40 

42 
36 

41 
32 

41 
34 

42 
24 

50 
25 

42 
38 

43 
38 

52 

35 

55 

37 

68 
42 

61 
39 

76 
40 

75 

50 

64 
32 

56.0 
34.5 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

53 

42 

71 
33 

58 
25 

59 
22 

60 

47 

75 
52 

87 
46 

84 
35 

58 

30 

73 
34 

72 
38 

68 
36 

64 
40 

46 
41 

44 
40 

43 
33 

44 
39 

53 
26 

51 
32 

43 
39 

50 
42 

59 

41 

69 

37 

68 
41 

77 
39 

76 
50 

72 

5? 

63 
35 

62.2 
36.2 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

45 
38 

52 

42 

67 
31 

55 

25 

48 
31 

56 

42 

72 

48 

84 
39 

54 
32 

57 
35 

71 
39 

67 
39 

62 

40 

49 
39 

43 

37 

42 
34 

40 
33 

46 

28 

50 
30 

47 
38 

43 
40 

47 
39 

57 
36 

68 
38 

57 
37 

74 
43 

68 
51 

73 
40 

56.9 
37.3 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

44 
38 

48 
43 

64 

28 

54 
25 

58 
28 

57 

45 

69 
41 

78 
39 

51 
31 

57 
32 

67 
35 

69 
37 

61 
39 

50 
37 

41 

36 

41 
34 

41 
33 

48 
28 

52 
29 

48 
37 

42 

41 

45 
39 

58 
35 

57 
36 

56 
37 

70 
40 

67 
49 

68 
35 

55.6 

36.0 

GR0ES8ECK 

MAX 

Mm 

47 
43 

52 

44 

72 

36 

51 
31 

58 
31 

60 
31 

76 
49 

78 
40 

59 
35 

60 
37 

66 

46 

65 

48 

70 
43 

53 

42 

50 
40 

45 
36 

45 
33 

44 
31 

53 

30 

54 
40 

49 
41 

56 
39 

60 

40 

64 
42 

56 
38 

72 

40 

68 
50 

76 
40 

59.5 
39.1 

HAMILTON 

MAX 

Mm 

51 
42 

51 
32 

73 

28 

56 
25 

58 

27 

57 
46 

76 
46 

86 
33 

56 
30 

59 

31 

71 
36 

69 
37 

67 
37 

51 
43 

46 
39 

46 
28 

46 
34 

42 
26 

51 
26 

44 
33 

43 
38 

49 
34 

54 
35 

71 

37 

61 
35 

75 
35 

71 
50 

76 
38 

39.2 
35.1 

»  Notes  Following  Station  Indo; 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

FEBRUARY 


Station 

Day 

of  Month 

4. 
03 

'| 

2    | 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8  1 

3 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

2, 

22  | 

23  1 

u 

25  1 

26 

77 

28      29  |  30      31 

> 

< 

HENRIETTA 

MAX 
M1N 

49 
32 

52 
32 

6^ 
It 

53 

26 

58 
33 

60 
45 

71 
45 

82 
34 

55 
26 

59 
34 

71 
36 

64 

33 

56 
36 

49 
37 

39 
36 

41 
34 

40 
32 

46 
24 

50 
24 

45 
32 

47 

37 

50 
38 

57 
36 

5  6 
36 

66 
33 

76 
44 

74 

50 

63 
32 

37.0 
34.4 

hicq 

MAX 

MIN 

51 

41 

72 
35 

63 

17 

58 
22 

58 

43 

74 

85 

46 

84 
32 

58 
2-5 

72 
42 

71 
38 

33 

64 
42 

46 
40 

45 

47 
29 

43 
32 

51 

24 

50 
30 

42 
37 

50 

40 

60 
33 

69 
36 

6  5 
37 

73 
34 

73 

48 

52 

63 
36 

61.9 
36.7 

HULSBORD 

MAX 

MIN 

43 
42 

49 
42 

28 

56 
29 

57 
29 

58 

44 

76 
50 

83 
36 

53 
36 

57 
36 

70 
46 

71 

45 

68 
45 

52 

41 

49 

40 

43 
36 

40 
36 

43 
28 

52 

26 

47 
39 

44 
39 

49 
38 

60 
36 

7  0 
41 

61 
42 

73 
42 

69 

4h 

78 
37 

58.8 
38.6 

JACKS80R0 

MAX 

MIN 

52 
36 

02 
37 

55 
2.6 

60 
31 

59 

47 

70 
51 

82 
62 

84 
32 

62 
31 

74 

42 

74 
37 

63 

34 

58 
3B 

42 
38 

42 
35 

45 
32 

45 
32 

50 
25 

49 
34 

42 
38 

52 

38 

57 
38 

66 
38 

66 
37 

76 
42 

76 
49 

77 
33 

62 

34 

60.9 
36.1 

KAUFMAN 

MAX 

MIN 

45 
42 

48 

44 

to 

32 

57 
2S 

60 
29 

39 

44 

75 
47 

81 
38 

54 
33 

61 
37 

70 
38 

70 

41 

66 

41 

52 

40 

49 

39 

42 
34 

41 
35 

46 

29 

54 
30 

51 
37 

43 
44 

49 
41 

59 

37 

5  4 
37 

56 
39 

73 

41 

7  0 
48 

75 
36 

36.6 
38.0 

KILLEEN 

MAX 

MIN 

65 

36 

73 

42 

7i 

54 

62 

28 

60 
41 

77 
52 

83 

45 

64 

37 

60 
36 

71 
36 

72 

43 

70 
49 

64 
42 

56 
40 

62 

44 

50 
38 

44 
33 

54 

36 

54 
31 

46 
34 

55 

38 

60 
43 

68 
42 

69 

36 

73 
39 

72 
50 

60 

50 

68 
54 

64.4 

41.0 

LAVON  DAM 

MAX 
MIN 

43 
39 

59 

43 

64 

32 

55 

27 

59 
28 

59 

44 

71 
48 

80 
39 

5? 
34 

58 
34 

70 
37 

68 

42 

61 
41 

50 
39 

43 
37 

43 
35 

41 
34 

46 
31 

52 
32 

49 
39 

48 
40 

50 
39 

57 
37 

61 

40 

57 
40 

72 

40 

6  9 
49 

72 
39 

57.5 
37.8 

HARL1N 

MAX 

MIN 

50 
45 

74 
46 

66 

3  2 

57 
27 

57 
40 

80 

46 

80 
49 

72 
38 

60 
35 

69 
45 

70 
46 

70 
39 

55 

44 

53 

43 

49 
36 

45 
32 

54 

28 

46 
36 

45 
40 

5  5 
43 

59 
39 

67 
37 

62 
37 

73 
36 

69 

47 

62 
36 

63 
39 

62.4 
40.0 

MC  GREGOR 

MAX 

MIN 

45 
41 

57 
45 

73 

30 

55 
28 

58 
29 

57 
43 

75 
50 

63 
33 

60 
35 

62 
35 

70 
47 

72 

41 

68 

43 

52 

42 

50 
41 

46 
33 

41 
35 

43 

29 

53 
29 

45 
36 

43 

51 

40 

57 
36 

66 

38 

60 
35 

73 
43 

71 

49 

79 
39 

59.5 
38.2 

MC  KINNEY 

MAX 

Mm 

48 
41 

63 
43 

52 
28 

59 
27 

58 

45 

70 

50 

80 
46 

74 
37 

57 
32 

69 
37 

69 
39 

64 
40 

55 

38 

46 
37 

42 
34 

40 
34 

49 
33 

52 
29 

47 
35 

44 
38 

48 
40 

52 
36 

59 
37 

59 

41 

72 
42 

65 

48 

72 
56 

61 
36 

58.1 
36.6 

MEX1A 

MAX 

MIN 

47 
42 

50 

45 

70 
33 

55 

31 

58 
34 

60 
42 

75 
48 

79 
37 

55 

36 

60 
40 

67 
46 

67 
46 

69 
45 

52 

41 

50 
39 

44 
35 

44 
32 

43 
29 

54 

31 

48 
37 

50 
40 

57 
43 

56 

39 

64 

39 

58 
42 

71 

45 

70 

3  5 

75 
38 

56.9 
39.6 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

53 
40 

66 
34 

57 
28 

59 

28 

59 

43 

72 

50 

85 
46 

54 
35 

61 
33 

74 
37 

69 
40 

62 
41 

49 
42 

44 
39 

42 
37 

46 
34 

43 
34 

51 
27 

43 
36 

42 
38 

53 

39 

57 
39 

66 
39 

3  8 
43 

76 
39 

73 
48 

65 
47 

61 
38 

58.6 
38.4 

NAVARRO  MILLS  0AM 

MAX 

MIN 

46 
42 

49 
45 

71 
31 

54 
28 

57 
34 

60 
45 

75 
49 

81 
37 

54 
35 

58 
33 

66 
44 

68 
40 

67 
43 

53 

41 

49 
40 

43 
35 

41 
33 

47 
29 

52 
31 

46 
38 

47 
41 

51 
40 

57 
36 

65 
40 

58 
36 

75 
37 

67 
46 

73 
33 

56.4 
38.1 

OLNEY 

MAX 

MIN 

62 
35 

58 
35 

59 
23 

59 

27 

62 
43 

73 

82 

41 

71 
31 

60 
30 

75 
36 

68 
35 

63 
33 

60 
35 

43 
33 

46 
34 

39 
30 

45 
32 

53 
26 

43 
34 

42 
38 

52 
40 

56 
34 

67 
36 

60 

42 

76 
49 

75 
49 

69 
44 

64 
38 

60.1 
36.2 

PARIS 

MAX 
MIN 

43 
3B 

47 
41 

62 
26 

53 

28 

58 

31 

56 

44 

69 

48 

60 

39 

50 
30 

53 
33 

67 
37 

69 
39 

59 
36 

51 
36 

51 
34 

40 
33 

43 
29 

49 
27 

52 
29 

53 

36 

42 
40 

43 

40 

55 

40 

53 

40 

61 
39 

70 
42 

70 
49 

66 
36 

56.0 
36.4 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

43 
35 

48 

40 

60 
28 

55 
28 

59 
32 

58 
45 

70 
47 

60 
36 

53 

30 

58 
32 

69 
36 

6  6 
37 

57 
37 

50 

37 

40 
35 

41 
32 

40 
32 

47 
25 

51 
26 

46 
35 

42 
36 

46 
39 

57 
37 

58 
37 

55 
40 

72 

40 

63 
50 

69 
36 

55.7 
35.8 

PROCTUR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

52 

42 

55 

33 

70 
29 

56 
26 

58 
29 

5=> 
48 

75 
48 

75 
34 

58 
31 

60 
33 

71 

40 

67 
37 

65 

38 

52 
43 

46 

39 

44 
31 

46 
33 

41 

28 

50 
30 

44 
36 

43 

37 

51 
33 

55 

37 

66 

38 

60 

38 

75 
40 

72 

53 

70 
38 

58.4 
36.6 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

65 
39 

68 
38 

54 
27 

54 
29 

60 
42 

70 
43 

61 
47 

71 
30 

62 
32 

74 
44 

68 
34 

63 
35 

57 
43 

47 
41 

43 
36 

47 
27 

42 
26 

48 

26 

46 
35 

42 
36 

50 
38 

57 
34 

65 
37 

60 
36 

75 
43 

75 
53 

70 
51 

59 
39 

59.8 
37.1 

OUINLAN 

MAX 

MIN 

50 
43 

65 

45 

61 

2' 

59 

30 

58 

42 

69 

49 

81 
47 

79 
39 

57 
31 

66 
37 

72 

41 

71 
40 

63 
40 

48 
39 

-2 

36 

42 
34 

47 
34 

52 
29 

50 
33 

49 

40 

41 

41 

58 

40 

61 
36 

60 

43 

62 
42 

72 

41 

71 
49 

62 

36 

59.6 

36.8 

RANGER  1  W 

MAX 
MIN 

59 
39 

65 
33 

5". 
25 

56 
30 

59 
43 

69 

50 

61 
48 

72 
30 

58 
35 

70 
41 

65 
37 

61 
43 

59 

41 

46 
39 

43 
33 

43 
28 

40 
32 

49 

26 

45 
36 

41 
36 

50 
38 

53 

32 

64 
38 

62 
38 

74 
40 

73 
49 

68 
54 

59 

35 

58.5 

37.5 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

55 

39 

63 

30 

6? 

24 

56 
25 

57 
31 

61 
45 

74 
46 

64 
32 

52 
27 

62 
32 

72 
39 

6  6 

34 

66 
36 

50 
43 

-8 
29 

50 
32 

50 

32 

40 

26 

51 
26 

41 
36 

43 
36 

52 

34 

56 
36 

56 

39 

66 
39 

75 
44 

75 
51 

68 
36 

59.3 

35.1 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

MIN 

51 
45 

72 
46 

71 
34 

58 
32 

59 
39 

78 

48 

61 
47 

76 
38 

59 

3  5 

69 

47 

70 
47 

70 

42 

69 
43 

52 

43 

50 

42 

46 
38 

44 
33 

52 
31 

52 
35 

45 
40 

57 

44 

58 

38 

65 
39 

65 
41 

70 
36 

69 
48 

79 
57 

78 
39 

63.0 
41. C 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

MIN 

43 
33 

48 
41 

60 

25 

55 

24 

58 
29 

56 

44 

70 
47 

80 
36 

53 
30 

59 
30 

62 
39 

66 

37 

56 

36 

51 
35 

40 

35 

42 
32 

42 
31 

46 

26 

50 
28 

49 
35 

42 

38 

42 

40 

58 
36 

55 

39 

57 
39 

70 
42 

67 

49 

67 
31 

53.2 

35.3 

SPRINGTOWN 

MAX 

MIN 

45 
34 

49 
38 

67 
23 

55 

24 

61 
34 

59 

,5 

70 
48 

64 
34 

54 
26 

59 
25 

72 
33 

68 

31 

60 
33 

44 
38 

42 
35 

41 
33 

47 
33 

45 
25 

51 
26 

44 
36 

41 
37 

42 
40 

58 

34 

67 
36 

56 
38 

76 
39 

71 
90 

66 
36 

57.0 
34.! 

STEPHENVILLE  6  SH 

MAX 
MIN 

SIILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

48 
43 

51 
45 

72 
34 

56 
29 

58 
30 

57 
43 

72 
47 

81 
37 

57 

3< 

56 
36 

69 
45 

69 

44 

69 
45 

51 

41 

51 

41 

50 
33 

43 
35 

45 
31 

53 
33 

45 
38 

47 

40 

55 

41 

05 
36 

66 
33 

63 
39 

73 
41 

71 

51 

80 
41 

59. J 

39.1 

TAYLOR 

MAX 

MIN 

48 
40 

52 

47 

73 

38 

57 
30 

56 
32 

57 
45 

79 
50 

80 
39 

56 

38 

63 
38 

70 
41 

70 
62 

73 

44 

52 

44 

52 

44 

50 
34 

45 
35 

44 
32 

53 
34 

45 
40 

50 
42 

57 
40 

58 
39 

66 

40 

65 
40 

70 
42 

70 
52 

81 
42 

60.5 
40.1 

TEMPLE 

MAX 

MIN 

51 
46 

36 

33 

57 
34 

57 
40 

46 

39 

37 

58 
41 

61 

72 
44 

70 

49 

44 

52 

42 

48 
37 

42 
38 

44 
31 

32 

40 

48 
41 

54 
40 

59 

41 

66 
39 

64 

41 

70 
46 

69 

41 

40. C 

THROCKMORTON 

MAX 

MIN 

50 
36 

56 
35 

62 
22 

55 

25 

58 

31 

61 

..5 

73 
46 

61 
31 

5  6 
29 

60 
32 

74 
35 

62 
33 

59 
37 

52 
40 

42 
35 

43 
29 

41 
31 

42 
25 

46 
26 

40 
37 

42 

38 

49 
33 

56 
33 

65 
38 

66 
39 

76 
43 

76 
90 

64 
33 

57.! 

34.6 

WACO  UAM 

MAX 
MIN 

47 
42 

50 
43 

74 

32 

56 
29 

58 

31 

57 

46 

76 

44 

77 
37 

55 

35 

59 
33 

66 
46 

69 

42 

68 

44 

56 

42 

50 
41 

45 
35 

41 
35 

44 
31 

52 
33 

46 
36 

47 
41 

53 

40 

56 

36 

66 
41 

60 
38 

70 

41 

58 
51 

81 
39 

58.? 

WACO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

51 
46 

73 

45 

57 

33 

60 
28 

58 

47 

76 
52 

62 

46 

59 

39 

58 
37 

70 
50 

71 
46 

70 

,2 

54 

44 

51 
45 

46 

-2 

42 
37 

43 
36 

51 
33 

48 
37 

45 
43 

53 

.5 

56 
42 

67 
40 

61 

42 

73 
39 

69 

51 

60 

33 

64 

41 

60.3 
42.2 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

50 
42 

71 

42 

28 

60 
29 

59 

44 

77 

51 

62 
47 

77 
36 

60 

32 

71 
36 

70 
40 

69 
42 

61 
41 

63 

40 

45 

3e 

42 

34 

43 
33 

52 
30 

48 
33 

49 
33 

48 

36 

60 
36 

66 
35 

67 
39 

73 
36 

71 
46 

77 

57 

64 
36 

61.9 
38.4 

WEATHERFORD 

MAX 

MIN 

48 
38 

49 
38 

65 
25 

55 

25 

59 
30 

59 
45 

71 
51 

84 
33 

52 

32 

59 
33 

72 

41 

67 
41 

60 
40 

47 
36 

42 
37 

40 
32 

46 
33 

42 
27 

50 
27 

43 
28 

42 
38 

49 
38 

57 
36 

67 

37 

60 
40 

76 
41 

71 
50 

66 
35 

57.1 
36.0 

WHITNEY  DAM 

•            •            • 

MAX 
MIN 

50 
42 

50 

38 

74 

31 

56 
26 

57 
27 

59 
49 

77 
43 

85 
37 

55 

3< 

59 
39 

70 
41 

71 

42 

67 
44 

52 

41 

48 

41 

44 
37 

41 
35 

43 
29 

52 

30 

46 
3B 

46 
39 

50 
42 

56 
35 

70 
38 

60 
36 

74 
37 

70 

51 

78 
41 

59.3 
37.9 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 
MIN 

60 

47 

70 
48 

39 

66 

34 

67 
43 

78 

53 

75 
55 

69 

41 

63 
37 

68 

40 

71 
47 

■»1 

47 

64 
45 

60 
45 

53 
'2 

46 
36 

50 
35 

56 
30 

50 
37 

51 
40 

61 
47 

64 
43 

64 
42 

70 
46 

72 

44 

70 
48 

78 
54 

72 
43 

64.6 

43.2 

ATHENS 

MAX 
MIN 

49 

45 

69 

48 

66 
34 

59 
30 

58 

44 

75 
54 

62 

51 

77 
39 

61 
35 

69 
45 

69 

47 

67 

45 

66 

40 

50 

40 

44 
40 

4? 
33 

49 

34 

55 
30 

54 
39 

48 
42 

56 
43 

60 
42 

64 
39 

64 
46 

72 

43 

70 
47 

73 
52 

69 
39 

62.2 
*1.7 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

50 
44 

70 

49 

67 
33 

58 
27 

57 
38 

75 
54 

74 
43 

73 
43 

58 

31 

61 
42 

70 
46 

68 
43 

63 
36 

54 
40 

63 

38 

41 
36 

46 
36 

56 
29 

53 
36 

51 
42 

50 

44 

63 

43 

61 
36 

67 
43 

71 
42 

72 
41 

74 
48 

71 
41 

61.3 

40.3 

See  Reference  Notes  following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Daj 

of  Month 

01 

M 

'l 

2  1 

3 

4  1 

5 

E 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13  1 

14  I 

IS 

16  | 

17 

18 

19  1 

20  | 

21 

22  1 

23 

2  i 

25  I 

26  1 

27 

28  1  29  1  30  1  31 

> 
< 

CENTER 

MAX 

MIN 

53 

45 

53 

46 

08 

34 

58 

24 

57 
24 

60 

42 

77 
41 

77 
42 

56 
33 

61 
34 

63 

38 

70 

38 

66 
38 

55 

36 

44 
39 

44 
35 

42 
36 

46 
27 

58 
27 

55 

30 

47 
41 

51 
41 

63 
33 

61 
36 

65 
39 

70 
39 

71 

39 

74 
37 

59.6 
36.2 

CENTERVILLE 

MAX 

MIN 

50 
47 

54 
48 

72 
37 

57 
27 

52 
28 

62 
41 

78 
48 

78 
40 

55 

33 

62 
42 

68 
44 

03 
46 

70 
46 

55 
42 

52 

40 

45 

37 

43 
32 

47 

31 

55 
32 

49 
37 

52 

40 

58 
42 

61 
37 

64 

43 

63 

37 

74 
41 

70 
50 

77 
42 

60.3 
39.8 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 

MIN 

43 
-2 

47 

43 

04 
28 

54 
27 

59 
27 

56 
41 

69 
42 

78 
41 

59 

30 

53 
30 

64 

34 

69 

39 

60 
35 

50 
36 

39 

34 

41 
33 

42 
30 

50 
29 

54 
29 

43 
33 

45 

38 

45 
39 

59 
36 

55 

38 

60 
40 

66 
40 

70 

44 

69 
37 

55.6 
33.5 

COLOSPPING  5  SS» 

MAX 

MIN 

58 

49 

67 
50 

70 
40 

58 
27 

57 
28 

64 

43 

76 
47 

72 
46 

57 
39 

62 

40 

69 

43 

73 

47 

70 
42 

56 
41 

50 
41 

47 
39 

46 
31 

48 
28 

57 
29 

44 
36 

53 
41 

56 

45 

63 
36 

63 
40 

69 
42 

68 
44 

08 
47 

74 
43 

61.3 
40.2 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 
MIN 

56 
49 

76 
48 

58 
41 

96 

37 

62 
44 

80 

53 

75 
53 

59 

41 

62 
38 

68 
43 

71 
45 

69 

46 

55 

47 

60 
46 

49 
43 

45 
38 

50 
36 

56 
31 

43 
39 

50 

42 

60 

48 

62 
42 

62 

41 

65 

46 

71 
44 

66 

50 

79 
55 

66 
43 

61.9 

43.9 

CQNROE 

MAX 

MIN 

59 

50 

67 
53 

71 
42 

59 

30 

59 
32 

64 
46 

79 
46 

75 
48 

59 
39 

65 
39 

70 
44 

73 
48 

72 
44 

56 
47 

68 

43 

49 
39 

48 
34 

50 
31 

59 
31 

43 
40 

59 
42 

60 
45 

65 

41 

66 
42 

72 
46 

72 
47 

70 

50 

78 
45 

63.5 
42.3 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

56 

48 

56 

48 

70 
40 

57 
29 

58 
29 

03 
43 

78 
46 

78 
42 

55 
38 

62 
38 

70 
43 

68 
43 

70 
44 

59 
43 

51 
40 

52 

37 

52 

31 

48 
29 

56 

31 

51 
37 

49 
41 

56 

45 

62 

38 

64 

38 

65 
38 

67 
38 

72 

49 

75 

44 

61.4 
39.6 

OAINGERFIELO  9  S 

MAX 

MIN 

48 

42 

67 
46 

64 

33 

61 
30 

58 
42 

68 
53 

79 
46 

76 
42 

55 
35 

64 
40 

71 
41 

67 

40 

59 

37 

53 
38 

41 

36 

41 
36 

47 
35 

54 
30 

53 
36 

49 
41 

53 

43 

60 
42 

59 

41 

62 

42 

69 
42 

71 
47 

71 

53 

69 
40 

60.3 
40.3 

DIALVILLE  2  « 

MAX 

MIN 

51 
45 

69 
48 

58 

34 

58 
32 

56 

45 

74 

46 

79 
50 

70 
39 

58 
34 

66 
44 

67 
44 

66 

46 

58 
40 

50 
40 

43 
37 

43 
34 

45 
30 

55 
29 

51 
37 

47 
40 

55 
44 

59 

40 

64 
37 

65 
43 

67 
43 

71 
47 

73 

52 

63 
39 

60.0 
40.7 

EMORY 

MAX 

MIN 

44 
42 

48 
43 

06 
27 

54 
25 

60 
27 

58 

45 

67 
45 

61 
39 

52 

32 

57 
33 

67 
35 

71 
40 

64 
39 

52 
38 

42 
36 

41 
34 

44 
33 

48 
29 

53 

29 

50 
37 

44 

40 

50 
39 

59 
36 

59 
36 

57 
40 

72 
40 

70 
48 

71 
37 

57.2 
36.6 

EVADALE 

MAX 

MIN 

70 
54 

69 
63 

72 
44 

58 
28 

57 
35 

64 
48 

80 
45 

71 
49 

63 

37 

64 

41 

67 
41 

72 

51 

71 
39 

57 
39 

53 

44 

50 

41 

47 
32 

49 
30 

60 
34 

47 
40 

53 
43 

57 

47 

65 

41 

62 

42 

72 
46 

71 
47 

68 
50 

72 
48 

62.9 
42.8 

FaIRFIELO 

MAX 

MIN 

51 

45 

71 
46 

69 
32 

58 
28 

57 
43 

77 
50 

79 
48 

76 
38 

55 

34 

74 
47 

67 
45 

67 
42 

66 
45 

48 

41 

47 
35 

45 
31 

54 
28 

52 
36 

47 
40 

56 
44 

37 

64 
39 

63 
43 

71 
35 

71 
47 

76 
55 

73 

38 

62.8 

40.4 

FRANKLIN 

MAX 

MIN 

55 
46 

72 

47 

64 
35 

58 
30 

59 
42 

77 
50 

78 
49 

66 
38 

62 

36 

68 
46 

66 

43 

71 

44 

64 
49 

54 

43 

49 
42 

50 
42 

49 
39 

55 
30 

53 
35 

47 
40 

55 

46 

66 

48 

64 
36 

63 

42 

72 
39 

68 
46 

78 
55 

65 

41 

62.4 
42.2 

OILMER  2  W 

MAX 

MIN 

45 
42 

49 
44 

70 
31 

54 
23 

61 
24 

61 
40 

72 
41 

60 

40 

54 

33 

57 
35 

65 
35 

70 

34 

65 
37 

52 

37 

41 
36 

41 
35 

41 
29 

47 
24 

55 

25 

50 
33 

45 

40 

52 

41 

61 
34 

58 

42 

38 

70 

72 

48 

71 
35 

57.7 
35.4 

GLAOEXATER 

MAX 

MIN 

46 
43 

50 
45 

70 
33 

56 
26 

60 
35 

62 
45 

75 

46 

80 

41 

65 
35 

59 
35 

67 
42 

70 

45 

65 
39 

53 

38 

42 
38 

42 
36 

43 
34 

50 
27 

56 
32 

51 

41 

47 
43 

52 

41 

62 

39 

60 
40 

60 

41 

70 
46 

70 

48 

72 
40 

59.1 
39.1 

GROVEION  2  NNW 

MAX 

MIN 

64 
49 

70 
55 

57 

38 

55 

26 

58 
35 

79 
56 

76 
46 

70 
42 

62 
34 

67 
45 

73 
42 

70 

48 

63 

42 

52 
44 

46 
41 

44 
37 

48 
30 

57 

29 

49 
32 

47 
40 

56 
45 

64 

43 

63 

37 

66 
43 

61 
37 

69 
44 

73 

49 

70 
41 

61.8 
41.1 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

64 
48 

66 
49 

69 
39 

57 
23 

60 
30 

63 

44 

79 
41 

77 
49 

60 
36 

60 
42 

68 
42 

73 

45 

68 
36 

57 
42 

46 
41 

45 
36 

44 
36 

46 
25 

58 
28 

52 
38 

50 
42 

54 

45 

60 
32 

64 

36 

69 
38 

71 
38 

73 

47 

74 
40 

61.7 
38.9 

HEMPSTEAD 

MAX 

MIN 

55 
50 

63 
53 

69 
42 

57 
36 

58 
37 

63 

,8 

78 
52 

73 
44 

57 
42 

65 
42 

70 
43 

73 

50 

69 

47 

55 
46 

60 
45 

50 
40 

50 
37 

50 
32 

57 
33 

50 
33 

58 
44 

65 

44 

63 
43 

63 
45 

71 
46 

70 
52 

68 
53 

78 
46 

62.6 
43.6 

HENDERSON 

MAX 

MIN 

47 
42 

50 
43 

65 
32 

57 
25 

58 
26 

02 

43 

74 
51 

78 
39 

61 

40 

55 
38 

64 
41 

08 

40 

64 
37 

54 
38 

44 
37 

52 
35 

44 
36 

45 
26 

54 
28 

53 
35 

45 
42 

46 
41 

60 
36 

62 
41 

60 
42 

68 
44 

70 

46 

71 
36 

58.3 
37.9 

HUNTSvlLLE 

MAX 
MIN 

54 
48 

62 
53 

09 
40 

58 
34 

57 
37 

63 

43 

78 
56 

74 
43 

55 

39 

61 
39 

70 

47 

72 
49 

71 
45 

56 
44 

56 
41 

46 
38 

44 
34 

48 
31 

56 

31 

44 
39 

54 

42 

58 
45 

62 

42 

65 
45 

66 

47 

72 
48 

70 

50 

78 
43 

61.5 
42.6 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

MIN 

58 
41 

60 
49 

67 

36 

58 
29 

57 
30 

62 

43 

79 
49 

75 
46 

58 
36 

62 

37 

68 
44 

72 

47 

70 
39 

57 
36 

47 
41 

45 
37 

43 
35 

47 
29 

58 
29 

51 
35 

50 
41 

54 

45 

62 

37 

62 

38 

71 
44 

69 
44 

71 

43 

74 
42 

61.0 
39.5 

JACKSONVILLE 

MAX 

MIN 

51 
44 

71 
48 

65 
34 

58 
29 

56 
40 

75 
54 

80 
48 

71 
38 

61 
33 

67 

45 

66 
41 

67 

46 

64 
40 

52 

40 

43 

38 

43 
34 

46 
31 

56 
29 

52 

36 

50 
40 

55 
42 

61 
41 

64 

37 

63 
44 

70 
43 

73 
45 

74 

52 

74 
38 

61.7 
40.4 

JASPER  3  Sw 

MAX 

MIN 

67 
52 

69 

53 

72 

39 

59 
22 

58 
29 

79 

48 

79 
39 

75 
49 

62 
39 

64 

40 

70 
42 

72 
44 

73 
36 

59 
41 

55 

40 

47 
37 

49 
34 

48 
23 

59 
28 

51 
36 

52 

42 

57 
45 

64 
33 

64 
36 

77 
45 

73 
39 

74 

38 

74 
43 

64.4 
39.0 

KARNACK 

MAX 

MIN 

48 
44 

67 
48 

6b 
35 

60 
29 

57 
38 

73 

53 

78 
42 

76 
45 

55 
38 

64 
38 

69 
38 

66 
41 

60 
39 

53 

41 

42 

40 

42 
36 

48 
38 

56 
31 

55 

36 

50 
44 

50 
44 

61 

45 

60 

40 

60 
41 

71 
40 

71 
40 

72 

46 

70 
43 

60.7 
40.6 

KIRbYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

MIN 

69 
62 

72 
42 

70 
43 

57 
26 

62 
33 

82 
55 

76 
43 

71 
54 

65 
35 

68 
42 

72 
46 

74 

47 

70 
37 

55 

43 

50 

45 

48 
40 

49 
33 

61 
28 

56 
32 

48 
40 

54 

45 

65 

47 

64 
38 

73 
41 

73 
47 

70 
44 

73 

47 

70 
46 

64.9 
42.2 

LINDEN 

MAX 

Mm 

44 

41 

48 
42 

69 

31 

55 

24 

61 
25 

60 
41 

71 
41 

79 
41 

53 
32 

55 

32 

66 
35 

72 
34 

62 
33 

53 
36 

40 
35 

42 
35 

40 
30 

49 
25 

56 
27 

54 
37 

44 
41 

48 
42 

62 
35 

56 
36 

61 
39 

69 
39 

72 
41 

72 
32 

57.6 
35.1 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

59 
49 

63 
54 

68 
42 

58 
26 

56 
25 

64 

47 

78 
44 

73 
44 

58 
37 

63 

33 

66 

45 

73 
46 

70 
44 

60 
41 

55 

42 

47 
40 

46 
33 

47 
28 

57 
28 

47 
32 

53 

42 

57 
45 

62 
36 

62 

42 

68 
42 

68 

47 

69 
48 

74 
44 

61.5 
40.4 

LONGVIEW 

MAX 

Mm 

50 
43 

50 
44 

70 

33 

55 

27 

60 
30 

63 
45 

64 
48 

79 
41 

55 

35 

58 
33 

65 
41 

70 

41 

65 
38 

55 

36 

55 
37 

42 
36 

40 
33 

45 
2' 

56 
33 

52 
37 

47 
41 

50 
42 

63 
38 

60 
39 

63 

43 

70 
43 

72 
46 

74 
39 

56.9 
38.4 

LOVELAOY 

MAX 

Mm 

54 

48 

57 

50 

72 

38 

58 
27 

56 

31 

63 

42 

79 

47 

72 

41 

55 

36 

61 
38 

69 
42 

71 
46 

70 
44 

55 

43 

52 

41 

47 
39 

44 
31 

49 
30 

58 
32 

57 
34 

52 
-2 

56 

43 

63 
36 

04 
41 

63 
36 

62 

37 

71 

49 

76 
41 

60.9 
39.5 

L4F« |K  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

58 
52 

70 
50 

56 

33 

57 
27 

64 
39 

79 

46 

78 
45 

70 
43 

61 
36 

69 

48 

72 

45 

72 

48 

56 
42 

54 
42 

47 

42 

43 
35 

47 
32 

57 
27 

51 
32 

48 
43 

57 

48 

64 

40 

65 
39 

69 

41 

68 
38 

71 
42 

75 
50 

68 

45 

62.4 

41.1 

MSlSuNVlILt 

MAX 

Mm 

56 
48 

72 
48 

69 

38 

57 
30 

53 
43 

78 
55 

77 
48 

73 
40 

61 

36 

63 
47 

70 
45 

71 

57 

70 
46 

55 

43 

49 

41 

45 
36 

47 
34 

57 
29 

54 
38 

48 
40 

58 
46 

63 

42 

64 
39 

69 
44 

73 
40 

70 
48 

78 
54 

77 
42 

63.8 
42.6 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

45 
42 

50 
45 

67 
34 

55 
25 

60 

27 

67 
43 

72 
42 

78 

41 

53 
35 

56 

37 

63 
38 

6  8 
40 

63 
31 

53 
32 

50 
35 

41 
36 

40 
33 

41 
28 

55 

30 

50 
39 

47 
41 

50 
41 

60 
38 

57 
40 

62 

41 

68 
42 

71 
42 

73 
41 

57.7 
37.1 

MINEOLA  6  ENE 

MAX 

Mm 

48 
43 

68 
47 

60 

30 

61 
21 

59 
38 

69 
45 

81 
40 

76 
40 

60 
34 

67 
37 

71 
36 

66 
36 

57 
38 

50 
39 

47 
37 

42 
35 

47 
28 

55 
22 

52 
30 

46 
40 

54 
42 

58 

41 

59 
32 

60 
44 

71 
35 

72 
46 

73 

54 

68 
36 

60.6 
37.4 

MOUNT  PLEASAN1 

MAX 

Mm 

48 
41 

49 
43 

06 
26 

55 
22 

63 
22 

59 

42 

71 
38 

79 
36 

51 
31 

56 
32 

66 
35 

71 

32 

63 
34 

53 
35 

41 

35 

44 
35 

40 
31 

48 
27 

54 
30 

55 

31 

45 
40 

49 

41 

55 
35 

56 
39 

61 
33 

70 
39 

71 

42 

72 
35 

57.5 
34.5 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

43 

41 

47 
42 

6b 
26 

53 
27 

62 

33 

58 
44 

71 
47 

80 
40 

51 

30 

56 
32 

65 
36 

70 

36 

62 

36 

52 

37 

40 

35 

40 
34 

39 

30 

49 
25 

53 
27 

52 
32 

44 

40 

49 
39 

56 

38 

58 
38 

59 
40 

70 
40 

70 

48 

70 
33 

56.6 
35.9 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

54 

47 

54 

46 

69 
38 

58 
26 

58 
31 

63 

48 

77 
44 

78 
43 

57 
36 

62 

43 

65 

42 

72 

45 

69 

41 

56 

41 

47 
40 

46 
36 

44 
34 

46 

28 

58 
29 

54 
38 

49 
42 

54 
44 

64 
35 

64 

38 

70 
43 

65 
39 

71 

42 

73 
41 

60.7 
39.3 

NEWTON 

MAX 

Mm 

68 
58 

72 
SB 

71 
33 

58 
25 

57 
25 

64 
43 

80 
43 

72 
43 

61 
36 

62 
35 

69 

44 

72 

47 

73 

37 

60 
37 

51 

45 

47 
39 

48 
37 

50 
28 

60 
26 

50 
32 

50 
44 

55 

45 

62 
35 

63 
35 

73 
40 

74 
40 

71 
42 

74 
45 

63.1 
39.3 

PALESTINE 

MAX 

MIN 

48 
43 

52 

46 

70 
33 

57 
34 

58 
39 

60 
48 

75 
54 

78 
38 

53 

36 

62 
37 

67 
46 

63 
46 

68 
42 

53 

39 

50 
38 

43 
33 

45 
30 

46 
30 

56 
33 

51 
38 

48 
40 

59 

39 

61 
37 

64 
40 

63 

44 

70 
46 

70 
50 

75 
39 

59.5 
39.9 

POYNOR  1  NE 

MAX 
MIN 

51 
44 

70 
47 

61 
35 

58 
29 

58 
43 

7* 

53 

80 
52 

70 
37 

61 
35 

67 
45 

67 

45 

66 

46 

62 

40 

51 
40 

43 
38 

43 
34 

47 
31 

55 
32 

51 
39 

48 
40 

57 

43 

61 

40 

64 
38 

63 

46 

72 
44 

71 

49 

75 
59 

62 

40 

61.1 

41.6 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

FEBRUARY 


Station 

Da] 

of  Month 

9 

1  | 

2  1 

3 

4    1 

5  1 

6 

'I 

8  I 

9 

10  1 

"1 

12 

13  1 

14  1 

IS 

16  | 

17 

18 

19  | 

20  j 

2] 

22 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30  1  31 

> 
< 

ROCKLAND  1  N 

MAX 
MIN 

59 
52 

70 
56 

65 

40 

57 
23 

62 
30 

79 
56 

75 
40 

71 
46 

62 

33 

69 

44 

72 
42 

72 
46 

67 
39 

55 

44 

48 

41 

46 
36 

46 
30 

59 

2' 

54 
28 

48 
41 

53 

4ft 

62 

46 

63 
33 

71 
36 

70 
39 

71 
39 

74 
46 

73 
37 

63.5 
39.8 

RUSK 

MAX 
MIN 

49 
44 

52 

45 

08 
34 

55 
32 

56 
35 

01 
41 

74 
52 

79 
36 

54 

34 

56 
36 

64 
45 

67 

-8 

65 
39 

54 
39 

47 
38 

42 

33 

43 
31 

4^ 

31 

54 
33 

52 

39 

46 
40 

55 

40 

60 

41 

67 

43 

65 

45 

65 

45 

70 
49 

73 
39 

58.6 
39.6 

SAM  RAY8URN  0AM 

MAX 

MIN 

65 
52 

67 
51 

6ft 
42 

55 

25 

57 
30 

04 
46 

76 
42 

74 
43 

56 
42 

58 
42 

68 
45 

06 
47 

67 
36 

60 
39 

53 

42 

47 
38 

43 
37 

47 

26 

56 
32 

51 
39 

51 
43 

56 
43 

39 
39 

69 
39 

67 
47 

67 
44 

70 
46 

72 
46 

61.1 
41.1 

SIMMS  2  NNW 

MAX 
MIN 

45 
".0 

57 
45 

63 
28 

61 
23 

57 

37 

70 
45 

78 
37 

77 
42 

95 

30 

65 
34 

71 
36 

67 
35 

57 
34 

51 
34 

40 
35 

39 
34 

48 
31 

54 

28 

54 
32 

59 

40 

47 

41 

61 
40 

60 
37 

61 

40 

66 
37 

71 
40 

70 

53 

69 
35 

59.8 
36.5 

SPURGER  DAM  B 

MAX 

MIN 

67 

50 

75 
54 

12 
42 

58 
26 

57 
28 

05 
44 

79 
44 

72 
47 

60 
36 

60 

40 

68 
43 

70 
51 

71 
37 

57 
39 

50 

42 

47 
39 

47 
36 

46 
28 

57 
31 

49 
35 

52 

40 

56 

46 

61 
40 

63 
40 

72 
44 

71 
42 

06 
4ft 

71 
44 

62.3 

40.6 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

MIN 

44 
42 

47 
42 

00 

28 

54 
27 

62 

27 

58 

44 

71 

47 

81 

41 

51 
32 

59 
32 

68 
34 

71 
38 

63 
38 

51 
36 

40 
35 

40 
34 

42 

33 

47 
29 

53 
29 

51 
35 

42 

40 

48 

40 

58 
35 

57 
35 

60 
38 

72 
38 

7  1 
46 

72 
38 

56.9 
36.3 

TEXARKANA 

MAX 

MIN 

47 
40 

51 

43 

65 
29 

62 
30 

63 
45 

60 

42 

73 
40 

7B 
43 

51 
31 

52 
34 

65 
31 

66 

31 

65 
33 

51 
35 

37 

35 

37 
35 

37 
32 

47 
27 

52 
31 

53 

39 

43 
42 

45 

40 

56 
39 

53 
35 

59 
38 

63 

40 

09 

47 

67 
35 

56.0 
36.5 

TEXARKANA  DAM 

MAX 

MIN 

TYLER  5  NE 

MAX 
MIN 

45 
43 

48 
44 

69 

31 

56 
22 

60 
26 

61 
45 

75 
41 

81 
39 

54 
33 

59 
35 

66 

37 

68 

41 

65 
37 

52 
38 

43 
37 

42 
34 

42 
28 

49 
2» 

55 
33 

52 
39 

46 
40 

55 

41 

60 
32 

61 
39 

57 
36 

71 

41 

72 
49 

74 
36 

58.5 
36.6 

WARREN 

MAX 

MIN 

68 
56 

71 

61 

65 

41 

52 
25 

62 
32 

60 

50 

76 
42 

71 

48 

62 
35 

68 

40 

71 
43 

71 

46 

68 

39 

55 

45 

50 

42 

49 
40 

49 
30 

58 

26 

57 
30 

47 
40 

5ft 
45 

63 

45 

63 
35 

72 

3e 

72 

42 

69 

43 

74 

46 

72 
45 

64.11 
41.4 

WILLS  PUINT 

m              *      » 

MAX 

MIN 

45 
42 

55 
42 

67 
31 

4B 
29 

60 
30 

63 

44 

70 
48 

81 
38 

54 
34 

58 
3! 

69 
36 

71 
42 

65 
39 

53 
38 

44 
37 

42 
33 

42 
34 

48 

28 

53 
28 

52 

38 

45 
40 

49 

40 

57 
37 

63 

37 

58 
40 

73 

40 

71 

51 

74 
38 

58.2 

37.! 

TRANS  PELOS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

65 
37 

67 
37 

53 
16 

56 
27 

56 
40 

65 
38 

71 
51 

53 
34 

61 
41 

71 
40 

71 
32 

72 

32 

65 
48 

65 
36 

65 
39 

72 
36 

53 

26 

46 
26 

62 
35 

66 
26 

59 
26 

65 
25 

59 
35 

72 

34 

74 
38 

72 
47 

08 
39 

60 
32 

63.9 
34. S 

BAKERSFIELD 

MAX 

MIN 

63 
38 

71 
34 

68 
23 

56 
34 

50 
37 

08 
43 

72 
46 

80 
38 

59 

42 

60 
42 

75 
32 

05 
37 

73 
45 

60 

42 

62 

42 

62 

41 

70 
36 

48 

33 

50 

35 

47 
38 

64 

42 

61 
33 

69 
42 

65 
31 

74 
44 

77 
51 

74 
46 

70 
43 

64.6 
36. 9 

BALMORHEA 

MAX 

MIN 

70 
39 

71 
23 

67 
23 

55 

29 

66 

40 

71 

48 

75 
31 

56 

35 

69 
40 

76 
36 

66 
31 

73 
34 

77 
39 

65 
42 

05 
38 

77 
2B 

72 
28 

47 
29 

65 

37 

64 
35 

63 
36 

72 
37 

63 
28 

74 
33 

79 
35 

00 

46 

09 
35 

68 
34 

68.4 
34.1 

CANDELARIA 

MAX 
MIN 

70 
37 

70 
27 

65 
36 

62 

36 

57 
38 

09 
31 

73 
35 

66 

47 

61 
47 

72 
30 

79 
37 

79 

38 

76 
55 

70 
40 

71 

33 

79 
34 

72 
33 

54 
36 

68 

43 

70 
45 

72 

36 

67 
34 

72 
28 

76 
27 

79 
26 

78 
40 

75 
30 

70 
36 

70.6 
36.3 

CHI50S  BASIN 

MAX 
MIN 

62 

10 

62 
41 

67 
39 

50 
34 

57 
36 

58 
42 

60 
42 

68 
40 

54 

39 

56 
39 

65 

44 

67 
45 

69 
48 

63 
40 

51 
40 

60 
40 

66 
41 

62 

33 

50 
34 

61 
33 

65 
41 

56 
36 

63 
36 

54 
40 

67 
43 

67 
47 

08 
43 

66 

45 

61.3 
40. C 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

MIN 

60 
IB 

66 

16 

56 

20 

57 
22 

60 
35 

65 

26 

57 
22 

57 
17 

67 
30 

74 
23 

75 
26 

75 
24 

69 
38 

61 
39 

67 
30 

62 
26 

46 
31 

62 
30 

62 
32 

58 
32 

66 
21 

56 
26 

73 
18 

77 
23 

73 
28 

72 
35 

73 

3ft 

64 
33 

64.1 
27.2 

CRANE 

MAX 

MIN 

60 
37 

70 
29 

62 
23 

50 
25 

46 
30 

00 
38 

67 
44 

70 
34 

05 
32 

66 
33 

70 
38 

65 
33 

70 
36 

57 
40 

57 
39 

57 
35 

67 
33 

51 
38 

44 
32 

50 
35 

52 
41 

53 

31 

60 
36 

60 

32 

59.7 

34.3 

ORYOEN 

MAX 

MIN 

58 

42 

70 
36 

77 
31 

57 
35 

47 
35 

56 

40 

74 
43 

83 

41 

63 
42 

59 
34 

74 
35 

09 
37 

69 
44 

62 

45 

07 
39 

67 
35 

62 

37 

57 
33 

50 
37 

46 
41 

50 
45 

67 
35 

70 
38 

70 
33 

72 
39 

73 
46 

07 
44 

77 
40 

65.1 
38.6 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
23 

61 
33 

58 
32 

59 
30 

59 
46 

02 
42 

57 

43 

57 
32 

65 
35 

66 
26 

69 
29 

70 
30 

64 
46 

61 

45 

66 
36 

67 
37 

62 

30 

56 
37 

61 
33 

56 
32 

56 
38 

63 
23 

56 
35 

66 

2* 

71 
25 

70 
30 

64 

42 

67 
41 

62.5 

34.2 

FABENS 

MAX 

MIN 

63 
23 

59 
22 

65 
23 

60 
30 

64 
36 

02 
33 

65 
33 

61 
26 

59 
31 

65 
25 

71 
27 

71 
29 

77 
35 

63 
43 

63 
38 

66 
34 

70 
30 

66 

36 

55 
33 

66 
27 

61 
37 

58 

24 

69 
30 

57 
22 

71 
25 

74 
30 

73 
37 

68 
36 

65.1 
30.1 

FORT  HANCOCK 

MAX 

MIN 

62 

24 

67 
18 

01 
32 

65 
32 

61 
44 

oe 

31 

65 

27 

70 

37 

72 
23 

75 
25 

77 
30 

77 
34 

72 
38 

67 
36 

72 
30 

71 
26 

01 
37 

71 
39 

64 
27 

61 
39 

69 
22 

65 
33 

71 
20 

77 
23 

73 
30 

72 
35 

66 
37 

68.1 
30.1 

FT  STOCKTON  KhST  RADIO 

MAX 

MIN 

63 
39 

68 
36 

70 
24 

55 

26 

56 
34 

08 
41 

70 
42 

78 
36 

59 

37 

67 
40 

75 
35 

65 

34 

76 
33 

66 
39 

61 
41 

69 
31 

72 
32 

49 
25 

43 
33 

49 
36 

61 

39 

60 
34 

69 

35 

67 
30 

72 
29 

81 
33 

78 
42 

69 
40 

63.6 
34.  ? 

GKANDFALLS  3  SSE 

MAX 
MIN 

65 
35 

71 
25 

70 
23 

55 

24 

55 
29 

66 

40 

70 

45 

75 
31 

60 
31 

65 

31 

76 

31 

65 

32 

75 
29 

64 
41 

63 
41 

62 
33 

73 
33 

49 

30 

47 
34 

52 
35 

04 
39 

59 
31 

67 
31 

64 
28 

73 
28 

80 

33 

80 
40 

71 
40 

65.6 
33. C 

KENT 

MAX 
MIN 

69 
33 

61 
34 

66 
26 

52 
25 

59 
28 

59 

42 

61 
42 

66 
29 

56 

3- 

65 

36 

69 
35 

06 

35 

69 

41 

69 
39 

60 

34 

66 
36 

69 
39 

45 
26 

41 
26 

59 
28 

05 
31 

60 
30 

61 
30 

59 
32 

70 
33 

70 

45 

70 

40 

70 
32 

62.6 
33. C 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

MIN 

62 
23 

58 
25 

62 

30 

61 
30 

62 
36 

0  0 

3e 

64 
34 

59 
30 

60 
30 

68 
32 

70 
29 

72 
32 

70 
32 

60 

43 

61 

39 

65 
39 

65 
33 

65 
32 

56 
36 

58 

33 

59 
33 

57 
30 

65 
28 

60 

26 

70 
26 

74 
26 

74 
32 

70 
40 

63.  e 
32.2 

MARATHON 

MAX 

MIN 

60 
31 

70 
25 

50 
24 

50 
27 

60 
40 

68 
37 

73 
25 

70 
31 

74 
29 

72 
46 

68 
37 

00 
38 

71 
2B 

60 

28 

40 
30 

50 
27 

65 
33 

64 
23 

70 
26 

75 

40 

72 
30 

69 
33 

64.1 
31.5 

MARFA  NO  2 

MAX 

MIN 

62 
26 

62 
19 

60 
27 

55 

22 

54 
28 

02 

3C 

68 
30 

57 
28 

57 

32 

66 
25 

74 
26 

74 
27 

67 
43 

67 
31 

02 
25 

70 
28 

70 
24 

50 
27 

61 
34 

66 
20 

59 
20 

66 
20 

62 

31 

71 
18 

75 
23 

72 
37 

0^ 
28 

64 
27 

64.4 
27. C 

MENTONE  2  NNE 

MAX 
MIN 

MUNAHANS 

MAX 
MIN 

70 
37 

69 
34 

5B 
25 

57 
33 

64 
35 

71 
39 

73 
38 

62 
36 

66 

37 

77 
32 

67 
3B 

73 
36 

66 
54 

62 
45 

02 
41 

72 
35 

62 
34 

46 

31 

51 

38 

63 
40 

59 

39 

67 

30 

65 
42 

71 

29 

79 
35 

78 
46 

70 
39 

62 

40 

65.9 
37.1 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

MIN 

53 

39 

55 
39 

51 
24 

51 
31 

47 
37 

53 

38 

58 

43 

50 
26 

54 
34 

66 
37 

67 
40 

67 
43 

60 

41 

46 
31 

55 

32 

60 
41 

55 

33 

26 

52 
28 

56 
32 

47 
26 

58 
31 

51 
26 

64 
36 

78 
44 

63 

47 

63 

48 

59 
33 

57.0 
35.2 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 
MIN 

69 

41 

70 
34 

55 

34 

52 
35 

00 
37 

69 
46 

76 
42 

61 
43 

59 
40 

71 
42 

73 
41 

76 
42 

73 
46 

61 

47 

66 
39 

72 
43 

66 

33 

47 
33 

60 
34 

69 
35 

63 
38 

66 
38 

02 
40 

71 
40 

72 
42 

72 
47 

73 
45 

66.3 
39.9 

PECOS 

MAX 

Mm 

66 

35 

70 
31 

72 
35 

55 
26 

59 
21 

61 
39 

75 
37 

80 
30 

61 

3ft 

74 
29 

73 
33 

64 
*5 

72 
26 

72 
39 

69 
35 

69 
39 

79 
29 

52 
28 

60 
33 

62 

41 

67 
41 

62 
29 

69 
35 

58 
30 

73 
28 

81 
30 

61 
45 

74 

40 

66.5 
33.1 

PRESIDIO 

MAX 
MIN 

73 
36 

73 
26 

05 
36 

66 
41 

54 
40 

71 
37 

82 

40 

68 

39 

67 
45 

72 
35 

80 
38 

64 
37 

77 
50 

70 
43 

74 
37 

80 
35 

75 
36 

56 

40 

73 
43 

76 
36 

71 
40 

76 
34 

66 
46 

76 
30 

78 
32 

75 
44 

79 
33 

71 
50 

72.6 
38.5 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 
MIN 

65 
35 

66 

44 

59 

25 

56 
27 

65 
36 

6* 

50 

68 

43 

58 

31 

67 

32 

77 
27 

66 
32 

69 

29 

70 
49 

66 

45 

02 
41 

74 

32 

65 

31 

42 

32 

55 

39 

61 
39 

58 

41 

65 
32 

64 
41 

71 
30 

78 
31 

77 
42 

67 
46 

62 
41 

65.1 
36.5 

SALT  FLAT  10  tNE 

MAX 

MIN 

60 
27 

62 
27 

64 

29 

61 
27 

65 
32 

5  = 
27 

69 
32 

67 
31 

64 
26 

63 
23 

70 
29 

69 

29 

66 

37 

67 

42 

68 
20 

67 
28 

69 

30 

55 
34 

5? 

30 

57 
29 

56 
24 

65 
27 

64 
30 

64 
23 

67 
25 

70 
31 

72 
32 

68 
38 

64.5 

29.7 

SANDERSON 

MAX 
MIN 

59 
38 

70 
29 

75 

30 

54 
30 

47 
36 

60 
39 

77 

44 

80 
44 

60 
44 

56 
30 

73 
34 

70 
33 

68 
35 

59 

44 

65 
34 

66 
32 

62 
33 

51 

3' 

45 
34 

44 
39 

02 
39 

63 
30 

64 
32 

08 
29 

70 
33 

71 

34 

71 
38 

73 
41 

63.8 
35.4 

See  Reference  No' 


i  Following  Station  Index 
48    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

FEBRUARY 

1969 

Station 

Day 

of  Month 

o 

01 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

"1 

14  1 

15 

,| 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25  | 

26  1 

27 

28  1  29  1  30  1  31 

> 
< 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

71 
36 

71 
24 

0" 
26 

56 
38 

61 
38 

76 

3  = 

63 
45 

71 
42 

6  0 
35 

74 
32 

71 
36 

74 
27 

64 
55 

65 
42 

02 
42 

63 
33 

62 
36 

51 

35 

51 
39 

61 
42 

64 
47 

76 
28 

66 
42 

74 
26 

74 
33 

71 
50 

74 

49 

70 
38 

67.4 

37.7 

SIEKRA  8LANCA 

MAX 

MIN 

60 
24 

53 
IB 

58 
24 

60 
3° 

61 
39 

56 
27 

64 
33 

65 
25 

70 
31 

71 
30 

68 
44 

58 
41 

61 

36 

67 
33 

63 
33 

53 
52 

64 
34 

62 
26 

57 
32 

63 
20 

62 
32 

67 

20 

72 
23 

69 
37 

66 
43 

64 
35 

62.8 
31.3 

VAN  HORN 

MAX 

MIN 

63 
33 

66 
21 

56 
31 

61 
31 

57 

40 

64 
40 

66 
41 

59 

31 

63 
40 

74 
31 

75 
34 

71 

39 

66 

47 

60 
42 

66 
41 

71 
36 

59 
38 

45 
32 

66 
35 

65 
30 

60 
33 

56 
26 

72 
24 

77 
31 

74 
41 

70 

46 

72 
38 

65.1 
35.4 

WINK  FAA  AIRP0R1 

MAX 

MIN 

67 

".0 

70 
37 

54 
21 

57 
30 

63 
36 

6» 
43 

69 
39 

59 
33 

65 
32 

75 
25 

67 
32 

73 
27 

65 
48 

63 

43 

62 
37 

71 
32 

46 
33 

44 
30 

51 
39 

63 
41 

58 

37 

66 
31 

64 
43 

69 

30 

78 
32 

77 

45 

66 
43 

62 
40 

64.1 
35.7 

YSLfcTA 

*      *      * 

MAX 

MIN 

62 
1? 

58 
23 

63 
23 

61 

33 

66 
36 

60 

32 

64 
35 

59 

30 

60 
35 

68 
25 

70 
27 

73 

30 

76 
37 

62 
42 

62 
37 

65 
33 

69 
29 

66 
37 

65 
34 

64 
27 

60 
36 

57 
25 

66 

34 

58 
24 

70 
26 

74 
30 

72 
37 

69 
40 

63.0 
31.3 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAO  DAM 

MAX 

MIN 

61 
49 

66 
41 

77 
42 

59 

41 

47 
41 

57 

43 

78 
47 

67 
52 

66 
46 

64 
42 

72 

44 

73 

45 

70 
52 

60 
50 

72 
45 

65 
40 

59 
42 

62 
36 

52 

39 

47 
42 

60 

45 

66 
38 

68 
42 

6« 
42 

74 
43 

74 
53 

69 

55 

60 
47 

66.3 
44,4 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

54 

36 

65 
35 

68 
27 

55 
27 

47 
28 

61 
40 

70 
33 

76 
30 

56 
30 

57 
36 

73 
33 

67 
36 

67 
34 

56 

44 

60 
33 

53 

30 

62 
32 

40 

30 

50 
30 

45 
38 

63 
41 

57 
32 

65 
34 

61 
29 

72 
30 

74 
42 

73 

49 

70 
37 

61.5 
34.2 

BLANCH 

MAX 

MTN 

50 
A3 

57 
46 

72 

40 

55 

30 

49 
31 

59 

44 

76 
43 

79 
43 

59 
40 

63 

39 

69 

43 

73 

38 

71 
39 

56 

45 

54 
43 

51 
31 

58 
32 

43 
29 

54 
29 

44 
38 

49 

40 

54 
36 

63 

38 

63 
35 

72 
35 

69 

38 

68 
53 

82 
43 

61.2 
38.7 

BOEftNE 

MAX 

MIN 

51 
43 

60 
42 

76 
40 

55 
31 

46 
30 

5e 

40 

79 
46 

79 
45 

79 

2" 

60 
30 

67 
32 

75 

36 

69 
34 

55 
46 

61 

44 

57 
31 

60 
26 

45 
29 

55 

29 

47 
34 

52 
34 

58 

36 

66 

33 

66 
35 

73 
33 

69 

40 

64 

51 

82 

45 

63.1 
36.6 

BRACKETTVILLE 

MAX 

MIN 

65 
49 

77 
41 

77 

40 

59 

40 

50 
42 

60 
47 

80 
47 

80 
47 

60 
47 

83 

4? 

72 
46 

75 
46 

66 
53 

60 
50 

70 
43 

64 
36 

62 
41 

60 
34 

57 
33 

49 
39 

62 
46 

65 

38 

65 

38 

70 

38 

75 
39 

73 
49 

71 
51 

81 
43 

68.2 

43.1 

BRADY  2  SH 

MAX 

MTN 

BURNET 

MAX 

MIN 

54 
45 

73 
41 

69 
35 

54 
26 

59 
43 

76 
46 

82 
43 

79 
32 

60 
37 

67 

35 

72 
39 

69 
38 

66 
44 

50 

44 

51 
40 

53 
29 

53 

36 

53 
28 

52 

35 

44 
36 

54 
42 

57 
32 

66 
37 

71 

31 

71 
35 

69 
50 

80 
55 

73 
36 

63.5 
38.4 

CAMP  WOOD 

MAX 

MTN 

74 
39 

76 
44 

67 
41 

51 
33 

57 
45 

78 
41 

63 
46 

82 

47 

62 
37 

69 
35 

76 
35 

73 

40 

61 
52 

70 
47 

62 

41 

62 
32 

57 
44 

62 
33 

57 
42 

63 
44 

63 
52 

68 
34 

67 

43 

73 
34 

71 
39 

67 
53 

81 

58 

77 
47 

68.2 
42.1 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

67 

47 

74 
32 

64 

39 

54 

39 

54 
43 

75 

36 

63 

47 

70 
46 

62 
42 

69 

44 

78 
37 

63 
39 

59 

47 

67 
45 

62 
41 

62 
35 

57 
43 

56 
33 

53 

41 

63 

42 

62 
52 

67 
34 

63 
45 

71 

40 

72 
43 

70 
54 

78 
57 

75 
44 

66.1 
42.4 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

5B 
33 

70 
25 

65 
22 

55 

24 

53 
29 

65 

40 

69 
39 

78 
33 

58 
3  0 

60 
31 

76 
36 

67 
36 

67 
39 

55 

45 

58 
32 

53 

30 

62 
31 

39 
31 

50 
32 

46 
38 

59 
4? 

56 
29 

65 

30 

63 
27 

71 
27 

76 
39 

75 

47 

69 
33 

62.1 
33.4 

DEL  RIO  WB  AP 

MAX 

Mm 

67 
48 

78 
41 

59 
44 

47 
42 

60 

44 

78 

44 

68 
56 

66 
53 

65 
47 

71 
43 

75 
43 

70 

47 

63 
54 

72 
51 

65 
45 

60 
41 

62 
41 

52 

36 

46 
43 

61 
45 

67 
47 

70 
39 

69 
46 

74 

40 

73 
50 

71 
55 

81 
60 

68 
46 

67.1 
46.1 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

69 
41 

69 
34 

66 
23 

53 

26 

62 
29 

7* 

44 

84 
49 

80 
34 

59 
32 

75 
42 

72 
33 

66 
3? 

ELDORADO  11  NW 

MAX 

Mm 

62 
44 

66 
27 

68 
27 

55 

26 

48 
28 

58 
41 

72 
41 

80 
36 

58 
32 

58 
32 

70 
33 

69 

35 

69 
39 

58 
46 

50 

33 

55 

29 

59 

34 

39 
32 

50 
31 

47 
37 

5? 
40 

53 

30 

64 
32 

62 
33 

72 
35 

72 
50 

70 

52 

72 
35 

61.2 
35.4 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

61 
4B 

71 
44 

65 
38 

55 

31 

56 

44 

76 

47 

80 
46 

76 
38 

61 
39 

69 
41 

72 

41 

69 

37 

63 
45 

57 

45 

52 

41 

59 

30 

51 
34 

53 
28 

49 
37 

48 
38 

51 
36 

58 
33 

65 

41 

72 

33 

70 
39 

67 
51 

79 

56 

67 
42 

63.3 

40.1 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

50 
44 

57 
46 

73 

39 

57 
28 

51 
33 

62 

48 

76 
43 

81 
40 

60 
36 

65 
36 

70 
43 

72 

36 

72 

40 

56 
45 

53 

42 

50 
28 

57 
34 

43 
28 

55 

34 

43 
38 

47 
41 

53 

31 

62 

37 

66 
33 

73 
37 

71 
42 

63 

5  5 

80 
41 

61.6 
38.5 

JUNO 

MAX 

Mm 

59 

44 

75 
27 

71 
32 

61 
32 

50 
41 

55 

37 

76 
43 

84 
45 

65 
41 

72 
42 

77 
33 

74 
35 

73 
43 

60 

50 

70 

44 

63 

34 

58 
38 

54 
35 

56 
35 

50 

43 

59 

45 

62 
33 

69 

34 

65 
30 

74 
31 

74 
48 

68 
56 

79 
42 

66.3 
39.1 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

55 

49 

62 

42 

74 

38 

58 
30 

48 
36 

57 

40 

76 
41 

78 
42 

60 

35 

65 
33 

67 
38 

63 
35 

69 
43 

54 

45 

63 
42 

52 
28 

64 

37 

42 
28 

50 
30 

47 
40 

52 
42 

53 

30 

64 
3B 

65 

30 

74 
32 

71 
36 

64 
53 

80 

40 

61.8 
37.6 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

49 

44 

51 

40 

73 

32 

56 
25 

58 
25 

59 
47 

78 
54 

84 
37 

56 

31 

58 

31 

70 
41 

71 

37 

69 
37 

53 
42 

49 
41 

51 
30 

59 
33 

42 
27 

53 
27 

43 
38 

45 
39 

53 

32 

55 
33 

69 
34 

68 
35 

74 
36 

70 

51 

79 
34 

60.5 
36.2 

LANCTRY 

MAX 

Mm 

60 
49 

71 
32 

71 

39 

40 

42 

36 

40 

82 

41 

60 
45 

63 

43 

75 
40 

76 
39 

69 
45 

62 
50 

63 
43 

70 
42 

59 

45 

63 
34 

55 

41 

49 

44 

60 
44 

68 
31 

70 
42 

71 
35 

75 
37 

75 
47 

68 
55 

81 
43 

67.3 
41.6 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

65 

46 

76 

37 

72 
41 

55 

30 

55 
43 

76 
41 

80 
44 

80 
48 

6? 
37 

76 
35 

70 
37 

61 
55 

66 
46 

63 

42 

59 
41 

56 
31 

50 
42 

58 
31 

56 

41 

58 
43 

60 
49 

66 
31 

66 
43 

73 
32 

70 
36 

66 
52 

81 
57 

77 
43 

66.3 
41.3 

LLANO 

MAX 

Mm 

52 
46 

58 

34 

74 
32 

58 
25 

55 
26 

60 
45 

79 
43 

85 

38 

59 
33 

60 

35 

70 
36 

73 
34 

71 
37 

55 

47 

53 
41 

50 
27 

54 
29 

43 

26 

54 
29 

43 
38 

46 
40 

54 
26 

57 
30 

59 
31 

72 
36 

74 

38 

72 

48 

80 
34 

61.4 
35.3 

MASON 

MAX 

Mm 

56 
43 

66 
34 

72 
29 

56 
23 

53 
28 

59 
43 

79 
47 

84 
39 

57 
29 

59 
31 

72 
39 

71 

33 

70 
41 

59 
41 

57 

41 

51 
25 

57 
26 

42 

27 

54 
32 

44 
39 

45 

40 

53 
27 

63 

33 

69 
33 

73 
32 

73 
38 

71 

43 

79 
32 

62.3 

34.6 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

69 
40 

69 
29 

56 
26 

52 
34 

61 
38 

70 

39 

79 
46 

74 
43 

76 

44 

74 
38 

67 
42 

73 

40 

61 
50 

62 

42 

60 
42 

69 
37 

56 
36 

50 
32 

47 

40 

62 

41 

59 

40 

62 
33 

64 
34 

71 

31 

76 
43 

75 
51 

70 
42 

62 

40 

65.2 

39.0 

MEDINA 

MAX 

Mm 

55 
46 

63 
42 

62 

40 

74 
30 

49 
35 

57 

45 

76 
44 

82 
45 

65 
35 

64 
34 

68 
34 

69 
3» 

68 
39 

55 
38 

69 

43 

56 
31 

61 
40 

49 
29 

58 
35 

48 
40 

47 

45 

58 
32 

68 
38 

65 
32 

74 
36 

70 
39 

68 
55 

78 
42 

63.5 

38.6 

MENARD 

MAX 

Mm 

69 
40 

71 
25 

63 
23 

50 
21 

58 
42 

76 

39 

64 
42 

76 
36 

59 
30 

73 
34 

73 
34 

70 

29 

65 
46 

67 
45 

54 
39 

61 
25 

50 
35 

52 
24 

48 
37 

49 
39 

55 

44 

65 
28 

67 

40 

75 
26 

73 
31 

71 
50 

76 

48 

66 
30 

64.9 
35.1 

MERTZON 

MAX 

Mm 

59 
34 

63 
36 

68 
22 

55 
22 

53 
28 

60 
45 

74 
47 

80 
37 

57 
29 

59 
33 

75 
31 

69 
28 

67 
36 

58 

47 

61 

34 

55 
28 

60 
29 

39 
30 

50 
31 

48 
38 

52 
40 

55 

30 

64 
34 

64 
27 

71 
30 

73 

46 

73 

54 

71 
33 

61.9 
34.3 

DZONA 

MAX 

min 

59 
39 

67 

30 

69 
26 

59 

27 

47 
36 

58 
36 

72 
47 

81 
36 

61 

36 

58 

37 

69 
35 

71 

36 

72 
40 

57 

45 

63 
37 

56 
31 

61 
37 

42 

32 

52 

34 

46 

40 

57 
43 

60 
31 

66 
32 

64 
30 

74 
36 

72 

50 

69 

52 

72 
36 

62.6 
36.8 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

70 
36 

71 
26 

67 
21 

57 
24 

62 

41 

7S 
43 

83 

49 

80 
32 

64 

29 

77 
34 

74 
36 

73 
30 

66 

45 

63 
45 

52 

38 

49 
31 

55 

39 

50 
25 

46 
35 

47 
36 

57 

40 

57 
30 

66 
33 

74 
36 

76 
37 

76 
39 

73 
55 

63 
38 

65.3 
35.9 

PANDALE 

MAX 

MIN 

60 
42 

66 
30 

76 
27 

76 
27 

50 
40 

56 
40 

80 
39 

85 

42 

60 
40 

60 

41 

70 
36 

76 

35 

72 
45 

62 
42 

65 
45 

65 
32 

65 
32 

55 

37 

50 
37 

45 
35 

48 
35 

60 
32 

70 
34 

70 
29 

74 
32 

74 
46 

68 
54 

80 
28 

65.6 
36.9 

PRADE  RANCH 

MAX 
MIN 

67 
37 

73 
24 

71 
30 

57 
20 

55 

34 

75 
27 

80 
34 

76 
33 

6? 
25 

69 
26 

69 
22 

70 

40 

65 
45 

66 
39 

66 
33 

62 

20 

58 
32 

56 

20 

58 
32 

57 
35 

67 

47 

65 
35 

73 
36 

70 
23 

78 
46 

72 
40 

68 
35 

75 
34 

67.1 
32.4 

RANKIN 

MAX 

MIN 

6B 
37 

70 
34 

57 
24 

48 
33 

59 

38 

70 
40 

71 
49 

65 
36 

59 

39 

69 
36 

66 
33 

69 
37 

59 
42 

57 
42 

59 

40 

\\ 

60 
36 

52 

30 

55 

34 

50 
40 

47 
35 

51 
39 

59 
37 

71 
33 

75 
45 

74 
52 

70 

45 

64 

40 

62.2 
37.9 

RJBERI  LEE 

MAX 

Mm 

65 
42 

68 
42 

66 
25 

53 

25 

60 
28 

66 

40 

72 

44 

80 
42 

58 
30 

62 

30 

79 
38 

69 
32 

69 
33 

58 
45 

59 
35 

49 
29 

50 
29 

39 
30 

49 
30 

45 
38 

49 
38 

54 
32 

61 
32 

65 
32 

72 
32 

75 
47 

76 
52 

65 
35 

61.9 
35.3 

i  Notes  Following  Slation  Inde: 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

FEBRUARY 


Station 

Day  of  Month 

* 

I 
> 
< 

1  1 

2 

3 

4 

s 

6 

'I 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

2! 

22 

23 

24 

25 

26 

n 

28  1  29  1  30  !  31 

RUCKSPR1NCS 

MAX 

MIN 

67 
45 

68 
42 

73 

37 

49 
36 

52 

37 

74 

45 

80 
52 

71 
42 

61 
36 

71 

40 

72 
42 

70 
45 

57 
52 

67 
43 

65 
40 

67 
33 

54 

40 

54 

3  0 

S3 

38 

51 

37 

5  7 
37 

67 
34 

67 

42 

72 
39 

69 

45 

63 
50 

51 

76 
52 

63.1 
41.6 

SAN  ANGELU  DAM 

MAX 

MIN 

60 

37 

69 
30 

67 
25 

53 

25 

55 

31 

60 
-5 

73 

45 

80 
35 

33 

3? 

59 
33 

75 
37 

68 
36 

66 

4? 

57 
47 

60 

33 

50 
30 

52 

32 

38 
30 

48 

31 

45 
37 

50 

it 

53 

31 

63 
33 

63 
33 

72 
33 

74 
49 

73 
92 

71 
36 

61.2 
33.7 

SAN  ANGEIQ  KB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

72 
36 

73 
30 

j  a 

24 

58 
29 

64 
41 

75 

42 

63 
49 

58 
38 

63 

33 

76 
40 

71 
38 

70 
32 

60 
50 

63 

44 

53 
36 

56 
30 

42 
37 

52 
33 

50 
39 

55 

42 

6  0 
43 

67 
31 

66 
62 

74 

30 

77 
39 

76 
54 

75 
48 

63 
37 

64.9 
38.2 

SAN  SABA 

MAX 
MIN 

56 
46 

58 
29 

72 
It 

57 
29 

56 
36 

60 
49 

73 
46 

85 

36 

56 

31 

58 
37 

70 
42 

71 
36 

69 
46 

54 
47 

51 
41 

49 
28 

54 
33 

42 

26 

54 
32 

45 
36 

45 
40 

51 
32 

55 

35 

49 
33 

70 
37 

74 
SO 

72 
46 

76 
33 

60.1 
37.1 

SONORA 

MAX 

MIN 

STERLING  CITY 

MAX 
MIN 

70 
34 

71 
33 

67 
20 

54 
25 

56 

30 

65 
36 

72 
43 

76 
33 

61 

2" 

62 
33 

79 
37 

79 
26 

66 
37 

58 

44 

53 

3  0 

51 
26 

57 
33 

46 

31 

50 
34 

44 
33 

42 

33 

56 
29 

66 
32 

63 
27 

73 
29 

79 
37 

77 
45 

69 
34 

63.2 
32.7 

UVALDE 

MAX 

MIN 

62 

46 

78 
40 

66 
40 

51 
40 

61 
45 

81 
47 

65 
52 

72 
54 

64 
41 

70 
39 

73 
42 

69 

-5 

66 
52 

72 
52 

67 
43 

61 
36 

60 
43 

53 

37 

S3 

44 

59 

44 

69 
52 

66 
37 

66 

42 

74 
3  8 

72 
45 

70 
51 

84 
60 

73 
43 

67.9 

44.7 

WATER  VALLEY 

•     *     ♦ 

MAX 
MIN 

60 
34 

71 
27 

6? 
20 

54 
20 

62 
20 

61 
■,2 

75 
44 

80 

34 

60 
29 

61 
33 

79 
35 

69 
£9 

69 
26 

56 

48 

59 
33 

58 
32 

55 

30 

39 
32 

49 
32 

45 
38 

51 
39 

60 
38 

64 
33 

65 
29 

74 
29 

77 
43 

76 

52 

72 

37 

63.3 
33.5 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

53 

4B 

76 
50 

57 
40 

56 
33 

59 

40 

79 
45 

81 
50 

63 
42 

61 
40 

71 
40 

72 
47 

72 

45 

57 
44 

52 

47 

55 
42 

46 
33 

43 

37 

5  2 
34 

46 
40 

46 

42 

59 
45 

39 
42 

68 

40 

69 
40 

72 
42 

70 
51 

62 
56 

63 

46 

62.2 
42.9 

AUSTWEIL  WL  REFUGE 

MAX 

MIN 

74 
54 

69 
63 

68 

,.8 

57 
45 

71 
51 

B0 
59 

71 
60 

68 
58 

60 
48 

67 
46 

72 

54 

71 
49 

67 
60 

65 
55 

63 

58 

65 
36 

54 

44 

;8 
39 

56 
49 

63 
53 

66 

58 

66 
42 

66 
31 

70 

48 

69 
53 

67 
60 

77 

62 

72 
51 

67.0 
52.0 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 

MIN 

56 
52 

70 
56 

65 
45 

56 

45 

52 

44 

75 

52 

60 
54 

81 
56 

64 

46 

69 

42 

73 

47 

79 

49 

75 
55 

64 
55 

67 
49 

60 
37 

62 
39 

53 
34 

58 
39 

61 
48 

66 

60 

69 
42 

63 

45 

73 

5  0 

74 
49 

70 
50 

68 
57 

81 
50 

67.2 
48.1 

BRENHAM 

MAX 

MIN 

55 

49 

56 
51 

71 
42 

57 
35 

59 
35 

64 

45 

80 
55 

73 
45 

58 
42 

66 

40 

71 

41 

74 
4  6 

69 
43 

55 

45 

63 

45 

49 
39 

50 
37 

51 
32 

58 
32 

47 
41 

5  6 
45 

65 

43 

64 
42 

6  6 
42 

73 

43 

72 
51 

70 

52 

79 
45 

63.4 

43.0 

CANYON  DAM 

MAX 

MIN 

62 
45 

57 
46 

73 
42 

57 
33 

51 
36 

62 

46 

78 
51 

79 
46 

59 

43 

60 
42 

70 
44 

74 
44 

71 
47 

57 
44 

57 
45 

32 

34 

57 
36 

47 
34 

56 
34 

47 
40 

52 

43 

59 

42 

65 
42 

75 
42 

72 
43 

70 
47 

69 
52 

61 
45 

63.2 
42.5 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

75 
60 

70 
64 

69 
51 

60 
49 

75 
51 

81 
59 

79 
61 

72 
61 

67 
51 

74 
47 

78 
32 

76 
66 

71 
62 

69 
58 

65 

50 

60 
42 

56 
47 

57 

41 

58 
51 

67 
58 

7  0 
62 

66 
44 

71 
51 

73 

54 

70 
50 

69 
56 

76 

65 

72 
53 

69.6 
53.5 

COLUMBUS 

MAX 
MIN 

61 
50 

62 

51 

72 
43 

64 
38 

59 
39 

6  6 

46 

74 
54 

76 
48 

56 

44 

64 

40 

68 

40 

71 

72 

49 

55 

48 

64 
48 

50 
38 

56 

36 

52 

34 

60 
34 

54 
42 

52 
46 

67 
43 

64 
46 

66 

48 

74 
48 

73 
52 

72 

52 

76 
46 

64.7 
44.7 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

MIN 

74 
61 

70 
64 

64 
51 

60 
52 

73 
59 

80 

62 

76 
63 

71 
56 

60 
52 

68 

57 

73 
59 

72 
56 

66 
63 

68 
60 

64 

53 

59 

47 

56 
46 

58 

44 

59 
53 

63 
59 

70 
55 

65 
4)9 

68 
58 

70 
55 

69 
59 

68 
62 

77 

65 

69 
55 

67.6 
56.3 

CORPUS  CHRISTI  MB  AP 

MAX 

MIN 

74 
60 

70 
59 

59 

49 

58 
48 

74 
54 

79 
57 

79 
58 

70 
54 

61 
50 

73 
46 

78 
54 

7' 
50 

67 
63 

68 
55 

63 
49 

57 
43 

54 
44 

53 

40 

58 
49 

67 
56 

70 

53 

64 
44 

72 
51 

72 

54 

70 
50 

70 
56 

79 
63 

68 
53 

67.9 
52.4 

CUERO  3  E 

MAX 

MIN 

70 
54 

71 
53 

70 
44 

55 

35 

70 
45 

60 
54 

81 
57 

75 
59 

71 

40 

72 
35 

76 
52 

76 

59 

74 
57 

65 

53 

60 

51 

60 
34 

60 

44 

59 
33 

59 

40 

63 

51 

69 

61 

67 
39 

69 
39 

76 

48 

73 
46 

72 
51 

80 

53 

76 
52 

69.7 

47.9 

ELGIN 

MAX 

MIN 

53 
47 

74 
50 

69 
39 

56 
32 

59 

41 

78 
48 

80 
52 

60 

41 

60 
41 

70 
39 

71 
49 

70 

45 

67 
42 

52 

45 

51 
44 

47 
33 

47 
37 

53 
32 

50 
36 

47 
41 

58 

69 

56 

38 

66 
60 

67 

42 

70 
42 

70 
51 

8; 

59 

79 
43 

63.0 
42.7 

FLA10NIA  2  w 

MAX 

MIN 

75 
48 

B0 
35 

70 

41 

71 
33 

75 
47 

74 

49 

64 
48 

64 
47 

56 
45 

56 
31 

51 
40 

59 

31 

58 
37 

62 

50 

63 

40 

69 
39 

75 
48 

74 
46 

71 
50 

80 

59 

74 
45 

67.7 
43.4 

FLOKESVIILE 

MAX 

MIN 

54 
51 

59 
52 

74 
44 

59 
41 

55 

40 

71 

49 

80 
50 

80 
51 

75 
43 

66 

36 

72 
39 

76 

49 

74 
56 

60 
53 

61 
49 

61 
34 

60 
35 

52 
35 

59 

38 

60 

45 

56 

50 

70 
36 

71 
46 

65 
42 

74 
44 

70 
49 

71 

55 

81 
49 

66.6 
45.0 

GOLIAO 

MAX 
MIN 

69 
55 

73 
56 

70 
46 

57 
42 

77 
45 

83 
47 

78 
54 

73 
5! 

66 
46 

74 
43 

82 

49 

77 
55 

73 
56 

67 
53 

02 
48 

63 
33 

60 

42 

61 

35 

58 
45 

63 

47 

72 
59 

68 

41 

72 
48 

76 

50 

72 
49 

69 

54 

84 
61 

78 

50 

70.6 
48.8 

GONZALES 

MAX 

MIN 

53 

49 

57 
51 

75 

43 

58 
37 

55 

39 

68 
,9 

81 
50 

79 
53 

60 
43 

64 
38 

73 
36 

74 
52 

75 
55 

56 
50 

62 
49 

55 

34 

57 
38 

52 
33 

58 

34 

55 

45 

60 
52 

62 
43 

65 
42 

70 
62 

76 
46 

73 
51 

70 

54 

82 
46 

65.2 

44.9 

HALLETTSVILLE 

MAX 
MIN 

61 

51 

73 
52 

64 

43 

57 
39 

68 
43 

80 

52 

72 
55 

69 

47 

65 
42 

71 
36 

75 
49 

76 

5  5 

65 

50 

65 
50 

57 

38 

56 

33 

53 

42 

60 

34 

53 

38 

60 
42 

69 

54 

66 
43 

69 
43 

75 

48 

73 
49 

71 
52 

81 
60 

69 

48 

67.0 
46.1 

HONDO 

MAX 
MIN 

54 

45 

50 
46 

76 

44 

60 
39 

55 

41 

60 
48 

80 
50 

82 
50 

6» 

41 

64 
37 

70 
40 

76 

45 

70 
50 

57 
50 

70 
41 

65 
35 

60 
35 

55 

34 

60 

36 

49 

44 

57 

46 

65 
39 

66 
62 

66 

39 

75 
42 

71 
43 

78 

53 

65 
45 

65.9 
43.0 

KENEDY 

MAX 
MIN 

60 
52 

72 
53 

71 
44 

57 
40 

73 
44 

81 
50 

79 
53 

78 
53 

67 
45 

74 
41 

79 
49 

79 
54 

74 
56 

61 
53 

60 
49 

61 
35 

61 
42 

59 
36 

58 
47 

63 

47 

62 
54 

70 
40 

73 
40 

75 

40 

74 
47 

71 
51 

3  0 
61 

78 
49 

69.6 

47.4 

KINGSVILL6 

MAX 
MIN 

77 
59 

71 
62 

70 

50 

62 

47 

61 
46 

82 

5B 

83 
59 

80 
58 

6- 

50 

75 
43 

81 
51 

78 
50 

66 
62 

72 
59 

69 

5  0 

61 

43 

54 
46 

57 
39 

60 
49 

69 

59 

69 
61 

72 
42 

76 
53 

74 
54 

72 
48 

70 
57 

62 

65 

69 
55 

71.4 
32.8 

LA  GRANGE 

MAX 

MIN 

57 
49 

72 
51 

68 

42 

65 
40 

65 
45 

77 
50 

7* 
54 

68 

44 

62 

41 

70 
37 

73 

47 

69 
47 

64 
46 

62 

47 

53 

46 

53 

35 

50 

41 

57 

31 

54 
37 

56 
45 

64 
51 

62 
42 

67 
42 

72 
46 

72 
50 

71 
51 

60 

58 

77 
46 

65.6 

43.0 

LEXINGTON 

MAX 

MIN 

50 
47 

54 

74 
40 

56 
33 

56 

38 

63 
47 

79 
53 

76 

41 

57 
39 

61 
41 

69 
43 

72 

44 

66 
47 

52 

44 

55 

44 

50 
33 

47 
37 

45 

33 

53 
36 

45 
41 

56 
41 

60 

40 

59 
40 

66 

69 

65 
43 

70 
49 

6  9 
54 

79 
44 

61.0 
42.4 

IDLING 

MAX 

MIN 

51 

49 

56 

50 

75 
42 

57 
34 

54 
39 

67 
40 

79 
52 

80 

47 

60 

42 

62 
33 

71 

41 

77 
45 

74 
52 

57 
46 

56 
46 

54 
34 

56 
35 

48 
35 

56 
37 

50 

44 

56 

45 

59 

42 

62 
39 

69 

42 

73 
42 

70 
47 

70 
53 

80 

47 

63.5 
43.3 

MATHIS 

MAX 

MIN 

59 
53 

69 
58 

49 

5* 

48 

55 

47 

76 
48 

79 
52 

84 
57 

68 

49 

65 

43 

70 
40 

81 

46 

76 
56 

67 
57 

70 
53 

63 

40 

6] 
40 

51 
36 

59 

38 

60 
50 

65 

60 

65 

43 

71 
43 

73 

52 

73 
51 

72 
52 

71 

51 

82 
52 

68.3 
48.9 

NATALIA 

MAX 

Mm 

59 

50 

76 
50 

70 

44 

54 
39 

65 
46 

81 
47 

82 
52 

61 
50 

66 

44 

72 

37 

76 
45 

73 
45 

69 
49 

71 
50 

65 
43 

62 

34 

59 
41 

56 
34 

53 

46 

55 

44 

66 
50 

68 
36 

69 

42 

75 
40 

72 
45 

69 
52 

84 
31 

82 

49 

69.0 
44.8 

NEM  BRAUNFELS 

MAX 
MIN 

46 
46 

54 
46 

76 

42 

53 
36 

49 
37 

63 
43 

81 
49 

81 
51 

56 

41 

62 

39 

71 
40 

79 

48 

73 

49 

59 
46 

55 

46 

53 

34 

49 
35 

46 
3* 

52 
36 

43 
42 

49 

-3 

61 

42 

60 
40 

6  8 
41 

75 
43 

71 
45 

69 
69 

83 
48 

62.3 
42.6 

NIXON 

MAX 

Mm 

65 

46 

77 
50 

69 
42 

55 

40 

70 
41 

81 
51 

78 
56 

77 
52 

65 

41 

72 
38 

75 
45 

74 

51 

65 
52 

60 

49 

59 
44 

57 
33 

54 

40 

56 

34 

51 
45 

58 

44 

67 

5  0 

65 
41 

71 
42 

76 
48 

72 
45 

69 
49 

81 
M 

71 
47 

67.6 
45.7 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

50 

47 

55 
45 

73 

4  0 

57 
29 

55 

39 

74 
43 

76 
54 

80 
42 

57 

3' 

61 
34 

70 
44 

74 
40 

75 
46 

52 

45 

54 

40 

53 

39 

46 
32 

56 
34 

47 
42 

55 

44 

57 

38 

59 
38 

66 
42 

72 
40 

70 

50 

70 
55 

80 

45 

74 
46 

63.3 
41.9 

REFUGIO 

MAX 

MIN 

73 
57 

70 
61 

7  0 
47 

55 

46 

75 
47 

82 
57 

76 
53 

70 
56 

69 
45 

75 
44 

81 
50 

79 
49 

69 
55 

70 
56 

65 

50 

63 
37 

53 

44 

61 
34 

55 

49 

65 
52 

71 

6" 

68 
43 

73 
48 

77 

5  0 

73 
49 

69 
54 

85 

62 

73 
51 

70.3 
50.2 

ROBSTOMN 

MAX 

Mm 

63 
53 

77 
61 

71 
49 

57 

46 

60 
47 

75 

80 
60 

33 
58 

72 
49 

63 
46 

75 
50 

61 

53 

76 
55 

67 
52 

71 

55 

66 
42 

59 

47 

4! 

40 

57 
42 

62 
51 

6" 
52 

70 
43 

73 
SI 

7? 
53 

72 
50 

71 
53 

70 

60 

82 
52 

69.4 
51.2 

■  Referane*  Nolo  Following  £ 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXA5 

FEBRUARY 


Station 

Dai 

of  Month 

a 

01 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  I 

11  | 

12 

13  1 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28  j  29  1  30  1  31 

> 
< 

ROCKPORT 

MAX 

MIN 

70 
60 

08 
63 

67 
50 

57 
50 

68 
54 

79 

59 

67 
61 

66 
59 

60 
50 

67 

54 

71 
55 

70 
52 

65 
61 

65 

57 

61 
51 

57 

41 

55 

45 

55 
39 

55 

51 

63 
55 

67 
58 

63 

44 

69 
56 

69 
54 

69 
57 

66 
60 

74 
62 

68 
33 

65.4 
54.0 

SAN  ANTONIO  W8  AIRPDRT 

MAX 

MIN 

58 
49 

76 
47 

56 
39 

51 
37 

63 

41 

7B 

47 

79 
48 

64 
48 

61 
41 

68 
37 

73 
45 

69 
45 

58 
48 

57 
49 

58 

42 

57 
33 

48 
40 

56 
33 

47 
44 

51 

44 

64 
47 

63 

42 

66 
36 

72 

38 

71 
45 

6B 

48 

82 
58 

66 
47 

63.6 
43.6 

SAN  MARCOS 

MAX 

MIN 

51 
47 

56 

49 

77 
43 

59 
30 

58 
35 

63 

40 

80 
47 

81 
46 

63 
44 

61 
37 

72 
40 

77 
42 

73 
42 

57 
46 

56 
46 

57 
32 

53 

39 

51 

35 

56 

41 

48 
43 

55 

44 

62 

40 

63 
37 

69 

36 

73 
39 

71 
43 

71 
52 

83 
47 

64.1 
41.6 

SEALY 

MAX 

MTN 

65 
52 

73 
56 

69 

44 

62 

34 

63 
45 

79 

5  5 

74 
53 

68 

46 

65 

44 

72 
41 

73 

48 

72 
51 

68 

48 

60 
50 

56 

46 

51 

39 

50 
39 

58 
33 

56 
39 

57 

44 

67 

53 

63 

42 

65 

45 

71 

46 

70 
49 

71 
51 

78 
66 

73 
47 

66.1 

46.6 

SECUIN 

MAX 

MIN 

55 

49 

77 
52 

63 
42 

54 
36 

66 

40 

SO 
4B 

81 
52 

6B 

48 

64 

43 

72 

37 

75 

48 

75 

49 

68 
49 

58 

50 

57 

4  7 

58 

34 

48 

40 

57 
34 

50 
42 

50 

44 

62 
47 

62 
42 

69 
41 

75 
44 

72 

44 

71 
50 

83 
58 

79 
50 

65.9 

45.0 

S1NTDN 

MAX 

Mm 

7* 
59 

71 
61 

68 
48 

56 
47 

74 
54 

81 

58 

82 

58 

71 
58 

66 
48 

76 
47 

62 
52 

73 

50 

66 

60 

72 
56 

67 
54 

64 
40 

55 

42 

62 
37 

57 
50 

67 
54 

71 

62 

70 
43 

75 
49 

77 
52 

72 
48 

69 

56 

63 

67 

73 
52 

70.6 
52.2 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

53 
48 

56 
48 

74 
42 

59 
32 

55 
33 

65 
45 

79 
47 

78 
46 

59 
42 

62 
36 

70 
36 

75 

45 

71 
48 

55 

47 

61 
47 

53 

34 

54 
36 

50 
33 

57 
33 

48 
43 

57 
46 

62 
40 

62 
40 

63 
41 

74 
45 

71 
50 

70 

52 

80 
47 

63.3 
42.2 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 

Mm 

52 

48 

55 

48 

73 
41 

58 
31 

54 
32 

62 
43 

78 
53 

73 
42 

57 
38 

63 
38 

69 

38 

72 
44 

68 
44 

53 
45 

63 
44 

49 
38 

48 
37 

40 

31 

55 

31 

45 
39 

56 

44 

62 
43 

63 
40 

62 
45 

70 
43 

70 
50 

67 
5? 

77 
45 

61.3 

41.7 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

63 
50 

70 
42 

58 
34 

60 
45 

69 
53 

77 

42 

75 
50 

67 
42 

70 
50 

74 
49 

69 
46 

72 
51 

63 

42 

62 
43 

64 
44 

48 
38 

50 
32 

61 
38 

56 
39 

61 
41 

62 
44 

62 

44 

64 
47 

69 
46 

71 
50 

69 
56 

78 
46 

78 
45 

65.8 
44.6 

YOAKUM 

*      •      * 

MAX 

Mm 

62 
52 

72 
51 

66 

44 

58 
38 

67 
41 

81 

53 

73 
55 

68 
47 

66 

41 

71 
39 

76 
51 

77 
54 

66 
51 

65 

50 

57 
39 

59 
33 

54 

41 

61 
35 

54 
38 

61 
46 

69 
56 

67 

44 

66 

41 

76 

48 

74 
51 

71 
53 

61 
61 

69 
49 

67.5 
46.5 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

75 
54 

73 
64 

68 
46 

58 
38 

58 
38 

72 

53 

80 
57 

71 
52 

61 
43 

64 

44 

69 

45 

75 

50 

75 
50 

58 
50 

57 
47 

55 

42 

55 

40 

51 
33 

60 
33 

55 

40 

62 
53 

69 
49 

67 

46 

62 
48 

70 
50 

69 
52 

68 
55 

74 
49 

65.3 
47.0 

ANAHUAC  TbCO 

MAX 

Mm 

72 
54 

72 
58 

72 
60 

75 
60 

77 
48 

78 
58 

77 
55 

77 
54 

76 
44 

77 
35 

78 
60 

78 
60 

78 
52 

70 
55 

68 
50 

67 
48 

60 

45 

49 

35 

62 

37 

60 
46 

65 
50 

66 
51 

64 

47 

66 

50 

72 
55 

73 
55 

76 
56 

75 
50 

70.7 
51.7 

ANGLE10N  2  W 

MAX 

Mm 

74 
57 

74 
63 

70 
44 

57 
35 

57 
40 

67 
56 

80 
53 

72 
60 

73 
41 

69 
42 

70 
48 

73 
47 

75 
44 

60 
51 

58 
49 

57 
41 

54 

41 

49 
33 

56 

36 

57 
46 

65 

54 

66 
45 

64 
45 

62 

47 

68 
48 

69 
49 

66 
52 

76 
46 

65.6 

47.0 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

70 
55 

75 
63 

69 
46 

59 
37 

59 

38 

69 
54 

61 
57 

70 
50 

61 
43 

65 

46 

71 
46 

76 

51 

77 
52 

63 

48 

64 

50 

55 

37 

59 

41 

51 
31 

61 
31 

56 

49 

64 
57 

66 
45 

65 

46 

68 
51 

70 
53 

70 
55 

71 

56 

75 
50 

66.5 
47.6 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

72 
61 

73 
61 

72 
45 

63 
37 

63 

48 

80 
59 

eo 

56 

69 
53 

66 
41 

66 
46 

69 

50 

73 
50 

72 
46 

56 

47 

54 

47 

57 
42 

55 

46 

59 
34 

59 
39 

54 

45 

70 

50 

66 
47 

66 

46 

67 

52 

69 
51 

72 
48 

72 

49 

72 
48 

66.6 
4B.1 

CLEVELANO 

MAX 

Mm 

60 
50 

68 
55 

72 
42 

59 

27 

58 

27 

63 
44 

80 

46 

72 
46 

65 

38 

64 
38 

70 
45 

74 

49 

71 
43 

56 
43 

55 

43 

*9 

40 

49 
31 

5C 
30 

60 
30 

44 
38 

56 
42 

58 

46 

65 

40 

65 

40 

66 
46 

69 

46 

67 
48 

75 
45 

62.9 
41.4 

OANEVANC  2  SE 

MAX 

Mm 

75 
59 

72 
62 

65 

45 

58 
36 

72 
47 

80 
56 

74 
55 

68 
53 

64 
42 

73 
44 

77 
50 

78 

49 

68 
52 

63 
53 

56 
48 

54 
37 

50 

43 

57 
36 

54 
42 

62 

48 

66 
56 

63 

46 

66 
48 

67 
50 

70 
55 

70 
55 

78 

60 

72 
50 

66.9 
49.2 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

Mm 

59 
47 

73 
55 

73 
42 

59 
34 

58 

40 

69 

51 

80 
53 

70 
55 

60 
41 

64 

37 

71 
42 

80 
47 

76 
48 

61 
51 

67 
45 

56 
33 

59 

36 

52 
32 

60 
33 

56 

44 

6? 
53 

66 
42 

66 
43 

70 
46 

74 
50 

71 
51 

71 

53 

62 

47 

66.7 
44.7 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

75 
54 

73 
58 

69 
42 

59 
36 

70 
45 

81 
53 

74 
53 

6B 

48 

65 
41 

74 
43 

70 

48 

79 

51 

70 
49 

63 

51 

65 
51 

57 

47 

55 
33 

52 

40 

59 
33 

61 
37 

65 

54 

65 
42 

69 

44 

69 
47 

73 
54 

72 
55 

79 

58 

74 
46 

68.1 

46.9 

FRFEPQRT  2  NW 

MAX 

Mm 

73 
55 

73 

61 

72 
47 

58 

40 

5B 

40 

66 
55 

81 
54 

70 
57 

67 
44 

61 
44 

67 
48 

72 
52 

74 
54 

62 

40 

58 
50 

54 
42 

55 

43 

52 

36 

56 
35 

55 

45 

54 

46 

66 
46 

65 

45 

64 
49 

68 

49 

67 
47 

69 

46 

73 
50 

64.7 
47.1 

GALVESTON  H8  CITY 

MAX 

Mm 

66 
60 

66 
60 

60 
48 

56 
50 

62 
55 

77 
61 

65 

60 

65 

51 

57 

48 

62 
55 

63 

56 

67 

58 

60 
55 

56 

50 

52 
46 

47 

43 

47 
42 

55 

41 

54 

47 

58 
51 

63 
51 

61 
46 

59 
53 

65 
54 

64 
54 

63 
57 

65 

59 

64 
52 

60.7 
52.3 

HOUSTON  KB  CITY 

MAX 

Mm 

73 
59 

70 
58 

58 

47 

57 
41 

64 
50 

7B 
62 

71 
62 

68 

49 

66 

46 

67 
50 

76 
52 

74 
50 

60 
49 

56 

50 

52 

46 

53 

42 

50 

41 

59 
37 

53 

44 

57 
46 

64 
51 

64 
47 

60 
51 

66 

52 

68 
56 

66 
56 

77 
60 

66 
50 

64,0 
50.5 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

73 
62 

72 
59 

60 
45 

58 
39 

66 
49 

81 
60 

72 
54 

68 
49 

65 
45 

70 
46 

74 
50 

75 

50 

57 
49 

58 

51 

55 

45 

54 
42 

51 
40 

61 
36 

54 
40 

57 
47 

65 
51 

66 
46 

62 
46 

69 
47 

68 
51 

69 
50 

78 

58 

70 
50 

65.3 

46.5 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

68 
52 

70 
60 

73 

44 

60 
31 

5B 
33 

65 
50 

80 
51 

71 
53 

62 
42 

66 

44 

69 

49 

74 
52 

75 
44 

55 

45 

53 

45 

51 

39 

51 
35 

51 
30 

60 
33 

49 
42 

56 
46 

62 

47 

67 
46 

63 

45 

68 
49 

71 
48 

68 
53 

75 
46 

64.0 
44.9 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

75 
62 

70 
65 

67 
47 

58 
39 

67 
54 

79 
59 

69 
60 

67 
56 

60 

44 

66 

45 

73 
53 

74 
49 

65 

61 

63 
54 

5* 

50 

57 

37 

50 

45 

59 

35 

55 

43 

62 
53 

68 
57 

63 

44 

65 
48 

71 
50 

68 
51 

68 
59 

74 
62 

70 
51 

65.7 
51.3 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

65 
53 

75 
58 

70 

44 

57 
38 

59 
3B 

69 
53 

82 
55 

71 
53 

60 
41 

64 

42 

72 

46 

76 
49 

78 
51 

59 
50 

62 
50 

54 
39 

54 
40 

50 
35 

59 
36 

53 

45 

65 
53 

65 

42 

64 
45 

65 

50 

69 
52 

71 
52 

65 
55 

77 
48 

65.5 
46.9 

ORANGE  -  NW 

MAX 

Mm 

69 
55 

69 
61 

69 

•■6 

58 

34 

56 
34 

65 
48 

77 
54 

69 
52 

64 

40 

63 

40 

65 

44 

69 
51 

71 
41 

55 

41 

55 

45 

50 
41 

46 
34 

49 

31 

58 

31 

48 
38 

52 
45 

57 
47 

64 
43 

59 
42 

67 
43 

67 
45 

66 
45 

71 
48 

61.7 
43.5 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

72 
61 

69 
57 

55 
44 

59 
39 

69 
49 

79 
56 

68 
60 

66 

50 

61 
44 

69 

44 

72 
51 

74 
49 

63 
53 

64 
49 

55 

42 

55 

34 

49 
38 

58 
33 

56 
40 

62 
55 

65 
50 

62 

44 

66 
4B 

72 

51 

68 
53 

70 
54 

76 

57 

65 
49 

65.1 
46.4 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

61 
52 

75 
58 

72 

44 

57 
35 

58 

40 

71 

53 

80 
52 

69 
50 

60 

39 

63 
42 

73 
45 

77 

48 

77 
52 

59 
52 

64 

47 

52 

34 

54 
41 

51 
32 

58 
35 

54 
45 

65 
53 

65 

44 

64 
46 

68 

47 

69 
52 

72 
52 

71 

56 

77 
46 

65.6 
46.2 

POINT  COMFORT 

MAX 

MIN 

71 
59 

70 
63 

70 
46 

58 
40 

67 
50 

76 

61 

68 
63 

63 

51 

56 
46 

69 
44 

74 
53 

68 
48 

61 
57 

60 
56 

60 
53 

58 
40 

55 

44 

56 
41 

54 
45 

61 
51 

59 
57 

59 

45 

65 

49 

70 
48 

64 
53 

65 
55 

77 

60 

65 
54 

64.1 
51.1 

PORT  ARTHUR  W8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
62 

70 
58 

59 
42 

58 
35 

66 
48 

80 
55 

70 
52 

67 
50 

63 
42 

66 

46 

71 
50 

72 

53 

56 

42 

55 

47 

50 
45 

46 
38 

50 
33 

59 
32 

49 
39 

50 
45 

59 
49 

69 

48 

59 

44 

70 

43 

69 

47 

69 
45 

71 
56 

69 
49 

62.9 
46.3 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

56 

46 

64 
51 

72 

58 

64 
44 

65 

34 

72 
51 

67 
54 

67 
60 

80 
61 

78 
54 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

66 
58 

72 

60 

64 

-9 

56 

44 

57 
50 

66 
56 

80 
56 

67 
58 

58 
50 

57 
44 

66 

54 

68 
52 

69 

50 

60 
56 

65 
46 

57 
36 

54 
43 

48 
40 

57 
38 

58 

50 

6  0 
42 

60 
42 

68 
50 

64 
50 

71 
42 

66 
44 

66 

58 

70 
52 

63.2 
48.9 

SUGAR  LAND 

MAX 
MIN 

62 
53 

74 
58 

70 
45 

59 

37 

58 

38 

66 
53 

78 
57 

72 
51 

58 
42 

65 
43 

70 
47 

74 

50 

74 
49 

57 
37 

60 
48 

52 

41 

53 
39 

50 
34 

58 
36 

54 

45 

62 
49 

65 

45 

63 

46 

64 
49 

66 
52 

69 
52 

69 
55 

77 
48 

64.3 
46.4 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

MIN 

65 
53 

75 
58 

70 
40 

5fl 
37 

58 
38 

68 

39 

79 
54 

72 
54 

59 
44 

69 

44 

72 

45 

75 

45 

75 
50 

63 
49 

60 
44 

52 

41 

53 

41 

50 
36 

59 
37 

59 

36 

62 
50 

65 

45 

63 
46 

65 

48 

65 
52 

70 
50 

70 

50 

80 
49 

65.1 

45.7 

VICTORIA  WB  AIRKORT 

MAX 

Mm 

73 
57 

74 
58 

59 
41 

57 
40 

70 
49 

80 
55 

72 
58 

68 
49 

62 
44 

70 

41 

77 
50 

75 
52 

62 
53 

67 
51 

58 

41 

58 
37 

53 

41 

58 
36 

54 
46 

63 

48 

67 
46 

66 
43 

68 

47 

74 

49 

71 
53 

70 
53 

61 
61 

69 

51 

67.0 
46.3 

S«e  Reference  Notes  Following  Station  Indei 
-     51     - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

FEBRUARY   1969 


Station 

Daj 

of  Month 

6 

3 

'1 

2  1 

3 

4  1 

S  1 

r. 

7  1 

'1 

1 

10  I 

11 

12 

13  | 

14  1 

15 

16  1 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

20 

27 

28  1  29  1  30  1  31 

> 
< 

•     •     • 
SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 
MIN 

60 
51 

72 
59 

71 
49 

57 
47 

60 
46 

79 

50 

81 
57 

84 
57 

73 

5" 

66 
46 

7B 
49 

S3 
53 

B0 
55 

66 
57 

74 

55 

70 
41 

60 
46 

5  0 
40 

57 
42 

63 

48 

67 
61 

72 

43 

66 
45 

79 
53 

74 
51 

72 
51 

71 

59 

84 
52 

70.4 
50.5 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

82 

57 

75 

52 

70 
42 

80 
42 

85 
52 

85 
51 

84 
48 

77 
51 

81 
61 

80 
42 

73 
62 

79 
58 

78 
46 

70 
40 

56 
36 

60 
49 

63 
52 

76 
54 

74 
43 

76 

47 

74 
47 

74 
57 

8  5 
58 

84 
53 

76.0 
50.0 

BENAVIOES  7  S 

MAX 

MIN 

59 
53 

79 
58 

69 

50 

56 
46 

70 
47 

72 
48 

80 
58 

84 
5« 

74 

51 

66 

45 

72 
46 

72 

46 

69 
54 

75 
48 

70 
40 

60 
40 

51 
38 

52 

38 

62 
52 

65 
60 

72 

44 

76 
46 

77 
50 

75 
51 

74 
52 

69.2 
48.8 

CARRI20  SPRINGS 

MAX 

MIN 

63 

51 

61 
46 

78 
47 

56 

45 

51 
47 

71 
50 

81 
57 

87 
55 

78 
49 

68 

40 

75 
43 

63 

5*. 

77 
60 

78 
55 

74 
48 

72 

40 

66 
49 

61 
43 

58 
49 

51 
48 

60 
45 

73 
41 

71 
47 

69 
42 

76 
49 

75 
54 

74 

62 

85 
48 

70.4 
48.7 

CATARINA 

MAX 
MIN 

60 
49 

77 
49 

70 
47 

55 

44 

75 
45 

60 
51 

88 
67 

83 
52 

69 

48 

77 
38 

83 
46 

81 

53 

77 
60 

75 
33 

73 
49 

69 
40 

65 
45 

58 
41 

55 

44 

60 
48 

73 

41 

70 
46 

76 

44 

77 
49 

76 
53 

85 
52 

75 
42 

72.7 
48.0 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 
MIN 

58 
51 

75 
50 

75 
45 

55 

43 

73 
44 

82 
49 

84 
48 

64 
47 

69 
41 

72 
36 

81 
40 

82 
41 

74 
55 

70 
53 

69 
45 

65 
37 

60 
40 

58 

3  5 

57 
46 

56 

47 

70 
51 

66 
38 

70 
42 

75 
41 

73 
47 

70 
52 

83 
61 

83 
49 

71.0 
45.6 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

60 
50 

77 
50 

61 
46 

50 
45 

74 
48 

79 

51 

87 

54 

70 
50 

67 
46 

76 
43 

60 

49 

77 

54 

66 
60 

72 
54 

69 
47 

63 
39 

60 
44 

57 
42 

52 

45 

58 
49 

70 
49 

68 
41 

69 
46 

74 

44 

75 
50 

69 
48 

B3 
62 

69 
47 

69.0 
46.3 

CRYSTAL  CITY 

MAX 
MIN 

62 
49 

75 
45 

61 
46 

52 

43 

68 

45 

81 

48 

65 
56 

71 
48 

67 
48 

72 

41 

79 
48 

73 
52 

68 
58 

71 
54 

69 

45 

63 

41 

61 
45 

56 
42 

52 

45 

60 

47 

71 

54 

69 

40 

68 

45 

75 
41 

74 
50 

73 
55 

84 
61 

71 
45 

69.0 
47.8 

DILLEY 

MAX 

MIN 

55 
46 

58 
50 

77 
45 

57 
43 

50 
44 

74 

4  = 

81 
50 

86 
52 

69 

44 

66 
38 

74 
39 

60 

45 

75 
57 

63 
51 

72 

46 

69 

37 

62 

37 

59 

37 

59 
38 

50 
45 

57 

72 
38 

66 

42 

70 
41 

75 
42 

73 
46 

69 

54 

84 
46 

68.0 
44.6 

EAGLE  PASS 

MAX 

MIN 

64 
50 

65 

43 

76 

45 

56 

45 

48 
42 

61 

48 

7B 
48 

69 

52 

66 

48 

66 
41 

72 
43 

74 
47 

76 
52 

65 
55 

70 
46 

66 

42 

63 

45 

61 
42 

56 
43 

48 
44 

60 
46 

69 

41 

72 
46 

67 
42 

76 
44 

75 
52 

76 
55 

82 
50 

67.8 
46.4 

ENCINAL  3  NW 

MAX 
MIN 

70 
50 

69 
50 

74 
47 

61 
43 

55 
44 

74 

51 

70 
45 

87 
47 

8? 
46 

70 
35 

72 
36 

69 

44 

72 
46 

71 
54 

79 
47 

75 
50 

72 
45 

60 

37 

58 
40 

58 
42 

62 

45 

60 
51 

64 
45 

73 

41 

8? 
42 

79 
42 

71 

55 

85 

47 

70.7 
45.3 

FALCON  DAM 

MAX 

MIN 

62 

51 

65 
52 

68 
54 

59 

45 

63 

44 

80 

50 

79 

57 

86 

60 

75 

52 

68 
48 

79 
50 

83 
49 

62 
61 

77 
63 

80 
.,9 

73 
45 

63 
47 

54 
43 

51 
43 

53 

46 

66 

52 

71 
47 

68 
48 

76 

48 

76 
55 

75 
56 

77 
62 

80 
59 

71.1 
51.3 

FALFURRJAS 

MAX 
MIN 

61 
56 

71 
60 

70 
53 

60 
47 

64 
49 

79 
50 

85 
58 

82 

57 

77 
51 

66 

48 

77 
46 

61 

52 

79 
57 

72 
59 

79 
47 

73 
43 

63 

47 

52 

38 

57 
42 

63 

42 

67 
60 

74 
43 

66 

46 

78 
49 

76 
52 

74 
53 

69 

62 

63 

54 

71.4 
50.8 

FUWLERTON 

MAX 

MIN 

FREER 

MAX 

MIN 

HERB'ONVILLE 

MAX 
MIN 

59 

50 

70 
57 

68 

50 

56 
45 

62 

45 

81 

51 

63 
53 

86 
57 

74 
47 

74 
46 

78 

47 

83 
46 

80 
57 

69 
59 

77 
51 

72 
41 

63 
44 

51 
36 

55 

39 

61 
47 

6  6 
57 

74 
42 

69 
43 

76 
50 

77 

50 

75 
51 

68 
60 

82 
52 

71.1 
49.0 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

59 

47 

70 

47 

79 

*5 

57 
48 

68 

41 

80 
50 

84 
52 

86 

47 

70 

45 

70 
38 

60 
45 

61 

44 

70 
53 

72 
52 

73 
51 

72 
53 

72 
37 

61 
40 

61 
46 

60 

45 

59 
44 

56 

40 

60 
43 

70 
39 

71 
45 

70 
44 

75 

43 

74 
43 

70.1 
45.3 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

MIN 

61 
55 

69 
57 

65 
50 

60 
44 

73 
54 

79 

54 

63 
59 

78 
56 

70 
51 

76 
46 

65 
53 

79 

60 

76 
62 

77 
59 

73 
45 

67 

43 

61 
49 

55 
36 

53 

45 

58 

50 

75 

56 

71 
42 

78 
47 

77 
47 

76 
52 

75 

57 

B4 
65 

76 
54 

71.8 
51.8 

OILTDN 

MAX 
MIN 

58 

47 

65 
56 

68 
48 

53 

41 

59 
45 

79 

53 

79 
55 

87 
56 

70 

49 

66 
45 

76 
45 

83 
43 

79 
46 

69 
58 

76 
47 

70 
40 

61 
43 

50 
35 

54 
37 

59 

45 

61 

52 

74 
40 

69 
44 

77 
48 

76 
49 

74 
51 

68 

58 

61 
51 

69.3 

47.5 

PEARSALL 

MAX 

MIN 

59 

50 

76 
46 

75 
43 

55 

48 

70 
45 

83 

49 

84 
56 

84 
47 

68 
43 

71 
39 

80 
45 

79 

50 

72 
53 

71 
50 

72 
44 

67 
37 

57 

40 

56 

35 

57 
44 

56 
46 

71 
50 

67 
39 

70 
43 

75 
41 

70 
48 

70 
51 

64 
60 

83 

47 

70.9 
46.0 

POTEET 

MAX 
MIN 

59 
47 

62 
55 

74 
44 

57 
40 

62 

43 

72 
43 

82 

47 

82 

50 

72 

44 

65 
36 

77 
44 

79 

65 

50 

72 
52 

65 
45 

66 
40 

63 
36 

55 
34 

56 

46 

58 
42 

09 
45 

66 
38 

64 
42 

71 
42 

67.2 
43.9 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

MAX 

MIN 

60 
53 

70 
58 

69 
54 

61 
38 

68 
39 

80 

50 

89 
56 

65 

57 

79 

52 

70 
45 

77 
46 

82 

52 

ei 

59 

77 
61 

60 

47 

78 
44 

65 
46 

55 
43 

52 

43 

55 

45 

63 

51 

73 
47 

69 
49 

78 

48 

60 
53 

72 
55 

74 

63 

62 
57 

72.4 
50.4 

TILDEN 

MAX 

MIN 

59 
52 

61 
55 

74 
47 

57 
46 

51 
46 

76 
49 

79 
52 

84 

51 

6" 

46 

67 
37 

75 

44 

82 
47 

77 

60 

66 
55 

72 

48 

66 

37 

61 

43 

58 

38 

59 

40 

56 
49 

65 
54 

71 
39 

66 
45 

73 
43 

76 
45 

71 
47 

65 

57 

62 
50 

68.7 
47.3 

ZAPATA 

*     *     * 

MAX 

MIN 

70 
51 

73 
50 

72 

50 

77 
56 

82 
55 

86 
57 

65 
62 

60 
57 

70 
51 

74 
59 

82 
56 

61 

61 

77 
63 

84 
61 

75 
48 

71 
44 

61 
48 

58 
40 

56 

45 

61 
50 

76 
55 

76 
53 

75 
50 

78 

»7 

75 
53 

75 
61 

64 

6  6 

80 
57 

74.8 
53.8 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

81 
65 

76 
68 

70 

5? 

71 
52 

78 
54 

56 
57 

62 
61 

79 
59 

71 

54 

7B 
52 

77 
54 

78 

55 

72 
68 

79 
60 

77 

54 

66 
51 

66 
54 

S7 
46 

65 
53 

69 

57 

77 
63 

66 
52 

75 
58 

76 
56 

72 
59 

74 
66 

79 
66 

71 
60 

73.9 
57.4 

HARLINGEN 

MAX 

MIN 

69 
55 

81 
64 

70 
56 

65 
46 

68 
48 

78 

54 

66 
60 

81 
69 

80 
53 

70 
49 

78 

48 

79 
54 

80 
55 

72 
65 

79 

53 

76 
46 

63 

46 

63 

43 

55 

43 

63 
51 

69 

58 

77 
50 

66 
50 

76 
56 

75 
55 

71 
56 

72 
64 

79 
57 

72.9 
53.6 

MC  ALLEN 

MAX 
MIN 

62 

54 

79 
61 

70 
55 

63 

47 

67 
49 

79 
54 

87 
58 

84 
63 

79 

52 

70 
50 

77 
66 

60 

5  5 

60 
56 

74 
64 

82 
52 

81 
49 

64 
50 

61 
42 

54 
42 

56 
48 

67 
53 

76 
50 

68 
50 

75 
56 

78 
55 

72 
56 

70 
63 

79 

57 

72.6 
53.2 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

79 
61 

70 
63 

64 
51 

67 
49 

79 
54 

87 

57 

64 
64 

81 
60 

70 
52 

79 
50 

81 
56 

80 
55 

73 
63 

83 
57 

81 
5? 

63 

49 

62 
49 

53 
42 

55 

49 

64 
52 

75 
60 

65 

51 

74 
54 

77 
59 

72 
56 

70 
62 

60 
67 

72 
57 

72.9 
55.4 

MC  COOK 

MAX 
MIN 

60 
52 

76 
60 

67 
54 

59 
45 

67 
48 

60 
49 

89 
59 

83 

57 

60 
51 

70 
47 

78 
47 

61 

5/ 

63 
55 

72 
63 

60 

50 

80 
43 

65 

43 

56 

40 

54 
41 

60 
48 

65 
54 

74 
47 

69 
49 

76 
50 

79 
52 

73 
54 

61 

62 

82 
55 

72.4 
51.0 

MISSION 

MAX 
MIN 

62 
53 

82 
61 

72 
54 

64 

44 

70 
48 

63 
53 

90 
56 

86 
59 

82 
51 

72 

46 

80 

47 

83 

50. 

63 
55 

73 
63 

84 
50 

85 
45 

66 

46 

60 
42 

54 
42 

55 

48 

66 

53 

77 
45 

70 
50 

77 

53 

77 
55 

73 
56 

70 

62 

B0 
56 

74.2 
51.6 

PORT  ISABEL 

MAX 

MIN 

77 
54 

78 
64 

76 
56 

65 

54 

74 
54 

81 

61 

79 
63 

79 
66 

66 

58 

66 
51 

72 

61 

70 

60 

72 

65 

72 
64 

71 
56 

67 

47 

65 

60 

64 
52 

63 

52 

64 

58 

72 
60 

75 
57 

71 
58 

72 
61 

71 
62 

70 
63 

71 

63 

75 
61 

71.5 
58.6 

PORT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

6B 
55 

80 

67 

71 
57 

60 
49 

62 

43 

71 
60 

74 
61 

75 
61 

72 
56 

65 
41 

71 
6C 

72 

5  2 

71 
61 

72 
62 

69 
53 

67 
44 

63 
52 

62 
44 

60 

44 

62 
58 

69 
59 

75 
43 

62 
50 

69 

5" 

70 
58 

68 

63 

70 
64 

72 
57 

68.6 
55.0 

RAYMONOVILLE 

MAX 

MIN 

68 
55 

62 
68 

70 
55 

61 

46 

69 

47 

79 

56 

88 
59 

64 
62 

31 
52 

70 

49 

79 

49 

8  2 
56 

80 
57 

73 
65 

61 

52 

79 
45 

64 
45 

61 
41 

57 
41 

63 
53 

70 

59 

75 
49 

69 
50 

76 
54 

77 
55 

72 
56 

73 
6. 

81 
57 

73.7 
53.5 

SAN  BENITO 

MAX 

MIN 

70 
56 

79 
68 

71 

57 

65 
49 

70 
49 

77 
55 

87 
59 

87 
58 

en 

59 

70 
53 

78 

54 

79 

56 

79 
56 

72 
65 

60 

55 

70 
49 

66 

60 

64 
44 

55 

43 

63 
52 

65 

56 

76 
51 

76 

51 

75 
51 

76 

57 

70 
58 

72 
64 

80 
59 

73.4 
55.2 

WESLACO  2  E 

MAX 
MIN 

78 

60 

73 
64 

67 

5* 

66 

47 

78 
54 

86 
58 

61 
61 

80 

63 

74 
52 

7fl 
49 

79 
54 

8C 

5' 

72 
63 

60 
66 

76 
54 

66 
47 

61 
52 

63 

42 

55 

48 

63 
53 

75 
62 

75 
50 

74 
52 

75 

58 

70 
55 

70 
62 

80 
67 

78 
56 

73.3 
55.6 

§.. 
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Met  Following  Still 

an  Index 

EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
FEBRUARY   1969 


Station 

Day 

OI  Month 

3  b  o> 

| 

i2°< 

1 

2    3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

«    *    * 
...  BULLING  PLAINS  02 

HORUS  CREEK  DAM 

EVAP 

WIND 

.13 
17 

.06 

108 

* 
147 

.37 
28 

.26 

159 

.13 
192 

.25 

101 

.46 
241 

.15 

100 

.16 
82 

.24 
126 

.14 
61 

.25 
129 

.11 
176 

.05 
121 

« 
104 

.10 
86 

* 
90 

.08 
52 

.00 
157 

.07 
80 

.05 
90 

.08 

74 

.20 
131 

.15 

36 

.23 

144 

.18 
149 

.32 

132 

4.26 
3113 

*    *    » 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

73 
55 

41 

.01 
59 
46 
43 

• 
152 

.21 
39 
66 

35 

.27 
93 
56 
35 

.05 
174 
53 

41 

.20 

65 
69 

47 

.30 
177 
71 
37 

.14 
122 
55 

36 

.10 
51 
59 
37 

.19 

101 
65 
40 

.12 
59 
69 

44 

.26 

135 
65 

41 

.13 

187 

55 

40 

.08 
99 
46 
40 

.05 
144 
42 
35 

.04 

77 
44 
34 

• 
99 

.14 

47 
56 
30 

.05 

112 

46 

37 

.00 
66 
44 
39 

.11 
149 
46 

41 

.10 
61 
63 
40 

.10 

96 
61 

40 

.05 
35 

60 
42 

.18 

105 
70 
42 

.13 

139 
63 
46 

.22 

131 
71 
39 

3.35B 
2687 
57.7 
39.3 

BELTON  dam 

EVAP 
WINO 

.02 
19 

.01 

11 

.21 

80 

.14 
21 

.13 
52 

.00 
36 

.17 
24 

.16 
101 

.18 
79 

.08 
10 

.15 

54 

.11 
22 

.17 
51 

.11  .01 

llli  41 

.11 
61 

.06 
42 

.05 

67 

.15 
24 

69 

33 

70 

.05 
16 

.13 
46 

.11 
17 

.18 
66 

.06 
66 

.26 
94 

3.17B 
1425 

BENBRuOK  DAM 

EVAP 

WIND 

.02 

45 

.02 
60 

• 
113 

.33 

41 

.20 
112 

.08 
137 

.21 

79 

.16 
151 

.17 
92 

.22 
56 

.16 
60 

.15 
'2 

.22 

100 

.06 
159 

.02 

90 

.07 

139 

.03 
52 

• 
60 

.16 
27 

.01 
127 

* 
90 

.04 
106 

.11 

64 

.13 
66 

.07 
43 

.21 

125 

.15 

157 

.24 

123 

3.26 
2566 

DENISON  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.01 
45 
45 
39 

.04 
111 
60 
43 

.14 
92 
59 
37 

.13 

73 
56 
36 

.11 

173 

53 

41 

.11 
186 
66 

44 

.23 

92 
67 
41 

.26 
182 
67 
36 

.09 
70 
55 

37 

.14 
71 
62 
38 

.12 

46 
63 
42 

.15 

73 
63 
36 

.17 
102 
57 
36 

.02 
107 
45 
36 

.02 
77 
42 
36 

.05 
114 
42 
34 

.07 
67 
44 
36 

.10 
85 
48 
35 

.11 
45 

54 
41 

.03 
99 
46 
39 

.10 
94 
45 
39 

.06 

101 
65 
42 

.08 
56 

65 
39 

.06 
61 
62 

40 

.13 

70 
68 
42 

.17 
185 
68 
48 

.09 
162 
63 
55 

.18 

145 
64 
38 

2.99 
2786 
56.9 
39.6 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.03 
46 

46 

41 

.00 
45 
52 

43 

* 
125 

*   .50 

301 109 

64 

-  i  36 

.05 

169 

58 

43 

.23 

67 
64 
45 

.32 

163 
71 
39 

.13 
98 
57 
36 

.11 
44 
60 
36 

.16 
74 
66 
38 

.12 
53 

69 

43 

.25 

107 
64 

40 

.07  .00 

144!  93 
47   44 
40   40 

.06 
131 
43 
36 

.05 
55 
45 
35 

* 
92 

.18 
23 
30 
36 

.03 
92 
45 
39 

* 

94 
43 
42 

.11 
114 
46 
41 

.12 
43 
65 
42 

.09 
84 
64 
40 

.08 
28 
62 
44 

.19 
132 
77 
43 

.11 
170 
67 
50 

.26 

140 
73 
40 

3.25 
2625 
57.7 
40.6 

LAVON  DAM 

EVAP 
WINO 

.14 
63 

* 
76 

* 
128 

* 
35 

.46 

121 

.09 

208 

.10 
56 

.32 

201 

.15 

163 

.11 
49 

.18 
96 

.11 
54 

.22 

103 

.12 

150 

.06 

101 

.02 
154 

.07 
79 

* 
118 

.21 

60 

.08 
95 

.01 
99 

139 

.05 
61 

.08 

115 

.08 
37 

.18 

140 

.13 

199 

■  19 
179 

3.28B 
3079 

NAVARRO  MILLS  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.02 
56 

45 
42 

.02 
67 
46 

44 

.25 

162 
65 
34 

.13 
42 
56 
33 

.06 
95 
54 
34 

.12 

172 

53 

42 

.17 
68 
73 

47 

.27 

164 
71 
39 

.15 
129 
56 
36 

.09 
27 
56 
36 

.19 

96 
66 
43 

.11 
27 

68 
43 

.18 

115 
65 
41 

190 
48 
40 

* 
91 
47 
41 

.08 
148 
42 
35 

.04 
71 
43 
34 

.06 
97 
41 
31 

.10 
46 
54 
32 

.01 
118 
44 
38 

88 
43 
38 

.20 

143 
47 
41 

.08 
50 
61 
40 

.10 

101 
63 
40 

.07 
34 
37 
41 

.19 

98 
70 
40 

.12 

153 
65 
47 

.21 
133 
72 
39 

3.278 
2781 
56.2 
39.0 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 
39 
51 
42 

.06 
39 
54 
36 

.25 

132 
63 
32 

• 
29 

.34 
129 
59 
31 

.15 

170 
67 
44 

.33 

67 
65 

45 

.41 

199 
71 
34 

.21 
93 
55 
33 

.16 
61 
59 
36 

.19 

109 
68 

40 

.16 

54 
68 
41 

.27 

102 
64 
42 

191 
48 
43 

.06 

112 

46 
39 

.09 
133 
45 
35 

.01 
67 
46 

34 

.06 
88 
41 
34 

.03 
33 
53 

34 

.03 
137 
40 
37 

.03 
73 

41 
37 

.11 
93 
48 
39 

.06 
47 
56 
38 

.20 

132 
62 
38 

.03 
46 
39 
40 

.23 

132 
70 
41 

.17 
134 
70 
50 

.25 

122 
69 
40 

4.11B 
2783 
57.1 
38.3 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 

WIND 

* 
32 

35 

.22 

79 

.12 
29 

.03 
66 

.09 
69 

.19 
46 

.13 

105 

.15 
64 

.16 
23 

.05 

70 

.08 
36 

.09 
76 

165 

63 

.19 
60 

• 
57 

• 
52 

.11 
39 

.03 
107 

• 
75 

* 
70 

.06 
28 

.04 
62 

.11 
33 

.21 

80 

.09 
105 

.37 
66 

2.71B 
1812 

WACO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.02 
38 
46 
43 

.01 
61 
50 
46 

.26 

114 
73 
37 

* 
34 

.21 

114 

59 

35 

.01 

110 
51 
43 

.22 

66 

67 
46 

.25 

142 
72 
37 

.16 

125 

56 

35 

.14 
57 
67 
37 

.20 

113 
69 
46 

.13 

43 
71 

47 

.25 

105 
69 
46 

.14. .05 
159   B-9 

49|  50 
44   43 

.09 
139 
45 
37 

.05 
65 
43 
36 

* 
105 

.15 
45 
55 
35 

.02 
88 
43 
38 

.00 
SO 
44 
40 

.14 

127 

52 

40 

.08 
43 
62 

40 

.14 
91 
67 
42 

.07 
44 
65 
43 

.21 

140 
72 
43 

.11 

154 
65 
49 

.27 
136 
77 
41 

3.40 
2627 
59.3 

41.1 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.00 
36 
54 
45 

.02 
43 
52 

43 

.23 

ue 

66 
36 

.10 
23 
61 
36 

.16 
93 
56 
37 

.04 
129 
54 
43 

.26 

69 
70 
48 

.33 

131 
82 
40 

.14 
73 
58 
40 

.11 
37 
59 
38 

.19 
76 
69 

44 

.13 

37 

71 
47 

.22 

68 
68 
46 

.11 
109 
48 
42 

.10 
69 
52 
42 

.00 
102 
51 
39 

.02 
59 
43 
37 

.05 
77 
42 
34 

.09 
30 
57 
34 

.00 
65 
43 
39 

.05 
54 
50 
40 

.07 
74 
52 

40 

.07 
32 
62 

41 

.21 
HO 
65 
42 

.09 
28 
64 

44 

.09 

113 
73 
44 

.18 
133 
66 
50 

.24 
95 
78 
42 

3.32 

2065 
59.6 
41.3 

•    •    • 
EAST  TEXAS          0* 

DAINGERFIELD  9  S 

EVAP 
WINO 
MAX 

MIN 

67 
47 

44 

69 
66 

47 

.15 

105 
63 
37 

.13 
41 
60 
39 

.16 
91 
56 
42 

.10 
133 
65 
51 

.07 
62 
70 

46 

.20 
172 
66 

46 

.11 

65 
61 
39 

.15 

103 
62 
40 

.09 
51 
69 
45 

.16 

57 
68 
46 

.22 

136 
62 
36 

.20 

166 
51 
40 

.03 
112 
41 
38 

.06 

69 
41 
37 

.06 
63 
50 
39 

.07 
45 
60 
39 

.10 
50 
58 

42 

.09 

139 

48 

42 

121 
51 

42 

.13 
106 
65 
44 

.12 
92 

63 

43 

.09 
86 
61 
44 

.13 
85 

68 
45 

.16 
96 
69 
49 

.11 
98 
68 
54 

.22 

115 
67 
43 

3.518 
2617 
60.0 
43.0 

SAM  RAYBURN  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.06 
29 
57 

49 

.06 
36 
60 
52 

.11 
61 
67 
40 

.15 

73 
57 
35 

.08 
20 
53 
35 

.05 
94 
56 
40 

.16 
56 
74 
47 

.07 
106 
66 
46 

.16 
127 
64 
40 

.11 
27 

54 
40 

.10 
37 
66 
45 

.09 
16 
73 
51 

.16 
63 
70 

41 

.19 

107 

55 

40 

.17 
85 

47 
31 

.07 

118 

44 

38 

.06 
68 
44 
37 

.05 
54 
46 
36 

.09 
22 
63 
35 

.05 
45 
46 
39 

.06 
73 
56 
41 

65 

51 
46 

.10 
40 
67 

42 

.14 
39 
67 
42 

.10 
30 
72 
45 

.13 
32 
74 
50 

.17 
79 
70 
49 

.13 
99 
72 
46 

3.08B 
1741 
60.5 
42.1 

SPURGER  DAM  8 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.01 

67 
50 

* 

64 
75 
55 

.13 

69 
74 
41 

.11 
34 
66 
37 

.07 
37 
56 
35 

.00 
107 
60 
35 

.20 
69 
76 
49 

.06 

116 

70 

58 

.09 

102 

70 

40 

.19 

26 
69 
39 

.09 
56 
73 

45 

.08 
33 

75 
51 

.14 
36 
79 

41 

.10 
91 
58 
40 

* 
54 
50 
43 

.06 
85 
51 
36 

.03 
39 
32 
38 

.04 
45 
52 
35 

.09 
30 
66 
35 

.02 
34 
47 
38 

.00 
58 
50 

41 

78 
66 

46 

.10 
37 
72 

44 

.09 
44 
69 

43 

.06 
32 
76 
45 

.13 
55 

80 
49 

.13 
65 
71 
49 

.11 
78 
74 
45 

2.23B 

1653B 

65.9 

43.0 

•   •   * 
TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.09 
65 
57 
39 

.24 
155 
52 
36 

.15 
55 
50 
35 

.06 
51 

48 
37 

.00 
107 
46 
39 

.15 
140 
50 
38 

.22 

137 

54 

39 

.13 
85 
51 
35 

.02 
66 
50 
36 

.23 

67 
57 
41 

.15 
76 
62 
39 

.17 
50 
61 
41 

.18 
86 
55 

43 

.16 
133 
30 
36 

.10 

106 

57 
36 

.19 
61 
60 
39 

.13 
83 
58 
37 

.09 
35 

56 
37 

.12 
86 
59 
35 

.14 
90 
59 
32 

.06 
64 
57 
39 

.12 
68 
53 
36 

.18 

186 

51 

34 

.21 
53 
61 

37 

.18 
67 
65 
39 

.11 
62 
62 
39 

.31 
95 
65 
39 

.14 
54 
62 
39 

4.03 
2425 
56.0 
37.7 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 

136 
57 
38 

.25 

140 
61 
36 

.15 
56 
56 

34 

.09 

133 

54 

33 

.19 
24 
56 

40 

.27 

199 
61 
44 

.41 

225 

60 

44 

.13 

75 
56 

34 

.13 
32 

60 
36 

.14 
46 
63 

36 

.17 
76 
61 
36 

.16 

160 
61 
36 

.20 
83 
69 
31 

.10  .11 
6ll  43 
65   66 
49   45 

.17 
76 
65 
40 

.11 
79 
39 
40 

.05 
35 
44 
35 

.08 
107 
54 
38 

.10 
62 
64 
31 

.04 
33 

63 

44 

.17 
52 
62 
39 

.26 
175 
61 
39 

.16 
49 
63 

36 

.19 
46 
67 
38 

.30 
89 
66 

46 

.23 

101 
68 
42 

.28 
97 
64 
42 

4.87 
2310 
61.1 
39.5 

YSLETA 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.20 
13 
70 
25 

.15 
43 
56 
33 

.19 

81 
59 
34 

.22 

56 
57 
36 

.15 
45 
59 

36 

.08 
36 
55 

38 

.19 
39 
61 
38 

.17 
76 
70 
26 

.25 

91 
58 
33 

.15 

14 
65 
37 

.17 
17 
66 
37 

.16 
16 
67 
37 

.07 
30 
68 
38 

.151 .23 
71  106 

70   73 
45   31 

.30 
74 
65 

41 

.29 
65 
64 
38 

.24 
83 
65 
36 

.21 
62 
35 

37 

.16 
131 
63 
38 

.19 
40 
74 
28 

.19 
51 
61 
36 

.25 

110 
65 
36 

.25 

60 
61 
36 

.17 
10 
67 
35 

.25 
27 

69 
36 

.28 
69 
65 
39 

.21 
28 
70 

42 

5.52 

1586 
64.2 
35.9 

*   *   • 

Edwards  plateau    06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.13 

70 
51 
40 

.07 
30 
56 
40 

.30 
96 
62 
36 

.21 
97 
53 

33 

.09 
134 
40 
33 

.03 
43 
49 
36 

.16 
66 
66 

40 

.32 

106 
72 
39 

.26 

96 
59 
38 

.24 

113 

57 

35 

.29 
62 
64 
35 

.06 
52 

63 
40 

.14 
193 
61 
43 

.09 

123 

33 

45 

.30 

74 
65 
42 

.10 
97 
62 
35 

.10 

102 
54 
37 

.12 

90 
57 
32 

.15 
94 
35 
32 

.00 
130 
40 
37 

.05 
63 
56 
38 

.19 
86 
63 
36 

.26 

165 
65 
38 

.09 
49 
64 
38 

.24 
86 
66 
38 

.22 

145 
66 
42 

.09 
117 
62 
47 

.41 
107 
71 
42 

4.73 
2710 
59.1 
38.2 

San  angelo  dam 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 
39 
53 
42 

.17 
70 
62 
37 

• 
111 

* 
46 

.61 
125 
62 

34 

.15 

162 

57 

42 

.26 

114 
65 
45 

.44 

182 

71 

38 

.17 
69 
59 
37 

.14 
52 
57 
38 

.27 

103 
69 
41 

.15 

35 
69 
41 

.16 
145 
65 
43 

120 
54 
46 

.12 

127 
63 

39 

.07 
69 
52 
34 

.16 

122 
62 
35 

82 

.17 
91 
57 
36 

.00 
133 
45 
39 

.00 
93 
50 
40 

.07 
67 
60 
40 

■  14 
85 
65 
41 

.30 
132 
64 
39 

.17 
40 
70 
39 

.30 

147 
74 
45 

.18 
126 
73 
52 

.30 
93 
73 
42 

4.80B 
2782 
62.0 
40.3 

•   «   « 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

EVAP 

WIND 

.00 
62 

.00 
43 

.27 

147 

.16 

79 

.12 

43 

.00 
37 

.16 
56 

.20 
110 

.16 

142 

.14 
46 

.19 

63 

.15 

46 

.10 
62 

.20 

151 

.01 
86 

.14 
128 

.09 

116 

.08 
115 

.15 
86 

.03 
97 

.22 

HI 

.27 
142 

.10 

50 

.10 

51 

.13 
46 

.17 
72 

.07 
89 

.31 
146 

3.74 
2426 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    53 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
FEBRUARY   1969 


Station 

Day 

Ol  Month 

"3  .,  d> 

1 

a 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

&°Z 

•   »   • 
SOUTH  CENTRAL       07 

BtEVULE  9  NE 

EVAP 
WIND 

.06 
60 

.03 

49 

.21 

145 

.16 

76 

.06 
65 

.03 
98 

.04 
27 

.04 
119 

.22 

160 

.14 
69 

.07 
51 

.06 
37 

.07 
94 

206 

.17 

49 

.25 

95 

.12 

112 

.11 

138 

.11 
«2 

.06 

152 

.00 

103 

.17 

111 

.08 
58 

.09 
46 

.03 
31 

.07 

64 

.03 

77 

.17 
126 

2.758 
2502 

CANYON  DAM 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.00 
31 
62 

45 

.04 
34 
61 
46 

.26 

101 
65 
41 

.12 
47 
55 

36 

.08 
45 

56 
37 

• 

54 
54 
39 

.19 
30 

71 
46 

.17 

109 

74 

53 

.22 

89 

71 
41 

.15 

90 
50 
40 

.10 
41 
66 
42 

.13 
26 
73 
49 

.09 
72 
68 

49 

.17 

127 

53 

45 

.12 
81 
55 

46 

.19 
108 
55 

34 

.18 
66 

61 
34 

.05 

110 

47 

31 

.12 

61 
59 
31 

.02 
99 
44 
39 

.41 
48 
50 
40 

.16 

110 

62 

40 

.02 
55 

66 

41 

.20 

50 
64 
44 

.IS 
42 
71 
45 

.18 

96 
69 

47 

.04 
61 
39 
50 

.21 
121 

79 

43 

3.81 
2026 
61.4 
42.0 

SOMERVILLE  DAM 

EVAP 
HIND 

.02 
32 

.02 
36 

.10 
69 

.12 
39 

.11 
83 

.04 
67 

.19 
54 

.13 
85 

.17 
85 

.07 
24 

.24 
61 

.10 
29 

.09 
39 

95 

.06 
59 

.06 
95 

.05 
41 

t 
73 

.16 

37 

.07 
69 

.05 
69 

.13 
95 

.14 
35 

.07 
78 

.14 
60 

.16 

70 

.07 
127 

.10 
75 

2.808 
1801 

»    »    * 
UPPER  COAST         OB 

POINT  COMFORT 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

* 
100 
71 
56 

* 
100 
70 
60 

.44 
ISO 
66 
42 

.10 
60 
53 
36 

.10 
130 
65 
45 

.15 

103 
72 
58 

.14 
123 
69 
59 

.26 

219 

61 

55 

.17 

137 

59 

40 

.11 
91 
70 
32 

.24 

154 

52 

.07 
19 
74 
50 

.21 
174 
70 
53 

262 
57 
32 

130 
63 
52 

.11 
107 
62 
35 

.09 
121 
51 
41 

.12 
132 
63 
33 

.07 
96 
60 
43 

.01 

208 

62 

32 

.13 

195 
63 
56 

.23 

138 
66 

41 

.06 
86 
72 
46 

.07 
81 
73 
49 

.12 

76 
69 
32 

.13 
109 
65 
51 

* 
87 
79 
58 

.48 

200 

76 

55 

3.698 
3660 
66.4 
49.1 

THOMPSONS  3  NSW 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

• 
47 
61 
32 

.03 
67 
72 

se 

.17 
91 
74 
46 

.15 

76 
56 
40 

.05 
52 

54 
40 

* 
79 

60 
46 

.15 
45 
76 
56 

.02 
100 
66 
55 

.27 
197 
58 
42 

.06 
32 
66 
42 

.14 
50 
63 

47 

.10 
29 
64 
50 

.13 

63 

80 
50 

.07 
232 

54 
50 

.10 

120 
63 
49 

.12 
188 
53 

41 

.04 

74 
60 
40 

.07 
130 
50 
36 

.16 
30 
64 
36 

.03 
137 
50 
44 

.05 
171 
61 
47 

205 
63 

44 

78 
66 

46 

.05 
55 

66 

49 

.08 
27 
67 
51 

.09 
46 
70 
52 

.09 
86 
69 
52 

.25 
90 
76 
50 

2.66B 
2641 
63.8 
46.8 

•   *   * 
SUUTH6RN           09 

D1LLEY 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

.05 

35 

48 

* 

56 
50 

.13 

66 
46 

.10 

35 

45 

.01 
26 
51 
45 

.06 
34 
63 

47 

.12 
32 

72 

51 

.17 
27 
75 
53 

.19 

67 
46 

.12 

24 
66 

45 

.09 
22 
68 
43 

.13 

14 
76 
50 

.11 
64 
70 
57 

.05 
70 
62 
55 

.08 
22 
73 
36 

.16 
26 

73 
47 

.13 
38 

67 
46 

.10 

54 
61 

43 

.15 
17 
64 
42 

.00 
23 
51 
49 

.01 

• 

56 

49 

.11 
32 

71 
43 

.13 
23 

70 
47 

.06 
IS 
67 
49 

.15 

13 
72 

47 

.10 
40 
70 
52 

.04 
32 
74 
35 

.23 

43 
82 
51 

2.78 

8418 
66.3 
46.5 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.01 
3 

62 
SB 

.02 

2 

66 

60 

.13 
16 
66 
52 

.08 
21 
56 
48 

.09 
45 
73 
54 

.09 
14 
74 
58 

.09 
27 
77 
62 

.20 
32 
74 
58 

.19 
32 
73 
33 

.14 
27 
78 
51 

.12 
19 
85 
58 

.22 

54 
60 
63 

.11 
139 
73 
62 

.12 
35 

82 
62 

.11 

7, 

34 

.13 
30 
74 
51 

.05 
21 
62 
34 

.07 
22 
56 

.44 

.00 
21 
57 
50 

.01 
17 
60 
S3 

.06 
12 
79 
58 

.18 
27 

52 

.10 
37 
76 
54 

.13 
16 
79 
55 

.13 
41 
75 
56 

.08 
52 
74 
60 

.10 
33 

87 
66 

.21 

42 
77 
54 

2.97 

849 

72.8 

55.7 

RIO  GRANDE  CITY  3  H 

EVAP 
WIND 

.05 
15 

* 
13 

.13 
27 

.14 
39 

.09 
35 

.13 

21 

.12 

16 

.17 
34 

.25 

63 

.18 
22 

.15 
15 

.06 
18 

.21 

68 

.03 
39 

.16 
37 

.32 
33 

45 

.02 
44 

.10 
11 

» 
17 

• 
7 

.12 

25 

.06 
17 

.07 

11 

.20 
23 

.11 
34 

.02 

30 

.16 
39 

3.188 
796 

»    *    » 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.03 

39 
61 
54 

.06 
40 
75 
59 

.09 
64 
69 

49 

.19 
70 
38 
43 

.11 
81 
64 
43 

.21 
95 
79 

50 

.20 
61 
91 
58 

.14 
65 
84 
60 

.35 

102 
78 

47 

.15 
59 
72 
45 

.15 
44 
78 
49 

.13 
46 
82 
54 

.24 
156 
81 
57 

.04 
131 
72 
62 

.24 
58 
66 
54 

.23 
56 
82 
49 

.12 

100 
65 
50 

.02 
106 
56 
45 

.08 
47 
60 
44 

.03 
40 
58 
48 

.05 
37 
69 
35 

.03 
52 
79 
56 

.22 

62 
75 
53 

.09 
39 
77 
52 

.18 
64 
82 
56 

.14 
71 
73 
56 

.00 
75 
68 
61 

.13 
53 

82 
56 

3.65 
1933 
73.4 
52.3 

HESLACD  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 
42 
77 
60 

.06 
46 
75 
63 

.18 
75 
73 
55 

.17 
31 
64 
48 

.15 
63 

75 

54 

.16 

60 
63 
59 

.17 
101 
76 
59 

.25 

40 
76 
60 

.14 
69 
75 
57 

.23 

30 
77 
52 

.0, 
18 
78 
58 

.24 
98 
78 
58 

.08 
45 
69 
63 

.16 
106 
63 
59 

.11 
29 
81 
59 

.17 
42 
72 
54 

.05 
55 
73 
52 

.14 
87 
63 
48 

.00 
14 
55 
35 

.00 
36 
63 
54 

.01 
31 
68 
63 

.10 

7 

68 

52 

.12 
69 
73 
55 

,18 
36 
74 
60 

.10 
37 
68 
59 

.00 
31 
66 
62 

.03 

45 
78 
68 

.26 
71 
70 
57 

3.42 

1434 
72.6 
57.3 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative  humidity  averages 

percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

Hi 

1 

Station 

*.  a 
q  o 

ffl  -H 
^  4. 
■H  O 
3  « 
09  U 
V  -H 

c 

+-  0 
M  «> 

o  a, 

0 
M 

• 
i 
1 
> 
< 

£    B 

a 
0 

fa 

« 
1 
1 

1 

« 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID     6  AM    NOON    6  PM 

8 

■ 

8 

o 

* 

8 

8 

1 

8 
N  9 

1 

I 
e  •  ° 

hi 
id 

ABILENE  WB  AIRPORT 

18 

2.0 

11.0 

39 

w 

07 

67 

70 

59 

48 

2 

4 

i 

1 

0 

0 

8 

59 

6.9 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

21 

4.6 

15.3 

43 

sw 

07 

61 

70 

52 

45 

7 

3 

2 

0 

0 

0 

12 

58 

5.5 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

4 

3.5 

9.9 

28 

NW 

08 

77 

84 

64 

59 

3 

4 

1 

1 

2 

0 

11 

44 

7.9 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

9 

3.7 

10.7 

33 

SE 

21  + 

65 

86 

65 

73 

3 

7 

1 

0 

1 

0 

12 

33 

8.8 

CORPUS  CHRISTI  WB  AIRPORT 

9 

5.6 

11.1 

33 

SE 

14 

86 

88 

73 

73 

4 

1 

5 

1 

I 

0 

12 

35 

8.4 

DALLAS  WB  AIRPORT 

8 

1.4 

10.7 

32 

NW 

08 

65 

75 

56 

52 

2 

3 

1 

1 

1 

0 

8 

50 

6.9 

DEL  Rio  WB  AP 

11 

4.3 

9.0 

26++ 

35 

08 

64 

77 

59 

44 

5 

3 

0 

0 

1 

0 

9 

. 

8.2 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

29 

2.4 

8.2 

40 

w 

07 

38 

50 

36 

24 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

5 

8R 

4.6 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

4 

0.7 

10.2 

32*+ 

31 

08 

72 

81 

57 

54 

3 

2 

2 

2 

0 

0 

9 

_ 

6.9 

GALVESTON  WB  CITY 

- 

- 

- 

54 

SE 

14 

- 

- 

- 

- 

3 

1 

2 

3 

1 

0 

10 

37 

- 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

7 

2.4 

11.3 

43++ 

13 

13 

83 

87 

66 

66 

6 

3 

1 

1 

1 

1 

13 

33 

8.7 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

19 

2.1 

12.1 

44++ 

25 

07 

63 

70 

51 

42 

0 

4 

3 

0 

0 

0 

7 

- 

6.3 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

17 

2.9 

11.3 

33++ 

25 

07 

61 

69 

44 

37 

2 

2 

1 

2 

0 

0 

7 

_ 

6.3 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

7 

3.0 

10.3 

62 

SE 

14 

90 

91 

70 

80 

3 

3 

5 

0 

2 

0 

13 

36 

8.2 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

19 

1.5 

8.9 

25++ 

28 

23+ 

62 

70 

47 

41 

2 

3 

0 

1 

0 

0 

6 

- 

7.4 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

4 

3.7 

6.9 

30 

N 

14 

79 

83 

61 

61 

3 

4 

2 

1 

1 

0 

11 

45 

8.4 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

8 

3.9 

10.3 

45  * 

W 

14  + 

85 

88 

66 

64 

10 

0 

1 

0 

2 

1 

14 

- 

8.6 

WACO  WB  AIRPORT 

31 

0.8 

10.0 

28++ 

32 

2  7+ 

78 

83 

63 

62 

2 

3 

2 

2 

0 

0 

9 

- 

7.8 

WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

11 

1.3 

12.2 

43++ 

25 

07 

79 

82 

61 

56 

4 

0 

3 

1 

1 

0 

9 

- 

<,.9 

*    PEAK    GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TEXAS 
FEBRUARY       1969 


Station 


•    *    » 
HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  MS  AIRPORT 

DALHART  FAA  AIRPORT 

FOLLETT 

HEREFORD 

LUBBOCK  MS  AIRPORT 

MIAMI 

SPEARMAN 

STRATFORD 

TULIA 

VEGA 

*    *    * 
L0«  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  MB  AIRPORT 

CMILORESS  FAA  AIRPORT 

MEMPHIS 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

NORTH  CENTRAL        03 
OALLAS  WB  AIRPORT 

FURT  WORTH  WB  AIRPORT 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

PARIS 

WACO  MB  AIRPORT 

»    *    » 
TRANS  PECOS         05 

WINK  FAA  AIRPORT 

UPPER  COAST         OB 
PORT  ARTHUR  W8  AIRPORT 


Day  of  month 


!   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  16   17   13   19   20   21   22   23   24  25  28 


SNOWFALL 
SN  ON  GNU 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  UNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNU 
WTR  ESUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  bNO 
MTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


27   28   29  30   31 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

DaY    Of  Month 

3.» 
,2°* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUSHLANO    1    WSW 

2          INCHES 

8    AM 

33 

36 

30 

31 

36 

37 

38 

35 

3* 

35 

34 

37 

37 

36 

36J     34 

32 

32 

34 

33 

32 

33 

40 

38 

36 

38 

38 

34 

35.0 

6          INCHES 

B    AM 

35 

36 

33 

33 

34 

37 

38 

36 

35 

35 

35 

37 

36 

35 

35 

34 

32 

32 

33 

33 

32 

33 

36 

36 

36 

38 

38 

36 

35.0 

BUSHLANO  1  WSW  -  SOIL  PULLMAN  SILTV  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.  VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD,  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE 
GRAMA  GRASS.  SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST.  2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL-TYPE  THERMOMETERS.  LOWER 
DEPTH    READINGS    FPOM   THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


_ 

U 

OBSERVAT 

ON 

i 

1 

8 

U 

1 

TIME  AN 
TABLES 

D 

STATION 

a 

1 

COUNTY 

< 

E 

0 

3 

fMiTnirrTi 

UDolHVlH 

Q 

a 

3 

§ 

I 

1 

( 

si 

ABERNATHY 

0012 

01 

HALE 

13      50 

101    30 

3369 

BA 

M.    0.    HOOD 

ABILENE     WB    AIRPORT 

ooi  a 

01 

TAYLOR 

32    26 

99    *1 

1762 

MID 

MIO 

:    MJ      U    S    WEATHER    BUREAU 

ACKfRLV    3    SE 

0014 

01 

HOWARD 

12     31 

101    *0 

2  760 

6P 

LEONARD    COLEMAN 

AOAMSVILLE 

OOK 

06 

LAMPASAS 

31    16 

96    10 

1072 

It 

C             MRS   SHIRLEY   J.    CARLILE 

ALBANY 

03 

SHACKELFORD 

99    16 

1*36 

7A 

JOHN    D.    wlLLETT.    JR. 

AlEDO    *    SE 

01*9 

03 

PARKER 

15 

3?    39 

97    3* 

790 

CHESTER    WILEY 

ALICE 

01  A* 

JIM    WELLS 

27    ** 

98    0* 

201 

•A 

LEONARD    M.    MAHONEY 

ALPINE 

01  7* 

09 

BREWSTER 

30   21 

103    *0 

4455 

6P 

WILLIAM    H.    MUOGINS 

ALTO    5    SW 

0190 

CHEROKEE 

31    36 

9  3    08 

280 

TA 

MRS.    MAY8ELL   KELUJM 

ALVIN 

0 1 H 

OB 

BRAZORIA 

29   2* 

95    15 

54 

BA 

BA 

CITY    OF    ALVIN 

ALVORD    *    NE 

0208 

0) 

WISE 

1* 

33    23 

97    39 

600 

'             U   S   FOREST   SERVICE 

AMARILLO    U8    AIRPORT 

0211 

POTTER 

35    1* 

101    *2 

3607 

MID 

HJ      U    '.    WEATHER    BUREAU 

AM1STAD    DAM 

o:?i 

VAL   VEROE 

1  1 

24    26 

101    02 

1157 

8A 

BA 

i).-. 

INT    BOUNDRY    *    WATER    COM 

ANAMUAt     TBCD 

0235 

CHAMBERS 

9*   *0 

24 

84 

ANAHUAC    TBCD 

ANDERSON 

02*4 

GRIMES 

30    29 

95    59 

5P 

5P 

WILLIAM    J.    OARGER 

ANDICE    1    WNw 

WILLIAMSON 

1026 

7A 

LAWRENCE     1.    DUNLOP 

ANDREWS 

02*8 

01 

ANDREWS 

32     19 

102    32 

3172 

6P 

C              ANDREWS    COUNTY    AIRPORT 

ANCLE  TON   2    - 

08 

BRAZORIA 

29    09 

93    27 

27 

8A 

BA 

CITY    Of    ANGLETON 

0263 

03 

COLLIN 

15 

33    21 

96    31 

674 

I  A 

C               JESSE    T.    VANOAGR1FF 

ANSON 

0266 

02 

JONES 

32   *3 

99   5* 

1700 

9f> 

5P 

C.    M.    RICE 

ANTELOPE 

0271 

03 

JACK 

15 

33    26 

98   22 

1012 

7A 

MACK    N,    ROBERTS 

ARANSAS    PASS    2 

07 

SAN    PATRICIO 

27    55 

97    06 

16 

6P 

ROBERT    L.    HERNDON 

ARCHER    CITY 

0  J13 

03 

ARCHER 

10 

96    38 

10*3 

6P 

6P 

J.T.    SHEPPARO 

ARLINGTON 

0391 

03 

TARRANT 

15 

593 

7A 

CHARLES    I".    HAWKES 

ARMSTRONG 

03*2 

09 

KENEDY 

26    56 

97    *6 

25 

6P 

6P 

HAZEL     W.     PELHAM 

ARTHUR    CITY 

03 

10 

33    53 

93    30 

411 

INACTIVE    1/31/69 

ASPfRMONT     2     SSW 

02 

STONEWALL 

33    06 

100    1* 

1750 

7A 

7A 

C.   G.    viERTEL 

ATHENS 

0*1  HENDERSON 

15 

32    12 

95   51 

490 

5P 

H         RADIO    STA    KBUO 

0,C9 

0*    CASS 

10 

33    07 

9*    11 

2*5 

BILL    LOVIL 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

0*21 

30    16 

97   42 

597 

MIO 

MID 

7A 

C    MJ      U    S    WEATHER    BUREAU 

AUSTwELL    WL    REFUGE 

0*37 

07    ARANSAS 

26    16 

96    *B 

15 

5P 

5P 

L»    S    WILDLIFE    REFUGE 

AVALON 

0**0 

Oil  ELLIS 

15 

32    12 

96    *6 

533 

7A 

HER5CHEL    H.    SMITH 

8A|R0 

031  CALLAHAN 

32    2* 

99    25 

1760 

TA 

B.    C.     CHRlSMAN 

BAKERSFIELD 

0*|  PECOS 

30   53 

102    IB 

2530 

9A 

CLYOE    GRAVES 

8ALLINGER    1    SW 

02     RUNNELS 

31   ** 

99    58 

6P 

6P 

RADIO    STATION    KRUN 

SALHORHf A 

0*1  REEVES 

30   59 

103    *5 

3210 

U 

6A 

REEVES   COUNTY    wTfl   DIST 

8ANKERSMITM 

06|     ■    ENDALl 

30   08 

96    *9 

1740 

C              ELROY    SCHNELLE 

BARDWELL    DAM 

0*16 

03 

ELLIS 

32    16 

96    38 

461 

6A 

BA 

BA 

C              CORPS    OF    ENGINEERS 

BATESVlLLE 

0960 

0  9 

ZAVALA 

28    57 

99    37 

760 

ea 

JASPER   G.    QUESENBERRV 

BAY    CITY    WATERWORKS 

0969 

oe 

MATAGORDA 

28   59 

95    56 

48 

6A 

6A 

C              CHARLES    SLATER 

8AYTOWN 

0516 

08 

HARRIS 

u 

29    ** 

9*    56 

26 

5P 

5P 

0.8.    SMITH 

6AYTOMN   NO    2 

0  J  B  ? 

08 

HARRIS 

1* 

29    ** 

95    01 

30 

C              ESSO    RSCH   AND    ENG    CO 

BEAUMONT    FILTER    PLANT 

061] 

08 

JEFFERSON 

30    06 

94    06 

20 

7A 

BEAUMONT    FILTER    PLANT 

BEDIAS 

■jfc35 

0* 

GRIMES 

15 

95    57 

8A 

RICHARD    R.    PYLE 

8EEVILLE    S    NE 

07    BEE 

28    27 

97    *2 

255 

BA 

8a 

8A 

C               TEXAS    AGRI    EXP    STATION 

8ELTON   OAM 

0665 

03    BELL 

31    07 

97    26 

8A 

BA 

BA 

Z              US    CORPS    OF    ENGINEERS 

BENAVIOES 

0619 

0«l  OUVAL 

27    36 

98    25 

380 

C              RUBERTA    R.    8AZAN 

BENAVIOES    T    S 

0690 

09    DUVAL 

96    25 

9A 

WILLIAM    S.    KLEMCKE 

8ENBR00K   OAM 

03    TARRANT 

15 

32    39 

97    27 

770 

8A 

8A 

BA 

C              US    CORPS    OF    ENGINEERS 

BENJAMIN 

070* 

02!  KNOX 

33   35 

99    *7 

1*73 

B" 

W.    T.    CARTWR1GHT 

BERTRAM    3    ENE 

0736 

06    BURNET 

30    *5 

98    01 

1139 

7A 

C              WILSON    KLOSE 

BIO    LAKE 

'J  7  76 

06'  REAGAN 

31     12 

101    28 

2680 

C              CITY    OF    816   LAKE 

8IG    LAKE    NO    2 

0779 

31     12 

101    26 

8* 

BA 

DWAIN    CARR 

BIG    SPRING    FIELD    STA 

078* 

Ol!  HOWARO 

101    29 

2480 

C             U   S   0   A   BIG   SPRG   F    STA 

BIG    SPRING 

32    15 

101    27 

2500 

5P 

5P 

CITY   OF    BIG    SPRING 

BIG    WELLS 

0787 

09    DIMMIT 

26    35 

99    3* 

610 

8A 

HERBERT    T.    STANFIELD 

BLANCO 

0  6    BLANCO 

30    06 

9B    25 

1350 

7A 

7A 

W.    A.    BYARS 

BLEWETT    5    NW 

0652 

06!  UVALOE 

29    1* 

100    06 

970 

BA 

MRS    LLOYO    KIRKPATR1CK 

BLOTS    CAMPGROUND 

U861 

0*,  JEFF    DAVIS 

10*    OB 

5  760 

GEORGE    P.    KNIGHT 

BLUE 

0866 

0T<  LEE 

30    23 

97    09 

665 

7A 

CLYDE    L.    RUTHVEN 

BOERNE 

0902 

06|  KENDALL 

13 

29    *7 

98    ** 

1*22 

7A 

7A 

EOGAR    SChwARZ.    JR. 

BON    w|ER    2    E 

0*    NEWTON 

12 

30    *5 

93    37 

90 

7A 

C               CLARENCE    A.    PENNINGTON 

BONHAM 

10 

33    36 

96    11 

566 

R.    M.     CANTRELL 

BON  IT* 

03l  MONTAGUE 

33    *6 

978 

C              R.    D.    TOMPKINS 

BOOKER 

01    LIPSCOMB 

36    27 

100    32 

2750 

DW1GHT    F.    SPIES 

BOOUILLAS    RANGER    STA 

0950 

05,  BREWSTER 

29    11 

102    58 

1880 

8A 

BIG    BEND    NATL    PARK    SERV 

BORGEfi    3    W 

L>958 

01     HUTCHINSON 

35    39 

101    27 

31*0 

6P 

ARTHUR    W.    MORGAN 

BOWIE 

0  3    MONTAGUE 

1* 

97    51 

111* 

6P 

7A 

ORAN    C.     STOVALL 

80XELOER 

0991 

0*1  RED    RIVER 

10 

33    29 

9*    53 

350 

OTIS    L.    DANIEL 

80Y0    3    SE 

B»« 

OSI  WISE 

15 

33    0* 

97    31 

731 

7A 

MRS.    FRANCIS    WILLBANKS 

8RACKETTVILLE 

1001 

061  KINNEY 

11 

29    19 

100    2* 

1120 

BA 

8A 

FRE001E    L.    FRERICH 

BRADY    2    Sw 

ion 

06    MCCULLOCH 

31    07 

99    21 

17*8 

6P 

6P 

C             TOM  BRADLEY.    JR. 

BRAVO 

1033 

Oil  HARTLEY 

35    39 

103    00 

*150 

6P 

JOSEPH   E.    HUGHS 

8RAZ0S 

1035 

03!  PALO    PINTO 

32    *0 

96    07 

616 

TA 

VIVIAN    ALLEN 

8RECKENR10GE 

LOU 

031  STEPHENS 

32    *6 

98     5* 

118* 

MID 

MIL 

ECTOR    8.    FIELDS 

BRE^ONO 

10*9 

0*1  ROBERTSON 

31    10 

96    *0 

*70 

BA 

MISS    JEAN    M.     KOTCH 

8RENHAM 

07    WASHINGTON 

30    09 

96    2* 

353 

7A 

W.    G.    STEIN 

BR1CE 

1057 

10 

3*   *3 

100    5* 

22*0 

C              CHARLES    V.    MURFF 

BRIDGEPORT 

1063 

03 

WISE 

15 

33    13 

815 

7A 

7A 

w.    E.    HEMBREE 

8RIGGS 

1066 

96 

BURNET 

30    53 

97    56 

1090 

C              CARL   A.    STEWART 

8R]TT0N 

1081 

01 

ELLIS 

15 

32    33 

97    0* 

556 

C              MAZLE    DOLLAR 

BRONSON 

109* 

SABINE 

31    21 

9*    00 

3*3 

BA 

MRS.    DORA    £.    MARSHBuRN 

BROWNFIELD    NO    2 

i  we 

01 

TERRY 

33    11 

102    16 

3290 

7A 

7A 

LEWIS    SIMMONDS 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

10 

CAMERON 

25    5* 

97    26 

19 

HID 

MIL 

C   HJ      U    S    WEATHER    bUREAU 

BROWNWOOD 

1136 

03 

BROWN 

31    43 

98    59 

1435 

8A 

H         RADIO    STATION    KdWD 

BUFFALO 

nee 

0* 

LEON 

13 

31    26 

96    03 

CHARLIE    A.    SOUYRES 

BULER    2    NE 

1203 

OCHILTREE 

36    10 

2900 

Tt 

L.    PAULENE    MCCARTOR 

BULVEROE 

1215 

07 

COMAL 

13 

29    *5 

98    27 

1100 

8A 

LAURA    D.    WOOD 

BUNKER    HILL 

122* 

OALLAM 

36    06 

102    52 

4360 

6P 

MRS    MINNIE    JO    STEEN 

BuRKETT 

1239 

oa 

COLEMAN 

32    00 

99    1* 

1545 

7A 

MERREL  f .    BURKETT 

BURLESON    2    SSw 

12*5 

03 

JOHNSON 

15 

32    31 

97    20 

749 

7A 

W.    RUSSELL    LACE 

BURLINGTON    3    wSW 

1 2*8 

MILAM 

31    00 

97    02 

408 

7A 

MRS.    ANNIE    G.    KLEIN 

BURNET 

1250 

06 

BURNET 

30    *6 

98     1* 

1320 

tp 

CITY    OF    BURNET 

dUSHLAND    1    wSW 

1267 

01 

POTTER 

33    11 

102    05 

3819 

G           USDA.    ARS 

CALDWELL 

131* 

07    BURLESON                    1 

30    32 

96    *2 

7A 

CHALMERS    E.    TERRY 

CAMERON 

30    51 

96    59 

390 

ALVIN    HEFFT 

CAMP    WOOD 

06    REAL                               e 

100    01 

1470 

6P 

WALTER    C.    ANDERSON 

CANADIAN    1     ENE 

01      HEMPHILL 

100    22 

2335 

5P 

SP 

WILSON    CRAWFORD 

CANOELARIA 

05;  PRESIDIO 

11 

30    09 

10*    *1 

2875 

7P 

MISS    FRANCES    E    HOWARD 

CANTON 

1*25 

0*.  VAN    2ANDT 

12 

32    33 

95    52 

50* 

7A 

J    HARRISON    TAYLOR 

CANYON    DAM 

1*29 

07    COMAL 

29    52 

98    12 

1000 

6A 

8A 

8A 
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3bSJ  OSi  WARD 

9 

31  18 

102  50 

2440 

7A 

CHARLES  W,  POTTS 
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HARLETON 

3961 

04  HARRISON 

i  - 

32  41 

94  35 

290 

7A 

MBS.  BUNA  MAE  TAYLOR 
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HENRIETTA 

4093 

0  3 

10 

33  49 

98  12 

900 

7A 

7A 
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: 

JOHN  M.  K|NG 

LORENZO 

536; 

CROSBY 

1 

33  40 

101  32 

3170 

8A 

WILLIAM  0.  LISTON 

LOVELADY 

c-  3  ?  e 

04 

HOUSTON 

15 

31  06 

95  27 

295 

8A 

SA 

JAMES  H.  CLICK 

LJB3CCK  9  N 

5410 

il 

LUBBOCK 

1 

33  42 

101  60 

3245 

TEXAS  AGRl  EXP  STATION 

LJBBOCK  MB  AIRPORT 

54H 

o; 

1 

33  39 

101  49 

3254 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

5424 

ANGELINA 

31  14 

94  45 

281 

MID 

MID) 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

5429 

J7 

CALDwELL 

29  *1 

97  40 

405 

SA 

SA 

IVAN  J.  MERRITT 

«_, 

U 

OBSERVATION 

6 

z 

U 

W 

Z 

o 

TIME  AND 

z 

0 

< 

a 

P 

p 

TABLES 

STATION 

1 

5 

COUNTY 

< 

0 

z 
o 

< 

1 

OBSERVER 

i 

u 

s 

i 

9' 

LYNXHAVEN  RANCH 

5449 

06 

KERR 

29 

58 

99  27 

1996 

7A 

C.  L.  SECOR 

MA6ANK  3  SSW 

5461 

03 

15 

32 

20 

96  06 

370 

J.  C.  WAITS 

MADI SONV1LLE 

5477 

04 

MADISON 

15 

30 

57 

95  55 

230 

5P 

BA 

ROSS  MADOLE 

MONTGOMERY 

14 

13 

95  45 

275 

GRADY  £.  ADAMS 

5579 

OS 

BREWSTER 

11 

30 

12 

103  15 

4020 

BA 

SA 

MRS.  JUAN  B.  CARDOVA 

MARCO 

5583 

CONCHO 

07 

1995 

7A 

MRS.  PUTTIE  ELLINGTON 

PRESIDIO 

1  1 

30 

I  9 

104  10 

4750 

c 

LYNN  E.  DIXON 

MARFA  NO  2 

05 

PRESIDIO 

11 

18 

104  01 

4710 

5P 

5P 

c 

HARRY  W  FIRSTBROOK 

MARL IN 

5611 

03 

FALLS 

31 

19 

96  54 

FARRIS  M.  HARDEN 

MARSHALL 

S619 

04 

HARRISON 

12 

32 

32 

94  21 

362 

7A 

7A 

CITY  OF  MARSHALL 

MARYS  CREEK 

5646 

03 

PARKER 

15 

32 

44 

97  29 

755 

10A 

HUGH  C.  MOORE 

MASON 

5650 

06 

1586 

8A 

MASON  VETEBINARY  HOSP 

MATADOR  NO  2 

5656 

02 

MOTLEY 

10 

01 

100  50 

2  390 

ALGIE  GROVES 

MATADOR 

56<S 

02 

MOTLEY 

10 

34 

01 

100  50 

2280 

BA 

BA 

W.  C.  PALLMEYER 

MATAGORDA  NO  2 

S6S9 

08 

MATAGORDA 

28 

42 

95  58 

10 

6P 

6P 

R.  R.  TRAYLOR 

MATHIS 

5661 

07 

SAN  PATRICIO 

8 

28 

06 

97  49 

84 

T.  E.  WOODALL 

MAUD 

5667 

04 

BOWIE 

10 

33 

20 

94  21 

307 

HAZEL  M.  RACHEL 

5695 

0  3 

ELLIS 

15 

32 

19 

97  01 

532 

c 

MADISON  G.  WILSON 

MC  ALLEN 

5701 

10 

HIDALGO 

11 

26 

12 

96  13 

122 

7A 

7A 

CITY  WATER  PLANT 

MC  ALLEN  FAA  AP 

5702 

10 

HIDALGO 

11 

26 

11 

98  14 

100 

MID 

NIC 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MC  CAMEY 

5707 

St 

UPTON 

9 

31 

08 

102  12 

2454 

7P 

7P 

WEST  TEXAS  UT1L  CO 

MC  COOK 

5721 

10 

HIDALGO 

5 

26 

30 

98  23 

7A 

T.  F.  MACHAC 

MEDINA 

5742 

06 

BANDERA 

13 

29 

48 

99  15 

BA 

BA 

ALLEN  A.  KEESE 

MC  GREGOR 

03 

MCLENNAN 

1 

31 

26 

97  25 

8A 

OLIN  J.  TIPPIT 

MC  KINNEY 

6766 

03 

COLLIN 

15 

33 

12 

96  37 

612 

MC  LEAN  3  E 

5770 

GRAY 

10 

35 

100  33 

2880 

9A 

c 

EL  PASO  NATURAL  GAS  CO 

MEMPHIS 

5B21 

02 

10 

34 

100  33 

2100 

RAYFORO  E.  HUTCHERSON 

MENARD 

6822 

06 

MENARD 

55 

1951 

6P 

DENNIS  C.  DECKER 

MENTONE  2  NNE 

se:* 

05 

LOVING 

103  35 

2670 

7A 

EARL  0.  CREAGER 

MERCEDES  6  SSE 

5836 

10 

HIDALGO 

11 

26 

04 

97  54 

75 

7A 

C.  0.  WILLIAMS 

MERCURY 

5840 

06 

MC  CULLOCH 

3 

31 

25 

99  10 

1440 

LANN1E  C.  UNDERWOOD 

MERIDIAN  STATE  PARK 

5847 

03 

BOSOUE 

31 

53 

97  42 

1028 

7A 

MRS.  CLARA  E.  COLE 

MERTZON 

5859 

06 

IRION 

31 

100  50 

2200 

8A 

SA 

S.  J.  WILLIAMS 

MEX1A 

5069 

03 

LIMESTONE 

31 

41 

96  29 

529 

8A 

JOSEPHINE  NEWMAN 

MIAMI 

5875 

01 

ROBERTS 

2 

42 

100  38 

LAURENCE  R.  BERRY 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

5890 

01 

3 

31 

56 

102  12 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MIDLAND  4  ENE 

01 

MIDLAND 

32 

01 

102  01 

2740 

GULF  REFINING  CO 

MILAM  6  ENE 

5915 

04 

SABINE 

12 

31 

28 

93  45 

196 

JOHN  D.  MORRIS 

MINEOLA  7  SSW 

5954 

SMITH 

12 

32 

35 

95  33 

465 

ANDREW  J.  SULLIVAN 

MINEOLA  8  ENE 

5956 

04 

WOOD 

12 

32 

43 

95  22 

387 

6P 

6P 

DAN  H.  LINDLEY 

MINERAL  WELLS 

5957 

03 

PALO  PINTO 

1 

32 

49 

98  07 

94  3 

c 

E.  F.  BONNER 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

596B 

03 

PALO  PINTO 

1 

32 

47 

96  04 

934 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MISSION 

5972 

10 

11 

26 

13 

98  17 

142 

7A 

7A 

K.  R.  VANDEVER 

MOBEET1E  2  S 

59B7 

02 

WHEELER 

35 

100  26 

3615 

E.  E.  GRAY 

MOLINE 

LAMPASAS 

31 

23 

9B  19 

1400 

c 

ANGUS  P.  LEE 

MONAHANS 

05 

35 

102  53 

2620 

6P 

JOHN  W.  ROGERS 

MONTGOMERY 

6024 

MONTGOMERY 

14 

30 

95  42 

332 

7A 

NORMAN  D.  BRANCH 

MORGAN  3  MNW 

03 

BOSOUE 

32 

97  39 

756 

7A 

MRS.  SUE  WHEELER 

MORGAN  MILL 

6060 

03 

ERATH 

1 

32 

23 

98  10 

1100 

7A 

MRS  M  MAXJNE  KNIGHT 

MORSE 

6u70 

01 

HANSFORD 

2 

36 

03 

101  28 

3200 

SA 

G.  G.  MINER 

MORTON 

6074 

01 

COCHRAN 

1 

33 

43 

102  45 

3740 

7A 

7A 

N.H.  STEED 

MOSCOW 

POLK 

55 

94  50 

261 

BYRON  E.  SHELTON 

MOUNT  LOCKE 

JEFF  DAVIS 

30 

104  00 

6790 

MCDONALU  OBSERVATORY 

610B 

04 

10 

33 

10 

95  00 

416 

CLARENCE  C.  TAYLOR 

MOUNT  VERNON 

6119 

FRANKLIN 

33 

95  14 

476 

7A 

7A 

JAMES  T.  BASb 

MUENSTER 

G ;  30 

COOKE 

15 

33 

97  22 

1005 

8A 

STEVE  J.  MOSTER 

MJLESHOE  1 

6135 

01 

SAILEY 

1 

102  43 

3780 

SA 

J.  V.  PEELER 

MJLESHOE  3  NW 
MULL IN 

6136 

03 

BAILEY 

1 
3 

31 

15 

102  46 
98  40 

3B20 
1430 

7A 

c 

j:  j;  kimmonT 

MJNDAY 
NACOGDOCHES 

6176 

02 

NACOGOOCHES 

1 

33 

31 

27 

99  3B 
94  39 

1461 

308 

6P 

BA 

7A 
8A 

GLYNN  D.  WEAVER 
RADIO  STATION  KSFA 

NACOGDOCHES  2  ENE 

NACOGDOCHES 

37 

436 

: 

RADIO  STATION  KSFA 

NAPLES  1  SW 

MORRIS 

10 

33 

11 

362 

BA 

RUBY  J.  WELCH 

NATALIA 

6205 

MEDINA 

B 

12 

96  52 

5P 

5P 

GRANVILLE  HARRISON 

NAVARRO  MILLS  DAM 

6210 

03 

96  42 

SA 

BA 

BA 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGlNttRS 

NEGLEY  4  SSW 

6247 

RED  BIVER 

10 

42 

95  04 

400 

LULA  E.  PREWITT 

NELSON  RANCH 

6257 

KERR 

29 

57 

99  31 

2120 

ROBERT  C.  MERRITT 

NEUVILLE 

6265 

04 

SHELBY 

12 

31 

40 

94  09 

324 

BA 

M.  0.  MARREN 

NEW  BRAUNFELS 

COMAL 

29 

42 

98  07 

718 

7A 

RADIO  STATION  KGNB 

NEW  CANEY  4  NW 

6260 

04 

MONTGOMERY 

14 

30 

12 

95  15 

250 

7A 

NAT  GAS  PL  CO  OF  AMER 

NEW  GULF 

6286 

08 

WHARTON 

1 

29 

16 

95  55 

72 

BA 

8A 

TEXAS  GULF  SULPHUR  CO 

NEWPORT 

6331 

03 

CLAY 

15 

26 

96  01 

1050 

THOMAS  F.  HANSON 

NEW  SUMMERFIELO  2  W 

633S 

04 

CHEROKEE 

7 

31 

59 

95  08 

: 

ALVIE  L.  KEENEY 

NEWTON 

6j39 

04 

NEWTON 

12 

30 

51 

93  46 

189 

SA 

8A 

GEORGE  C.  NEAL 

NIX  STORE  1  W 

6367 

06 

LAMPASAS 

31 

07 

98  22 

1360 

JAMES  B.  FERGUSON 

6368 

07 

GONZALES 

29 

97  45 

406 

6P 

7A 

DONALD  CHESSHER 

NOGALUS  GUARO  STATION 

6382 

04 

HOUSTON 

31 

16 

95  08 

400 

U  S  FOREST  SERVICE 

NORTHFIELD 

6433 

02 

MOTLEY 

10 

100  36 

2010 

6A 

J.  M.  DOBBINS 

NOTLA  3  SE 

6477 

OCHILTREE 

2 

36 

06 

100  36 

2900 

6P 

RALPH  HALE 

NOVICE  1  E 

6464 

02 

COLEMAN 

3 

31 

59 

99  37 

1975 

7A 

J.  D.  BARNETT 

NUGENT  1  ESE 

6494 

02 

JONES 

1 

32 

41 

99  40 

1590 

8A 

MACK  DOTY 

OAK  CREEK  LAKE 

6495 

COKE 

3 

32 

03 

100  18 

2029 

7A 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CO 

ODESSA 

6502 

ECTOR 

3 

31 

102  24 

2912 

8A 

CITY  OF  ODESSA 

0  DONNELL 

6504 

01 

32 

101  49 

3046 

BEN  MOORE*  JR. 

01LTON 

6548 

09 

WEBB 

11 

27 

98  55 

801 

SA 

BA 

ARCHIE  G.  LONG 

OLNEY 

03 

33 

22 

98  46 

1197 

6P 

JAMES  F.  PAGE 

OLNEY  5  NNW 

03 

ABCHEB 

10 

26 

98  47 

1184 

8A 

OLNEY  WATER  WORKS 

OLTON 

01 

LAMS 

10 

102  08 

3196 

BA 

JAMES  E.  GALLA6HER 

ORANGE  4  NM 

08 

QBANGE 

13 

93  47 

14 

7A 

7A 

ORANGE  SABINE  f*VR    AUTH 

OVERTON 

6722 

04 

RUSK 

7 

32 

16 

94  59 

507 

SA 

JEWEL  R.  TODD 

020HA 

6734 

06 

CROCKETT 

11 

30 

43 

101  12 

2  348 

7A 

7A 

JOHN  IE  HOKIT 

O20NA  8  HSw 

6736 

06 

CROCKETT 

11 

30 

41 

101  20 

J.  V.  OMENS 

PADUCAH 

6740 

02 

COTTLE 

10 

01 

100  IB 

1873 

7A 

0.  P.  SANOLIN 

PAINT  ROCK 

6747 

3 

31 

30 

99  55 

1626 

5P 

SP 

WILLIAM  L.  MARREN 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

6750 

08 

MATAGORDA 

28 

43 

96  15 

12 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PALESTINE 

6757 

ANDERSON 

15 

31 

95  39 

600 

7A 

MRS  J1MMIE  DALE  TREZ1SE 

PALO  PINTO 

6766 

03 

PALO  PINTO 

1 

32 

9B  IS 

805 

7A 

A.  C.  MCCLURE 

PAMPA  NO.  2 

6776 

01 

GRAY 

2 

34 

100  66 

3220 

SA 

JAMES  B.  HUGHES.  JR, 

PANDALE 

6780 

06 

VAL  VERDE 

12 

101  34 

1664 

A.  F.  MILLS 

PANHANDLE 

6785 

01 

CABSON 

2 

35 

21 

101  23 

3440 

6P 

7A 

A.  J.  WEISER 

PANTHER  JUNCTION 

6792 

OS 

BREWSTEfi 

11 

29 

19 

103  13 

3740 

SA 

BA 

:  h 

BIG  BEND  NATL  PARK  SERV 

PARIS 

6794 

03 

LAMAR 

10 

33 

40 

95  34 

542 

8A 

BA 

TEXAS  HWY  DEPT  DIST  LAB 

PAT  MAYSE  DAM 

6834 

03 

LAMAR 

10 

33 

95  31 

U  S  ARMY  ENGINEER  OFF 

PEARSALL 

087* 

09 

FRIO 

8 

28 

53 

99  05 

635 

5P 

5P 

CITY  OF  PEARSALL 

PECOS 

6892 

BEEVES 

24 

103  31 

2620 

8A 

BA 

R.  G.  WOODRUFF 

PECOS  12  SSW 

6B93 

05 

REEVES 

31 

16 

103  36 

2640 

TRANS  PECOS  EXP  STATION 

PENrfElL 

6932 

05 

ECTOR 

102  36 

2940 

M 

MRS.  S.  T.  HARRIS 

PEP 

6931 

HOCKLEY 

102  34 

3660 

L.  V.  HOGuE 

PERRYTON  5  NNE 

6950 

01 

OCHILTREE 

28 

100  47 

2930 

7A 

J.  H.  KERSHAW 

PERRYTON  10  WNW 

6953 

01 

OCHILTREE 

36 

27 

100  5B 

3000 

7A 

A.  R.  HOGHLAND 

PIERCE  1  E 

7020 

08 

WHARTON 

29 

14 

96  11 

105 

6A 

SA 

PIERCE  RANCH 

PILOT  POINT 

7028 

03 

DENTON 

24 

96  57 

665 

PITTSBURG  5  S 

04 

CAMP 

10 

94  58 

MRS.  MJNA  RUTH  HABT 

PLAINS 

7074 

01 

YOAKUM 

33 

12 

102  50 

3610 

JOHN  MC  CONNELL 

PLAINV1EW 

7079 

01 

HALE 

11 

101  42 

3370 

SA 

PLA1NVIEW  HERALD 

OS 

PRESIDIO 

11 

51 

104  01 

3750 

E.  D.  HAMILTON 

POINT  COMFORT 

7140 

08 

CALHOUN 

40 

23 

ALUMINUM  CO  OF  AMERICA 

POLAR 

7146 

02 

GARZA 

01 

101  03 

2330 

JIM  COX 

PORT  ARTHUR  MB  AIRPORT 

7174 

JEFFERSON 

57 

16 

MID 

Hit 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PORT  ISABEL 

7179 

10 

CAMERON 

26 

05 

97  12 

16 

6A 

SA 

RAY  R.  MURPHY 

PORT  LAVACA  NO  2 

7182 

08 

CALHOUN 

28 

38 

96  38 

20 

BA 

BA 

L.  OEAN  HOLFORO 

PORT  MANSFIELD 

7184 

10 

WILLACY 

33 

97  26 

8A 

BA 

WILLACY  CO  NAVIG  DIST 

PORT  0  CONNOR 

7  186 

08 

CALHOUN 

26 

96  26 

14 

SA 

BILL  H.  YOUNG 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

7205 

03 

PALO  PINTO 

32 

98  26 

900 

MID 

BRA20S  RIVER  AUTHORITY 

POST 

7;ofc 

02 

GARZA 

11 

101  23 

2607 

8A 

ROY  S.  CONNER 

POST  OAK  SCHOOL 

7213 

07 

LEE 

324 

POTEET 

7215 

09 

ATASCOSA 

29 

03 

98  35 

9A 

9A 

MRS  MARYANN  WILKINSON 

POYNOR  1  NE 

7230 

04 

HENOERSON 

32 

05 

95  35 

525 

MIL 

MIO 

HUNT  OIL  CO 

7232 

06 

REAL 

55 

2052 

4P 

4P 

HENRY  L.  STAPLETON 

PRAIRIE  MOUNTAIN 

7243 

06 

LLANO 

30 

35 

98  53 

1448 

JAMES  C.  RUSCHE 

PRESIDIO 

7262 

05 

PRESIDIO 

H 

29 

33 

104  24 

2682 

MIO 

6P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PRICE  2  SW 

727] 

RUSK 

370 

5P 

MRS.  BESS  BRANHAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

03 

COMANCHE 

31 

58 

98  30 

1221 

OA 

BA 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

PUTNAM 

03 

CALLAHAN 

32 

22 

99  11 

1591 

6P 

J.  0.  ISENHOWER 

QJANAH  5  SE 

7336 

HARDEMAN 

15 

99  41 

1495 

SA 

SA 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

OUINLAN 

7358 

03 

HUNT 

12 

3  7 

55 

96  08 

548 

5P 

5P 

EMMETT  F.  WILLIAMS 

OUITAOUE  2  SE 

OU1TMAN  2     S 

7361 

Q] 

04 

BRISCOE 

WOOD 

10 

32 

21 

101  02 
95  28 

2510 

371 

7A 

C.  T.  RUCKER 
ARD1S  D.  SANDERS 

RAINBOW 

T388 

03 

SOMERVELL 

16 

97  42 

648 

b* 

MISS  JUDY  D.  GOSD1N 

7422 

07 

BEXAR 

13 

32 

98  17 

760 

U  S  AIR  CORPS 

STATION  INDEX 
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u 
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STATION 

a 

B 

COUNTY 

< 

E 

0 

< 

OBSERVER 

1 

Q 

a 

3 

I 

s 

i 

i 

RANGER     I     * 

7*26 

03 

EASTLAND 

92    28 

98    .2 

13.0 

6P 

HOMER    la    PERRY 

RANKIN 

r*»i 

06 

UPTON 

31     14 

101     36 

2603 

6P 

IA 

c 

FRED    W.    WELLING 

RAYMQNOVlLLE 

/.Ml 

WlLLACT 

9T    48 

7A 

MISS    PAULINE    A.    POST 

WLO    BLUFF     CROSSING 

'.BO 

Ob 

SAN    SABA 

98    14 

1190 

7A 

R.    A.    BROYLES 

RLE    BLUFF    OAM 

89 

REEVES 

M     34 

103    35 

2800 

*P 

*p 

: 

WILLIAM    B.    JENSON 

RED    OAK 

0* 

ELLIS 

12    31 

96    48 

400 

7A 

RED   ROCK 

BASTROP 

97    27 

901 

HOWARD    0.    GOULD 

RED    SPRINGS   2   ESE 

02 

BAYLOR 

33    36 

99    21 

: 

CHESTER    B.    COK 

REFUGIO 

7921 

0  ■• 

REFUGIO 

28    18 

97    17 

49 

•P 

6P 

T.    G.    JETER 

REkLAH    s    NNE 

7347 

04 

RUSK 

31    94 

94    59 

130 

7A 

JEWELL    PLUNK    LOWE 

RENO    k    SE 

7356 

03 

PARKER 

l! 

32    93 

97    31 

713 

c 

BYRON    A.     WELCH 

R  KAROO 

7380 

KLEBERG 

97    49 

39 

DOYLE    W    DRYER 

RICHARDS 

we 

6RIME5 

14 

30   32 

93    51 

111 

C.     |RV|N    WOOD 

RICHAROSON 

rs«i 

0  > 

DALLAS 

19 

96    46 

623 

9P 

CITY    OF    RICHARDSON 

RICHLAND    SPRINGS 

7391 

06 

SAN    SABA 

31     16 

98    57 

1395 

74 

H.    E.    PEARCE 

RICHMOND 

759- 

FORT    BEND 

95    43 

101 

c 

IRINEO    L.    REYES 

RINGGOLD 

761. 

03 

MONTAGUE 

10 

33    49 

97    57 

888 

RIO   GRANDE    CITY     3    * 

7622 

S9 

SI  ARM 

11 

98    32 

176 

7A 

7A 

7A 

EFFIE    R.    PURCELL 

KIOMEDINA    2    N 

l<,2t 

C 

MtUlNA 

1  1 

29    28 

98    32 

930 

r« 

ELIZABETH   HUEGELE 

RISING    STAR 

7611 

03 

EASTLAND 

32    06 

98    58 

1627 

7A 

JOHN    W.    LEE 

RIVERSIDE 

r»ii 

0. 

WALKER 

19 

30    31 

93    24 

240 

7A 

CLAYBORNEA    WERNER 

ROANOKE 

ttt% 

DENTON 

33    00 

97    11 

648 

GEORGE    R.    JONES 

ROBERT    _£E 

r*«« 

COKE 

31     94 

100    29 

1780 

7A 

IMOGENfc"    M.    UUISENbERRY 

ROBSTQMN 

;o7: 

07 

Nuecei 

97    40 

89 

BA 

CARROLL    ".EACH 

R06Y    I    ESE 

ibis 

03 

FISHER 

32    49 

100    22 

REV    EMMETT    L    YEATS 

ROCKDALE 

761! 

MILAM 

471 

NYNETTE    C    MARRS 

ROCKLAND    1     N 

7  7  00 

JASPE* 

31    02 

9*    2* 

149 

: 

MATT  IE    BELL    STANLEY 

ROCKPORT 

t  ro* 

07 

28   01 

97    01 

9 

BP 

PAUL    C.    SORENSON 

RJCKSPRINGS 

7  7  Of. 

EDWARDS 

30    01 

100    11 

2400 

*P 

: 

MRS.    BESSIE   BECKER 

ROCKMALL 

7707 

03 

ROCKWALL 

'* 

12    96 

96    28 

943 

7A 

WOODRUW    W.    HARRELL 

ROCKSPRINOS    21    SW 

7712 

06 

EDWARDS 

29  49 

100    24 

1720 

7A 

MRS.    JAMES    A.    RUDASILL 

ROSCOE 

77..  , 

NOLAN 

12   27 

100    12 

2180 

6P 

6P 

E.    M.    COOPER 

ROSEBUD   3   WSW 

776* 

FALLS 

31    03 

97   01 

493 

5P 

EO    SCHILLING 

ROSS 

7761 

MCLENNAN 

31   43 

970 

LOUIS    B.     JASKA 

RoSSER    1    SE 

0; 

KAUFMAN 

11 

32    27 

96    26 

352 

GEORGE    W.    COCHRAN 

ROTAN 

77B2 

02 

FISHER 

100    28 

1925 

7A 

MALCOLM    F.    BYERLY 

ROUND   MOUNTAIN    *    WNW 

7707 

06 

BLANCO 

10    28 

98    23 

E.    BERGMAN 

ROUNO    ROC    3    C 

770| 

WILLIAMSON 

97   ia 

740 

ERNEST    N.    JOHNSON 

RUM! 

ra  ia 

KARNES 

13 

28    92 

97    43 

308 

MRS.    P.    F.    KOENIG 

RUSK 

ro*i 

04 

Cherokee 

31    48 

95    09 

720 

7A 

J.    D.    NORTON 

SABINAL     1    MSN 

nn 

0  6 

UVAlDE 

29    19 

99    29 

951 

7A 

MRS.     SUSIE    H.     RANGE 

SALT    FLAT    JO    ENE 

79J1 

09 

CULBERSON 

11 

31    47 

104    94 

3  890 

EL    PASO    NATURAL    GAS    CO 

SAM    RATBURN    DAM 

79}6 

04 

JASPER 

11    04 

94    06 

189 

BA 

8* 

■A 

e 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

SAN    ANGELO    DAM 

7960 

TOM    GREEN 

11    28 

100    29 

1964 

AA 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

SAN    AN&ELU    WB    AIRPORT 

7943 

TOM    GREEN 

100    10 

1901 

MIC 

MIC 

C    HJ 

U    S    WEATHER    BUREAU 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

79*5 

07 

BEXAR 

11 

29    32 

98   28 

788 

MIO 

MID 

:  «j 

U   S   WEATHER   BUREAU 

SAN    AUGUST  INC 

7991 

0" 

SAN    AUGUSTINE 

11     32 

94  07 

326 

t 

MCNEIL   METTEAUER 

SAN    BENITO 

7952 

10 

CAMERON 

U 

97    38 

37 

SA 

JESUS    VILLAfRANCO 

SAN   MARCOS 

7983 

07 

MAYS 

29    91 

97    97 

600 

7* 

7* 

JAMES    C.    METCALF 

SAN     ;>ADA 

7992 

06 

SAN    SABA 

31    11 

98    43 

1194 

9A 

9A 

LAWES    STROHLE 

SANDERSON 

B  g  g  i 

TERRELL 

u 

10    09 

102    24 

2800 

8A 

W.    E.    GRlGSttY 

SANDERSON    3    NNW 

ac;j 

OS 

TERRELL 

102    29 

1080 

W.    H.    GOLDWIRE 

SANGER 

80-  1 

OJ 

DENTON 

LI 

31    22 

97    10 

IP 

SANGER    POWER    AND    LIGHT 

SANTA    ANNA 

dOt? 

02 

COLEMAN 

99    19 

1739 

c 

COLEMAN    COUNTY 

SAR1TA    7    E 

ton 

09 

KENEDY 

27    11 

97    41 

3B 

: 

MRS.    J.    KENEOY.    JR. 

SCHJLENBURG 

8126 

FAYETTE 

29   41 

96    94 

174 

ELMO    M.     SCHAEFER 

SEALY 

8160    07 

AUSTIN 

96    09 

201 

IP 

OTTO   H.    BECKMAN 

SEGUIN 

8186    07 

GUADALUPE 

97    97 

520 

J.    L.    SOWQERS 

SEMINOLE 

8201    01 

GAINES 

12    43 

102    40 

3334 

u 

SA 

M 

JOHN    E.    MOFFATT 

SEYMOUR 

82211  02 

BAYLOR 

1 

31    39 

99    16 

1282 

8A 

SA 

MRS.    V.    OAUGHERTY 

SHAMROCK 

823S|  02 

WHEELER 

10 

15    12 

100    19 

2320 

BA 

R.    C.    DAVIDSON 

SHAMROCK    WAOIO  KflYP 

82361  02 

WHEllER 

15    14 

100    15 

2349 

6P 

6P 

RAOIO    STATION    kBYP 

SHEFFIELD 

8252    OS 

PECOS 

101    30 

2162 

5P 

BA 

J.    WAYNE    HOLMES 

iHERMAN    PUMP     STATION 

6270 

03 

GRAYSON 

10 

13    19 

96    37 

716 

BR 

JOE    HHUDY 

SIERRA    BLANCA 

8303 

09 

HUDSPETH 

11 

31     11 

105    21 

4590 

5P 

9P 

: 

JUDGE     TUM    H.    NEELY 

SILVERTON 

■323 

BRISCOE 

101    19 

8A 

FRED    A.    STRANGE 

SIMMS    2    NNW 

■339 

04 

BOWIE 

10 

338 

6P 

: 

JAMES    L.    LINDSEY 

S1HT0N 

B  )M 

07 

SAN    PATRKIO 

5 

97    31 

59 

6P 

DONALD   B    BRYANT 

SlaToN    5     SE 

B  |  7  | 

01 

LYNN 

1 

33    22 

101    36 

3050 

7P 

EDWARD    L.    BROSCH 

SLIOELL 

as  ra 

8382 

03 

WISE 

SAN    SABA 

19 

33    22 

11     09 

97  24 

98  55 

1303 

6P 

2YLPMU    C.    OURHAM 
THOS.    A.    SLOAN 

SMJIhVILLE 

1*19 

BASTROP 

30    00 

97    09 

BA 

MRS.    CLAUDIA    K.    YOUNG 

SNYDER 

•433 

02 

SCURRY 

32    43 

100    55 

2125 

7A 

CITY    OF    SNYDER 

SOMERVILLE    DAM 

e-.t.  07 

BURLESON 

30    20 

96    32 

263 

8A 

BA 

nk 

c 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

SONORA 

6.-*    06 

SUTTON 

10    14 

100    39 

21  tO 

5P 

9P 

PAT    BROWN 

SPEAKS 

8)19 

07 

LAVACA 

96   42 

141 

SHEARMAN 

1923 

HANSFORD 

101    12 

6P 

VIRGINIA    L.    CATES 

SPlCEwOOD    1     S 

8531 

06 

BURNET 

30   27 

98    10 

868 

: 

MRS    E.N.     HOLLINGSWORTH 

SPRING   BRANCH 

■9*4 

07 

COMAL 

29   92 

98    24 

1030 

7A 

FALTIN   C.    6EIERLE 

SPRING10WN 

8841 

03 

PARKER 

15 

32    58 

97    40 

870 

7A 

JOE    C.    SOUTH 

SPURGER    DAM    B 

■961 

0. 

TYLER 

10    48 

94    11 

21* 

BA 

BA 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

!  STAMFORD    1 

■IBS 

02 

JONES 

32    96 

1614 

MILBURN    D.    THOMPSON 

STAMFORD   NO    2 

I9B6 

02 

32    97 

99    46 

1604 

CITY   OF    STAMFORD 

STEPMENVILLE    6    SW 

662b 

ERATH                            1 

32    11 

98    IB 

BA 

REX    M.    BASER 

1  STERLING    LiTY 

asio 

06 

STERLING                    3 

100    59 

2290 

7« 

JAMES    T.    HINSHAW 

l  STERLING    CITY    10    E 

8631 

06 

STERLING                   3 

31    52 

100    49 

2620 

MRS.    J.    0.    COUNTS 

1  STlLLMOUSE    HOLLOW    DAM 

01 

BELL                               1 

97    32 

706 

BA 

U    S    CORP    OF    ENGINEERS 

'STINNETT 

Bfc.? 

HUTCHINSON              2 

35    50 

101    27 

1160 

TOMMY    FERGUSON 

STRATFORD 

■a  n 

01 

SHERMAN                 |      2    36    21 

102    05 

3693 

BA 

BA 

H 

HORACE    D.    SNEED 

_, 

W 

o 

OBSERVATION 

§ 

1 

U 

u 

TIME  AND 

Z 

I 

p 

TABLES 

STATION 

| 

r 

COUNTY 

E 

O 

< 

OBSERVER 

i 

E 

1 

3 

% 

1 

I 

0 

1 

|| 

£ 

I 

1 

%,'- 

STRAWN    B   NNE 

■*H 

0) 

PALO    PINTO 

i 

12   *0 

98   2B 

1177 

7A 

MARGUERITE   RIEBE 

SUGAR    LAND 

1721 

01 

FORT    BEND 

95    38 

63 

B* 

OONALO  BROOKS 

SULPHUR    SPRINGS 

8741 

j.. 

KOPK 1 N  S 

10 

11    08 

99    36 

493 

7A 

7A 

RALPH    HILL 

SUNRAY    4    SW 

■TBI 

01 

MOORE 

2 

101    92 

13t0 

If 

S    W    PUBLIC    SVC    CO 

m  ra 

04 

SMITH 

32   27 

93    23 

450 

i 

FRANK    D.    HOLEY 

TAHOKA 

IB]  | 

01 

1 

11    10 

101     49 

1120 

FRANK    P.    HILL 

TAMP ICO 

■III 

02 

HALL 

10 

14    28 

100    49 

2291 

5P 

MRS    F     12ELL    PROCTOR 

TARPLEY 

a*.-. 

91 

8AN0ERA 

1 

29    19 

99    IT 

1*10 

E 

MRS.   GEORGIA  M.    ERFURT 

TASCOSA 

M}] 

01 

OLDHAM 

2 

13    1* 

102    IB 

3410 

6P 

■OY    TURNER 

TATUM 

atia 

04 

RUSK 

13 

12    19 

94    31 

3*0 

HAROLD   C.    KUYKENDALL 

TAYLOR 

mum 

01 

WILLIAMSON 

x 

30    15 

97   2* 

370 

BA 

SA 

H.    N.    PATTERSON 

TAYLOR    RANCH 

■B6  ' 

SAN    SABA 

10    38 

98    36 

1991 

*» 

MRS.    DORIS    TAYLOR 

TEACUC    RANCH 

B|T1 

06 

GILLESPIE 

> 

10    26 

98    *9 

1610 

7. 

MRS.    HELEN    T.    TEAGUE 

TELEGRAPH 

■»] 

0' 

KIMBLE 

1 

10    21 

99    5* 

1751 

•  A 

W.£.     HOOKS 

TELEPHONE 

8B9S 

FANNIN 

10 

96    01 

540 

C 

MALCOM  H.    BARKER 

TEMPLE 

If]  . 

03 

BELL 

1 

11    06 

97    21 

700 

7A 

7A 

TEMPLE    DAILY    TELEGRAM 

TERRELL 

1921 

0 

KAUFMAN 

I* 

12    *3 

96    17 

310 

7A 

FINIS   G.    EPPLER 

TESCO 

NOLAN 

1 

32    30 

100    19 

2000 

BA 

L.W.ADCOCK 

TEXARKANA 

■9*1 

BOWIE 

* 

33    25 

94    09 

TA 

7A 

c 

MUNICIPAL    WATER    PLANT 

TEXAfcKANA    DAM 

"'"■- 

04 

CASS 

10 

31    18 

94    10 

282 

JA 

7A 

: 

U   S   CORPS  OF   ENGINEERS 

Thompsons  3  wsw 

199* 

08 

FORT    BE NO 

I 

29    29 

99    38 

72 

II 

•a: 

HOUSTON   LIGHT    AND    POWER 

TMORNDALE 

1001 

0 

1 

97    13 

468 

'* 

DAV10    F.     WESTEHHAN 

Thornton 

900* 

0 

LIMESTONE 

11    23 

96    39 

489 

7A 

MRS.     IRA    C.    STRICKLAND 

THREE    RIVERS 

90091  09 

B 

28    28 

9B    11 

130 

8A 

MRS    VIOLA    E    ADLOF 

THRUCKMORION 

901*1  03 

THROCKMORTON 

1 

11    11 

99    11 

1120 

*A 

MEST     rt'As    UTILITIES    COJ 

THURBER    5    N£ 

9019 

PALU    PINTO 

1 

12    32 

98    20 

96* 

*P 

LONE    STAR    GAS    COMPANY      1 

TILDEN 

9031 

09 

B 

28    28 

98    33 

296 

8A 

BA 

U   S   SOIL    CONS    SERVICE 

T INN IN   RANCH 

REEVES 

1)     19 

101    99 

3210 

c 

JOHN   0.    TINNIN 

91   n 

01 

HARRIS 

99    37 

200 

TA 

JAMES    A.    MCTIGRIT 

TOY  AH 

not 

05 

REEVES 

9 

31    18 

103    48 

2822 

6P 

JOE    C.    KUHN 

TRENT    2    ENE 

9122 

02 

TAYLOR 

1 

12    10 

100    06 

1920 

BJ 

J.    C.    CRAIN 

TRENTON 

9 1 1  I 

O-1 

FANNIN 

13 

33   26 

96    20 

76* 

7A 

GRADY    S.    VINCENT 

TRINIDAD    POWER    PLANT 

■111 

0- 

HENDERSON 

15 

32    08 

96    06 

292 

H 

TEXAS    POWER    +    LIGHT    CO 

TROY 

g  1 1 1 

0 

BELL 

11     12 

97    18 

660 

IP 

VIOLA    TEAFF 

TRUBY    i    ESE 

919* 

02 

JONES 

I 

1}    38 

99    53 

1706 

|i 

DAN    E.    BRAZEE 

TRUSCOTT 

9163 

02 

10 

11    45 

99    49 

1929 

H 

JOE    P.    BULLION 

TULIA 

B]  7^ 

01 

SWISHER 

34    12 

101    46 

1500 

KENNETH    E.    RAMSEY 

TURKEY 

9191 

02 

10 

34    24 

100    9t 

2  320 

B» 

6A 

ARVILLE    SETLIFF 

TYLER   5   NE 

Wiu 

SMITH 

12 

37    24 

99    16 

U 

■  A 

DR.    ELDON   w.    LYLE 

UM6ARGER 

9i2- 

01 

RANDALL 

10 

3t    37 

102    07 

37«6 

7P 

C.    J.    KERN 

UVALDE 

9265 

OE 

UVALDE 

29    13 

99   46 

910 

M 

8A 

JACK    CARPER 

VALENTINE 

9270 

0' 

JEFF    0AV1S 

li 

10    14 

104    29 

44)0 

HIGH   OUTLAW 

VALENTINE    10    WSW 

92TS 

OB 

PRESIDIO 

11 

30    10 

10-    38 

4420 

7A 

CLAY     £.     MILLER.     JR. 

VALLEY    JUNCTION 

»2M 

0<i 

ROBERTSON 

1 

30    30 

96    38 

272 

■a 

CHARLES    D.    JONES 

VALLEY    VIEW 

y2B6 

0 

COOKE 

15 

13   29 

97    10 

720 

7A 

CECIL    A.     MCFARLIN 

9299 

0' 

CULBERSON 

11 

31    02 

104    91 

40*" 

60 

-j    s    -eathep   BUREAU 

VEGA 

93K 

01 

OLDHAM 

2 

14    13 

102    25 

4010 

SA 

tt 

LESLIE    A.    LINGER 

VERNON 

■J  IM 

WILBARGER 

10 

14    10 

99    18 

1212 

6P 

CITY    OF    VERNON 

VICTORIA    WB    AJRPORT 

'9i6<. 

VICTORIA 

28    51 

96    55 

104 

MIO 

Mil 

C    HJ 

U    S   wEaThER   BUREAU 

VOSS 

9410 

OJ 

COLEMAN 

1 

U    17 

99     34 

1630 

7A 

MRS.    LILLIE    ALLEN 

WACO    DAM 

9tl7 

0' 

MC    LENNAN 

1 

31     16 

97    13 

493 

BJ 

B* 

SAf 

COOPS   OF    ENGINEERS 

WACO    WB    AIRPORT 

9419 

0 

MCLENNAN 

97    13 

300 

MID 

Mil 

u   S   WEATHER   BUREAU 

-AELDER    7    SSW 

9.24 

GONZALES 

167 

7A 

THOMAS    w.    STE1NER 

WALLER    1    SSW 

WALLER 

1* 

30   01 

95    36 

1*1 

M 

ROSS    1.    DAVIS 

WARREN 

0411 

04 

TYLER 

30    37 

94   23 

116 

5P 

5P 

THEODORE    BU5SELLE 

WASHINGTON    STATE    PARK 

9491 

WASHINGTON 

1 

30    20 

96    09 

210 

9* 

9A 

MRS    BONNIE    w.    WALKER 

WATER    VALLEY 

9*99 

OB 

TOM    GREEN 

) 

100    43 

2120 

M 

u 

C.    G.    PARSONS 

WATER    VALLEY    10    NNE 

0901 

COKE 

3 

31    48 

100    *0 

2535 

7a 

JAMES    N.    COUNTS 

WATSON 

990* 

o< 

BURNET 

1 

30    56 

98    01 

1045 

7* 

COPB1T    C.    CASTLE6ERRY 

WAXAHACH1E 

9522 

o 

ELLIS 

19 

12    24 

96    51 

628 

5P 

T» 

KAxAHACHIE    F[RE     DEPT. 

WAYSIDE 

9927 

0 

ARMSTRONG 

10 

It    48 

101     33 

3400 

: 

DAPRAL    G.    WATSON 

WEAlHEflFQRD 

9532 

0 

PARKER 

u 

12    *6 

97    49 

1100 

7A 

7A 

: 

HAZEL    P.    STUMPP 

WELDER    WILOLIFE    FNDTN 

9559 

01 

28    06 

97    25 

&* 

-ELDER    -ILDLlFE    FNUTN 

WELLINGTON    2    ENE 

9969 

02 

COLLINGSWORTH 

10 

34    32 

100    11 

2000 

8* 

a* 

: 

FELIX    HANOLEY 

WESLACO   2    E 

9911 

i  i 

26    09 

97    58 

'5 

3P 

5P 

Wt 

TEXAS    AGR[     EXP    STATION 

WHARTON 

WHARTON 

29    19 

96    06 

HI 

7A 

GEORGE    L.    SCHEEL 

WHEELOCK    1     SE 

■J665 

ROBERTSON 

i 

10    31 

96    21 

394 

: 

ERNEST    v.    &OO0MAN 

WHITNEY    OAM 

9719 

0 

BOSOUE 

i 

31    51 

97    22 

574 

8A 

8A 

8A|C 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

WHITSETT    2    SW 

9717 

Of 

LIVE    OAK 

8 

98    17 

221 

PRENTICE    TAYLOR 

WICHITA    FALLS    WB    AP 

0729 

0 

WICHITA 

10 

33    58 

98    29 

994 

MID 

Mil 

:  hj 

U   S   WEATHER   BUREAU 

WICHITA    VALLEY    FARM    29 

07M 

0 

WICHITA 

10 

33     56 

98    13 

960 

BF 

MRS.    GAIL    V.    MITCHELL 

WILLS    POINT 

9800 

0*. 

VAN    2 A NOT 

12 

32   42 

96    01 

516 

8A 

JACK    GI6BARD 

9629 

WINKLER 

1 

11    46 

101    09 

2790 

MISS    BETH   HOWARD 

WINK    FAA   AIRPORT 

98  30 

0' 

WINKLER 

101    12 

"■!!. 

u  S  fed  Aviation  agency 

W1NNSB0R0    6    SW 

?03( 

0- 

WOOD 

K 

12    51 

93    20 

429 

it 

CLAUDINE    WOOOARD 

WINTERS    1    NNE 

9S47 

0. 

runnels 

3 

11     56 

99    57 

1862 

SA 

8A 

ROv    0.    RICE 

WOLF    CREEK    DAM 

0998 

01 

OCHILTREE 

i 

36    14 

100    40 

2  700 

SAM    J.    MANDLY 

WOLFE    CITY 

9859 

33    22 

96    04 

670 

7A 

MARION    W    MC    •MIRTHS 

WOODSON    9    NNE 

3B9"1 

THROCKMORTON 

i 

99    02 

1100 

HlLMON    LATHAM 

YOAKUM 

099! 

01 

LAVACA 

29    18 

97    09 

38) 

61 

6P 

PAUL    LEO    BRIER 

YURKTOWN 

9951 

01 

DEWlTT 

28    59 

97    30 

260 

BA 

MRS.    WANDA   A.    TURNER 

YSLETA 

0966 

EL    PASO 

li 

31    42 

106    19 

1670 

9» 

9A      9A 

U    S    BUR    OF    RECLAMATION 

2APATA 

9976 

<" 

ZAPATA 

it 

2*    94 

99   16 

101 

6P 

6P 

ElLH-JE    1.    AOAMi 
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REFERENCE   NOTES 

TEXAS 
FEBRUARY  1969 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Climatologist, 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional 
precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table. Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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670 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

13 
23 

15 
11 
19 

0 
0 

0 

0 
0 

1.55 
2.21 

3.07 
2.89 
1.70 

2.15 

1.25 
1.53 
1.22 

1.60 

15 
16 
16 
23 

10.0 

6.0 

.0 

10 
3 
0 
9 

16 

16  + 

16 

2 
3 
6 
3 

1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

MATADOR 

MEMPHIS 

MUNOAY 

PAUUCAH 

POST 

53.7 
53.0 
59.9 
54.2 
55.2 

29.9 
29.1 
33.7 
30.9 

31.4 

41.8 
41.1 
46.8 
42.6 
43.3 

-  6.4 

82 
82 
85 

84 
78 

20 
20 
19 
20 
20 

14 
15 
17 
16 
17 

11  + 
9 
9 
9 
9 

709 
734 
557 
690 
667 

0 
0 

u 

0 

0 

1 

1 

0 
0 

0 

19 
21 
LA 

IB 
18 

0 
0 

0 
0 

0 

2.33 
1.37 
2.50 
2.45 

2.64 

1.37 
2.06 

1.01 
.40 
.92 
.93 

1.55 

15 
23 
15 
15 
15 

15.0 
8.5 
9.0 
9.0 

14.0 

12 

4 

7 
5 

16 
16+ 
16 
15 

4 
5 

6 

4 

3 

3 

0 
2 
2 
2 

1 

0 

0 
0 

1 

OUANAH  5  SE 
ROSCOE 
ROTAN 
SEYMOUR 

nFOESflfVH 

54.3 
59.8 
60.4 
55.5 
53.9 

30.3 
33.9 
34.7 
32.0 
30.3 

42.4 
46.9 
47.6 
43.8 
42.1 

-  8.8 

-  8.5 

87 
81 
81 
81 
81 

20 
19 
19 
20 
19 

14 
17 
16 
19 
11 

9 
9 
9 
10  + 
8 

691 

554 
534 
649 
703 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

20 

14 

13 
10 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

1.85 
2.05 
1.59 
1.79 
0  2.26 

.57 

.72 
.40 

.56 

.90 
.90 
.58 
.96 

3 
23 
16 
15 
23 

8.3 

3.0 
.0 

10.0 

4 
10 

0 

7 

16 

15 

3 

6 
5 

3 
6 
6 

1 

2 
1 
1 
1 

0 

u 

0 
0 
0 
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0 
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0 
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° 
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SNYDtR 

TRUSCOTT 

IURKEY 

VERNUN 

WELLINGTON  2  ENE 

51.8 
57. 7M 

M 

31.1 
30. 3M 

M 

43.0 
44. OM 

M 

82 
82 

63 

20 
20+ 

20 

17 
12 

9 

9 

675 

641 

0 
0 

0 

0 

1 

0 

LB 
20 

0 
0 

0 

1.73 
2.04 

.99 

.60 

16 
16 

8.0 

4 

16+ 

4 
5 

1 

2 

0 
0 

WICHITA  FALLS  WB  AP      K 
WINTERS  1  NNE 

56.5 
58.7 

33.5 
33.8 

45.0 
46.3 

-  8.8 

85 
84 

19 
20 

19 
18 

9 

9 

609 

575 

0 
0 

0 
0 

13 
15 

0 
0 

3.18 
2.20 

1.64 

l.OB 
1.13 

23 
23 

3.0 

T 

16 

7 
2 

2 
2 

1 

1 

DIVISION 

44. 8 

-  8.4 

2.19 

1.14 

6.1 

*    *    * 
NURTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
bARDwELL  DAM 
bELTUN  DAM 
BENBKOOK  DAM 

57.9 
59.3 
58.1 
60.2 
57.4 

33.2 
35.2 
39.2 
41.5 
37.6 

45.6 
47.3 
46.7 
50.9 
47.5 

-  8.6 

85 
85 
80 
83 
85 

20 
19 
20 
20 
20 

18 
18 
24 

27 
21 

9 
9 
9 
9 
9 

592 

547 
500 
435 
536 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
6 
7 
2 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

3.67 
3.92 
5.51 
3.04 
3.70 

2.44 

1.07 
1.80 
1.13 
1.22 
.75 

17 
15 
23  • 
23 
15 

6.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 
5 

8 
5 

8 

4 
2 
5 

3 

3 

I 

2 
3 

1 
0 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  SE 

BRfcCKENRlDGE 

BRIDGEPORT 

60.3 
57. 7M 
56.5 
58.5 
56.6 

36.8 
35. 8M 
35.5 
35.0 
35.9 

48.6 
46. BM 
46.0 
46.8 
46.3 

80 
68 
86 
85 
86 

19 

19 
20 

19 
20 

20 
18 
22 
17 
20 

9 
9 
11  + 
9 
9 

504 
568 
581 
561 
J75 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

9 

B 

11 
11 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

5.14 
4.01 
4.77 
4.19 
6.09 

2.84 
3.99 

1.15 
1.21 
1.13 
1.44 
2.03 

23 
23 
15 
15 
23 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 
9 

7 

7 

5 

2 
3 
2 

4 

2 
2 
2 
2 
3 

BROWNW00U 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

58.6 
64.4 
61.1 
58.4 
58.9 

38.0 
43.1 
38.9 
39.5 
40.6 

48.4 
53.8 
50.0 
49.0 
49.9 

-  7.6 

-  6.0 

-  7.5 

-  7.4 

-  6.2 

89 
82 
86 
80 
82 

20 
19 
19 
20 
19 

24 
27 
22 
25 
23 

9 

9 

9 

10+ 

9 

506 
347 
458 
493 
465 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

7 
2 
6 
6 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2.48 
4.17 
4.18 
4.86 
3.79 

.73 
1.72 
1.63 
1.98 

.94 

.78 
1.60 
1.07 
1.34 

1.04 

23 

15 
30 
23 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
7 
7 
8 

3 
3 
3 
5 

3 

0 
1 
1 
2 

1 

DENISON  DAM 
UENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

56. 9 
60.9 
57.2 
56.6 
62.9 

37.6 
38.3 
35.9 
33.6 
39.6 

48.3 

49.6 
46.6 
45.1 
51.3 

-  6.0 

-  8.0 

BO 
84 
90 
87 
89 

20+ 

19 

20 

20 

19 

23 
23 
20 
19 
22 

9 
9 

9 

10+ 

9 

510 
473 
568 
610 
423 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

B 

7 

11 

12 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

4.21 
5.08 
3.27 
5.25 

2.17 

2.57 
1.48 

1.57 
1.80 

.94 
2.60 

.65 

23 
15 
23 
23 
16 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

e 
u 

6 
7 

3 

3 
2 
3 

1 
1 
0 
1 
0 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

61.3 
59.7 
55.8 
60.0 
65.5 

39.0 
39.8 
34.5 
37.7 
43.1 

50.2 
49.6 
45.2 
48.9 
54.3 

-  6.1 

-  9.7 

80 
83 
83 
86 
85 

19 
19 
20 
20 
19 

23 
25 
21 
25 
27 

9 
9 

10+ 

10+ 

9 

452 
468 
607 
495 
337 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

8 

14 

10 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

5.40 
3.62 
4.64 
2.16 
3.89 

1.11 
2.00 

1.15 

1.00 

1.50 

.69 

.99 

18 
15 
23 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

6 
8 

6 

7 

6 
3 

3 
1 
3 

2 

1 
1 
0 
0 

GLEN  ROSE 
G0LDTHWA1TE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

64.3 
63.5 
57.0 
63.1 
57.1 

37.0 
38.0 
33.7 
38.5 
38.8 

50.7 
50.8 
45.4 
50.8 
48.0 

-  6.9 

90 
89 
86 
90 
82 

19 
19 
20 
19 
20 

22 
22 

20 
23 
23 

9 
9 

9 
9 
9 

443 
443 
602 
442 
524 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 

11 

9 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

5.05 
2.18 
4.76 
5.16 

3.94 

2.97 

1.10 
.93 

1.56 

1.14 

.96 

23 

24 
15 
15 
16 

7.4 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 
6 

B 
9 
8 

5 

1 
3 
4 

2 

1 

0 
2 
2 

0 

GREENVILLE  7  NW 

GROESBECk 

HAMILTON 

HENRIETTA 

HICO 

56.3 
60.5 
59.6 
56.4 
62.9 

37.4 
40.2 
36.5 
33.4 
38.2 

46.9 

50.4 
48.1 
44.9 
50.6 

-  7.0 

-  8.0 

78 
77 
89 
85 
90 

20 
30 
20 
20 
19 

23 
29 
22 

19 
20 

11  + 

12  + 
9 
9 
9 

555 

446 
526 
616 
447 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

6 

11 

15 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

5.32 
5.64 
3.00 
4.09 
3.56 

1.76 

1.00 
2.31 
.82 
1.01 
1.34 

18 
23 
23 
16 
23 

.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 

0 

9 

7 
B 
6 
7 

5 
3 
1 

5 
1 

1 
2 
0 
1 
1 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

58.6 

60.7 
58.5 
66.1 
57.0 

37.6 
36.3 
38.0 
41.2 
38.5 

48.1 

48.5 
48.3 
53.7 
47.8 

-  6.7 

81 
87 
81 
85 
79 

20 
19 
20 
19 
20 

23 
18 
24 
25 
22 

10+ 

9 
10+ 

9 

9 

516 

511 
509 
355 
525 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

9 
8 
8 

4 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

4.17 
3.92 
5.41 

4.99 

2.45 

1.33 
1.42 
1.63 

1.34 

23 
23 

16 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 

e 
11 

3 
3 
5 

3 

1 
2 

2 

1 

MAKLIN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEMA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

63. 8M 

59.3 

60.2 

59.5 

58.3 

41. 7M 

39.5 

38.1 

40.5 

38.0 

52. 8M 

49.4 

49.2 

50.0 

48.2 

-  6.4 

83 
82 
80 
80 
88 

19 
20 
19 
20 
19 

25 
24 
22 
25 
22 

9 
10  + 
9 
9 
9 

376 
475 
485 
462 
517 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 

7 

B 

0 
0 
0 
0 
0 

3.96 
3.15 
5.56 
5.61 
5.73 

.86 
2.71 

1.42 
1.20 
1.73 
1.55 

1.64 

15 
23 
18 
23 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 

7 
7 
9 

3 
3 

4 
4 
3 
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1 
2 
2 
2 

NAVARRO  MILLS  OAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

58.7 
60.4 
56.7 
56.2 
57.6 

39.5 
33.5 
37.7 
35.7 
38.0 

49.1 
47.0 
47.2 
46.0 
47.8 

-  5.6 

80 
85 
81 
81 
88 

20 
19 
20 
20 
20 

24 
18 
21 
21 
22 

9 
9 
9 
9 
9 

484 
552 
541 
582 
529 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
12 

7 
12 

9 

0 
0 

0 
0 
0 

4.46 
3.24 
4.83 
5.47 
2.99 

1.36 

1.54 

1.22 

1.34 

.88 

.86 

23 
15 
23 
23  + 
23 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 

11 
11 

e 

3 
2 

4 
6 
1 

1 
2 
1 
0 
0 

PUINAM 
UJINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
RDlEBUD  i    NSW 

60.2 
60.3 
58. 4M 
57.8 
63.8 

35.3 
37.9 
35. 3M 
34.9 
42.2 

47.8 
49.1 
46. 9M 
46.4 
53.0 

86 
BO 
85 
87 

81 

19 
20  + 
19 
20 
19 

17 
23 

17 
20 
26 

9 
9 
9 

9 
9 

531 
484 
555 

571 
366 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

11 
7 
9 

11 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

4.22 
6.23 
5.01 
3.49 

4.55 

3.03 

1.51 
1.47 

1.65 
1.93 

23 

23 

23 

15 

1.7 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 

5 

7 

3 
5 

2 
3 

2 
3 

2 

1 

SHtRMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
ST1LLH0USE  HOLLOW  DAM 
1 AYLOR 

56.1 
56.3 

60.5 
62.5 

36.6 
34.1 

39.7 
42.1 

46.4 
45.2 

50.1 

52.3 

-  6.8 

-  6.6 

80 
85 

83 
S3 

20 
20 

20 
20 

22 

19 

25 
29 

9 
9 

9+ 

10+ 

572 
605 

458 
391 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

9 
11 

5 

2 

0 
0 

0 
0 

4.00 
5.76 

3.78 
3.48 

1.01 
1.28 

.73 
1.35 

1.36 
.85 

3 
16 

23 

23 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 

0 

0 
0 

10 

7 

6 

7 

4 

4 

3 
3 

0 
4 

1 
0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT           R 

WAXAHACH1E 

61.4 
56.3 
.59.4 
61.0 
61.5 

41.3 
33.5 
40.0 
42.5 
39.3 

51.4 
44.9 
49.7 
51.6 
50.4 

-  6.5 
-10.0 

-  6.1 

82 
85 
78 
80 
81 

20 
20 
20 
19 
19 

25 

17 
25 
28 
23 

9 
9 

9 
9 

9 

417 
614 
466 
405 
445 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 

14 
6 
1 
6 

0 
0 

0 
0 

0 

3.36 
3.12 
3.75 

3.62 
5.33 

1.14 
1.85 

1.27 

1.67 

1.55 

1.02 

.66 

.89 

23 

16 
23 

15 
23 

.0 
6.0 
.0 
.0 
.0 

0 

1 

0 
0 
0 

16 

5 

5 
7 
7 
9 

2 
2 
2 

3 

6 

1 
1 

1 
0 
0 

WEATHERFORD 

■H1TNEY  DAM 

55.7 
59.0 

35.4 
38.8 

45.6 
46.9 

-  7.7 

86 
78 

20 
29 

20 
25 

10+ 

9 

599 
494 

0 
0 

0 
0 

10 
5 

0 
0 

4.97 
3.16 

2.81 

1.06 
.72 

23 
23 

.0 
.0 

0 
0 

7 
7 

5 

4 

1 

0 

DIVISION 

48.7 

-  7.0 

4.27 

2.06 

.3 
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I 
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0 
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ANDERSON 

ATHENS 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

64.0 
62.1 
62.9 
61.5 
61.2 

43.3 
42.0 
41.1 
37.0 
41.6 

53.7 
52.1 
52.0 
49.3 
51.4 

81 
82 
87 
80 
81 

30  + 

19 

20 

20 

20 

27 
25 
26 
24 

30 

9 

9 

9 
11  + 
11  + 

350 
397 
402 
481 
420 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
4 

5 

10 

4 

0 
0 

0 

0 

0 

5.06 
5.62 
7.92 
7.05 
5.22 

2.29 

2.25 
1.40 
2.02 

1.74 
2.20 

15 
23 
23 
15 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

10 

8 

9 

7 

2 

3 
6 
5 
4 

1 

2 
3 
3 
1 

CLARKSVILLE  2  E 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

58.0 
62.7 
62.3 
64.5 
61.4 

35.3 

40.6 
43.5 
41.8 
39.8 

46.7 
51.7 
52.9 

53.2 
50.6 

BO 
81 
80 
82 
81 

20 
31 
29  + 

31  + 
20 

21 
28 
28 
29 
27 

10 

9 

9 

9 
10  + 

562 

409 
371 
364 
441 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
7 
3 
5 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

4.27 
5.22 
5.86 
4.99 
6.80 

1.21 
1.75 
2.81 
1.09 
1.72 

24 
16 
15 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 
7 
9 
9 

2 
4 
4 

4 
6 

1 
1 
1 
2 
2 

OAINCERFIELD  9  S 

OIALVILLE  2  W 

EMORY 

EVADALE 

FAIRFIELD 

61.6 

60.  8 
57.3 
64.6 
63. 2M 

40.9 
41.3 
37.7 
43.3 
40. 7M 

51.3 
51.1 
47.5 
54.0 
52. OM 

81 
79 
81 
79 
SO 

20+ 
19 
20 
31  + 
19 

25 
25 
23 
31 
25 

9 
9 
9 
9 
9 

421 
426 
534 
338 
396 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
8 
2 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

6.85 
8.03 
6.24 
5.17 
5.66 

1.74 
2.48 
1.28 
1.82 
2.01 

23 

15 
23 
16 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 
9 
9 

5 
5 
5 
4 
3 

3 
3 
2 
1 
2 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER 
GROVETON  2  NNW 
HEMPHILL 

63.3 

59. 2M 
59.9 
63.5 
62.5 

42.5 
36.2 

40.1 
40.9 
39.3 

52.9 

47. 7M 
50.0 
52.2 
50.9 

80 
81 
81 
80 
82 

19 
20 
20 
29+ 

30 

26 
23 
25 

27 
26 

9 
9 

10 
9 

10 

371 
533 
459 
389 
436 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

5 

10 
6 
6 

s 

0 
0 
0 
0 
0 

4.61 
7.53 
7.22 
7.52 
6.62 

2.14 
1.91 
2.35 
2.28 
2.15 

15 
18 
18 
16 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 
10 
9 
9 

3 
6 
5 
6 

4 

1 
2 
1 
2 
2 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

63.1 
58.8 
62.5 
62.4 
62.4 

44.5 
37.4 
42.0 
39.8 
40.6 

53.8 
48.1 
52.3 
51.1 
51.5 

-  7.1 

82 
81 
83 
81 
81 

30 
20 
30 
20 
19 

30 
24 
28 
27 

20 

9 
9 
9 
10  + 
9 

346 
518 
395 
427 
409 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
9 
4 
6 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

4.69 
7.82 
6.42 
7.06 
7.36 

3.81 
3.14 

1.43 
2.35 

1.85 
2.37 

1.30 

16 
16 
15 
16 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
9 
9 
9 

4 
7 
4 

4 

7 

2 
2 
2 
2 

3 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

64.6 
61.5 
66.6 
60.1 
63.5 

38.0 
41.0 
42.5 
36.4 
39.3 

51.3 
51.3 
54.6 
48.3 
51.4 

-  5.1 

83 
80 
80 
82 
81 

30 

20+ 

20+ 

20 

31 

24 
29 
28 
22 
25 

4 
9 

10 
11 

11 

420 
420 
324 
514 
421 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

6 
6 

10 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

9.42 
5.70 
7.94 
5.18 

1.65 

.95 
2.67 
1.40 
2.04 

1.22 

15 
18 
16 
18 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
9 
9 

5 

6 
5 

7 
5 

0 
3 
1 
2 

1 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

59.8 
62.1 
63.5 
63. 9M 
58.8 

38.1 

41.0 
42.1 
43. 5M 
37.6 

49.0 
51.6 
52.8 
53. 7M 
46.2 

-  8.0 

-  5.8 

-  8.5 

82 
80 
82 
81 
80 

20 

30+ 

19 

29 

20 

24 
27 
26 
28 
25 

9 
9 

10 
9 
9 

491 
410 
374 
349 
512 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

8 
5 
4 
4 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

7.7B 
8.60 
6.42 
5.70 
8.68 

3.94 
4.26 

2.00 
2.57 
3.02 
1.86 
2.30 

18 
30 
15 
15 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

10 

6 
8 

10 

7 
5 
5 
3 
6 

2 

i 
1 
2 
2 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

61.5 
58.8 
58.3 
60.8 
65.3 

36.7 

35.7 
36.9 
40.2 
38.7 

49.1 
47.3 
47.6 
50.5 
52.0 

-  6.9 

-  6.9 

81 
82 
80 
Bl 
81 

19 
20 
20 
20 
20 

23 
23 
21 
25 
26 

9 

9 

11  + 

9 

10 

484 
544 
532 
443 
397 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 
9 
5 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

6.90 
7.43 
6.30 
8.46 
5.14 

4.73 

1.69 
1.32 
1.23 
2.87 
1.23 

23 

24 
24 

15 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
8 
9 

9 
6 
6 
5 

3 
2 
2 
3 
1 

PALESTINE 

POYNUR  1  NE 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

59.5 

61.7 
64.9 
58.6 
61.4 

40.1 
42.0 
40.0 
40.1 
41.6 

49.8 
51.9 
52.5 
49.4 
51.5 

-  7.9 

80 
80 
82 
80 
81 

20 
19 
29 
20 
30 

24 
24 
26 
23 
26 

10  + 

9 
10 

9 

4 

467 
401 
365 
479 
414 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
B 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

6.86 
5.86 
4.66 
7.95 
6.68 

3.46 
1.18 

1.90 
2.02 
1.28 
2.30 
1.37 

23 
23 

15 
15 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 
9 
9 
9 

5 
4 

3 
5 
6 

2 
2 
2 
3 
2 

SIMMS  2  NNH 
SPURGER  DAM  B 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TYLER  5  NE 

59.7 
63.1 
57.0 
56.6 
58.8 

36.7 
41.7 
36.9 
37.5 
38.0 

48.2 
52.4 

47.0 
47.1 
48.4 

81 
81 
81 
80 
81 

19 
30 
20 
20 
20 

20 
29 
22 
23 

23 

11 

4 

10  + 

11  + 
11  + 

511 
392 
552 
549 
507 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
3 

10 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

6.13 
4.97 
6.63 
5.33 
6.85 

1.34 
1.07 
1.63 
1.71 
2.05 

24 
16 
24 
24 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
9 
9 
9 

5 
6 
5 
4 
5 

1 
1 
1 
1 
2 

WARREN 
WILLS  PDINT 

66.5 
58.5 

41.3 
37.8 

53.9 
48.2 

81 
81 

29+ 
20 

28 
23 

10  + 
10+ 

343 
518 

0 

0 

0 
0 

6 

5 

0 

0 

5.00 
6.58 

1.23 

1.57 

15 
18 

.0 
.0 

0 
0 

6 

e 

4 
8 

2 

2 

DIVISION 

50.8 

-  7.0 

6.47 

2.89 

T 

»    *    * 

TRANS  PECOS          05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
bALMORHEA 
CANDELAR1A 
CHISOS  BASIN 

64. OM 
64.1 
65. OM 
74. S 
61.3 

32.6 

38.9 
34. OM 
36.5 
36.5 

48. 3M 
51.5 
49. 5M 
55.7 
48.9 

-  7.4 

-  8.1 

82 
85 
85 
92 
78 

29+ 

20 

20 

31 

29 

15 
27 
18 
23 
20 

n 

9 
10 
17 
16 

505 
417 
470 
309 
491 

0 
0 
0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
12 

16 
14 

12 

0 

0 
0 
0 
0 

.15 
1.01 
.27 
T 
.04 

-  .13 

-  .09 

.15 
.53 

.27 

T 
.04 

22 
15 
15 
22 
23 

.0 
.0 

.0 

T 

0 
0 

0 

T 

17 

1 

2 
1 
0 
0 

0 
1 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

FABENS 

65,4 

M 
67.0 
64.5 
65.6 

25.5 

M 
39.0 
34.2 
32.3 

45.5 

M 
53.0 
49.4 
49.0 

-  5.5 

90 
79 
90 
87 
88 

31 

29+ 

20 

31 

31 

15 
23 
28 
23 
23 

9  + 
12 
17 

9  + 
13+ 

596 

375 
477 
492 

1 

0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

25 

4 
14 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.63 

.12 

.17 

.07 

-   .18 

T 

.48 

.07 

.10 

.04 

22  + 

15 

23 

22 

16 

T 

.0 

.0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

2 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

69. 7M 
65. 2M 
64. 5M 
61.5 
65.7 

32. OM 
34.7 
34. OM 
M 
32.6 

50. 9M 
50. OM 
49. 3M 
M 
49.2 

92 

84 
84 
80 
86 

31 
19 
29  + 
30+ 
31 

20 
26 
20 
11 
25 

13  + 

9 
12 
17 

6 

443 
459 
477 

486 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

IB 
16 
17 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

.10 
.72 

.30 

.60 
.18 

.05 
.60 
.20 
.60 
.12 

22+ 

22 

15 

15 

23 

.0 

.0 

6.0 

T 

0 
0 
0 

T 

8 

0 
2 
2 
1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

MARATHON 
MARFA  NO  2 
MENTONE  2  NNE 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

65. 8M 
66.8 

65.4 
57. 4M 

32. 1M 
25.6 

36.3 

30. 2M 

49. OM 
46.2 

50.9 
43. 8M 

84 
83 

84 

75 

30 
31 

19 
30 

11 

20 
15 

11 

12 
15  + 

481 
578 

434 
639 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

1 

27 
12 

0 
0 

0 
0 

.15 

T 

.79 
.06 

.15 

T 

.65 

.02 

23 

16+ 

15 
22  + 

T 
T 

.8 
.0 

0 

0 

T 
0 

15 

1 

0 

2 

0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   63   - 
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TEXAS 
MARCH 

1969 

Te 

nperature 

Precipitation 

•1 
II 

&9 

si 

>  a 

■ 

« 

> 
< 

i] 

|a 

•  2 

1 
1 

a 

o 
Q 

1 
■ 

2 

Q 

■ 
Q 

1 

& 

Q 

No.  of  Day 

i 

■a 

o 

H 

•  c 
|z 

is 

J?  2 

Qu. 

s 

£ 

1 

t5 

• 

Snow.  Sleet 

No.  of  Dayi 

sunon 

Max. 

Mln. 

3 

■S-o 

n 

£ 

5 
7, 

e 
o 
2 

8 

LI, 

S 
t 
3 
S 

ll 

a  * 
si 

1 1 

..  > 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PRESIDIO 

KEU  BLUFF  DAM 

SALT  FLA  1  10  ENE 

67.0 
67.0 
76.1 
63.9 
61.  OM 

39.1 

31.0 
40.1 
33.9 
30.  8 

53.1 

49.0 
56.1 
48.9 
45. 9M 

-  4.0 

85 
88 
97 
83 

81 

30+ 

20 

31 

19 

31 

27 
19 
26 
21 
20 

16 
12 
16 
11 
12+ 

369 

490 
238 
492 
583 

0 
0 

i 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

19 

6 

17 

20 

0 

0 
0 

0 

0 

.02 
.32 
.00 
D   .42 
.00 

-   .16 

.02 
.29 
.00 

0   .40 
.00 

23 

15 

15 

.0 

.0 

4.0 
.0 

0 
2 

0 

0 

15 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
6 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

SANDERSON 
SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

67. 3M 
67.9 
64. 7M 
64. 9M 
62.6 

36.9 
38.8 
28.  9M 
33.  3M 
34.5 

52. IM 
53.4 
46. 8M 
49. IM 
48.6 

89 
89 
87 
86 
82 

20 
19 
31 
31  + 
31  + 

23 
21 

17 
21 
20 

12 
12 
17  + 
11 
12 

389 
358 
555 
488 
505 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

11 

9 

19 

14 

15 

0 
0 
0 

0 
0 

.36 
1.21 

.04 
.17 
.29 

.31 

.77 
.04 
.16 
.17 

15 
23 
15 
15 
15 

.0 

.0 

T 

3.0 

2.2 

0 
0 
0 
T 
2 

15 
15 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

YSLETA 

66. 7M 

33.  2M 

50. OM 

86 

31 

22 

5 

455 

0 

0 

14 

0 

.20 

.12 

23 

T 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

49.8 

-  6.5 

.28 

-   .18 

.6 

*    «    » 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AH1SIAQ  DAM 
BIO  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTvILLE 

68.  2 

61. 2M 
62.6 
64.5 
69. B 

44.2 
35.  2M 
39.4 
38.7 
41.4 

56.2 

48. 2M 
51.0 
51.6 
55.6 

-  6.7 

-  7.2 

90 
83 
83 
85 
92 

20 

20 
20 
20 
20 

31 
22 
27 
24 
28 

12 
9 

13  + 
13  + 
12 

297 
513 
426 
413 
303 

1 

0 
0 
0 

l 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

14 
9 
9 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.26 
1.42 
2.91 
2.24 

.48 

.72 

.36 

.18 

.70 

1.06 

1.10 

.35 

23 
23 
15 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

5 

5 

1 

0 
2 
2 
1 
0 

0 

0 

1 
1 

0 

BRADY  2  SW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

64.5 
69.2 
69.0 
60.6 

40.7 
40.5 
42.5 
32.4 

52.6 

54.9 
55.6 
46.5 

87 
90 
89 
83 

19 
19 
19 
20 

25 
24 
22 
18 

9 

12 
12 
9 

382 
324 
294 
565 

0 

l 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

6 
7 
5 

18 

0 
0 

0 

0 

1.78 
.92 

1.14 
1.71 

.54 
.71 
.59 

1.15 

15 
23 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

2 

2 
2 

2 

1 
2 

2 

0 
0 
0 

1 

DEL  KID  MB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

69.0 
64. 6M 
60. 7M 
64.0 
63.2 

45.5 

38. 3M 
34. 1M 
40.4 
40.4 

57.3 
51. 5M 
47. 4M 
52.2 
51.8 

-  5.7 

90 
87 
88 
84 
86 

19 
19 
20 
19 
20 

29 

21 
20 
26 
25 

12 
9 
9 
9 

10 

266 

414 
540 
392 
409 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

11 
16 
6 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

.60 
1.67 
1.23 
2.27 
3.81 

-   .22 

.46 
.73 
.73 
.75 
1.66 

23 
23 
22 
15 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
4 
3 

5 
6 

0 

2 
1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
2 

JUNO 

KERRVILLE 
LAMPASAS 
LANGIRY 
LEAKEY  NO  I 

66.9 
65.0 
61.0 
69.4 
69.4 

39.1 
38.2 
37.8 
42.9 

40. 2M 

53.0 
51.6 
49.4 
56.2 

54. 8M 

-  4.6 

-  7.5 

91 
90 
88 
94 
87 

20 
20 
20 
20 
19 

25 

23 
25 
27 
24 

12 
4 
10  + 
12 
12 

378 
417 
482 
294 
324 

1 
1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

7 

10 

10 

3 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

.92 
1.96 
2.72 

.60 

1.11 

-   .06 
.83 

.68 
.70 
.62 
.35 

.75 

23 
23 
8 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

6 

7 
2 
3 

1 
2 
3 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
MENARD 

63.1 

62. 1M 
65.5 
64.8 
65.4 

37.8 
36. 5M 
39.9 
38.  B 
36.8 

50.5 
49. 3M 
52.7 
51.8 
51.1 

-  7.3 

89 
90 
85 
86 
89 

20 
20 
19 
20 
19 

24 
22 
25 
25 

19 

9 

9 
12 
12  + 

9 

449 
487 
375 
408 
427 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

8 

5 

7 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

1.18 

1.91 

.97 

2.24 

1.16 

-   .27 
.21 

.56 
1.24 

.57 
.99 
.57 

23 
23 
23 
23 
23 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
2 
4 
3 

1 
1 
1 

2 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

MERTZON 
QZUNA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 
PRAOE  RANCH 

60.7 
62.8 
65.9 
65. 7M 
68.7 

35.2 

36.4 
36.2 
38.3 
36.6 

48.0 
49.6 
51.1 
52. OM 
52.7 

84 

87 
87 

87 

20 
20 

19 

19 

21 
25 
19 
24 
22 

9 

13+ 

9 
12 

6 

524 
471 
428 
403 
369 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
12 
11 
5 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

2.12 
1.50 
2.17 
.60 
1.24 

1.08 

1.26 
.73 

1.20 
.40 

1.24 

23 
15 
23 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
5 
2 
1 

2 
2 
2 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  MB  AIRPORT    R 

63.1 
56.8 
65. 9M 
59.7 
64.2 

38.1 
33.0 
40.0 
35.9 
38.9 

50.6 
45.9 

53. OM 

47.8 

51.6 

-  5.4 

84 
84 
87 
85 
88 

19 
20 
19 
20 

19 

22 

19 
26 
21 
26 

9 

10+ 

9 

9 

9 

441 
586 
368 
528 
416 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

14 

13 
11 

0 
0 

0 
0 
0 

1.30 
1.93 
.77 
1.72 
1.76 

.83 

.90 
1.40 
.43 
.97 
.93 

15 
23 
23 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
2 

3 

4 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

60.8 
67.6 
62.2 
70.7 
61.4 

39.1 
38.9 
30.5 
44.5 
34.2 

50.0 
53.3 
46.4 
57.6 
47.8 

89 
87 
85 
92 
85 

20 
19 
20 
19 
20 

24 
25 

17 
30 
21 

9 
12  + 

9 
12 

9 

467 
362 
567 
248 
525 

0 
0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

7 
10 
16 

1 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

1.74 
1.37 
1.89 
.74 
1.68 

.87 

.67 
.74 

1.19 
.44 

1.10 

23 
23 
23 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

5 

2 
3 
2 
3 

1 
1 

2 
0 

1 

0 
0 

1 

0 

1 

DIVISION 

51.5 

-  7.0 

1.53 

.07 

.0 

«    *    * 
SOUIH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

63.7 
68.  OM 
67.5 
64.1 
64.3 

44.0 
47. 8M 
46.6 
43.5 
43.3 

53.9 
57. 9M 
57.1 
53.8 
53.6 

-  5.8 

-  7.2 

-  6.0 

84 
84 
85 

84 
84 

19 
23 
20 
30 
20 

30 
37 
35 

29 

30 

9 

9 

26+ 

10+ 
12+ 

346 
224 
256 
350 
348 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
0 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.26 
2.36 

1.43 
4.71 
2.89 

1.13 

-   .35 

1.97 

1.21 

.84 

.47 

1.49 

1.32 

23 
15 
16 

16 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
4 
7 

6 

2 

2 
0 

3 
2 

1 

0 
0 
2 

1 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

CUERO  3    E 

70.5 
64.0 
66.7 
67.6 
67.9 

50.1 
44.4 
53.7 
47.9 
46.6 

60.3 
54.2 
60.2 
57.8 
57.3 

-  7.4 

87 
84 
84 
83 
82 

23 
30 
23 
23 
29 

35 

31 
41 
34 
32 

26 

10+ 

12 

26 

4 

171 
345 
167 
226 
250 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 
0 

l 

0 
0 
0 
0 
0 

.50 

3.83 

.59 

.49 

3.60 

1.05 
-   .95 

.22 

1.17 
.21 
.24 

1.10 

15 
16 
2 
15 
16 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 
4 
2 

6 

0 
3 

0 
0 

4 

0 
2 

0 
0 

1 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORtSVlLLE 
GOLIAD 
GONZALES 

64.7 
67. 4M 
68.5 
69.8 
66.0 

43.7 
44. 1M 
44.5 
47.1 
44.6 

54.2 
55. 8M 
56.5 
58.5 
55.3 

-  6.4 

83 
83 
85 
85 
85 

19 

30+ 

20 

20+ 

20 

29 
30 
30 
34 
32 

9 

10+ 
4 
4 
9 

333 

300 
273 
222 
308 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 

1 
0 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

4.02 
4.01 
2.48 
2.62 
3.58 

1.82 

.55 

1.62 

1.45 
2.25 
1.02 
1.20 

1.30 

15 
15 
15 
15 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
5 
5 
6 

3 

3 
2 
1 

2 

1 
1 
1 
1 

2 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
kEnEOY 
KINCSVILLE 

66.6 
67.3 
70.5 
71.3 

45.5 
42.2 

47.0 
49.5 

56.1 
54.8 
58.6 
60.4 

-  6.2 

-  7.1 

84 
89 
86 
89 

30+ 
20 
20+ 
19 

33 

32 

31 
37 

9+ 

10  + 

4 
26  + 

289 
321 
224 
173 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

3 
1 
0 

0 
0 

0 
0 

4.20 
1.69 
2.33 

.66 

.10 

2.61 
.82 

1.17 
.50 

15 
23 
15 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

6 
5 

1 

3 
1 

2 
1 

1 

0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   64    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


TEXAS 
MARCH 


Temperature 

Precipitation 

1  3 

a 

■ 

Ol 

< 

f  z 

• 

1 

Q 

p 

i 

Q 

1 

No.  ol 

Days 

g 

0 
H 

■a 
,1 

y 

If 

Q 

o 
0) 

6 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

Min. 

[- 

fl-o 

n 

4   " 

A   0 

a 

0 

1 

0 

2 
o 

■ 

0 

s 

o 

sl 

I  I 

si 

h  » 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

65.9 
62.8 
64.2 
70.5 
70.5 

46.0 
43.0 
43.3 
45.7 
44.9 

56.0 
52.9 
53.8 
58.1 
57.7 

-  7.0 

83 
82 
83 
88 
90 

29 

20 
20 
20 
19 

31 
28 

31 
35 
31 

9+ 

9 

9 

9 

4 

290 
374 
345 
220 
241 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

2 
3 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

4.10 
4.15 
3.14 
2.51 
1.92 

1.18 

l.n 

1.72 

1.45 

1.90 

.99 

15 
15 
15 
16 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 
4 
4 

3 

3 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

0 

NEW  BRAUNFELS 
NIXON 
RED  ROCK 
REFUGIO 

ROBSTOWN 

63.1 

67.2 
63.2 
70.1 
69.8 

42.6 
45.7 
43.0 
47.1 
46.8 

52.9 

56.5 
53.1 
56.6 
59.3 

-10. 0 

87 
84 
82 
83 
85 

20 
18 
20 
23 
24 

31 
32 
29 
33 

38 

9 

9+ 
4 
26 

9  + 

377 

273 
367 
206 
190 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
5 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

4.65 
3.23 
3.81 
1.74 

.94 

2.48 

1.32 

1.65 

1.45 

.90 

.64 

15 
15 
15 
15 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
6 
3 
2 

5 
2 

4 
1 
1 

2 

1 
1 
0 
0 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

66.0 
65.2 
65.1 
65.8 
66.9 

51.8 
44.5 
41.4 
46.1 
45.1 

58.9 

54.9 
53.3 
56.0 
56.0 

-  6.1 

-  6.5 

-  6.2 

-  6.0 

83 
85 
84 
83 
85 

23 
19 
20 
29 
19 

39 
32 
29 
30 
32 

9 
12  + 
12 

9 

9 

200 
315 
359 
287 
287 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

4 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 

1.14 
2.35 
3.19 
3.50 
3.28 

.66 
1.05 

.70 
1.35 

.27 
1.18 
1.12 

.95 

1.98 

2 

15 
15 
15 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
5 
6 
7 
5 

0 
1 
2 
3 
2 

0 

1 
1 

0 

1 

SINTON 
SMITHVILLE 
SOMERV1LLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

70.8 

64.5 
62.1 
63. 3M 
66.9 

48.4 

43.7 
43.1 
41. 5M 
46.1 

59.6 

54.1 
52.6 
52. 4M 
56.5 

-  6.9 

84 
62 

61 

86 

23+ 

30* 
30 

29 

35 

30 
28 
30 
33 

26 
9 
9 
5 

4 

189 
344 
381 
384 

280 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
4 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.42 
4.16 
5.22 

6.00 
3.61 

1.64 

1.04 
1.62 
2.00 
2.26 
2.38 

15 
15 
15 
16 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

5 

7 
4 
4 

1 
5 

4 
4 
2 

1 
1 
1 

3 

1 

DIVISION 

56.2 

-  6.1 

2.91 

.81 

.0 

*    »    * 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

64.8 
66.0 
64.5 
66.0 
65.6 

45.3 
48. 4M 
45.4 
46.5 
47.6 

55.1 
57. 2M 
55.0 
56.3 
56.6 

-  6.6 

79 
80 
78 
82 

77 

31  + 

31 

21 

31 
31  + 

33 

34 
32 
35 
33 

10+ 

9 
26+ 

9 
10+ 

307 
270 
306 
280 
260 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.47 
3.06 
4.06 
3.17 
2.51 

.90 
-   .74 

1.65 
1.70 
1.75 
1.10 
.63 

16 
16 
16 

16 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
8 
B 
6 

2 
2 
2 
2 
3 

1 
1 
1 

1 

0 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

64.3 
65.9 
66.5 
67. OM 
64.1 

41.7 
47.5 
43.1 
44. 9M 
45.7 

53.0 
56.7 
54.8 
56. OM 
54.9 

-  6.4 

81 
81 
82 
83 
78 

31  + 
30  + 
31 
30 
24 

29 

35 
31 
32 
35 

9 
9 

4 

9  + 
11  + 

369 

260 
313 
293 

310 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

4 
0 
1 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.52 
2.91 
3.29 

1.74 
2.83 

.28 

.98 
1.26 
.82 
.95 
.95 

16 

15 

6 

5 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
6 
8 
5 

5 

3 

1 
3 
1 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

GALVESTON  WB  CITY        R 
HOUSTON  WB  CITY           R 
HOUSTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

60.6 
63.9 
65.3 
64.4 
65.1 

50.7 
49.5 
46.8 
45.1 
49.6 

55.8 
56.7 
56.1 
54.8 
57.4 

-  5.6 

-  5.7 

-  5.2 
•  6.8 

-  5.6 

74 
60 
80 
81 
78 

23 

30 
30+ 
31 
23 

37 
34 
34 
32 
36 

9 
9 
9 
9 
26  + 

281 
271 
281 
315 
248 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.30 
2.82 
3.18 
3.30 
2.55 

-   .56 
.42 

.51 
.17 
.18 

.62 

.85 

1.27 

1.22 

1.23 

2 

15 
15 
16 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

5 
6 

7 
7 
6 

1 
1 
1 
2 
2 

0 
0 

1 
1 
1 

NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

65.2 
63.2 

64.4 
65.4 
62. 5M 

45.7 
42.2 
47.2 
45.3 
49. 6M 

55.5 

52.7 
55.8 

55.4 
56. 1M 

-  5.7 

81 
75 
78 
62 
74 

31 
21 
23 
31 
27 

32 

31 
36 
33 
36 

9 

11  + 
10  + 

9+ 

4 

301 
376 
292 
303 
276 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3.51 
4.44 
2.57 
4.32 

2.45 

1.71 

1.39 

1.25 

.96 

1.39 
1.11 

16 
6 
15 
16 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
6 

7 
7 

2 

3 
2 
4 
1 

1 

2 
0 

1 
1 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 
POKT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

64.7 

67.6 
64.9 
63.7 
64.1 

44.7 
49.8 
48.8 
46.7 
45.6 

54.7 
58.7 
56.9 
55.2 
54.9 

-  6.4 

-  6.2 

79 
62 
64 
80 
82 

29 
29 

20 
30 
30 

32 
38 
37 
33 
34 

10  + 

4 
13 

9 

9 

317 
211 
259 

308 
317 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.67 
2.42 
2.05 
3.66 
5.09 

.23 

1.13 

1.04 
1.06 
.73 
1.41 
1.72 

5 
15 

16 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
7 
8 
6 

3 
1 
1 
1 
2 

1 
1 

0 

1 

2 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

66.7 

47.0 

56.9 

-  6.3 

81 

29 

35 

4 

261 

0 

0 

0 

0 

2.90 

.58 

1.58 

15 

.0 

0 

7 

1 

1 

DIVISION 

55.7 

-  6.2 

3.22 

.39 

.0 
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SOUTHERN             09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

71.3 
74. 9M 

72.0 
75.5 

46.7 
48. 9M 

47.7 
46.6 

59.0 
61. 9M 

59.9 
61.1 

-  4.6 

90 
90 

95 

97 

20 
24 

20 

19 

35 

32 

32 
34 

11 
26 

12 
4 

207 
140 

201 
173 

1 
1 

2 
3 

0 
0 

0 
0 

0 

1 

1 

0 

0 
0 

0 
0 

.87 
1.00 

.43 
.24 

-  .43 

-  .37 

.72 
.65 

.21 
.20 

16 
15 

23 
23 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

1 
3 

2 
1 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


The  weather  was  exceptionally  cool.  Mean  month- 
ly temperatures  were  6°  to  10°  below  normal. 
Minimum  temperatures  were  not  unusually  low, 
but  considerable  cloudiness  held  daily  maximum 
temperatures  much  below  normal.  Port  Arthur 
experienced  the  coldest  March  since  records 
began  in  1917,  and  Austin  recorded  the  coldest 
March  since  the  Weather  Bureau  Office  was 
established  in  1926.  At  Corpus  Christi,  this 
was  the  second  coldest  March  of  record;  only 
March  1915  was  colder. 

Precipitation  was  well  above  normal  in  most 
sections.     From  the  southern  High  Plains  east- 


ward  to   the    Louisiana    border, 
were   150  percent  or  more  above 
March  average.     Portions  of  the 
Plains    and    Low    Rolling   Plains 
percent  of  normal  precipitation, 
south   and   east    Texas  produced 
on  many  streams  at  mid-month. 


monthly   totals 

the  1931-1960 

southern  High 

received   250 

Heavy  rains  in 

minor  flooding 


The  heaviest  snow  of  the  1968-1969  season  fell 
across  the  High  Plains  on  the  15th.  Up  to  10  to 
12  inches  or  more  covered  the  ground  at  some 
locations  on  the  northern  High  Plains  near  the 
Oklahoma  border,  and  on  the  southern  High 
Plains. 


Robert  Orton 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Airport  Administration  Building 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas    78723 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
SPEARMAN 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PITTSBURG  5  S 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
4    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
GRAPELAND 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
FULLETT 


GRtATEST  DEPTH  OF  iNDW 
3    STATIONS 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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1.55 

.45 

.42 
.49 
1  .10 
.66 
.24 

.13   T 

.78 
.69 
.25 
.36 

.32 

T 
.02 

T 
T 
T 

ing  Suiion    Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


TEX45 

Continued 

I1««CM 

1969 

Station 

1 

Day  ol  Month 

H 

1  |  2  | 

3 

4  |  5  | 

6 

7 

8  J  9 

10  |  11  |  12 

13   14   15 

16 

17 

18 

19   20   21 

22  |  23  | 

24 

25   26  |  27 

28   29 

30 

31 

RObY  l  ESE 

1.63 

.10 

.06 

.61 

.4, 

•    .40 

RQSCJE 

2.03 

.  15 

.13 

.50 

.35 

7 

.90 

ROT  Ah 

1.59 

.05 

.07 

.06 

.90 

.31 

.17 

.03  ! 

SEtMJUR 

1.79 

.12 

.26 

.28 

.91 

.08 

.33 

.12 

.02  . 

SHAMROCK 

2.69 

.43 

.55 

.26 

.ol 

T 

.34 

1.04 

SHAMROCK  RADIO  K8YP 

1  2.26 

.23 

,10 

.40 

.02 

0  .25   .24 

T 

.04   .96 

SNTOfcR 

STAMFORD  1 

2. at 

.16 

,11 

.06 

.09 

.03 

1.72 

.16 

.47 

7 

TAMPlCO 

1.23 

.39 

.10 

.33 

.15 

.27 

TESCO 

1.88 

.14 

.12 

.02 

7     .91 

7 

.02 

.70 

7    ! 

TRENT  2  EN£ 

2.09 

.12 

.11 

T 

7     .87 

.17 

.02 

.80 

7 

TRUST  3  ESE 

2.03 

.03 

.20 

.08 

T 

7     .67 

.20 

7 

,01 

,10 

7 

TRuSlDTT 

1.73 

.40 

.20 

.99 

.14 

TURKEY 

2.04 

.42 

T 

.15 

T     .02 

.50 

.60 

.28 

.04 

.03  '. 

VERNON 

voss 

WELLINGTON  2  ENE 

- 

_ 

.02 

WICHITA  FALLS  MB  AP      R 

3.18 

.44 

.01 

.10 

.26 

.24   .94 

7 

7 

7    ! 

Wlt-H.TA  VALLEY  PARM  29 

3.69 

.34 

,01 

.13 

.00 

.29 

.29  1.24 

7 

.03  1.13 

T 

.02  . 

WINTERS  1  NNE 

2.20 

.08 

7     .94 

.05 

1.13 

7 

•    *    • 
NORTH  CENTRAL        03 

ALBANY 

3.67 

.19 

.24 

.03 

.02 

.61 

.52 

1.07 

.01 

.92 

ALEOO  *  SE 

4.24 

,49 

.02 

.30 

.26 

T 

.75 

.98 

.08 

.36 

.78 

.01 

.03 

.11  '. 

ANOUE  1  WNW 

3.49 

.50 

T 

.10 

.08 

.33 

.64 

.52 

7 

.  11 

1.20 

7 

T 

ANNA 

3.73 

.70 

.23 

.32 

.55 

.67 

.58 

.37 

.01 

.17  . 

ANiELOPE 

4.96 

.22 

7     T 

.22 

7 

1.40 

1.38 

.03 

1.24 

.31 

.14 

.02  . 

ARCHER  CITy 

3.92 

.20 

.03 

.02 

.27 

.01 

.35  1.90 

.04  1.19 

.01  . 

ARLINGTON 

3.98 

.24 

.20 

.32 

.17 

7 

.97 

.61 

.02 

.65 

.69 

.04 

ARlHuR  CITY 

5.10 

.28 

.30 

T 

.38 

.10 

.96 

.65 

1.10 

1.15 

.43 

.19  '. 

AVALUN 

6.39 

.53 

.37 

.82 

7     .60 

.37 

.05 

1.01 

1.87 

.15 

7 

.42  . 

BAUD 

3.91 

.30 

.04 

.95 

.70 

1.12 

.10  . 

BARDWELL  OAH 

5.51 

.54 

.29 

1.07 

.60 

.36 

I  .OB 

1.13 

.04 

,40  . 

BELTON  DAM 

3.04 

.26 

.05 

.22 

.07 

.64 

.56 

.02 

7 

1.22 

BEN8R00K  OAH 

3.70 

.42 

.37 

.33 

7 

.75 

.65 

.02 

.26 

.74 

.01 

.15  '. 

BDNHAN 

5.14 

.88 

.20 

.33 

1.05 

.02 

1.15 

.11 

.91 

.21  . 

BOWIE 

4.01 

.45 

.27 

.04 

1.02 

.25 

.00 

1.21 

.46 

.11 

.05  . 

BQYO  3  SE 

4.77 

,39 

■  21 

.42 

1.19 

1.09 

.03 

.30 

.11 

.18 

.02 

.13  . 

BRAZOS 

5.42 

.32 

.20 

.43 

1.60 

.61 

.09 

.76 

1.33 

.01  . 

BRECKENR10GE 

4.19 

.43 

.04 

.07 

.12  1.44 

.41 

.33 

.15  1.09 

.09 

BRIDGEPORT 

6.09 

.38 

.10 

.04 

1.41 

1.30 

7 

.59 

7    2.03 

.12 

.05 

7    ! 

8RQWNWQOD 

2.48 

.32 

.15 

T 

.30 

.71 

.78 

.02  . 

BURLESON  2  SSW 

4.09 

.44 

.02 

.29 

.22 

7 

.71 

.99 

7 

.39 

.66 

.03 

7 

.44  . 

BURLINGTON  3  WSW 

3.52 

.43 

T 

.32 

.16 

1.16 

.45 

.03 

.04 

.91 

7 

CAMERON 

4.17 

.53 

.02 

.45 

.30 

1.60 

.14 

.22 

.91 

CARROLLTON 

4.37 

.40 

.27 

.22 

.73 

.97 

,04 

.51 

.53 

.14 

.49  . 

CELINA 

3.86 

.60 

.25 

.35 

.70 

.60 

7 

.45 

.40 

.30 

.12 

.06 

.03  . 

CENTER  CITY 

2.39 

.28 

.12 

.27 

7     .24 

.20 

.19 

.08 

.96 

.05 

7 

CHALK  MOUNTAIN 

3.69 

.34 

.04   .02 

.20 

.58 

.47 

.62 

7 

.34 

.82 

.02 

.02 

.14  . 

CLEBURNE 

4.18 

.47 

.01 

.29 

.33 

.06   .90 

.04 

.26 

.02 

7     .71 

1.07 

7 

CLIFTON  9  E 

3.29 

.49 

.10 

.32 

.30 

.11  1.0] 

.06 

.15 

.02 

.67 

COMANCHE 

2.42 

,16 

.05 

.24 

.30 

.32 

.32 

.07 

.86 

COOPER 

5.47 

.85 

.55 

.52 

.73 

.71 

.70 

.82 

.52 

COPPERAS  COVE  NO  2 

2.13 

.30 

.06 

T 

•  35 

.32 

.03 

1.05 

C0KS1CANA 

4.86 

T 

.42 

.53 

.07 

.62 

.50 

1.15 

1.36 

7 

.23  '■ 

CRANQALL 

5.29 

.49 

.23 

.33 

.42 

.72 

.04 

1.42 

1.38 

.14 

7 

.12  . 

CRES50N 

4.63 

.55 

.35 

.22 

.60 

.10 

.10 

.56 

1.10 

7 

7 

.35  . 

CRUSS  PLAINS 

4.58 

.03 

.32 

1.40 

.70 

.40 

* 

1.73 

DALLAS  WB  AIRPORT       //R 

3.79 

.40 

T 

.32 

.22 

.18  1.04 

7 

.63 

.03 

7     .74 

.05   7 

.14 

.02  . 

DAVtLLA 

1.03 

1.11 

.10 

DECATUR  2  SSW 

5.63 

.42 

.15 

.04 

1.55 

.97 

.02 

.30 

1.63 

.39 

.10 

.04  '. 

DENISON  OAH 

4.21 

.03 

.53 

.19 

.01 

.43 

.69 

.05 

.03 

.22 

1.57 

7 

.31 

.14  . 

OENTON  2  SE 

5.08 

.50 

.30 

.33 

.10  1.80 

.10 

.22 

.32 

.78 

.18 

.40 

.01  . 

DUBLIN 

3.27 

.03 

.44 

.04 

.27 

.05 

.84 

.15 

.46 

.94 

.04 

.01  . 

DUNDEE  6  NNW 

tAGLE  MTN  LAKE  DAM 

3.67 

.42 

.27 

.12 

1.10 

.80 

.05 

.52 

.43 

.04 

.03 

.09  . 

EASTLAND 

5.25 

.56 

.03 

.16 

7 

.89 

.46 

.17 

.34 

2.60 

7 

.02 

ENNIS 

6.25 

.50 

.28 

1.10 

.66 

.45 

7 

1.31 

1.43 

.16 

.36  . 

EVANT 

2.17 

.28 

.25 

.21 

.65 

.18 

• 

.60 

FARHERSV1LLE 

5.53 

.88 

.23 

.53 

.51 

.63 

1.47 

.40 

.35 

.05 

.03 

.43  '. 

FERRIS 

5.40 

.51 

T 

.26 

.63 

.68 

.81 

.01 

1.15 

1.07 

.22 

7 

.06  . 

FLORENCE 

4.29 

.53 

,04 

.42 

.63 

.07 

.13   .63 

.41 

.03 

.08 

7    1.32 

F0REST8URG  <.  S 

5.72 

.48 

,04 

.06 

.10 

.20 

.30  1.93 

.08 

.14 

7    2.43 

7     7 

.04 

FORT  WORTH  W8  AIRPORT    R 

3.62 

.34 

.03 

.27 

.20 

.32  1.00 

7 

.73 

7 

7     .54 

7 

.17 

T    ! 

FRISCO 

5.49 

.51 

7 

.29 

.46 

.52 

.73 

7 

.70 

.11 

.37 

1.36 

.03 

.11  . 

FROST 

3.70 

.88 

7 

.29 

.04 

.37 

.40 

.06 

1.27 

.19  . 

GAINESVILLE 

4.64 

.55 

.05 

.01 

.42 

.27 

.77 

.04 

.33 

1.50 

.29 

.08 

.02 

.11  . 

GATESVILLE 

2.16 

,20 

.03 

.13 

.04 

.48 

.28 

.11 

.04 

.69 

.01  . 

GEORGETOWN 

3.89 

,40 

.08 

.16 

.83 

.98 

.18 

.06 

.11 

.99 

GlfcN  ROSE 

5.05 

.47 

.20 

.43 

.74 

.52 

.03 

.64 

1.10 

.26 

.06  '. 

G0LDIHWA1TE 

2.18 

.23 

.18 

.23 

T     .31 

7     .30 

.93 

7 

GRAHAM 

4.76 

T 

.35 

T 

.05 

.41 

1.56 

.77 

.11 

.12 

1.15 

,19 

.04 

.01  '. 

GRANBJRY 

5.16 

.30 

.03 

T     .30 

T 

.60 

.03  1.14 

.15 

.31 

.20 

.98 

T 

1.12 

T 

GRANGER 

3.63 

.48 

7 

.33 

.60 

.49 

.45 

.40 

.45 

.47 

GRAPEVINE  OAM 

3.94 

.42 

T 

.3? 

.10 

.75 

.96 

.04 

.38 

.43 

.02 

.05 

.47  ! 

GREENVILLE  7  NW 

5.32 

.83 

.29 

.57 

.39 

.55 

.02 

1.00 

.81 

.32 

.03 

.08 

.43  . 

DRDESBECK 

5.64 

.46 

.33 

.46 

1.07 

.75 

.02 

,10 

2.11 

.02 

GUNTER 

3.67 

.50 

.17 

.21 

.11 

.02   .95 

.30 

.17 

7     .95 

.04 

.17 

.08  . 

HAMILTON 

3.00 

.37 

T     .03 

.26 

.25 

.42 

.36 

.24 

.25 

.12 

7 

T 

HENRIETTA 

4.09 

.52 

.11 

.90 

1.01 

7     .94 

.54 

.04 

.03  . 

hEwItt  l  SE 

3.76 

.48 

.40 

.10 

.75 

.34 

.07 

1.42 

HICO 

3.56 

T     .40 

T 

T     .04 

.22 

.31 

.48 

.37 

.08 

.30 

1.34 

.02 

HILLSBORO 

4.17 

.62 

.32 

.07 

.45 

.51 

,31 

1.13 

.06 

.15  . 

MONET  GROVE 

5.20 

.53 

T 

.30 

.40 

.05 

.85 

.10 

.10 

.70 

.55 

.10  . 

HUCKABAY 

4.53 

.45 

.15 

1.15 

.35 

1.  lu 

1.33 

HURST  SPRINGS 

2.56 

.24 

.04 

.27 

.40 

.47 

.33 

.27 

.54 

INDIAN  GAP 

2.29 

.25 

.05 

.00 

.03 

.16 

.31 

.18 

.13 

1.00 

7 

T 

JACKS BORQ 

3.92 

.20 

7 

.13 

.20 

1.10 

.59 

.10 

1.42 

.18 

JARRELL 

3.52 

.52 

.20 

.15 

1.05 

.25 

1.15 

KAUFMAN 

5.41 

.51 

7 

.29 

T 

.61 

.01 

.33 

.55 

.02 

1.63 

1.04 

.31 

.01 

.01  . 

KENNEDALE  6  S$W 

4.37 

.46 

.02 

.32 

.39 

.82 

.83 

.46 

.70 

.01 

.36  . 

KlLLEEN 

- 

.22 

.03 

.21 

.20 

- 

- 

- 

- 

.98 

LAVON  DAM 

4.99 

.57 

■24 

.23 

.41 

.71 

.01 

1.34 

.43 

.22 

.19 

.23 

.41  . 

LEwlSVILLE  DAM 

4.69 

.38 

.33 

.61 

.97 

1.02 

.03 

.39 

.32 

.09 

.34 

.17  . 

LIPAN 

6.32 

.28 

.23 

.30 

.93 

.91 

.06 

.34 

1.57 

.03 

.02 

l.tl  . 

MARLIN 

3.96 

.52 

.03 

.43 

.01 

.11 

7    1.42 

.07 

.09 

,03 

1.25 

MARYS  CREEK 

5.22 

.80 

T 

.09   .21 

7 

7 

2.30 

.42 

.46 

7 

.46 

.27 

.03   .08 

.10 

MC  GREGOR 

3.15 

.28 

.03 

.39 

.05 

.67 

.50 

7 

.03 

1.20 

MC  KINNEY 

5.56 

.69 

.47 

1.15 

.87 

1.73 

.31 

.27 

MERIDIAN  STATE  PARK 

3.30 

.45 

.43 

.55 

.65 

.13 

.10 

.95 

HEM  A 

3.61 

.42 

.05 

.55 

.34 

1.40 

.41 

.08 

.81 

1.55 

T 

7 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

5.73 

.22 

T 

.19 

.42 

.49  1.64 

.04 

.71 

.13  1.61 

.05 

.19 

.04  . 

Sm  i  •loi6tr.cc  r.otDi  following  Statii 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

MARCH 

1969 

_ 

Day  of  Month 

Station 

o 

1     I 

H 

1  |  2  1 

3 

4  |  5  | 

6 

7   8  |  9 

10  ]  11  |  12 

13  |  14  |  15 

IE 

17  |  18 

19  ;  20  |  21 

22  |  23  1 

24 

25   26   27 

28  |  29 

30 

31 

MORGAN  3  WNW 

3.70 

T 

,40 

.03   T 

.33 

.10 

T 

.80 

.75 

.10   .13 

T     .93 

.11 

MORGAN  HILL 

3.69 

.60 

T     .26 

.11 

.71 

.85 

.04 

1.12 

RUENSTER 

5.35 

.56 

.12 

.38 

.65 

.65 

.47 

1.66 

.33 

.15 

.03 

.15 

MULL1N 

1.06 

.21 

.21 

.28 

.36 

NAVARRO  MILLS  QAM 

4.46 

.42 

.43 

.16 

.37 

.05   .57 

1.54 

.02 

.01 

.18 

nekport 

5.16 

.35 

.35 

.28 

1.10 

1.40 

1.28 

.40 

Cilnet 

3.2* 

.24 

T 

.06 

.20 

.04 

.21  1.22 

T 

.17 

.03  1.07 

T 

ULNE1  3'  NNK 

3.10 

.30 

T 

.33 

T 

1.39 

.OB 

T 

.70 

.32 

PALO  PINTO 

5.65 

.29 

.08 

.20 

.30 

1.31 

.73 

.20   .60 

1.84 

.07 

.03 

PARIS 

••.83 

.-: 

.31 

T     .15   T 

.16 

.69 

.03   .71 

1.34 

.99 

.11 

.26 

.10 

PILOT  POINT 

5.47 

.50 

.21 

.41 

.58 

.88 

T     .34 

.88 

.46 

.96 

.31 

.12 

POSSUM  KINGDOM  0AM 

0.53 

.29 

.12 

T 

.40  1.18 

.10 

.62 

.02  1.78 

.02 

PRUC10R  RESERVOIR 

2.99 

.37 

.11 

.29 

T     .49 

■  34 

.30   .20 

.88 

.03 

.02 

PUlNAM 

4.22 

.19 

.17 

,04 

T    1.40 

.52 

.39 

1.91 

WUINLAN 

6.23 

.50 

.37 

.25 

.35 

1.30 

.03 

.30  l.OB 

1.47 

.03 

.55 

RAINBOM 

4.76 

.47 

.22 

.33 

.70 

.53 

.06   .33 

1.03 

.34 

.51 

RANGER  I  ■ 

5.01 

.33 

.18 

T     .15 

.07        T 

T 

.07  1.10 

.32 

.78   T 

* 

•    1.94 

T 

.05 

.02 

4Eu  DM 

5.60 

.46 

.35 

.75 

.70 

.75 

T    1.05 

1.20 

T 

T 

.34 

RKHiRDSON 

■..52 

.40 

.35 

.14 

T    1.50 

.51 

T    1.10 

.13 

.39 

T 

RINGGOLD 

3.90 

.67 

.14 

* 

1.72 

.90 

.47 

RISINC  STAR 

3.49 

T 

.40 

T     .13 

T 

T    1.00 

.07 

.22   .02 

1.69 

T 

T 

ROANOKE 

0.90 

.49 

.33 

.66 

1.20 

.95 

.01   .41 

.36 

.09 

.40 

ROCKDALE 

4.91 

L.42 

.46 

.45 

1.33 

.58 

.10 

.97 

R0LK..ALL 

5.77 

.-9 

.30 

.32 

.55 

.75 

T    1.52 

.79 

.30 

.33 

.03 

•  41 

R0SE6J0  3  HSN 

■..55 

.57 

T 

.32 

.43 

T    1.93 

.17 

.14 

.99 

ROSS 

ROSSER  I  SE 

-.68 

.46 

.29 

.55 

.42 

.30 

1.45 

1.19 

.10 

ROUND  ROCK  3  E 

3.U6 

,60 

.05 

.24 

.30 

T     .62 

.30 

.04   .03 

.87 

.01 

T 

SANGER 

4.54 

.51 

.19 

1.64 

.26 

.40 

1.24 

.26 

■  04 

SHERMAN  PUMP  STATION 

4.00 

.73 

.16 

T     .19 

.21 

.63 

T     .42 

.72 

.67 

T 

.11 

.16 

SLIDELL 

5.35 

.-5 

.19 

.11 

1.12 

1.08 

.32 

1.72 

.32 

.06 

SPRINGIONN 

3.76 

.42 

.23 

1.06 

1.24 

1.39 

1.06 

.68 

.32 

STEPMENVILLE  4  N 

STILLHOUSE  HOLLO*  0AM 

3.78 

.31 

T     .06 

.24 

.43 

.62 

.72 

.02   T 

1.36 

STRAIN  8  NNE 

6.54 

.  34 

T 

.22 

T     .12 

1.16 

.36 

.18   .91 

1.97 

T 

.69 

.59 

TATLOR 

3.48 

.9a 

.14 

■  33 

.43 

.75 

.38 

.02 

.83 

TEMPLE 

3.38 

.29 

.04 

.32 

.15 

.81 

.03 

.04   .03 

1.67 

TERRELL 

5.02 

.53 

.21 

.56 

.32 

.70 

.08  1.31 

.90 

.10 

.11 

TMORNOALE 

3.99 

.58 

T 

.43 

.53 

T 

1.69 

T 

.74 

T 

THORNTON 

5.21 

.48 

T     .04 

.33 

.34 

1.04 

.75 

.23 

1.93 

.03 

THROCKMORTON 

3.12 

.37 

.18 

T 

.09 

7     ,30 

1.55 

.05   .05 

.57 

T 

T 

THURBER  S  NE 

5.85 

.38 

.38 

.63 

1.80   .36 

1.90 

T     .40 

T 

T 

TRENTON 

4 .  44 

.76 

T 

•  03 

T     .30 

.50 

.60 

.73 

.76 

.28 

.03 

.38 

.09 

TROY 

4.64 

.28 

.09 

.40 

.18 

T    1.49 

.08 

T 

2.20 

VALLEY  VIEa 

5.32 

.55 

.13 

.30 

.44 

.91 

.43 

1.29 

.33 

.89 

.09 

.04 

WACO  OAH 

3.75 

.49 

T     .01 

.38 

T     .38 

.72 

.47 

.04   .22 

1.02 

.02 

MACO  MS  AIRPORT          R 

3.62 

.43 

.04 

.38 

.54 

.22   .86 

.02 

.23   .02 

.08   .80 

T 

T 

»AXAHACH1E 

5.33 

.46 

.02 

.31 

.63 

.70 

.72 

.05   .87 

.89 

.18 

.90 

REATHEKFORD 

♦  .97 

.36 

.02 

.25 

.52 

.01 

■  99 

.91 

■OS   .38 

1.06 

.09 

.02 

.01 

.07 

RHITnEY  OAM 

3.16 

.58 

.28 

.19 

.65 

.61 

.13 

.72 

ROLFE  CITY 

5.58 

.66 

.28 

.33 

.37 

.55 

1.00 

.98 

.24 

1.07 

.10 

EAST  TEXAS          01 

ALIO  5  Sk 

8.42 

.40 

.41 

.29 

2.00 

1.93 

.67  1.33 

.43 

1.27 

T 

.04 

anliErSOn 

5.06 

.48 

.47 

.35 

.08  2.29 

.20 

.25   .06 

.92 

ATHENS 

3.62 

.46 

.18 

.23 

.12 

.37 

.18  1.38 

.29   .93 

1.40 

.01 

.07 

ATLANTA 

7.02 

.60   T 

.65 

.08 

.43 

.84 

.07  1.84 

.32 

1.43 

.55 

.21 

BEUIAS 

5.74 

.41 

.41 

.61   .21 

• 

• 

•    3.10 

i.oo 

BON  «IER  2  E 

4.46 

.17 

T 

.63 

T     .26   T 

.03 

T     T     .40 

.98 

.41   .66 

T 

.12 

.58 

T 

BOXElOER 

5.14 

.96 

.58 

.23 

.41 

.99 

.99 

.22 

1.58 

.24 

.18 

BREMONO 

3.97 

.64 

T     T 

,49 

.13 

1.17 

.67 

T 

.91 

T 

BRONSON 

6.57 

• 

.98 

.13 

1.39 

1.99 

.36   .98 

.66 

BUFFALO 

5.26 

.45 

T 

.58 

.53 

1.19 

.91 

.60   .43 

.87 

.10 

CANTON 

5.72 

.64 

.54 

.33 

.60 

.49 

.02  1.93 

.84 

.69 

.04 

CARTHAGE 

7.92 

T 

.61 

.05 

.51 

T     .2B 

T    1.94 

.08 

1.38   .94 

2.02 

T 

.11 

CENTER 

7.05 

.40 

.02 

.63 

.19 

1.74 

1.50 

.35  1.17 

.08 

.42 

.54 

T 

.01 

CENTERVILLE 

5.22 

.58 

.01 

.24 

.06 

2.20 

.70 

.36   .26 

.77 

.04 

T 

CLARKSVILLE  2  E 

4.27 

.37 

.42 

.06 

.11 

.66 

.49 

.43 

1.21 

.15 

.37 

COLOSPRING  5  SSW 

5.22 

.29 

.66 

.32 

.05 

.70 

1.75 

.22   .23 

.30 

.70 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

5.S6 

.33 

.02 

.63 

.42   .04 

.63  2.81 

.12 

.06   .02 

.02   .74 

CONROE 

4.99 

.32 

.45 

.22 

.04 

T     .77 

1.09 

.57   .07 

.31 

1.02 

.13 

CROCKETT 

6. SO 

.54 

.44 

.34 

1.63 

1.72 

.62   .34 

.96 

.41 

T 

T 

0ALU5 

4.52 

.36 

.22 

.17 

.76 

1.71 

.10 

.94 

.26 

OAINGERFIELD  9  S 

6.85 

.79 

.07 

.43 

.13 

.03   .96 

T 

.27  1.36 

1.74 

T 

1.09 

T 

OEKAlB  2  N 

5.33 

.43 

.73 

.16 

.27 

.93 

.96 

.27 

1.38 

.09 

.25 

■  70 

OEREYVILLE 

4.12 

.42 

.03 

.17 

.16 

T     .12 

.84 

.48   .38 

T 

.52 

01ALV1LLE  2  H 

6.03 

.13 

.52 

.37 

.05 

.30 

.12  2.48 

.08 

1.15   .70 

2.11 

.02 

EOOM  1  NH 

6.87 

.64 

.39 

.68 

.97 

.42 

.21  1.71 

1.03 

.74 

,06 

EMORY 

6.24 

.82 

.33 

.60 

.46 

.68 

1.20 

1.28 

.42 

.02 

.03 

.40 

EVAOALE 

5.17 

.27 

.63 

.37 

.09 

.42 

1.82 

.20   .64 

.11 

.62 

FAIRFIELD 

5.66 

.34 

.13 

.  15 

.33 

.03  1.99 

.68 

2.01 

.04 

FRANKLIN 

4.61 

.65 

.01 

.33   .10 

.46 

T    2.14 

.05 

.11   .06 

T     .70 

GILMER  2  ■ 

7.53 

.86 

.02 

.46 

.27 

.78 

.43 

.10  1.91 

1.10 

.96 

T 

.06 

.98 

GLADERATER 

7.22 

.80 

.55 

.40 

.92 

.40 

.20  2.35 

.95 

.45 

.20 

GRAPELAND 

9.00 

• 

.50 

* 

.40 

.40 

T 

3,40 

.10 

.85   .35 

2.00 

.90 

.10 

GROVETON  2  NNM 

7.52 

.02 

.38 

.63 

.18 

.02 

1.72 

2.28 

.83   .96 

.29 

.64 

.01 

HAGANSPORT 

5.34 

.74 

.50 

.17 

.43 

.61 

.01   .75 

1.13 

.70 

.21 

.09 

HARLETON 

7.20 

.93 

.65 

.23 

.74 

.19  1.78 

.38 

1.44 

.04 

.62 

HARKINS  1  E 

B.07 

.90 

.44 

.44 

1.12 

.05 

.48  2.88 

1.58 

.16 

.02 

HEMPHILL 

6.62 

.2' 

.72 

.11 

2.13 

1.56 

.28   .69 

.05 

.31 

.48 

HEMPSTEAO 

4.69 

.90 

.30 

.11 

.92 

1.43 

.10 

1.23 

.08 

HENDERSON 

7.82 

.64 

.80 

.23 

1.10 

.99 

.40  2.35 

.90 

.85 

HORGER 

5.55 

.a 

.68 

.26 

1.00 

1.20 

.60   .65 

.23 

.66 

.03 

HUNTSYlLLE 

6.42 

.42 

.50 

.43 

1.89 

1.65 

.22   .25 

.23 

.87 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

7.06 

.19 

.81 

.23 

1.73 

2.37 

.60   .49 

T 

.31 

.33 

JACKSONVILLE 

7.36 

.57 

.5B 

.14 

1.22 

.97 

.46  1.30 

.91 

1.20 

.01 

JASPER  3  SU 

- 

- 

.72 

.20 

T 

.99 

.74 

.72   .62 

.07 

.44 

JEFFERSON 

9.38 

.75 

.76 

.15 

.71 

.70 

.22  2.15 

1.67 

.33 

.01 

1.91 

JEWETT 

4.50 

.51 

.52 

.26 

1.08 

.83 

.32   .27 

.71 

KARNACK 

9.42 

.70 

,ai 

.23 

.44 

.77 

.34  2.67 

.03 

.42 

1  .61 

T 

T 

1.33 

KIR8YVILLE  FUR  SERVICE 

5.70 

.20 

.93 

.30 

.07 

.68 

1.40 

.20   .67 

.02 

.34 

.69 

LINDEN 

7.94 

.75 

.6.' 

.09 

.42 

.82 

.06  2.04 

.26 

1.44 

.70 

.74 

LIVINGSTON  2  NNE 

5.18 

.20 

.40 

.30 

.05 

.99 

1.22 

.55   .33 

.33 

.63 

LONG  LAKE 

6.38 

.55 

T 

.65 

.38 

1.79 

.70 

.33   .35 

.67 

.78 

T 

.02 

LDN6VIEM 

7.78 

.92 

.68 

.43 

.68 

.65 

.21  2.00 

.72 

1.22 

T 

.27 

lOvElauy 

8.60 

.35 

.32 

.12 

1.84 

1.49 

.72   .55 

.22 

.42 

2.97 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

6.42 

.25 

.01 

.57 

.18 

T 

.54  3.02 

.48 

.69   .04 

.64 

T 

T 

MADIS0NV1LLE 

5.70 

.40 

.41 

.33 

1.86 

1.42 

.07   .24 

.85 

.10 

MAGNOLIA 

. 

.38 

. 

.18 

.10 

.15 

1.23 

.75 

1  .28 

MARSHALL 

6.68 

.87 

.72 

.35 

.88 

.71 

.45  2.30 

T 

.49 

1,12 

.02 

.37 

MAUD 

6.22 

.91 

.67 

.21 

.21 

.75 

.82 

1.56 

.94 

.39 

MILAM  6  EN£ 

7.24 

.65 

1.80 

2.28 

.40  1.30 

.25 

.56 

DAILY  PRECIPITATION 


TEXJS 

Continued 
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1 

Day  ol  Month 

Station 

g 

1  |  2  |  3 

•I'l 

6 

7  |  8  |  9 

10   11   12 

13   14  |  IS 

16 

17 

18 

19   20   21 

22 

23 

24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  |  30   31 

MlNEOLA  7  SSW 

6.69 

.60 

.51 

.40 

.93 

.66 

.10 

,aa 

.86 

.51 

T 

MlNEULA  8  £Nfc 

6.90 

.19   .97 

.03   • 

.53 

.37 

1.21 

.03 

.14 

,ga 

1.69 

.26 

MONTGOMERY 

«.a« 

.37 

.14 

.53 

,86 

1.39 

.16 

.08 

.39 

.67 

MOSCOW 

J. 56 

.23 

T 

.31 

1     .26 

.01   .01 

7     7     4 

• 

3.55 

.40 

« 

.75 

MOUNT  PLEASANT 

7.43 

.79 

7 

.74 

.54 

.90 

.35 

1.04 

.74 

1.32 

.33 

.27 

MOUNT  VERNON 

6.30 

.75 

,43 

7     .31 

,50 

.59 

.01 

1.20 

7 

.48 

.23 

.80 

NACOGDOCHES 

6.46 

.34 

.BO 

.33 

2.87 

1.27 

.79 

.15 

.02 

.51 

7 

NAPLES  1  SN 

6.32 

.64 

.79 

.29 

* 

.99 

.1  1 

.73 

.»» 

.70 

.20 

NEGLEY  *  SSW 

5.64 

.36 

,46 

■  36 

.44 

7 

.69 

1.14 

.04 

.41 

.54 

NEUVRLE 

7.43 

.45 

.67 

.26 

2.12 

1.60 

.39 

.01 

.06 

.33 

.42 

NEW  CANEY  4  NW 

1.12 

.30 

.47 

.36 

7 

.43 

1.17 

.32 

.06 

.06 

.'I 

NEWTON 

5.14 

.35 

.6.' 

.26 

.03 

.75 

1.23 

.26 

.85 

.15 

.60 

N0GALU5  GUARD  STATION 

11.52 

.35 

.01 

.46 

.23 

7 

2.70 

.96 

.66 

.50 

.74 

1.67 

OVERtON 

7.25 

.76 

.02 

,64 

.37 

.90 

.53 

.31 

1.32 

1.52 

.66 

PALESTINE 

6.96 

.60 

.50 

.33 

1.83 

.79 

.23 

.43 

1.90 

.23 

7 

PITTSBURG  3  S 

10.65 

.79 

.36 

.57 

.60 

.19 

.49 

.55 

1.24 

.79 

1.80 

1.87 

POTNQR  1  NE 

5.86 

.42   .19 

.46 

.01 

.15 

.06  1.09 

.02 

.56 

.16 

2.02 

.02 

PRICE  2  SW 

7.ea 

T     .55 

.06 

.47 

.20 

1.52 

.13 

.69 

,69 

2.31 

7     .04 

UU1TMAN  2  S 

6.70 

1.15 

,60 

.30 

.70 

.47 

.07 

,6  , 

1.10 

.20 

.51 

REKLAW  3  NNE 

7.62 

.44 

,38 

.27 

1.73 

1.10 

.73 

1.42 

.74 

.61 

RICHARDS 

5.93 

.47 

.53 

.36 

1.25 

1.90 

.20 

.15 

.10 

.93 

RIVERSIDE 

5.87 

.91 

.31 

1.90 

1.50 

.28 

.52 

.45 

ROCKLAND  1  N 

4.66 

.17 

.37 

.16 

7 

1.29 

1.24 

.74 

.24 

7 

.12 

.26 

.06 

RUSK 

7.95 

.40 

.40 

.26 

2.30 

1.00 

.70 

1.6b 

.40 

.70 

.06 

.03 

SAM  RAYBURN  DAM 

6.66 

.32 

.60 

.25 

7 

1.33 

1.37 

.80 

.74 

7 

.32 

.73 

SIMMS  2  NNW 

6.13 

.52 

■  78 

.27 

.42 

.76 

.90 

.29 

1.34 

.49 

.34 

SPURGER  DAM  B 

4.97 

.32 

7 

.65 

.16 

7 

.74 

1.07 

.59 

.54 

7 

.16 

.90 

SULPHUR  SPRINGS 

6.63 

.53 

,42 

.36 

.96 

.75 

.80 

.34 

1.(3 

7 

.36 

TEX ARK ANA 

5.33 

.46 

.59 

.17 

.12 

.57 

,'.B 

.07 

1.71 

.25 

.41 

TEXARKANA  DAM 

6.06 

.50 

.52 

.14 

.20 

.62 

1.10 

.21 

1  .47 

.60 

.90 

TRINIOAO  POWER  PLANT 

4.93 

.46 

,39 

.10 

.99 

.53 

.90 

1.05 

.44 

.05 

TYLER  5  NE 

6.65 

.70 

.40 

.53 

.86 

.40 

.22 

2.05 

1.22 

.44 

7     T 

.03 

VALLEY  JUNCTION 

4.76 

.63 

I 

.47 

.52 

1.33 

1.02 

.03 

7 

.74 

WALLER  3  S5M 

3.60 

.35 

.24 

.45 

1.10 

.21 

1.25 

WARRfcN 

5.00 

.03   .29 

.26 

.30 

.26 

.02 

7    1.29 

.66 

.67 

1.01 

I 

WILLS  POINT 

6.56 

.60 

T 

.52 

.56 

.53 

.67 

7 

1.57 

1.27 

.76 

7     T 

.08 

WINNSBDRQ  6  SW 

6.33 

1.01 

.56 

.43 

.64 

.43 

.03 

1.79 

1.07 

.59 

1.76 

*    *    • 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

.15 

.15 

BAkERSFIEIO 

1.01 

.53 

.03 

.45 

BAlMORHEA 

.27 

.27 

BLQYS  CAMPGROUND 

.09 

.06 

.03 

BDQUILLAS  RANGER  STA 

T 

7 

candelaria 

T 

7 

CHISOS  BASIN 

.04 

7 

.04 

CORNuDAS  SERVICE  STA 

T 

7 

7 

7 

CRANE 

.63 

.49 

.15 

ORYOtN 

.12 

.05 

.07 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

.17 

T 

.02 

.05 

.10 

7 

FABENS 

.07 

7 

7 

.04 

7 

.03 

FORT  DAVIS 

.08 

7 

.06 

FORT  HANCOCK 

.10 

.05 

.05 

FT  STOCKTON  kFST  RADIO 

.72 

.10 

.02 

,60 

GIRVIN 

.93 

.44 

T 

.39 

GRANDFALLS  3  SSE 

.30 

.20 

7 

7 

.10 

IMPERIAL 

.21 

.21 

KENT 

.60 

.60 

T 

7 

7 

LA  TUNA  1  S 

.18 

7 

.06 

.12 

MARATHON 

.15 

7 

.15 

MARFa  NO  2 

T 

T 

1 

MENTONE  2  NNE 

MONAMANS 

.79 

.65 

.02 

.12 

MOUNT  LOCKE 

.06 

.02 

.02 

7 

.02 

7 

ODESSA 

.36 

.03   .20   .05 

.10 

PANTHER  JUNCTION 

.02 

.02 

PECOS 

.32 

.29 

.03 

7 

PENWELL 

PLATA 

PRESIDIO 

.00 

REO  bLUFF  DAM 

0   .42 

7   0  .40 

.02 

SALT  FLAT  10  ENE 

.00 

SANOERSON 

.36 

.31 

.03 

SHEFFIELD 

1.21 

.44 

.77 

SIERRA  BLANCA 

.04 

.04 

TOYAh 

.30 

.20   .10 

VALENTINE  10  WSW 

.05 

7 

.05 

VAN  HORN 

.17 

7 

.16 

.01 

MINK  FAA  AIRPORT 

.29 

.01   .17 

7 

.11 

7 

YSLETA 

.20 

.01   .02 

.01 

.04 

.12 

•    •    « 

EOWARDS  PLATEAU     06 

ADAMbVILLE 

3.40 

.49 

.25 

.79 

.59 

.13 

.13 

1.02 

AM1SIAD  DAM 

.28 

T 

.10 

7 

.16 

BERTRAM  3  ENE 

3.63 

.43 

7     .19 

.54 

.76 

.38 

.28 

.16 

.90 

7 

T 

BIG  LAKE  NO  2 

1.42 

.64   .06 

.02 

.70 

BLANCO 

2.91 

T     ,46 

.17 

.06 

1.06 

.16 

7 

.03 

.96 

7     .01 

BLEWETT  5  NW 

.69 

T 

.06   T 

T 

.07 

.56 

BOERNE 

2.24 

7     .27 

.17 

.08 

7 

.44 

.15 

7 

1.10 

.01 

.02 

BRACkETTVULE 

.46 

.03 

.02 

.08 

.35 

BRAD.  2  SW 

BURNET 

1.76 

.30 

.16 

.15 

.01   .54 

.01 

.06 

.03 

.50 

CAMP  WOOD 

.92 

.21 

.71 

CARTA  VALLEY 

1.14 

7     7 

.35 

.59 

CASE  RANCH  3  S 

1.60 

.57 

.24 

.79 

CASTELl 

1.21 

.48 

.13 

.60 

COHSTOCK 

.29 

.15 

.14 

COPE  RANCH 

1.71 

.54 

1.15 

.02 

T 

COTTONMOOO 

1.59 

.15 

.23 

.26 

.25 

.70 

CR10ER  RANCH 

.98 

.25 

.73 

DEL  RIO  MB  AP 

.60 

7 

.09 

.06 

.46 

T 

DOULE  6  NNE 

1.87 

7     7 

.10 

T 

7 

7    1.01 

.10 

.12 

7 

.54 

7 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

1.86 

.12 

.47 

.08 

1.19 

EDEN  1 

1.67 

7 

.14 

.06   .55 

.04 

.13 

.73 

.02 

ELDORADO  11  NW 

1.23 

.10 

.40 

.73 

ELUORAUO  19  Sm 

1.56 

.63 

.02 

.91 

FIi-E 

1.24 

.03 

.06 

.34 

.0" 

.16 

.61 

FREOfcRICKSBJRG 

2.27 

.22 

.21 

.46 

.03   .75 

.01 

.02 

.02 

.03 

.50 

FUNK  RANCH 

1.40 

.21 

.60 

.01 

.03 

.54 

.01 

COLO 

2.29 

.39 

.12 

.30 

.50 

.26 

.05 

.66 

i  !oliowmg  Sl.tion    Index 
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TEXAS 

Continued 

MARCH 

1969 

-- 

Day  of  Month 

Station 

O 

1     1 

1     I 

s- 

1  |  2  | 

3 

4   5 

6 

7  |  8   9 

10    11  |  12 

13  |  14   15 

16 

17 

18 

19   20   21 

22 

23   24 

25   26   27 

28  |  29   30 

31 

HARPtR 

1.48 

.10 

.16 

.30 

.90 

HUHRlE  PUMP  STA  5  NE 
HUNT 

1.2' 
2.91 

.07 

.46 

.12 

.16 

.22 

.50 
.29 
.35 

.04 
.69 

.02 

.77 
1.01 

JAMES  KtvER  RANCH 

1.30 

.1* 

T 

.10 

.15 

.09 

T 

.02 

.80 

T 

J0MN53N  CITY 

J. 81 

.32 

.16 

.03 

.17 

1.03 

.30 

.06 

.03 

1.66 

.01 

JUNO 

.92 

.24 

.68 

KEMPNER 

2.54 

.30 

.05 

.16 

.35 

.56 

.14 

.25 

.73 

RERPVILLE 

i.96 

.23 

.23 

.10 

.55 

.05 

.10 

.70   T 

L4MP«SAS 

2.72 

.37 

.07 

.12 

.62 

.56 

.13 

.05 

.16 

.61 

.02 

.01 

LANG1RY 

.60 

.20 

.35 

.05 

LEARtY  NO  2 

1.11 

.10 

.26 

.75 

LL-NL 

LIB 

T 

.12 

.08 

.05 

T     .23 

.02 

.12 

.56 

T 

LVNXhAVFN  RANCH 

1.45 

.02 

.11 

.40 

.04 

.63 

T 

.09 

MARCO 

1.36 

T 

.13 

.53 

.02 

.10 

.58 

MASON 

1.91 

.07 

.08 

.19 

.02 

.29 

1.24 

.02 

MC  CAHEY 

.97 

.37 

.03 

.57 

MEOlNA 

2.24 

.10 

.15 

.05 

.89 

T 

T 

.99 

T 

.06 

MENARD 

1.16 

.16 

.01   .35 

.03 

.04 

T 

.57 

T 

HERTZDN 

2.12 

.17 

.61 

.03 

.02 

T 

1.26 

.01 

.02 

NElSuN  RANCH 

1.30 

T 

.11 

T 

.01   .37 

.04 

.02 

.75 

T 

NU  STORE  1  ir 

2.52 

.27 

.19 

■  11 

.40 

.36 

.15 

.35 

.03 

.64 

Oak  CREEK  LARE 

2.07 

.10 

■  01 

.39 

.10 

1.47 

T 

U20N* 

1.50 

.73 

T 

T 

.07 

.70 

PAINT  ROCK 

2.17 

T 

T 

.10 

.12   .60 

.10 

.05 

T 

1.20 

PANDALE 

.60 

.20 

.40 

PRACE  RANCH 

1.2* 

T 

T     T 

T 

1.24 

T 

RANRIN 

1.30 

.90 

.40 

RED  BLuFF  CROSSING 

1.76 

.56   .05 

.27 

.20 

.02 

.66 

RUHlAND  SPRINGS 

1.32 

.11 

.10 

.36 

.09 

.16 

.48 

.02 

T 

ROBERT  LEE 

1.93 

.15 

.32 

.06 

1.40 

ROcRsPRINGS 

.77 

.34 

.43 

ROLRsPRlNGS  21  S„ 

.89 

* 

.35 

.54 

ROOND  MOUNTAIN  4  MNH 

2.11 

.31 

.18 

.22 

.57 

.08 

.05 

.70 

SAoInAL  1  «S» 

.49 

.07 

.03 

.12 

.02 

.25 

SAN  ANuELD  OAM 

1.72 

.22 

T 

.47 

.01 

.05 

.97 

T 

T 

S"*  ANGELQ  MB  AIRPORT    R 

1.76 

T 

.23 

.03   .42 

T 

.02 

.13 

.93 

T 

T 

SAN  SABA 

I. '» 

.07 

.15 

.20 

.28 

.03   .28 

.06 

.67 

SLOAN 

1.86 

.03 

.12 

T     .12 

.03 

.02   .50 

.04 

.15 

.83 

.01 

•  01 

SONDRA 

1.37 

.OB 

.45 

.04 

T 

.74 

.06 

SP1CEROOD  I  S 

2.88 

.38 

.20 

.15 

.52 

.46 

.20 

.05 

T     T 

.05 

.85 

T     T 

STERLING  CITY 

1.69 

.11 

.56 

.02 

.01 

1.19 

TAILOR  RANCH 

2.02 

.06 

.16 

T 

.15 

.38 

.12 

.38 

.75 

TEAGUE  RANCH 

2.69 

.10 

.26 

.07 

.27 

.77 

.13 

.01 

T 

1.05 

T 

.03 

TELEGRAPH 

1.19 

T 

T 

.62 

T 

.57 

UVALDE 

.74 

.01 

.03 

.06 

T 

.19 

T 

.01 

.44 

RATER  VALLEY 

1.68 

.15 

.43 

1.10 

T 

HAIER  VALLEY  10  NNE 

.75 

T 

.25 

T 

.50 

NAT  SON 

2.52 

.35 

.13 

T     .20 

T          .72 

.28 

.10 

.19 

.55 

•    •    • 

SOUTH  CENTRAL        07 

ARANSAS  PASS  2 

1.32 

.25 

.40 

.10 

.10 

.15 

.20 

.12 

AUSTIN  MB  AIRPORT         R 

3.26 

.43 

.33 

.06 

.38   .67 

.04 

.12 

.02 

1.21 

T     T 

T 

AUSTMELL  ML  REFUGE 

2.36 

.45 

.06 

.50 

.03 

.84 

.23 

.23 

BEfcVILLE  5  NE 

1.43 

.02 

.20 

.01 

.05 

.26 

.47 

.42 

BLUE 

3.68 

.45 

.07 

.43 

1.47 

.44 

.12 

.70 

BRENHAM 

4.71 

.46 

.26 

.26 

1.00 

1.49 

.05 

.03 

.83   .31 

BULVERUE 

2.24 

.36 

.16 

T 

.87 

.85 

CALDWELL 

4.38 

.37 

.48 

.53 

1.32 

.90 

.08 

.46   .24 

CANYON  OAM 

2.B9 

T 

.32 

.17 

.13 

T 

1.32 

.18 

T 

.77 

T 

CHAPMAN  RANCH 

.50 

.08 

T 

T 

.09 

.22 

T 

T 

.11 

C1B0L0  CREER 

3.20 

2.80 

.40 

CLASSENS  RANCH 

2.74 

.27 

.26 

.11  1.36 

.10 

.62 

COLUMBUS 

3.B3 

.02 

.33 

.02 

.32 

1.07 

1.17 

.05 

.75   .10 

CORPUS  CHRISTI 

.59 

.21 

■  05 

.10 

.13 

.10 

CORPUS  CMRISTI  N8  AP     R 

.49 

T     .10 

.01 

T     .01 

T 

.04 

T     .24 

.01 

.03 

.05 

CUERO  3  E 

3.60 

.50 

.14 

.64 

.71 

1.10 

.04 

.27 

DIME  BUX 

4.53 

.41 

.61 

.35 

• 

2.26 

.65 

.05 

DRYER  1  NH 

3.42 

.26 

.19 

.07 

.07 

T    2.07 

.06 

.04 

.02 

.01 

.63 

ELGIN 

4.02 

.51 

T     .10 

.45 

.29 

T    1.45 

.36 

.04 

.62   T 

FAIR  OARS  RANCH 

2.35 

.38 

.17 

.12 

.63 

.14 

.91 

FALLS  CITY  *  RSH 

1.85 

T     T 

T     T 

.19 

T     .12 

.42 

.62 

.50 

FEOOR 

3.15 

.42 

.55 

1.33 

.85 

FISCHERS  STORE 

2.11 

.35 

.17 

.11 

T     .66 

T 

.80 

FLATuNIA  2    R 

4.01 

.55 

.35 

2.25 

.86 

FLORESVILLE 

2.48 

.22 

.10 

.06 

.08 

1.02 

.24 

.03 

.73 

GIOOINGS 

5.61 

.53 

.63 

1.67 

1.70 

.04 

1.04 

GOLIAD 

2.62 

.38 

T 

.26 

.01 

.03 

.07 

1.20 

.14 

.03 

.48 

GOLIAO  1  SE 

2.45 

.30 

.25 

.10 

1.25 

.55 

GONZALES 

3.58 

.36 

.10 

.24 

.04 

.01 

1.30 

1.03 

.03 

.47 

HALLETTSVILLE 

4.20 

.51 

.43 

7    2.61 

.15 

.50 

HONDO 

1.69 

.10 

.22 

.14 

.03 

.15 

.23 

.82 

T 

JEDDO  2  NNE 

3.84 

T 

.45 

.10 

.48 

.07 

1.22 

.74 

.03 

.04 

.30   .39 

.02 

RARNtS  CITY 

3.71 

.22 

.11 

.03 

2.83 

.03 

.49 

KENEDY 

2.33 

.21 

.02 

.11 

T 

.01 

.20 

T    1.17 

.02 

.01 

.58 

RINGSVILLE 

.66 

.01 

.07 

.50 

T 

.08 

T 

LA  GRANGE 

4.10 

.7S 

.01 

.32 

.18 

1.11 

.99 

.05 

.42   .27 

LEXIMGTQN 

4.15 

.37 

.05 

.41 

.58 

1.72 

.38 

.02 

.62 

LOCKHART  2  NR 

4.09 

.50 

.15 

.32 

.06 

2.06 

.25 

.05 

.68 

LULjNG 

3.14 

T 

.35 

.19 

.11 

.03 

1.45 

.47 

.03 

.51 

MA1HIS 

2.51 

.11 

.05 

T 

.20 

1.90 

.25 

MIALIA 

1.92 

.25 

.14 

.04   .99 

.05 

.45 

NER  braunfels 

4.65 

.5B 

.17 

.61 

1.32 

1.23 

.71   .02 

.01 

NIXON 

3.23 

.34 

.01 

.24 

.09 

.02 

.10   .11  1.65 

.01 

.07 

.04 

.55 

POST  0«K  SCHuOL 

4.07 

.40 

.41 

1.06 

.85 

.10 

1.25 

REU  ROCR 

3.B1 

.60 

.30 

.51 

1.45 

.30 

.65 

REfOCIu 

1.74 

.03   .37 

T 

.05 

.02 

T 

.90 

.08 

T 

.29 

RILAKDU 

.00 

RIUMEOINA  2  N 

R0BST3BN 

.94 

T 

.07 

.02 

.09 

.01 

.64 

.11 

ROCRPORT 

1.14 

.06   .27 

.07 

.26 

.05 

T     .05 

.20 

.03 

T 

.15 

RUNGE 

2.39 

.30 

T 

T 

.20 

1.47 

.05 

.37 

SAN  ANTONIO  RB  AIRPORT   R 

2.35 

T     .27 

T 

.17 

T     T 

.21  1.18 

T 

.06 

.45 

T     .01 

SAN  MARCOS 

3.19 

.02 

.37 

.20 

.11 

1.12 

.42 

.01 

.94 

SCHULEnBURG 

5.39 

,65 

.35 

.11 

1.00 

2.43 

.03 

.82 

SEALY 

3.50 

.36 

.60 

.26 

.95 

.26 

.02 

.06 

.76 

.23 

SEGUIN 

3.28 

.29 

.25 

.03 

.12  1.98 

.03 

T 

.58 

SINTON 

1.42 

.05 

T 

.05 

.10 

1.04 

.05 

.02 

.11 

SMlThVULE 

4.16 

.55 

.06 

.52 

.09 

1.62 

.55 

.04 

.71 

S0MEHV1LLE  DAM 

5.22 

.42 

T 

.30 

.24 

2.00 

.64 

.72 

.64   ,06 

SPtARS 

3.60 

T     T 

.61 

.45 

.13 

.64 

.06  1.29 

.42 

oles  following  Station    Ind»i 
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Continued 

7FX4S 
N4KCM 

1969 

Station 

3 

Day  of  Month 

1  |  2  | 

3 

4  [  5 

6 

7  1  8  |  9 

10  1  n  1 

12 

13  |  14   15 

16 

17  | 

18 

19   20  |  21 

22 

23  ] 

24 

25  |  26  |  27 

28   29  |  30 

31 

SPRING  BRANCH 
hitUEK  7  SSN 
WASHINGTON  STATE  PARK 

WEi.DE*  WILDLIFE  FNDTN 
YOAKUM 

2.07 
3.39 
6.00 
.7* 
3.61 

.04 
.53 

.40 

.10 
1  .  1  0 

.19 
.45 

.43 

.01 

.61 
1.64 
1.70 
• 
7    2.38 

.10 

.74 

2.26 

.74 

.25 

.56 

.46 
.90 

YORKTOWN 

2.49 

.42 

.15 

,01 

.82 

.65 

.93 

•   •   * 
UPPER  COAST         OS 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCO 

ANGIETUN  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

8AYT0WN 

4. 47 
3.06 
4.08 
3.17 
2.31 

.01 

.44 
.36 
.80 
,6) 
.63 

.90 
,41 
.25 

.50 

.09 

.10 
.12 

.43 

.40 
.33 
.97 

.02        .06 

.05        .14 
.30 

1.89 

1.70 
1.75 
1.10 
.29 

.li 

.10 

.03 
.04 

.17 
.56 

.25 

.12 
.46 

.93 

.30 
.12 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLOOINE 

CYPRESS  1  SW 

OANEVANG  2  Sfc 

3.13 
4.52 
3.41 
•..90 
2.91 

.03 

T     .32 

,11 

.50 
.90 

.26 

.01 

.09 

.66 
,38 

.83 

.70 
.07 

.01   .02   I 
.44 
.09 
.26 
.07 

.02 

.04 
.09 
.01 

.31 

.03        .10 

■  90 

.06 

1.20 

7    1.26 

1  .13 
.98 
.99 

.54 
.27 

.li 

.34 
.18 
1.00 

.01 

.38 
.18 
,02 

.90 

7 

7     7 

.02 

.09 
.11 
.19 

.21 

.14 
.7« 
.33 

EONA  hwy  59  BRIOCE 

EL  CAHPO 

FREEhORT  2  NW 

GALVESTON  WB  CITY        R 

HOUSTON  WB  CITY           ft 

3.29 

1.76 
2.83 
2.30 
2.82 

.06 

.07 
T     .62 

.41 

.55 

.65 

.95 
.02 

.33 

.42 

.82 

.06 

.11 
.19 

.08   T 
.09 
.36 

.06 
.01 

.22 
,14 

.05 
.37 
.0? 

.05        .40 

.23        .16 

.37 

.02   .89 

.72 
.11 
.70 
.08 
.36 

.01 

.04 
.05 

.02 

7 

.01 
.01 

.22 
.33 

.09 
.32 
.36 

.13 

.34 

HOUSTON  WB  AIRPORT 
HOUSTON-BARKtR 
HOUSTON-OEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

3.18 
2.99 
3.92 
3.66 
3.78 

T     .23 
.01   .12 

7 

.37 
.27 
.43 

.•.5 

.45 
.12 

T 

.79 

.33 

.54 
.70 

.12 
.06 

.17 
.16 
.20 

.01 
.01 

.46 
.37 

.04  1.27 
.26 
1.92 
.26 
.82 

.14 
.69 

.43 
1.26 
.82 

.04 
.10 
.07 
.33 

.04 

.10 

T 

.40 
.27 
.90 
.16 
.73 

.4J 

.42 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

4.59 
3.23 
3.33 

3.94 
4.06 

.46 
.36 
.40 
.49 
.46 

.52 
.65 

.5- 
.61 

.70 

.19 
.10 
.15 
.21 
.19 

.25 
.03 
.09 

.33 
.23 

.23 
.20 
.29 

1.98 
.82 
1.22 

1.37 
1.20 

.16 
.32 
.11 
.24 
.21 

.08 
.05 
.09 
.06 

.22 

.70 
.21 

» 
• 

.40 
.96 

.76 

.92 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 

2.40 
3.30 
2.53 
3.51 

4.44 

T     .60 

T 

.31 

.30 

7 

.53 

.45 

.02 

.51 
.36 
.04 

..9 

1.29 

.09   .11 
.19 
.12 
.07 
.23 

.02 
.05 
.26 
.30 
.05 

.11 
.23 
1.23 

.14 
.05        .16 

.48 
1.22 

.13 
1.39 
1.10 

.19 
.12 

.09 
.22 

.03 

.03 

.82 

7 

.13 
.08 
.13 

.17 
.04 

.42 
.70 

.34 

.07 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

2.57 
4.32 

2.43 
3.67 
2.42 

.06   .65 
.01 

.09   .33 
.38 

.05   .38 

.65 

.19 

T 

.14 

.03 
1.04 
.03 

.84 

.13 
T 

.10 

.06 
.17 
.06 
.17 
.06 

.05 

.14 
.17 
.13 

.04 
.19 

7     .96 
.63 

1.11 
.04   .96 

1.06 

.10 
1.39 
.16 
.14 
.20 

7 
.04 

.61 

7 

7 
7 

.16 
.08 
.20 
.24 
.39 

.34 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THUMHSQNS  3  WSW 
TOMBALL 

2.03 
3.69 
3.68 
5.09 
2.65 

T     .15 
T 

.27 
.52 
,49 
.46 

.30 

7 
7 

.30 
.5? 
.46 

1.37 

7     .05 
.06 
.06 
.07 
.13 

7 

.12 
.2' 
.28 
.41 

7     .03   7 

.19 
.22 
.22 
.42 

.73 
1.30 
1.41 
1.72 

.65 

.20 
.20 
.19 
.13 

7 

.02 

.01 
.01 

.08 

.12 

.1" 
.17 
.20 
.61 

.08 
.99 
.41 
.49 

VICTORIA  WB  AIRPQRT      R 

WHARTON 

2.90 
5.34 

T     .31 

7 
.91 

.19 

1.07 

.09 
.22 

7 

.21 
.23 

.12  1.38 
.65 

.10 
1.76 

7 
.06 

.01 

.29 

.09 

.33 

SOUTHERN             09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIDES  7  S 
BIG  WELLS 

.87 
1.00 

.33 

.05 

.05 
.03 

.03 

.19 

.06 

.10 

T 

.07 
.65 

.10 

.72 

.02 

.17 

CARRIZQ  SPRINGS 
CAT Aft I NA 

CHARLOTTE  3  NNW 

COIULLA 

COIULLA  FAA  AIRPORT 

.43 
.24 
1.32 
.82 

.64 

T     .12 

.03 

T 

.02 
.04 
.08 
.07 
7     .03 

7 

7 

.20 

.10   .60 

.39 

.20   .23 

7 

.09 
.02 

.21 
.20 
.33 
.39 

.16 

CRYSTAL  CITY 
DILLEV 

EAULE  PASS 
ENCINAL  3  NW 

FALCON  DAM 

.48 
.88 
.20 
.00 
.12 

.08 

7 
.07 

7 
.06 

.08 

.03 

.09 
.24 

7 

.16 

.01 

.39 
.25 

.20 

f-ALFURRIAS 
FOWL Eft TON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

1.20 
.19 
.46 
.95 

1.11 

7 

.03 
.14 

.12 

.15 

.07 

.02 

.07 
.02 

.01 

.13 
.32 

.24 

.91 
.10 
.26 

7 

.42 

.21 
.04 
.16 

.45 

HEBBRONVILLE 
JOURDANTON 
KAI-FIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

.22 

.13 

.09 

7 

.04 

.05 

.02 
7 

.03 
.03 
7     7 

.04 
.05 

.08 

7 

.06 

.13 
.01 

OUTON 

PEAKS ALL 

fOTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

.13 

1.58 

.21 
.98 

.02   7 
T     .16 

.10 

.03 

.02 

.11 
.05 

.08 

7 

.08 

.09 

.20 

.06   .64 

1.31 

7          .02 

7     .63 

7 
.02 

.09 

.34 
.51 

THREE  RIVERS 
TILDEN 

WHITSETT  2  Sw 
ZAPATA 

1.49 
.71 

1.46 
.06 

7 

.12 

7 

.07 

.02   .04 

7 

.10 
1.20 

1.10 
.19 

.02 

.25 
.35 
.26 

*    *    • 
LOWER  VALLEY         10 

BRUWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 
ENUELHAN  GARDENS 
HAKLINGEN 
MC  ALLEN 

hc  Allen  faa  ap 

.82 
.72 
.84 
.45 
.52 

7     .01 
.10 
.02 

7     .06 

.07 

.11 
.07 

7 
.03 

7 

.03   .57 
.13 
.30 
.06 

.04   .19 

.0! 
.11 

.21 
.19 

.02 

.05   .08 
.02 

.06   .16 

7 

.20 

.20 

.16 

T 

7 

7 

.01 

7 

7 
.02 

7 

MC  COOK 
MERCEOES  6  SSE 
MISSION 
PORT  ISABEL 
PORT  WANSFIElD 

.98 
.59 
.64 
1.77 

.87 

.02   .02 

.01 
7     .04 

.08 
.05 

.05 

7 

.04 
.02 

7     .05 
.17 
.13 

.41 
.23 

.11 

.20 

.25 

1.13 

.3' 

7     7     .13 

.03        T 

.09 
.04        .04 
.09        .06 

.55 

.14 
.21 
.05 
.02 

.03 

.02 

RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 
MESLACU  2  E 

.58 

.88 

.53 

.01 

7 

.03 
.16 

.01 
.01 

.09 

.28 

.02   .21 

.12 
.29 

.08 

7          .01 

.04 

.01   .21 

.31 

.14 

7 

7 
7 
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VI 

UL 

Y 

rt 

Mir 

'EI 

(A 

TU 

RE 

s 

TEXAS 
MARCH 

1969 

Station 

D.ty 

of  Month 

B 
01 

1 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

'1 

8 

9 

10 

ii 

12 

»| 

14 

IS 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25  1 

26  I 

27 

28 

29 

30  | 

31 

> 

< 

•     •     » 

HIGH  PLAINS          01 

AMARILLQ  WB  AIRPORT 

MAX 

NUN 

5B 

27 

41 
27 

32 
25 

31 
22 

35 
27 

51 
22 

53 

21 

26 

It 

37 

14 

29 

16 

39 

14 

41 
21 

48 
18 

35 
25 

31 
25 

52 

27 

65 
29 

74 

37 

74 
38 

58 
33 

66 
32 

62 

38 

57 

37 

44 
30 

47 
26 

58 

26 

68 
32 

70 
38 

55 

30 

58 

34 

66 
33 

50.4 
27.1 

ANDREWS 

MAX 

Mm 

68 
35 

55 

41 

46 

31 

44 
24 

53 
35 

63 

32 

63 
39 

45 
23 

48 
16 

«7 
20 

53 

16 

59 
19 

61 
20 

61 
33 

36 
29 

36 

27 

57 
25 

76 
34 

78 
45 

69 
35 

67 

35 

75 
45 

75 
42 

73 
38 

56 
26 

67 
28 

69 
33 

79 
46 

73 
39 

61 
38 

77 
41 

61.0 
32.0 

BIG  SPRING 

MAX 
MIN 

67 
39 

66 

41 

57 
33 

45 
25 

57 
38 

64 
26 

65 
31 

59 

26 

47 
19 

47 
24 

44 
20 

53 
27 

63 
25 

62 

41 

42 

31 

35 

29 

57 
34 

76 
37 

BO 
50 

78 
41 

68 
41 

70 
54 

75 
45 

75 
42 

56 
32 

67 
32 

72 
41 

80 
31 

80 
38 

57 
42 

78 
42 

62.6 
33.5 

BORGER  3  W 

MAX 

Mm 

57 
2? 

50 
29 

32 
23 

34 
22 

39 
27 

50 
22 

51 
26 

36 
11 

33 

15 

30 
18 

38 
15 

39 
24 

50 
16 

40 
26 

34 
25 

56 
28 

69 
30 

76 

37 

67 
35 

59 
32 

70 
32 

66 
39 

56 
39 

47 
37 

49 
29 

61 
26 

61 
29 

68 
43 

60 
29 

60 
31 

68 
36 

51.8 
27.7 

BRAVO 

MAX 

MIN 

62 
27 

59 
28 

32 
25 

31 
24 

37 
24 

50 
17 

48 
29 

34 
11 

33 

7 

29 

16 

35 

12 

41 
11 

45 
15 

44 
23 

37 
23 

53 

20 

65 
24 

72 
33 

75 
39 

63 
27 

68 
30 

70 
36 

69 

40 

47 
35 

48 
25 

57 
19 

67 

28 

70 
36 

67 
30 

66 
26 

75 
37 

53.2 
25.1 

BROWNFIELO  NO  2 

MAX 

Mm 

53 
29 

66 
37 

57 
29 

44 
22 

35 

26 

54 
22 

64 
25 

57 
19 

45 

14 

45 

20 

37 
17 

44 
18 

58 
21 

55 

21 

47 
2* 

30 
26 

39 
23 

49 
24 

66 
30 

76 
32 

56 

32 

65 
33 

72 
42 

75 

36 

51 
26 

56 
26 

65 
29 

71 
32 

75 
38 

53 

32 

54 

38 

55.3 

27.3 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

50 
29 

45 
30 

34 
25 

36 
24 

35 
29 

44 
28 

45 
29 

40 
13 

47 
15 

30 
19 

38 

16 

39 
27 

49 
20 

46 
28 

36 
26 

57 
23 

65 

29 

75 

30 

75 

45 

72 
35 

71 
32 

65 

39 

55 

42 

48 
33 

50 
29 

61 
29 

70 
31 

65 

30 

54 
28 

53 
29 

64 
36 

32.1 
28.3 

CANYON 

MAX 

Mm 

60 
30 

60 
30 

32 
26 

32 

28 

37 
23 

56 
23 

57 
23 

57 
12 

38 
13 

38 

18 

39 
16 

42 
21 

52 

17 

51 

27 

30 
24 

51 

27 

64 

28 

75 
31 

75 
43 

73 
34 

67 
33 

69 
37 

65 
41 

58 
33 

43 
27 

58 
26 

68 
30 

62 
35 

54.0 
27.0 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

Mm 

5A 
28 

60 
31 

33 

23 

33 
23 

29 

22 

37 
18 

38 
12 

37 

11 

28 

12 

33 

16 

31 
19 

35 

18 

39 
17 

47 
21 

29 
23 

39 
24 

53 
29 

65 
33 

72 

41 

72 
29 

57 
33 

68 
36 

67 
38 

62 
31 

46 
24 

46 
26 

59 
30 

67 
37 

69 
28 

54 
28 

60 
36 

49.0 
25.7 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

63 
2* 

58 
29 

35 
27 

32 
25 

31 
22 

36 
22 

48 
22 

51 

11 

27 

13 

38 
18 

38 

15 

39 
18 

40 
16 

46 
22 

30 
22 

33 

25 

49 
22 

63 
34 

73 
42 

74 
32 

59 
32 

63 
40 

60 

40 

55 

32 

45 
26 

46 
28 

53 
29 

67 
38 

69 
29 

53 

30 

46 
35 

49.2 
26.5 

CROSBYTQN 

MAX 

Mm 

52 
32 

61 
33 

SO 

26 

38 
22 

38 
25 

52 
22 

60 
24 

60 
18 

*0 

13 

42 
H 

36 
16 

43 
16 

52 

21 

51 
18 

38 
25 

30 
26 

40 
21 

50 
31 

66 
34 

72 
31 

65 
31 

67 
40 

65 
42 

63 
34 

48 
26 

50 
26 

62 
29 

68 

40 

74 
35 

52 

34 

47 

37 

52.7 
27.3 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

60 
27 

37 

25 

32 
22 

28 
23 

36 
23 

47 
16 

38 
17 

27 
10 

29 
12 

30 
15 

31 
12 

40 
12 

41 
16 

25 
22 

38 
22 

55 

18 

66 
25 

70 

31 

70 
37 

55 

29 

68 
30 

66 
35 

60 

34 

44 
28 

45 
26 

60 
23 

67 
28 

66 
35 

51 

27 

60 

31 

75 
37 

48.9 
24.1 

DIMMITT 

MAX 

Mm 

52 
29 

61 
29 

42 
25 

36 
22 

29 
22 

40 
21 

56 
21 

52 
13 

35 
11 

40 
18 

29 

15 

43 

u 

48 
15 

50 
16 

34 
24 

30 
25 

50 
28 

to 
29 

73 
32 

76 
33 

60 
33 

66 
33 

68 

40 

69 
31 

46 
25 

50 
25 

61 
27 

68 
29 

72 
35 

55 

33 

59 

38 

51.9 
25.5 

DUMAS 

MAX 

Mm 

52 

25 

57 

31 

32 
23 

34 
21 

34 
20 

41 

14 

42 

16 

42 
10 

24 
12 

29 

15 

27 

15 

32 
17 

35 

17 

44 
18 

27 
22 

35 

22 

51 
26 

63 
32 

71 
36 

70 
30 

56 
31 

67 
38 

66 
38 

55 

30 

43 
25 

47 
24 

56 
26 

67 
30 

65 

27 

52 
28 

57 
33 

47.6 
24.3 

FLOYDADA 

MAX 

Mm 

51 
31 

60 
32 

41 

27 

35 
23 

35 

24 

47 
23 

56 
23 

57 
16 

37 
13 

40 
14 

34 
13 

40 

1' 

50 
17 

49 
20 

36 
26 

30 
26 

40 
25 

53 

2  8 

67 
29 

74 
33 

56 
34 

64 
39 

64 
43 

60 
33 

47 
22 

47 
27 

60 

31 

68 
35 

72 
33 

51 
33 

49 
37 

50.7 
26.6 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

55 

25 

53 
24 

32 

24 

36 

20 

36 
22 

36 
26 

38 

27 

35 

7 

24 
7 

34 

12 

30 

13 

35 
13 

36 
19 

43 
24 

29 
23 

39 

20 

46 
30 

60 
32 

69 
42 

65 
33 

59 
34 

67 

37 

63 
46 

47 

30 

48 
26 

50 
26 

60 
27 

67 
33 

62 

24 

52 
23 

43 
30 

46.7 
25.2 

FRIONA 

MAX 

MIN 

51 
26 

62 
28 

42 

24 

36 
21 

29 

23 

37 
21 

56 
24 

50 
12 

32 
13 

40 
18 

27 

16 

41 

20 

46 
16 

51 
19 

33 
23 

32 
25 

48 
30 

61 
32 

73 
35 

74 
33 

58 
35 

66 
37 

69 

41 

68 
32 

44 
28 

48 
25 

57 
30 

67 

37 

71 
33 

55 

33 

61 
40 

51.1 
26.6 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

51 
22 

62 
29 

37 
20 

35 

20 

28 
22 

37 

20 

55 

20 

50 

10 

29 
10 

39 
12 

25 

16 

41 
18 

43 
15 

50 

18 

31 
22 

29 

24 

51 
28 

63 
29 

74 
35 

74 
30 

57 
32 

69 
32 

70 
38 

66 
30 

45 
26 

47 
20 

56 
25 

68 
34 

71 
34 

55 

31 

64 
36 

50.7 
24.5 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

60 
33 

67 
39 

62 
33 

53 

25 

49 
28 

60 
23 

64 
23 

66 
26 

50 
19 

49 
19 

42 
19 

43 
19 

59 

20 

65 
20 

64 
32 

34 

30 

38 

30 

59 
30 

77 
37 

82 

40 

55 
35 

68 
35 

71 
44 

74 
43 

57 
26 

58 
27 

72 
32 

78 
34 

81 
44 

57 
42 

61 

42 

60.5 
30.6 

GRUVER 

MAX 

Mm 

58 
28 

50 
29 

36 
22 

33 
23 

40 
26 

46 
20 

43 
30 

32 

9 

30 
10 

28 
16 

33 
12 

33 

19 

48 
16 

37 
25 

39 
2* 

50 
17 

64 
27 

76 
3? 

72 
39 

59 
32 

71 

30 

68 
37 

59 

38 

45 
32 

48 
28 

61 
28 

69 
27 

66 
37 

63 
27 

56 
29 

73 
34 

51.2 
25.9 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

51 
2* 

61 
27 

38 
25 

34 
23 

31 
23 

37 
23 

55 

23 

50 

13 

30 

13 

40 
13 

27 
17 

42 
18 

38 
17 

50 
18 

32 
24 

30 
25 

48 
29 

63 
29 

71 
31 

73 
32 

57 
32 

67 
33 

67 
39 

65 
32 

44 
28 

46 
26 

58 
27 

68 
28 

70 
35 

55 

31 

56 
39 

50.2 
25.7 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

57 
33 

69 

39 

57 
32 

50 
25 

40 
29 

55 

27 

65 
27 

63 
23 

46 
18 

47 
18 

40 
19 

42 

19 

58 
22 

60 
24 

49 
29 

33 

28 

33 

31 

51 

31 

72 
33 

78 
37 

62 

34 

69 
36 

75 
42 

73 
40 

52 

30 

56 

30 

67 
31 

71 
36 

80 
42 

52 

40 

54 

40 

57.4 
30.5 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

53 
28 

65 
30 

55 
28 

42 
21 

35 
25 

49 
19 

63 
20 

57 

16 

41 
1? 

44 
13 

35 
15 

45 

15 

54 
20 

54 
20 

42 
25 

30 
26 

41 
18 

51 
20 

61 
28 

72 
32 

57 

30 

65 
30 

74 
38 

71 
37 

50 
28 

51 
29 

64 
30 

72 
38 

74 
37 

55 

31 

59 

39 

54.2 
25.8 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

54 
2* 

53 
29 

32 

35 

21 

35 
24 

27 

27 

11 

9 

13 

12 

12 

21 

24 

24 

11 

28 

30 

31 

30 

25 

34 

42 

32 

28 

24 

24 

69 
27 

63 
25 

51 
24 

45 
33 

24.1 

LITTLEFIELO  NO.  2 

MAX 

Mm 

65 
36 

65 
36 

53 
27 

39 

20 

33 
24 

46 

21 

60 
24 

52 

16 

39 
13 

44 
20 

33 

14 

44 
19 

50 
17 

53 
22 

38 
24 

35 
28 

47 
23 

57 
34 

66 
34 

74 
33 

57 
34 

65 
38 

72 
38 

71 
30 

49 
27 

50 
26 

61 

32 

69 
39 

74 
36 

57 
35 

60 
38 

54.1 
27.7 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

65 
37 

55 

31 

39 
25 

36 
22 

51 
29 

62 

20 

58 

27 

41 
17 

44 
13 

35 

19 

44 
15 

53 
26 

52 

20 

41 
28 

31 
26 

39 
29 

47 
21 

63 

30 

72 
39 

58 
32 

66 
33 

70 
44 

71 
41 

49 
33 

51 
27 

62 

28 

70 
34 

73 
43 

54 
36 

53 

40 

63 

40 

53.8 
29.2 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

54 

27 

53 

30 

35 

25 

32 

17 

35 

24 

39 
27 

45 
28 

52 

13 

27 
15 

37 
19 

34 

16 

39 
22 

43 
19 

48 
24 

31 
25 

34 
25 

50 
32 

61 
36 

75 
45 

78 
35 

59 

36 

66 

44 

59 

46 

49 
34 

46 
28 

48 
31 

58 
35 

66 

42 

68 
29 

53 
35 

46 
35 

49.1 
29.0 

MIAMI 

MAX 

Mm 

53 

23 

52 

28 

33 
27 

35 

23 

35 

24 

40 

29 

47 
29 

52 

12 

25 

12 

34 

17 

33 

15 

38 

18 

42 
15 

48 
16 

30 
25 

33 
26 

55 

30 

65 
31 

75 
32 

77 
34 

58 
30 

67 
33 

59 
39 

47 
33 

46 
28 

49 
26 

60 
30 

67 
30 

65 
28 

52 
28 

49 

3  4 

49.1 
26.1 

MIDLAND  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

68 
38 

57 
35 

48 
31 

50 
27 

55 
35 

64 
31 

61 
36 

47 
27 

50 
21 

42 
24 

45 
21 

60 
26 

63 
28 

67 
32 

33 

30 

37 
30 

58 
33 

77 
36 

81 

40 

63 
38 

68 
38 

75 
50 

75 

45 

56 
37 

57 
29 

70 
33 

72 
35 

60 
46 

59 

41 

65 
42 

79 

46 

60.7 
34.2 

MIDLAND  A  ENE 

MAX 

Mm 

69 
36 

70 
44 

4=) 
33 

49 
27 

57 
37 

64 

30 

63 
35 

58 

26 

50 
20 

46 
23 

45 
20 

60 
24 

64 
24 

67 
41 

42 

30 

35 

29 

67 
33 

78 
33 

81 

43 

72 
39 

68 
41 

73 
51 

76 
42 

71 

40 

60 
28 

68 
32 

69 
45 

81 
45 

75 
43 

63 

41 

79 
44 

63.5 

34.8 

MORTON 

MAX 

MIN 

52 

26 

68 
27 

49 
28 

43 
21 

33 
24 

46 
21 

59 
23 

51 
16 

40 
12 

43 

15 

33 

14 

44 
14 

52 

18 

55 

19 

40 
24 

31 
25 

42 
20 

49 

21 

66 

28 

76 
31 

64 
31 

66 
34 

73 
38 

70 

37 

48 
25 

52 

25 

61 
27 

68 

30 

73 
34 

54 
30 

60 

30 

53.6 
24.8 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

51 
24 

63 
25 

48 
27 

40 
21 

30 
24 

40 
21 

52 

26 

50 
14 

35 
11 

42 

13 

30 
15 

43 
17 

49 
15 

52 

19 

35 
24 

30 
25 

45 
23 

55 
27 

70 
33 

74 
33 

57 
34 

65 

38 

70 
37 

71 

34 

26 

49 
23 

59 
27 

67 
33 

72 
35 

57 
33 

60 
37 

52.0 
25.7 

OLTON 

MAX 

Mm 

51 
26 

63 
25 

49 
26 

35 

22 

32 
23 

42 
21 

58 
23 

51 

14 

36 
12 

42 
14 

31 

14 

43 

15 

49 
16 

50 
16 

36 
24 

30 
25 

46 
24 

51 
25 

67 
33 

75 
34 

59 

33 

66 
34 

71 
40 

69 
33 

47 
28 

48 
26 

60 
30 

68 
35 

72 
35 

55 

34 

58 
38 

51.9 
25.8 

PAMP4  NO.  2 

MAX 

Mm 

56 
26 

49 
24 

31 
23 

34 
21 

34 
21 

40 
26 

47 
24 

49 
12 

23 

10 

34 

13 

31 
15 

39 

17 

38 
17 

49 
16 

30 
24 

31 
24 

55 

30 

67 
32 

76 
38 

74 
31 

58 
32 

69 
37 

61 
38 

47 

33 

45 
23 

45 
25 

58 
26 

67 
32 

62 
27 

55 

26 

52 
35 

48.6 
25.2 

PANHANDLE 

MAX 

MIN 

53 

27 

50 
28 

38 
23 

30 
20 

40 
26 

47 
22 

52 

28 

39 
9 

3^ 
11 

30 
17 

37 
12 

3  9 
21 

47 
15 

38 
26 

32 

23 

55 

26 

66 
28 

75 
34 

74 
38 

59 
30 

66 

31 

62 
38 

56 
39 

47 

32 

48 
25 

58 
25 

67 
26 

69 
39 

61 
29 

55 

33 

62 
33 

51.3 
26.4 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

52 
23 

52 
25 

30 
24 

35 

22 

30 
22 

41 
2' 

35 

25 

34 
8 

24 

8 

30 

7 

29 

10 

31 

14 

36 
19 

40 
20 

27 

21 

42 
13 

43 
15 

61 

24 

67 
31 

61 
31 

63 

30 

68 
31 

60 
39 

42 
31 

48 
27 

48 
27 

67 
29 

67 
29 

61 
23 

51 
26 

46 
31 

43.8 
22.9 

PLAINS 

MAX 

Mm 

52 
26 

69 

31 

46 
23 

50 

19 

63 
19 

55 

19 

44 

13 

45 
19 

38 
15 

45 
17 

55 

21 

58 
21 

52 
25 

31 
26 

39 

14 

49 

14 

71 
25 

75 
29 

56 

29 

66 
32 

75 
39 

72 
32 

59 
22 

55 

22 

59 

31 

70 
36 

74 
35 

54 
32 

61 
39 

56.5 

25.0 

S*«  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH 


Station 

Day  of  Month 

0) 
0) 

1  | 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

miNviEw 

MAX 

M1N 

51 
31 

61 
29 

52 

27 

33 

24 

35 

25 

45 
24 

60 
26 

99 

15 

33 
16 

49 
17 

33 

17 

4? 

20 

50 
IB 

90 
29 

32 
25 

30 
26 

43 
22 

59 

29 

71 
36 

78 
37 

6  0 
35 

64 
39 

66 
38 

67 

34 

49 
29 

91 
29 

61 

34 

69 
39 

74 
34 

48 

30 

57 
38 

52.3 

28.1 

SEMINOLE 

MAX 

M1N 

56 

91 

70 
38 

52 

JO 

47 
24 

39 
26 

51 
27 

63 
27 

56 
20 

45 

16 

47 
17 

41 
18 

44 

17 

57 
23 

99 

23 

5» 

2* 

32 
26 

41 
21 

5? 
22 

72 
32 

76 
34 

59 
34 

67 
37 

73 
40 

74 
37 

54 
27 

56 
29 

n 

31 

72 
37 

78 
39 

54 
36 

61 
40 

57.3 
28.6 

SILVERTON 

MAX 
M1N 

50 
27 

57 
29 

31 

29 

32 

21 

31 
20 

41 

2' 

55 

24 

56 
16 

32 

10 

38 
19 

32 

13 

41 

14 

46 
18 

48 
19 

3  3 

20 

33 

25 

43 
24 

64 
24 

71 
31 

77 
35 

96 

31 

64 
31 

62 

42 

58 
3  3 

47 
23 

46 
23 

58 

29 

67 
30 

72 
32 

51 
31 

51 

35 

49.6 
25.1 

SPEARMAN 

MAX 
MIN 

55 

25 

47 
28 

34 
24 

33 
22 

39 
24 

43 

20 

40 
28 

30 

35 
1? 

29 

12 

32 

10 

3? 

17 

47 
15 

42 
21 

35 
21 

52 

17 

67 
26 

73 

30 

69 
38 

58 
29 

70 

30 

67 
35 

57 
39 

46 

31 

46 
26 

60 
29 

70 
27 

64 
39 

58 

26 

49 
28 

69 
33 

50.0 
24.6 

SIRATPORO 

MAX 

MIN 

52 
2? 

58 
31 

31 

21 

35 

21 

29 
22 

33 

6 

40 

7 

37 

23 
10 

28 
15 

26 

11 

30 
15 

31 
13 

36 

20 

28 
22 

41 
16 

48 
19 

61 
23 

68 

37 

67 
31 

96 

33 

68 
37 

64 
37 

54 
31 

41 
27 

49 
29 

58 
29 

65 
38 

63 

27 

51 
28 

5  6 

30 

46.0 
23.2 

SUNRAY  4  SW 

MAX 

MIN 

58 
2? 

55 

26 

31 
24 

29 
22 

34 
25 

42 
12 

41 
30 

31 
11 

28 

14 

27 

17 

32 

17 

33 
23 

45 
19 

45 
25 

36 
21 

52 
23 

63 
33 

72 
41 

71 
43 

58 
34 

69 

38 

65 
39 

58 
39 

49 
39 

47 
27 

99 
28 

68 
32 

66 
42 

62 
26 

57 
28 

72 

39 

30.2 
28.1 

TAHQKA 

MAX 

MIN 

53 
33 

67 
37 

63 

30 

44 
23 

36 

27 

58 
22 

65 
25 

61 
20 

46 
15 

44 
21 

39 

18 

43 
18 

58 
22 

55 

22 

42 

27 

32 

27 

39 
26 

5  0 
29 

65 
32 

78 
34 

68 

35 

60 
40 

72 
43 

73 
44 

51 
27 

99 
26 

67 
32 

71 
38 

76 
39 

32 
38 

48 
39 

99.6 
29.5 

TULIA 

MAX 

Mm 

53 

28 

61 
29 

35 
2» 

32 

24 

31 
23 

41 
25 

58 
25 

53 

13 

32 
12 

43 
12 

32 

13 

44 
15 

48 
17 

52 

17 

35 
25 

35 

25 

48 
29 

61 
29 

73 
33 

77 
33 

61 
35 

66 
33 

67 
41 

60 
33 

47 
28 

48 
29 

60 

25 

68 
31 

73 
33 

96 
33 

59 
33 

91.9 
26.2 

VEGA 

•     ♦     » 

MAX 

MIN 

52 

26 

59 
28 

33 
23 

31 
22 

32 
22 

33 
17 

53 

19 

50 
10 

26 

11 

35 

15 

26 

11 

36 

11 

39 
16 

47 
20 

28 
22 

31 
19 

51 
23 

63 
31 

72 
39 

73 
27 

51 
31 

66 

31 

68 

37 

60 
30 

44 
24 

45 
24 

56 

28 

66 
33 

69 
31 

52 
28 

61 
36 

46.7 
24.1 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  H8  AIRPORT 

MAX 

MIN 

64 
41 

55 

34 

42 
32 

48 
28 

93 

37 

58 
34 

74 
41 

48 
27 

46 
20 

37 
26 

39 
22 

55 
29 

57 
26 

52 

45 

45 
34 

40 
34 

54 
36 

74 

35 

84 
52 

64 
43 

70 

36 

64 
93 

67 
31 

54 
42 

56 
33 

66 
32 

72 
39 

82 
92 

33 

42 

50 
44 

78 
44 

96.1 
36.9 

ANSON 

MAX 

MIN 

65 

40 

63 
46 

51 
33 

46 
30 

53 

38 

57 

30 

71 
49 

62 
24 

46 

I' 

45 
29 

41 
21 

54 
29 

97 
24 

59 

43 

49 
32 

37 
33 

56 
36 

75 
36 

62 

50 

81 
41 

70 
36 

67 
49 

66 
48 

65 
42 

54 
33 

64 
31 

73 

38 

80 
92 

78 
41 

53 

41 

78 
42 

61.1 
36.4 

ASP6RMONT  2  SSW 

MAX 

MIN 

5S 

32 

65 
34 

58 
31 

40 
30 

44 
30 

55 
25 

96 
26 

72 
22 

43 
17 

43 
16 

38 

16 

40 
16 

54 
19 

96 

19 

47 
31 

34 

30 

40 
30 

50 
35 

73 
35 

80 
36 

63 
34 

70 
33 

62 

46 

66 
40 

55 
30 

55 

31 

6  5 
32 

73 
37 

78 
37 

52 
36 

47 
41 

99.8 

30.1 

BALLINGER  1  SW 

MAX 

MIN 

67 
44 

65 
42 

46 
35 

52 

28 

59 
39 

66 

28 

77 
36 

64 
29 

46 

19 

44 
27 

39 
23 

61 
28 

64 
24 

61 
46 

51 
37 

43 

34 

56 
37 

79 

30 

88 
37 

81 
43 

71 

35 

67 
52 

73 
47 

73 

44 

58 
31 

68 

29 

74 

33 

82 
43 

78 
49 

59 

45 

80 

44 

64.1 

36.1 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

56 

30 

44 
30 

36 
23 

41 
21 

46 
33 

30 

28 

63 
30 

35 
20 

42 
19 

40 
24 

43 
19 

49 
24 

50 
21 

41 
30 

32 

28 

49 
29 

60 
29 

73 
34 

61 
41 

63 
39 

68 
36 

63 
43 

57 
43 

52 
36 

51 
30 

62 
32 

69 
36 

77 
46 

50 
34 

47 
39 

62 
38 

93.4 

31.1 

CLARENDON 

MAX 

MIN 

55 

24 

57 
27 

35 
24 

36 
23 

36 
23 

44 
26 

49 

26 

54 
14 

31 

15 

41 
19 

36 
17 

43 
19 

45 
16 

52 

18 

33 
26 

32 
27 

47 
26 

60 
30 

76 
40 

79 
36 

63 
32 

66 
33 

61 

46 

55 

36 

49 
27 

50 

27 

6  0 
31 

69 
34 

73 

33 

59 

34 

58 
37 

91.6 
27.4 

COLEMAN 

MAX 

MIN 

65 

43 

62 
42 

46 

33 

52 

28 

96 

39 

64 
33 

75 
40 

64 
26 

50 
29 

45 
25 

40 
27 

34 

62 
27 

60 

47 

54 
36 

40 
35 

56 

37 

78 
37 

88 
47 

79 
44 

70 
39 

65 
52 

71 
49 

67 
46 

56 
34 

67 
30 

73 
38 

82 

45 

79 
46 

53 
46 

78 
44 

63.3 
38.1 

COLORADO  CITY 

MAX 
MIN 

67 
38 

67 
47 

55 
34 

49 

28 

57 
39 

66 
28 

70 

41 

63 

27 

48 

19 

48 
25 

41 
22 

58 
21 

60 
26 

60 
43 

43 
32 

37 
31 

60 
35 

79 

3  0 

64 
41 

80 
42 

68 
37 

66 
52 

74 
47 

74 
42 

36 

30 

69 
33 

73 

39 

83 
51 

80 
42 

54 
49 

80 
43 

63.6 
35.8 

DICKENS 

MAX 

MIN 

53 

35 

61 

30 

39 
25 

41 
26 

55 

24 

57 
24 

53 

21 

14 

42 

39 

17 

40 
23 

52 
22 

51 
29 

38 
23 

40 
26 

54 
33 

69 

44 

78 
39 

60 
39 

69 

45 

64 
37 

30 

30 

53 

32 

61 
39 

70 
44 

76 
39 

52 
36 

34.6 

30.5 

ELECTRA 

MAX 
MIN 

57 
33 

60 
34 

45 
33 

41 
26 

52 
28 

45 
32 

48 
32 

56 

26 

42 

20 

43 
22 

42 
22 

43 
23 

46 
26 

54 
27 

43 
32 

41 
32 

54 
34 

58 
37 

76 
39 

63 

42 

66 
40 

71 
44 

67 
30 

55 

41 

52 
33 

55 

33 

63 
34 

70 
42 

78 
38 

50 
36 

45 
40 

54.9 
33.3 

CAIL 

MAX 

MIN 

67 
35 

67 
34 

42 
32 

42 
22 

55 

36 

65 
26 

64 
42 

43 
23 

45 
15 

42 
22 

42 
18 

58 
28 

57 
22 

51 
33 

37 
29 

38 

27 

53 
33 

72 

40 

80 
50 

73 
36 

67 
38 

70 
49 

74 
43 

73 
40 

59 
29 

67 
30 

72 

40 

76 
49 

62 
39 

50 
42 

78 
40 

59.6 
33.7 

GUTHRIE 

MAX 

MIN 

53 
30 

56 
30 

42 
31 

42 
27 

46 
29 

55 
28 

59 
25 

69 
24 

50 
15 

46 
13 

41 
16 

42 

16 

54 
23 

56 
23 

44 
31 

33 
30 

41 
30 

56 

3  0 

74 
30 

63 
36 

65 
34 

70 
33 

65 
49 

66 
41 

59 
29 

55 

28 

65 
30 

63 

30 

72 
37 

36 

63 
38 

56.2 
29.2 

HASKELL 

MAX 

MIN 

56 
35 

63 
35 

91 

33 

41 
26 

48 
29 

52 

30 

57 
32 

73 
29 

43 
18 

44 
22 

39 

21 

43 
24 

52 

24 

59 

27 

45 
32 

35 

31 

41 
33 

55 
34 

74 
36 

64 
38 

64 
39 

72 
44 

65 

48 

66 
39 

56 

31 

57 
30 

66 
38 

73 
45 

81 
39 

51 
39 

47 
41 

56.5 
32.9 

HOROS  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

57 
39 

63 

39 

56 
33 

41 
27 

51 
31 

5B 
32 

62 
35 

74 
23 

54 
19 

49 
22 

39 
25 

38 
26 

96 

29 

59 

31 

50 
38 

39 
35 

40 
35 

55 
35 

75 

44 

85 

44 

61 
38 

66 

48 

61 
48 

69 
45 

95 

33 

54 
32 

65 
41 

71 
49 

80 
30 

60 

44 

52 

42 

57.9 
33.9 

JAYTDN 

MAX 

MIN 

55 

33 

64 
35 

60 
32 

44 

26 

44 
29 

56 
25 

56 
25 

60 

24 

42 

16 

44 
16 

39 

18 

42 
1> 

99 

23 

55 

23 

43 

30 

40 
32 

50 
31 

74 
30 

80 
36 

63 
34 

69 
34 

63 

43 

65 
40 

35 

34 

65 

30 

72 
35 

78 
37 

47 

40 

56.5 

29.8 

MATADOR 

MAX 

MIN 

55 

30 

60 
32 

3' 
29 

35 
25 

36 
26 

54 
25 

97 

27 

69 

20 

39 
14 

44 

21 

41 
14 

42 
20 

51 
19 

52 
23 

39 
29 

32 

28 

43 
28 

57 
34 

73 

44 

82 

39 

62 

39 

68 

41 

61 
47 

62 

40 

51 
26 

52 

29 

62 

34 

69 
36 

78 
36 

54 
35 

49 
38 

53.7 
29.9 

MEMPHIS 

MAX 

MIN 

60 
28 

56 
28 

35 
25 

36 
29 

38 

23 

39 
29 

90 
29 

60 
19 

38 
15 

42 

18 

39 
19 

43 

20 

46 
23 

59 

23 

35 
29 

32 
29 

48 
28 

62 
28 

73 
39 

62 

39 

63 
34 

68 
35 

61 
46 

57 
38 

90 
30 

92 
30 

60 

30 

70 
40 

75 
34 

60 
34 

57 
34 

93. C 
29.1 

MUNDAY 

MAX 

MIN 

63 

34 

60 
36 

42 
32 

49 
26 

93 

36 

55 
If 

73 
36 

69 
24 

43 

17 

40 
24 

41 
19 

49 
27 

55 

24 

99 

36 

38 
31 

42 
31 

59 
32 

75 
33 

89 

43 

77 
38 

72 

3  5 

70 
48 

63 

49 

61 

39 

96 

30 

64 
28 

72 

37 

80 

48 

77 
37 

48 

41 

74 

40 

39.9 
33.7 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

55 

33 

65 
33 

3=> 
31 

38 
27 

44 
27 

51 
31 

54 
29 

66 
22 

37 

16 

43 
24 

41 
19 

42 

20 

50 
22 

52 
22 

41 
31 

34 
29 

44 
31 

54 
32 

74 
39 

84 
39 

63 
39 

68 
39 

65 

38 

61 
40 

92 

30 

54 
30 

63 

33 

70 
38 

77 
37 

49 
36 

48 
40 

94.2 
30.9 

POST 

MAX 

Mm 

53 
34 

65 
37 

59 
32 

45 
26 

40 
29 

55 
26 

64 
27 

63 

21 

43 
17 

44 
18 

39 

19 

42 

2  0 

55 

24 

55 

25 

42 
30 

37 
31 

39 
32 

47 
33 

69 
38 

78 
36 

62 

38 

61 
39 

69 
43 

72 
39 

32 

32 

53 

31 

65 
32 

70 
41 

77 
39 

54 

40 

47 
39 

99.2 

31.4 

SUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

55 

32 

58 
34 

38 
31 

41 
26 

47 
28 

46 

28 

50 
31 

64 
22 

37 
14 

42 

20 

43 

13 

42 
23 

47 
19 

52 
28 

41 
24 

32 
29 

44 
26 

62 

31 

77 
35 

67 
35 

65 
26 

71 

44 

66 
51 

59 
38 

34 
30 

59 

29 

63 
36 

71 
46 

76 
36 

52 
33 

45 
40 

94.3 
30.5 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

65 
40 

63 
43 

45 
30 

46 
29 

99 

38 

61 
25 

68 
26 

57 
23 

44 
17 

42 
22 

40 
19 

55 

25 

57 
22 

99 

38 

38 
30 

34 

30 

57 
33 

77 
33 

61 
46 

74 
39 

66 

36 

64 
51 

70 
46 

68 
40 

34 
29 

65 

31 

71 

39 

80 
49 

74 
39 

51 
42 

78 

40 

59.8 
33.9 

ROTAN 

MAX 

Mm 

65 
37 

59 
44 

44 
33 

49 
30 

96 
39 

60 

27 

70 
38 

60 
29 

43 
16 

44 
24 

43 
18 

56 
29 

56 

24 

56 
39 

39 
32 

43 
31 

54 
34 

75 
30 

81 
44 

74 
38 

68 
34 

66 
49 

69 

47 

64 
42 

56 
29 

65 

30 

72 

34 

79 
56 

75 
40 

50 
43 

79 
41 

60.4 
34.7 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

57 
33 

62 
35 

42 
33 

43 
28 

90 
29 

50 
30 

52 
31 

67 
26 

40 
19 

43 
19 

43 
21 

41 

21 

49 
23 

56 
23 

44 
32 

37 
32 

48 
33 

59 
34 

72 
34 

81 
38 

66 
35 

72 
33 

67 
50 

62 

41 

54 
32 

55 
32 

63 
32 

72 
40 

80 
39 

50 
40 

45 
41 

55.5 
32.0 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

Mm 

53 

26 

45 
31 

34 
26 

36 

18 

42 
29 

44 
29 

53 

30 

50 
11 

39 
16 

39 
21 

40 
18 

45 

25 

49 
19 

44 
28 

35 
27 

51 

28 

64 
30 

78 
33 

81 
43 

72 
39 

68 
37 

63 

40 

55 

45 

5  0 
44 

51 
28 

60 
33 

68 
41 

71 

46 

62 
36 

61 
31 

65 
33 

93.9 
30.3 

SNYDER 

MAX 

Mm 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

55 

34 

61 
39 

42 

32 

43 
26 

46 
29 

51 
31 

53 

34 

69 
24 

39 

17 

42 
18 

42 

19 

48 

20 

48 
22 

53 

23 

43 

31 

34 
31 

42 
29 

56 

3  0 

74 
33 

82 
39 

63 

34 

69 
36 

66 
48 

62 
41 

50 
30 

54 
29 

62 
31 

70 
39 

78 
38 

49 
38 

46 

40 

34.8 
31.1 

TURKEY 

MAX 

Mm 

56 
26 

60 
27 

36 
25 

35 

22 

47 
27 

39 

29 

64 
19 

42 

12 

42 
23 

36 
17 

30 
20 

52 
27 

69 
30 

82 
42 

62 
39 

63 

34 

69 
42 

62 
48 

62 
39 

51 
30 

59 
26 

62 
33 

76 
48 

76 
35 

54 
38 

97.7 
30.3 

S*«  Hei«r«nc«  Nolo  Following  Station  Index 


Continued 

Dl 

UL 

Y 

It 

M1- 

'hi: 

(A 

1U 

at 

b 

TEXAS 

MARCH 

1969 

Station 

Day 

of  Month 

01 

0) 

'1 

2 

3 

4  1 

5  1 

S 

7  1 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  I 

26  1 

27 

28 

29 

30  1 

31 

> 

< 

VERNON 

MAX 

Mm 

WELLINGTON  2  ENE 

MAX 

Mm 

44 
IB 

45 
19 

49 
19 

53 

23 

40 
29 

34 
28 

49 
27 

63 
29 

78 
33 

83 

33 

65 
29 

68 
29 

70 
30 

70 
19 

55 
29 

53 

29 

61 

30 

69 
33 

78 
34 

54 
26 

50 
37 

WICHITA  PALLS  WB  AP 

MAX 

Mm 

60 
31 

45 
32 

43 
2? 

53 

26 

42 
35 

50 
31 

57 
33 

43 
24 

44 
19 

47 
25 

43 
21 

50 
25 

55 

25 

47 
35 

38 
31 

58 
34 

63 
34 

75 
37 

85 
42 

66 
39 

71 
38 

66 

44 

57 
44 

55 

36 

57 
32 

63 
33 

69 
39 

80 
47 

54 
37 

49 
40 

68 

41 

56.5 
33.5 

WINTERS  1  NNE 

*     *     * 

MAX 

Mm 

58 
37 

65 

41 

65 

33 

43 
29 

50 
29 

55 

2" 

65 
31 

74 
26 

47 

18 

48 
24 

40 
22 

39 

26 

59 
24 

60 
27 

53 
35 

38 
32 

41 
35 

57 

31 

77 
37 

84 
43 

63 
37 

68 
46 

62 

47 

70 

42 

56 
31 

56 
29 

67 
35 

73 
43 

Bl 
43 

52 

43 

55 
42 

58.7 
33.6 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

58 
36 

65 
41 

52 
31 

42 
25 

49 
27 

5* 

31 

58 
31 

74 
27 

43 
18 

45 
22 

42 
21 

41 
23 

53 

22 

58 

27 

50 
32 

39 
32 

41 
36 

55 

38 

77 
41 

85 

41 

65 
34 

72 
38 

66 

46 

67 
42 

54 
33 

55 

29 

65 
34 

73 
44 

83 

43 

68 

43 

47 
42 

57.9 
33.2 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

58 
3* 

55 

35 

44 
34 

52 
26 

53 
35 

52 

36 

64 
36 

61 

27 

42 
18 

42 
25 

40 
21 

51 
29 

56 
25 

53 
33 

46 
33 

52 

34 

62 
35 

76 
38 

85 

44 

77 
41 

70 
39 

69 
42 

60 

50 

56 
40 

54 
32 

62 
34 

70 

41 

81 
52 

73 
39 

52 

40 

70 
42 

59.3 
35.2 

BAROWELL  0AM 

MAX 

Mm 

62 

40 

61 
40 

45 
36 

49 
30 

55 

31 

46 

39 

56 
35 

63 

37 

46 

24 

45 
25 

43 
26 

44 
29 

60 

30 

58 
34 

52 

41 

47 
39 

56 

42 

51 

46 

73 
47 

80 

49 

66 
44 

71 

49 

66 
53 

68 
48 

53 
35 

57 
36 

62 

40 

70 
47 

76 
55 

68 

47 

49 
42 

56.1 
39.2 

BELTON  0AM 

MAX 

Mm 

63 
44 

64 
43 

49 

37 

49 
34 

53 
35 

49 

41 

60 
38 

65 
38 

50 
27 

47 
28 

45 
33 

44 
33 

65 

34 

60 
39 

53 
45 

47 
39 

50 
39 

51 

45 

75 
44 

83 
55 

66 
47 

70 
51 

69 

54 

73 
49 

57 
40 

56 
35 

64 
42 

73 
42 

77 
55 

77 
52 

60 
47 

60.2 
41.5 

BENBROOK  0AM 

MAX 

Mm 

61 
38 

62 
35 

42 
35 

50 
28 

53 

30 

45 
39 

56 
37 

61 
31 

44 

21 

45 
26 

42 
24 

4'. 
27 

58 
29 

56 
32 

56 

38 

42 

37 

56 
40 

52 

44 

74 
50 

85 

48 

68 

43 

70 
46 

65 
53 

61 
44 

51 
34 

58 

36 

63 
39 

70 
49 

78 

45 

63 

44 

47 
41 

57.4 
37.6 

BONHAM 

MAX 

Mm 

59 
32 

53 
35 

50 

34 

59 
28 

48 
39 

51 
39 

60 
34 

56 
32 

43 
20 

43 
24 

51 
24 

54 

30 

56 
29 

60 
33 

60 
34 

63 
39 

61 

44 

74 
46 

80 
49 

72 
43 

70 
36 

71 
39 

69 

51 

55 
43 

56 
33 

58 

31 

68 
42 

77 
49 

73 
41 

53 

41 

66 
42 

60.3 
36.6 

BOWIE 

MAX 

Mm 

61 
33 

54 
33 

44 

32 

56 
26 

48 
39 

53 
33 

55 
35 

52 

28 

43 
18 

46 
20 

42 
21 

50 

30 

58 
26 

52 

40 

43 
33 

60 
35 

62 
38 

75 
44 

88 
45 

66 

44 

64 
47 

50 

53 

34 

60 
41 

66 
49 

77 
42 

72 

41 

53 
40 

63 
40 

57.7 
35.8 

BOYO  3  SE 

MAX 

Mm 

61 
34 

60 
36 

42 

35 

49 
26 

53 
26 

45 

40 

54 
34 

58 

31 

41 
22 

47 
22 

41 
22 

43 
23 

55 

27 

56 
27 

46 
37 

41 
33 

59 

40 

55 

41 

75 
41 

86 
45 

68 
45 

70 
44 

64 
51 

60 
44 

51 
33 

57 

30 

62 
32 

70 
39 

80 
50 

56 
44 

46 
42 

56.5 
33.5 

BRECKENRIOGE 

MAX 

Mm 

63 

40 

50 
31 

43 
30 

50 
24 

52 
37 

57 

33 

70 
40 

54 
24 

45 
17 

39 
23 

41 
20 

53 

28 

57 
32 

53 
33 

44 
33 

41 
34 

52 

37 

76 

34 

85 

48 

65 

41 

71 
35 

66 
50 

67 
48 

55 

37 

58 
32 

64 
29 

72 
38 

82 
50 

65 
43 

52 
42 

73 
42 

56.5 
35.0 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

60 
32 

60 
38 

41 

34 

49 
25 

55 

30 

45 
36 

54 
34 

59 
29 

41 
20 

45 
24 

41 
22 

44 
27 

54 
26 

57 
32 

48 
38 

42 
33 

60 
40 

55 
39 

76 
39 

86 

45 

68 
40 

71 
46 

64 
53 

59 
42 

31 
33 

55 

32 

63 

39 

70 
50 

80 
48 

55 

42 

46 
42 

56.6 
33.9 

BROWNWOOD 

MAX 

Mm 

59 
39 

65 
43 

50 
36 

42 
33 

52 
35 

55 

35 

60 
37 

72 
31 

47 
24 

47 
26 

41 
30 

41 
30 

60 
30 

60 
36 

52 

41 

41 
38 

42 
38 

55 

36 

76 
40 

89 

42 

65 
39 

71 

47 

63 
52 

70 
47 

57 
36 

57 
32 

68 
37 

75 
45 

79 

47 

60 
50 

52 

47 

58.8 
38.0 

CAMERON 

MAX 

Mm 

67 
45 

63 

45 

46 
38 

57 
33 

50 
42 

63 
42 

65 
41 

60 

41 

49 
27 

45 
31 

44 
33 

68 
37 

65 
34 

57 
47 

55 
45 

49 
39 

51 
45 

76 
47 

82 
47 

74 
53 

74 
48 

73 
53 

75 
56 

72 
44 

59 
39 

67 
38 

78 
39 

78 
49 

81 
56 

74 
56 

77 
47 

64.4 
43.1 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

62 

40 

56 

39 

49 
36 

55 

30 

48 
41 

61 
39 

59 

37 

58 
32 

45 
22 

42 
27 

47 
26 

63 

30 

58 
28 

50 

45 

49 
39 

5! 

38 

52 

43 

78 
42 

86 

45 

75 
48 

71 
44 

65 
49 

71 
53 

67 
45 

58 
34 

66 
30 

72 
38 

80 
46 

74 
50 

54 
45 

69 
43 

61.1 

38.9 

COR5ICANA 

MAX 

Mm 

61 

41 

60 
42 

47 
37 

48 
32 

58 

32 

45 
40 

57 
35 

62 
35 

46 
25 

43 
25 

43 
28 

46 
28 

61 
33 

58 
34 

54 
42 

54 

41 

55 

41 

51 

48 

73 
48 

80 
52 

67 
46 

71 

46 

70 
50 

71 
48 

52 

37 

57 
35 

61 
35 

69 

42 

75 
53 

56 

49 

54 
44 

58.4 
39.5 

OALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

60 
39 

48 
36 

50 
36 

55 

30 

48 
41 

55 
42 

61 
38 

55 

31 

45 
23 

45 

28 

47 
27 

57 
35 

57 
34 

53 

45 

45 
40 

60 
41 

53 

46 

74 
45 

82 
52 

67 
50 

71 

47 

67 
54 

66 
53 

53 
44 

58 

37 

61 
35 

70 
45 

80 
55 

65 

48 

52 

44 

66 

44 

56.9 

40.6 

OENISON  0AM 

MAX 

Mm 

57 
33 

56 

35 

33 

56 
31 

55 

37 

50 
37 

58 
32 

51 

31 

41 
23 

42 
26 

44 
28 

50 

30 

50 
30 

56 
37 

54 
37 

60 
39 

61 
42 

71 
46 

80 
49 

80 

48 

69 
41 

69 

42 

66 

51 

55 

42 

54 
37 

57 
33 

65 

45 

76 
49 

76 
39 

58 
42 

61 
42 

56.9 
37.6 

OENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

69 
35 

57 
36 

52 
35 

54 
28 

53 

38 

51 
39 

59 
36 

67 
32 

47 
23 

44 
27 

45 
24 

51 
31 

55 

29 

55 

40 

55 

38 

60 
38 

59 
43 

73 
43 

84 

48 

80 
46 

69 
43 

68 
48 

63 

51 

58 
43 

53 

3* 

60 
35 

68 
41 

80 
53 

80 

42 

54 
44 

64 
42 

60.9 
36.3 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

60 
37 

63 
39 

43 
32 

42 
28 

51 
29 

49 
35 

58 
35 

67 
32 

45 

20 

43 
25 

38 
25 

40 

26 

57 
26 

57 
29 

48 
33 

49 
33 

47 
37 

48 

39 

77 
40 

90 

45 

64 
42 

69 

47 

61 
50 

71 
43 

52 

34 

56 

30 

65 
36 

73 
44 

80 
52 

62 

45 

47 
42 

57.2 
35.9 

EASTLANO 

MAX 

Mm 

64 
37 

66 
38 

46 
32 

41 
26 

50 
28 

52 

33 

54 
33 

70 
27 

43 

19 

40 
19 

46 
23 

45 
24 

56 
24 

58 
26 

53 

36 

40 
36 

43 
36 

47 
36 

76 
36 

87 
43 

62 
36 

70 
37 

60 
48 

66 
42 

8 

54 
29 

63 

30 

72 
39 

81 
47 

50 
44 

46 
44 

56.6 
33.6 

EVANT 

MAX 

Mm 

64 

41 

5B 

38 

48 
3* 

52 
29 

55 
39 

62 

41 

67 
35 

62 
32 

48 
22 

44 
27 

42 
30 

63 
30 

59 
26 

57 
44 

56 
37 

46 
39 

53 

40 

76 
43 

89 
50 

80 

49 

72 

47 

66 

46 

74 
40 

60 
45 

59 
33 

66 
33 

74 
48 

78 
51 

73 
57 

67 
50 

79 
49 

62.9 
39.6 

FERRIS 

MAX 

Mm 

62 

38 

60 
38 

48 
35 

57 

30 

53 

41 

55 

40 

61 
34 

58 
34 

46 
23 

45 
27 

47 
24 

60 
31 

59 
28 

56 

41 

50 
39 

59 
38 

58 

46 

73 
45 

80 
46 

78 
49 

73 
44 

70 
47 

66 

54 

62 
45 

57 
34 

62 
31 

71 
41 

77 
49 

75 
50 

54 

44 

67 
43 

61.3 

39.0 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

61 

38 

46 
38 

52 
35 

55 

29 

49 
41 

57 
41 

62 

39 

55 
31 

47 
25 

46 
29 

46 
26 

58 
31 

58 
30 

53 

42 

46 
41 

61 
42 

56 

45 

77 
45 

83 
51 

70 
50 

71 

44 

68 

49 

64 
53 

53 
43 

59 
38 

63 

32 

71 
41 

80 
51 

65 

46 

52 

44 

66 
44 

39.7 
39.8 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

59 
32 

56 
31 

40 
32 

48 
27 

54 

27 

43 

38 

51 
36 

56 
32 

40 

21 

42 
21 

43 
23 

45 
23 

49 
27 

55 

28 

55 
39 

42 
32 

60 
38 

61 

41 

74 
42 

83 
44 

67 
39 

69 
41 

65 

51 

59 

42 

48 
33 

53 

28 

59 

34 

67 
42 

78 
46 

57 

40 

47 
40 

55.8 
34.5 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

63 
36 

63 
38 

46 
35 

45 
30 

52 

30 

49 
40 

59 
36 

65 
35 

50 
25 

48 
23 

42 
30 

44 
29 

65 
29 

60 
31 

59 
42 

46 
38 

50 
38 

50 
41 

76 

41 

86 

48 

68 
41 

71 
41 

67 
52 

72 
47 

58 
36 

58 

30 

65 
31 

73 
44 

78 
52 

73 
51 

56 
46 

60.0 
37.7 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

65 

45 

61 
42 

51 
37 

56 
32 

55 

42 

64 
43 

66 

40 

65 
40 

5  0 
27 

47 
30 

44 
37 

67 
32 

63 
32 

61 
49 

55 

45 

49 
39 

53 

43 

77 
46 

85 
46 

83 
53 

72 
49 

73 
54 

75 
59 

74 
50 

59 
39 

67 
32 

76 
42 

79 
50 

80 
59 

79 

53 

76 
48 

63.5 

43.1 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

63 
38 

61 
35 

49 
35 

54 
26 

53 

40 

60 
37 

62 

31 

64 
32 

48 
22 

47 
24 

44 
26 

62 
26 

59 

26 

58 

38 

50 
40 

53 

38 

55 

43 

78 
37 

90 
41 

87 
46 

72 
35 

70 
42 

73 
52 

72 
45 

59 

36 

67 
29 

75 
34 

83 
52 

81 
53 

66 

45 

75 
44 

64.3 
37.0 

GOLOTHWAITE 

MAX 

Mm 

64 

41 

59 
39 

49 
33 

51 

30 

54 
38 

60 
38 

69 
37 

68 

30 

50 
22 

48 
28 

42 
29 

61 

28 

62 
27 

58 
30 

49 
39 

43 
36 

50 
38 

85 
37 

89 
50 

84 

47 

71 

46 

67 
55 

70 
42 

56 

30 

65 
33 

74 
38 

78 
43 

77 
55 

66 

46 

72 

44 

73 
43 

63.5 

38.0 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

61 
33 

62 
38 

43 

33 

44 
25 

53 

27 

4B 
33 

56 
34 

64 
28 

43 
20 

46 
23 

40 
23 

41 
25 

54 
26 

58 

27 

47 
35 

47 
33 

48 
37 

53 
32 

78 
33 

86 

44 

67 
35 

71 
36 

64 
51 

64 
42 

54 
33 

57 
29 

65 
33 

72 

41 

83 

43 

53 

43 

46 
43 

57.0 
33.7 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

65 
39 

62 
38 

49 
37 

54 
28 

52 

41 

58 
39 

60 
35 

61 
32 

47 
23 

47 
27 

44 
25 

59 
30 

57 
28 

56 

44 

51 
3* 

56 
38 

56 
43 

77 
39 

90 
45 

89 

47 

76 
38 

69 
47 

70 
53 

71 
45 

56 

31 

65 
30 

71 

40 

81 
52 

61 
51 

53 

45 

69 
44 

63.1 
36.5 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

60 
37 

60 
39 

42 
35 

49 
32 

55 
33 

4? 
40 

54 
35 

59 
33 

42 
2  3 

43 
2S 

43 
27 

45 
29 

54 
31 

56 
35 

52 
40 

43 
38 

59 

42 

55 

43 

74 
46 

82 

49 

67 
43 

70 
48 

65 
52 

63 

44 

51 
38 

56 
36 

60 
40 

70 
50 

80 
55 

62 

43 

51 
42 

57.1 
38.8 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

min 

59 
35 

59 
35 

45 
33 

50 
30 

55 

32 

45 
38 

51 
34 

59 
36 

41 
23 

44 
25 

42 
23 

48 
27 

53 

31 

57 
33 

55 
3» 

43 
38 

61 

42 

54 
47 

71 
44 

78 
47 

67 
43 

69 

47 

66 

49 

63 

45 

48 
35 

55 

31 

58 
36 

68 

45 

75 
52 

60 
42 

46 
41 

56.3 
37.4 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

63 

40 

63 
40 

47 
37 

46 
32 

56 
32 

48 
41 

60 
38 

62 
38 

49 
29 

47 
29 

45 
30 

50 
29 

64 
35 

61 
35 

58 
35 

47 
37 

54 
41 

51 
46 

73 
46 

68 
47 

73 
47 

71 
51 

70 
51 

71 
49 

55 

37 

63 
37 

63 
42 

72 
44 

75 
52 

77 
52 

75 

47 

60.5 
40.2 

HAMILTON 

MAX 

Mm 

61 
39 

63 

37 

46 
33 

45 
29 

53 
30 

49 

39 

60 
37 

66 
32 

48 
22 

46 
24 

40 
27 

41 
25 

63 
23 

59 
30 

59 
37 

49 
37 

49 
38 

50 
40 

76 
41 

89 
48 

66 
37 

75 
43 

64 

50 

73 
45 

56 
34 

57 
30 

65 

31 

74 
44 

80 

51 

73 
49 

52 

44 

59.6 
36.5 

See  Hel#r«nce  Notst  Following  Station  Index 
-    75    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH 


Station 

Da] 

of  Month 

g 
01 

| 
> 
< 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

"1 

6 

'1 

8  1 

3 

10  1 

11  1 

12 

13  | 

14  1 

15 

16  | 

17 

IB 

19  I 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

u 

25  1 

26  I 

a 

28  1 

29 

30  1 

31 

HENRI6TTA 

MAX 

MIN 

59 

31 

60 
37 

40 

33 

46 
24 

54 
27 

43 
11 

50 
34 

57 
28 

43 

19 

44 
24 

44 
22 

43 
25 

50 
24 

55 

26 

49 
32 

39 
32 

58 
36 

64 
37 

73 
40 

85 
39 

67 

35 

70 
40 

65 
52 

M 

40 

57 
32 

53 

31 

6  1 

36 

70 
43 

80 
40 

51 
40 

47 
41 

56.4 
33.4 

HICO 

MAX 

MIN 

64 
39 

62 
37 

44 

3? 

53 

27 

50 
»9 

59 

38 

66 
38 

63 
30 

47 
20 

46 
26 

42 
27 

5« 
28 

58 
27 

56 
43 

50 

57 
36 

52 

40 

77 
46 

90 
48 

89 
47 

71 

3" 

68 
49 

72 
50 

II 

44 

56 
33 

65 
30 

n 

38 

80 
50 

77 
57 

59 

46 

76 
43 

62.9 
38.2 

HILLSBORO 

MAX 

Mm 

63 
37 

63 
37 

44 
36 

45 
30 

59 

30 

46 
39 

59 

37 

60 
36 

47 

23 

45 
23 

41 
26 

44 
26 

63 
31 

59 
34 

56 
41 

43 
39 

54 

39 

10 

45 

73 
43 

81 
46 

67 
44 

72 

44 

66 
51 

72 

46 

54 
33 

58 
32 

64 
32 

71 

40 

77 
31 

68 
4* 

50 
43 

56.6 
37.6 

JACKSB0P.0 

MAX 
MIN 

60 
33 

59 
36 

41 
33 

53 

25 

33 

39 

52 
3? 

61 
37 

59 

27 

43 
18 

43 
29 

41 
21 

54 
28 

57 
26 

53 

41 

46 

31 

56 

37 

56 
39 

75 

38 

67 
50 

85 
43 

73 
41 

70 
47 

60 
50 

60 
40 

55 

33 

64 
33 

73 
41 

81 
52 

81 
41 

53 

40 

69 
41 

60.7 
36.3 

KAUFMAN 

MAX 
MIN 

62 
38 

60 
39 

44 

35 

50 
30 

57 
30 

45 
39 

56 
35 

61 
33 

45 
24 

46 
24 

46 
23 

50 
2' 

59 
31 

56 
33 

53 
41 

45 
40 

62 
42 

51 
48 

73 
40 

81 
49 

69 
45 

72 

45 

66 

50 

66 
47 

32 
35 

56 

32 

6? 
35 

70 
44 

75 
54 

67 
46 

47 
43 

56.5 

38.0 

K1LLEEN 

MAX 
MIN 

64 
42 

63 
39 

48 
36 

53 
33 

51 
41 

69 

40 

67 
39 

68 
37 

52 
25 

50 
30 

43 
33 

66 
32 

63 

31 

64 

47 

53 
43 

53 
39 

52 

44 

81 
45 

83 
46 

84 
52 

74 

43 

73 
50 

63 

54 

77 
49 

73 
37 

58 

33 

6- 
41 

75 
49 

79 

44 

78 
52 

76 

51 

66.1 
41.2 

LAVON  DAM 

MAX 

MIN 

59 
36 

58 
38 

44 
34 

49 
32 

56 
33 

46 

37 

54 
37 

60 
34 

42 
22 

44 
23 

43 

27 

46 

26 

53 

32 

55 
35 

56 
40 

53 

39 

60 

43 

52 

47 

73 
48 

79 
43 

65 
46 

70 
49 

68 

51 

65 
46 

50 
37 

55 

37 

60 
39 

67 
42 

77 
52 

61 
42 

46 
42 

37.0 
38.5 

MARLIN 

MAX 

Mm 

66 

46 

56 

43 

46 
36 

51 

41 

60 
41 

63 

39 

61 
33 

48 
2' 

43 
29 

46 
31 

66 
34 

62 
31 

59 

47 

55 

43 

51 
39 

51 

44 

75 
45 

83 
49 

75 
50 

73 
43 

71 
53 

73 
54 

70 

47 

36 

37 

66 
32 

74 

39 

77 
50 

80 
53 

73 
51 

75 
46 

63.6 

41.7 

MC  GREGOR 

MAX 

Mm 

60 
39 

63 

41 

50 
35 

45 
32 

51 
32 

47 

40 

60 
39 

63 
36 

48 
24 

45 
24 

42 
30 

45 
32 

65 
32 

60 
34 

52 

43 

43 
38 

51 
38 

50 
43 

73 
48 

62 
50 

62 

42 

70 
47 

70 
53 

73 
46 

56 
36 

58 
33 

65 

40 

73 
49 

77 
52 

73 
50 

55 

45 

59.3 
39.3 

MC  KINNEY 

MAX 

Mm 

56 
<>1 

54 

34 

50 
33 

55 

28 

52 

38 

56 

38 

60 
36 

56 
33 

46 
22 

43 
26 

48 
24 

53 
29 

57 

30 

55 

41 

53 
36 

64 
38 

56 
43 

75 
45 

80 

46 

75 
47 

69 
43 

66 
48 

64 
31 

57 

43 

58 
35 

61 
34 

70 

40 

78 
48 

74 
43 

54 
41 

67 

41 

60.2 
38.1 

MEXIA 

MAX 

Mm 

62 
38 

63 

40 

47 
37 

45 
30 

56 
38 

46 
39 

39 

37 

62 

38 

48 

25 

47 
30 

44 
26 

48 
30 

62 
32 

60 
36 

54 
32 

43 
40 

54 
42 

57 
47 

77 
30 

60 
50 

67 

43 

74 
52 

67 
53 

70 
47 

54 
37 

57 
37 

64 
40 

72 
51 

75 
57 

73 
51 

5  5 

45 

39.5 
40.5 

MINERAL  HELLS  Fas  AP 

MAX 

Mm 

62 
39 

49 
35 

47 
32 

52 

28 

47 

40 

56 
38 

60 
36 

53 

28 

47 
22 

41 
26 

43 
23 

55 
30 

58 
29 

49 
44 

45 
37 

58 

38 

50 

41 

76 

40 

88 
46 

66 

47 

71 
42 

62 

49 

65 
50 

52 
41 

57 
37 

66 
33 

70 

40 

62 
48 

59 

49 

53 

44 

68 
43 

58.3 
38.0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

Mm 

61 

40 

62 

41 

55 

37 

48 
31 

56 
33 

45 
39 

37 
37 

62 

37 

47 

24 

43 
27 

43 
26 

44 

30 

60 
32 

59 
32 

54 
41 

46 
40 

53 

41 

51 
46 

72 
47 

60 
50 

67 

45 

72 
49 

66 
53 

68 

47 

56 
36 

57 
35 

62 
42 

71 
46 

76 
46 

69 

30 

57 
41 

58.1 
39.3 

OLNEY 

MAX 

Mm 

63 

31 

54 
36 

43 
31 

53 

26 

49 
39 

58 
31 

66 
34 

57 

27 

48 
18 

43 
23 

40 
22 

55 

20 

59 
25 

48 
38 

44 
31 

4" 
33 

59 

34 

77 
36 

65 
37 

62 
39 

79 

33 

70 
41 

60 
52 

56 
38 

59 
33 

63 
32 

76 

34 

64 
36 

72 
42 

46 
41 

73 
42 

60.4 
33.9 

PARIS 

MAX 

Mm 

59 
33 

57 
35 

47 
37 

52 
28 

59 
34 

46 
38 

49 
34 

39 
36 

38 
21 

43 
23 

42 
23 

5  0 
29 

54 
30 

57 
36 

55 
39 

43 
36 

63 

42 

59 
48 

73 
50 

81 
48 

69 
42 

71 
41 

65 

50 

65 
44 

46 
33 

53 

32 

57 
38 

66 

47 

75 
52 

53 

40 

47 
41 

56.1 
37.1 

PILOT  POINT 

MAX 

Mm 

60 
33 

58 

33 

41 
32 

48 
28 

55 

28 

43 

36 

52 

35 

57 
32 

41 
21 

45 
22 

44 
22 

45 
23 

51 
28 

55 

29 

54 

40 

42 
38 

61 
41 

58 

42 

74 
44 

61 
46 

6B 
42 

70 
43 

66 
50 

60 

43 

49 
32 

55 

32 

60 
35 

68 
45 

79 
49 

55 

41 

46 
41 

56.2 
33.1 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

60 
41 

63 
39 

46 

32 

42 
29 

51 

31 

5  0 
37 

58 
37 

69 
31 

45 
22 

45 
24 

40 
28 

40 
2» 

57 
29 

59 

34 

50 
40 

42 
37 

49 

38 

49 

40 

75 
46 

68 
47 

65 

41 

69 

46 

64 
53 

70 
43 

55 
35 

55 
33 

64 
39 

72 
50 

61 
51 

63 

49 

50 

44 

57.6 

36.0 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

63 
40 

59 
41 

46 
32 

49 
26 

51 
36 

58 
31 

73 
33 

68 
25 

45 

17 

41 
23 

39 
21 

54 

30 

57 
25 

52 

44 

4^ 
34 

39 

34 

52 

37 

75 
40 

66 

51 

79 

42 

68 
38 

63 

43 

67 

47 

66 
42 

53 

31 

63 

30 

38 

81 
34 

75 
42 

49 
44 

73 

4? 

60.2 
35.3 

OUINLAN 

MAX 

Mm 

59 

37 

58 
35 

50 
34 

52 

36 

56 

30 

54 
35 

60 
35 

60 
36 

44 

23 

44 
26 

47 
24 

54 
33 

55 

29 

57 
42 

54 

38 

60 
39 

60 
39 

71 

39 

60 

49 

60 

47 

70 

44 

69 
58 

62 

49 

56 
30 

56 

34 

5» 

32 

67 
40 

73 
50 

75 
47 

55 

42 

6  8 
43 

60.3 
37.9 

RANGER  1  H 

MAX 

Mm 

61 
37 

58 

37 

42 
32 

49 
25 

49 
36 

56 
33 

67 
39 

61 
26 

45 
17 

42 
24 

40 
22 

53 
29 

55 

25 

52 

41 

49 

35 

44 
33 

46 
37 

75 

39 

85 

45 

76 
43 

66 

43 

56 
42 

54 
33 

62 
32 

71 
40 

80 
49 

76 
44 

49 
42 

72 

41 

36.4 
33.3 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

60 
35 

64 

41 

48 

33 

44 
27 

51 
29 

53 
33 

61 

34 

72 
28 

45 
20 

47 
23 

39 
25 

40 
26 

57 
27 

56 

30 

50 
3' 

39 
36 

42 
37 

52 
37 

77 
37 

87 
44 

64 
34 

70 
35 

63 

50 

70 
44 

54 

34 

57 
30 

65 
32 

72 
43 

82 

51 

59 

46 

50 
43 

57.8 
34.9 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 
MIN 

65 
A3 

63 
44 

46 
38 

54 
32 

53 

42 

60 
41 

62 

39 

62 

41 

48 
26 

46 
30 

45 
33 

67 
37 

65 
33 

62 

46 

55 

45 

50 
39 

50 
45 

74 
44 

81 
46 

76 
52 

71 
45 

70 
31 

72 
55 

71 

49 

58 
37 

65 

40 

74 

40 

77 
50 

80 
42 

79 
53 

76 
48 

63.8 
42.2 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

62 
33 

59 

33 

53 

37 

50 
26 

53 

32 

43 
37 

51 
33 

51 
32 

41 

22 

43 
24 

43 
26 

41 
2' 

50 
29 

54 
34 

56 

40 

43 
36 

60 

40 

60 
44 

74 
48 

80 
45 

68 
40 

68 

47 

67 
51 

61 

41 

47 
34 

56 
28 

60 
39 

66 
48 

72 
43 

56 
40 

4  6 
41 

56.1 

36.6 

SPRINGTOHN 

MAX 

Mm 

60 

34 

60 
36 

42 
34 

49 
25 

54 
25 

44 

38 

54 
33 

60 
30 

42 

1" 

45 

20 

41 
22 

42 
22 

56 
24 

56 
25 

48 
38 

40 
33 

58 

38 

53 

41 

74 

43 

85 

44 

66 
34 

71 
36 

64 
48 

61 
43 

51 
34 

56 

31 

62 

31 

70 
41 

80 
47 

56 
43 

46 
42 

36.3 
34.1 

STEPHENVILLE  *  N 

MAX 

Mm 

STILLHOUSE  HOLLOW  OAM 

MAX 

Mm 

63 

42 

59 

25 

48 

36 

47 
33 

53 
33 

50 
40 

62 
37 

65 
37 

51 

25 

47 
27 

45 
32 

44 
33 

65 
32 

61 
35 

53 

45 

46 
37 

50 
38 

51 
43 

76 
48 

83 
52 

67 
49 

71 
50 

70 
51 

73 

48 

59 

37 

59 
34 

6  4 

39 

75 
48 

77 
52 

78 
52 

60 
41 

60.5 
39.7 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

64 
43 

68 
42 

51 

38 

48 
33 

57 
35 

40 
43 

63 
38 

67 
41 

53 
21 

48 
29 

44 
35 

43 
34 

68 
33 

65 
39 

56 
46 

48 
40 

49 
41 

52 

45 

75 
48 

83 
50 

69 
46 

75 
52 

74 
53 

74 

50 

60 
38 

60 
33 

67 

41 

77 
50 

78 
52 

62 

54 

70 

50 

62.5 
42.1 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

64 

41 

64 
39 

53 

36 

48 
34 

54 
33 

48 

41 

62 
39 

66 
39 

51 
25 

47 
27 

46 
33 

45 
34 

68 
36 

54 
39 

51 
44 

51 
44 

58 

46 

49 

44 

78 

44 

82 
46 

72 
-9 

71 
53 

70 
54 

74 
48 

59 

37 

59 

36 

65 
38 

73 

47 

77 
52 

79 
52 

61 
47 

61.4 
41.3 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

59 
33 

61 
39 

44 
3  2 

43 
26 

50 
29 

50 

31 

56 
34 

72 
26 

41 
17 

42 
21 

39 
20 

39 

25 

48 
23 

55 

26 

50 
39 

43 
32 

43 
34 

59 
37 

76 
43 

83 

40 

64 
11 

71 
36 

66 
48 

65 
40 

53 

30 

55 

29 

6  3 
36 

71 
46 

62 

40 

48 
42 

50 
40 

56.3 
33.! 

WACO  OAM 

MAX 

Mm 

62 

41 

64 
42 

48 
37 

46 
32 

54 
34 

46 

40 

60 
38 

63 
37 

4E 
23 

46 
27 

43 
31 

43 

32 

64 
32 

59 

37 

54 
42 

46 
39 

54 
40 

51 
43 

73 
45 

78 
50 

69 
44 

71 
48 

69 

41 

72 
47 

56 

37 

59 
34 

64 
43 

72 
50 

75 
55 

74 
50 

57 
46 

59.4 

40. 0 

WACO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

64 

44 

48 
41 

46 
39 

54 
34 

47 
43 

60 
42 

64 
40 

55 
35 

46 
28 

44 
33 

46 
33 

6? 
3? 

63 
34 

55 

47 

IC 

41 

56 

41 

52 

45 

76 
45 

80 
46 

72 

51 

72 
44 

69 
52 

72 
56 

57 

44 

56 
36 

65 
35 

73 

42 

76 
54 

73 
54 

57 
41 

75 
48 

61. 0 
42.3 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

61 
39 

58 

39 

49 
35 

53 

30 

54 
40 

56 
37 

60 
33 

60 
34 

43 

23 

46 
27 

46 
25 

60 
32 

58 
30 

57 

41 

50 
39 

57 
38 

57 
43 

73 

44 

61 
48 

79 
48 

70 

44 

69 

48 

66 
53 

67 

45 

36 
35 

63 
33 

70 
43 

76 
50 

76 
52 

57 
44 

65 
42 

61.5 
39.3 

WEATHERFORD 

MAX 

Mm 

60 
37 

60 
37 

42 
34 

48 
28 

51 
28 

44 
38 

49 
35 

60 
30 

41 

20 

44 
20 

40 
22 

42 

23 

55 

27 

55 

30 

47 
38 

39 
33 

56 

38 

52 

41 

74 
43 

86 
46 

65 
41 

70 
42 

62 

51 

60 
42 

50 
33 

55 

31 

63 
33 

70 
40 

60 
51 

61 

43 

45 

41 

53.7 
33.4 

WHITNEY  DAM 

•     *     • 

MAX 

Mm 

61 
41 

63 
37 

47 
37 

46 
33 

53 

34 

46 
39 

59 
33 

62 
36 

47 

25 

46 
26 

42 

30 

43 
27 

63 

31 

59 

37 

52 

41 

54 

39 

53 

41 

51 
41 

77 
42 

73 
50 

67 
46 

70 
46 

67 
50 

73 
47 

55 
38 

56 
33 

64 
3  5 

73 
43 

78 
54 

70 
50 

55 
38 

59.0 
38.8 

EAST  TEXAS          0* 

ANOERSON 

MAX 

MIN 

62 
42 

59 
42 

48 

37 

48 
37 

60 

31 

63 

42 

63 
39 

61 
46 

51 
27 

49 

30 

49 
32 

63 
40 

64 
35 

63 
46 

59 
44 

47 
40 

51 

44 

74 

47 

79 
49 

73 
55 

73 

51 

71 
51 

73 
36 

67 
57 

59 
39 

65 
33 

73 
35 

75 
50 

81 
56 

11 
53 

77 

47 

64.0 
43.3 

ATHENS 

MAX 
MIN 

61 
42 

58 
40 

50 
33 

59 

31 

56 

44 

56 

41 

61 
38 

56 
40 

47 
25 

43 
30 

45 
28 

37 

61 
33 

60 
45 

49 
42 

56 
41 

54 
46 

73 

50 

82 
49 

61 
53 

73 

48 

72 
53 

69 
56 

64 
49 

58 

36 

61 
33 

70 
44 

77 
49 

73 
58 

66 

43 

72 
43 

62.1 
42.0 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

60 
37 

58 

37 

50 

38 

58 

31 

33 

41 

5' 

41 

61 
32 

57 
41 

50 
26 

50 
26 

53 

26 

61 

-1 

62 
33 

59 
43 

53 
42 

55 

40 

54 

45 

74 

51 

81 

43 

87 
54 

71 

48 

69 
47 

70 
61 

66 

50 

56 

40 

60 
34 

70 

37 

75 
41 

75 
53 

72 
43 

69 
44 

62.9 
41.1 

S««t  fUforvnc*  Notes  Following  Station  Index 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

MARCH 

1969 

Station 

Day 

of  Month 

o 
oi 

ft 

0 

1  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20  I 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

> 

< 

CENTER 

MAX 

MIN 

68 
35 

62 
35 

52 
38 

47 
28 

58 
28 

4« 
41 

56 
30 

62 

31 

56 
24 

52 
24 

54 
24 

57 
25 

63 
31 

64 
31 

56 
41 

46 
36 

54 
36 

54 

.,5 

74 
43 

60 
45 

76 
45 

74 
41 

66 
46 

68 
50 

60 
38 

61 
33 

63 
33 

73 
46 

75 
49 

78 
50 

51 

41 

61.5 
37.0 

CENTERVILLE 

MAX 

MIN 

63 
42 

65 
41 

.8 
39 

49 
33 

57 
34 

51 
•.2 

49 
36 

63 
40 

50 

30 

48 
30 

46 
30 

48 
33 

64 
36 

63 
39 

56 

45 

46 
39 

50 
42 

57 
47 

75 
49 

81 
52 

72 
51 

73 
47 

70 
55 

71 

50 

57 
39 

61 
32 

69 
35 

72 

45 

75 
52 

SO 
59 

65 
46 

61.2 

41.6 

CLARKSV1LLE  2  E 

MAX 

Mm 

60 
35 

55 

32 

50 
34 

52 

30 

57 
30 

47 

3t) 

49 
30 

59 

30 

-8 
22 

49 
21 

44 
23 

51 
22 

54 
30 

57 
33 

55 
39 

42 

31 

64 
41 

63 
*7 

73 
47 

80 

47 

71 

43 

66 
43 

70 
43 

69 

47 

49 
35 

57 
31 

61 
43 

65 
41 

75 
28 

60 

40 

45 
39 

58.0 
35.3 

COLOSPRING  5  SSw 

MAX 

MIN 

66 

43 

63 

44 

53 
39 

48 
29 

60 
30 

52 
42 

59 
36 

60 
37 

56 
28 

52 

30 

51 
30 

51 
32 

63 
34 

65 
38 

59 

45 

47 
40 

49 

41 

52 
46 

73 
47 

80 
51 

74 
51 

74 
48 

74 
48 

72 

48 

61 
40 

59 
32 

63 

37 

72 
42 

76 
50 

80 

54 

81 
46 

62.7 
40.6 

C0LLE6E  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

65 
46 

53 

43 

-8 

as 

58 
32 

58 
43 

61 
42 

63 
41 

52 
36 

49 
26 

48 
32 

45 
34 

64 

41 

63 

35 

56 
50 

50 
45 

49 
41 

50 
47 

73 
48 

60 
47 

72 
52 

73 
52 

71 
53 

73 
56 

59 
42 

59 
40 

64 
36 

72 
39 

73 

51 

60 
56 

75 
55 

75 
49 

62.3 
43.5 

CONROE 

MAX 

Mm 

68 
45 

65 
45 

55 
40 

51 
30 

62 
32 

54 
44 

63 
36 

63 
39 

58 

29 

53 

30 

51 
32 

52 

34 

65 
38 

69 
38 

60 
48 

50 
47 

49 
41 

52 

48 

75 
43 

81 
45 

78 
54 

76 
50 

70 
53 

75 

53 

64 

40 

62 

34 

66 

38 

74 
41 

76 

46 

82 
55 

82 
45 

64.5 
41.8 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

65 

41 

63 
43 

50 
39 

50 

31 

59 
31 

52 
43 

57 
37 

63 
39 

50 
27 

51 

27 

49 
29 

50 
29 

63 
36 

64 
37 

49 
43 

48 
40 

48 

40 

51 
45 

72 
43 

81 
43 

73 
49 

73 

48 

69 

50 

70 
51 

54 
39 

59 

31 

64 
32 

72 

44 

76 

47 

79 
54 

79 
46 

61.4 
39.6 

OAINGERFIELD  9  S 

MAX 

Mm 

60 
38 

57 
35 

5! 
37 

58 
33 

57 
42 

51 

39 

62 
35 

59 
36 

46 
25 

46 
28 

52 
28 

58 
39 

58 
36 

58 
40 

48 
40 

60 
40 

59 

46 

72 

50 

81 
50 

81 
50 

75 

50 

69 
50 

68 
56 

61 

48 

62 
38 

58 
36 

75 

40 

75 
45 

72 
53 

55 

41 

66 
41 

61.6 
40.9 

OIALVILLE  2  M 

MAX 

Mm 

61 

40 

55 
40 

49 

37 

58 
31 

50 
42 

55 

40 

61 
37 

56 

42 

48 
25 

47 
28 

51 
27 

61 
35 

60 
34 

55 

44 

47 
42 

51 
40 

53 

45 

71 

49 

79 
48 

74 
52 

71 

46 

66 
50 

68 

54 

64 
48 

56 
37 

60 
33 

70 

40 

73 
49 

75 
55 

65 
45 

73 

43 

60.6 
41.3 

EMORY 

MAX 

Mm 

60 
37 

59 
36 

47 

36 

52 
29 

57 
30 

45 
39 

S3 
33 

61 
34 

41 
23 

45 
24 

42 
25 

49 
26 

55 

30 

57 
32 

55 

40 

43 
39 

60 

42 

56 
49 

71 
45 

81 
50 

67 
46 

70 
47 

67 
47 

67 
47 

50 
35 

56 

34 

59 

36 

67 
43 

75 
52 

64 
42 

46 
41 

57.3 
37.7 

EVADALE 

MAX 

Mm 

68 
46 

67 
46 

61 
41 

48 
32 

62 
39 

56 
45 

61 
36 

58 

44 

66 
31 

56 
34 

55 

34 

53 
39 

62 
35 

62 
38 

60 
46 

52 

44 

51 
44 

55 
50 

74 
43 

77 
51 

79 
53 

76 
50 

70 
52 

73 

52 

69 
44 

63 
39 

66 
39 

74 
44 

73 
49 

78 
54 

79 
47 

64.6 
43.3 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

60 
41 

63 

40 

57 

36 

55 

30 

55 

41 

55 

41 

62 
36 

60 
42 

59 
25 

54 

28 

48 
27 

61 
32 

59 
46 

51 
42 

52 

41 

72 
48 

80 
46 

79 
52 

71 
43 

70 
48 

70 

48 

57 
36 

62 
33 

70 
41 

73 
51 

74 
55 

73 
49 

63.2 

40.7 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

65 
42 

61 
43 

47 

38 

57 
32 

55 

42 

60 
41 

64 
39 

61 
43 

M 

26 

46 
30 

47 
32 

64 
41 

64 
32 

62 
46 

54 

44 

52 

39 

50 
46 

73 
48 

80 
49 

76 

49 

73 

47 

71 
50 

72 
50 

66 
49 

63 
36 

64 
33 

73 
39 

76 
50 

79 
56 

60 
56 

76 
48 

63.3 
42.5 

GILMER  2  H 

MAX 

Mm 

61 
33 

60 
34 

45 
35 

53 

26 

58 

27 

47 
39 

52 

30 

61 
34 

47 
23 

47 
25 

46 
25 

52 

27 

57 
26 

58 
28 

56 

40 

39 

60 

40 

57 
46 

74 
48 

81 
52 

70 
41 

70 
42 

66 

49 

68 
49 

54 
34 

56 

29 

62 
35 

66 
42 

74 
42 

70 
42 

45 

40 

59.2 
36.2 

GLADEWAT6R 

MAX 

Mm 

64 
39 

61 
38 

50 
38 

52 

31 

57 
30 

47 
4  1 

55 

35 

62 
35 

47 
26 

49 
25 

49 
27 

51 

30 

59 

33 

60 
40 

57 

42 

52 

42 

58 
44 

56 
49 

75 
46 

61 
51 

72 
46 

72 

50 

65 
53 

69 
49 

53 
38 

59 

34 

61 

43 

70 
48 

75 
56 

72 
43 

47 

42 

59.9 

40.1 

GROVETON  2  NNH 

MAX 

Mm 

63 
42 

55 

41 

51 
39 

58 
29 

58 
29 

56 
43 

62 
34 

57 
44 

54 
27 

52 

28 

53 

29 

6* 
39 

65 
35 

61 
43 

50 
43 

47 
40 

52 

45 

74 
49 

60 
43 

73 
51 

73 
49 

71 

45 

70 
56 

65 
48 

60 

37 

65 
30 

73 
36 

77 
44 

80 
53 

71 
51 

76 

45 

63.5 
40.9 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

67 

39 

60 
38 

55 
40 

45 
27 

58 

33 

50 
42 

56 

30 

62 
42 

61 

27 

53 
26 

55 

27 

55 
36 

63 
30 

64 
42 

58 
42 

45 
41 

50 

41 

56 
49 

74 
39 

81 
52 

49 

72 
43 

69 

54 

69 
45 

62 
39 

61 
29 

63 
32 

72 

40 

76 
47 

82 

56 

67 
41 

62.5 
39.3 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

66 
47 

59 
48 

55 
41 

48 
33 

58 

35 

55 
45 

62 
42 

60 
44 

55 

30 

52 
32 

49 
37 

47 

38 

65 
40 

67 
42 

59 

50 

50 
42 

49 
42 

53 

46 

74 

46 

78 
54 

75 
55 

75 
53 

72 
55 

75 
54 

62 

40 

60 
38 

65 

39 

75 
48 

75 
53 

82 

57 

80 
52 

63.1 
44.5 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

63 
36 

59 
36 

46 
37 

50 
28 

55 

29 

47 
36 

56 
33 

52 

34 

49 
24 

50 
25 

48 
26 

52 

V 

59 
2' 

60 
31 

52 
39 

56 

40 

53 

43 

54 
44 

73 

49 

81 
52 

71 
43 

70 
45 

65 

47 

69 

48 

51 
37 

57 
32 

63 
34 

68 
36 

75 
46 

72 
44 

47 
45 

58.8 

37.4 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

64 

43 

61 
43 

52 
39 

48 
33 

60 

34 

56 
43 

60 
39 

64 
39 

54 
26 

49 
30 

49 
31 

50 
32 

63 
35 

65 
35 

58 
44 

47 
40 

47 
40 

51 
46 

73 
50 

80 
51 

74 
51 

75 
51 

70 
53 

71 

51 

60 
39 

59 

39 

65 

41 

74 
45 

75 
51 

83 

60 

79 
47 

62.5 

42.0 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

67 

40 

63 
40 

54 

40 

47 
31 

58 
32 

50 

42 

57 
35 

62 
36 

60 
27 

52 

27 

55 

28 

56 
29 

62 
35 

65 
35 

59 
42 

45 
40 

50 
40 

52 

47 

74 
46 

81 
43 

75 

50 

75 
48 

66 
48 

69 

50 

61 
40 

62 

36 

66 
36 

73 
39 

75 
51 

60 
56 

63 
42 

62.4 
39.6 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

61 
40 

58 
39 

51 
36 

58 
29 

54 
41 

55 

40 

61 
34 

58 

40 

48 

20 

49 
29 

51 
25 

62 
35 

62 
35 

58 

44 

48 
40 

53 

40 

54 
44 

73 

50 

81 
46 

77 
50 

73 

51 

69 

50 

70 
55 

67 
47 

57 
36 

61 
33 

71 

39 

76 
47 

74 
55 

71 
45 

74 
43 

62.4 

40.6 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

68 

40 

67 
39 

56 
39 

46 
24 

61 
30 

51 

43 

56 
31 

60 
42 

64 
34 

54 
27 

57 
30 

57 
34 

64 
31 

67 
33 

61 
42 

49 

41 

50 
41 

57 

h8 

72 
37 

61 
40 

79 
46 

77 
42 

71 
53 

72 
44 

59 
40 

61 
27 

70 

29 

74 
32 

76 
44 

83 

54 

81 
41 

64.6 
38.0 

KARNACK 

MAX 

Mm 

60 
39 

56 
38 

53 
40 

56 
31 

55 

40 

52 

42 

60 

30 

58 
42 

49 

29 

49 
30 

52 

30 

59 
42 

59 
32 

56 

40 

53 
42 

57 
41 

56 

48 

74 

54 

60 
42 

80 
51 

70 

43 

69 

43 

69 
58 

69 
51 

57 
42 

58 

34 

69 
39 

76 
40 

74 
52 

64 

43 

62 

44 

61.5 
41.0 

kirbwIlLE  for  service 

MAX 

Mm 

67 
42 

62 

41 

56 
38 

60 
29 

58 
48 

57 
45 

58 
34 

67 
49 

59 
29 

56 
28 

56 
32 

62 

41 

68 
32 

66 

43 

59 

45 

50 

44 

57 
49 

75 
49 

80 
41 

80 

54 

77 

50 

74 
45 

74 
61 

72 

51 

64 
42 

65 
32 

75 
35 

75 

41 

79 
49 

79 
54 

79 
45 

66.6 
42.5 

L1N0EN 

MAX 

Mm 

61 
34 

58 
32 

54 

3' 

52 

30 

58 

34 

5E 

36 

50 
28 

59 
32 

46 
23 

48 
25 

48 
22 

5' 
26 

60 
30 

60 
33 

67 
40 

43 
38 

60 
42 

60 
48 

74 
42 

82 
48 

73 
43 

70 
44 

67 
49 

68 
51 

53 
35 

58 

28 

68 
31 

68 

41 

77 
45 

66 

40 

44 
40 

60.1 
36.4 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

67 
42 

63 

44 

55 
40 

50 
28 

59 
26 

52 
44 

59 

35 

61 
39 

59 
29 

53 

28 

53 
23 

53 

33 

64 
32 

66 
32 

59 
46 

48 
42 

49 
42 

52 

48 

75 
42 

60 
40 

77 
49 

74 
46 

68 
48 

71 

47 

63 

39 

62 
30 

66 

30 

74 
38 

74 
52 

80 
55 

81 
45 

63.5 
39.3 

LONGVIEH 

MAX 

Mm 

64 

37 

60 
36 

52 
34 

52 
28 

58 
29 

47 
40 

59 
33 

63 
34 

47 
24 

49 
25 

48 
26 

52 
27 

60 
32 

60 
30 

58 
40 

45 
39 

55 

42 

56 

48 

75 
45 

82 

47 

72 
45 

72 
46 

71 
49 

69 
51 

54 
36 

56 
33 

60 
37 

69 
46 

71 
53 

72 
44 

47 
42 

59.8 
38.1 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

66 
43 

61 
44 

49 
39 

51 
32 

59 
35 

14 

43 

59 
36 

62 

40 

52 

27 

52 

28 

51 
29 

51 
33 

63 
36 

64 
43 

59 
44 

49 
39 

48 
41 

53 
48 

73 
43 

80 
53 

74 
49 

73 
47 

68 

51 

71 

51 

56 
39 

60 
32 

67 
37 

72 
45 

75 
51 

80 
48 

71 

46 

62.1 
41.0 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

64 
44 

53 

43 

50 
34 

58 

30 

52 
42 

56 
38 

63 
38 

57 
35 

53 
29 

54 
28 

53 

29 

64 
41 

65 
36 

58 
46 

48 
44 

50 
42 

55 

46 

76 

48 

82 
43 

76 
55 

7* 

50 

69 
50 

71 
60 

60 
49 

63 
39 

67 
34 

73 
39 

77 
48 

79 
50 

67 
49 

79 

47 

63.5 
42.1 

MADISONVILLE 

MAX 

Mm 

61 
42 

59 
44 

50 
39 

57 
31 

se 

44 

61 
42 

64 
38 

60 
45 

5? 
28 

50 
31 

49 
32 

64 
42 

63 
36 

62 

47 

54 
44 

49 
40 

51 
46 

75 
49 

80 
47 

76 
54 

74 
52 

71 
49 

71 
56 

71 

50 

60 
39 

66 
33 

73 

40 

73 
50 

61 
55 

78 
62 

63.9 

43.5 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

61 

38 

58 

34 

53 
35 

SO 
31 

57 
33 

46 
39 

50 
29 

60 
32 

52 
25 

48 
27 

48 
27 

52 
J9 

59 
31 

61 
31 

56 

43 

43 
38 

54 

41 

55 

47 

72 
42 

80 

44 

71 

49 

70 
45 

66 

46 

69 
51 

35 

36 

56 

37 

59 
35 

68 
35 

75 
48 

71 

43 

46 
41 

56.8 
37.6 

MINEOLA  8  ENE 

MAX 

Mm 

62 
35 

62 
36 

53 
36 

57 
25 

53 
41 

53 
36 

62 
30 

58 

37 

46 
23 

43 
24 

51 
24 

58 
33 

59 
25 

56 
38 

46 
41 

60 
40 

60 
40 

73 

50 

81 
36 

74 
52 

71 
-2 

67 
42 

68 

48 

66 
47 

57 
36 

60 

27 

68 

34 

76 
34 

71 
37 

60 

43 

73 
41 

61.5 
36.7 

mount  pleasant 

MAX 

Mm 

60 
35 

56 
33 

52 

36 

53 

27 

60 
27 

49 
39 

52 

29 

61 
33 

47 
23 

46 
24 

44 
24 

51 
25 

57 
26 

59 

27 

57 
41 

44 

40 

60 
42 

63 

48 

74 
39 

82 

43 

70 

39 

72 
42 

69 

46 

64 

48 

50 
34 

57 
30 

58 
34 

67 
37 

76 
52 

63 

42 

48 
40 

58.6 
33.7 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

60 
34 

58 
34 

50 
37 

52 

28 

57 
26 

46 
38 

50 
33 

60 
33 

42 
21 

44 
23 

43 
21 

50 

24 

56 

27 

53 

29 

56 
40 

42 
38 

59 

41 

60 
47 

72 
50 

80 
50 

76 

48 

73 
46 

71 
49 

66 
47 

49 
34 

56 
29 

69 
34 

67 
46 

75 
54 

63 

40 

50 

40 

56.3 
36.9 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

66 

41 

55 

40 

50 
39 

49 
28 

56 
34 

50 

43 

56 
33 

61 
40 

54 
25 

52 
2» 

52 

28 

5  5 

33 

63 
33 

64 

44 

49 

40 

46 
40 

50 
46 

53 
48 

75 
41 

81 
53 

74 

50 

73 

47 

64 
53 

70 
49 

57 
40 

61 
31 

64 

37 

73 
42 

77 
52 

78 
41 

52 

44 

60.6 
40.2 

NEWTON 

MAX 

MIN 

69 
44 

67 
42 

65 
42 

45 
29 

61 
29 

62 

43 

56 
29 

60 
34 

64 
29 

55 

28 

57 
31 

59 

»o 

63 
36 

70 
36 

60 
44 

48 
41 

51 
41 

56 
49 

74 
40 

81 

40 

78 
49 

78 
44 

70 
45 

72 
46 

66 
42 

62 

30 

65 
33 

74 
33 

75 
42 

80 
53 

78 

44 

65.3 
36.7 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

63 

41 

63 
39 

47 

35 

50 
31 

57 
37 

46 
60 

56 
35 

61 

41 

48 
24 

48 
24 

47 
26 

50 
30 

62 
32 

61 
37 

56 

40 

45 
39 

56 

40 

57 
45 

72 
51 

60 
52 

70 
48 

72 
48 

66 
53 

70 
48 

52 

37 

57 
38 

61 
37 

70 
46 

74 
54 

74 
51 

53 
43 

59.5 
40.1 

POYNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

61 
42 

56 

39 

50 
37 

58 
32 

50 
42 

55 
41 

63 
35 

57 
40 

47 
24 

46 
30 

50 
27 

61 

37 

61 
35 

57 
44 

44 

42 

57 
41 

56 

45 

73 

50 

60 
52 

75 
53 

72 

49 

67 
51 

70 
55 

66 

47 

57 
37 

61 
33 

71 

43 

75 
51 

72 
53 

68 
46 

73 
44 

61.7 

42.0 

S*»  R«l*r«ac«  Notci  Following  Station  Ind»: 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH 


Station 

D.iy 

oi  Month 

■ 
01 

> 

< 

'1 

2  I 

3 

«l 

5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10  | 

11  1 

12 

13  1 

14  | 

IS 

16  1 

17 

18 

19  1 

20  j 

21 

22  1 

23  I 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

11 

ROCKLAND  1  N 

MAX 

MIN 

64 
39 

60 
37 

49 
40 

60 
27 

56 
36 

57 

44 

62 

30 

61 
49 

5? 
28 

55 

26 

55 

27 

63 

41 

66 
28 

63 

41 

58 
43 

49 

41 

53 

47 

74 
50 

61 
37 

78 
53 

73 

-4 

72 
43 

71 
60 

71 

45 

60 
39 

64 
26 

72 
31 

76 
42 

82 

47 

73 
53 

77 
41 

64.9 

40.0 

RUSK 

MAX 

MIN 

63 
39 

60 
39 

50 
36 

49 
34 

56 
36 

47 
39 

54 
36 

62 
41 

46 
23 

47 
26 

48 
26 

50 
30 

60 
33 

60 
39 

55 
40 

43 
37 

49 
39 

54 

45 

72 
48 

80 
53 

?o 

48 

71 
52 

62 
55 

60 
47 

53 

37 

55 

36 

61 
37 

70 
47 

74 
52 

73 
50 

51 
4? 

58.6 

40.1 

SAM  RAYBURN  DAM 

MAX 

MIN 

64 
45 

60 

41 

56 

41 

46 
28 

57 
32 

57 
43 

54 
35 

60 

41 

57 

30 

51 
32 

53 
34 

51 
37 

61 
34 

62 

41 

60 
43 

47 
42 

50 
42 

53 
48 

68 
40 

80 
51 

7? 
40 

72 

46 

69 
54 

70 
48 

39 
44 

59 
31 

61 
35 

70 
46 

75 
52 

61 
59 

60 
45 

61.4 
41.6 

SIMMS  2  NNH 

MAX 
MIN 

59 

31 

54 
31 

51 
37 

56 

27 

55 

37 

47 
36 

59 

27 

54 
36 

46 

2? 

45 
24 

51 

20 

57 
37 

56 
27 

58 
35 

53 
36 

59 
39 

64 
41 

75 

50 

81 
42 

79 
51 

60 
40 

68 
42 

61 
54 

59 

46 

58 
34 

56 
30 

65 
34 

76 
41 

74 
47 

48 
39 

50 
41 

59.7 
36.7 

SPURGER  DAM  B 

MAX 

MIN 

66 

43 

61 
41 

56 
39 

46 
29 

60 

34 

51 
45 

55 

36 

59 

41 

64 
10 

53 
31 

55 

33 

53 
36 

63 
39 

65 
42 

50 
43 

47 
40 

50 
40 

54 

46 

74 
46 

79 
57 

76 

4B 

76 

48 

66 
46 

72 

49 

64 
41 

60 
33 

64 

38 

72 

45 

75 
49 

81 
53 

75 
45 

63.1 

41.7 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

60 
35 

59 
35 

43 

35 

52 

30 

53 
30 

46 
39 

52 
35 

52 
35 

42 
22 

45 
22 

43 
24 

SO 

24 

57 
30 

58 
30 

52 

40 

42 
38 

62 

40 

56 
47 

73 
46 

81 
48 

60 

40 

71 
40 

66 
S7 

67 

46 

49 
33 

56 
31 

50 
31 

68 
42 

75 
53 

61 
41 

45 
41 

37.0 
36.9 

TEXARKANA 

MAX 

MIN 

62 
39 

52 
36 

47 
33 

49 
29 

49 
38 

49 
37 

46 

30 

57 
40 

45 
23 

46 
23 

44 
23 

40 
20 

54 
30 

55 

37 

54 

40 

45 
38 

58 
43 

63 
50 

71 
43 

80 

47 

72 
40 

68 
43 

67 
53 

66 
45 

49 
31 

56 

34 

60 
36 

64 
40 

74 
34 

60 
38 

45 

40 

56.6 
37.5 

TYLER  5  NE 

MAX 
MIN 

62 
39 

61 
36 

45 
37 

52 
27 

57 
34 

4? 

40 

53 
29 

62 

40 

45 
23 

47 
27 

47 
23 

51 
31 

58 
27 

60 
38 

58 

40 

44 
40 

57 
42 

S3 

47 

73 
44 

81 
52 

70 

41 

71 
42 

66 
51 

60 
48 

54 
36 

57 
28 

60 
35 

70 
41 

76 
55 

71 
44 

47 

42 

58.8 

38.0 

WARREN 

MAX 

MIN 

65 

42 

62 
41 

53 
39 

60 
28 

58 
37 

58 
45 

61 
34 

64 
50 

54 
28 

53 

28 

55 

32 

63 
40 

67 
35 

65 
44 

53 
44 

58 
42 

56 

46 

73 
40 

81 
38 

78 
55 

76 

40 

74 
45 

74 
60 

73 

47 

63 
41 

66 
29 

74 

32 

76 
38 

81 
45 

79 
53 

78 

44 

66.5 

41.3 

HILLS  POINT 

•     *     * 

MAX 

MIN 

61 
37 

63 
37 

44 
34 

53 

30 

59 
38 

45 

55 
34 

62 
34 

43 
23 

46 
23 

46 
25 

48 

30 

57 
33 

58 

34 

57 
4  0 

44 
39 

62 
40 

52 

4  6 

72 
47 

81 
47 

66 

46 

73 
47 

66 
48 

68 

46 

31 
33 

56 
33 

61 
33 

70 
40 

76 
52 

65 

43 

47 
43 

58.5 

37.8 

TRANS  PECOS         OJ 

ALPINE 

MAX 

MIN 

70 
45 

57 

41 

51 
26 

48 
29 

57 
24 

63 
31 

66 

41 

52 
23 

54 
24 

49 
26 

59 
13 

60 
28 

67 
26 

68 

40 

24 

36 
26 

62 
22 

78 

38 

82 

42 

56 
36 

66 
36 

75 
49 

71 
40 

57 
36 

58 
21 

69 
30 

70 

3  0 

79 
41 

82 

38 

76 
36 

81 
48 

64.0 
32.6 

BAKERSFIELD 

MAX 

Mm 

64 
48 

70 
43 

64 
36 

50 
32 

48 
32 

64 
30 

68 
40 

72 
29 

5  0 
27 

59 

31 

54 
32 

44 

2» 

65 
35 

65 

45 

60 
31 

37 
31 

48 
30 

60 
35 

80 
42 

85 
45 

63 
45 

69 
52 

70 
47 

77 

44 

60 
29 

56 
43 

70 

44 

73 
50 

83 

34 

61 

47 

71 

40 

64.1 
38.9 

BALMORHEA 

MAX 

MIN 

78 
37 

70 
33 

53 

30 

53 

28 

60 
30 

70 
40 

64 
29 

50 
25 

58 
25 

49 
IB 

53 
23 

65 
30 

67 
35 

69 
26 

34 
28 

38 
30 

65 
32 

83 
48 

85 

42 

50 
40 

72 

42 

73 
46 

77 

42 

60 
27 

60 
29 

73 
38 

75 
42 

83 
48 

83 
39 

72 

30 

65.0 
34.0 

CANDELARIA 

MAX 
MIN 

78 

40 

72 

45 

61 
29 

65 

41 

64 
32 

72 
26 

69 
24 

62 

30 

65 
29 

63 
38 

65 
25 

60 

30 

78 
31 

74 
33 

67 
33 

52 

30 

71 
23 

85 
20 

68 
34 

65 

45 

75 
41 

62 

57 

82 

48 

78 

50 

73 
30 

78 
32 

82 
39 

88 
34 

91 
36 

90 

47 

02 

60 

74.8 
36.5 

CHISOS  BASIN 

MAX 

Mm 

57 

45 

66 
39 

53 

26 

50 
28 

59 
32 

54 
35 

59 

37 

68 
30 

54 
31 

56 
34 

49 
24 

56 
25 

56 
33 

62 

47 

64 
31 

47 
20 

42 
23 

56 
20 

72 
47 

76 
45 

59 

42 

65 

45 

72 
38 

68 
40 

62 
31 

56 
33 

63 

39 

66 
44 

78 
50 

77 
53 

75 
56 

61.3 
36.5 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

MAX 

Mm 

72 
24 

59 

30 

53 
20 

45 
26 

53 

15 

64 
20 

53 
20 

53 

30 

60 
13 

46 
23 

59 
18 

62 

21 

70 
17 

62 
22 

42 

27 

46 
23 

69 
16 

79 

24 

60 
32 

68 
35 

75 

35 

65 
33 

71 
36 

64 
31 

63 
21 

74 
20 

77 

26 

62 
28 

80 
33 

87 
29 

90 

40 

63.4 
23.5 

CRANE 

MAX 

Mm 

66 
32 

57 
24 

50 
28 

40 
26 

45 
23 

60 
32 

64 
38 

60 

32 

62 
34 

78 
40 

79 
42 

60 

43 

68 
51 

76 
46 

70 

45 

60 
33 

67 
35 

79 
33 

70 
34 

67 

44 

DRYDEN 

MAX 

Mm 

65 
47 

69 
39 

60 
36 

55 

33 

51 
34 

6? 

36 

70 
38 

80 
36 

59 

2? 

56 
35 

51 
35 

41 
32 

70 
31 

64 

41 

64 

37 

48 
34 

47 
28 

65 
33 

86 
37 

90 
51 

66 
44 

71 
51 

72 
50 

82 
51 

68 
34 

62 
34 

70 
37 

73 
39 

82 
44 

63 
52 

7  6 
52 

67.0 
39.0 

EL  PASO  we  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
40 

60 

37 

58 
29 

57 
30 

53 

23 

63 
36 

51 

34 

54 
34 

63 

23 

54 
32 

56 
25 

50 
32 

67 
24 

57 
36 

30 
30 

54 
27 

68 
28 

76 

3? 

76 
51 

64 
45 

75 
42 

64 
44 

69 
41 

61 

38 

60 
30 

70 
29 

72 
32 

78 
34 

80 
36 

83 
39 

67 

45 

64.5 
34.2 

FABENS 

MAX 

Mm 

69 
34 

72 
36 

60 
26 

59 

33 

61 
23 

54 

30 

64 
35 

52 
31 

54 
23 

68 
31 

54 
23 

59 
27 

59 
23 

71 
29 

58 
31 

39 

31 

53 
23 

70 
33 

77 
38 

78 
42 

66 
42 

76 

43 

64 

34 

71 

31 

61 

31 

65 
30 

70 

33 

76 
32 

60 
35 

84 
3T 

8  6 

46 

65.6 
32.3 

FORT  HANCOCK 

MAX 

Mm 

75 
35 

70 
37 

62 
25 

64 
35 

57 
22 

67 
29 

65 
34 

57 
38 

66 
20 

60 
31 

61 
29 

62 
29 

73 
20 

69 
30 

54 
31 

51 
30 

71 
24 

8  0 
26 

81 
31 

77 
40 

77 
42 

75 

45 

73 

44 

73 
34 

68 
31 

76 
26 

78 

31 

31 

68 

02 

48 

69.7 
32.0 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

Mm 

62 

42 

76 
40 

60 
35 

52 

31 

46 
32 

61 

30 

69 

31 

67 
28 

60 

26 

53 

29 

50 
30 

43 
31 

6B 
32 

69 
27 

27 

42 
33 

59 
34 

82 
46 

84 
43 

38 

68 
40 

72 
40 

71 
39 

50 
2e 

58 

30 

73 
31 

72 
32 

83 
39 

83 
41 

74 
44 

73 
46 

65.2 

34.7 

GRANDFALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

63 

40 

76 
45 

62 
37 

51 
31 

50 
31 

60 
25 

53 

27 

48 
27 

46 
20 

63 

22 

65 

29 

70 

31 

38 
31 

43 
33 

60 
32 

83 
32 

84 
36 

63 
40 

70 
40 

78 
47 

78 
,5 

61 

26 

61 
28 

73 
34 

74 
34 

64 
41 

80 

41 

67 
46 

64.5 

34.0 

KENT 

MAX 

Mm 

69 
32 

70 
40 

5" 
26 

51 
21 

51 
20 

56 
26 

61 
35 

56 
26 

56 
21 

50 
21 

45 
16 

50 
16 

60 
16 

65 

16 

66 
15 

30 
1* 

33 

11 

60 

76 

73 

55 

66 

75 

69 

60 

30 

61 

70 

75 

60 

80 

69 

61.5 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

Mm 

64 
42 

71 
34 

62 
27 

60 
26 

63 

27 

54 
25 

62 
28 

50 
34 

54 
28 

64 
27 

57 
29 

56 
26 

60 
28 

62 
28 

58 
26 

42 
28 

60 
28 

74 
28 

80 
38 

60 
42 

70 

40 

64 
40 

70 
40 

65 

30 

66 
31 

71 
34 

74 

34 

75 

36 

80 
40 

84 
42 

66 

44 

65.7 
32.6 

MARATHON 

MAX 

Mm 

58 
41 

69 
32 

59 

26 

51 
26 

45 
24 

58 
30 

64 
22 

69 

16 

62 

27 

63 
32 

60 
26 

60 
25 

60 
34 

82 

40 

61 
36 

65 

45 

74 
41 

59 

25 

58 
26 

68 
32 

70 
32 

80 
35 

84 
49 

72 
47 

63.8 
32.1 

MARFA  NO  2 

MAX 

Mm 

70 
29 

69 
31 

55 

20 

54 
19 

54 

25 

61 
24 

62 

14 

53 

23 

56 
ie 

56 
24 

59 

11 

59 

25 

68 
20 

69 
22 

66 
24 

51 

17 

60 

16 

73 
21 

78 
26 

74 
31 

76 

35 

77 
43 

74 
32 

70 

32 

60 
22 

69 
20 

72 

77 
31 

61 
27 

82 
36 

83 
49 

66.8 
25.6 

MENTONE  2  NNE 

MAX 

Mm 

MONAHANS 

MAX 

Mm 

75 
45 

63 

44 

51 
35 

50 
31 

59 
35 

67 
27 

62 
36 

54 

30 

52 
24 

48 
28 

47 
24 

63 
20 

65 
32 

71 
42 

40 
20 

41 
32 

60 
32 

81 

33 

84 
36 

73 
43 

7  0 
43 

79 
52 

77 
46 

72 
43 

59 
32 

72 
36 

74 

36 

83 
43 

76 
42 

69 
43 

82 

50 

65.4 
36.3 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

61 
33 

52 
29 

48 

17 

49 
22 

50 
22 

56 
27 

48 
36 

46 
17 

53 
24 

46 
22 

52 

15 

51 
28 

61 
35 

15 

28 

17 

57 
23 

67 
42 

70 
51 

65 
32 

59 
29 

55 

22 

62 
32 

66 

40 

68 

44 

73 
50 

73 
44 

74 
47 

37.4 
30.2 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

MIN 

62 

43 

70 
44 

63 

30 

53 

30 

60 

30 

62 

41 

67 
45 

76 
36 

59 
34 

59 
32 

51 
28 

51 
28 

64 
32 

67 
39 

70 
35 

53 

27 

51 
32 

64 
37 

61 
47 

85 
52 

64 
43 

70 

46 

80 

46 

73 

46 

67 
33 

61 
36 

60 

39 

78 

45 

81 
50 

83 

48 

78 
56 

67.0 
39.1 

PECOS 

MAX 

Mm 

67 
33 

79 

30 

65 
35 

53 
31 

50 
30 

68 
28 

69 

27 

54 
28 

60 
27 

55 

27 

59 
25 

53 

19 

68 
23 

69 
28 

72 
20 

39 
32 

41 
23 

70 
22 

83 
35 

88 
35 

68 

36 

73 
45 

83 

43 

82 
37 

64 
27 

62 
24 

75 
32 

78 
33 

75 
35 

80 
3T 

70 
39 

67.0 
31.0 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

81 
46 

69 
48 

65 
31 

70 
38 

68 
35 

73 
36 

77 
31 

65 
33 

68 
40 

63 

41 

66 
33 

71 
30 

78 
33 

80 

43 

52 

37 

55 

26 

70 
29 

88 

31 

90 
37 

78 
45 

70 
51 

86 
55 

83 

47 

77 
50 

68 
41 

80 
37 

83 
41 

90 
43 

93 

41 

94 
57 

97 

76.1 
40.1 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

76 
35 

66 

42 

49 

31 

47 
30 

56 
29 

67 
2  8 

57 
34 

51 
31 

52 
23 

49 
28 

49 
21 

63 
22 

63 
27 

65 
29 

34 
29 

41 
30 

61 
25 

80 
32 

83 

43 

74 
44 

7  0 
40 

76 
45 

76 
46 

72 

44 

58 
29 

69 

30 

73 

35 

79 
36 

76 
37 

68 

43 

82 

50 

63.9 
33.9 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

66 
32 

65 
30 

60 
24 

52 
28 

40 
21 

52 
21 

63 
32 

45 
28 

55 

22 

54 
26 

42 
20 

58 
20 

60 
24 

64 
30 

25 

45 
27 

44 
25 

63 

3  0 

77 
42 

79 
43 

59 
44 

61 
33 

63 
36 

72 

3  8 

56 
33 

59 
28 

6» 
37 

72 

32 

76 
42 

75 
46 

81 
35 

61.0 
30.8 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

62 

45 

67 
38 

67 

33 

31 

31 

67 

31 

69 
32 

77 
33 

55 

2  = 

53 
33 

53 

32 

53 
23 

69 
24 

69 

41 

63 

33 

33 

44 
30 

63 
30 

84 
36 

89 

46 

64 
49 

68 
50 

73 
48 

8  0 
47 

64 
31 

59 

37 

68 

35 

70 
38 

80 
42 

81 
50 

74 

52 

67.3 
36.9 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

68 
53 

66 
39 

60 
38 

52 
32 

64 
36 

71 
27 

73 
42 

64 
32 

56 

2  8 

54 
33 

48 
33 

65 
21 

65 
26 

65 

49 

62 

35 

45 
34 

60 

30 

62 
28 

89 
36 

84 
48 

69 

40 

68 
57 

79 

49 

79 
49 

60 
30 

68 
38 

72 
37 

81 
51 

81 
51 

76 
47 

77 
54 

67.9 
38.8 

See  Reference  Note*  Following  Station  lode: 
-     78     - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
MARCH 

1969 

Station 

Day  of  Month 

0) 
01 
M 
0) 

1  | 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SIERRA  BLANC  a 

MAX 

M1N 

68 

34 

66 
35 

53 
22 

50 
18 

62 
2' 

60 
35 

50 
35 

58 
17 

54 
23 

54 
18 

57 
29 

68 
18 

66 
24 

51 
26 

45 
24 

63 

17 

75 
29 

75 
33 

71 
40 

70 
38 

67 

40 

68 
39 

6  5 
41 

61 
23 

69 
23 

72 

27 

75 
30 

79 
30 

82 
33 

67 
34 

64.7 
28.9 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

58 
26 

53 
27 

55 

28 

65 
31 

53 

38 

56 

31 

56 

27 

48 
26 

60 
21 

61 
33 

70 
28 

67 
32 

36 
27 

45 
30 

65 
23 

78 
34 

60 
38 

59 

43 

73 
39 

71 
47 

62 

40 

63 
32 

74 
34 

75 
35 

81 
38 

86 
38 

80 

41 

86 
46 

64.9 
33.3 

WINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

74 

59 
39 

50 

34 

48 
30 

57 
30 

67 
27 

59 
35 

49 
28 

52 
24 

46 
26 

48 
22 

62 

20 

64 
32 

68 
31 

33 
28 

39 
30 

60 
26 

79 

31 

82 

40 

62 
42 

68 

43 

76 

51 

76 
45 

58 
41 

58 
30 

70 
39 

73 

34 

81 
42 

71 
37 

70 
42 

82 
48 

62.6 
34.5 

YSLETA 

»     •     * 

MAX 

Mm 

70 
35 

72 
37 

67 
25 

60 

29 

59 
22 

53 

32 

64 
33 

51 
33 

56 

23 

66 

24 

58 
34 

70 
26 

70 
24 

58 
32 

42 
27 

55 

24 

70 
34 

78 
39 

81 
44 

65 
40 

78 
42 

62 

41 

71 

43 

63 

30 

65 

30 

72 
34 

76 
33 

79 
39 

83 
41 

88 
46 

66.7 
33.2 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

MAX 

Mm 

69 
50 

68 
50 

72 
41 

56 
33 

53 
35 

70 

41 

73 
45 

80 

43 

60 
36 

58 
34 

49 
35 

41 
31 

71 
33 

66 
45 

63 
43 

55 

39 

53 
33 

62 

38 

82 

44 

90 
53 

72 
50 

72 
57 

67 
54 

83 

54 

70 
40 

64 
43 

70 
44 

74 
50 

82 
56 

87 
60 

84 
57 

68.2 
44.2 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

Mm 

63 
36 

65 

41 

60 
28 

47 
28 

50 
29 

59 
32 

64 
36 

69 
28 

59 

22 

53 
26 

42 
26 

40 
27 

61 
29 

68 
28 

36 
31 

38 

30 

56 
34 

77 
42 

83 
42 

61 
40 

68 
46 

64 
45 

73 

45 

57 
35 

56 
31 

66 
38 

72 
43 

80 
50 

74 
43 

74 

43 

61.2 
33.2 

BLANCO 

MAX 

Mm 

63 
43 

63 

37 

53 
36 

47 
28 

55 

29 

59 
39 

70 
40 

70 
42 

5  = 
27 

51 
28 

42 
31 

44 
27 

68 
27 

63 
32 

55 

46 

47 
38 

44 
38 

55 
39 

79 
43 

83 

49 

68 
49 

72 
53 

63 
52 

75 

46 

63 
36 

59 
32 

67 
34 

73 
47 

75 
51 

78 
53 

79 
48 

62.6 
39.4 

BOERNE 

MAX 

Mm 

64 
39 

72 
39 

59 

38 

50 
27 

54 
26 

61 

36 

71 
37 

71 
42 

5? 
28 

53 

24 

43 
28 

49 
26 

70 
24 

65 
29 

56 
49 

49 
39 

48 
40 

61 
40 

81 
40 

83 
48 

68 
50 

69 
53 

64 
52 

72 
49 

60 
38 

61 
32 

66 
33 

72 
35 

75 
52 

60 
60 

76 
47 

64.5 
38.7 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

71 
43 

75 
40 

75 

40 

63 
35 

55 
33 

69 
35 

72 
37 

61 
45 

63 

34 

59 
35 

58 

36 

45 
28 

70 
32 

69 

45 

62 

46 

62 

46 

57 
33 

58 
33 

63 
36 

92 

53 

73 
47 

71 
49 

66 
55 

82 

48 

70 
31 

65 

40 

71 

44 

77 
49 

77 
49 

89 
53 

84 
53 

69.8 
41.4 

BRADY  2  SW 

MAX 

Mm 

BURNET 

MAX 

Mm 

64 
45 

60 
35 

53 

38 

53 

29 

54 
41 

64 
41 

68 
43 

68 

38 

51 
25 

46 
30 

43 
34 

65 

28 

64 
29 

60 

48 

53 
43 

43 
38 

53 
41 

77 

40 

87 
38 

83 
50 

70 

46 

68 
50 

72 
54 

72 
48 

59 

37 

65 
29 

73 

39 

76 
49 

77 
59 

78 
51 

75 
47 

64.5 
40.7 

CAMP  WOOD 

MAX 

Mm 

67 
46 

71 
47 

65 

39 

55 

26 

67 
45 

70 

30 

77 
36 

74 
36 

65 
32 

50 
30 

46 
34 

70 

24 

65 
29 

65 

43 

65 
46 

52 

40 

55 

37 

81 
29 

90 
36 

87 
45 

68 
48 

64 
56 

78 
50 

73 
46 

63 
35 

67 
35 

73 
35 

79 
51 

85 
55 

80 
62 

79 
51 

69.2 

40.5 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

65 
50 

70 
47 

63 
3B 

55 

32 

68 
45 

75 

28 

76 

57 

73 
38 

57 

30 

52 

34 

46 
33 

68 
22 

76 
39 

61 
51 

53 

40 

48 
37 

49 
27 

80 
35 

89 
50 

64 
52 

76 
51 

73 
50 

79 
53 

79 

44 

62 
33 

67 

42 

71 

44 

78 
51 

83 
56 

80 
53 

76 
55 

69.0 
42.5 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

60 
35 

67 
42 

63 
33 

47 
28 

51 
30 

60 
27 

64 
29 

68 
26 

48 
18 

48 
1' 

44 
21 

43 
23 

60 
24 

65 
29 

67 
33 

33 

31 

39 
32 

57 

30 

78 
31 

83 

41 

63 

37 

70 
38 

66 

45 

72 
43 

57 
28 

56 
29 

66 
32 

71 
35 

80 

49 

67 
43 

64 

44 

60.6 
32.4 

DEL  RIO  WS  AP 

MAX 

Mm 

68 
51 

73 
50 

57 
42 

53 

35 

70 
45 

73 
39 

81 
47 

61 

44 

58 
37 

49 
33 

45 
36 

71 
29 

67 
37 

63 
54 

60 
44 

53 

39 

62 
33 

83 
35 

90 
50 

73 
55 

72 
50 

66 
56 

85 
55 

70 
52 

64 
39 

70 

43 

74 
44 

80 
52 

87 
57 

83 
66 

79 
58 

69.0 
45.5 

EOEN  1 

MAX 

Mm 

50 
27 

63 

40 

65 

30 

75 
41 

72 
29 

46 
21 

49 
28 

42 
30 

62 
31 

63 

24 

60 
47 

53 

37 

37 
36 

57 
36 

77 

34 

87 
50 

83 

47 

68 
37 

67 

54 

72 
47 

70 

47 

53 

30 

67 
29 

73 
42 

80 
50 

78 
57 

61 
46 

78 

47 

64.6 
38.3 

ELDORADO  11  NW 

MAX 

Mm 

64 

37 

64 

44 

62 
33 

49 
25 

52 

30 

61 

28 

65 
31 

74 
28 

49 
20 

53 

23 

44 
27 

38 
26 

62 
27 

64 
26 

62 
38 

38 

32 

40 
32 

55 
31 

78 
33 

88 

44 

68 
44 

60 

44 

71 

44 

58 
29 

56 
30 

65 
35 

72 
41 

78 
51 

66 
42 

66 
44 

60.7 
34.1 

FRE0ERICK5BURS 

MAX 

Mm 

64 
46 

65 

40 

61 
35 

54 
28 

59 

37 

68 
38 

70 
43 

65 
36 

52 
26 

44 
29 

44 
34 

66 
29 

63 
32 

55 

51 

54 
42 

44 
37 

51 
39 

79 
40 

84 
43 

78 
52 

69 

48 

63 
53 

73 
51 

69 
46 

57 
35 

65 
32 

71 
40 

72 
38 

79 
52 

70 
46 

75 
50 

64.0 
40.4 

JOHNSON  CITY 

MAX 

min 

65 
43 

64 
39 

56 
37 

48 
27 

56 
30 

59 
36 

69 

43 

71 
40 

55 

27 

51 
25 

44 
33 

45 
27 

67 
28 

63 
37 

56 
45 

47 
39 

45 
39 

55 

40 

79 
67 

86 
49 

69 
46 

70 
51 

71 
51 

75 

50 

63 
37 

59 
30 

67 
43 

73 
53 

76 
58 

78 
54 

76 
48 

63.2 
40.4 

JUNO 

MAX 

Mm 

67 
40 

68 
53 

71 

38 

56 
32 

55 

40 

69 
28 

72 
33 

78 
36 

59 
30 

60 
35 

52 
35 

40 
25 

69 

27 

66 
35 

62 
40 

45 
37 

47 
29 

59 
27 

82 
34 

91 
42 

70 
47 

70 
45 

65 

49 

81 

50 

65 

37 

63 
37 

68 
44 

75 
45 

81 
53 

86 

51 

82 

57 

66.9 
39.1 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

66 
40 

63 

40 

69 
32 

56 
23 

56 
33 

65 
32 

72 
40 

68 
35 

55 
27 

56 
28 

53 
34 

49 
25 

65 
27 

65 
38 

54 
46 

55 

38 

45 
39 

55 
34 

80 
42 

90 
47 

68 
44 

68 
50 

62 
51 

78 
42 

65 
30 

70 
29 

65 
32 

72 
42 

77 
55 

79 
59 

75 
49 

65.0 
36.2 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

64 

34 

64 
38 

50 
36 

44 
28 

52 
28 

53 
41 

63 
39 

68 

37 

51 
25 

48 
23 

43 
29 

42 
27 

64 
29 

60 
29 

52 
43 

45 
36 

46 
38 

52 

41 

78 
42 

86 
50 

67 
40 

70 
42 

68 
53 

73 
47 

60 

37 

58 
29 

67 
32 

75 
45 

79 

54 

78 

51 

68 
46 

61.0 
37.8 

LANGTRY 

MAX 

Mm 

6B 
53 

70 
43 

74 
41 

57 
36 

54 
37 

70 
35 

74 
42 

78 
42 

60 
32 

58 
34 

53 
38 

42 
27 

72 
33 

65 

44 

65 
41 

53 

39 

53 
29 

64 
33 

85 
39 

94 
51 

77 

50 

73 
52 

73 
54 

65 
56 

71 
38 

65 

47 

72 
46 

75 
51 

82 
56 

85 
55 

84 
57 

69.4 
42.9 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

64 
45 

71 
43 

68 
38 

63 

28 

66 

44 

70 
32 

73 
34 

72 
40 

66 
30 

56 
31 

50 
33 

70 

2* 

68 
31 

62 

50 

58 
45 

55 

39 

58 

40 

81 
29 

87 
37 

66 
45 

68 
49 

66 
60 

77 
50 

76 

51 

64 

34 

66 
32 

71 
34 

76 
49 

83 

81 
61 

78 
48 

69.4 
40.2 

LLANO 

MAX 

Mm 

64 
36 

65 
40 

56 
36 

48 
28 

54 
32 

5B 
38 

69 
40 

73 
36 

53 
24 

53 

27 

44 
34 

45 
25 

66 
26 

62 
32 

54 
43 

54 

39 

44 
38 

56 
38 

79 
36 

89 
41 

68 
41 

70 
46 

66 

51 

76 

47 

63 

37 

60 

29 

69 
34 

74 
40 

79 
59 

79 

51 

63 
50 

63.1 

37.6 

MASON 

MAX 

Mm 

64 
35 

69 
36 

50 
24 

55 

33 

62 

30 

68 
34 

73 
35 

5? 
22 

50 
25 

42 
32 

44 
23 

65 
23 

64 
34 

54 
43 

44 
39 

42 
38 

53 
35 

78 
38 

90 
50 

6» 
39 

68 
50 

65 

51 

74 
46 

62 

37 

58 
28 

68 
34 

74 
45 

80 
50 

65 
50 

62.1 
36.5 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

58 
38 

55 
34 

54 
36 

49 
32 

61 
34 

67 
37 

66 

46 

64 

44 

65 
42 

55 

26 

42 
29 

63 
25 

65 
34 

68 

48 

59 
32 

41 
33 

59 
38 

80 
46 

85 
42 

75 
46 

68 
44 

69 
46 

73 
46 

76 
45 

58 
35 

70 
40 

74 
41 

64 
50 

80 
52 

70 
45 

78 
52 

65.5 
39.9 

MEDINA 

MAX 

Mm 

66 
44 

63 
40 

70 

38 

56 
23 

55 

29 

65 
35 

70 
34 

73 
41 

5" 
28 

58 
26 

43 
35 

44 
25 

67 
28 

66 
34 

57 
46 

50 
39 

50 
40 

59 
35 

81 
34 

66 
42 

68 

46 

66 
55 

65 

50 

71 

46 

66 
37 

61 
32 

66 

33 

73 
45 

77 
54 

81 
59 

76 

47 

64.6 
36.8 

MENARD 

MAX 

Mm 

66 
43 

68 

43 

61 
34 

52 
22 

66 

39 

68 
27 

77 
42 

69 
31 

50 

44 
25 

40 
32 

64 
26 

65 

21 

60 

47 

53 
38 

42 
35 

52 
36 

B0 

30 

89 
35 

82 
46 

68 
38 

65 
54 

74 
47 

70 
44 

58 
32 

67 
25 

74 

29 

80 
49 

79 

54 

64 
44 

79 

54 

65.4 
36.9 

MERTZON 

MAX 

Mm 

61 
38 

65 
46 

64 

3". 

47 
26 

51 
29 

63 
29 

65 
35 

73 
28 

49 
21 

50 
24 

42 
23 

40 
29 

61 
23 

66 
30 

63 

37 

38 
33 

41 
34 

57 
31 

78 
42 

84 
43 

61 
35 

68 
42 

63 

47 

73 
45 

57 
32 

56 
28 

66 
40 

71 
45 

79 
51 

68 

44 

62 
44 

60.7 
33.2 

OZONA 

MAX 

Mm 

67 

39 

60 
44 

63 
35 

52 

29 

50 
32 

62 
29 

67 
35 

73 
29 

52 
25 

56 
29 

48 
31 

37 
29 

63 
23 

65 

34 

62 

35 

39 
33 

42 
33 

56 
32 

80 
40 

87 
44 

65 
39 

70 
45 

63 

48 

76 
45 

60 
31 

59 

32 

66 

37 

73 
44 

79 
51 

82 
45 

72 

48 

62.8 
36.4 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

67 
45 

68 
40 

65 

31 

55 

26 

61 
37 

69 
34 

76 
40 

71 
28 

49 
19 

44 
28 

43 
26 

61 
25 

64 
22 

63 

45 

52 
37 

43 
34 

56 
36 

79 

31 

87 
38 

83 

40 

70 

34 

67 
54 

74 
50 

70 

45 

57 
29 

68 
30 

73 

35 

82 

40 

80 

46 

65 

48 

80 

48 

63.9 
36.2 

PANDALE 

MAX 

Mm 

67 
38 

70 
39 

60 

40 

55 
35 

54 
35 

69 

29 

73 
36 

80 
37 

50 
34 

58 

33 

J4 
37 

40 
24 

70 
30 

67 

40 

63 
39 

50 
39 

50 
28 

62 

28 

34 

35 

34 

72 
37 

67 
50 

62 
54 

70 
35 

63 
40 

70 

42 

75 
45 

80 
53 

86 
53 

82 
55 

65.7 
38.3 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

65 
36 

69 
37 

65 
27 

66 
28 

65 
29 

67 
22 

72 
32 

71 
37 

66 
25 

64 
26 

60 
26 

66 
24 

64 
29 

63 

40 

61 
42 

48 

36 

53 

38 

79 
26 

67 
33 

86 
43 

66 
43 

64 
40 

74 
44 

74 

45 

64 
34 

64 
30 

70 
35 

75 
56 

80 
56 

85 
60 

77 
56 

68.7 
36.6 

RANKIN 

MAX 

M1H 

67 
47 

62 

41 

50 
33 

48 
32 

59 
32 

67 
33 

63 
45 

54 
27 

40 
22 

43 
25 

44 
30 

60 
27 

65 
33 

70 
48 

55 
32 

39 
32 

58 
33 

79 
36 

84 
46 

74 
43 

69 
41 

68 
50 

74 
42 

65 

43 

58 
30 

68 
37 

73 

43 

82 
49 

75 
53 

66 

44 

77 

50 

63.1 

38.1 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

59 
35 

68 
40 

51 

35 

44 
30 

49 
33 

51 

30 

66 
30 

72 
25 

46 
19 

47 
19 

42 
22 

40 

26 

49 
22 

58 
22 

46 
36 

40 
34 

42 

34 

59 

30 

60 
30 

84 
43 

61 
3) 

74 
35 

65 
52 

75 
42 

56 
33 

62 
30 

67 
30 

75 
40 

82 

49 

56 

40 

58 
40 

58.8 
33.0 

R0CKSPRIN6S 

MAX 

Mm 

73 
47 

71 
46 

63 
35 

55 
28 

68 
42 

69 
35 

73 
45 

66 
34 

50 
26 

50 
30 

38 
30 

28 

65 
33 

58 

45 

52 

38 

45 
34 

51 
33 

80 
36 

87 
49 

60 

43 

68 
44 

62 

45 

74 
47 

59 
32 

64 
35 

70 
40 

76 

5  0 

83 
54 

76 
50 

76 
51 

76 
52 

63.9 

40.0 

»  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH 


Stallon 

Day 

of  Month 

V 

01 

1 

2  1 

3 

4 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16  | 

17 

IB 

19  1 

20  1 

21 

22  I 

23  1 

24 

25  1 

26  | 

27 

28 

29  1 

30  | 

'11 

> 
< 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 

M1N 

99 

37 

66 
46 

66 
26 

43 
26 

51 
31 

62 

30 

65 
32 

74 
28 

5  0 
21 

48 
26 

40 
27 

3" 
29 

59 
27 

64 
33 

57 
37 

37 
33 

39 
34 

55 
34 

79 
41 

83 

44 

67 
40 

69 

44 

63 
47 

73 

47 

57 
31 

55 

32 

6". 
39 

72 
48 

80 
53 

60 
45 

'■7 

59.7 
33.9 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
43 

6B 
39 

47 

28 

53 

27 

65 
39 

6  7 
32 

77 
41 

52 

30 

53 
26 

45 
31 

42 
30 

63 
31 

68 
27 

61 
47 

51 
37 

42 
35 

57 
38 

92 
3? 

88 

47 

66 

47 

72 

40 

67 
58 

76 
50 

60 

44 

59 
36 

69 
32 

79 

39 

83 

51 

64 
51 

6! 

47 

63 

48 

64.2 

36.9 

SAN  SABA 

MAX 

MIN 

64 

42 

65 
42 

53 

36 

44 
28 

52 

36 

57 
3» 

63 
42 

71 
34 

50 
24 

49 
28 

44 
32 

43 

2  3 

62 
27 

62 

37 

52 

42 

44 
38 

44 
38 

54 
35 

77 
40 

89 

49 

67 
38 

70 
53 

65 
52 

72 

46 

59 

34 

57 

30 

67 
36 

74 
50 

60 
58 

78 
50 

56 

46 

60.6 
39.1 

SONQRA 

MAX 

MIN 

65 

".8 

66 

46 

64 

19 

54 
30 

65 
43 

67 
27 

76 
43 

78 
32 

54 
25 

54 
31 

56 
33 

66 
2' 

65 
29 

60 
50 

59 

31 

45 
35 

52 
35 

!1 
27 

87 
36 

85 

47 

70 
-2 

70 
57 

73 
45 

75 

46 

60 
32 

66 

30 

ra 

35 

78 
52 

84 
53 

75 
46 

7  6 

50 

67.6 
36.9 

STERLING  CITY 

MAX 
MIN 

45 
36 

67 
40 

6*. 

3  3 

48 
25 

SO 

31 

6? 
23 

65 

28 

71 
26 

48 
17 

48 
25 

41 
19 

41 

to 

60 
23 

62 

24 

65 
25 

35 

31 

40 
33 

59 

27 

61 
31 

85 

40 

64 

41 

72 
33 

69 
35 

70 
33 

60 
29 

60 
26 

73 

10 

70 
37 

72 
40 

82 

41 

80 

42 

62.2 
30.5 

UVALDE 

MAX 
MIN 

67 
51 

75 
45 

65 

41 

54 
33 

66 
45 

73 
38 

79 
45 

74 
46 

56 
34 

53 
35 

47 
33 

73 

30 

68 

40 

65 

54 

6  0 
51 

59 

42 

62 
35 

8? 
33 

92 
42 

83 
52 

68 
55 

65 
57 

82 
33 

76 
49 

66 
37 

70 
40 

75 

40 

61 
47 

67 
55 

83 
65 

80 
6  5 

70.7 
44.5 

WATER  VALLEY 

•      »      » 

MAX 

MIN 

60 

39 

67 
46 

66 
36 

47 
28 

51 
33 

64 
27 

67 
31 

73 
29 

49 
21 

49 
31 

41 

22 

41 
24 

62 

27 

63 

35 

60 
3? 

37 
35 

40 
37 

59 
28 

62 
32 

85 

44 

62 

37 

66 
39 

69 

40 

7! 
36 

62 
29 

58 

26 

69 
33 

73 
42 

63 

46 

59 

47 

62 
42 

61.4 
34.2 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

63 
47 

51 

42 

47 

35 

56 
34 

52 

44 

66 
45 

69 
41 

56 
38 

48 

30 

44 
33 

42 
37 

70 

34 

64 
36 

56 

51 

52 

44 

49 
41 

55 

44 

77 
46 

84 
46 

71 
50 

73 

55 

72 
55 

76 
57 

66 
49 

61 
39 

67 
36 

74 
42 

79 

50 

61 
60 

77 
53 

77 
51 

63.7 

44.0 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

MAX 
MIN 

6* 
50 

60 
53 

56 

44 

72 
38 

67 
55 

ol 
37 

52 

40 

60 
43 

39 

64 

62 
52 

54 

44 

68 

47 

79 
43 

76 
49 

70 
56 

84 

54 

92 
54 

72 
42 

64 
39 

72 

44 

74 
56 

74 
57 

74 
63 

68.0 
47.6 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 
MIN 

70 
50 

59 
50 

58 

43 

53 
35 

55 

39 

6? 

48 

74 
49 

73 
53 

63 

36 

55 

37 

48 
39 

47 
40 

70 
40 

70 

47 

66 
58 

69 
44 

52 

43 

66 
42 

78 
44 

83 
52 

75 

97 

76 

57 

71 
56 

80 

50 

73 
40 

64 
35 

6  8 
40 

74 
50 

73 
56 

81 
60 

91 
54 

67.5 
46.6 

8RENHAM 

MAX 

Mm 

68 
45 

59 
47 

56 
40 

49 
34 

59 
34 

55 

43 

64 
40 

66 

42 

55 

2» 

53 
29 

49 
32 

4" 
37 

67 
38 

67 
38 

59 

48 

49 

41 

49 

41 

5? 
47 

77 
49 

81 
50 

79 

54 

77 
54 

72 
55 

7  6 
5  4 

62 

41 

61 
39 

67 
39 

75 
44 

75 
53 

84 
58 

91 
53 

64.1 
43.5 

CANYON  DAM 

MAX 

MIN 

66 

48 

52 

40 

52 

38 

49 
34 

55 

36 

56 
42 

70 
42 

70 
45 

66 

30 

57 
30 

45 
36 

44 
30 

68 

36 

65 
40 

56 

47 

58 

40 

50 

40 

60 
44 

79 
48 

64 
52 

70 

54 

73 
56 

73 
52 

75 
53 

63 

41 

60 
38 

66 

4? 

73 
48 

77 
55 

79 
57 

79 
49 

64.3 
43.3 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

6* 
55 

64 
57 

61 

47 

60 
38 

67 
56 

76 

51 

71 
50 

71 
57 

66 

40 

56 
42 

49 
43 

65 

39 

67 

42 

68 
55 

73 
55 

56 

47 

69 
48 

79 

40 

79 
47 

77 
57 

75 
5  6 

71 
56 

67 
67 

85 
51 

72 
47 

68 
35 

72 
45 

77 
32 

80 
62 

63 
63 

76 

5o 

70.3 
30.1 

COLUMBUS 

MAX 
MIN 

68 

46 

58 
50 

54 
42 

45 
33 

56 
33 

57 
45 

64 
45 

68 

47 

54 
31 

55 

31 

53 
33 

48 

39 

64 

38 

66 
38 

56 
50 

94 
42 

49 
42 

5  7 
43 

76 
46 

31 
51 

78 
56 

77 
56 

70 
56 

78 
5' 

64 
42 

61 
42 

68 

40 

69 
40 

70 
49 

84 
39 

92 
57 

64.0 
44.4 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 
MIN 

60 
56 

62 
55 

56 

48 

59 
44 

66 
55 

76 

53 

69 
59 

70 
51 

57 
4? 

50 
45 

48 
44 

61 
41 

65 

48 

62 

57 

68 
50 

54 
48 

69 
49 

79 
46 

75 
56 

70 
60 

71 
59 

68 
63 

84 
63 

77 
58 

66 
50 

65 
53 

70 

58 

74 
60 

74 
65 

73 
65 

72 
63 

66.7 
53.7 

CORPUS  CHRISTI  MB  AP 

MAX 
MIN 

60 
53 

62 
53 

5'' 
43 

56 

40 

66 
55 

75 

51 

71 
49 

69 

48 

56 

3  = 

48 
41 

46 
43 

64 
39 

66 
40 

67 
55 

72 
48 

53 

46 

68 

47 

76 
39 

81 
44 

74 
56 

75 
57 

70 
59 

63 
52 

77 
46 

65 

46 

65 
34 

73 
43 

73 
50 

77 
61 

77 
59 

72 
50 

67.6 

47.9 

CUERO  3  E 

MAX 
MIN 

64 
53 

60 
47 

56 
43 

58 
32 

60 

48 

62 
46 

63 
49 

66 
50 

66 
34 

57 
36 

48 
41 

66 

39 

69 

34 

63 
53 

64 
48 

55 

44 

65 
46 

77 

45 

76 
49 

75 
56 

75 

59 

74 
58 

78 
58 

77 
50 

66 

40 

70 
35 

76 
37 

76 
46 

82 
53 

81 
62 

77 

52 

67.9 
46.6 

ELGIN 

MAX 
MIN 

64 
46 

59 
44 

50 

38 

58 

34 

53 

44 

65 
43 

68 

41 

64 
37 

56 
29 

48 
31 

44 
36 

69 
34 

66 
35 

63 

51 

54 
46 

48 
40 

53 

40 

77 

«5 

83 
46 

79 
51 

71 
50 

65 
55 

76 
57 

70 
53 

59 
37 

63 

37 

73 
40 

73 

50 

60 

60 

75 
54 

79 

51 

64.7 
43.7 

FLATONIA  2  H 

MAX 

MIN 

64 

47 

59 
45 

50 
35 

59 
37 

se 

43 

79 
43 

68 

43 

65 

44 

50 

30 

49 

30 

46 
38 

69 
39 

70 
37 

65 
52 

56 

45 

60 

41 

79 
42 

82 

48 

73 
56 

76 
54 

78 
56 

76 

50 

69 
36 

75 

38 

50 

83 

83 
62 

78 
51 

67.4 
44.1 

FLORESVILLE 

MAX 

MIN 

71 
50 

67 

44 

57 
4! 

57 
30 

61 
38 

57 
44 

74 
46 

74 

50 

70 
33 

54 
35 

49 
38 

43 
38 

71 
35 

71 

44 

70 

55 

67 
44 

56 

43 

65 
39 

79 
41 

85 
48 

76 

54 

76 
98 

70 
51 

79 

49 

72 
38 

64 
37 

68 

35 

74 
44 

79 
57 

83 

62 

81 

56 

66.5 
44,5 

GOLIAD 

MAX 

MIN 

66 

50 

57 

50 

55 
43 

60 

34 

63 
49 

73 

47 

71 
48 

68 
52 

61 
36 

55 
37 

48 
41 

70 
40 

71 
38 

65 
53 

66 

50 

52 

44 

68 
46 

80 

43 

85 
45 

65 
55 

76 

54 

75 
56 

80 

57 

76 

51 

68 

40 

71 
39 

77 

40 

76 
46 

62 

57 

83 
62 

79 
52 

69.8 
47.1 

GONZALES 

MAX 

MIN 

68 
48 

60 

48 

55 
41 

51 
33 

58 

35 

57 

45 

71 
46 

70 
47 

59 
32 

54 
34 

49 
36 

45 
41 

69 
3» 

67 
37 

61 
53 

53 

43 

50 
43 

64 
45 

79 
44 

65 

46 

73 

57 

73 
58 

70 
57 

79 

54 

69 
42 

63 
39 

7  0 
38 

76 

40 

76 
51 

84 

61 

84 

53 

66. 0 
44.6 

HALLETTSVILLE 

MAX 

MIN 

60 
49 

57 

45 

51 
41 

59 
33 

59 
47 

08 

44 

69 
43 

65 

44 

55 
33 

50 
33 

46 
40 

6T 

40 

69 
36 

62 
53 

62 
46 

49 
42 

61 
42 

77 

45 

83 

44 

76 
59 

73 
53 

72 
57 

78 
57 

67 

52 

62 

40 

70 
36 

76 

38 

76 

48 

84 
55 

84 
61 

79 
53 

66.6 
45.5 

HONDO 

MAX 
MIN 

71 
45 

67 
42 

61 
40 

55 

32 

51 
34 

61 

41 

72 
45 

76 
47 

65 

32 

59 
32 

47 
33 

47 
33 

72 
33 

68 
38 

58 

55 

55 

41 

57 
38 

64 
3  8 

80 

40 

89 

43 

76 
52 

66 
56 

62 
52 

79 

51 

72 
40 

63 

39 

69 
36 

75 
40 

79 
46 

85 

60 

63 

51 

67.3 
42.2 

KENEOY 

MAX 

MIN 

65 
50 

61 

47 

61 
43 

59 
31 

60 
49 

72 
47 

73 
48 

72 
48 

61 
35 

5* 
35 

47 
41 

70 

39 

71 
36 

70 
53 

69 

5  0 

SI 

43 

66 
45 

79 

4? 

66 
52 

86 

60 

77 

52 

76 
58 

80 
57 

79 
48 

70 
40 

70 
36 

76 
39 

77 
51 

83 
58 

83 
65 

81 
56 

70.5 

47.0 

KINGSVILLE 

MAX 
MIN 

62 

54 

70 
53 

5" 

46 

57 

37 

70 
55 

78 

51 

77 
49 

71 
55 

60 

39 

52 

42 

49 
43 

71 

3  = 

70 
39 

69 
54 

72 

55 

57 
47 

70 
47 

82 
42 

89 

43 

80 

57 

76 

58 

72 
60 

87 
63 

8  0 
49 

69 

43 

66 

37 

74 

42 

77 
53 

83 

61 

82 
65 

7  9 
54 

71.3 
49.5 

LA  GRANGE 

MAX 

MIN 

64 
47 

56 

49 

51 

40 

57 
31 

S5 

46 

66 
44 

66 

43 

63 

50 

54 

31 

47 
34 

47 
39 

69 

39 

67 
35 

62 

52 

55 

46 

48 
42 

56 

45 

77 

46 

82 

49 

77 
57 

76 
54 

72 
55 

76 
57 

75 

54 

61 
42 

68 
36 

76 
38 

77 
52 

83 
56 

82 

64 

77 
54 

65.9 
46.0 

LEXINGTON 

MAX 
MIN 

63 

45 

63 
47 

52 

38 

46 
33 

58 

36 

51 
36 

63 

41 

66 

46 

53 

28 

47 
31 

45 
35 

50 

3e 

68 
46 

64 
42 

56 

41 

48 

40 

49 
40 

52 
45 

75 
47 

82 
51 

77 

51 

74 
54 

73 
56 

74 
52 

60 
39 

59 
36 

71 
39 

74 
39 

76 
55 

61 
55 

77 

52 

62.8 
43.0 

LULING 

MAX 

MIN 

65 
46 

60 

41 

54 
60 

49 
32 

56 
36 

54 
46 

68 
43 

68 

47 

59 
31 

51 
32 

47 
34 

45 
34 

69 
34 

67 
38 

S9 

52 

53 
42 

48 
42 

62 
43 

77 
42 

83 

47 

70 

54 

72 
56 

70 
56 

76 
53 

66 
42 

61 
36 

67 
37 

74 
44 

77 
50 

82 
59 

60 
49 

64.2 
43.3 

MATHIS 

MAX 

MIN 

71 
52 

66 
52 

65 
45 

56 
38 

59 

39 

66 

50 

76 

50 

73 
50 

70 
35 

53 

37 

50 
40 

47 

40 

71 
42 

71 
49 

68 
46 

67 
45 

52 
45 

66 

42 

60 
43 

86 

43 

78 
56 

78 
58 

71 
58 

62 
53 

60 
40 

76 
39 

78 
41 

80 
46 

78 
45 

80 

50 

64 
50 

70.5 
45.7 

NATALIA 

MAX 

MIN 

67 
48 

65 
42 

57 
41 

56 
31 

60 
46 

72 

41 

7B 
47 

76 
45 

63 
35 

53 
39 

46 
40 

72 
3' 

71 
40 

67 
53 

64 

49 

57 
44 

64 
41 

3  0 
40 

90 
41 

89 
51 

70 

55 

69 
58 

80 
59 

79 
49 

67 
36 

70 
37 

75 
37 

81 
48 

83 

57 

82 

64 

79 
53 

70.5 
44.9 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 
MTN 

65 
49 

56 
42 

49 
40 

46 
34 

45 
34 

52 
45 

71 
43 

71 
43 

60 
31 

49 
32 

41 

34 

41 
32 

71 
34 

69 

40 

57 

49 

50 
37 

46 
38 

61 
43 

81 
44 

87 

46 

69 
54 

70 
55 

68 

54 

79 

5  6 

66 

43 

61 
36 

6  5 
37 

73 
40 

77 
49 

82 
56 

91 
49 

63.1 

42.6 

NIXON 

MAX 

MIN 

59 
49 

67 
42 

5  3 

3' 

56 
32 

56 

47 

71 
45 

72 
45 

67 
48 

54 
32 

92 

43 

93 

39 

70 

3  8 

62 
36 

99 
54 

56 
..9 

51 

42 

69 

43 

64 

42 

73 
49 

74 
50 

73 
52 

69 

57 

79 
99 

74 

5  0 

69 

40 

70 
36 

74 

41 

78 

48 

82 
56 

80 
63 

76 

52 

67.2 
45.7 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

64 
45 

61 
40 

52 
38 

46 
29 

57 
44 

52 
44 

66 
42 

66 

47 

54 
30 

50 
30 

45 
38 

45 

30 

68 
31 

66 

42 

59 
50 

99 

40 

90 
44 

55 
40 

77 
43 

62 
92 

70 
51 

73 
53 

72 
56 

74 

52 

64 

41 

60 
33 

6  6 
35 

73 
50 

77 
57 

80 
55 

79 

50 

63.2 

43.0 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

65 
50 

60 
52 

57 
64 

62 
36 

67 
52 

76 

49 

71 
47 

70 
53 

61 
35 

53 

38 

49 
42 

71 

38 

73 

40 

69 
90 

66 
51 

53 

45 

70 
47 

81 
41 

81 
44 

79 
54 

79 
53 

74 
57 

83 

57 

79 
50 

63 

42 

71 
33 

76 
37 

75 
53 

60 
59 

61 
60 

79 
51 

70.1 
47.1 

R06ST0WN 

MAX 

Mm 

71 
51 

64 
55 

63 
46 

56 
38 

61 
42 

68 
51 

77 
50 

73 
96 

70 
38 

39 

40 

51 
42 

46 
39 

70 

42 

70 
51 

69 
59 

72 
46 

59 

46 

69 

43 

82 
45 

82 
53 

79 
57 

78 
58 

65 

60 

85 
50 

78 
47 

67 
39 

65 
46 

77 
52 

78 
59 

81 
59 

60 

94 

69.8 
48.8 

ROCKPORT 

MAX 

Mm 

64 
54 

62 
55 

5? 
45 

56 

40 

65 
54 

69 
49 

66 
57 

68 
55 

61 
39 

52 
42 

48 
42 

57 
40 

63 
43 

63 
55 

62 
52 

53 

45 

68 
48 

77 

44 

71 
54 

70 
59 

71 
56 

68 
61 

63 

59 

91 
54 

66 
48 

63 
50 

70 
57 

71 

60 

73 
63 

73 
63 

71 

62 

66.0 
51.6 

■  Rol*r«Qc«  Notes  Following  Suiion  Inda: 
-    80    - 


Continued 

Dl 

UL 

Y 

It 

Mir 

't* 

(A 

TU 

lit 

s 

TEXAS 
MARCH 

1969 

Station 

Day  of  Month 

0 
01 

1  1 

2 

3 

4 

»| 

6 

'1 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SAN  ANTONIO  >'9  AIRPORT 

MAX 

M1N 

63 
48 

55 

42 

54 

36 

54 

32 

SB 

44 

71 

43 

72 

45 

60 
41 

55 
33 

47 
35 

45 
40 

71 
32 

66 
39 

99 
53 

55 

46 

49 
43 

64 
44 

76 

40 

85 

40 

69 
52 

70 
55 

66 
59 

78 

so 

66 
46 

62 

40 

67 
37 

72 
38 

76 
51 

79 
59 

78 
60 

76 
51 

63.2 
44.5 

SAN  MARCOS 

MAX 
MIN 

66 
50 

63 

36 

53 
40 

53 

31 

57 
35 

56 
44 

72 
39 

70 
44 

6  0 

31 

52 
34 

46 
34 

41 

29 

71 
32 

66 
40 

58 
48 

90 
42 

50 
42 

64 
42 

90 
42 

94 
49 

71 

51 

75 
54 

69 
55 

78 

48 

69 
42 

64 
33 

69 

38 

74 
43 

77 
46 

81 
43 

60 
47 

63.1 
41.4 

SEALV 

MAX 

Mm 

63 
46 

64 
50 

51 
42 

59 
35 

56 

43 

63 

45 

68 
42 

63 
51 

52 
30 

51 
33 

49 
39 

64 
42 

67 

37 

66 

51 

57 

47 

48 
43 

54 
44 

76 

^6 

79 

46 

77 
54 

75 
55 

73 
53 

76 
58 

73 

59 

61 
42 

66 
39 

75 
40 

75 
46 

83 
53 

78 
60 

77 
55 

63.8 

46.1 

SEGUIN 

MAX 

MIN 

66 
50 

54 
41 

52 

41 

58 
33 

55 

46 

72 

45 

71 
44 

65 
48 

51 

32 

46 
33 

43 
39 

72 
34 

69 

38 

62 
52 

54 
47 

94 
42 

63 

44 

79 
44 

85 
43 

70 
52 

75 
53 

68 
57 

79 
58 

72 
54 

64 
38 

70 
36 

73 

38 

80 
47 

84 
57 

84 
60 

80 

50 

66.9 

45.1 

SINTON 

MAX 

Mm 

63 
49 

62 
56 

59 
45 

59 
37 

70 
53 

77 
50 

73 
50 

73 
45 

61 
36 

55 

36 

49 
42 

69 
39 

74 
44 

68 
53 

68 
51 

55 

45 

70 
48 

80 
42 

84 
47 

79 
56 

79 

55 

73 
59 

84 
59 

79 

51 

69 
45 

71 
35 

76 
42 

77 
55 

80 
60 

81 
61 

79 

53 

70.8 
48.4 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

67 
47 

62 
46 

54 

40 

48 
33 

59 
35 

55 

44 

66 

40 

67 

44 

55 
30 

52 

31 

48 
35 

47 
38 

68 
34 

65 
37 

59 
49 

99 

42 

50 
42 

56 
45 

77 
44 

76 
44 

72 

59 

82 
55 

72 
55 

77 

54 

63 

42 

61 
35 

68 
38 

75 
43 

77 
55 

82 
59 

60 
53 

64.5 
43.7 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 

min 

65 
45 

60 
47 

5- 

37 

48 
32 

57 
33 

5« 

42 

62 

41 

64 
43 

53 

as 

47 
31 

47 
32 

46 

36 

66 

36 

64 
37 

58 

45 

48 
40 

49 
41 

53 
46 

74 
49 

77 
52 

72 

51 

75 
52 

70 
59 

74 

53 

60 
40 

58 
39 

65 
41 

74 
47 

72 
54 

81 
59 

78 
51 

62.1 
43.1 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

61 
49 

53 

45 

5- 
33 

50 
35 

49 
30 

52 
33 

65 
40 

69 

41 

64 
31 

63 
31 

61 
33 

63 

34 

64 
38 

65 
39 

59 
46 

46 

42 

49 
40 

72 

47 

73 
48 

79 
51 

74 
51 

77 
53 

70 
54 

74 
52 

60 
44 

59 
39 

65 
39 

74 
40 

76 
90 

63.3 

41.5 

YOAKUM 

»      •      « 

MAX 

Mm 

61 
51 

56 
46 

52 

4  0 

60 
33 

58 
46 

66 
45 

71 
44 

66 
46 

54 
34 

50 
36 

46 
41 

66 
41 

69 

37 

62 
54 

61 
46 

91 
42 

62 
42 

77 

46 

82 
43 

77 

61 

72 
52 

71 
56 

77 
56 

66 

51 

62 

40 

71 
37 

76 
39 

77 
50 

86 

97 

84 
62 

81 
54 

66.9 
46.1 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

70 
46 

58 

48 

5B 

,5 

50 
33 

57 
37 

62 
49 

63 
47 

65 

49 

65 
33 

56 
33 

52 

37 

47 
40 

62 

37 

67 
40 

62 
54 

98 

41 

51 
41 

53 

46 

73 
48 

79 
51 

78 
52 

71 
53 

72 
56 

75 
55 

67 
43 

63 
39 

63 
41 

74 
43 

74 
53 

78 
60 

79 
53 

64.8 
45.3 

ANAHUAC  TBCD 

MAX 

Mm 

68 
50 

66 
49 

54 
46 

55 
47 

60 

48 

66 

4e 

70 
40 

67 
37 

52 
34 

54 
36 

54 

40 

58 

42 

60 
42 

65 
45 

55 

40 

93 
42 

60 
43 

64 
49 

66 
52 

70 
55 

74 
59 

74 
58 

72 
58 

74 
60 

73 

74 

72 

76 
58 

76 
60 

78 
62 

80 
54 

66.0 
48.4 

ANCLETON  2  H 

MAX 

Mm 

69 

44 

60 

49 

52 

45 

52 
33 

58 
42 

63 
49 

63 
43 

66 
53 

6? 
34 

59 
32 

50 

40 

46 
40 

62 
35 

68 

43 

62 

56 

69 

43 

50 
45 

57 

4e 

74 
47 

76 
50 

78 
54 

70 
53 

71 
60 

76 
57 

69 

44 

61 
32 

67 

35 

72 

42 

73 
52 

77 
53 

76 
49 

64.5 
45,4 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

68 
48 

56 

50 

61 

43 

52 

37 

60 
38 

64 

46 

63 
47 

67 
47 

62 
35 

53 

37 

90 
38 

47 
40 

63 

40 

71 
39 

64 
55 

62 

46 

50 
44 

60 
47 

75 
48 

79 
50 

78 
55 

77 
56 

73 
59 

79 
57 

70 
43 

62 

38 

70 

40 

73 
51 

74 
53 

79 
58 

e2 

52 

66.0 
46.5 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

69 
46 

60 

47 

52 

43 

56 
35 

55 

46 

57 
4» 

63 
42 

60 
54 

62 
33 

56 
33 

57 
38 

56 

42 

65 
38 

65 

57 

62 
45 

49 
43 

54 

47 

77 

51 

77 
52 

76 
57 

73 
57 

73 
54 

73 
60 

75 
56 

64 

43 

68 
38 

74 

43 

73 
55 

74 
60 

73 
57 

77 
52 

65.6 
47.6 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

69 

44 

64 
45 

55 
41 

49 

30 

62 
31 

53 

45 

61 
37 

59 

38 

61 

94 

30 

53 
33 

51 
34 

65 
33 

67 

40 

60 
49 

52 

42 

49 
42 

52 
48 

73 
43 

81 
48 

78 
52 

75 
50 

69 
54 

72 
50 

65 

41 

64 
35 

6  6 
36 

74 
40 

75 
48 

81 
57 

81 
46 

64.3 

41.7 

DANEVANC  2  SE 

MAX 

Mm 

65 
54 

60 
49 

52 

43 

56 
36 

63 
46 

63 

46 

66 

45 

64 
92 

52 

35 

91 
36 

49 
40 

62 

42 

69 
41 

63 
53 

63 

49 

49 
45 

60 

47 

74 
47 

76 

46 

75 
55 

74 
56 

73 
57 

76 
61 

72 
55 

62 

44 

69 
39 

74 

41 

75 
48 

81 
55 

81 
57 

76 
52 

65.9 

47.5 

EDNA  HWY  39  BRIDGE 

MAX 

Mm 

69 

48 

56 

46 

58 
41 

52 

31 

60 
33 

63 
44 

66 
42 

69 

47 

62 
33 

53 
33 

50 

36 

47 
38 

65 
35 

71 
39 

65 
52 

64 
42 

50 
42 

65 
43 

78 
45 

78 
48 

79 

52 

77 
54 

74 
57 

79 
54 

70 
41 

62 
33 

70 

36 

76 
40 

74 
51 

80 

54 

82 

47 

66.5 
43.1 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

62 

46 

57 
49 

54 

41 

59 
32 

62 
45 

65 

45 

68 
44 

69 
53 

59 

32 

52 

34 

48 
39 

64 
40 

72 
35 

63 
50 

62 

47 

49 
43 

61 
43 

79 

46 

80 

46 

78 
54 

75 
54 

55 

78 

70 

52 

64 

40 

70 
33 

77 

39 

77 
45 

80 
S3 

83 
58 

78 
51 

67.0 
44.9 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

70 
48 

59 

41 

58 
47 

50 
37 

59 

37 

63 

91 

63 
49 

66 
93 

65 
35 

53 
33 

51 
35 

48 
39 

58 

40 

64 
39 

62 

54 

60 
44 

92 

44 

57 

40 

74 
47 

76 
49 

74 
55 

70 
56 

70 
56 

78 
56 

70 
44 

62 

40 

67 
39 

70 
43 

72 
54 

74 
57 

74 
54 

64.1 

45.7 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

57 
51 

57 
49 

51 
43 

53 

44 

62 
53 

62 
50 

61 
54 

62 

44 

52 
37 

50 
39 

46 
39 

54 

41 

60 
48 

5B 
56 

53 
47 

49 
46 

92 

49 

72 
49 

67 
56 

70 
60 

66 
59 

66 

60 

74 
61 

65 
52 

61 

48 

63 

50 

64 
53 

67 
39 

68 
62 

70 
61 

63 
53 

60.  8 
50.7 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 

mim 

58 
50 

56 

46 

50 
44 

56 
39 

60 
50 

61 

50 

62 
50 

62 
42 

55 
34 

52 

37 

49 
40 

61 

44 

68 
44 

58 
53 

56 
46 

49 
45 

92 

49 

74 

51 

78 
99 

78 
58 

74 
60 

69 
56 

75 
58 

66 

51 

60 
46 

66 
46 

74 
54 

72 
54 

78 
60 

80 
61 

72 
53 

63.9 
49.5 

HOUSTDN  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

59 
50 

58 
46 

52 

42 

58 
37 

61 

44 

64 

46 

64 
44 

64 
42 

57 
34 

32 

36 

48 
40 

60 
42 

67 
41 

60 
51 

56 
47 

49 
44 

53 
49 

76 

50 

80 

48 

78 
52 

75 
57 

73 
55 

75 
59 

69 

50 

64 
43 

68 
41 

75 
43 

76 
47 

80 
55 

80 
59 

73 

55 

65.3 
46.8 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

69 

48 

60 

47 

57 

43 

50 
34 

59 

40 

59 
47 

64 
42 

60 
46 

54 
32 

36 
33 

59 

36 

51 
38 

62 

36 

67 
42 

59 
48 

49 

44 

59 

44 

57 
49 

76 
45 

76 

54 

78 

56 

78 
53 

69 

52 

74 

56 

69 

44 

64 
39 

62 
42 

74 
48 

72 
53 

77 
57 

81 
50 

64.4 
45.1 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

63 

50 

60 
53 

54 
44 

57 
36 

64 
51 

63 

49 

68 
51 

67 
99 

57 
3' 

50 
36 

48 
42 

59 

42 

64 

40 

63 
55 

61 
51 

51 
46 

60 

47 

74 

46 

74 
92 

74 
56 

71 

56 

70 
59 

78 
64 

76 
62 

63 
49 

67 
36 

69 
42 

73 
54 

76 
61 

74 
63 

69 

52 

63.1 
49.6 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

68 
47 

58 
48 

57 
42 

51 
34 

57 
36 

63 

46 

62 

46 

66 
50 

61 

32 

53 
33 

51 
37 

47 
39 

63 
33 

70 
46 

62 
54 

59 
43 

49 
44 

58 
47 

77 
47 

78 
55 

77 

54 

74 
56 

75 
57 

77 

56 

68 

42 

63 
38 

68 
40 

74 
49 

74 
54 

80 
58 

81 
53 

65.2 
43.7 

ORANGE  4  NW 

MAX 

Mm 

68 

47 

62 

44 

61 

41 

49 
34 

57 
33 

58 
46 

62 

40 

97 
42 

68 
31 

53 

31 

55 

31 

51 
34 

58 

33 

64 
39 

58 
46 

49 
44 

51 
45 

55 
49 

74 
46 

73 

43 

75 
55 

72 

51 

69 

51 

72 

50 

71 
43 

63 

39 

65 
34 

71 
38 

69 

47 

74 
51 

74 
47 

63.2 
42.2 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

55 

49 

57 
45 

50 
39 

57 
37 

63 
48 

63 

48 

67 
47 

63 
43 

53 

36 

48 
36 

45 
41 

57 

41 

68 
39 

64 
53 

63 

48 

48 
45 

62 

47 

74 

45 

71 
50 

74 
58 

79 

55 

72 
59 

78 
60 

71 
51 

62 

44 

67 
38 

6« 

46 

72 
45 

77 
61 

77 
60 

73 
51 

64.4 

47.2 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

67 
47 

56 
49 

57 
42 

50 
33 

59 
40 

63 
47 

64 
44 

67 
51 

59 
33 

53 
35 

50 
38 

47 

40 

62 
39 

70 
44 

64 
55 

61 
44 

50 
44 

60 
47 

76 
44 

78 
50 

75 
55 

74 
55 

76 
64 

76 

50 

69 
41 

62 

35 

69 
38 

75 
43 

76 
54 

81 
56 

62 

50 

63.4 
45.3 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

03 
49 

56 

52 

56 
44 

54 

36 

60 
50 

65 
48 

64 
49 

60 
55 

55 
37 

49 
37 

46 

41 

56 
40 

59 
43 

61 
53 

62 

52 

58 

45 

68 
48 

73 

58 

73 
58 

66 
59 

66 
55 

66 
59 

67 
55 

62 

43 

62 

40 

74 

50 

47 
57 

71 
62 

69 
59 

66 
51 

62.5 
49.6 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

59 

47 

59 
45 

50 

35 

59 
32 

61 
45 

62 

45 

60 
43 

69 

40 

57 
32 

55 

32 

50 
36 

56 
42 

66 
39 

61 
49 

53 
45 

50 

46 

59 

49 

76 

50 

75 
47 

76 
56 

73 
55 

71 
51 

74 
59 

71 

49 

63 
42 

67 
37 

73 

4  0 

72 
45 

79 
55 

76 
52 

74 
47 

64.7 

44.7 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

65 
50 

56 
53 

56 

46 

58 
38 

67 
52 

69 
48 

70 
53 

66 
56 

62 
39 

94 

39 

49 
42 

58 

41 

63 
41 

61 
54 

62 
52 

98 
46 

66 
46 

76 
46 

78 
46 

74 
56 

75 
57 

70 
61 

81 
62 

80 
55 

68 
43 

69 

41 

73 

48 

77 

56 

82 

61 

76 
62 

72 

52 

67.6 
49.8 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

68 
52 

58 
48 

60 
44 

52 
43 

58 

42 

64 
48 

67 
42 

66 

57 

67 
38 

94 

39 

50 

41 

51 
39 

59 

37 

65 

38 

62 
58 

61 
46 

51 
46 

07 
43 

77 
48 

84 
60 

71 
56 

71 
58 

67 
60 

81 
56 

74 
48 

65 

45 

62 
45 

68 
59 

71 
61 

74 
61 

71 
55 

64.9 

48.8 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

67 
46 

57 
49 

55 

43 

49 
33 

57 
38 

60 
47 

61 

45 

64 
50 

59 
33 

94 
33 

51 
37 

48 
40 

60 
40 

67 
45 

61 
53 

54 

44 

50 

44 

5  5 
47 

73 

51 

79 
53 

76 
55 

74 
99 

72 

57 

74 
56 

64 

42 

60 

41 

66 
46 

73 
52 

76 
55 

80 
58 

79 
55 

63.7 

46.7 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

67 
47 

57 
48 

56 
43 

49 
33 

58 

39 

61 

48 

61 

44 

66 
53 

60 
34 

94 
35 

49 
39 

48 

40 

61 

35 

67 
35 

62 
53 

55 

44 

50 

45 

54 
48 

73 
47 

79 

54 

76 
56 

74 
54 

75 
58 

74 
53 

65 

44 

60 
38 

65 
40 

74 
41 

77 
53 

82 
56 

79 
54 

64.1 
45.6 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

56 

49 

57 
45 

53 

37 

59 
33 

64 
50 

68 
47 

68 
47 

65 

44 

56 
37 

49 
38 

45 
42 

65 
41 

70 
40 

65 

53 

66 
48 

49 
45 

67 
47 

77 

45 

79 
49 

74 
53 

75 
55 

73 

60 

79 
60 

72 
51 

63 

41 

69 
39 

73 
43 

74 
50 

81 
56 

80 
58 

76 
51 

66.7 

47.0 

S«»  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    81     - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH 


Station 

Day  of  Month 

I  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

*     •     • 
SOUTHERN            09 

SLICE 

MAX 

MIN 

70 
52 

62 

45 

64 
45 

56 
38 

59 

38 

69 

SO 

79 
48 

76 
55 

71 

39 

60 

40 

50 
35 

47 

39 

73 
41 

72 

47 

69 

57 

69 
46 

59 

45 

69 
41 

83 

44 

90 
44 

81 
50 

78 
5! 

71 
50 

86 

51 

78 
47 

67 
36 

71 
42 

76 

50 

60 
55 

63 

64 

65 
57 

71.3 
46.7 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

75 
60 

64 

44 

60 
34 

70 
54 

B0 

51 

77 
44 

76 
61 

71 

34 

51 
40 

66 
38 

72 

41 

68 

50 

70 
55 

76 

85 
45 

88 
57 

85 

65 

76 
66 

74 
66 

90 

51 

79 
41 

69 
32 

78 
41 

80 
49 

82 
52 

64 
49 

74.9 
48.9 

6ENAV10ES  7  S 

MAX 

MIN 

CARRI20  SPRINGS 

MAX 

MIN 

71 
54 

70 
52 

76 
42 

60 
35 

60 
35 

68 

45 

79 
49 

84 
48 

69 

3« 

60 
38 

47 
38 

48 
32 

76 
44 

71 
57 

64 
62 

66 
44 

62 

38 

65 

40 

87 
49 

95 
52 

75 

59 

69 
60 

68 
56 

8? 

6  0 

77 
36 

70 
43 

71 
42 

78 
50 

83 
35 

92 
67 

85 
5« 

72.0 
47.7 

CATARINA 

MAX 

MIN 

70 
53 

73 
50 

73 
43 

62 
34 

66 
50 

78 
45 

85 
48 

83 

45 

67 
36 

58 

36 

49 
37 

74 
35 

74 
39 

66 
50 

65 
50 

61 
46 

67 
37 

87 
38 

97 
46 

93 
48 

73 
60 

70 
60 

87 
57 

6  6 
55 

73 
41 

74 
42 

78 
39 

85 
49 

92 
56 

89 
65 

85 
55 

75.5 
46.6 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 
MIN 

65 

50 

65 
43 

63 
42 

57 
32 

60 
48 

73 
43 

79 
48 

78 
41 

64 

34 

53 
36 

48 

40 

73 

38 

72 
38 

69 
55 

61 
52 

57 
45 

65 

41 

BO 
39 

92 

43 

90 
53 

72 
55 

72 
58 

80 

54 

80 

51 

71 
3' 

70 
39 

76 

38 

61 
47 

64 
55 

84 
59 

63 
55 

71.6 
45.5 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

66 
52 

66 
46 

60 
40 

59 

34 

62 

49 

75 
50 

62 
49 

68 
42 

57 
37 

47 
37 

46 
40 

74 
38 

72 

41 

65 
54 

65 

50 

71 
48 

65 
36 

B2 

38 

94 

47 

78 
53 

72 
59 

71 
60 

84 

57 

76 
52 

65 

42 

71 
41 

76 
42 

82 

50 

88 

57 

89 
62 

63 

56 

71.6 
47.2 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

66 
54 

74 
49 

65 

44 

57 
35 

66 
49 

75 
41 

62 
50 

68 
44 

58 

37 

51 
38 

48 

39 

72 
33 

68 
43 

65 

56 

64 

50 

60 
43 

63 
35 

83 
37 

93 

46 

76 
51 

09 
59 

66 

61 

83 
56 

75 
51 

66 
40 

71 
42 

76 

43 

B2 
52 

68 

57 

83 

67 

82 

56 

70.9 
47.1 

DILLEY 

MAX 

MIN 

69 

46 

66 

43 

66 
40 

57 
32 

57 
32 

62 
46 

74 
46 

81 
46 

66 
36 

57 
36 

47 
39 

47 
36 

73 
36 

72 
40 

63 
56 

60 
46 

60 
40 

65 
38 

82 
39 

93 

44 

76 
56 

73 

58 

70 
56 

63 
55 

75 

41 

65 
39 

71 
38 

77 
41 

82 

50 

86 
60 

64 
52 

69.7 

44.0 

EAGLE  PASS 

MAX 

MIN 

6B 
53 

68 
52 

75 
43 

57 
36 

57 
36 

69 

42 

76 
47 

86 

46 

64 
37 

57 
36 

47 
40 

46 
32 

72 
35 

69 
46 

66 
47 

60 
42 

56 
37 

62 
38 

86 

45 

96 
53 

75 
51 

64 
52 

69 
56 

85 
60 

72 
43 

65 
43 

72 
43 

77 
49 

83 
56 

90 
63 

64 
56 

70.1 
45.7 

ENCINAL  3  NW 

MAX 

MB) 

7* 
46 

76 
51 

70 
43 

66 

31 

62 

31 

64 
45 

74 
45 

64 
46 

71 

34 

61 

34 

46 
34 

48 
38 

74 
39 

73 

44 

05 
50 

62 
46 

62 

37 

66 

36 

87 
38 

96 
48 

79 
4B 

73 
49 

71 
56 

87 
55 

76 
45 

68 
38 

75 
35 

60 
37 

85 

49 

93 
56 

86 
58 

73.0 
43.4 

FALCON  DAM 

MAX 

MIN 

71 
56 

69 
55 

70 
50 

62 

36 

61 
37 

73 
53 

79 
53 

87 
56 

72 

42 

64 
45 

49 
41 

47 
42 

70 
41 

76 
46 

73 
58 

71 
48 

65 

45 

72 

39 

85 

40 

94 

48 

65 

55 

76 

64 

83 

62 

66 
50 

76 
50 

68 

40 

74 
42 

76 
46 

85 

57 

94 
61 

67 
61 

74.4 
49.2 

FALFURRIAS 

MAX 

MIN 

73 
55 

65 
56 

65 
46 

60 
36 

61 

44 

73 
51 

80 
46 

77 
59 

75 

40 

61 

40 

51 
42 

46 
39 

71 
40 

71 
45 

70 
54 

70 
48 

60 

47 

71 
40 

83 
39 

88 
45 

84 

60 

77 
60 

73 
61 

88 
47 

81 
46 

68 

42 

7  0 
40 

76 
48 

80 
52 

86 
65 

63 

60 

72.2 

48.3 

FOWLERTON 

MAX 

MIN 

67 

51 

64 
46 

64 

43 

59 

33 

62 

49 

75 
47 

82 

48 

61 
44 

66 
37 

65 
36 

49 

41 

73 

40 

73 
39 

68 
53 

66 
53 

67 
40 

67 
40 

83 
36 

94 
42 

89 
52 

75 
59 

74 
60 

84 
51 

83 
51 

70 
41 

72 
35 

77 

39 

82 

47 

85 
56 

86 
65 

63 

54 

73.7 
46.1 

FREER 

MAX 

MIN 

72 
50 

64 

50 

6? 
42 

57 
34 

59 
39 

67 

49 

76 
46 

79 
47 

70 

34 

64 

40 

52 

39 

48 
36 

72 
40 

72 
49 

68 
50 

69 

44 

66 
38 

68 
40 

82 
48 

66 
57 

79 
56 

78 
58 

78 
56 

84 
49 

77 
40 

70 
48 

70 

45 

78 
47 

80 

57 

86 
62 

62 

55 

71.7 
46.7 

HEBBRONVILLE 

MAX 

MIN 

73 
53 

65 
53 

64 

43 

59 
35 

58 
39 

74 

53 

79 
47 

81 
50 

72 
39 

62 
39 

48 
41 

45 
38 

73 
41 

73 
44 

68 
54 

69 

47 

62 
39 

70 
41 

85 

41 

92 
51 

84 
60 

76 
60 

74 
61 

88 
58 

BO 

44 

68 

37 

72 
38 

78 
46 

80 
56 

89 
63 

84 

56 

72.4 
47.3 

LA  PRYOR 

MAX 

Mm 

74 
43 

75 
42 

73 

40 

69 

38 

69 
39 

08 
39 

67 
38 

73 
42 

65 
37 

60 
36 

49 
35 

55 

31 

73 
43 

70 
54 

65 
49 

60 
36 

65 
34 

62 
34 

80 

43 

95 

43 

80 
50 

72 
48 

68 

46 

85 
39 

79 
37 

65 

39 

75 
39 

80 
45 

79 
49 

78 
50 

76 

49 

71.1 
41.6 

LAREOJ  NO.  2 

MAX 

MIN 

70 
56 

70 
55 

67 
".5 

60 
38 

72 
52 

80 
53 

62 
52 

74 
49 

65 
40 

52 

42 

47 
41 

75 

40 

72 
47 

68 
56 

72 

51 

65 

47 

69 
39 

87 
38 

94 
54 

84 
57 

74 
56 

76 
58 

90 
39 

84 
52 

71 
44 

73 
43 

78 
47 

84 

57 

91 
61 

86 
65 

84 

60 

74.7 
50.2 

OILTON 

MAX 
MIN 

71 
52 

66 
52 

64 
43 

59 
33 

56 
36 

72 

51 

76 
48 

81 

47 
40 

45 

37 

72 
39 

71 
43 

66 
53 

69 

45 

61 
36 

68 
36 

B4 

37 

93 
56 

80 
58 

75 
60 

72 
56 

67 
5  6 

79 
42 

67 
35 

71 
39 

77 
51 

81 
55 

89 
62 

64 

57 

71.9 

46.8 

PEARSALL 

MAX 
MIN 

66 
49 

65 

44 

61 

40 

55 

33 

62 

41 

74 

46 

80 
47 

80 
44 

63 
34 

53 
36 

48 
39 

73 

34 

72 

40 

67 
53 

62 

50 

60 
44 

64 
39 

75 
38 

92 

45 

90 
51 

70 

5  5 

69 
58 

81 
51 

80 
51 

70 
39 

70 
40 

75 
41 

81 
49 

84 
56 

83 
64 

61 
55 

71.2 
45.4 

POTEET 

MAX 

Mm 

50 
29 

47 
38 

52 

38 

73 
39 

70 
54 

62 
52 

55 

45 

56 
42 

65 
39 

80 
42 

88 
54 

71 

54 

72 
57 

75 
55 

80 

59 

72 
39 

64 
38 

70 

38 

79 
44 

79 
57 

81 
64 

6  0 
5  5 

69.1 
46.9 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

MAX 

Mm 

74 
56 

69 
56 

70 
46 

63 

34 

60 
34 

76 
47 

61 
47 

85 
55 

76 

41 

65 
41 

51 
41 

45 

40 

72 

41 

75 
50 

74 

57 

67 
51 

67 
41 

75 

31 

67 

31 

94 
36 

54 

75 
65 

82 

62 

92 

51 

85 
42 

71 
32 

74 

32 

76 
41 

65 

55 

91 
57 

86 

62 

75.3 
46.2 

TILDEN 

MAX 

Mm 

70 
50 

66 

47 

62 
44 

57 
32 

56 
36 

62 

48 

74 
48 

79 
46 

68 
36 

57 
36 

48 
40 

48 

40 

72 
40 

72 
46 

65 
57 

66 
46 

59 

41 

66 
37 

62 
43 

91 

54 

74 
5» 

75 
59 

72 
59 

83 
49 

76 

42 

66 

35 

70 
36 

76 
49 

80 
61 

64 
64 

56 

69.7 
46.4 

ZAPATA 

•     •     ♦ 

MAX 

Mm 

69 

57 

70 
55 

66 
46 

60 
36 

78 
54 

83 
52 

85 
55 

82 
56 

70 

41 

59 
42 

48 
44 

76 

75 

70 
40 

73 
53 

68 

43 

76 
36 

87 
42 

91 
53 

90 
58 

83 
66 

81 
65 

90 
60 

85 
55 

74 
46 

73 

44 

76 
46 

82 
56 

91 
61 

87 
66 

82 

69 

76.8 
51.8 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  KB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

67 
59 

77 
59 

00 
45 

65 
40 

74 
61 

76 
54 

76 
52 

74 
57 

62 
47 

64 

48 

57 
46 

63 
42 

73 
43 

73 
57 

74 

52 

58 
52 

72 
49 

80 
42 

62 
52 

61 
62 

79 
65 

76 
65 

93 
56 

68 
61 

67 
49 

70 
44 

76 

49 

79 
60 

60 
61 

80 
64 

79 
58 

73.5 
53.3 

HARLINGEN 

MAX 

Mm 

71 
57 

65 
57 

72 

48 

56 
38 

63 
38 

73 

55 

80 
51 

76 
59 

76 
45 

61 
41 

60 
44 

45 
40 

64 
40 

73 
46 

71 

60 

75 
50 

57 
46 

71 

41 

82 

43 

65 

54 

83 
60 

82 
62 

77 
65 

91 
60 

83 
52 

69 

41 

71 
44 

77 
47 

79 
59 

85 

61 

62 
53 

72.9 
50.2 

MC  ALLEN 

MAX 

Mm 

72 
56 

67 
56 

61 
46 

60 
39 

60 
39 

75 

53 

80 
53 

79 
60 

76 
43 

64 
43 

55 

41 

43 
40 

66 
41 

73 
47 

71 

60 

70 
49 

76 
45 

71 

41 

83 
42 

68 
50 

63 
62 

77 
62 

78 
65 

53 
53 

84 
53 

69 

41 

73 

43 

76 
43 

80 

61 

86 
61 

63 
56 

73.5 
49.9 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

67 
57 

66 
54 

61 
44 

61 

40 

76 
56 

82 
54 

78 
56 

77 
55 

62 
45 

55 

45 

46 
40 

67 
41 

73 
51 

71 
55 

70 
52 

64 

51 

71 
46 

B2 

42 

87 
51 

83 
61 

77 
65 

78 
62 

94 
62 

66 
55 

70 
48 

72 
40 

75 
♦7 

79 
59 

88 
62 

82 

65 

82 

60 

73.6 
52.4 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

74 
55 

76 
57 

66 
46 

62 
36 

60 
36 

76 

50 

82 

50 

82 
56 

77 

40 

64 
41 

51 
40 

42 
39 

71 
41 

74 
50 

68 
58 

69 
49 

63 

42 

73 
40 

85 

41 

90 
45 

BT 

59 

75 
59 

78 
62 

92 
51 

85 
50 

71 
38 

74 

39 

76 
43 

80 
51 

68 

61 

84 
56 

74.2 
47.8 

MISSION 

MAX 

Mm 

75 
56 

68 
57 

66 
47 

63 
36 

60 

37 

90 
50 

84 
51 

84 
52 

79 
42 

62 
42 

55 

41 

43 

40 

71 
41 

75 
46 

72 

59 

71 
30 

66 

44 

75 
38 

66 
39 

92 

49 

88 

62 

80 
60 

82 

64 

95 
48 

87 
49 

74 
37 

77 

38 

60 
43 

83 
60 

92 
61 

85 
56 

73.6 
48.3 

PORT  ISABEL 

MAX 

Mm 

64 
51 

68 

54 

67 
53 

69 
55 

69 
60 

67 

60 

66 
56 

74 
62 

65 
57 

65 
55 

62 
54 

59 
43 

57 
45 

66 
53 

69 
61 

73 
58 

71 
55 

70 
48 

71 
58 

76 
61 

77 
64 

74 
64 

76 
66 

87 

62 

76 
61 

74 
56 

68 
5  3 

72 
62 

70 
65 

77 
65 

75 
63 

70.3 
57.6 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

62 

47 

62 
53 

65 

46 

55 

45 

61 

45 

67 

54 

65 

54 

74 
61 

67 

59 

60 

55 

58 

64 
49 

68 

70 

56 

71 

74 

72 
59 

74 
64 

72 
64 

72 
65 

91 

78 

63 

64 

56 

70 
60 

73 
63 

76 
65 

74 

64 

67.5 

RAYMONOVILLE 

MAX 

Mm 

72 
55 

65 

57 

67 
46 

60 
38 

62 
39 

72 
53 

80 
53 

76 
60 

78 

43 

61 

43 

57 
43 

45 
40 

67 
41 

72 
49 

69 
60 

73 
50 

57 
46 

72 
40 

82 

41 

67 
52 

85 
60 

79 
60 

78 
65 

91 
54 

85 
51 

70 
40 

70 
44 

78 
51 

78 
58 

86 
62 

62 

55 

72.6 
50.0 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

70 
56 

70 
58 

72 
50 

56 
42 

62 
42 

72 
55 

78 
53 

75 
61 

75 

46 

66 
47 

62 
45 

46 

40 

65 

40 

73 
45 

71 
60 

73 
50 

56 

47 

71 
45 

81 
45 

82 
54 

61 
60 

81 
63 

76 
66 

92 
58 

85 
53 

71 
49 

73 

-9 

76 
53 

80 
62 

81 
62 

6; 

58 

72.8 
52.1 

HESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

66 
56 

69 
56 

63 
49 

60 
39 

75 
56 

80 
53 

78 
54 

75 
61 

72 

44 

56 

44 

SO 

42 

65 
40 

72 
47 

71 
55 

70 
60 

61 

50 

72 
45 

83 

42 

83 
52 

82 
61 

79 

65 

77 
63 

92 
67 

91 

56 

79 
52 

72 
42 

76 
46 

79 
59 

86 
64 

83 
66 

e4 

58 

74.2 
53.1 

S.« 

^•(•r«DC«  N 

jle«  Fo 

owing 

Btefl 

EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
MARCH 


Station 

Day 

Ol  Month 

3^c, 

g°< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»   «   • 
LOW  ROLLINS  PLAINS  02 

HORDS  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.17 
56 

.28 

136 

.10 

176 

* 
95 

.12 

149 

.10 
62 

.14 
87 

* 
248 

* 
157 

• 
69 

* 
93 

• 
90 

* 
112 

1.28 
153 

.18 

169 

133 

.01 
93 

.08 
76 

.21 
75 

.38 

169 

.22 

86 

.35 

87 

155 

250 

.34 

199 

.25 
81 

.27 
99 

.26 

133 

.24 
116 

.27 
158 

.04 
101 

5. 866 
3689 

*    •    • 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAM 

EVAP 
KINO 
MAX 
MIN 

.18 
91 
65 
39 

.18 
96 
65 
40 

.05 
151 
43 
36 

* 
114 

.17 
81 
34 
59 

.01 
86 
43 
39 

.17 
98 
62 
36 

213 
59 
36 

» 
193 

* 
106 

* 
118 

.56 
40 
53 

30 

•  18 
86 
67 
35 

.18 
82 
66 
35 

.08 
196 
52 

40 

.09 

177 

45 

38 

.05 
62 
54 
38 

128 
51 
36 

.20 
52 

76 
46 

.37 

149 
74 
46 

.26 

115 
66 
44 

.25 

86 
74 
44 

.20 
155 
58 
46 

.29 
156 
67 
46 

.21 

204 

56 

35 

.24 
118 
63 
35 

.20 
67 
72 
37 

.22 

90 
77 
42 

.33 

222 

74 

50 

.12 

138 
62 
49 

.07 

113 

59 

43 

5.22B 
3783 
60.6 
40.9 

BELTON  0AM 

EVAP 
WIND 

.16 
34 

.19 

40 

.00 
76 

.05 
72 

.10 

74 

.01 
39 

.22 

30 

.02 
129 

* 
134 

.33 

63 

.13 
72 

.05 
13 

.20  .16 
67   52 

.02 

80 

.00 
102 

.04 
67 

.01 
62 

.17 
20 

.34 

103 

.20 
60 

.18 
25 

.43 
130 

.00 
126 

.25 

121 

.24 
54 

.18 
26 

.22 

64 

.35 

140 

.16 
66 

.07 
54 

4.48 
2195 

BENBROOK  DAM 

EVAP 
WIND 

.16 
56 

.17 

121 

.09 
136 

* 
76 

.12 

89 

.02 
57 

.16 
116 

.22 

202 

* 
179 

* 
77 

* 
86 

.46 
42 

*   .33 
69   96 

.00 
161 

.07 
128 

.08 
71 

.01 
68 

.21 

69 

.39 

131 

.25 

69 

.29 
89 

.16 

189 

.25 

172 

.13 
132 

.28 

67 

.13 

47 

.22 

102 

.29 

130 

.01 
112 

.11 
81 

4.61 
3240 

DEN1S0N  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.12 

64 
63 
3B 

.09 
61 
63 
38 

.06 
109 
55 

35 

.12 

69 
61 

37 

.09 
62 
61 
40 

.03 
56 
50 
36 

.11 

106 

56 

35 

.20 

202 

53 

43 

.12 

146 
45 
42 

.12 
113 
46 
33 

.12 

93 
55 

34 

.11 
55 

57 
37 

.10  .13 
63   56 
66   63 
37   41 

.08 
114 
51 
39 

.06 
72 
67 
38 

.12 

45 
67 
45 

.07 
52 
76 
45 

.36 
156 
75 
50 

.35 

175 
74 
45 

.41 
57 
71 
45 

.22 

74 
70 
47 

.07 
163 
61 
52 

.14 

165 

52 

43 

.16 

165 
58 
37 

.16 
72 
62 
36 

.18 
90 
72 
42 

.32 
215 

72 
48 

.12 

109 
70 
46 

.13 
95 

57 
44 

.06 
B4 
57 
42 

4.59 
3178 
61.5 
41.1 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.16 
69 
65 
42 

.17 
91 
62 

40 

.02 

128 
43 
38 

.08 

110 

51 

36 

.11 
56 
5B 
37 

.01 
56 
45 

42 

.13 
74 
60 
39 

.16 

196 

55 

37 

190 

92 

117 

.50 
47 
55 
33 

.12 

65 
54 
39 

.17 
62 
60 
36 

144 
50 

40 

.08 
137 
45 

40 

.11 
70 
61 

40 

66 
59 

44 

.12 

77 
77 
46 

.37 

166 
80 
48 

.23 

70 
71 
46 

.26 

70 
74 
47 

.15 
180 
61 
50 

.14 
181 
61 
45 

.14 
184 
51 
39 

.22 

96 
56 
39 

.19 
62 

70 
40 

.25 
85 

76 
45 

.30 
162 
78 
51 

.05 
126 
63 
48 

.09 
95 
51 
43 

5.19B 
3324 
60.4 
41.9 

LAVON  DAM 

EVAP 
WIND 

.23 
123 

.13 
107 

.03 
88 

.09 
156 

.14 
90 

.07 
63 

.06 

79 

.17 
219 

224 

115 

150 

.57 

46 

.11 
86 

.20  .10 
61|  176 

.17 
128 

.05 
44 

85 

.24 
65 

.39 

220 

.21 
90 

.25 

60 

.19 
178 

.11 

161 

.12 

165 

.25 

144 

.22 

74 

.23 

100 

.37 
239 

.12 

123 

.03 
94 

5.57B 
3797 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 
86 
63 
36 

.13 
94 
66 
40 

.07 
139 
44 
36 

.05 
110 
46 
33 

.15 
84 
56 
33 

.00 
87 
43 
40 

.12 
88 
61 
36 

.23 

194 
57 
37 

• 
182 
53 
25 

* 
102 

* 
120 

.48 
45 
52 
32 

•  22 

97 
66 

34 

.10 
73 
64 
34 

.15 

177 
49 
41 

.04 
169 
44 
37 

.06 
73 
50 
36 

.05 
122 
50 
46 

.17 
61 
75 
46 

.33 

149 
75 
46 

.30 
113 
67 

45 

.18 
58 
72 
44 

.26 

153 
66 
50 

.27 
165 
66 
51 

.21 

175 
55 
34 

.26 
125 
61 
35 

.19 
61 
70 
38 

.24 
90 
76 
43 

.24 

214 

74 

50 

.22 

121 
66 
50 

.02 
110 
51 
44 

4.93 
3637 
60.0 
39.9 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.16 

43 
61 

40 

.24 
105 
63 
39 

.06 
145 
44 
35 

.04 
100 
42 
34 

.17 
106 
54 
34 

.05 
49 
49 
39 

.13 
92 
64 

37 

.18 
193 
61 
33 

* 
186 

.36 
76 
53 

31 

.08 
103 
41 
31 

.08 
37 
45 
32 

.17 
114 
62 
35 

.20 
116 
61 
36 

.17 
166 
48 

40 

.05 

119 
41 
37 

.02 
90 
44 
37 

.01 
60 
48 
40 

.22 
51 
74 
39 

.39 
135 
75 
53 

.16 
60 
64 

44 

.22 

65 
67 

44 

.31 

142 
58 
51 

.29 
193 
68 

44 

.26 

163 
57 
36 

.22 

103 
62 
36 

.20 
44 
69 
38 

.27 
104 
74 
44 

.33 
147 
77 
50 

.16 
121 
66 
49 

.05 
71 
53 
45 

5.27 
3323 
56.2 

39.4 

STILLHDUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 
WIND 

.17 
55 

.22 

66 

.03 
94 

.06 
57 

.01 
104 

.12 

50 

.03 
45 

142 

• 
104 

* 
62 

.37 
72 

.09 
34 

.12 

75 

.26 

71 

.01 

136 

.10 
115 

.04 
69 

.01 
71 

.17 
36 

.39 
112 

.23 

79 

.21 

47 

.18 
146 

.31 
134 

.29 

110 

.20 
54 

.20 
57 

94 

.17 
154 

.07 

74 

.17 
77 

4.52B 
2602 

WACO  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.21 
68 
65 
42 

.15 
59 

67 
43 

.06 
134 
46 
36 

* 
106 

.16 

84 
56 
37 

.02 
68 
45 
42 

.16 
81 

31 

.30 

210 

60 

40 

* 
166 

• 
82 

t 
114 

.59 

48 
58 
34 

.09 
95 
70 
37 

.18 
72 
66 

37 

.04 
142 
51 
44 

.03 
153 
45 

40 

.10 
122 
52 
39 

.02 
103 
50 
44 

.14 
45 
78 
46 

.40 
137 
76 
49 

.25 

93 
72 
47 

.21 
61 
72 

47 

199 
65 
52 

.33 

176 
79 
46 

.26 

193 
58 
38 

.24 

101 
64 
38 

.22 

71 
72 
40 

.26 

130 
78 
44 

.30 

227 

76 

53 

.16 
115 
72 
52 

.11 

100 
60 
48 

5.18B 
3557 
63.7 
42.5 

WHITNEV  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 
43 
66 
43 

.18 
46 
69 
42 

.01 
96 
68 
38 

.04 
67 
45 
37 

.09 

60 
59 
37 

.00 
42 
46 
41 

.13 
48 
67 

41 

.24 
154 
63 
41 

• 
119 
51 
32 

.22 
81 
60 
35 

.11 
100 
46 
35 

.06 
23 
51 
35 

.17 
65 
68 
38 

.16 
46 
67 
39 

111 
53 
41 

.00 
125 
50 
40 

.05 
72 
52 
39 

.01 

65 
51 
44 

.20 
46 
78 
45 

.39 

126 
79 
51 

.20 

63 
69 
46 

.20 
38 
75 
48 

.17 
137 
73 
52 

.33 

167 
75 
47 

.17 
HI 
62 
38 

.21 
71 
69 
39 

.18 
35 

74 
39 

.22 

66 
78 
45 

.36 
174 
79 
50 

.15 
83 
76 
50 

.01 
75 
56 
46 

4. 596 
2557 
63.6 
41.6 

•    *   * 
EAST  TEXAS          04 

OAINGERFIELO  9  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 
63 
65 
42 

.16 
118 
62 
39 

.06 
69 
53 

40 

.12 
58 
61 
39 

.15 
138 
59 
42 

.09 
98 

50 
40 

.16 

106 

62 

37 

.28 

209 
59 
41 

.12 

112 
53 

34 

.17 

103 

54 

38 

.11 
77 
61 
38 

.17 
69 
66 
42 

.03  .27 
49  117 
67'  65 
38   43 

.13 

171 
50 
42 

.10 
120 
58 
39 

.08 
71 
54 
48 

103 
74 
50 

.15 
66 
77 
53 

.30 
86 
75 
55 

.27 
76 
73 
51 

.27 
100 
70 
48 

163 
62 
56 

261 
62 

48 

.04 
177 
56 
39 

.25 

129 
64 
36 

.23 
92 

71 
42 

.28 
101 
76 
52 

.09 
79 
74 
56 

.07 

133 

56 

44 

.07 
92 
67 
44 

4.87B 
3448 
63.1 
43.8 

SAM  RAVBURN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
92 
69 
43 

.14 
55 

66 
42 

.19 

100 

56 

41 

.06 
68 
44 
36 

.10 
57 
61 
36 

.17 
81 

47 
40 

.09 
52 
58 
39 

.14 
98 
62 
38 

• 
143 

.40 
108 
68 
35 

.18 
115 
71 
35 

.12 
53 
62 
37 

.12  .16 
351  41 
70   73 
41   41 

96 
44 

149 
45 
42 

91 
47 
41 

.11 
71 
53 
47 

.12 

48 
74 
51 

.25 

89 
79 
51 

.18 
38 
80 
52 

.19 
29 

78 
50 

.20 
106 
64 

49 

.36 
126 
70 
50 

.23 

137 
72 
42 

.24 
95 
68 
38 

.17 
47 
70 
39 

.16 

43 
77 
41 

.27 
101 
77 
50 

.18 
56 
82 
53 

.23 

B4 
60 
45 

5.50B 
2506 
65.9 
43.0 

SPURGER  DAM  B 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.16 
61 
64 
45 

.11 
35 

71 
44 

.07 
59 
63 
42 

.03 
53 
53 
35 

.10 
35 
67 
35 

.03 
64 
50 
41 

.07 
55 

62 
38 

.09 
B3 
62 
39 

114 
74 
35 

.36 

63 
65 
32 

.15 

67 
65 
36 

.08 
51 
64 
36 

.09 
51 
66 
40 

.14 
31 
77 
40 

.06 
66 
57 
45 

62 
47 
42 

43 
50 
42 

.00 
73 
55 

47 

.12 

71 
78 
49 

.25 

120 
82 
50 

.20 
56 
82 
52 

.16 
32 
81 
52 

.06 
97 
66 
51 

.24 

128 
74 
50 

.28 
135 
74 

41 

.22 
73 
72 
38 

.20 
68 
73 
36 

.20 
96 
77 
41 

.25 

114 
79 
44 

.19 
74 
SO 
50 

.16 
34 
85 
49 

4.41B 
2164 
68.3 
42.5 

*   *    * 
TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 
72 
62 
40 

.39 

183 
58 
36 

.16 
62 
50 
32 

.04 
85 
45 
32 

.00 
107 
51 
34 

.25 

148 
51 
33 

.26 
131 
55 
36 

.16 

121 
52 
32 

,07 
31 
54 
35 

.19 
50 
57 
35 

.07 
60 
54 
32 

.22 

214 
49 
32 

.06 
• 

61 
36 

* 
* 

250 

* 
55 

.35 
67 
62 
32 

.24 
125 
65 
38 

.26 

106 
61 
49 

• 
* 

* 

.48 

208 

63 

3B 

.26 

240 

59 

33 

• 
* 

.32 

183 
63 
35 

.24 

59 
68 
36 

.22 

47 
73 
39 

.25 

69 
69 
41 

.40 
82 
73 

41 

.19 
60 
73 
46 

.31 

88 
75 
48 

5.51 
2903 
60.1 
36.9 

red  bluff  dam 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 

64 
69 
40 

.32 

283 
63 

40 

.16 

137 
63 
33 

.08 
129 
52 
31 

.11 

128 

56 

36 

.26 

133 
62 
35 

.35 

238 
64 
32 

.20 
155 
56 
32 

.15 
67 
54 
32 

.19 
155 
52 

30 

.11 
56 
55 

30 

.14 
53 
63 
31 

.19 

94 
60 
33 

.22 

158 
68 
37 

.02 

221 

42 

30 

105 
51 
32 

.04 
29 
69 
37 

.17 
39 
75 
51 

.27 

se 

70 
45 

.20 

101 
66 
43 

.18 
52 
67 
46 

.15 
65 

70 
48 

.48 

306 

69 

44 

.45 

264 

63 

43 

.16 
54 
65 
36 

.17 
40 
71 
43 

.23 

59 
73 

40 

.32 

53 
76 
43 

.24 
93 
66 

43 

.09 
56 
73 

46 

.15 
61 

6.19B 
3536 
63.5 
36.1 

YSLETA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
80 
74 
33 

.33 

107 
72 
32 

.29 
96 
64 
36 

.09 
90 
61 
36 

.57 
113 
59 

37 

.17 

107 
66 
27 

.29 

109 
65 
38 

.23 

101 
64 
27 

.08 
102 
69 
26 

* 
* 

.59 

206 
66 
33 

.16 
122 
66 
32 

.45 
94 
66 
34 

.07 
11 
68 
37 

.12 
15 
69 
27 

.14 
93 
43 
35 

.14 
16 
62 
37 

.15 
25 
69 
39 

.29 

22 
75 
56 

.35 
59 
72 
45 

.26 
71 
63 
44 

.24 
24 
82 
43 

.27 
159 
62 

41 

.52 

215 

65 

41 

.25 

56 
65 
36 

.19 

36 
71 
36 

.25 

21 
74 

43 

.38 
14 
78 

44 

.17 
31 
87 
35 

.28 

6 
61 

44 

.17 
11 
85 
49 

7.71 
2216 
66.9 
37.6 

*   •   » 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAO  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 

MIN 

.35 

100 
62 

40 

.35 

201 
61 
40 

.46 

232 

65 

35 

.16 

102 
56 
31 

.18 

205 
48 
31 

.24 
53 

66 
39 

.37 
102 
66 
38 

.37 

163 

69 

35 

.30 
124 
60 
32 

.30 
152 

57 

31 

.14 
100 
41 
35 

.03 
67 
36 
31 

.27 

70 
68 
34 

.31 

232 

55 

34 

.13 

174 
54 
40 

.22 

221 

53 

32 

.23 
155 
53 

30 

.17 

80 
37 
30 

.28 
63 
74 
36 

.35 

69 
78 
41 

.26 

79 
64 
43 

.29 

119 
66 
43 

• 
171 
59 
44 

.56 

185 
68 
41 

.46 
153 
64 
35 

.25 
69 
67 
36 

.46 
172 
63 
36 

.33 

146 
69 
37 

.37 
158 
74 
46 

.39 
152 
77 
50 

.39 

174 
76 
51 

8.99 
4243 
62.2 
37.3 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
91 
62 
41 

.32 

133 
68 
42 

.35 
229 

67 
37 

• 
90 

.22 

151 

52 

35 

.17 
85 
63 

37 

.24 

79 
67 
37 

.43 

220 

79 

27 

* 
106 

* 
132 

• 
101 

.60 
96 
60 
33 

.25 

106 
65 
35 

.27 
139 
65 

37 

.13 

182 

58 

41 

.06 
124 
42 
36 

.02 
68 
42 
36 

.01 
46 
55 

38 

.24 
89 
76 
40 

.46 
136 
65 
45 

.26 

93 
63 
44 

.27 
96 
69 
44 

143 
64 
49 

.34 
219 
71 
47 

.30 
122 
67 
36 

.21 
61 
68 
38 

.27 
80 
70 
40 

.33 
136 
75 
44 

.37 

156 
81 
50 

.19 

150 
65 
46 

.08 
23 
60 
46 

6.61B 
3682 
65.1 
40.1 

«   *   • 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

EVAP 

WIND 

.22 

94 

.20 
56 

.06 

135 

.07 
103 

.15 
104 

.01 
72 

.20 

71 

.15 
145 

* 
161 

• 
108 

.54 

141 

.10 
49 

.23  .18 
113   97 

.05 
144 

.06 
172 

.04 
161 

.07 

116 

.23 
56 

.33 

128 

.35 

151 

.23 
42 

.12 

131 

.29 

160 

.41 
180 

.27 
107 

.21 
52 

.19 

45 

.33 
196 

.16 
93 

.22 

126 

5.69 
3511 

See 

Rele 

rence 

Note 

i  Foil 

owinc 

Slat 

on  In 

dex 

EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
MARCH 


SOUTH  CENTRAL 
BtEvlLlE  5  ME 
CANYON  0AM 

SOMERVILLE  DAH 

*    *    * 
UPPER  COAST 

POINT  COMFORT 
THOMPSONS  3  WSW 


LAREDO  ND.  2 


RIO  GRANOE  CITY  3  M 


LOWER  VALLEY 


WESLACO  2  E 


Day  Ol  Month 


6VAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP  .17  .15  .07  .1*  .10  .03 
WINO  10*   9*  116  12*  127   95 


e     9 

— ■ — 


.11  .26  .32  .09  .12 

236  175  121  16*  120 


.02  .10  .15 
85  111  116 


EVAP  .09  .05 

WINO  115  105 

MAX  6*  55 

MIN  45  *6 


EVAP  .31  .01  .0*  .07  .15 

WINOl  90  56'  1*3  157  86 

MAX    70  70  55  *9  63 

MIN    *6  **  **  36  3B 


EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 


EVAP 
WINO 


EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WINO 
MAX 
KIN 


45 


EVAP  .23  .10  .IB 

WIND   61'  59  41 

MAX    73  701  7* 

MIN    56  57  46 


.25 


ie  .12  • 

72  146  13* 
72   71   - 


18  .16   * 

55  164  115 


.40  .15 
72  100 
63   45 


.09   • 

68  117 

.25  .18 

60  105 
65  65 
32   39 


.16  .07  .15  .16 
7*   27   50   72 


17 
1671  2251 

.  '  .08 
105  1*2 
58   5* 


.21  .16 

183:  13* 

.03  .10 

1*8  108 

*4  63 

38  41 

-  .06 

62  95 


.11  .23  .22  .15  .1*  .0*  .12  .08  .09  .01  .08 

129  207  186  12*  143  11*  102  156  193  22*  171,  288 

66  65  62   55   *6   63  73  72  60  52   63   79 

47  53  35   3*   43   38  39  39  52  43   *3|   52 


07  .10  .03  .37  .18  .09 

1141  87  110  202  117  111 

571  70   61!  67  62   52 

*6   45   45   34  3*:  35 


.12  .12 

49  133 

.26!  .311 

75  96 

78  79 

*6,  *9 

.16  .28 

*6  100 


.09  .11  .01  .23  .26  .20 

9*1   80  18*i  131  169  106 


.1*  .15  .33  .35  .27 
64  142  167  204   94 


69   71   62!  70   69   66 


28   29 


74   77   3V  191 


.29  .24  .27  .16 
83   98  137 


3  +.  £ 


71   76   76   76   79 


4.09 
3878 

5.7*B 

3105 

64.9 


51  .17  .20  * 

122   85  120 

73   76  701 
5*   54   56 


08  .09  .15  *    *  !  *   .10 

59   33  72  167  151  109  135 

49   66  74  60   56   69   67 

36   43  43  50,  **   *5,  *7 


21 

.23    .33 

.17 

.09 

23| 

*      1*9 

50 

13 

7* 

7*j     72, 

62 

46 

49 

50      *2 

39 

39 

.20  .23^  .22 

27   76   39 
82   77   82 

57l  5«|  53, 


.19  .11 

86  92 

70  60 

40  40 

.07'  .26' 

23  S3 

59  73 

45  56 


.06  .19  .21  .00!  .08 

67  35   76  **!  79i 

*9  71   68  61   6ll 

39  39   4*  44   *»| 


.25  .08  .08  .11  .21  .10  .11!  .21 

57  *5  26  23  58  10*  58  37 

7*  57  51  81  72  65  77  78 

*6  45  *3  45  52  56  62  52 


.211  .17|  .31 
*1   10 
77   85 


.12  .16  .20i  .05 

77  53  58  156 

80  79  7*  73 

5*  5*  5*  55 


.30  .27 

*5  62 

61  77 

51  57 


37   37   *0   *3   50   *5   5*   *2.1 


132   76   66   99  157   66   *9 


5.59B 
2608 


.55  .32  .30  .23  .30  .15  .20,  .54  5.70 

428  208  92  122  200  150  130  120  4660 

74   65  70  80   65,  79  82  78  67.0 

54   40  55  44   50  56  55  50  46.5 


.03  .3* 
72  68 
74  80 
60,  54 


.33  .29  .17 

259  • 

72  67 

42  40   41 


,23|  .10!  .06,  .13,  .34  .23 


.22  .17  .24  *.67 

76   52   *7  3297 

87  67.* 

57  *4.B 


.30  .19   » 


.26  .06 
62   62 


.31  .13  .*8  .2*  .05  .00  .13  .25   « 

80  169  110  61  113  113  6*  131  135 

61  76  76  63   56   *6  79   76   67 

53  5*  *3  *5   42   39  *1   51   53 


.11  .18  .23  .18  .02  .10  .03 

63  151   53  62  *1  71  73 

81   73   78  77  56  52  67 

55i  56   61  *7  47  45  43 


10 

.09 

58 

75 

73 

75 

50 

56 

53   5*   *2i  62 

88   86   79i  7*1 
5*   58   63!  6* 


58   33   33 


.2*  .29 

*2  137 

86  86 

«3  49 


87   8* 
66   55 


.0?  .3* 
57   55 


.20  .25  .20  .3*  .12  .20  .33  .20  .32 

65  *2  49  1*5  *0  140   8*  *3   73 

73  83  82   85  75.  75,  62  79i  77 

48  50  55   59  6*  63   50  56   53 


.2*  .22 

38  67 

80  8* 

48  48 

.28  .27 

35  40 


.29  .31 

56  84 

76  77 

44  43 

.36  .26, 

56  70 

76  75 

49  51 


.23  .26  .24  .21   5.61 

45  62  159   45   1667 
76  81  88   85   69.9 

46  54  59   6ll  47.* 

.25  .28  .24  ,20[ 

91  72  77 

65  91  86 

56  61  67 


27  .26 
42   68 


5.77 
60  1609 
63   77.7 


.34   6.136 
54   1631 


.21  .23  .23  .20  6.50 

86  142  137  12l!  3187 

76  81   90  83|  75.* 

*5  51   61  6t>  49.3 

.26  .14  .16  .25  5.40 

69'  80   75  87!  2200 

75  88   80  85!  7*.0 

58  60   62  60  5*. 2 


BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wl 
(Speed   - 

id 
m.p.h. 

) 

Relative    humidity    averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

tax 

i  5?  s 

* 

«  8! 

S    *  a 

Station 

+•    Q 

a  o 

«  -H 
**  +» 

3     - 
in   L. 
ft  -H 
EQ 

+1  ft 

rH    ft 

p  a 

CO  CO 

ft 

K 

ft 
C 
s 

9 

> 

< 

1    • 

£  1 

0) 

o      a 

a  "o  S 
Q       J 

JD 

_  a 

£  £ 
Q-S 

CENTRAL     STANDARD    TIME 
MID             6     AV          NOON          6     PM 

ft 
o 
■ 

s 

3 

0) 

3 
I 

CO 

8 

c 

81 

3 

0 

ABILENE    WB    AIRPORT 

8 

l.fl 

11.3 

36 

w 

07 

63 

71 

5* 

45 

4 

3 

3 

2 

0 

0 

12 

59 

5.9 

SMARILLO    W?     AIRPOPT 

f. 

1.9 

1*.7 

43 

SE 

02  + 

78 

83 

62 

54 

6 

7 

4 

0 

C 

0 

17 

58 

6.0 

AUSTIN    WB    AIRPOoT 

4 

3.5 

11.5 

35 

w 

23 

70 

76 

53 

49 

3 

3 

* 

1 

1 

0 

12 

55 

6.1 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

9 

*.o 

12.8 

36 

N 

23 

83 

84 

58 

64 

7 

5 

0 

1 

0 

o 

13 

53 

7.1 

CORPUS    CHRISTI    WB    AIRPOPT 

8 

5.4 

14.7 

38 

W 

23 

79 

84 

59 

61 

4 

6 

2 

0 

0 

- 

12 

54 

6.8 

PALLAS    WB    Al'PIOI 

3 

2.5 

11.3 

3* 

NW 

OB 

66 

72 

5* 

52 

* 

3 

5 

2 

1 

a 

15 

52 

5.9 

OEL     »IO    W9     AP 

9 

3.1 

11.8 

35*  + 

29 

23 

50 

6* 

4* 

32 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

- 

5.1 

TL    PAS"    WB    AIRPORT 

27 

2.5 

8.7 

53 

SW 

23 

37 

47 

3* 

22 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

92 

3.2 

FORT     WORTH    W3    AJRPORT 

3 

2.9 

11.2 

29++ 

3* 

2*  + 

74 

78 

58 

5* 

5 

1 

5 

2 

1 

0 

1* 

- 

6.1 

GALVESTON    wB    CITY 

- 

- 

- 

3" 

N 

24  + 

" 

" 

- 

- 

1 

5 

* 

1 

0 

0 

11 

52 

- 

HOUSTON   WB    AIRPORT 

4 

1.7 

12.1 

30++ 

26 

23 

78 

60 

57 

59 

* 

3 

6 

0 

1 

p 

14 

54 

6.7 

LUBBOCK    WB    AI=Po=T 

6 

2.9 

13.4 

3  7++ 

28 

07 

71 

81 

56 

46 

6 

3 

2 

2 

n 

0 

13 

- 

5.4 

MIDLAND   WB    AIRPORT 

7 

1.1 

13.0 

*1++ 

27 

0' 

63 

7* 

4* 

37 

5 

1 

2 

0 

0 

p 

8 

- 

4.7 

PORT    ARTHUR    WB    AI°PORT 

4 

1.9 

11.7 

52 

S 

23 

88 

91 

62 

70 

2 

3 

* 

2 

1 

p 

12 

47 

6.7 

SAN    ANGFLO   wB    AIPOOOT 

8 

0.5 

10.8 

33++ 

29 

23 

62 

71 

45 

38 

* 

2 

3 

1 

0 

p 

10 

- 

5.5 

SAN    ANTONIO    WB    AIoPO°T 

* 

3.5 

10.9 

35 

NW 

23 

68 

74 

51 

*5 

6 

2 

4 

0 

1 

p 

13 

57 

6.0 

VICTORIA   WE    AIRPORT 

6 

3.4 

12.0 

49   * 

W 

23 

81 

85 

57 

61 

* 

2 

6 

0 

1 

p 

13 

- 

7.0 

WACO    WB    AIRPORT 

34 

2.7 

12.3 

32*+ 

23 

07 

73 

77 

60 

55 

2 

* 

4 

3 

0 

0 

13 

- 

6.C 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

1 

3.7 

13.2 

36++ 

33 

OR 

78 

85 

60 

55 

3 

1 

5 

1 

1 

0 

11 

- 

6.6 

»    PFAK    GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    84    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Texas 

MARCH 


Day  of  month 

Station 

1 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12) 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

Zl 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   *   * 

HIGH  PLAINS          01 

AMARILLO  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

2.6 

T 
2 

.2 

.2 

1 

2.2 
2 
.2 

1 

.7 

T 

.2 
1 

2.3 
1 

7 

T 

7 
7 

1.3 

.4 
1 

.4 

1 

OALHART  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

2.0 
2 

1.0 

2.0 
2 

1 

T 

T 

7 

7 

7 

7 

5.0 

7 
S 

7 

FQLLETT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.4 
5 

4.4 

e 

5 

1.2 

4 

3.5 

4 

2 

3.5 

4 

- 

3 

3 

.5 

2 

1 

2.5 
3 

7.0 

10 

4 

3 

1 

.5 

1 

HEREFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 
2 

T 
1 

T 
T 

7 
T 

7 
T 

.8 
1 

1.5 
3 

LUBBOCK  WB  AIKPQRT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

T 

T 

7 

2.0 
2 
.2 

8.3 
8 

.8 

1.4 

7 

1.1 

5 

.7 

1 

7 

T 

MIAMI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

3.5 

4 

1.5 

1.4 
1 

7 

2.5 
3 

2 

MIOLANC  WD  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

WTR  EOUIV 

1.4 
1 

,1 

7 

MULESHGE  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 

. 

7 

2.0 

7.0 

- 

SEMINOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

7.5 

1 

4,5 

11 

7 
5 

7 
7 

7 

SPSARHAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

2.0 
5 

1.0 
3 

1.5 

2 

5.U 
7 

STRATFOKO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

6.0 
5 

2 

2.5 
5 

1.0 
1 

3.0 

4 

4.0 
8 

4 

2 

7 

TJLIA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2 

2 

2 

3 

VESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

T 

3 

1 

7 

T 

A 

7 

7 

7 

7 

1 

1 

T 

*   *   » 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  Wb  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOJIV 

.5 

T 

7 

7 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6.0 

T 
6 

1 

T 

T 

1.0 

5.0 
3 

7 
5 

7 

MEMPHIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.5 

4 

. 

2.5 
3 

2.5 

4 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

7 

3.0 

7 

*    *    * 
TRANS  PECOS        05 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

7 

WINK  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1.' 

: 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


"5. 
Q 

a 

Day  of  month 

0) 
0> 

Station 

, 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 
0 

1  IN) 

< 

BUSHLAND  1  WSW 

2 

SAM 

34 

38 

34 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

30 

31 

32 

30 

30 

34 

37 

41 

40 

40 

41 

44 

36 

36 

36 

39 

40 

42 

42 

43 

35.7 

6 

8AM 

36 

37 

34 

33 

32 

31 

32 

32 

32 

31 

30 

30 

30 

31 

30 

29 

33 

36 

40 

39 

40 

40 

42 

40 

36 

35 

39 

40 

43 

43 

43 

35.5 

BUSHLAND    1    WSW 


SOIL    PULLMAN   S1LTY    CLAY    LOAM,    CHESTNUT   GREAT    SOIL   GROUP.       VEGETATION   SHORT    GRASS    SOD,    MIXTURE    OF 
BUFFALO   AND   SLUE   GRAMA  GRASS.       SLOPE    1    PERCENT    TO   THE    SOUTH-SOUTHEAST.       2-    AND    6-INCH    READINGS 
FROM    DIAL    TYPE    THERMOMETERS.       LOWER    DEPTH    READINGS    FROM    THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


M 

OBSERVATION 

5   £ 

UJ 

u 

§ 

TIME  AND 

z    2 

| 

§ 

P 

P 

TABLES 

STATION 

0     3     COUNTY 

E 

0 

3 

OBSERVER 

s    ° 

D 

3 

1 

1 

i 

l 

i 

if 

ABlRNATriV 

00 tl    01 

OQlfaj    02 

MALE 

1 

■ 

101    50 

3359 

|| 

M.   0.    HOOD 

AMI   f  N<      »M     AIRPORT 

TAYLOR 

1 

■■■      1 

99    41 

1762 

MID 

Mil 

M    ■ 

U    •-    H|  »TMER   ouRtAu 

ACkERLY    J   SE 

^03<J  01 

HOWARD 

3 

32    31 

lul    40 

2760 

if 

LEONARD    COLEMAN 

■ 

1  i  v.i   Of 

LAMPASAS 

1 

'.  !         [I 

96    10 

1072 

7A 

Z 

MRS     SHIRLEY     J.     CARLILt 

ALBANY 

01201  01 

SHACKELFORD 

1 

99    16 

i-.i" 

'A 

TA 

JOHN    0.    WILLETT.    JR. 

ALEDO   4   SE 

■  ■;  It     \  i 

PARKER 

15 

32    39 

97    34 

790 

ft 

CHESTER    wILEV 

ALICE 

,4.      11 
01TA     l! 

JIM   .ELLS 

', 

96    o* 

201 

at 

81 

LEONARD   M.    HAHONI  i 

ALPINE 

BREWSTER 

9 

1  i 

103    40 

6659 

t.( 

WILLIAM    H.    MUDC1NS 

- 

CHEROKEE 

1 

93   08 

2BO 

7A 

MRS.    MAYBELL    KELLUM 

ALVIN 

0204^  OB  BRAZORIA 

^ 

29    25 

95    15 

5* 

8A 

AA, 

CITY   OF    ALVIN 

ALVORD    *    N£ 

0206,   Oil  WISL 
U211     Oil    PuTU« 

13 

33    23 

97     39 

BOO 

: 

i       ERvlCE 

AMARILLO   MO    AIRPORT 

101     42 

3607 

MID 

Mil 

:  hj 

.    '.    rtlAlMER    BUREAU 

A-i  I    H At       ..'AM 

022S 

061    VAL    VERDE 

11 

29   <>8 

101     02 

1157 

8  A 

BJ 

8A 

INT    BOUNDRY    .    WATER    COK 

ANAMUAC    TUCO 

0239 

0*    CHAMBERS 

'■ 

9*    40 

8A 

BA 

ANAHUAf     TBCD 

ANDERSON 

0*i    GRIME:-. 

i 

350 

91 

[»f> 

WILL1AC    J.     bAPGfR 

ANDICE     I    »M 

02*6 

03    WILLIAMSON 

1 

1026 

7A 

LAWRENCE     1.    DUNLOP 

02  A  a 

01    ANDREWS 

3 

102    32 

Jl  '£ 

w 

: 

ANDREWS    COUNTY    AIRPORT 

ANGLETON    2    w 

I  1 !  1 

06 

BRAZORIA 

5 

29    09 

95    27 

n 

8A 

8A 

CITY    OF     ANC.LLTUN 

ANNA 

0262 

03 

COLLIN 

\.b 

33    21 

96     31 

67* 

It 

; 

JESSE     r.    VANCAGR1FF 

ANSON 

0268 

02 

JONLS 

1 

32    *5 

99    5b 

1700 

3P 

SP 

C.    M.    RKE 

ANTELOPE 

0271 

D3 

JACK 

IS 

33    26 

98   22 

1079 

7A 

MACK    V.    ROBERTS 

0302 

07 

SAN    CATRKtu 

' 

27    55 

97    08 

18 

ROBERT     L.     HFRNOON 

ARCHER    CUT 

3313 

03 

ARCHER 

1 

96    38 

1055 

6P 

J.T.    SMEPPARO 

ARLINGTON 

D  3  3  1 

0* 

TARRANT 

15 

97    07 

595 

CHARLES     T.     HAWKES 

ARMSTRONG 

i   '-.■ 

09 

KENEDY 

5 

Z(    96 

25 

6P 

HAZEL     W.     PELHAM 

ARTHUR     CITY 

0  161 

LAMAR 

10 

93    31 

*■?■- 

7A 

JAMES    b.     W1GLEY 

ASPERMUNT 

02 

STONEWALL 

1 

yy  06 

100    1* 

1750 

7a 

C.    G.    VltRTEL 

ATHENS 

0* 

MENuERSON 

15 

32    12 

95    51 

490 

5P 

if 

RADIO    STA    KBUD 

ATLANTA 

1  601 

0* 

CASS 

Ifl 

33    07 

94    11 

245 

7A 

BILL    LOVIL 

AUSTIN    M6    AIRPORT 

0421 

07 

TRAVIS 

3 

30    IB 

97    42 

597 

MID 

HID 

7A 

'      HJ 

U     S     WEATHER    OUREAU 

AJSTwELl    WL    REFUGE 

063  ' 

07 

ARANSAS 

1 

28    16 

96    48 

15 

5P 

5P 

U     S    WILOLIFE     RFFjSE 

..     4.4. 

01 

ELLIS 

L9 

32    12 

96    46 

533 

HERSCHEL    H.     SMITH 

SAIRO 

03 

1 

32   2* 

99    25 

1760 

74 

B.    C.    CHRISMAN 

OA. ENFIELD 

06B2 

C"> 

PECOS 

30    S3 

102    18 

2530 

CLYDE    GRAVES 

BALLINGER    1    SW 

0*9*  02 

RUNNELS 

99    56 

1575 

RADIO    STATION    hRjN 

-■* 98    OS 

REEvES 

30    59 

103    *5 

3210 

°EFvt  S    COUNTY    WTR    DIST 

050*   06 

3 

30    OB 

96    49 

c 

ELPOY    SCHNELLE 

BARDwELL    DAM 

051ft   03 

ELLIS 

32    16 

96    38 

461 

HA 

it 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BATESVILLE 

o560.   04 

ZAVALA 

« 

20     SI 

99    37 

760 

JA5PER    G.    OUESENBERRY 

BAT    CITY    WATERWORKS 

0569J  OS 

MATAGORDA 

3 

26    59 

95    58 

*8 

8A 

8A 

c 

CHARLES    SlAUP 

BAY TOWN 

0586J  oa 

HARRIS 

U 

29    ** 

9*    58 

26 

5P 

O.B.     SMITH 

BAYTOWN    NO    2 

HARRIS 

1* 

95     01 

c 

ESSO    RSCM    AND    ENG    CO 

BEAUMONT    FILTER     PLANT 

JEFFERSON 

30    06 

94    06 

20 

BEAUMONT    FILTER    PLANT 

BEDIAS 

0639    ,- 

15 

338 

RICHARD    R.     PYLt 

BEF VILLE     5    NE 

063»j   07 

BEG 

5 

26    27 

97    *2 

255 

8A 

8A 

6A 

c 

TEXAS     AGRl     EXP     STAT  ION 

8EITON    0AM 

BELL 

97    28 

6A 

8A 

B« 

c 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
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102    50 

2440 

7A 

7A 

CHARLES    W.    POTTS 

GRANGER 

J6B5    03     *li.LlAMSON 

1     30    43 

97    26 

575 

7A 

HUBERT   l.   GORuae; 

GRA.PELAND 

368?   0*.   HOUSTON 

7    31    29 

95    29 

480 

6P 

F.     M.     THOMAS 

iK*PtviSt    DAM 

J691     03     TARRAi.T 

IS    32    58 

97    03 

585 

8A 

8A 

8A 

c 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

GREENVILLE    7    NH 

'.2    33    12 

96    13 

610 

HAL    W.    ENGLISH 

GRCES8ECK 

377J    03     LIMESTONE 

I     31     32 

96    32 

S 

PA 

BA 

ALVA    J.    SMREVE 

GRCVETON    2    Sun 

37TB   04    TRINITY 

15    31    05 

95     08 

5P 

7A 

FRANKLIN    G.    LANGE 

GRLVER 

3787    01     HANSFORD- 

2    36    15 

101     2* 

3169 

tr 

6P 

ARTHUR    M.    EVANS 

GUNTER 

3822'   CI    GRAYSUN 

15    33    27 

96     45 

6P 

FRANK    BROOKS 

GUTHRIE 

3828    D2    KING 

100    20 

177( 

7A 

7A 

RUTH    B.    HUMPHREYS 

MAGANSPORT 

3846   0*.    RED    RIVER 

101    33    23 

95     14 

315 

7A 

MRS    MARGARET    SULLIVAN 

MALL    RANCH 

3871    06    KERR 

«■    30    OB 

99    36 

2260 

c 

THOMAS    C.     HALL 

hALLEMSVILLE 

3873    07    LAVACA 

6    29    27 
1    3]    *3 

*6     56 

235 

1170 

7P 

LEO  aRlfcft 

HAMILTON 

388-.     13    HAMILTON 

98     07 

7A 

m.    CLYDE    RA160URN 

HAMLIN 

3890    02:    JONES 

1    32    53 

100    07 

1718 

SP 

W.    G.    ROUNTREE 

MARL ETON 

39*1    0*   HARRISON 

10    32    41 

94     35 

290 

Ik 

MRS.    BUNA    MAE    TAYLOR 

HARL1NGEN 

39*3.    10    CAMERON 

11    26    13 

97    41 

38 

7A 

7A 

MRS.    JEWELL    S.    CASEY 

HARPER 

995*1  06   GILLESPIE 

31     30     IB 

99    15 

2080 

7A 

OTTO    RAHE 

Mitr 

3972    01    CASTRO 

iq   3*   23 
2    35    53 

102    07 

3642 

8A 

HURT IL    t.     LOMAN 

HARTLEY 

3981    01    HARTLEY 

102    24 

3915 

HOWARD    E.    BAKE* 

HASKELL 

3992    OZ    HASKELL 

li    33    10 

99    44 

1605 

7A 

Ti 

SAMUEL    P.    HERREN 

HAWKINS    1     E 

402O    0*   WOOD 

12,    32    35 

95    11 

335 

7A 

JA0V1S    CHRISTIAN    COL 

HEB3RONVILLE 

-058    09    JIM    HOGG 

5j    27    18 

98    40 

559 

8A 

DON    E.    MEYER 

HEMPHILL 

-076     ]-    SABINE 

12    31    20 

93    52 

273 

9  = 

BA 

CITY    OF    HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

Ml           -    -ALLEft 

1     3C    06 

96    05 

251 

6A 

8A 

J.    0.    SARTA1M 

HENDERSON 

*oei  0*.  Rus* 

71    32    11 

101   33    49 

94    48 

7A 

7A 

WESLEY    R.    OEAN 

HENRIETTA 

4093     3  3     CLAY 

98    12 

900 

7A 

7A 

WILLIAM    D.    K1MBR0UGH 

HEREFORD 

4098    01     OEAF     SMITH 

10    3A    48 

102    28 

3640 

7A 

7A 

C    H 

HOLLY    SUGAR    CORP 

HE* ITT    1    SE 

*122    03    MCLENNAN 

1    31    27 

97     11 

642 

DEWITT    C    CHAPMAN 

HI  CO 

1131        .     HAMILTON 

1    31    59 

98    02 

1095 

5P 

6A 

W.    R.    HAMPTON 

HIGGINS 

-1--     ..     LIPSCOMB 
.     •'ILL 

2l    36    07 

100    01 

2570 

CARSON    WILLIAMS 

mJllSBORO 

1    32    01 

97    07 

550 

7A 

7A 

RADIO     STATION     KHdR 

nlNOES 

-191.    09    ATASCOSA 
*196    01     HANSFORD 

el   28    43 

98    48 

360 

C 

MAZIE    HINDES 

2    36    3C 

1C1     19 

3100 

BA 

H.    J.    DONOLINGER 

HjNOC 

«M    07    MEDINA 

8   29   21 
10    33    35 

99    08 

901 

7A 

WALTER    H.    KNOPR 

HONEY    GROVE 

4257    03    FANNIN 

95     54 

7A 

C 

RICHARD    M.    MCCLEARY 

HORDS    CREEK    DAH 

1.278    02    COLEMAN 

%   31    51 

99    3* 

1962 

6A 

BJ 

C 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

hORGER 

*280   04   JASPER 
430S   09    HARRIS 
4307    09    HARRIS 

7]    31    00 
14!    29    46 

94    10 

no 

7A 

MRS.    JEAN    OATES 

•HOUSTON    W8    CITY 

95    22 

MID 

MID 

C      J 

U    S    WEATHER    BUREAU 

HOUSTON    WB    AIRPORT 

14    29    39 

95    17 

-It 

MID 

C    HJ 

U    S    WEATHER    BUREAU 

HOUSTON-ADQICkS 

4309"  08   HARRIS 

14     29     46 

95    39 

91 

c 

U    S    CORPS    OF    ENGlNEtfiS 

mOLSTON-ALIEF 

*31l    08   HARRIS 

"•»  « 

95    36 

75 

c 

FRED    L.    HALE 

HOUSTON-BARKER 

43131   08   HARRIS 

14    29    49 

95    44 

130 

7A 

LILL1E    H.    FRY 

HOUSTON-DEER    PARK 

*315    03   HARRIS 

14    29    43 

95    OB 

35 

tP 

SHELL    OIL    COMPANY 

HOUSTON-HEIGHTS 

4321    08   HARRIS 

141   29    47 

95    26 

65 

WILLIE    HOFFMAN 

r.OuST0N-lN0EP    HEIGHTS 

*32i   08   HARRIS 

lJ   29    52 

95    25 

93 

7A 

MRS    JOY    M.    LOWRY 

hOL3TON--EsT8URy 

4329  03   HARRIS 

14i   29    *0 

95    28 

65 

7A 

ELIZABETH    HEMMI 

HOUSTON-NORTH    HOUSTON 

'•327;   08   HARRIS 

141    29    53 

95    31 

111 

9A 

ANDREW    F.    CHANDALL 

HOUSTON-SAN     JACINKi    DM 

•.32&I  06|   HARRIS 

1<J    29    55 

95    09 

58 

7A 

JAMES    0.    GRANBERRY 

riOUSTON-SATSUMA 

4329   OS1   HARRIS 

1*1   29    55 

95    37 

lie 

c 

JOHNNIE    w.    DOLEN 

HOUSTON-SPRING   branch 

*3J1'   08   HARRIS 

14    20    48 
1     32    21 

95    30 

92 

7A 

ETHEL    C.    POWELL 

hJCKABAY 

43".*   03    ERATH 

98    18 

1*51 

7A 

MRS.    RuTh    LAWSON 

HUMBLE 

4362]   08   HARRIS 

1AJ    30    00 

95    15 

98 

7A 

HOWARD    w.    BROWNING 

MUMBLE    PUMP     STA    5    NE 

436>   06    SUTTO* 

i    30    23 

100    11 

2320 

6P 

HERMAN    HUBftATSCHK 

437W  06  KERR 

41    30    04 

99    20 

1763 

7A. 

CLAUDE    STARK 

HUNTSVlLLE 

4382    04  WALKER 

la    30    43 

95    33 

494 

8A 

SA 

AARON    M.    TATE 

HURST    SPRINGS 

*390    03    CORYELL 
4402    06,    5LANCO 

1     31     39 

1074 

LYMON    L    HOLLINGSWORTH 

HYE 

i    30    15 

9B    34 

1456 

LEVI    A.    DEIKC 

IMPERIAL 

4425i   05|    PECOS 

9]    31    16 

102    42 

2  360 

it 

PECOS    COUNTY    WATER-    D1ST 

INDIAN    GAP 

***fl     03     HAMILTON 

1    31    40 

98    25 

1575 

c 

LOIS    W.    BYNUM 

1REOELL 

•  -76    03    BOSQUE 

!■    31    59 

97    53 

908 

c 

MRS    LA    MONA    L     BOYD 

JACKSBORO 

4517    03    JACK 

15    3?    14 

98    09 

1098 

5P 

c 

BERTRAM    FOX 

JACKSON   HILL    GUARD    STA 

4523    04    SAN    AUGUSTINE 

7j    31     18 

94    17 

323 

7A 

7A 

MILDRED    E.    LACY 

JACKSONVILLE 

4525    04   CHEROKEE 

i    31    58 

95    17 

520 

?e 

JEWELL    H.    JAYRUE 

JAMES   RIVER    RANCH 

4538    06 

MASON 

3    30    32 

99    23 

1552 

CLARENCE    MC    DOUGALL 

JARRELL 

-556   03 

WILLIAMSON 

1     30    49 

97    36 

871 

6A 

JAMES    H    JONES 

JASPER    3    Sw 

4563v  04 

JASPER 

71    30    54 

94    02 

290 

7A 

ELZIE    MARSHALL 

JiYTON 

4570    02 

KENT 

1|    33    15 

100    34 

2010 

7A 

c 

TRAVIS    H     SMITH 

JEDOO    2    NNE 

4575    07 

BASTROP 

<J   29    50 

472 

6A 

BUD    JOHNSON 

JEFFERSON 

-S77     3- 

MARION 

id    32    46 

94    21 

205 

7A 

c 

ROBERT    C.    CONNOR 

JEWETT 

4591    04 

LEON 

IS    31    21 

96    09 

506 

c 

MRS.    ELNA    E.    LEAZER 

JOHNSON   CITY 

4605    06 

BLANCO 

3J    30    17 

98    25 

1185 

BA 

8A 

PENICK    dROS.    L6R.    CO. 

JOUROANTON 

46T7'   06 

ATiSCuSA 

8    28    54 

98    33 

497 

6P 

ALBERT   H.    JUNGERHAN 

JUNCTION 

KIMBLE 

i    30    30 

99    47 

1760 

c 

HELEN    5.    COLEMAN 

JUNO 

4672 

06    vAk    vtKDE 

11 

30    09 

101    07 

1800 

7A 

7A 

GEORGE   A.    CHERRY 

JJSTJN    4    S 

4STS 

DEMON 

15 

33    02 

97    19 

720 

c 

WlLBURN    G.    ROESLER 

KAFFIE    RANCH 

0> 

5 

27    05 

98    35 

4B0 

8A 

MRS.    JOYCE   D.    ORAWE 

KARNACX 

4693 

I- 

HARRISON 

10 

32    41 

94    09 

230 

5P 

7A 

THIOKOL    CMEM    CORP 

KARNES    CITY 

KARNES 

'.  ■ 

28    53 

ALVIN     SALGE 

KATY    WOLF    MILL 

09 

14 

29    54 

95    50 

LEROV    WILKINSON 

-:.. 

03 

KAUFMAN 

IS    32    35 

96    19 

438 

7A 

7A 

MRS    AILEfcN    C.     NOLAN 

Kt-PHE* 

„« 

I- 

LAMPASAS 

1    31    04 

98    00 

686 

7A 

J    MORGAN    PICKETT 

KEnEdy 

»7sa 

KAfiNES 

13    28    49 

97    51 

283 

5P 

5P 

CITY    OF    KENEDY 

KENNEDAlE     6     SS« 

4761 

03 

TARRANT 

IS    32    34 

97    14 

752 

7A 

F.    E.    UMPhRESS.    JR. 

KENT 

*767 

CULBERSON 

4    31    04 

104    14 

4220 

(i 

BA 

MRS.    NORA    M.    BOYD 

KEMVILLE 

Be 

KERR 

4J    30    02 

99    08 

1650 

7A 

K1LLEEN 

4791 

03 

BELL 

ll    31    07 
9l    27    32 

97    43 

-■>* 

7A. 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

KlNGSVlLLE 

4B10 

91 

KLE6URG 

97    53 

62 

6P 

TEXAS    CULL    ARTS    ANu     1ND 

KK-d'VILLE    FOP    SERVICE 

4819 

94 

NEWTON 

12^    30    37 

93    49 

175 

5P 

8A 

JAMES    R.    HARPER.    SR. 

KltAPP    6    SW 

4841 

32 

BORDEN 

S    32    37 

101    13 

2610 

6P 

MRS.    CLIFFORD    JAMES 

KOPPERL 

4866 

03 

BOSQUE 

I     32    04 

97    30 

574 

c 

C.    H.    RIDDLE 

kouhtze 

4878 

04 

HARDIN 

7    30    22 
id    34    22 

94    19 

85 

c 

MRS.    RUTH    REA 

KRESS 

01 

SWISHER 

101    45 

3477 

c 

CARL    LOSSON 

LA    GRANGE 

4903 

FAYETTE 

I  ?.s 

96    53 

256 

6P 

7A 

MRS.     LENA    5.     CERNOSEK 

LA    PRYQR 

W!  3 

09 

2AVALA 

99    50 

741 

BA 

3  A 

c 

PAUL    P.    P| TTS 

LA    TUNA    1     S 

4931 

05 

EL    PASO 

11     31     59 

106    36 

3800 

6A 

6A 

FED    CORRECTIONAL     INST 

LAKE    A6ILENE 

92 

TAYLOR 

ll    32    14 
15|    33    13 

99    54 

1765 

8A 

A.     T.    OLIVER 

Li.-I    BRIDGEPORT    DAM 

i?;; 

si 

97    50 

881 

c 

W.     G.     MASSING1LL 

LAKE    COLORADO    CITY 

4974 

MITCHELL 

31    32    20 

100    55 

2100 

c 

TEXAS    ELECTRIC    SERV    CO 

LAMESA    1    SSE 

son 

DAWSON 

3|    32    *2 

101     56 

2965 

7A 

RADIO    STATION    KPET 

LAMPASAS 

i-lS 

06 

LAMPASAS 

1     31    03 

98    11 

1016 

7A 

7A 

RECTOR    A.    WOLF 

LANGTRY 

»o*e 

06 

VAL   VERDE 

11     29    48 

101    34 

1290 

BA 

BA 

c 

JACK    R.    SKILES 

LANGTRY    NO    2 

l°otl 

03 

VAL    VERDE 

il!    29    48 

101     34 

1340 

c 

BERNARD    C.    COLt 

LAREDO    NO.    2 

111   27    31 

99    2B 

6P 

6P 

c 

JOHN    LEACH 

LAVON    DAM 

COLLIN 

15)    33    02 

96    29 

504 

3A 

BA 

8A 

c 

U    S    CORPS    OF    ENGiNEiPS 

LA.N 

5:97 

0  2 

TAYLOR 

3   32    08 

99    45 

1907 

7A 

MRS.    BEULAH    C.     iHOl-ES 

LEAKEY 

5113 

a  29  44 
e|  29  42 

99    46 

1622 

c 

R.     S.    COX 

-EAKEY    NO    2 

5114 

REAL 

99     50 

1600 

5P 

5P 

JOHN    A    RICKS 

LENORAH 

5131 

01 

MftSTjN 

31    32    18 

101    53 

2600 

GROVER    SPRINGER 

LEVELLAND 

5183 

HOCKLEY 

IS    33    04 

102    23 

3550 

7A 

7A 

LOUIS    L.     DUNLAP 

„LE    DAM 

51 93 

03 

DENTON 

97    01 

556 

BA 

c 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

LEXINGTON 

5193 

07 

LEE 

11   30    25 

97    01 

465 

BA 

8A 

c 

CITY    OF    LEXINGTON 

LIBERTY 

5196 

03 

LIBERTY 

lSl   30    03 

94    49 

38 

8A 

THOMAS    E.    LEW] I 

LINDEN 

5229 

CASS 

10    S3    01 

94    22 

7A 

7A 

PAUL    F.    GAMMILL 

LIPAN 

5243 

03 

HOOD 

1     32    31 

98    03 

930 

7A 

BUTLER    b.     lvCS 

LIPSCOMa 

01 

LIPSCOMB 

k     36    14 

100    16 

2*50 

7A 

7A 

c 

w.    w.    GUNN 

LITTLEFIELD    NO.    2 

5265 

01 

LAMB 

1     33    54 
1*    30    44 

102    20 

3500 

8A 

li 

PIONEtR    NATURAL    GAS    CO 

LIVINGSTON    2    NN£ 

5271 

04 

POLK 

94    56 

178 

6A 

H«BOLD    J.    HALEY 

LLA1Q 

5272 

LLANO 

3    30    45 

98    41 

1040 

■',f 

8A 

EftWlN    W.    LIGHT 

5284 

OT 

CALDWELL 

A   29    54 

97    42 

516 

7A 

EMIL     F.     WILLMS 

lONOON 

5312 

08 

KIMBLE 

3    3C    40 

99    35 

1695 

c 

JACK     C.     ^AYTON 

LONG   LAKE 

5327 

04 

ANDERSON 

15>    31     39 

»» 

236 

7A 

MRS.    SHIRLEY    J.    LYLES 

■ 

5341 

04 

GREGG 

12 

32    28 

94     44 

33C 

7A 

7A 

LONGVIEW    FIRE    OEPT 

LOOP 

5351 

01 

GAINES 

3 

32    54 

102    25 

3245 

*P 

FRANCIS    F    MILLS 

LOftAINE 

5353 

0: 

MITCHELL 

3 

32    24 

100    43 

2285 

c 

JOHN    W,    KING 

. 

53*3 

01 

CROSBY 

1 

33    4C 

101     32 

9A 

WILLIAM    0.    L1STON 

LOVELADY 

13 --9 
5410 

0* 

HOUSTON 

15 

31    08 

95    27 

295 

BA 

BA 

c 

JAMES    H.    CLICK 

LJ630CC    9    N 

01 

LUBBOCK 

1 

33    42 

10.     50 

32*5 

KID 

H 1 1 

c 

TEXAS    AGHI    EXP    STATION 

LJB80CK    W5    AIRPORT 

54]  i 

01 

LJ3BOCK 

1 

33    39 

101    49 

3254 

MIO 

C     MJ 

U     S    WEATHER    BUREAU 

LUFKIN    FAA    AIRPORT 

5*24 

K 

ANGELINA 

31     14 

94    45 

281 

HID 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

LULING 

5429 

CALDWELL 

29    41 

435 

8J 

8A 

IVAN    J.    MERRITT 

1 1 


MARYS    CREEK 

MASON 

MATADOM    N 

2 

MATADOR 

MATAGORDA 

NO    2 

MAUD 

MAYPEARL 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN 

AA    A 

MC    CAMEY 

MC    COOK 

MEDINA 

MC    GREGOR 

MC    KINNEY 

MC    LEAN    3 

E 

MEMPHIS 

MENARD 

MENTONE    2 

NNE 

MERCEDES   6   SSE 

MERCURY 

MERI01AN 

T^Tf 

MERTZON 

MEXIA 

MIAMI 

M1DLAN0    W 

AIR 

MIDLAND    4 

ENE 

MILAM    6    ENE 

MlNEOLA    7 

SSW 

MINEOLA    8 

ENE 

NERAL    WELLS 

SStON 
MOBEETIE    2    S 
MOL1NE 

MONAHANS 

MONTGOMERY 

MORGAN 


'Ml 


MOPoj 
MORSE 

MORTON 
MOSCOW 
MOUNT  LOCKE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
MUENSTER 
MULESHOE  1 
MULESHOE  3  NW 

MUNDAY 


NAPLES  1  SW 

NAVARRO  MILLS  DAM 

NEGLEY  4  SSW 

NELSON  RANCH 

NEUVILLE 

NEW  SRAUNFELS 

NEW  CANEY  4  NW 

NEW  GULF 

NEWPORT 

NEW  SUMMERFIELD  2 

NEWTON 

NIX  STORE  1  W 


■  NOGALU 


NUGENT  1  ESE 


OLNEY 
OLNEY  5 
OLTON 

ORANGE  ■ 


OZONA 
1  OZONA    8    1 
!  PAO'JCAH 


PAT    MAYSE    DA' 

PEARSALL 

PECOS 


PORT     ISABEL 

PORT    LAVACA    NO    2 

PORT    MANSFIELD 

POST   0   CONNOR 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

POST 

PUST  OAK  SCHOOL 

POTEET 

POYNOR  1  NE 

PRADE  RANCH 


PRAIRIE  ! 


M'i 


PRESIDIO 
PRICE  2  SW 
PROCTOR  RESERVOIR 
PJTNAM 
OUANAH  5  SE 
OUINLAN 
OUITAOUE  2  SE 
QUITMAN  2  S 
RAINBOW 
RANDOLPH  FIELD 


99  27 

96  06 
95  55  I 


11  30  12   10 


6181  0*|  HARRIS 


MOTLEY 

MOTLEY 
MATAGORDA 


5875  01]  ROBERTS 


04;  SABINE 


6078  0< 
61041  01 
6108    0< 


1  6190.  04! 
,  6205]  07 
I  62101  031 
1  6247]  QU 
'  62571  0«1 
1  6265i  0*1 
6276|  0 
628:     0 


TITUS 

FRANKLIN 

COOKE 


SHELBY 
CUMAL 
MONTGUMERY 


JONES 
COKE 
ECTOR 


CROCKETT 
CROCKETT 
32  COTTLE 

CONCHO 
MATAGORDA 


ANLU'R 


ECTJR 
HOCKLEY 
OCHILTREE 
OCHILTREE 

DE'lTOf; 

0: 

YOAKUM 

PRESIDIO 
CALHOUN 
GARZA 
JEFFERSON 

7243    06    LLANO 


HENDERSON 


PRESIDIO 

COMANCHE 


3)  31  25 
31  S3 
31     16 


"> 


30     16 

29   03 
32   05 


102    12 

98  23 

99  15 


96  29 

100  38 

102  12 

102  01 


94  09 
96    07 

95  15 


I 

32 

34 

98 
100 

18 
58 

11 

12 

1U1 

14 

2 

35 

21 

101 

23 

11 

29 

19 

103 

13 

1C 

31 

40 

95 

34 

;  j 

33 

52 

95 

31 

102     3fc 

2940 

102    34 

3660 

103    47 

2930 

100    58 

3000 

96    11 

105 

96    57 

665 

96  38 

97  26 
96    26 

98  26 


32    07 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Climatologist, 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you    Additional 
precipitation  data  are  contained  in  "'HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  &F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  taole,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  oi  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  tor 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN   THE    STATION    INDEX    THE    SYMBOLS    AND    LETTERS    WHEN   USED    INDICATE   THE    FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

a     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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0 
0 

0 

n 

0 

n 

0 

.14 
3.43 
1.74 
1.17 

.39 

.53 

.12 

1.10 
.69 

.33 

12 

12 
27 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

1 
5 

4 

1 

0 

3 
2 

0 

0 

1 

0 
0 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HOROS  C'EEK  DAM 

JAYTON 

78.7 
79. 9M 
78.4 
76.4 
78.1 

51.6 
46,0 
51.4 
52.6 
48. 2 

65.2 

63,0" 
64,9 
64.5 
63.2 

69 
90 
91 
68 
89 

7 

9  + 
27 

9 
8 

42 
36 

40 
43 
39 

28. 

7 

6 
18. 
19  + 

66 
92 
68 
65 

100 

0 

i 

2 
0 
0 

0 
0 

n 
o 
r 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 

1) 

2.08 
1.00 
1.90 
3.98 
■  67 

-   .03 

.88 

.75 

1.05 

1.84 

12 

12 
27 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
I 
4 
5. 

2 

1 
I 
3 
r 

0 
0 

1 
1 

0 

MATAOnR 
MEMPHIS 

MUN1AY 

PADUCAH 

POST 

76.1 
75.8 
81.0 
76.9 
76.1 

47.6 
46.6 
51.4 
49.4 
49.5 

62,0 
61.2 
66,2 
63,2 
62,8 

1.1 

89 
90 
92 

89 
»9 

6 

8  + 
B 
8 
B 

33 

34 
39 
40 
40 

2" 

1 

6 

1 
I 

125 

131 
45 
88 
97 

0 
2 
3 

0 
0 

a 

0 

0 

o 
n 

0 
0 
G 

0 

0 

0 

1 

0 
0 

0 

.74 
.35 

.96 
.42 

1.56 

-  1.39 

.05 

.52 

.15 
.49 
.25 
.59 

12 
12 
12 

13 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 
I 

2 
2 

A 

1 

0 
o 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

8UANAH  5  SE 

ROSCuF 

ROTAN 

SFYMQUR 

SHAMRHCK  RADIO  KBYP 

76.9 

78.8 
"0.2 
77.9 
76.6 

48,3 

50,3 
53,4 
50.5 
49.6 

62,6 

64.6 
66,8 
64,2 
63.1 

.4 
1.2 

89 
90 
90 
91 
86 

9 

8 

26 

6 

7 

33 

40 
40 
36 
36 

28 
18 

6 

5 
28  + 

105 
67 
41 
6? 

103 

0 

1 
1 
1 

0 

0 
0 

0 

n 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

.40 
1.90 
1.30 
1. 10 

.64 

-  2.30 

-  .50 

-  1.03 

.2" 

.9' 
.6' 

.66 
.35 

12 

12 
12 
U 
16 

,0 

.0 
.0 
.0 
.0 

a 

0 
0 
0 
0 

Z 
3 
A 
2 
3 

0 
2 
1 

1 

n 

0 
0 
0 
0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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TEXAS 
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Temperature 

Precipitation 
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<z 
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>  a 
<2 
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> 

il 
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Day 
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a 
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Max. 
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• 

a 
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2 

o 

£ 

0 

o 

1 

3 

[\ 

5  > 

hi 

5  ► 

5  S 

SNYOtR 

TRUSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

WFLLINGTQN  2  ENf 

78.0 
76.9 
77. 4M 
79.6 
75. 7M 

49.4 
49.9 
48, 6M 
51.1 
45.  OM 

63,7 
63,4 

63,0" 
65.4 
60. 4M 

.9 

86 
89 
91 
89 

8 

9 

8 

22* 

41 
41 
36 
37 
35 

1»* 

28* 

28 

6 

19 

73 
68 

107 

55 

148 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
6 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.01 
1.43 

.61 

.41 

1.60 

-   .38 

.36 

1.01 

.36 

.15 

12 
12 
12  + 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

s 
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3 
2 
3 
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1 
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0 
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0 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 
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77.2 
77.3 

50.0 

Jl. e 

63,6 
64,6 
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89 
90 

15  + 
9 

36 
43 

6 
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91 
59 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.67 
4.46 

-   .66 

1.28 

1.40 
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12 

.0 
.0 

0 

e 

3 

6 

1 

4 

1 

2 

DIVISION 

64.1 

.7 

1.50 

-   .62 

.0 

*   »   » 
NURTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDwELL  DAM 
BELTQN  CAM 
BfN»ROOR  DAM 

77.5 
78.* 
75.5 
76.6 
75.2 

50.6 
53.1 
54.6 
56.4 
53.5 

64.1 
65.8 
65,1 
66,5 
64.4 
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90 
89 
65 
84 
85 

9 

8 

23 

10 

24 

39 

38 
42 
47 
41 

6 
6 

6 

7* 
19+ 

66 
57 
58 
34 
83 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
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0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.36 
1.83 
3,12 
4,36 
2.44 

-   .04 

.89 

.81 

1.13 

1.11 

.94 

12 
27 
27 
12 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

5 
7 
3 

2 

2 
2 
4 
3 

0 
0 
2 
1 

0 

BONHAM 

6DWIE 

BOYD  3  SE 

BREfKEN'IOGE 

BRIDGEPORT 

76.3 
77.2 
75.3 
77.9 
76.1 

53.5 

53. 3 
5?. 2 
53.2 
53.1 

64,9 

65.3 
63,8 
65,6 
64,6 

87 

89 
87 
88 
88 

22 
22 

23 

8 
9 

40 
40 
37 
39 
40 

5 

7 
6 
6 
6 

59 
61 
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59 
90 
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0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.05 
1.94 
2.96 
3.66 
2.86 

1.41 
-   .34 

1.65 
1.0" 
1.72 
2.55 

1.47 

27 
27 
13 
12 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
3 

2 

4 

2 
2 
2 
2 
2 

2 

I 
2 

2 

1 

BRUWNWQDD 

CAMERON 

CLERURNF 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

78.9 
79.1 
77.0 
75.5 
76.4 

54. 9M 

58.4 

55.0 

54.5 

57.3 

66, 9M 

68,8 

66,0 

65.0 

66,9 

1.8 
1,1 

-  .1 

-  .2 
1.9 

SB 
86 
87 
85 

86 

10 

9 

22 

10 

9 

45 
48 
44 
45 
44 

6 
1» 
29  + 

1 

6 

32 

8 
39 
63 
33 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.75 
4.55 
2.71 
3.75 
2.66 

.80 
.64 

-  1.08 

-  .57 

-  1.32 

1.32 

1.70 
1.19 
1.25 

1.15 

12 
12 
27 
26 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 

4 

* 

5 

3 
3 
3 
3 
2 

1 
1 
1 
2 
1 

DENISON  UAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

75.6 
76.2 
75.1 
76,6 
78.3 

54.3 

55. 7M 
52.4 
51.7 
54.8 

65,0 

66,0" 

63,8 

64.2 

66,6 

1.5 
-   .1 

86 
86 
84 
85 

84 

9 

9 
23* 
17+ 
23+ 

43 
41 
42 
39 
43 

6 
6 

6 

6 

28  + 

62 

41 
61 
81 
29 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

o 

2.62 
3.85 
5.93 

5.96 
4,31 

.16 
2.44 

1.55 
2.52 
1.54 
2.27 

27 
12 
13 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 

6 
4 

1 
2 
4 
3 

1 
1 
3 

3 

FERRIS 

FOKT  WURTH  WB  AIRPORT    R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

77.2 
76.0 
74.7 
76.9 
79.2 

55,2 

54.7 
51.4 
52.6 
56.7 

66.2 
65,4 
63.1 
64,8 
68,0 

.6 
-  1.2 

86 
85 
87 
84 
86 

22 
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23 

24* 
9 
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42 
39 

42 

45 
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6 
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7 
29 

36 
49 
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18 
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0 
0 
0 
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0 
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0 
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0 
0 
0 
0 
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0 
0 
0 
0 

2.87 
3.40 
2.83 
4.35 
6.40 

-'  .20 
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1.24 
1.06 
1.30 
2.0' 
2.66 
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27 
27 
13 
13 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 

4 
6 
7 

2 
1 
2 

3 

6 

1 
2 
2 

1 

1 

GLEN  ROSE 
GDLOTHnAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  OAM 

79.3 
78.3 
77.7 
78.1 
74.6 

53.4 
54,4 
51.0 
54,8 
54.6 

66.4 

66,4 
64.4 
66.5 
64,6 

.5 

86 

84 
87 
86 
85 

22 
1* 
9 
22 
23* 

37 
45 
37 
40 

44 

6 
28  + 
6 
6 
6 

41 
30 
81 
41 
67 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

e 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.53 
4.86 
2.37 
4.93 
3.62 

-   .47 

2.28 
2.63 
1.16 
1.66 
1.31 

13 
12 
13 
12 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 
3 

5 

4 

4 
2 

3 
1 

3 

3 
1 
1 
3 
3 

GREENVILLE  7  Nw 

GROES'ECK 

HAMILTON 

HENRIETTA 

HICO 

73.9 
77.2 
76.7 
75.4 
77.9 

53,0 
53.9 
50.9 
51.0 
53,3 

63.5 
65,6 
63,8 
63.2 
65.6 

.0 
-   .4 

87 
85 
84 
87 
85 

23 

10 
24* 
9  + 
22 

41 
45 
38 
36 
39 

6 
18  + 
6 
6 
6 

86 
45 
69 
109 
44 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.67 
5.22 
3.90 
2.43 
3.41 

•  2,06 

1.47 
1.80 
1.40 
1.68 
1.52 

13 
13 
13 
27 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
6 
6 
2 
3 

2 
3 
3 

2 

1 

1 
2 

1 
1 
1 

HILLSRORQ 
JACRS03RO 
KAUFMAN 
KILLEEN 
LAVON  OAM 

76.0 

76.8 

75.4 

R0.6M 

74.1 

$3.1 
54,4 
53. R 
56.4 
55.1 

64,6 
66.6 
64,6 
68, 5M 
64,6 

.6 

85 

R7 
86 
88 
85 

23* 

22* 

23 

15 

23* 

43 
39 
43 
45 

43 

I 
6 

6 

7 
1 

65 
52 

6' 
10 
66 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.63 
3.18 

3.60 
7.47 
2.77 

-   .87 

.74 
1.2' 
1.48 
2.10 
1.29 

27 
13 
13 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

3 
fc 
7 

4 

2 
3 

3 

6 
2 

0 
2 

1 

4 

1 

MARLIN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINFKAL  WELLS  FAA  ap 

78,0 
76.9 
76.1 
76.5 
76.9 

56.3 

54.1 
54.9 
54.1 
54.5 

67.2 

65.5 
65.5 
65.3 
65.7 

.0 

86 

84 
88 
84 
87 

9 
24  + 

9 
10 
22 

47 
44 
40 
44 
41 

29+ 

6 
6 
6 

6 

20 
51 
47 
41 
52 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

5.46 
4,70 
2.96 
5.34 

4.80 

.60 
1.37 

2.2' 

1.57 
1.61 
1.50 
2.27 

12 
13 

13 
13 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
4 
fc 
4 

3 

a 

2 
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3 

2 
2 
1 
2 
3 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OL«EY 

PARIS 

P  I  tm  POINT 

PRUCTOK  RESERVOIR 

75.7 
78.6 
74.6 
74.8 
76.5 

55.0 
51.7 
53.6 
52.7 
53,5 

65.4 
65.2 

64.1 
63,8 
65,0 

1.5 

84 
89 

87 
87 
84 

24* 

8 
23* 
23* 

17* 

44 
35 

42 

40 
42 

6 

7+ 
1 
6 
6 

58 
56 

77 
87 

54 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.88 
3.90 
2.19 
3.28 

4.38 

-  3.00 

1.5' 
2.90 
1.16 
1.72 

2.01 

5 

27 
13 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
4 
5 

4 

4 
2 
2 
2 
3 

2 

1 
1 
2 

1 

PUTNAM 
QUINLAN 

RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

77.4 
77.2 
76.3 
77.2 
78.3 

52.6 
55.0 
53.9 
52.2 
56.7 

65.0 
66,1 
65.1 
64.7 
67.5 

66 
85 
84 
65 

86 

16* 

11 

16* 

17* 

9 

39 
44 
42 
40 
44 

6 
19 
6 
6 
6 

62 
26 

57 
60 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.05 
2.72 
6.19 
6.07 
7.41 

1,36 

1.4? 
1.2" 
3.78 
2.67 

3.0T 

12 
12 
12 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

e 
c 

5 
3 
5 
5 

6 

3 
2 
3 
4 
5 

2 
2 
2 
3 

2 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  *  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

73.8 

75.5 
75.8 
77.2 
79.4 

52,6 
50.4 
53.3 

55.1 
56.7 

63,2 

63.0 
64.6 
66.2 
66.1 

-   .1 
.8 

88 
86 
83 
84 

87 

10 

23 

16 

24* 

10 

41 
36 
39 
43 
47 

19  + 
6 
6 
1 
6 

94 
108 
59 
36 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

s 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.90 
3.66 
5.20 

4,04 
4.55 

-  1.48 
1.03 

1.33 
2.08 
2.40 
1.23 

1.7" 

27 
13 
13 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

c 
a 

0 

c 

3 
4 

4 

7 

6 

2 
2 
4 
4 
3 

2 

2 
1 
2 
2 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACT  OAM 

WACO  WB  AIRPORT           R 

kAxahachIE 

77.9 
76.8 
76.3 
78.1 
77.6 

56.7 
52.2 
55.7 
57.8 
5?.  3 

67.3 

64.5 
66.0 
66.0 
66.5 

.9 

•  4 

1.4 

86 
'0 
84 
87 
87 

11 
9 
24* 
10 
22 

46 
40 
45 
46 
42 

6 
6 
6 
6 
6 

23 
81 
39 
15 
38 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.99 
4,60 
3.84 
3.98 

2.67 

1.16 
2.16 

.10 

1.26 
3.39 
1.40 
1.76 
.93 

12 

27 
13 
12 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

a 

0 

6 

3 
6 
4 
4 

5 
2 
2 

2 

3 

1 
1 
2 
2 

0 

WEATHERFORD 
WHITNEY  OAM 

74.7 
77.0 

51.8 
54.2 

63.3 
65,6 

.3 

65 
85 

23* 
24 

41 
41 

6 

1 

98 

45 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5.24 

4.40 

1.66 

1.76 
1.96 

17 
13 

.0 

.0 

0 
0 

4 
6 

4 
3 

3 
2 

DIVISION 

65.4 

.6 

3.96 

.29 

.0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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"2.0 
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91 
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AMISTAD  DAM 
Bib  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKFTTVILLE 

"1.8 
78.5 
78.8 
78. 2M 
83.4 

59.5 
52.9 
53. ^ 
52.1 

57.9 

70.7 
65,7 
66,2 
65. 2M 
70.7 

.5 
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84 
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92 
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21 
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11 

53 
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47 
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18 
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46 
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79.9 
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77.3 

M 
55.5 

54.6 
56.1 
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66.8 
67.3 
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63.7 
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88 
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10 

9 
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43 

41 
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18 
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0 
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FREDERICKSBURG 

JOHNSON  CITY 

82.3 

80.6 
77.7 
77.6 
78.  B 

59.9 
52.8 
51.2 
55. 0 

54.5 

71.1 
66.7 
64,5 
66,3 
66.7 

-   ,5 

91 
90 
90 
85 
85 

10+ 
8 
9 

9 
10 

30 
38 

40 
44 
42 

18 

6 

18 

29 

6 

1 
39 
61 
22 
29 

2 

1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

5.46 
3.77 
3.77 
6.26 
4.52 

4.10 

2.94 
1.48 

.98 
2.41 

.99 

11 
20 
13 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 

5 
6 

? 
3 

4 
4 
3 

2 
2 
0 
3 

0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

82.4 
81.2 
76.6 
77.4 
84.3 

52.3 

54.6 
52.0 
52.2 
57.5 

67.4 

67.9 
65.3 
64.8 
70.9 

1.3 

-   .4 

90 
90 
87 
85 

93 

8 

9 

10 
10 

11* 

39 
42 
42 
40 
43 

6 
28 
29  + 

6 
18 

20 
2" 
43 
66 

7 

1 
1 

0 
0 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3. 68 

3.70 
4.51 
6.60 
1.86 

1.44 
3.24 

1.45 
1.32 
1.4" 
2.63 

.84 

12 
12 

12  + 
12 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

5 

e 

8 
3 

3 

3 
3 
3 
2 

1 
2 
2 
2 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLANU 

MASON 

MC  CA«EY 

MFUINA 

80.0 
79.9 
79. 4M 
82.0 
78.9 

54.1 
53.6 
32. OM 
55.0 
51.9 

67.1 
66.8 
65. 7" 
68,5 
65,4 

.2 

89 
88 
89 
90 
85 

10 
10 
10 
26  + 
11 

42 
41 
37 
43 
41 

29 

6 

6 

12 

29 

20 
31 

49 

20 

3n 

0 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

'.10 
3.69 
4,29 
1.92 
3,29 

2.74 

2.1* 
1.56 
1.40 
1.64 

1.75 

12 
12 
12 
12 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

n 

4 
7 
b 
2 
3 

3 

4 
* 
1 
2 

2 
2 
2 
1 

1 

MENARO 

mfrtzon 

OZONA 

PAINT  ROCK 
PANOALE 

80.4 
78.1 
76.9 
81.8 
82.1 

51.8 
52.6 
51.9 
53.5 
56.2 

66,1 
65.4 
65,4 
67.7 
69.2 

90 
90 
90 
92 
»4 

8 
9 
9 
8 
9 

39 

40 
37 
43 

40 

29  + 
28  + 

7 
28 
l« 

45 
48 
50 
18 
23 

1 
1 
1 
2 

4 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.82 
3, SB 

6,11 
4,69 
2.35 

1.34 
2.33 

1.19 
1.37 
2.40 
2.25 

1.30 

12 
10 
12 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

5 

5 
9 
4 
3 

4 
3 
4 
3 
2 

1 
1 
3 
2 
1 

PRAOE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEF 

rocksprings 
SAn  angelo  oam 

77.2 

78.3 

77.8 
77.3 

51.9 

52.1 

54.3 

53.0 

64.6 

65.2 

66,1 
65.2 

87 

86 
87 
89 

11 

27 

10 

9 

40 

40 
45 
44 

2'  + 

5 

29  + 

28  + 

5" 
54 

39 
57 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

4.10 

4.11 
3.22 

4.06 

1.63 

1.43 
1.43 
1.3" 

12 

12 
12 
12 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

5 

5 
5 
5 

2 

4 
2 

4 

2 

1 
1 
2 

SAN  ANGFLO  KB  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

79.7 
77.5 
82.3 
76.6 
81.7 

54.2 
54.7 
53.4 
49.6 
58.8 

67.0 
66,1 
67,9 
64.1 
70.3 

-   .1 

92 

84 
90 
90 
92 

8 
17+ 
9+ 
9 
5 

44 
39 
42 
41 
49 

IB 
6 

18 
6 

18 

33 

4" 

14 

69 

1 

1 

0 
2 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.38 
7.16 
4.46 
4.03 
1.39 

2.37 
2.37 

2.07 
2.86 
1.32 

1.47 
.45 

11 

12 
12 
12 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
4 
5 

4 

3 

6 
3 
3 

0 

2 
3 
3 

2 

0 

WATER  VALLEY 

79.4 

51.1 

65.3 

91 

9 

39 

18 

52 

1 

0 

0 

0 

3.49 

1.16 

12 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

66.8 

.1 

4,24 

1.82 

.0 

»    «    » 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  a'B  AIRPORT        R 
AJSTwELL  WL  REFUGE 
BEEVILlE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

78. B 

79. 2M 
81.8 
79.8 
79.2 

59.1 

62.0M 
60.5 
57.8 
57,8 

69,0 
70, 6M 
71.2 
68.8 
68,5 

1.3 

.0 
1.1 

85 
88 
98 
87 
85 

10 

13 

5 

24 
11 

50 
52 
51 
46 
50 

6 
19 
19. 
19 
19+ 

6 

0 
1 

9 
4 

0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

5,04 
7,45 
1.89 
5.16 
5.75 

1.49 

-   .55 

1.58 

2.40 
5.20 
1.11 
2.47 
1.80 

12 
12 
12 
13 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
3 

4 
6 

3 
3 
1 
3 
< 

2 
2 

1 
2 
2 

CHAPMAN  RANCH 

C3LUM3US 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  H8  AP     R 

CJt'J  3  E 

80.8 
80.0 
77.8 
79.6 
"0.5 

62.9 

60.6 
67.4 
62.0 
60.0 

71.9 

70.3 
72.6 
70.8 
70.3 

•   .9 

85 

87 

"4 
"6 
"6 

27+ 

24 

12 

9 
10+ 

30 
52 

60 
31 

50 

22 

30+ 
25  + 
22 

20+ 

0 
2 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.45 
4,07 
1.71 
2,89 
5.68 

-   .22 

.75 

.63 

1.75 

.88 

2.04 

3.73 

12 
28 
12 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 
3 

2 
2 
3 

2 

3 
7 
2 
2 

0 
2 
0 
1 
2 

ELGIN 

FLATUNIA  2  ri 
FLORESvILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

79.1 
80.4 
"1.4 
"1.1 
"0.4 

57,2 
57.6 
59.0 
61.1 
58.3 

68.2 
69,0 
70.2 
71.1 
69.4 

-   .2 

84 
86 
87 
87 
"5 

9 
10+ 
10 
10+ 

11+ 

48 
47 
47 

51 
50 

21  + 
29 
29 
IB 

30  + 

8 
7 
1 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

5.59 
5.92 

3.18 
4.13 
5.37 

1.87 

1.53 
1.82 

2.45 
2.33 

1.181 
2.47 
2.50 

12 

12 
12 
12 
12 

.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
7 
4 
6 

4 
4 
3 
3 
3 

1 
2 

1 
1 
2 

HALLETTSVILLE 
HONOu 

81.1 
81.9 

59.0 
36.3 

70.1 
69.1 

,9 
•   .3 

86 
90 

23+ 
6 

49 
46 

19 
29 

1 

4 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5.11 

2.18 

•   .38 

2.00 
.89 

13  + 

17 

.0 
.0 

0 
0 

4 
5 

3 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    94    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

TEXAS 
APRIL 

1969 

Temperature 

Precipitation 

.1 

1  3 

8,1 

i  "3 

>  2 

9 

M 

> 
< 

A 

5  o 

■ 
I 

0 

a 

1 
J 

• 
a 

g, 

Q 
I 

a 

No.  of  Day 

3 

•a 

,3 

1>B 

"•  o 
o  2 

Ou. 

a 

0 

Q 

Sno 

n.  Sleet 

No.  ot  Days 

SttHon 

Max. 

Mln. 

3 

■3-a 

S3 

a  2 
iti 

i  o 

Q 

a 

o 

i 

1 

0 

ks 

B  t 

B  i 

. » 

KENEDY 
KIN6SVKLE 

LA  5<i',;; 
LEXINGTON 
LULtNG 

81.7 
82.7 
79.7 
77.5 
78.9 

60,1 

61.0 
59.8 
57.7 
56.8 

70,9 
71,9 
69,6 
67,6 
67,9 

-   .6 

83 
91 
89 
83 
84 

10* 
27 
4 
2** 
11  + 

50 

42 

50 
46 
46 

29  + 
21 
29  + 
19  + 
29  + 

l 

3 

7 
2' 
17 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

a 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,01 
.89 
5.82 
6.01 
4.P5 

.46 

2.15 
.57 
2.60 
2.23 
1.62 

12 
12 

13 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

2 
5 

7 
7 

? 
1 

3 

4 

4 

2 

0 
3 
2 

1 

MATH1S 
NtTtLU 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROC* 

62.7 
82.9 

BO. 9 
•0.0 
76.2 

S9.4 

58. 7M 
55.8 
58.5 
57.1 

71.1 
70. BM 
66,4 
69,3 
67,7 

-  1.5 

90 
90 
86 
85 
83 

11* 

9 
11 
22* 

1" 

51 
47 
47 
48 
45 

30. 

29 

19 

29 

29 

1 
2 

8 

7 
27 

2 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.42 

3.67 
3.01 
5,26 
4.62 

-   .14 

1.50 
1.53 
.89 
2.55 
1.75 

12 

30 
12  + 
13 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
5 

4 
5 

? 
3 

3 

3 
3 

1 
1 
0 
2 
3 

REFUGIO 

ROBSTOwN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

81.5 

82.* 
76,8 
79.1 
80.2 

60,6 
63.0 
65.7 
58,8 
56.0 

71.1 
72.7 
71.3 
69.0 
66.1 

.6 
.6 

86 
89 

82 
86 
86 

20* 

10 

12 

5 

6 

50 
55 

58 
48 
47 

18 
1 
18 
29 
19 

0 
0 
0 
5 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.07 
3,80 
5.27 
2,46 
5.7B 

-   ,36 
2,47 

1.43 
3.78 
4.  14 
.58 
1.59 

11 
12 
12 
12 

28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 

3 
5 

6 

3 
I 
2 
1 
5 

2 
1 
1 
0 
3 

SEALY 
SFGUIN 
SINTON 
SMITHVHLE 

SOMERVILLE  0AM 

79.7 
81.2 
81.3 
78.7 
77.3 

60.0 
58.9 
62.5 
58.0 
58.2 

69.9 
70.1 
71.9 
66,4 
67,8 

.3 

1.0 

-   .2 

85 
86 
86 
84 
83 

23 

10* 
27* 
11  + 
24* 

48 
48 
52 

49 
48 

19 
29 

19 

19  + 
6 

2 
? 

0 
14 
1' 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.96 
4.38 
4.28 
4.52 

9.79 

.09 
1.21 

.64 

1.44 
1.27 
3.17 
1.33 
6.6' 

12 

17 
12 
12 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 
3 

6 
7 

3 
5 

2 

3 

3 

2 
2 

1 
3 
2 

WASHINGTON  STATE  PA»K 
Y3AKU" 

79. 7M 
Bl.S 

59. 3M 
60.2 

69, 5M 
70,9 

85 
87 

24* 
22 

47 
50 

19 
29 

13 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5,66 
5,06 

1.96 
3.00 

13 
12 

.0 
.0 

0 
0 

6 
4 

4 

2 

2 
2 

DIVISION 

69,9 

.3 

4.37 

1.33 

.0 

*    «    * 
UPPER  COAST         OS 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCO 

ANCLETQN  1    W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

77.9 

80.5 
77.9 
79.7 
79.1 

59.6 
62.1 
59.6 
61.9 
60,7 

68,8 
71.3 

isB.e 

70.8 
69,9 

.3 

87 
B5 
88 
91 
B6 

11 
23 

11 

11 

5 

46 
54 
4B 
53 

49 

19 
30  + 
19 
29 
1' 

15 
0 

16 
2 
I 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

B 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

n 

0 
0 

5,37 
7.21 
6,58 

6.17 
3.80 

3.36 

.00 

2.05 
1.94 
2.40 
3.64 

2.00 

13 
28 
12 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
3 
3 

3 

3 
4 
3 
3 

3 

3 
4 
3 
2 

2 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HwY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  Nn 

78.2 
79.8 

81. 4M 
77.4 

56.3 
61,2 

59. 7M 
59.9 

67.3 
70.5 

70. 6M 
66,7 

.7 

87 
68 

88 
89 

2* 

10 

6 
11 

44 
52 

50 
52 

19 
29 

29+ 
19 

18 
J 

4 

7 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

e 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

3.84 
6.05 

4.59 
7.69 

?.92 

1.22 

2.90 

1.79 
4.09 

28 

12 

11 
13 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

4 
4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 
2 

3 

3 

GALVESTON  WB  CITY        R 
HOUSTON  WB  CITY           R 
HOUSTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

73.9 

77.2 
79,4 
78.2 
77.5 

65.2 
62.8 
61.1 
60.1 
62.6 

69,6 
70.0 
70.3 
69.2 
70.1 

1.1 
.7 

1,8 
.9 
.6 

83 

86 
86 
87 
86 

5 

23 
5 

2* 

10 

SB 
55 

52 
50 
52 

18 
29 

19  + 

19 

29 

0 
1 
1 
11 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.03 
2.91 
3.34 

4,64 
5.45 

3.44 

-   .51 

.10 

.31 

2.?3 

2.51 

1.71 
1.94 
1.80 
2.97 

12 
12 
12 

13 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
3 
5 

2 

4 
3 
3 
3 

3 
1 
1 
2 
2 

NEW  GULF 

ORANGE  4  NW 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

79.6 
76.6 
77.1 
80.2 
75.3 

60.2 
56,8 
61,6 
58.6 
63,5 

69,9 

66,7 
69,4 
69,4 
69,4 

1.0 

88 
86 
87 
89 
85 

2** 
24 
10 
20* 
5 

51 
47 
52 
45 
52 

29  + 

1 
29 

19 
29 

6 

18 
? 

15 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.59 
6.34 

7.35 
4.73 
4,n& 

1.69 

3.04 
1.62 
4.29 
3.70 
1.98 

12 
5 

12 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 
3 
3 

3 

3 

4 
2 
2 
2 

3 
3 

2 

1 
2 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PnRT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

78.5 
80.5 
77.3 
79.0 
79.2 

59,9 
63.5 
62.6 

61.0 
59,7 

69,2 

72,0 
70.0 
70.0 
69,5 

1.0 
1.2 

86 
87 
85 

85 
86 

23 
10 
21 

24  + 
24+ 

49 
57 
50 
52 

48 

19 
21  + 
18 
29  + 
19 

4 
0 
1 
8 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.36 
3.83 
4.17 
3.11 
3.82 

1.44 
-   .56 

1.60 
2.09 
2.11 
1.25 

1.60 

12 
12 
13 

13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 
0 

0 

5 
3 

2 
3 

3 

4 
2 
2 
3 
3 

2 
2 
2 
2 

2 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

79.7 

62,1 

70,9 

,9 

87 

10+ 

53 

29 

1 

0 

0 

0 

0 

9,43 

6.81 

4.90 

12 

.0 

0 

4 

2 

2 

DIVISION 

69.7 

■a 

5.31 

1.96 

.0 

•    *    * 
SOUTHERN             09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BfNAVIOES  7  S 
CARRJZO  SPRINGS 
CATARINA 

83.5 

87.  1M 
82.5 
85.8 
87. 7M 

61.4 
60. 3M 
60.3 
61.0 
60. 4M 

72.5 

73, 7M 
71.4 
73,4 
74,  1M 

1.1 

90 
93 
93 
92 

94 

28  + 
28  + 
28 
27* 
26  + 

52 

47 

53 
49 
51 

1 
1 

29  + 
29  + 
29 

0 
0 
1 
1 

0 

2 

7 

1 

B 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

f) 
0 

1.96 

.63 

.80 

1.1B 

1.96 

-  .05 

-  .50 

1.34 
.4^ 
.80 
.33 

1.63 

12 
17 
12 
17 
12 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

1 
4 
2 

1 

n 
l 
n 
l 

1 
0 
0 
0 

1 

CHARLOTTE  J  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

84.6 

84.9 
83. 8M 
83.6 
84.3 

59.0 
61.2 
62. 1M 
57.9 
61,3 

71.8 

73.1 
73. OM 
70.8 
72,8 

-   ,4 
.0 

92 

92 
92 
90 
93 

27 
27 
26 
26  + 
27 

50 
50 
51 
49 
52 

29+ 

16 
18 
29 
18 

0 
0 

0 

1 

1 

3 

7 
4 
3 
4 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

n 

2.05 
.58 

1.76 
2.09 
3.16 

-   .01 
1.31 

1.1' 
.24 
.68 

1.29 

1.55 

12 
20 
12 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
3 
3 

2 

0 
2 

1 

7 

1 

0 

0 

1 

2 

ENCINAL  3  NW 

FALCON  HAM 
FAL»URRIA5 
FOwlERTOn 
FREER 

87.2 

89.5 
84.7 
85.7 
83.9 

59,9 
63.8 
61.3 
59.7 
60.2 

73,6 

76.7 
73.0 
72.7 
72.1 

.7 
-  1.1 

95 

96 
94 
94 
'2 

3 

27+ 
28 
27 
28 

50 
?1 
50 
49 
46 

18 
16 
18 
19 
18 

0 
0 
0 
0 
3 

13 

16 

2 

6 

2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

n 
n 

2.47 
.59 

.17 
2.10 
1.22 

.84 
-  1.76 

2.2" 
.36 

.16 

.80 

12 

6 

12 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
1 

4 

1 

0 
n 

1 

1 

0 

0 

0 

hebbronville 

la  PRYQR 
LAREDO  NO.  2 
OILTUN 
PEARSALL 

66.0 

87.2 

84.4 
83.9 

62.0 

64.7 

61.4 
59.0 

74.0 

76.0 
72.9 
71.5 

93 

94 
93 
92 

28 

27 

28 

5 

52 

55 

»1 
50 

19 

18 
29  + 
18 

0 

0 
2 

0 

5 

8 
5 

3 

0 
0 

a 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

.32 

2.77 

,89 

2.06 

.17 

1.83 
.56 

1.32 

12 

12 

12 
12 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

1 

3 
3 
3 

0 

2 
1 
I 

0 

1 

0 

1 

POTEET 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
APRIL 

1969 

Temperature 

Precipitation 

if 

if 

si 

>  (3 

<2 
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1 

< 

,1 

Is 
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I 

JX 
01 

s 

• 

■ 

I 

£ 

a 

o 
1 

1 

a 

No.  of 

Days 

3 
i2 

•a 

11 

Ou. 

Q 
£ 

s 

O 

o 
Q 

Sno 

v.  Sleet 

No.  of  Daye 

Station 

Max. 

Mm. 

3 

o 

H 

■3-e 

11 

Q  g 

i\ 

Z  g 

Q 

• 
£ 

• 
I 

0 

I 

8 

o 

Ik 

1  h 

Si! 

1  1 

hi 

1 I 

•A 

RIO    G'ANDE    CITY    3    w 

TILDtN 

2APATA 

BB.2 

90.3 

63.8 
65,9 

76,0 
78.1 

95 

97 

17 
27 

49 

54 

18 
18 

2 

0 

15 
20 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.43 
.21 

.25 

.09 

6 
30 

.0 
.0 

0 
0 

2 

0 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

73.5 

.7 

1.40 

-       .50 

.0 

*        *        » 
LOWER    VALLEY                  10 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT       R 

HARLINGFN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    EAA    AP 

MC    CUOK 

85.0 
16,2 

"7.2 
B7.1 
»7.4 

66.8 
64.3 
65.? 
67.1 
62.? 

75,9 

75.3 
76,2 
77,1 
74,8 

2.0 
.3 

95 
95 
95 
97 
95 

12 

28 
28 
27 
2» 

55 
53 

57 
59 
53 

1 
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22  + 

18. 
22 

0 
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0 
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4 
7 
6 

6 
7 
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0 
0 
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0 

0 
0 
0 
0 

0 

o 

0 
0 
0 

.24 
.13 
.20 
■  19 
.19 

-  1.31 

-  1.53 

.23 

.08 
•  10 
.17 
.11 

5 

6 
21 
20 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MISSION 
PORT    ISABEL 
PORT    MANSFIELD 
RAYMQNDVILLE 
SAN    BENITO 

91. 1M 
10.8 

79. 1M 

86.9 

86.7 

63. 7M 
69.4 
66. 8M 
64.7 
65.6 

77. 4M 
75.1 
73. OM 
75.8 
76.2 

2.0 
1.8 

1.2 

96 

88 
95 
97 
95 

17 
11 
13 
28 

28 

55 

63 
54 
55 
55 

18 
18* 
18 
18 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
1 
9 

8 

0 

0 
0 

0 

e 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.23 

•  09 
.12 
.24 
.23 

-  1.38 

-  1.60 

-  1.21 

.09 
.09 
.1? 

•  in 

.17 

20 
6 
18 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 
1 
1 

0 

0 
0 

n 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

WESLACO    2    E 

87.* 

66.5 

77.0 

96 

27 

56 

18 

0 

8 

0 

0 

0 

.17 

-    1.36 

.14 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

75. B 

1.0 

.19 

-    1.37 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
PRESIDIO 


LOWEST  TEMPERATURE 
BRAVO 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PRICE  2  SW 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
7    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
S0MERVILLE  DAM 


101 

DATE 

23 

29 

DATE 

28 

10.22 

.00 

6,65 

DATE 

13 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


APRIL 

1969 

"3 

Day  o(  Month 

Station 

0 

£ 

1  |  2  |  3 

4     5     6 

7  |  8  |  9 

10   11   12 

13   14   15 

16  | 

17   18 

19 

20   21 

22   23   24 

25   26   27 

28   29  |  30 

31 

•   »   * 

HIGH  PLAINS         01 

A6ERNATHY 

1.26 

.17   .93 

.11 

.07 

ACKERLY  3  Sr 

1.65 

.40  1.10 

.10 

.05 

AHARILlO  MB  AIRPORT    119. 

.30 

T 

T 

.16   T 

.06 

.02 

.01 

.01 

T 

ANDREK5 

2.60 

.38  2.02 

BIG  SPRINC 

2.63 

.62  1.43 

T 

.12 

.46 

BOOKER 

1.20 

•     .60 

.60 

SORGER  3  » 

.17 

T     T 

.15   .02 

T 

T 

T 

BRAVO 

.33 

T 

T 

T 

.06 

.09 

.10 

T 

.08 

T 

BROMNFIELO  NO  2 

2.1* 

T 

.37  1.19 

.11 

.  44 

.03 

BULER  2  NE 

.5* 

T 

*     .46 

T 

.08 

BUNKER  HILL 

.45 

.03 

.43 

CANADIAN  1  ENE 

.16 

T 

.07 

.03 

.02 

T 

.04 

CANYON 

.43 

.01 

.31   .04 

T     .06   T 

T 

.01 

T 

CHANNINC  NO.  2 

.43 

.19 

.12 

.12 

CLAUDE 

.00 

COLOMATER  3  H 

1.28 

.0* 

.52   .24 

.48 

CONLEN 

.94 

.05 

.05 

.10   .35 

.35 

.04 

CRUSBYTQN 

1.41 

.11  1.12 

.10 

.06 

DALHART  FAA  AIRPORT 

.44 

T     T 

.02   T 

.20   .02 

.19 

.01 

T 

OARROUZETT 

.93 

.01   .45 

.28   .14 

.05 

OINMITT  6  E 

1.27 

.60 

.27 

.20 

OINMITT 

1.41 

.03 

T     .73 

T     .27 

.25 

.01 

.10 

DUMAS 

.32 

T 

.30 

T 

.02 

FLOYOAOA 

1.19 

T 

.03   .92 

.20 

T 

T 

FLOYOAOA  9  5£ 

1.86 

.60   .91 

.35 

FOLLETT 

.85 

.57 

T 

.19   .06 

."3 

T 

FORSAN 

2.50 

.38   .50 

1.02 

.28 

.32 

FRIONA 

1.24 

.03 

.18   .52 

T     .18 

.14 

.19 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

.66 

.36 

.34 

.10 

.08 

GARDEN  CITY  1  E 

2.13 

.19   .70 

.59 

.65 

GRUVER 

.17 

T 

T     .02 

.06 

.06 

.03 

HART 

1.15 

.50 

T     .21 

.18 

.26 

HARTLEY 

.56 

.14 

.33   .03 

.06 

HEREFORD 

1.32 

.19 

.63   .18 

.02 

.05 

.29 

HIGGINS 

.66 

.03 

.35 

T 

.28 

HITCHLANO 

1.27 

.10 

.04   .38 

.75 

LANESA  1  SSE 

1.82 

.20   .55 

.57 

.25 

.25 

LENORAH 

2.31 

T 

1.10  1.21 

T 

LEVELLANO 

1.80 

.40   .55 

.05 

.58 

.22 

LIPSCOMB 

.57 

.40 

.10   .03 

.04 

LITTLEFIELO  NO.  2 

.99 

.42   .13 

.03 

.35 

.06 

LOOP 

3.49 

.63  2.50 

.29 

.07 

LORENZO 

1.00 

.50   .50 

LUBBOCK  MB  AIRPORT       R 

1.14 

T 

.91   .17 

.06 

T     T 

HC  LEAN  3  E 

.11 

.11 

T 

MIAMI 

.12 

T 

.02 

.02   .01 

.07 

HIOLANO  MB  AIRPORT     //R 

2.10 

T     .94  1.16 

T 

MIDLAND  4  ENE 

1.97 

.33   .25 

1.39 

HORSE 

MORTON 

1.81 

.40   .30 

.70 

.41 

MULESHOE  1 

1.98 

.09  1.22 

.03   .04 

.05 

.55 

NOTLA  3  SE 

.49 

T 

T     .31 

.04 

.02 

■  12 

OLTON 

.55 

T 

.13   .13 

.03 

.17 

.07 

PAMPA  NO.  2 

.35 

T 

T 

T 

T 

T 

.02   .25 

T 

.06 

.02 

PANHANDLE 

.09 

.02 

.02 

.03 

T 

.01 

.01 

PERRYTON  5  NNE 

1.04 

.01   T 

.16 

T     .49 

.03 

.35   T 

T 

PERRYTON  10  MNM 

.84 

T 

.09 

.04   .42 

T 

.29 

PLAINS 

1.33 

.79   .33 

.21 

PLAINVIEM 

1.37 

.03  1.10 

.24 

T 

OUITAQUE  2  SE 

.70 

.49 

.21 

SEMINOLE 

3.16 

T     T 

.35  2.76 

.05        T 

T 

SILVERTON 

.88 

.60 

.10   .10 

.08 

SLATON  5  SE 

1.21 

.43   .69 

.09 

SPEARMAN 

.24 

.03 

.21   T 

STRATFORD 

.59 

T 

T 

.02   .11 

.46 

SUNRAY  4  SM 

.95 

.21 

.01 

.73 

TAHOKA 

1.65 

T 

T 

.53   .82 

.15 

.27 

.08 

T 

TASCOSA 

.44 

T 

.20   T 

.04   .07 

.12 

.01 

TULIA 

.28 

T     .03 

.15 

.10 

UMBARGER 

.50 

T 

.35 

.10 

.05 

VEGA 

.86 

.34 

.14   .19 

T     .13 

.06   T 

T 

. 

•    •    • 

LOM  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  MS  AIRPORT     //R 

2.49 

T 

.18   .79 

T 

T 

T 

1.01 

T 

.09   .42 

ANSON 

1.63 

.12   .64 

.47 

.40 

ASPERMONT  2  SSM 

.73 

.05   .44 

.23 

T 

.01 

BALLINGER  1  SM 

4.93 

.44  2.54 

.09 

.60 

.05  1.01 

BENJAMIN 

1.26 

T 

T     .79 

.25 

.23 

.01 

BURKgTT 

5.40 

T 

.77   .39  1.66 

.62 

.77 

.07  1.10 

CHILORESS  FAA  AIRPORT 

.59 

.29   .31 

T     T 

T 

.03 

CHILLICOTHE 

.36 

.29 

.05 

.02 

CLARENDON 

.14 

.12 

.02 

COLEMAN 

3.43 

T 

T     .21  1.10 

.34 

.95 

.02   .81 

COLORADO  CITY 

1.74 

.30   .54 

.21 

.69 

CROMELL 

1.06 

.88 

.18 

DICKENS 

1.17 

•    1.00 

.17 

ELECTRA 

.39 

.33 

.03 

.03 

FLOMOT  1  N 

.9! 

.65 

.30 

GAIL 

2.08 

.46   .88 

.74 

GUTHRIE 

1.00 

.75 

.19 

.06 

HAMLIN 

2.92 

.22   .32 

T 

.39 

2.03 

HASKELL 

1.90 

T 

.30 

.37 

.16 

1.09 

HOROS  CREEK  OAM 

3.98 

.17  1.84 

.35 

.88 

.04   .70 

JAYTON 

.87 

.25   » 

.47 

.19 

KNAPP  6  SM 

LAKE  ABILENE 

4.24 

.09   .85 

1.15 

T 

1.19 

1.00 

LAMN 

5.06 

.12  1.12  1.44 

.13 

.87 

1.38 

MATADOR 

.74 

.52 

.22 

MEMPHIS 

.35 

.13 

.10 

.10 

M0BEET1E  2  S 

T 

T 

MUNDAY 

.96 

.02 

.49 

.30 

T 

.07 

.08 

NORTHFIELD 

.66 

.40 

.25   .03 

NOVICE  1  E 

4.16 

.11  1.17 

.72 

.91 

T    1.25 

NUGENT  I  ESE 

2.09 

T     .63 

.16 

.70 

.60 

PADUCAH 

.42 

.16 

.25 

T 

.01 

POLAR 

1.83 

.41   .75 

.44 

.23 

POST 

1.56 

.21   .59 

.41 

.35 

QUANAH  5  SE 

.40 

.28 

.10 

.02 
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ROBY  1  ESE 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMCJR 
SHAMROCK 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYOER 

STAMFORO  1 

TAMPICO 

TESCO 

TRENT  2  ENE 
TRUBY  3  ESE 
TRUSCOTT 
TURKEY 
VERNON 

voss 

WELLINGTON  2  ENE 
WICHITA  FALLS  WB  AP 
WICHITA  VALLEY  FARM  29 
WINTERS  1  NNE 


NORTH  CENTRAL 


ALBANY 
ALEDO  4  SE 
ANOICE  1  WNW 
ANNA 

ANTELOPE 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
ARIHUR  CITY 
AVALON 
BA1RD 

BARDWELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBROQK  DAM 
80NHAM 
BOWIE 

BOYD  3  SE 

BRAZOS 

6RECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

BROWNWOOD 

BURLESON  2  SSW 
BURLINGTON  3  WSW 
CAMERON 
CARROLLTON 
CELINA 

CENTER  CITY 
CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  9  E 
COMANCHE 

COOPER 

COPPERAS  COVE  NO  2 

CORSICANA 

CRANDALL 

CRESSDN 

CROSS  PLAINS 

DALLAS  WB  AIRPORT      / 

OAVILLA 

DECATUR  2  SSW 

DENISON  OAM 

DENTON  2  SE 
DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 
EAGLE  MTN  LAKE  DAM 
EASTLAND 

ENNIS 

EVANT 

FARMERSV1LLE 

FERRIS 

FLORENCE 

FORESTBURG  A  S 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

FRISCO 

FROST 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 
GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 

GRANBURY 

GRANGER 
GRAPtVINE  DAM 
GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 

GUNTF.R 
HAMILTUN 
HENRIETTA 
HEwlTT  1  SE 
H1C0 

HILLSBORO 
HONEY  GROVE 
HUCKA8AY 
HURST  SPRINGS 
INOIAN  GAP 

JACKSBORO 
JARRELL 
KAUFMAN 

KENNEOALE  6  SSX 
KILLEEN 

LAVON    DAH 

LEHISMILLE    OAM 

LIPAN 

MARLIN 

MARYS    CREEK 

MC  GREGOR 
MC  KINNEY 
-ERICIAN    STATE    PARK 


Day  of  Month 


3         4        5         6 


L.6Q 
1.87 

L.»e 


l.t 

6.2? 
2.95 


1.94 

2.96 

4.84 
3.86 
2.B8 
3.75 

i.Sl 
6.83 
4.55 
3.64 

3.71 

4.19 
6.83 
2.71 
5.4 

4.39 


2.68 

3.40 
2.55 


4.35 
6.40 
6.53 


4.93 
6.60 
3.62 
2.67 
5.22 

3.251 
3.90 
2.43 
4.65 
3.41 


3.60 

3.4C 
7. .7 


10      11       >2 


4.20 
.20      T 


.07 
.82 

.07 


1.27 

.02 
.07 


.92 
.31 

1.01 


13      14      15 


16      17      IB 


19      20      21 


.89  .49 
.42  1.2B 
.81    1.30 


1.05 
.94 
.94 

.74 

1.72 


.13 

.06 

1.11 

.53 

.05 

1.35 

.12 

.14 

1.98 

.02 

2.55 

.32 

1.32 

.18 

2.02 

.22 

1.70 

.07 

T 

.92 

.40 

.71 

.09 

2.93 
.82 

22      23      24      25      26      27 


28      29      30 


1.28  .16 
.02  1.43 
.12       .98 


1. 

1.47 


1.36 

2.78 

.01 

.03 

2.00 

1.45 
2.72 
1.22 
1.20 
1.33 


2.10 
.94 
.49 
.17 
.37 

2.52 


2.20 
.63 
1.00 


.03    1.05 

1.44 

T         1.22 


1.53 
1.46 


r       1.03 

.06 

r         .12 

.17 

T  .6B 

.65       .BO 
T  .73 

.21    2.63 


1.08 
2.30 
1.34 
1.24 
1.21 

.25 
.04 
1.28 
1.12 
1.18 

2.05 
2.66 
2.28 


.01    1.6B  .37 

1.10  1.10 

.14  1.08 

.03  1.47 


.03 

.98 

.76    1.52 


1.40 
.66 
1.45 


.90 
1.08 


.24 

1.53 

.12    2.25 

T  .05 


1.00 

.15 

2.27 


1.29 
1.60 
1.95 


1.57 
1.61 
2.93 
1.50 


1.88 
.69 

1.68 


.22 
.26 
1.05 


.80 

.77 

.05 

.14 

01 

.18 

1.02 

1.50 

.68 

.80 

.82 

11 

1.18 
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1969 
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Day 

of  Month 

Station 

O 

H 

1  |  2  |  3 

4   5    6 

7  |  8  |  9 

10 

11  j  12 

13 

14  |  15 

16   17 

18 

19  |  20  j 

21 

22  |  23  |  24 

25  |  26 

27 

28   29   30 

31 

MORGAN  3  WNW 

..50 

T 

.35 

2.35 

.03 

.90 

.07 

.70 

.10 

MORGAN  HILL 

- 

T 

1.45 

.62 

- 

- 

- 

muenster 

3.3B 

.02 

.02 

.11 

1.27 

.10 

1.86 

NULLIN 

3.94 

.07 

.07  1.49 

1.01 

.22 

.71 

.37 

NAVARRO  HILLS  DAH 

4.66 

1.59 

.20 

1.41 

.01 

.74 

.70 

.23 

NEWPORT 

2.30 

T 

.95 

T 

.10 

T 

1.25 

T 

OLNEr 

3.90 

.15 

T     .60 

.25 

2.90 

DLNEr  5  NNH 

2.75 

.30 

.85 

T 

1.60 

PALO  PINTO 

4.22 

1.09 

1.56 

.15 

.08 

1.32 

PARIS 

2.19 

.13 

T 

T 

T 

T 

1.16 

.02 

.01 

T 

.51 

.36 

PILOT  POINT 

3.2B 

.11 

1.72 

.02 

.13 

T 

1.18 

.12 

POSSUN  K1NG00H  DAN 

3.36 

.20  2.22 

.05 

.01 

.07 

.06 

.75 

mu-31  RESERVOIR 

4.36 

T 

.06 

.98 

2.01 

.01 

.02 

.35 

T 

.02 

.93 

T 

PUTNAH 

4.05 

.30  1.42 

.43 

.81 

T 

1.09 

QUINLAN 

2.72 

.04 

1.20 

.06 

.32 

1.10 

RAINBOW 

5.07 

.04 

.24 

.32 

1.48 

2.04 

.04 

T 

.89 

.02 

RANGER  I  H 

6.19 

.06  3.78 

.50 

T 

.13 

.17 

.06 

1.49 

T 

RED  OAK 

2.79 

T     .15 

T 

1.09 

.65 

.90 

RICHARDSON 

3.50 

.14 

1.00 

.12 

1.02 

T 

1.22 

RINGGOLD 

3.03 

.97 

.05 

2.01 

RISING  STAR 

6.07 

T 

T 

.42 

.06  2.67 

1.22 

T 

.60 

T 

1.10 

ROANOKE 

3.24 

.20 

1.27 

.56 

1.06 

.13 

ROCKDALE 

3.99 

.27 

.03 

.18 

1.08 

1.36 

.13 

.07 

.03 

.84 

ROCKUALL 

2.56 

T     .03 

.03 

1.24 

T 

.24 

.40 

.62 

ROSEBUD  3  HSU 

7.41 

.52   .02 

T 

1.64 

.26  3.07 

.82 

.09 

T 

.97 

ROSS 

3.47 

.12   .07 

T    1.30 

.36 

.06 

T 

1.52 

ROSSER  1  SE 

3.17 

.30 

1.10 

.70 

.05 

.60 

.22 

ROUND  ROCK  3  E 

5.99 

.03   .13 

.03 

.50 

.01  2.53 

1.21 

.62 

.04 

.06 

T 

■  02 

.79 

SANGER 

3.36 

.97 

.34 

1.65 

SHERMAN  PUMP  STATION 

2.90 

.03   T 

T     .07   T 

.02 

1.16 

.01 

.04 

1.33 

.24 

SLIOELL 

2.74 

.27 

1.09 

.03 

1.35 

SPRINGTOKN 

3. 66 

.23 

2.06 

.23 

1.32 

STEPHENVILLE  *  N 

5.20 

.07 

.85 

2.40 

.90 

.08 

.90 

STILLHOUSE  HOLLOW  OAH 

4.04 

.05 

T 

.16 

T    1.05 

1.23 

.66 

.12 

.61 

.16 

STRAMN  8  NNE 

4.60 

1.06 

1.93 

T 

.08 

1.73 

TAYLOR 

4.55 

.08 

.06 

.16  1.45 

1.70 

.27 

.15 

.66 

TEHPLE 

4.99 

T 

T     .04 

.66 

T    1.26 

.99 

.84 

.30 

.06 

T 

.64 

TERRELL 

3.80 

.06 

.10 

1.90 

.51 

T 

1.23 

THORNDALE 

4.56 

.01 

.05 

1.47  1.89 

.22 

T 

.92 

THORNTON 

9.25 

3.02 

1.96 

.07 

2.51 

.40 

.07 

T 

T 

T 

1.20 

THROCKMORTON 

4.60 

T 

.76 

.38 

.05 

3.39 

THURBER  5  NE 

6.49 

.41 

.67 

3.30 

.70 

1.21 

TRENTON 

3.04 

T 

T 

.12 

1.76 

T 

.08 

1.08 

TROT 

5.16 

.24 

.90 

.37  1.78 

T 

.93 

.09 

.67 

VALLEY  VIEW 

2.73 

T 

1.30 

1.43 

WACO  DAH 

3.84 

.19 

T 

.47 

1.40 

.33 

.02 

T 

1.13 

.26 

WACO  WB  AIRPORT          R 

3.98 

T 

.22   .07 

T     .02 

.01  1.78 

T 

.47 

T     .03 

T 

1.36 

T 

WAXAHACHIE 

2.67 

.02 

.05 

.93 

.66 

.02 

.37 

.42 

WEATHERPORD 

5.24 

T 

.51 

1.47 

.02 

1.76 

.02 

1.44 

WHITNEY  DAM 

4.40 

.02   .14 

.08 

.34 

1.96 

.61 

.05 

1.02 

.16 

WOLPE  CITY 

3.76 

T 

2.46 

.07 

1.23 

EAST  TEXAS          OA 

ALTO  3  SW 

6.11 

1.67 

.01 

.76 

.46 

2.10 

.08 

1.03        T 

ANDERSON 

6.66 

1.22 

.25  1.73 

2.10 

.30 

.06 

.98 

ATHENS 

5.29 

.93   .11 

1.97 

.03 

.74 

1.51 

ATLANTA 

4.97 

1.09 

T 

.94 

1.52 

.02 

.32 

.43 

.65 

BEDIAS 

5.90 

1.10 

1.40 

.10  1.10 

1.60 

.40 

.20 

BON  WIER  2  E 

5.67 

1.12 

.04 

.29 

.04   .52 

2.04 

.30 

.55 

.77 

BOAELDER 

2.33 

.02   .09 

1.08 

.25 

.16 

.03 

.68 

6REHONO 

6.22 

T     .74 

T 

.63 

.17   .34 

2.61 

.37 

.12 

T 

1.04 

BRONSON 

3.44 

.18 

.45 

.47 

1.52 

.80   .02 

BUFFALO 

6.59 

1.64 

2.31 

.63 

2.47 

.58 

.02 

.94 

CANTON 

3.53 

.47 

.04 

1.68 

.02 

.25 

1.07 

CARTHAGE 

9.35 

1.30  1.85 

T 

.25 

1.02 

2.12 

1.04   .85 

T 

.92 

CENTER 

6.48 

1.49 

.04 

.55 

.09 

3.04 

.02 

.19 

.10 

1.00 

CENTERVILLE 

7.59 

.01  1.06   .01 

.02 

.69 

2.22 

2.21 

.01 

.35 

.03 

.01 

.97 

CLARkSVILLE  2  E 

3.03 

.04   .03 

1.90 

.09 

.12 

.85 

COLOSPRING  5  SSW 

3.27 

.05 

.03 

.70 

.71 

.60 

.08 

.90 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

6.79 

.84   T 

T    1.20 

.02 

.17  5.17 

.33 

.08 

T 

.96 

CONROE 

4.48 

T     .04   .02 

.02 

.55 

.95 

.97 

T 

.02 

.21 

1.66        .04 

CROCKETT 

6.39 

T    2.38 

T 

.64 

.43 

1.82 

.01 

.34 

.01 

.76 

DACUS 

5.54 

.02 

T 

1.06 

1.25 

1.79 

T 

T 

T 

1.40 

DAINGERFIELD  9  S 

5.04 

1.27   .20 

.39 

.60 

T 

.89   .70 

1.00 

DEKALB  2  N 

2.59 

.10 

.99 

.36 

.29 

.65 

DEWEVVILLE 

5.94 

2.15 

T 

.60 

2.02 

.37 

T 

T 

.80 

DIALVILLE  2  W 

7.53 

1.10   .20 

2.25 

2.13 

.39 

.30 

1.16 

EDOM  1  NW 

6.69 

1.J9 

2.86 

.93 

1.47 

EMORY 

3.05 

.03 

.03 

1.59 

.04 

.19 

.76 

.41 

EVADALE 

5.05 

.61   .03 

.14 

.05 

.01   .74 

1.63 

.23   .60 

.19 

.04 

.62 

FAIRFIELD 

5.14 

•     .68 

.41 

* 

2.85 

1.00 

FRANKLIN 

5.21 

.45 

.04  2.57 

.02 

.01 

.64 

.05 

T 

1.23 

GILMER  2  W 

5.76 

T    2.19 

T 

T 

.03 

1.55 

.02 

.07 

.78 

T 

1.12 

GLADEWATER 

7.07 

1.45 

.76 

2.50 

.89 

1.45 

GRAPELANO 

6.36 

.96   .42 

T     T 

.87 

T    2.21 

.27 

.52 

T     .12 

.96 

GROVETON  2  NNW 

6.86 

.47   .09 

.97 

.91 

2.76 

.01 

.25 

1.36 

HAGANSPORT 

2.99 

.04 

1.75 

.16 

1.04 

HARLETON 

7.72 

T    1.22 

.12 

T 

2.24 

2.53 

.41 

1.20 

HAWKINS  1  E 

4.95 

1.64 

.04 

1.76 

.26 

1.25 

HEMPHILL 

4.48 

.08 

.45 

.38 

2.48 

.06 

.14 

.87 

HEMPSTEAD 

3.89 

.09 

.04 

.97 

.97 

.79 

.05 

.98 

HENDERSON 

7.91 

2.90 

.18 

3.00 

.07 

.10 

.51 

1.15 

HORGER 

3.10 

.05 

.36 

.37 

1.22 

.02 

.07 

.02 

.03 

.94 

HUNTSVILLE 

6.21 

.60 

T 

1.10 

T    1.53 

1.74 

.17 

T 

1.07 

JACKSDN  HILL  GUARD  STA 

5.22 

.30 

.02 

.51 

.4B 

2.75 

.19 

.07 

.90 

JACKSONVILLE 

7.50 

2.31 

T 

.85 

.07 

2.62 

.26 

1.39 

JASPER  3  Sw 

3.41 

T     .26 

.01 

.47 

.56 

.96 

.07 

.09 

.95 

JEFFERSON 

6.52 

1.17 

.03 

2. 82 

1.00 

.25 

1.25 

JEWETT 

8.96 

1.58 

2.25 

.33 

3.22 

.56 

.06 

.96 

KARNACK 

5.31 

1.27 

.02 

2.30 

.3*. 

.94 

KIRBYVILLE  FDR  SERVICE 

5.19 

.35 

.03 

.49 

.03   .60 

2.05 

.01   .21 

.45 

.02 

.95 

LINDEN 

5.94 

1.73 

.03 

.46 

2.00 

T 

.46 

.27 

.03 

.92 

LIVINGSTON  2  NNE 

4.20 

.01   T 

.03 

1.26 

.02   .41 

1.27 

.02 

.10 

.06 

1.02 

LONG  LAKE 

7.05 

T     .86 

T     T 

.50 

.25 

4.00 

T 

.60 

T 

.64 

LONGVIEW 

7.30 

1.17 

T 

.26 

.01 

3.15 

T 

1.55 

,01 

1.10 

LOVELROV 

6.07 

1.24 

1.25 

.74 

1.74 

.20 

.05 

.85 

LUFKJN  FAA  AIRPORT 

5.95 

.47   .05 

T     .86 

.10 

T    3.04 

.11 

.07   .27 

.01 

.97 

T 

MADISONVILLE 

6.50 

1.97 

.09 

.61 

1.24 

2.62 

.49 

.20 

.02 

1.06 

MAGNOLIA 

3.97 

.30 

1.95 

.22 

1.50 

MARSHALL 

6.49 

1.03 

.10 

2.92 

1.15 

.33 

T 

.96 

MAUD 

4.56 

.36 

.68 

1.45 

1.05 

,2a 

.54 

MILAM  6  ENE 

2.13 

.30 

.40 

.45 

.20 

.78 

■  following  Station    Indox. 
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0 

H 

12   3 

4 

5   6 
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9 

10 
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13  | 

14   15 

16   17 
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31 

MINFULA  7  SSW 

1. 93 

2.49 

.03 

T 

.23 

T 

1.18 

MINEOLA  8  ENE 

4.1a 

.67 

.04 

T 

.02 

1.10 

.69 

T     .19 

1.35 

MONTGOMERY 

-.61 

.01 

.02 

.01 

.93 

T     .60 

1.20 

T 

.05 

.09 

1.34 

MOSCOW 

3.87 

.01 

.03 

.70 

* 

1.66 

T          .12 

1.19 

MOUNT  PLEASANT 

i.70 

.11 

2.40 

.39 

.80 

MOUNT  VERNON 

3.44 

T 

.04   T 

■  25 

2.04 

T 

.01 

.20 

.09 

.85 

NACOGDOCHES 

7.32 

1.56 

T 

1.33 

.36 

1.94 

.01 

.89 

.50 

1.13 

NAPLES  1  SW 

3.71 

.29 

.35 

1.10 

.86 

.10 

.92 

NEGLEY  4  SSW 

2.28 

T 

.69 

.69 

.90 

NEUV1LLE 

6. AS 

.90 

.05 

1.24 

.25 

2.90 

.29 

.13 

1.09 

NEW  LANEY  4  NW 

3.81 

T 

T 

T 

■  SO 

1.29 

.12 

.oe 

.09 

1.47        T 

NEWTON 

A. IB 

.22 

.07 

.40 

.02   .44 

1.77 

.02 

.27 

,03 

.94 

NOGALUS  GUARD  STATION 

7.38 

.96 

.18 

1.40 

2.13 

1.52 

.10 

.01 

.94 

.12 

OVERTON 

7.8B 

.96 

1.59 

.02 

.08 

3.42 

.90 

.23 

1.12 

PALESTINE 

9.69 

T 

1.08 

T 

.3B 

.10 

2.70 

T 

.94 

.05 

T 

.64 

PITTSBURG  5  S 

*.«3 

.64 

.66 

.85 

1.70 

.91 

POYNOR  1  NE 

8.97 

2.85 

.10 

T 

.01 

.74 

3.84 

.03 

.23 

1.17 

PRICE  2  SW 

10.22 

3.05 

.10 

1.43 

3.66 

.20   .23 

1.33 

QUITMAN  2  S 

4.35 

.42 

2.30 

.43 

.72 

.46 

REKLAW  3  NNE 

6.80 

1.92 

1.20 

.20 

3.19 

.46 

.27 

RICHARDS 

6.63 

T 

.75 

1.56 

2.29 

.10 

T 

1.99 

RIVERSIDE 

6.28 

T     T 

T 

1.50 

1.26 

1.40 

2.10 

ROCKLAND  1  N 

3.96 

.06 

T 

.09 

T 

.45 

.90 

1.70 

.09 

.02 

T 

1.19 

RUSK 

6.66 

.05 

2.00 

1.70 

.10 

1.70 

.16 

.05 

.90 

SAM  RAYBURN  DAM 

4.27 

T 

.08 

T 

.36 

T     .51 

1.87 

.02 

.14 

.04 

1.29 

SIMMS  2  NNW 

A.  63 

.23 

.31 

1.61 

1.07 

.68 

.73 

SPURGER  OAM  B 

3.78 

.12 

.51 

1.02 

.86 

.12 

.03 

.07 

1.09 

SULPHUR  SPRINGS 

3. 47 

.07 

.50 

1.48 

.44 

.08 

.90 

TEXARKANA 

3.98 

.29 

1.59 

1.31 

.96 

.31 

TEXARKANA  DAM 

4.60 

.57 

1.40 

1.33 

T 

.40 

.44 

.46 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

7.17 

2.90 

2.18 

.20 

.34 

1.99 

TYLER  5  NE 

5.72 

1.09 

T 

.52 

T 

2.49 

.05 

.29 

.10 

T 

T 

1.26 

VALLEY  JUNCTION 

5.83 

T 

.74 

T 

T 

1.49 

T    1.27 

1.00 

.91 

.04 

T 

.78 

WALLER  3  SSW 

2.94 

.06 

1.14 

.67 

.13 

.94 

WARREN 

3.96 

.01 

.13 

T 

.68 

.04   • 

1.49 

.32   .10 

.09 

1.10 

WILLS  POINT 

3.00 

T 

T 

■  07 

T 

T 

.07 

1.49 

.03 

.12 

.14 

T     T     T 

T    .72 

.40 

WlNNSBORO  6  SW 

4.03 

.29 

.05 

2.08 

.23 

1.40 

•    .    . 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

.62 

.62 

BAKERSFIELD 

1.45 

.17 

.30   .70 

.13 

.19 

8ALM0RHEA 

.75 

.79 

BLOYS  CAMPGROUNO 

.22 

.03 

.16 

.03 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

.06 

T 

T     .06 

CANOELARIA 

.01 

.01 

CH1S0S  BASIN 

.54 

.53 

.01 

T 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

.10 

T     .10 

CRANE 

3.33 

.73  2.50 

.10 

DRYDEN 

1.73 

.42  1.07 

.16 

.03 

.03 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

T 

T     T 

T 

FABENS 

.00 

FORT  OAVIS 

.31 

.22 

.09 

FORT  HANCOCK 

T 

T 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

1.92 

1.74 

.18 

GIRVIN 

1.S8 

T 

.46  1.42 

T 

CRANOFALLS  3  SSE 

3.32 

.49  2.80 

.07 

IMPERIAL 

2.50 

.29  2.29 

KENT 

.64 

T     .64 

T 

LA  TUNA  1  S 

.00 

MARATHON 

.13 

.08 

.09 

MARFA  ND  2 

.40 

.34 

.06 

MENTONE  2  NNE 

.60 

.20   .40 

MONAHANS 

2.31 

T 

.28 

.07  1.96 

MOUNT  LOCKE 

.28 

T     .28 

ODESSA 

2.94 

.01  1.29 

1.64 

PANTHER  JUNCTION 

.33 

.31 

r 

.02 

PECOS 

1.53 

.03  1.90 

PENWELL 

5.63 

1.10  4.53 

PLATA 

.32 

.32 

T 

PRESIDIO 

.00 

RED  BLUFF  DAM 

.41 

.28   .13 

SALT  FLAT  10  ENE 

.11 

.11 

SANOERSON 

2.75 

1.05  1.65 

.09 

SHEFFIELD 

3. 78 

.50  2.65 

.43 

■  20 

SIERRA  BLANCA 

.02 

.02 

TOYAH 

1.10 

1.10 

T 

VALENTINE  10  WSW 

.06 

.06 

VAN  HORN 

.06 

T 

T     .06 

WINK  FAA  AIRPORT 

2.91 

T 

1.36  1.19 

YSLETA 

.00 

*    *    • 

EOWAROS  PLATEAU     06 

AOAHSVULE 

4.41 

2.30 

.79 

.33   .10 

T          .73 

AMIS1AD  DAM 

4.09 

.01 

T 

.02 

.37 

1.13  1.99 

.01 

T     .92 

.01 

.03   T 

BERTRAM  3  ENE 

7.71 

T     T 

.67 

.01 

1.23 

T    1.32 

2.81 

T     .89 

T 

.17 

T     T     .61 

BIG  LAKE  NO  2 

4.57 

.62  2.43 

.72 

.17 

.07   .96 

BLANCO 

9.22 

.05 

T 

1.30   .61 

1.24 

T     .47 

.13 

T     .03   T 

1.39 

BLEWETT  5  NW 

1.47 

T 

l.oe    .09 

.24 

.06 

.04 

BOERNE 

4.45 

.06 

.03 

.02 

.01 

1.88   .63 

.93 

.02   .29 

.03 

.03   .03 

.91 

8RACKETTVILLE 

4.61 

.04 

.27  4.00 

.18 

.10 

.02 

BRADY  2NNW 

1.37 

.49 

BURNET 

6.51 

.16 

T 

.48 

.68  3.49 

.84 

.22 

.03   .63 

CAMP  WOOD 

3.82 

.37  2.97 

.38 

.10 

CARTA  VALLEY 

3.72 

.03 

T 

T 

T    2.21 

1.14 

.23 

T     T     .11 

CASE  RANCH  3  S 

2.53 

.28 

.93  1.43 

.01 

.21 

CASTtlL 

5.28 

.40 

<    3.07 

1.27 

.94 

C0MST3CK 

2.47 

.06 

.64   .39 

.96 

.02 

.04 

COPE  RANCH 

3.92 

.31  2.72 

.64 

T 

.25 

COTTONWOOD 

4.32 

1.10  2.09 

.39 

.10 

.72 

CRIDER  RANCH 

2.49 

.27 

1.04 

.70 

.21 

.27 

OEL  RIO  MB  AP 

5.46 

T          T 

T 

.02 

.16 

.40 

2.94  1.66 

.03   .20 

.02 

T 

T     .01 

T 

DOULE  6  NNE 

5.03 

T 

T 

1.80 

.24   .81 

.S3 

.87 

T     .48 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

3.78 

1.13 

.49 

1.29 

.87 

EDEN  1 

3.77 

.24  1.13 

.09 

.27 

1.48 

.60 

ELDnRADO  11  NW 

3.77 

.41   .93 

.98 

.62 

T     .83 

ELlORADO  19  SW 

3.75 

1.62  1.10 

1.03 

FIFE 

4.76 

.08 

.19   .64 

1.35 

.62 

1.32 

T     .42 

FREDERICKSBURG 

6.26 

2.09  2.41 

.39 

.10 

1.04 

.03 

FUNK  RANCH 

3.55 

.12 

1.37 

.59 

.83 

.64 

GOLD 

4.17 

1.38   .70 

.84 

.40 

.14 

.71 

Stv*  i  olciaae*  nolot  lollowlsg  Slat 
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APR 

IL 

1969 

3 

Day  of  Month 

Station 

O 

H 

1  |  2  |  3 

4 

5  |  6 

7  |  8  |  9 

10 

11   12 

13   14   IS 

16  I  17 

18 

19  1  20 

21 

22  |  23   24 

25  |  26 

27 

28   29 

30 

31 

HARPER 

5.06 

1.00  1.70 

.35 

.76 

.20 

.85 

HUMBLE  PUMP  STA  5  NE 

4.10 

.30 

.10  1.70 

.80 

.60 

.60 

HUNT 

1.05 

.74  1.65 

.46 

.48 

.16 

.04 

.52 

HYE 

3.60 

1.30 

.82 

.36 

.21 

.91 

JAMES  RIVER  RANCH 

4.65 

T 

.10  2.13 

.51 

.63 

.50 

.78 

JOHNSON  cm 

4.32 

.02 

.01 

.90   .99 

.90 

.68 

.14 

.04 

.84 

JUNCTION 

3.68 

T 

.22 

T    1.43 

.71 

.40 

.90 

JUNO 

3.70 

.68  1.32 

.20 

.09 

1.19 

.22 

KEHPNER 

7. 83 

.48 

.94 

2.52 

2.10 

.88 

.26 

.65 

KERRVILLE 

4.51 

.10 

T     T 

T 

1.4B  1.48 

.18 

T     .35 

.10 

.10 

.70 

.02 

LAMPASAS 

6.60 

.10 

.56 

.OB  2.65 

1.71 

.66 

.30 

.13 

.21 

LANCTRY 

1.S6 

.04 

.38   .58 

.02 

.84 

T 

LEAKEY  NO  2 

4.10 

T 

1.02  2.16 

.70 

.17 

T 

.05 

LLANO 

5.69 

.30 

.22  1.56 

1.48 

.82 

.86 

.45 

LYNXHAVEN  RANCH 

4.11 

.03 

.47  1.B6 

.89 

.37 

.22 

.05 

.10 

.12 

MARCO 

3.  »S 

1.35 

.48 

.18 

1.54 

.43 

MASON 

4.29 

.23  1.40 

.44 

.55 

1.02 

.65 

MC  CAMEY 

1.92 

.28  1.64 

T 

MEDINA 

3.29 

.06 

T 

T 

.04   T 

1.75   .64 

.23 

.33 

.04 

.06 

.14 

MENARO 

3.82 

.03 

.45  1.19 

.50 

.91 

.74 

MERTJON 

3.58 

T 

1.37 

.49   .52 

T 

.74 

T 

.46 

NELSON  RANCH 

2.94 

.05 

T     T 

T 

.40  1.75 

.45 

.21 

T     T 

.08 

NIX  STORE  1  W 

5.82 

.42 

1.33 

1.32 

1.09 

.86 

.80 

OAK  CREEK  LAKE 

3.33 

T 

.12  1.13 

.72 

T 

.44 

.03 

.87 

020NA 

6.11 

.14  2.40 

1.05 

T     .07 

1.80 

T 

.65 

PAINT  ROCK 

4.69 

T 

.41  2.23 

.07 

1.09 

.87 

PANOALE 

2.53 

.02  1.50 

.20 

.77 

.06 

PRADE  RANCH 

4.10 

T 

.07 

1.37  1.83 

.46 

.20 

.17 

RANKIN 

RED  BLUFF  CROSSING 

5.05 

.23 

.10  1.10 

1.09 

.63 

1.15 

.75 

RICHLAND  SPRINGS 

7.31 

.27 

.09   .79 

1.59 

2.62 

1.06 

.89 

ROBERT  LEE 

4.11 

.23  1.45 

.77 

.91 

.75 

ROCKSPRINGS 

3.22 

.71  1.43 

.43 

.40 

.25 

RDCKSPRINCS  21  SH 

3.85 

1.22  1.48 

.79 

.25 

■  11 

ROUND  MOUNTAIN  A  HNW 

4.37 

T 

.40 

.77  2.05 

.37 

.18 

.60 

SABINAL  1  *Sn 

2.58 

.50   .24 

.21 

1.55 

.08 

SAN  ANGELO  DAM 

4.06 

.15  1.38 

.64 

1.16 

T 

.73 

SAN  ANGELO  Wfi  AIRPORT    R 

4.38 

T 

T 

2.07  1.44 

.37   T 

T 

.50 

SAN  SABA 

7.16 

.50 

.05  2.86 

1.28 

.68 

1.03 

.76 

SLOAN 

6.25 

.02 

.28 

.04  1.90 

T 

2.08 

1.30 

.6? 

T 

SONORA 

4.46 

.31  1.52 

.02 

.04 

1.45 

.02 

1.10 

SPICEHOOD  1  S 

5.05 

T 

T 

.22 

1.00 

2.29 

.56 

.16 

.02 

.80 

T 

STERLING  CITY 

4.03 

.20  1.47 

.73 

.44 

1.1" 

TAYLOR  RANCH 

5.98 

.08 

.21  1.85 

.82 

.82 

1.5B 

T 

.62 

TEAGUE  RANCH 

5.33 

.02 

T 

*     * 

3.78 

.62 

.34 

.30 

.27 

TELEGRAPH 

2.97 

T 

.18  1.04 

.37 

.65 

.29 

.44 

UVALDE 

1.39 

.01 

T 

.20   .40 

.09 

.45 

.18 

T 

.06 

HATER  VALLEY 

3.49 

.14  1.16 

.72 

.32 

.05 

1.10 

HATER  VALLEY  10  NN£ 

3.95 

.20  1.40 

1.50 

.85 

HATSON 

6.15 

T 

.15 

.50  1.30 

2.40 

1.10 

.15 

T 

.55 

T 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

3.44 

.30  2.30 

.22 

T 

.62 

AUSTIN  HB  AIRPORT        R 

5.04 

.21 

.05   .01 

T 

.75  2.40 

.31 

.09 

T 

1.16 

.06 

AUSThELL  HL  REFUGE 

7.43 

1.64  5.20 

.61 

BEEVILLE  5  NE 

1.89 

.03 

.24  1.11 

.40 

.09 

.02 

BLUE 

5.30 

T 

.86 

T     .30 

.67  1.03 

1.24 

.20 

.07 

.20 

.03 

.70 

BRENHAM 

5.16 

.05 

.02 

.09 

1.47 

2.47 

.02 

.23 

.09 

.72 

BULVEROE 

3.85 

.07   T     T 

T 

1.82   .31 

.38   .16 

.01 

1.10 

CALDHELL 

7.52 

T 

2.16 

•  01 

1.72 

2.06 

.16 

.06 

.17 

.15 

1.03 

CANYON  DAM 

5.73 

.08 

T 

T 

T 

1.20   .96 

.90   T 

T     .40 

.33 

.02 

.01 

.04 

1.80   .01 

CHAPMAN  RANCH 

1.45 

.18   .63 

.06   .06   .52 

C1B0L0  CREEK 

2.93 

2.73 

.20 

CLASSENS  RANCH 

3.74 

.06 

T 

T 

.73   .90 

.50 

.23 

T     .01 

.86 

.45 

COLUMBUS 

4.07 

.02 

.03 

.03 

.01 

1.45 

T     .68 

.02 

.05 

.03 

1.75 

CORPUS  CHRISTI 

1.71 

.03 

.05   .88 

.75 

CORPUS  CHRISTI  HS  AP     R 

2.69 

.01 

T     .01 

T 

.09  2.04 

T 

T     .01 

T 

T 

.73 

CUERO  3  E 

5.68 

.28 

.02 

3.73 

1.62 

.03 

DIME  aox 

5.36 

.57 

.88 

1.15 

1.80 

.13 

.26 

.57 

DRYER  1  NH 

4.96 

T 

.03 

.04 

1.58  2.05 

.28 

.14 

T 

.59 

.25 

ELGIN 

5.59 

.04 

.76 

T    2.45 

.98 

.45 

.10 

.81 

FAIR  OAKS  RANCH 

4.80 

.07 

2.00  1.20 

.30 

.41 

.08 

.74 

FALLS  CITY  A  HSH 

FEOOR 

7.19 

.92 

.29 

.42  1.20 

3.00 

.40 

.96 

FISCHERS  STORE 

5.09 

1.15  1.20 

.62 

.60 

1.52 

FLATONIA  2  H 

5.92 

2.33 

.82 

.62 

.05 

2.10 

FLORESVILLE 

3.18 

.52  1.18 

.14 

.70 

.22 

.12 

.04 

.26 

BIDDINGS 

4.53 

.02 

.33 

1.09 

1.70   .02 

.22 

.12 

.21 

T 

.82 

GOLIAD 

4.13 

.58  2.47 

.84 

.03 

.13 

.03   .05 

COLIAO  1  SE 

3.85 

.50 

2.00 

1.15 

.20 

G0N2ALES 

5.37 

.01 

.30  2.50 

.35 

.30 

.57 

.01 

1.33 

HALLETTSVIILE 

5.11 

T 

.04 

T 

T 

2.00 

2.00        .02 

.15 

T 

.90 

T 

HONDO 

2.18 

T 

T 

.10   .76 

.29 

T     .89 

.12 

.02 

JEDDO  2  NNE 

4.55 

.03 

.01 

T     .06 

T    1.32 

.56 

T     .42 

.12 

.24 

T 

1.79 

KARNES  CITY 

3.82 

.70  2.00 

.20 

.08 

.84 

KENEDY 

4.01 

T 

.03 

1.29  2.15 

.01 

.17 

T 

T 

■  05 

.01 

KINGSVILLE 

.89 

T 

T 

.08   .57 

.03   .03 

.18 

LA  GRANGE 

5.82 

.02 

.01 

1.34 

2.60 

.24 

.15 

•  01 

1.45 

LEXINGTON 

6.01 

T 

.80 

T 

.45 

2.23 

1.39 

.21 

.04 

.22 

T 

.67 

LOCKHART  2  NH 

6.24 

.04 

.70  1.15 

.26 

1.76 

.27 

2.06 

LULING 

4.05 

T 

T 

T     T 

T 

.10  1.62 

.52 

.65 

.15 

.14 

.03 

.84 

HATHIS 

2.42 

.05 

.05  1.50 

.72 

.10 

NATALIA 

3.67 

.98 

.81 

.30 

.05 

1.33 

NEH  BRAUNFELS 

3.01 

.07 

T 

.89   .89 

.38 

.51 

.22 

.01 

.04 

NIXON 

5.26 

1.80 

2.35 

.54 

.06 

.31 

POST  OAK  SCHOOL 

5.35 

.55 

.10  2.50 

1.40 

.20 

.60 

RED  ROCK 

4.62 

1.73 

1.05 

.37 

.30 

1.15 

REFUGIO 

3.07 

T 

.04 

.03 

1.43  1.03 

T     .02 

T 

T 

T 

.52 

RICAROO 

.00 

RIOMEDINA  2  N 

1.27 

.23 

1.02 

ROBSTOHN 

3.80 

.02 

3.78 

T 

ROCKPORT 

5.27 

T 

.03 

.48  4.14 

.04 

.38 

RUNGE 

4.79 

1.38  2.19 

.10 

.08 

1.04 

SAN  ANTONIO  HB  AIRPORT   R 

2.46 

T 

.03 

T 

T     T     T 

T 

.44   .58 

T     .43 

.06 

T     .01 

.48 

.43 

SAN  MARCOS 

5.78 

.05 

T 

1.47  1.17 

.53 

.76 

.21 

1.59 

SCHULEN8URG 

7.04 

.08 

.03 

.50 

4.36 

.09 

.13 

.05 

1.60 

SEALY 

3.96 

.03 

.64  1.44 

.34 

.14 

1.31 

.06 

SEGUIN 

4.38 

.01 

T 

.70  1.19 

1.27 

.10 

T 

.61 

.50 

S1NT0N 

4.28 

.03 

.05 

.32  3.17 

.05   .06 

.60 

SMITHV1LLE 

4.52 

.05 

.02 

.04 

.03 

.05  1.33 

1.10 

.13 

.30 

.13 

T 

1.32 

S0MERV1LLE  DAM 

9.79 

.03 

.02 

.37 

1.56 

6.65 

.16 

.16 

.23 

T 

.61 

SPEAKS 

4.13 

T     T     T 

2.97 

1.16 

T 

T     T 

:ei  following  Station  Indax. 
101    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

7CX4S 
APHU 

1989 

Station 

1 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  | 

"I 

6 

7  1  8  | 

9 

10 

11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  | 

18 

19  |  20  | 

21 

22  |  23  |  24 

25   26   27 

28 

29  |  30 

31 

SPRING  BRANCH 
WAELDER  7  S*W 
WASHINGTON  STATE  PARK 
WELDER  MILDLIFt  FNDTN 
YOAKUM 

5.18 
4.74 
5.66 
3.07 

>.o« 

7 

.06 

7 

.05 

.03 

T 

.01 

7 

.99 

1.65   .95 

.37  2.00 

.10  1.29 

2.37 

1.55  3.00 

.40 

.62   .36 
1.98 
.49 

7 

.53 
.13 

.34 

7 

7 

.11 

.09 
,11 

7     .38 

1.46 
1.26 
.81 

7     .10 

VORKTQHN 

5.90 

.02 

1.00  2.96 

1.16 

.15 

.05 

.16 

UPPER  COAST         o« 

ALU  IN 

ANAHU6C  TBCO 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

B&YT0WN 

5.37 

7.21 
6.58 
6.37 
3.80 

.15 

.45 

.04 
.02 

7 

1.42 
1.80 
2.40 
3.64 
.70  2.00 

2.05 
1.50 
2.30 
1.91 

7     .23 

.09 

1.40 

.08 

.04 

1.10 

1.92 

1.75 
.10 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLD01NE 

CYPRESS  1  SW 

OANEVANC  2  SE 

7.26 

3.34 
2.59 
6.05 

.02 

7 

.02 

.05 

2.11 
.09 

T 

•  03 

.01 
.01 

7 

.13 
.02 

T 
.34 

1.03 

.01   .94 

1.38 

7     7 

2.44  2.90 

1.73 

1.12 

.96 

7 

.07   .12 
.02 
.01 

.01 

1.1  ' 

.03 
.60   .16 

7 

.07 

.01 

7 

.93 
7    .84 

.30 

.77 
1.22 

7 

7 

7 
7 
.01   .12 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

EL  CAMPQ 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WB  CITY        R 

HOUSTON  WB  CITY          R 

4.59 
7.69 
6.03 
2.91 

7 

.05 

7 
.03 

.03 
.34 

7 
.01 

.02 

1.79  1.29 

1.81 

1.34  2.51 

.32  1.71 

4.09 
.03 

.05   7 

7     .74 
.05 

7 

7 
.06 

.01 

7 

1.39 

1.10 
.50 

1.61 

.07 
.07 

7 

HOUSTON  WB  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 

HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

3.34 

2.76 
4.38 
2.91 
3.47 

T     T 

T 
.01 

.01 

.02 

.07 
.04 

7     7 

.01 

7 

7 
7 

7 

.92  1.94 

1.18 

.62  2.29 

1.04 
1.97 

.68 
7 
1.24 
.57   7 

T     7 

T     .01 
.05 
.12 

7 
.02 

.07 

.87 
1.46 

.88 

.44 
.77 

7 
7 

HOUSTON-WESTBURY 

HOUSTDN-NORTH  HOUSTON 
HOUSTDN-SAN  JACINTO  QM 
HDUSTON-SPRINC  BRANCH 
HUMBLE 

3.79 
2.68 
4.45 
3.09 
3.69 

.13 

.04 
.05 

.04 
.17 

7 

.07 

.07 

7 
.03 

1.35 
1.60 
1.32 
1.30 
1.23 

1.94 
.46 
1.72 
1.05 
1.32 

.08 
.05 

.03 

.03 

.13 
.13 

.06 
.11 

.75 

.31 

.46 
1.05 
.91 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 

3.00 
4.64 
5.45 
6.59 
6.34 

7 

7 

.02 
.88 

7 
1.82 

.03 

.03 

.03 
.02 

7 
7 

1.09 

1.34 

2.45  2.97 

3.04 

.91 

.45 
1.80 

2.53   .01 

1.71 

.25 

.10   .06 

7 

.03   .15 

..'6 

.11 

7 

.01 

.07 

7 

7 

1.09 

.46 

1,00 
1.29 

.03   7 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

7.35 
4.73 
4.06 
5.38 
3.83 

7 

7 

7 
7 
7 

.92 

T 

.04 

7 

2.75  4.29 
3.70 
1.78  1.98 
.70  1.80 
1.45  2.09 

.17 

7 

7 
.03   .11 

7 

.03 
.02 

.16 

.04 

7    1.75 

.05 

.16 

.07   .01 

.09   .17 

7 
.03   .19 

POR1  3  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THUMPSONS  3  WSW 
TOMBALL 

4.17 
3.34 
3.11 
3.82 
2.77 

7 

.01 

.02 

.02 
.01 

7 

7 

.03 

.03 
.02 

7 

7    1.98 
1.36 
1.08 

1.30 
1.03 

2.11 
1.22 
1.25 

1.60 
.74 

.09 
.02 
.02 

.05 
7 

.06 
.04 

.04 

.1! 

7 

7 

.62 
.61 
.14 

.17 

7 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 
WHARTON 

9.43 
5.61 

7 
.02 

.06 
.14 

7 

7 

7 

4.07  4.90 
3.43 

.99 

7     7 

.03 

7 

7 

7     .17 

1.00 

.04   .19 

SOUTHERN           09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BAlESVULE 
BENAvIDES  7  5 
BIG  WELLS 

1.99 
.63 

.80 
1.45 

7 

.10 

.19 

7 

1.34 

.80 
.05   .76 

.45 

.43 
7     .25 

.39 

7 

.10 

7 

CARRJZO  SPRINGS 

CAT6RINA 

CHARLOTTE  5  NNw 

C01ULLA 

COTULLA  FAA  AIRPURT 

1.18 
1.96 
2.05 
2.06 
.58 

.03 

7 

7 

.32   .30 
1.63 

.14  1.12 
1.80 

.05   .19 

.08 
.05 

.07 

.33 

.50 

.05 

7     .10 

.12 
.28 

.09 
.14 
.24 

7 
7 

7 

.20 

7 

CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 

1.76 
2.09 
3.18 
2.47 
.59 

T 
.02 

7 

.36 

7 

7 
7 
.02 

.05   .68 

.05  1.29 

1.25  1.55 

2.20 

.09 

.08 

.62 
.39 

.30 
.03 

.29 
.38 

.08 
.22 

,01 

.03 

.01 

7 

.13 

FALFuRRIAS 
FOwLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEURGE  WEST 

.17 
2.10 
1.22 
2.63 

3.40 

.01 

* 
.15 

7 

.16 
•    2.10 
.80   .15 
.18  1.10 
1.26  1.50 

.64 

7 

.12 

.30 
7 

.36 

.69 

HE88RDNVILLE 

JOURDANTON 
KAFF1E  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

.32 

1.91 
.00 

2.77 

7 

.01 

7 

.05 
.72 

.17 
.26   .88 

1.83 

.02 

7 

.03 
.27 

.06 

.03 

.02 

.02 

.02 

.12 

.36 
.13 

OILTQN 

PEARSALL 

POTEET 

RIU  GRANDE  CITY  3  » 

SARITA  7  E 

.89 

2.08 

.43 
2.43 

7 

7 

.09 
.25 

7 

.10 

.36 
.05  1.32 

7 

.08 
.49 

7     .30 

7 

.04 
7 

..o 

.18 
.14 

.02 

.02 
7   2.19 

ThkEE  RIVERS 
TRQEN 

WHITSETT  2  SM 
ZAPATA 

1.97 

4.25 
.21 

7 

7 

7 

.48   .89 

.12  1.20 
.07 

.38 

2.00 

.06 
.65 

.26 

.05 

.02 

.09 

LOWER  VALLEY        10 

BRUMNSVILLE  WB  AIRPPRT   R 
ENGELMAN  GAfiGENS 

harlingen 
mc  allen 

mc  Allen  faa  ap 

.24 
.06 
.13 
.20 
.29 

.23 

.07 
.11 

.08 

7 

7 

7     7 

7 
.01 

.05 
.03 

7 
.17 

.10 

7     .01 
.06 

7 

7 

mC  COOK 

MERCEOES  6  SSE 
MISSION 
PORT  ISABEL 

PORT  MANSFIELD 

.19 
.28 
.23 

.09 
.12 

.01 

.11 
.13 
.08 

.09 

7 

7 

.01 
.15 

.12 

7 
.09 

.06 
.08 

7 

7 

7 

RAYHQMDVlLLE 

SAN  BENITO 
WESLACO  2  E 

.24 
.23 

.17 

T 

7 

,01 

.0* 
.14 

7 

T 

.03 

.10 
.17 

7     7 

7 

.06 

7 

•■  tallowing  Station    I 
102   - 


VI 

UL 

Y 

lfc 

Mb 

'Lt 

iA 

1U 

tit 

b 

TEXAS 
APRIL 

1969 

Station 

Day 

of  Month 

1 

»l 

3 

* 

»| 

6 

'1 

8 

9 

10 

n  | 

12 

13 

14  1 

15 

16  | 

17 

18 

19  | 

20  1 

21 

22  | 

23  1 

24 

25 

26  1 

27 

28  1 

29  | 

30  |  31 

> 
< 

•     «     » 
HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
53 

71 
45 

68 
50 

68 

45 

74 
39 

eo 

41 

83 
53 

82 

46 

72 

40 

73 
44 

59 
51 

62 

48 

69 
42 

73 
48 

84 

53 

73 
40 

52 

40 

70 

J6 

61 
44 

79 

38 

66 

48 

88 
49 

76 
46 

78 
45 

83 
57 

66 
46 

65 
42 

73 
33 

84 

47 

89 

54 

74.2 
45.6 

ANDREWS 

MAX 

Mm 

86 
46 

7? 
48 

73 
49 

81 
50 

77 
43 

80 

45 

87 
58 

84 
58 

77 

57 

81 
43 

72 
50 

59 

49 

70 
42 

77 
47 

64 
56 

79 

59 

74 
41 

73 
42 

76 
41 

75 
43 

8ft 
51 

82 
49 

62 

51 

62 
48 

88 
58 

82 
62 

78 
47 

72 
41 

79 
44 

84 
54 

78.6 
49.1 

BIG  SPRING 

MAX 

Mm 

85 
52 

64 
57 

75 

55 

83 
58 

83 
48 

81 

45 

89 
58 

88 
62 

65 

58 

81 

49 

79 
46 

59 
52 

71 
47 

76 
50 

65 
59 

84 
62 

81 
42 

74 
45 

74 
57 

75 
49 

84 
55 

83 
58 

82 
60 

63 
56 

63 
60 

85 
50 

84 
49 

71 
46 

78 
32 

82 
53 

80.2 
53.1 

80RGER  3  . 

MAX 

Mm 

86 
36 

72 
43 

72 
50 

73 
47 

77 

37 

80 

3" 

84 
45 

82 

45 

76 
4  5 

74 
44 

70 
51 

65 
49 

69 
51 

70 
50 

87 
48 

60 
47 

59 

38 

70 

38 

72 
40 

81 

40 

66 

46 

89 
48 

83 
52 

79 
45 

62 
53 

67 
48 

60 
45 

63 

37 

81 
46 

89 
52 

79.8 
49.2 

BRAVO 

MAX 

Mm 

81 
49 

78 
49 

70 
47 

68 
35 

73 
33 

79 
44 

76 
50 

77 
36 

73 
38 

66 
47 

70 
45 

63 

43 

66 
41 

75 
45 

81 
48 

69 
40 

58 
39 

70 

34 

67 
42 

80 
36 

78 
53 

85 
49 

62 

50 

73 
44 

76 
95 

75 
43 

63 
37 

72 
29 

83 
43 

83 
48 

73.6 
43.1 

BROKNFIELD  NO  2 

MAX 

Mm 

73 
39 

B7 
49 

75 

51 

69 
48 

80 
42 

eo 

39 

80 
42 

67 
52 

83 
46 

76 

44 

72 
46 

61 

49 

57 
44 

70 
47 

76 
47 

84 
54 

78 
41 

60 
36 

75 

42 

71 
42 

75 
49 

86 

48 

82 
90 

B0 

49 

62 
51 

87 
54 

77 
45 

75 
39 

72 
39 

80 
46 

76.3 
43.8 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

88 
46 

B0 

47 

74 
54 

70 
52 

74 
42 

77 
37 

86 
50 

88 
45 

65 
44 

75 
42 

74 
43 

72 

48 

72 
42 

76 
45 

79 
43 

60 
52 

62 
43 

65 
35 

72 
35 

80 
39 

62 

48 

87 

50 

60 
46 

77 

44 

76 
47 

79 
46 

70 
45 

66 
35 

75 
42 

78 
48 

76.8 
44.6 

CANYON 

MAX 

Mm 

83 
51 

82 

45 

71 

51 

65 
45 

73 
39 

77 

40 

79 
48 

78 
44 

79 
41 

75 
40 

72 
50 

55 
46 

68 
41 

71 
48 

62 
50 

82 

50 

54 
39 

69 
35 

68 

38 

75 
48 

64 
49 

65 
48 

76 

43 

79 
57 

70 
35 

87 
42 

63 
53 

73.0 
45.1 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

Mm 

73 

41 

83 
45 

6' 
49 

66 
44 

62 
37 

73 

42 

80 
49 

77 
41 

78 

41 

73 
46 

75 
48 

55 

46 

61 
45 

66 

44 

75 
47 

80 
48 

51 
36 

55 
34 

70 
42 

60 
38 

80 
43 

81 
51 

86 
91 

76 
42 

71 
47 

SO 

43 

66 
43 

67 
32 

73 
37 

83 
46 

71.6 
43.3 

CLAUOE 

MAX 

Mm 

70 
36 

89 
45 

71 
47 

68 
45 

66 
37 

75 

37 

76 
44 

82 
45 

80 
40 

75 
40 

72 
42 

58 
42 

70 
37 

70 
47 

70 

48 

84 
52 

58 
38 

51 

35 

69 
39 

60 
33 

77 
37 

84 
48 

89 

49 

74 

44 

79 
91 

83 

48 

66 
42 

65 
31 

71 
38 

81 
50 

72.6 
42.4 

CRnSBVTON 

MAX 

Mm 

63 
38 

85 

52 

71 

51 

66 
49 

78 
43 

75 

40 

77 
47 

89 
49 

63 
45 

74 
47 

75 
44 

37 
49 

55 

42 

68 

47 

74 
46 

84 
59 

81 
39 

60 
39 

73 
42 

63 
48 

76 

48 

83 
92 

62 

52 

78 
48 

77 
46 

64 
59 

78 
44 

68 
39 

71 
39 

79 
46 

74.2 
46.4 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

S3 
50 

67 

43 

67 

50 

61 
42 

72 
34 

76 
3" 

76 
47 

76 
36 

67 
3* 

73 
36 

53 

49 

62 
45 

63 
46 

75 
48 

79 
42 

62 
35 

59 

36 

70 

32 

60 
43 

79 
37 

78 
46 

85 
46 

73 
49 

74 
45 

78 
94 

64 
43 

63 
4? 

72 
30 

63 
44 

83 
51 

71.2 
42.5 

DIMMITT 

MAX 

Mm 

69 

38 

85 
43 

70 
43 

65 
40 

70 
34 

77 

34 

79 

43 

80 
47 

79 

39 

73 
39 

75 
43 

51 
46 

55 

39 

70 
39 

71 

47 

83 

47 

64 
39 

57 
33 

73 
33 

58 
36 

75 
36 

84 
43 

65 

30 

78 
45 

77 
45 

80 

44 

70 

42 

63 

34 

72 
34 

62 

44 

72.3 
40.7 

DUMAS 

MAX 

Mm 

70 
41 

83 
44 

69 
45 

67 
43 

63 
33 

73 

35 

78 
49 

77 
40 

77 

37 

70 
38 

73 
42 

6? 

45 

61 

47 

66 

45 

73 

47 

81 
46 

50 
36 

53 
31 

70 
33 

62 

44 

79 
46 

61 
48 

89 

49 

74 
42 

77 
45 

60 

44 

64 

43 

64 

30 

72 
31 

83 
50 

71.2 
41.8 

FLOYDADA 

MAX 

Mm 

60 
38 

84 
49 

68 
50 

64 
47 

74 
41 

74 

40 

76 
45 

87 
50 

62 
42 

74 
43 

74 

50 

52 

48 

68 

41 

71 

48 

84 
56 

80 
41 

58 

39 

71 
40 

61 
39 

75 
42 

83 
32 

61 
92 

76 
48 

77 
48 

67 
60 

75 
43 

67 

37 

71 
37 

78 

43 

73.5 
43.3 

FDLLETT 

MAX 

Mm 

64 
38 

84 
44 

70 

46 

74 
49 

70 
36 

72 
39 

75 
48 

82 
41 

78 
40 

73 
39 

73 
43 

69 
48 

70 
44 

73 
42 

73 

45 

75 
53 

60 
43 

46 
30 

64 

40 

69 
39 

77 
53 

76 

47 

84 
46 

64 
43 

73 
44 

79 
46 

60 
43 

64 
32 

66 
32 

78 
35 

71.2 

42.3 

FRIONA 

MAX 

Mm 

69 
40 

82 
44 

70 

46 

65 
40 

67 
37 

74 

41 

78 
41 

77 
46 

77 
3« 

72 
41 

73 
49 

53 

47 

56 
42 

66 
47 

73 

47 

81 
49 

58 
38 

56 
35 

71 
40 

60 
37 

77 
47 

83 
50 

65 

51 

80 

45 

76 
50 

78 
43 

68 
43 

65 
36 

70 
38 

81 
46 

71.4 
43.3 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

70 
40 

83 
42 

70 

44 

66 
36 

68 
32 

75 
36 

B0 
39 

79 
45 

79 
37 

71 
38 

74 
48 

53 

45 

55 

41 

66 

45 

73 
44 

82 
47 

93 

37 

56 
34 

70 
40 

39 
36 

70 
46 

82 

45 

67 
49 

80 
44 

76 
47 

60 

41 

67 
40 

63 
32 

73 
36 

65 

45 

71.8 
41.1 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

78 
45 

81 
51 

74 
51 

71 
56 

83 
43 

80 
44 

81 
46 

88 
58 

68 
55 

83 
43 

66 

47 

64 

51 

56 
43 

73 
43 

70 
50 

82 
56 

83 

43 

59 

40 

73 
41 

77 
46 

77 
52 

60 
50 

62 
52 

62 
55 

62 
57 

80 
61 

66 
47 

73 
43 

70 
45 

76 
48 

77.5 

48.8 

GRUVER 

MAX 

Mm 

84 
50 

76 
45 

72 
48 

66 
47 

78 
34 

el 

39 

80 
52 

80 
37 

76 

39 

78 
40 

70 
48 

69 

47 

74 
44 

78 
47 

87 
50 

76 

45 

92 

36 

69 
32 

75 
36 

82 

37 

62 

44 

90 
49 

62 

49 

79 
43 

84 
56 

79 
49 

65 
43 

75 
30 

85 

44 

90 
53 

77.1 
43.8 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

66 
40 

82 

44 

70 
44 

66 
36 

66 
35 

72 
36 

77 
42 

78 
45 

76 
40 

72 
40 

71 
48 

53 
47 

56 
43 

67 
45 

71 
47 

82 
47 

55 
40 

54 
32 

71 
34 

59 
36 

75 
37 

83 
48 

63 

51 

75 
46 

71 
46 

60 
45 

68 
44 

63 
35 

71 
35 

83 
45 

70.7 
41.6 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

77 
41 

89 
52 

74 
52 

71 
52 

81 
45 

6' 
42 

83 
42 

89 
56 

66 
50 

78 
46 

63 
52 

61 

50 

55 

43 

75 
45 

76 
49 

67 

56 

81 
44 

64 
42 

76 
47 

74 
46 

79 

50 

87 
52 

86 
55 

64 
52 

84 
96 

89 
99 

81 
57 

80 
40 

74 
44 

81 
42 

79.1 

48.6 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

6B 
39 

86 

51 

73 

4*5 

69 
45 

65 
45 

75 

39 

80 
39 

88 
42 

84 
44 

73 
43 

76 

49 

58 
48 

57 
44 

69 
44 

76 

48 

85 

54 

79 
42 

61 

39 

75 
40 

66 
41 

76 

44 

64 
47 

62 
52 

80 

48 

60 

50 

87 
59 

75 
44 

72 
39 

73 
40 

81 
45 

75.2 

45.0 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

65 
38 

86 
46 

71 
50 

75 

50 

70 
35 

73 

32 

77 
50 

84 
42 

78 
35 

73 
33 

72 
35 

69 
51 

72 
38 

72 
42 

75 
41 

78 
54 

63 
45 

49 
34 

63 
34 

71 
38 

79 
44 

79 
45 

86 
45 

65 
41 

75 
46 

81 
90 

62 
38 

64 
30 

67 
36 

60 
45 

72.3 
41.5 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

68 
39 

84 
49 

71 

47 

69 
45 

75 
42 

76 

40 

80 
52 

85 

43 

62 
44 

73 
43 

76 
49 

57 
47 

60 
44 

68 

47 

75 
48 

89 

54 

77 
42 

59 
37 

73 
46 

65 
41 

7  5 
47 

85 
49 

84 
53 

81 
46 

61 
52 

84 
50 

71 

45 

68 

39 

73 

41 

82 
45 

74.8 
45.6 

LUBBOCK  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
54 

72 
51 

67 
49 

78 
46 

76 
4! 

78 
40 

88 
52 

63 

47 

76 
44 

76 
42 

61 
50 

56 

50 

68 
43 

74 
47 

B4 
57 

79 
43 

61 

43 

73 
40 

65 

47 

74 
43 

66 
48 

84 
49 

81 
51 

61 
48 

86 
96 

75 
57 

72 

4^ 

74 
38 

82 

46 

86 
55 

76.1 
47.4 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

86 

47 

70 
50 

70 
55 

71 
42 

73 
40 

75 
48 

85 
50 

82 
46 

74 
46 

74 
52 

71 
43 

71 

45 

81 
94 

70 
40 

93 

34 

67 
44 

68 
44 

76 
52 

76 
53 

85 
53 

72 

42 

76 
94 

61 
51 

65 
42 

65 
33 

69 

44 

60 
49 

73.6 
46.5 

MIAMI 

MAX 

Mm 

60 
36 

85 
48 

69 
48 

70 
50 

69 

40 

73 
38 

75 
44 

83 

43 

62 

44 

73 
37 

75 

44 

65 
49 

71 
36 

72 
42 

74 
45 

61 
54 

61 
40 

52 
33 

67 
33 

70 
40 

79 
49 

85 
50 

86 

90 

70 

45 

75 
49 

89 
92 

64 
46 

63 
35 

71 
35 

80 
46 

72.9 
43.5 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
56 

78 
56 

72 
95 

81 
55 

84 
45 

83 

46 

89 
57 

85 

60 

78 
53 

83 
49 

64 
51 

59 
49 

75 
43 

77 
49 

85 

57 

79 
94 

68 
44 

77 
43 

78 
51 

79 
50 

88 
52 

65 
53 

83 
92 

61 
5  4 

63 
60 

62 
97 

75 

49 

72 
46 

78 
46 

82 
51 

78.9 
51.5 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

Mm 

86 
57 

76 
55 

73 

54 

82 
54 

80 
45 

33 
43 

78 
51 

87 
62 

8? 
53 

62 

47 

72 

51 

58 
51 

70 
43 

77 
48 

65 
57 

61 
60 

76 
44 

74 
42 

77 
52 

76 

47 

87 
46 

84 
57 

63 
94 

63 
5  2 

85 
57 

64 
59 

8  0 
50 

77 
45 

80 
47 

84 
52 

79.4 
91.0 

MORTON 

MAX 

Mm 

66 
39 

84 
48 

71 

47 

70 
45 

75 
39 

76 
38 

79 
40 

84 
45 

79 

43 

73 
41 

76 
45 

54 
48 

59 

42 

68 
42 

76 
47 

62 

53 

74 
42 

60 
36 

72 
39 

68 

39 

75 
39 

84 
47 

82 

90 

60 
48 

77 
49 

62 

54 

72 
44 

67 
38 

71 
40 

60 
45 

74.0 
43.8 

MULESHOE  I 

MAX 

Mm 

66 
39 

83 

46 

70 

45 

67 
A3 

72 

37 

75 
39 

78 

47 

80 

47 

77 

41 

73 
36 

74 
43 

53 
47 

56 
42 

66 

45 

74 
48 

81 
54 

73 
41 

58 
35 

71 
43 

61 
37 

74 
43 

64 

47 

83 

51 

60 
46 

76 
50 

79 
46 

69 
43 

64 
36 

71 
40 

81 
46 

72.4 
43.5 

OLTON 

MAX 

Mm 

67 
38 

84 
46 

70 

48 

67 
40 

72 
3» 

75 

40 

78 
40 

85 

43 

61 

42 

74 
43 

74 
46 

55 

47 

56 
41 

69 
45 

74 
46 

85 
51 

76 
41 

5" 
36 

71 
40 

62 

38 

75 
45 

85 

50 

83 

90 

80 
46 

74 
49 

82 

49 

70 

43 

67 
37 

73 
37 

82 
42 

73.5 
43.1 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

63 
36 

64 
44 

71 

45 

71 

46 

65 

37 

73 
SI 

77 
43 

63 

47 

81 

39 

81 
39 

75 

42 

62 

46 

68 
40 

69 
41 

74 
45 

84 
50 

57 
37 

50 
32 

63 
32 

66 
36 

80 
42 

84 
48 

86 

90 

72 

44 

79 

47 

89 

48 

64 
45 

64 
34 

72 
35 

80 
44 

72.7 
41.6 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

85 

50 

79 
44 

68 
51 

66 
44 

75 
37 

76 

41 

81 
46 

80 

44 

75 

39 

73 
40 

68 
48 

64 

45 

71 
37 

72 
47 

84 
48 

77 
48 

52 
38 

69 
32 

63 

40 

78 
33 

63 
48 

86 
48 

60 

48 

74 
45 

82 

97 

76 
43 

64 
42 

71 
31 

80 
43 

87 
53 

74.6 
43.8 

PERRYTON  3  NNE 

MAX 

Mm 

68 
36 

83 
36 

6=1 
43 

74 
45 

68 
34 

72 
34 

82 

41 

79 
37 

77 
38 

72 
36 

72 
43 

69 

49 

68 
43 

69 
42 

73 
46 

77 
50 

33 

41 

Hi 

30 

63 
30 

69 

40 

77 
46 

76 

47 

66 

47 

66 

41 

75 
43 

82 

47 

63 

41 

64 

30 

67 
35 

80 
34 

71.3 
40.4 

PLAINS 

MAX 

MIN 

73 
40 

85 

4? 

72 
43 

72 
38 

78 
41 

79 

it 

80 
39 

86 
44 

87 

44 

77 
39 

79 
45 

57 
49 

59 
39 

72 
45 

78 

45 

84 
52 

62 

3  6 

73 
37 

71 
38 

77 
42 

67 
45 

83 

47 

77 
42 

87 
43 

86 
46 

77 
36 

73 
36 

73 
42 

80 
43 

76.7 
42.3 

See  Reference  Note 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
APRIL 

19ft? 

Station 

Day  o(  Month 

D) 

1  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

\2 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

> 
< 

PLA1NV1EW 

MAX 

MIN 

78 
38 

85 
49 

71 

51 

66 
46 

72 
41 

76 

42 

78 
46 

86 

47 

83 

44 

73 
46 

76 
50 

64 

48 

58 
41 

70 
43 

74 

49 

65 
57 

79 
42 

65 
38 

69 

44 

72 
41 

78 
46 

67 
50 

83 
53 

76 
47 

78 
56 

86 
53 

75 
51 

74 
40 

73 
47 

82 

54 

75.9 

46.7 

SEMINOLE 

MAX 
MIN 

77 
40 

68 
42 

7* 
49 

74 
45 

80 

41 

79 
44 

82 

47 

87 
55 

83 
50 

76 

47 

60 

50 

57 
48 

57 
41 

70 
44 

6  0 

51 

84 
53 

78 
41 

65 
40 

73 
45 

74 
42 

77 
44 

88 

50 

83 
52 

62 
49 

83 
54 

87 
56 

7  8 
43 

74 
43 

73 
43 

80 
46 

77.6 
46.6 

SILVERTON 

MAX 

MIN 

59 
36 

85 

47 

70 
49 

69 
44 

71 
38 

74 
3B 

77 
50 

65 
39 

81 

3" 

73 
43 

72 
46 

54 
48 

59 
36 

77 
47 

7  0 
47 

83 
56 

76 
39 

55 

33 

70 
41 

60 
36 

1L 

46 

83 
51 

83 
45 

74 
43 

76 
45 

65 
55 

71 

41 

66 
32 

71 
32 

79 
43 

72.7 
42.8 

SPFARMAN 

MAX 

MIN 

65 
54 

75 
44 

72 

47 

65 
44 

75 
35 

78 
40 

82 
42 

62 
36 

79 

40 

74 
38 

72 
42 

74 
47 

65 
50 

74 
45 

51 
36 

66 

31 

70 
42 

62 
38 

80 
46 

88 
50 

62 

37 

73 

44 

86 
56 

80 

47 

65 
42 

71 
31 

S3 

42 

89 
54 

76.4 
42.9 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

7» 
35 

60 
43 

68 

*8 

6(1 
55 

60 
35 

73 
35 

76 
48 

77 
34 

75 
34 

71 
38 

73 
39 

64 
45 

63 
48 

68 
47 

78 

48 

80 

47 

48 
34 

52 

33 

66 

34 

64 
40 

43 

75 
50 

84 

48 

71 
43 

7! 
45 

79 
47 

61 
40 

61 

31 

72 

31 

83 
49 

70.6 
41.6 

SUNRAY  4  SH 

MAX 

MIN 

82 
56 

79 
44 

70 
48 

68 
47 

74 
35 

80 
43 

79 
52 

77 
40 

77 
38 

74 
40 

72 
49 

62 
4  6 

68 
48 

75 
49 

83 
49 

79 
44 

5? 
40 

68 
34 

66 
39 

60 
38 

81 
47 

86 
47 

86 
51 

79 

47 

81 
61 

78 
46 

64 
43 

73 
33 

84 
43 

84 
43 

75.4 
44.7 

TAHOKA 

MAX 
MIN 

70 
40 

86 
51 

BO 
5? 

67 
45 

S3 
42 

SO 

44 

79 
50 

66 
55 

66 
46 

76 
48 

77 
49 

58 
50 

56 

41 

72 
48 

75 

50 

85 
50 

81 
43 

62 
38 

76 
47 

67 
43 

75 
45 

84 
49 

82 
53 

61 
46 

81 
52 

68 
62 

79 
45 

74 
42 

72 
42 

81 
45 

76.7 
47.2 

TULIA 

MAX 

MIN 

65 
38 

85 

47 

73 
47 

65 
42 

70 
38 

76 
38 

79 

40 

84 

46 

80 

41 

76 

41 

77 
43 

55 

48 

60 
39 

73 
39 

72 
47 

65 
55 

71 
40 

55 
37 

72 
37 

60 
37 

76 
37 

83 
48 

86 
48 

79 

45 

79 
45 

64 
50 

71 

42 

67 
36 

73 
36 

82 

42 

73.8 
42.3 

VECA 

•     •      * 

MAX 

MIN 

67 
38 

82 

42 

70 
44 

66 
43 

62 
33 

72 

40 

71 
47 

76 
39 

77 

35 

70 

40 

72 

48 

52 

45 

57 
42 

65 
46 

71 

45 

80 
47 

49 
37 

53 

31 

68 
37 

57 
36 

77 

46 

81 
50 

84 
49 

74 

43 

75 
45 

73 
41 

65 

37 

62 

31 

70 
35 

82 
44 

69.5 
41.2 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  we  AIRPORT 

MAX 

MIN 

82 
56 

77 
62 

76 

60 

85 
62 

77 
50 

76 
43 

66 
54 

69 
66 

78 
53 

80 
49 

65 
55 

59 
54 

70 
52 

76 
47 

85 
60 

86 
63 

68 
50 

74 
46 

74 
52 

72 
54 

81 

56 

81 
56 

80 
55 

78 
53 

73 
61 

85 
64 

70 
53 

69 
46 

76 
48 

77 
52 

77.0 
54.4 

ANSON 

MAX 

MIN 

80 
62 

79 
59 

83 

57 

85 
65 

83 
51 

86 
40 

87 
55 

89 
66 

87 

63 

81 
48 

77 
57 

72 

54 

76 
51 

78 
47 

66 
57 

88 
65 

86 

50 

75 
45 

74 
48 

79 
53 

81 
55 

83 
57 

84 
59 

81 
53 

89 
62 

91 

65 

69 

51 

68 

45 

79 
44 

76 
52 

61.7 
54,5 

ASPERHONT  2  SSW 

MAX 

MIN 

76 
41 

82 
54 

74 

50 

74 
51 

83 

46 

78 

40 

78 
41 

ee 

51 

88 
55 

73 
46 

80 

46 

68 
54 

60 
45 

73 
42 

78 

46 

87 
57 

87 
45 

65 
42 

76 
42 

72 

46 

76 

50 

64 
50 

65 

51 

64 
47 

82 

50 

62 

61 

90 
49 

73 
39 

73 
39 

60 
43 

78.3 

47.3 

BALLINGER  1  SW 

MAX 

MIN 

82 
52 

78 
54 

78 
55 

86 
64 

83 
46 

80 
40 

68 
49 

92 

64 

86 

60 

83 
47 

80 
54 

63 
55 

73 
52 

78 
47 

86 

5- 

86 
61 

84 
50 

76 
44 

79 
44 

78 
52 

83 
52 

83 
52 

82 
50 

81 
54 

78 
59 

86 
63 

80 
56 

71 
45 

78 
45 

78 
50 

80.6 
52.3 

CHILORESS  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
50 

73 
54 

75 
56 

76 
53 

77 
47 

7* 

87 
47 

86 
57 

78 
50 

75 
48 

60 
53 

66 
52 

71 
46 

72 
48 

63 
53 

85 
49 

58 

44 

73 

38 

67 
43 

78 
45 

65 
52 

65 
54 

76 
51 

77 
49 

81 
58 

77 
51 

68 

47 

71 
36 

81 
45 

84 
54 

76.1 
49.0 

CLARENDON 

MAX 

min 

61 
38 

88 
48 

73 

50 

70 
48 

72 
43 

77 

41 

79 

47 

67 
46 

63 
44 

76 
37 

77 
50 

60 
50 

67 
39 

74 
45 

73 

48 

65 
55 

83 
41 

55 

37 

71 
41 

65 

37 

79 

44 

68 
50 

67 
51 

77 
47 

79 
52 

87 
56 

60 
45 

67 
35 

70 
35 

80 
47 

73.7 
44.9 

COLEMAN 

MAX 
MIN 

82 
51 

78 
56 

78 
57 

65 
65 

60 
52 

80 
46 

86 
48 

88 
68 

87 
62 

83 
54 

74 
55 

62 

54 

73 
56 

77 
46 

87 

62 

87 
62 

84 
52 

76 

45 

79 
47 

75 
54 

80 
57 

82 
62 

83 
55 

80 
53 

75 
60 

83 
64 

82 
55 

70 
49 

78 
44 

76 
49 

79.7 
54.7 

COLORADO  CITY 

MAX 
MIN 

84 
59 

80 
59 

75 
53 

86 
62 

85 
47 

81 
44 

90 
58 

90 
65 

89 
56 

63 

48 

79 
54 

61 
54 

74 
46 

79 
50 

87 
58 

88 

66 

85 
46 

74 
44 

77 
52 

77 
52 

84 

54 

64 
53 

83 
53 

83 

57 

62 

61 

89 
64 

87 
50 

72 

47 

80 

50 

80 
55 

81.6 
54.0 

DICKENS 

MAX 

MIN 

65 
39 

82 

53 

72 

47 

67 
53 

79 

44 

68 

59 

85 
5? 

75 
53 

76 
52 

65 
51 

70 
47 

75 

51 

84 
61 

84 
45 

63 
42 

75 
47 

75 

49 

83 
55 

84 
54 

77 
48 

79 
54 

83 
62 

8' 

44 

71 
44 

79 
49 

76.7 
50.2 

ELECTRA 

MAX 

MIN 

67 
42 

81 
53 

78 
57 

80 
60 

64 
49 

74 
42 

72 
42 

84 
52 

90 
57 

80 
52 

79 
52 

71 
52 

61 
52 

65 
46 

7* 

46 

85 

57 

84 
48 

66 
45 

73 
45 

72 
46 

77 
54 

86 
55 

86 
56 

78 

51 

78 
53 

78 
56 

63 
50 

70 
43 

71 
43 

79 
46 

76.9 
50.3 

GAIL 

MAX 

MIN 

87 
52 

75 
55 

72 
52 

62 
55 

78 
48 

80 
43 

89 
53 

86 

61 

85 
55 

79 
42 

70 
52 

60 

53 

70 
48 

77 
48 

86 
58 

82 
62 

65 
45 

74 
44 

75 
49 

75 
45 

64 
53 

8  2. 
58 

83 
52 

62 

50 

85 
59 

83 

64 

33 

50 

72 
42 

78 
45 

83 
52 

78.7 
51.6 

CUTHRIE 

MAX 
MIN 

79 

40 

82 

55 

75 
53 

78 
55 

64 

45 

39 

60 
38 

90 

50 

90 

48 

89 

40 

82 

42 

68 
48 

61 
48 

74 
43 

77 
45 

86 
50 

89 

44 

63 

40 

76 
39 

70 
40 

77 

50 

86 
51 

88 
50 

65 
47 

82 
46 

84 
60 

68 

50 

75 
40 

76 
40 

82 
43 

79.9 

46.0 

HASKELL 

MAX 

MIN 

74 
43 

80 
56 

77 

56 

77 
61 

65 
50 

77 
40 

78 
45 

86 
60 

90 

53 

78 
49 

80 
57 

68 
54 

59 
51 

71 
46 

76 
49 

87 
62 

69 
46 

69 
42 

77 
47 

71 
53 

77 
52 

84 
56 

87 
55 

83 
50 

81 
56 

77 
64 

91 
49 

72 
42 

71 
45 

79 
50 

78.4 
51.4 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

76 
45 

61 
55 

7? 
56 

77 
58 

S3 

51 

77 
43 

77 
50 

85 
56 

88 
63 

85 
53 

80 
54 

66 
55 

58 
52 

70 
47 

75 
51 

64 
61 

65 
50 

70 
43 

74 
47 

76 
52 

72 
52 

78 
57 

79 

54 

79 
52 

78 
59 

70 
61 

6-. 
55 

68 

46 

69 

46 

73 
50 

76.4 
52.6 

JAYTON 

MAX 

Mm 

76 
40 

84 
54 

70 

53 

69 

54 

S3 

49 

76 

42 

80 

44 

S9 
53 

en 
50 

75 

46 

81 
46 

65 
52 

59 

45 

72 
46 

77 

46 

86 
60 

87 

44 

65 

39 

75 
39 

70 
46 

73 

53 

85 

54 

86 
53 

66 
49 

83 
49 

64 
61 

87 
52 

73 
41 

73 
40 

80 
45 

78.1 
48.2 

MATADOR 

MAX 

Mm 

64 
40 

83 

51 

72 

54 

63 
53 

79 
47 

77 
39 

78 
47 

89 

51 

86 

50 

76 
40 

77 
51 

58 

51 

60 
44 

71 
50 

73 

52 

84 
62 

85 

49 

60 
37 

75 
40 

66 

44 

80 

54 

86 

49 

65 
51 

61 
46 

79 
52 

83 

63 

84 

44 

73 
33 

74 
40 

80 
49 

76.1 
47.8 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

69 
34 

90 
48 

72 
52 

72 
50 

77 
46 

77 
44 

76 
44 

90 
46 

65 
41 

77 
40 

74 
50 

6  0 
52 

67 
45 

70 
47 

7* 

49 

84 
55 

79 
44 

58 
40 

73 
40 

63 
40 

78 
47 

86 

47 

87 
55 

75 

50 

77 
50 

83 
59 

76 

54 

75 
40 

70 
45 

81 

45 

75.8 
46.6 

MUNOAY 

MAX 

Mm 

82 
55 

79 
56 

77 
56 

85 
60 

64 
50 

75 

39 

86 
51 

92 

60 

90 
50 

SO 

47 

78 
53 

67 
54 

70 
52 

75 
46 

85 
56 

89 
60 

86 

47 

74 

41 

74 
44 

77 
52 

85 
51 

87 
53 

85 
52 

80 

50 

79 
59 

90 
63 

83 

50 

70 
40 

61 
46 

32 

50 

81.0 
51.4 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

65 

40 

81 
53 

11 
53 

74 
56 

81 
48 

78 
43 

76 
48 

89 
52 

87 
52 

79 
51 

78 
51 

60 
53 

62 
48 

73 

49 

75 
50 

B7 
56 

87 
45 

62 

41 

75 
44 

68 
47 

77 
50 

67 
53 

86 
56 

80 

49 

80 
50 

82 
62 

83 

49 

70 
43 

72 
43 

80 
46 

76.9 

49.4 

POST 

MAX 

Mm 

67 
40 

84 
53 

75 
54 

70 
53 

81 
48 

77 
42 

79 
43 

69 
58 

85 

50 

74 
47 

79 
51 

61 
51 

52 

51 

70 
47 

76 
48 

86 
59 

82 

46 

64 

47 

75 

48 

70 
47 

7* 

48 

82 

54 

61 
56 

81 
50 

80 

51 

86 
62 

6: 

49 

72 
43 

72 
44 

79 
46 

76.1 
49.5 

SUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

69 
42 

61 
54 

73 
57 

82 
57 

82 

47 

77 

35 

73 
48 

87 
57 

80 
41 

77 
41 

77 
53 

66 
53 

63 
46 

72 
43 

74 
53 

84 
58 

87 
43 

62 
40 

73 
38 

70 
44 

77 
52 

86 
49 

88 

56 

77 

51 

78 
56 

80 
63 

81 
43 

70 
33 

70 

41 

83 
50 

76.9 
48.3 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

82 
56 

75 
56 

73 
55 

84 
61 

80 
46 

80 
41 

87 

41 

90 
62 

82 
55 

80 
46 

69 
52 

67 
52 

70 
44 

78 
46 

85 
6  = 

87 
61 

71 

41 

75 
40 

68 
46 

79 
47 

63 

4» 

62 
52 

82 
50 

81 

50 

78 
50 

66 
62 

6? 
49 

70 
42 

78 
49 

79 
50 

78.8 
50.3 

ROTAN 

MAX 

Mm 

eo 

57 

77 
57 

72 

5  2 

S3 
61 

79 
47 

SO 
40 

88 
56 

88 
65 

85 
57 

80 
50 

75 
54 

62 
93 

73 
46 

76 
47 

87 

59 

87 
60 

82 

46 

76 

43 

72 
53 

77 
53 

85 

56 

85 
54 

85 

51 

82 

52 

80 
66 

90 
70 

64 

49 

71 
42 

80 

47 

62 

58 

80.2 
53.4 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

61 
43 

78 
60 

80 

60 

86 
52 

77 
38 

75 

41 

86 
51 

91 
59 

78 
45 

79 

46 

67 
55 

59 
52 

66 

46 

74 
48 

76 
55 

89 
65 

88 

49 

65 
45 

75 
46 

74 
49 

76 

5  3 

85 
55 

88 
54 

BO 
50 

81 
52 

73 
62 

87 

5! 

72 
42 

70 
43 

80 
47 

77.9 
50.5 

SHAMROCK  RAOIO  KBYP 

MAX 

Mm 

S3 

54 

79 

49 

75 
57 

76 
59 

75 
44 

75 
40 

86 

50 

84 
67 

80 
48 

76 
43 

68 
52 

72 
53 

73 
43 

75 
47 

61 

57 

76 
36 

63 

42 

79 
36 

70 
39 

76 
42 

85 

48 

S3 

54 

81 
56 

76 
52 

81 
56 

71 
47 

65 
45 

68 
36 

79 

49 

82 

64 

76.6 
49.6 

SNYOER 

MAX 

Mm 

79 
41 

84 
54 

74 
54 

68 
53 

S3 

47 

77 
44 

60 
45 

88 
56 

87 

51 

78 
50 

80 
52 

67 
53 

60 
45 

71 
48 

76 
49 

86 
56 

6* 

44 

66 
41 

75 
45 

72 
49 

73 

50 

83 
51 

83 
53 

8' 
52 

62 
53 

81 
61 

87 

48 

82 
43 

71 

44 

78 
47 

78.0 
49.4 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

70 
41 

80 
55 

73 

55 

78 

57 

84 
49 

76 

44 

75 
44 

81 
53 

89 

52 

79 

46 

78 
51 

67 

53 

60 
52 

70 
49 

74 
50 

85 

57 

87 

45 

63 
42 

74 
44 

70 
48 

75 

51 

64 
54 

87 
56 

79 
50 

80 
52 

80 
63 

88 
51 

70 
41 

70 
42 

82 

47 

76.9 
49.9 

TURKEY 

MAX 

Mm 

63 

48 

89 
5* 

73 
57 

71 
50 

77 
49 

78 
39 

91 

48 

7T 
42 

76 
52 

61 
50 

65 
46 

79 
49 

86 
61 

62 
44 

60 
40 

74 
43 

82 

42 

87 
49 

86 
32 

79 
43 

79 
57 

86 
65 

78 

36 

73 
42 

81 
56 

77.4 
48.6 
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Continued 

Dl 

UL 

Y 

It 

Mir 

'fci" 

IA 

IU 

KJl 

b 

TEXAS 
APRIL 

1969 

Station 

Day 

of  Month 

0 
01 

1  1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

n  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  I 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29 

30  1  31 

> 

< 

VERNON 

MAX 

Mm 

81 
57 

79 
55 

80 

55 

83 
62 

81 
48 

75 
37 

89 
50 

89 
64 

86 
46 

79 
43 

75 
54 

06 
55 

65 

56 

73 
45 

83 
56 

86 
61 

83 

46 

78 
44 

75 
41 

78 
47 

88 
51 

89 
54 

65 
55 

61 
49 

78 
56 

76 
56 

70 
4B 

69 
40 

83 

43 

81 
50 

79.6 
51.1 

WELLINGTON  2  ENE 

MAX 

M1N 

62 

40 

83 
51 

75 

52 

76 
50 

45 

47 

43 

42 

77 
49 

65 
52 

73 
44 

75 
42 

77 

46 

83 
55 

84 
42 

60 
39 

71 
35 

70 
39 

79 
42 

88 
44 

62 
40 

79 
45 

80 
50 

84 
59 

75 
46 

68 
38 

70 
39 

81 
43 

73.7 
45.0 

WICHITA  FALLS  "3  AP 

MAX 

MIN 

82 

47 

79 
57 

82 
59 

83 
58 

74 
45 

69 
38 

86 
46 

89 
62 

80 

54 

79 
47 

71 
52 

61 

54 

63 

46 

74 
42 

89 

55 

83 
60 

68 

50 

73 

44 

72 

41 

76 
47 

85 
50 

87 
53 

79 
49 

78 
48 

72 
55 

80 
54 

71 

49 

68 
42 

78 
44 

80 
53 

77.2 
50.0 

WINTERS  I  NNE 

*     •     • 

MAX 

MIN 

79 
46 

82 

53 

77 

55 

77 

58 

83 

48 

76 

43 

79 
50 

86 
58 

90 
58 

81 

50 

82 

54 

64 
55 

60 
52 

71 
46 

77 

54 

65 
62 

85 
48 

68 
43 

74 
46 

76 
53 

74 
50 

80 
52 

81 
51 

81 
55 

79 
58 

71 
61 

85 
53 

70 
46 

70 
45 

75 
50 

77.3 
51.8 

NHP.TH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

MIN 

68 
43 

83 

49 

79 

57 

79 
58 

85 
50 

77 

39 

77 
47 

86 

50 

90 
62 

72 

50 

81 
53 

67 
56 

59 
52 

69 

44 

77 

49 

85 
60 

87 
50 

65 
46 

74 
42 

73 
47 

75 

53 

83 
55 

85 
53 

85 
50 

80 
56 

83 
62 

83 
52 

70 
45 

69 
42 

79 
4? 

77.5 
50.6 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

81 
55 

83 
60 

80 

61 

85 
62 

83 
51 

72 

36 

84 
51 

89 
63 

88 
63 

79 
30 

75 
54 

67 

54 

62 
52 

73 

44 

83 

55 

83 
63 

75 
51 

71 

44 

73 
44 

73 
52 

83 

54 

65 
56 

85 

57 

77 

48 

83 
56 

78 

57 

77 

52 

68 
44 

76 
50 

78 
53 

78.4 
53.1 

BAROWELL  DAM 

MAX 

MIN 

69 
44 

77 
57 

78 
60 

79 
63 

71 
56 

75 

42 

73 
47 

79 
57 

77 
64 

83 
57 

81 
54 

80 

58 

61 
55 

65 
55 

73 

54 

82 

58 

77 
61 

73 

50 

72 
47 

74 
55 

70 

52 

82 
56 

85 

61 

82 
55 

76 
53 

79 
59 

77 
57 

70 

48 

70 
♦9 

75 
51 

75.5 
54.6 

BELTON  DAM 

MAX 

MTN 

75 
49 

80 
60 

78 

62 

78 
65 

75 
58 

78 

47 

73 
47 

80 
56 

78 

66 

84 
60 

82 
59 

82 
57 

66 
56 

65 

49 

75 
58 

81 
62 

79 
59 

75 

54 

72 
50 

78 
55 

72 
54 

81 
56 

83 

57 

83 
56 

78 
58 

76 
62 

73 
60 

71 
53 

70 
53 

76 
55 

76.6 
56.4 

BEN8R00K  DAM 

MAX 

MIN 

67 
42 

79 
SB 

77 

59 

79 
65 

82 
54 

75 
41 

71 
46 

78 
60 

62 

67 

83 
53 

81 
55 

74 
50 

57 
53 

62 
48 

73 
48 

83 
60 

60 
56 

67 
51 

72 
41 

73 
54 

72 
53 

83 
56 

84 
60 

85 

54 

76 
59 

75 
61 

73 

54 

70 
47 

69 

45 

75 
51 

75.2 
53.5 

BONHAM 

MAX 

MTN 

76 
51 

76 
61 

81 

65 

79 
67 

68 

40 

60 

50 

73 
60 

62 
62 

82 

57 

74 
51 

70 
55 

61 
54 

74 
53 

82 
53 

80 
58 

79 
60 

77 
54 

68 
51 

71 
42 

76 

44 

85 
52 

87 
56 

84 
55 

76 
51 

60 
52 

73 
56 

70 

54 

68 
46 

76 
43 

79 
50 

76.3 
53.5 

BOWIE 

MAX 

MTN 

82 
52 

84 
55 

84 
60 

81 
62 

86 

56 

B0 
52 

72 
40 

84 
52 

82 
56 

82 

56 

75 
55 

65 
53 

55 

52 

74 
44 

S3 

55 

83 
60 

74 
50 

72 
45 

73 
47 

77 
50 

87 
54 

89 
60 

81 
60 

75 
52 

71 
60 

71 
62 

71 

54 

68 
44 

77 
48 

78 
54 

77.2 
53.3 

BOYD  3  SE 

MAX 

MTN 

64 
42 

80 
53 

78 
60 

80 
62 

85 
56 

73 

37 

70 
40 

82 
53 

81 
65 

85 
59 

81 
57 

73 
57 

58 
53 

60 

48 

72 
49 

83 
39 

80 
56 

71 

49 

71 
41 

72 
47 

74 
52 

84 
54 

87 
56 

79 
54 

76 
55 

74 
61 

73 
55 

70 
44 

69 

44 

73 
45 

73.3 
52.2 

6RECKENRIDGE 

MAX 

MIN 

83 
50 

81 
59 

80 
60 

85 
60 

75 
51 

73 

39 

35 
54 

88 
63 

79 
56 

82 
47 

72 
58 

61 
52 

66 

50 

77 
44 

85 
56 

87 
63 

67 
53 

74 
46 

74 
44 

75 
53 

83 
55 

83 
57 

84 
55 

80 
52 

75 
60 

81 
61 

70 
53 

69 
42 

79 
47 

79 
53 

77.9 
53.2 

BRIDGEPORT 

MAX 

MIN 

63 
43 

82 

58 

81 
62 

61 
65 

83 
54 

73 

40 

72 
49 

83 
56 

88 

67 

84 
54 

83 
57 

73 
55 

57 
53 

59 

45 

74 
50 

85 
59 

81 
54 

70 
48 

71 
42 

74 
52 

76 
52 

86 
53 

67 
56 

81 
54 

77 
58 

75 
62 

73 

54 

71 
42 

69 
45 

70 
50 

76.1 
53.1 

BROWNWOOO 

MAX 
MIN 

75 
48 

82 
55 

78 

58 

79 
62 

84 
53 

79 

45 

78 
50 

86 
60 

85 
67 

88 
54 

83 
56 

69 
60 

60 
54 

70 
48 

62 
54 

66 
65 

87 
56 

72 

50 

75 
46 

79 
55 

76 
53 

83 
55 

85 

54 

64 
56 

82 
52 

76 
60 

78 
60 

72 

78 

76 
52 

78.9 

34.9 

CA«ERON 

MAX 

MTN 

80 
56 

80 
63 

80 
64 

77 
64 

78 
60 

75 
54 

82 

58 

81 
61 

86 
63 

84 
64 

79 
58 

76 
60 

68 

57 

76 
52 

83 
57 

80 
61 

79 
61 

76 
52 

80 
48 

76 
56 

83 
54 

83 
55 

85 

57 

80 
62 

83 
63 

79 
66 

75 
61 

72 
51 

77 
53 

75 
60 

79.1 
56.4 

CLEBURNE 

MAX 

MTN 

79 
53 

77 
60 

79 

59 

80 
68 

76 
54 

74 

44 

79 
52 

78 
62 

84 
67 

81 
55 

79 
58 

73 
55 

65 
53 

75 

47 

83 
56 

79 
59 

75 
58 

73 

48 

73 
44 

73 
54 

85 
53 

87 
56 

82 
56 

76 
54 

74 
59 

74 
64 

73 
57 

70 
48 

77 

44 

75 
51 

77.0 
55.0 

CORSICANA 

MAX 

MIN 

69 

45 

77 
55 

78 
60 

79 
61 

70 
56 

74 

46 

73 
47 

77 
56 

76 

64 

85 
60 

83 
57 

80 
58 

62 

56 

66 
54 

71 
55 

82 
58 

77 
60 

73 

49 

72 
46 

78 
48 

68 

54 

81 
56 

83 
59 

83 
57 

73 
53 

76 
53 

79 
64 

71 
52 

68 

48 

76 
48 

75.5 
54.5 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

80 
56 

77 
64 

81 

64 

77 
67 

74 
52 

70 
44 

80 
55 

79 
64 

86 

69 

82 
57 

78 
60 

69 
56 

62 
57 

74 
55 

62 
60 

78 
62 

72 
54 

72 
53 

73 
47 

74 
57 

63 
56 

85 
62 

77 
58 

74 
55 

78 
60 

78 
65 

73 

56 

70 
49 

76 
49 

77 
55 

76.4 
57.3 

DENISON  DAM 

MAX 

MTN 

76 
47 

76 
60 

78 
61 

79 
64 

75 
53 

63 

43 

78 
47 

78 
61 

86 
66 

83 
57 

77 
52 

70 

55 

58 
53 

72 
54 

78 
56 

79 
59 

78 
56 

69 
52 

69 
47 

73 
45 

62 
52 

84 
60 

83 

57 

74 
52 

77 
55 

75 
62 

76 
54 

70 
49 

73 
45 

77 
50 

75.6 
54.3 

DENTON  2  SE 

MAX 

MTN 

78 
54 

76 
61 

80 
62 

80 
64 

76 
56 

70 

41 

78 
52 

79 
63 

86 
09 

82 

57 

78 
53 

74 
54 

60 

72 

80 

80 

60 

57 

70 

50 

71 

72 

81 

83 

83 
59 

73 
52 

75 

75 
63 

75 
55 

68 

47 

73 

46 

78 
52 

76.2 

35.7 

DUBLIN 

MAX 

MIN 

64 
44 

80 

54 

76 

55 

76 
60 

80 
51 

67 
42 

74 
48 

82 
55 

81 

65 

80 
54 

80 
57 

71 
57 

58 
52 

65 

43 

75 
50 

64 
61 

84 
54 

70 
47 

72 

47 

73 
52 

75 
53 

81 
54 

84 
53 

83 
51 

78 
54 

73 
60 

70 
56 

70 
47 

69 

45 

77 
47 

75.1 
52.4 

EASTLAND 

MAX 
MIN 

73 
46 

80 
53 

78 

58 

79 
58 

84 
54 

76 
39 

72 

40 

84 
52 

85 
67 

82 
54 

63 
56 

70 

56 

59 
52 

68 
45 

74 

46 

84 
59 

85 
52 

69 
47 

73 
44 

73 
50 

72 

51 

82 
51 

81 
59 

80 
52 

80 
55 

78 
60 

78 

55 

70 
45 

69 
44 

74 
46 

76.6 
51.7 

EVANT 

MAX 
MTN 

80 
52 

79 
58 

76 
61 

81 
67 

81 
55 

82 

43 

80 
5* 

78 
65 

63 
61 

61 
60 

78 
53 

75 
53 

72 
50 

76 
46 

83 
59 

64 
63 

81 
57 

72 

47 

78 
55 

74 
54 

80 
53 

83 
56 

84 
55 

79 
52 

76 
58 

73 
58 

76 
56 

73 

43 

78 
44 

73 
55 

76. 3 
54.8 

FERRIS 

MAX 

MTN 

78 
54 

78 
60 

82 
61 

78 
62 

74 
55 

72 
42 

81 
52 

78 
61 

80 

66 

82 
58 

83 
56 

78 
55 

63 
56 

75 
53 

82 

55 

81 
38 

75 
60 

71 
51 

73 
44 

72 
54 

83 
51 

86 
56 

61 
58 

75 
55 

79 
55 

76 
63 

75 
57 

70 
48 

78 
46 

76 
52 

77.2 
55.2 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

79 
54 

76 
61 

81 
59 

79 
64 

75 
50 

71 
42 

79 
53 

79 
64 

65 
61 

82 
56 

77 
53 

66 
55 

62 
55 

73 
52 

62 

56 

77 
60 

71 
53 

72 

50 

72 

44 

74 
54 

63 
63 

85 
57 

78 
55 

74 
54 

76 
59 

76 
64 

72 

33 

70 
49 

75 
47 

76 
52 

76.0 
54.7 

GAINESVILLE 

MAX 
MTN 

64 
42 

78 
53 

75 
61 

80 
63 

82 
53 

69 
39 

71 
43 

79 
53 

80 
63 

86 
51 

80 
52 

74 
53 

59 
53 

59 

51 

75 
51 

61 

60 

79 
56 

70 
50 

69 
41 

73 
45 

74 
51 

83 
54 

67 
56 

78 
50 

75 
55 

73 
57 

74 
53 

69 

44 

69 
44 

74 
44 

74.7 
51.4 

GATESVILLE 

MAX 

MIN 

79 

46 

78 
61 

75 
65 

76 
60 

77 
55 

81 
43 

84 
42 

80 
49 

80 
66 

83 
56 

83 

56 

79 
56 

61 
56 

63 

45 

75 
47 

82 
56 

79 
61 

75 
49 

73 
43 

76 
43 

76 
52 

61 
52 

83 
55 

84 
54 

78 
55 

77 
60 

72 

60 

69 
48 

71 
44 

76 
44 

76.9 
52.6 

GEORGETOWN 

MAX 

MTN 

80 
57 

78 
62 

79 

63 

80 
65 

80 
59 

79 
47 

61 

49 

80 
65 

86 
69 

63 
63 

61 
56 

74 
58 

69 

57 

75 
49 

82 

57 

81 
63 

79 
59 

73 
50 

80 
46 

79 
56 

83 
52 

84 
54 

84 
56 

83 
55 

79 
59 

77 
64 

76 
61 

72 
50 

78 
45 

78 
55 

79.2 
56.7 

GLEN  ROSE 

MAX 

MB) 

82 
53 

81 

60 

80 

58 

83 
68 

85 
51 

77 
37 

83 

43 

83 

64 

64 
6« 

83 
51 

81 
51 

74 
53 

65 
55 

76 
46 

65 
54 

83 
61 

77 
56 

74 
49 

75 
41 

75 
54 

65 

51 

86 
53 

85 
54 

60 
53 

78 
58 

76 
64 

74 
56 

72 

43 

78 
43 

78 
49 

79.3 
53.4 

GOLDTHWAITE 

MAX 

Mm 

79 
54 

78 
56 

77 

58 

83 

64 

80 
51 

79 
45 

83 
55 

79 
63 

82 

64 

83 
54 

78 
53 

70 

54 

69 
52 

77 
46 

63 

57 

84 
62 

81 
55 

73 

45 

79 
48 

76 
53 

61 
52 

83 
58 

83 
57 

80 
53 

78 
58 

74 
61 

72 

56 

71 
45 

78 
48 

75 
53 

78.3 
34.4 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

73 
43 

82 
57 

84 

60 

80 
64 

86 
54 

75 
37 

75 
46 

85 
55 

67 
65 

83 
50 

83 
49 

71 

56 

60 
52 

62 

43 

75 

43 

85 
49 

85 

52 

71 

46 

74 
41 

77 
54 

7T 

50 

85 
52 

86 
53 

82 
52 

79 
58 

74 
62 

76 
53 

66 
43 

70 
43 

78 
43 

77.7 
51.0 

GRANBUPY 

MAX 

Mm 

81 
52 

78 
60 

79 
59 

85 

67 

84 
56 

75 
40 

83 
49 

82 
64 

83 
66 

62 
54 

80 
59 

69 
55 

61 
55 

73 
46 

84 
54 

79 
60 

75 
58 

72 

50 

75 
43 

74 
54 

84 
54 

86 
53 

85 
56 

78 
53 

79 
58 

75 
64 

73 

57 

72 
47 

77 
45 

77 
52 

78.1 
54.8 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

65 

47 

79 
57 

76 
59 

81 
63 

80 
56 

72 
44 

68 

49 

80 
57 

79 
65 

6! 
59 

60 
54 

7* 

55 

58 

54 

61 
54 

72 
55 

81 
38 

77 
56 

71 

50 

70 
45 

71 
53 

73 
55 

82 

57 

85 
59 

78 
54 

74 
57 

77 
61 

75 
55 

70 
49 

67 
47 

76 
53 

74.6 
54.6 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

66 

43 

75 
55 

75 
61 

78 
64 

74 
55 

69 
41 

69 
45 

77 
53 

74 
62 

85 
58 

80 
54 

77 

57 

59 

54 

62 
53 

73 
55 

80 
57 

77 
61 

71 

51 

69 
42 

72 
49 

71 
50 

83 
54 

87 

60 

74 
53 

74 
55 

77 
56 

75 

55 

71 
46 

68 

44 

74 
46 

73.9 
53.0 

GR06S8ECK 

MAX 

Mm 

75 
47 

72 
52 

76 
61 

80 
62 

70 
58 

76 
45 

75 
50 

79 
56 

80 
59 

83 
63 

84 
52 

30 
53 

65 
52 

74 
54 

83 
52 

79 
62 

75 
60 

75 

43 

76 
46 

76 
48 

70 

54 

82 
54 

83 
56 

64 
56 

78 
53 

79 
56 

81 
61 

72 
52 

71 
48 

76 
46 

77.2 
33.9 

HAMILTON 

MAX 

Mm 

75 
45 

80 
52 

76 

58 

76 
61 

80 
51 

80 
38 

75 

44 

82 
54 

81 

54 

62 

54 

80 
55 

75 
55 

58 
53 

64 
46 

75 
47 

77 
55 

84 
55 

73 
46 

74 
48 

77 
52 

73 

50 

82 
51 

84 
53 

84 
51 

79 
52 

78 
56 

75 
57 

70 
44 

71 
43 

78 
44 

76.7 
50.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  L 
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Continued 

Ui 

UL 

r 

It 

M^ 

cr 

lA 

1  UJ 

ttfc 

s 

TEXAS 
APRIL 

1969 

Station 

Daj 

of  Month 

■ 
1 

'1 

'1 

3 

«| 

5 

6 

7  1 

8  I 

9 

10  1 

a  1 

12 

13 

14  1 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23  | 

U 

25 

26  1 

27 

28  1 

29  , 

30  |  31 

> 
< 

HENRIETTA 

MAX 
M1N 

6! 

42 

87 
51 

61 

80 
66 

84 
50 

72 
11 

69 

47 

83 
56 

87 
67 

77 
46 

78 
52 

71 
55 

60 
52 

61 
43 

7) 
47 

62 
62 

62 
52 

66 

45 

72 

41 

72 

41 

74 

5  2 

63 
53 

83 

37 

77 
49 

75 
54 

80 
57 

76 
53 

69 
43 

67 
45 

73 
30 

75.4 
31.0 

HICU 

MAX 
M1N 

81 
51 

79 
57 

77 

60 

8? 

61 

81 
51 

76 
30 

62 
46 

60 
63 

81 
60 

82 
33 

60 
54 

7  4 

54 

65 
53 

76 
56 

84 

56 

83 
62 

79 
53 

72 
4  8 

76 

41 

73 
53 

83 

53 

85 
53 

84 
54 

78 

51 

76 
57 

73 
62 

71 

56 

71 
44 

72 

43 

73 
50 

77.9 
53.3 

HILLSBOAO 

MAX 

MIN 

70 
43 

79 
55 

78 

61 

80 
61 

72 
55 

78 
45 

73 
45 

79 
54 

7  6 

60 

65 
5! 

83 
55 

8  0 
57 

63 
56 

64 
48 

74 
48 

83 
57 

7B 
60 

74 
49 

73 
47 

74 
47 

71 
56 

83 
55 

89 
55 

64 
54 

78 
54 

78 
58 

7o 
5  9 

70 
43 

70 
43 

76 

50 

76.0 
53.1 

JACKSBORO 

MAX 
MIN 

B2 
52 

63 
59 

61 
63 

83 
67 

84 
52 

7? 
39 

84 
59 

87 
63 

UO 
67 

60 
53 

79 
57 

71 
53 

58 
52 

74 
45 

85 
55 

84 
64 

82 
52 

71 
47 

72 
45 

76 
53 

8  5 

55 

87 
59 

63 

54 

78 
56 

78 

59 

73 

61 

74 

): 

69 
44 

78 
43 

7B 
51 

76.8 
34.4 

KAUFMAN 

MAX 

MIN 

68 
46 

78 
5» 

61 

80 
62 

71 
55 

73 

43 

74 
44 

77 
54 

77 
6? 

79 
59 

82 
55 

8? 
57 

59 
55 

63 
55 

75 

55 

82 

58 

77 
62 

73 
53 

73 
43 

74 
50 

71 
52 

63 
53 

86 
56 

7  8 
54 

75 
54 

79 
56 

77 
58 

71 
46 

71 
47 

77 
48 

75.4 
53.6 

KILL6EN 

MAX 
MIN 

60 
52 

78 
60 

77 
62 

78 
65 

62 
58 

85 

4fl 

80 
45 

60 
50 

86 
68 

84 

60 

84 
56 

81 

57 

71 
5! 

75 
48 

88 
56 

86 
66 

77 
69 

75 
50 

82 
51 

79 
55 

82 
52 

34 
54 

85 
S3 

64 
54 

62 
59 

76 
64 

69 

48 

79 
50 

77 
53 

60.6 
56.4 

LAVON  0AM 

MAX 
MIN 

67 
43 

77 
57 

7  6 
62 

79 
63 

74 
56 

60 
14 

68 
46 

78 
53 

79 

6? 

83 
59 

78 
57 

77 

57 

59 
55 

61 
55 

72 
55 

80 
58 

76 
60 

72 
53 

70 
45 

72 
53 

72 

53 

82 

55 

85 
62 

77 
5> 

74 
36 

78 
58 

73 
6  5 

70 
31 

69 

51 

74 
52 

74.1 
59.1 

MARL IN 

MAX 

MIN 

80 
47 

78 
61 

79 

61 

79 
61 

73 
66 

77 

5? 

80 
52 

80 
61 

86 
63 

69 
60 

80 
56 

74 

57 

65 

56 

75 
49 

62 
57 

77 
61 

77 
60 

74 

47 

80 
53 

71 
56 

63 
54 

85 
55 

89 
55 

79 
58 

79 
54 

78 
64 

75 
60 

72 
49 

76 

47 

75 
56 

78.0 
56.3 

MC  GREGOR 

MAX 
MIN 

75 
45 

80 
59 

78 

62 

79 
64 

75 
55 

78 
44 

73 
46 

80 
52 

80 

65 

B4 
58 

83 
30 

80 

5  0 

64 
55 

65 
49 

74 
55 

82 

61 

78 
61 

74 
50 

73 
45 

78 
55 

71 
59 

61 
56 

84 
56 

64 
54 

60 
56 

78 
58 

78 

57 

70 
50 

70 
46 

78 
49 

76.9 

54.1 

MC  KINNEY 

MAX 

MIN 

76 

41 

77 
53 

76 

62 

78 
67 

72 
55 

68 
40 

78 
51 

76 
61 

88 
68 

82 
58 

77 
55 

72 

56 

72 
55 

74 
54 

80 
56 

77 
59 

74 
59 

71 

51 

73 
44 

73 

51 

83 
52 

86 
57 

81 
59 

73 
53 

76 

57 

75 
63 

75 

65 

70 
47 

74 
45 

77 
53 

76.1 
54.9 

MEXIA 

MAX 

MIN 

73 
45 

77 
54 

79 

57 

60 
59 

65 

57 

74 

44 

7* 
50 

77 
54 

77 

59 

84 
61 

82 

56 

82 
55 

73 
58 

70 
56 

60 
56 

79 
55 

69 
50 

74 
51 

80 
49 

82 

49 

69 
53 

79 
57 

62 

56 

82 
56 

78 
53 

78 
60 

79 

59 

71 
50 

70 
49 

76 
55 

76.5 
54.1 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

82 

50 

80 
59 

79 
62 

64 
6* 

75 
52 

72 

41 

64 
51 

84 
63 

80 
64 

82 

56 

72 
59 

67 
54 

60 
52 

74 
47 

8  6 
56 

81 
60 

70 
52 

72 

50 

72 

43 

76 
54 

86 
54 

67 
58 

80 
57 

78 
54 

74 
59 

72 
62 

71 
54 

70 
47 

77 
46 

76 
52 

76.9 
54.5 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 
MIN 

70 
45 

78 
59 

76 
60 

80 
64 

70 
56 

7J 

44 

72 

51 

78 
56 

77 

65 

64 
58 

82 
55 

79 
57 

64 
56 

65 
52 

72 
56 

62 
59 

77 
62 

73 

50 

72 
46 

73 
47 

69 
53 

81 
60 

84 
59 

64 

56 

75 
56 

78 
60 

77 

59 

77 
47 

69 

47 

75 
53 

75.7 
59.0 

OLNEY 

MAX 

MIN 

83 
54 

81 
59 

81 
62 

85 
63 

78 
49 

75 
35 

81 
35 

69 

37 

80 

60 

62 
58 

79 
47 

69 
53 

67 
51 

76 
54 

84 
56 

63 
62 

77 
51 

75 
45 

73 
43 

76 
53 

84 
52 

86 
55 

60 
55 

79 
50 

73 
59 

80 
56 

74 

52 

71 
44 

77 
49 

77 
50 

76.6 
51.7 

PARIS 

MAX 

Mm 

63 
42 

77 
52 

77 

64 

81 
65 

74 
56 

6? 
45 

70 
47 

77 
54 

7* 

60 

67 
58 

60 
53 

74 
57 

62 

54 

66 
53 

74 
55 

80 
60 

83 
59 

70 
52 

63 

43 

71 
50 

74 

5  3 

84 
60 

87 
59 

60 
57 

74 
51 

79 
58 

76 

54 

71 
47 

69 

44 

75 
49 

74.6 
53.6 

PILOT  POINT 

MAX 

Mm 

64 
42 

77 
54 

77 
61 

80 
62 

60 
55 

70 

40 

69 

41 

79 
53 

7° 
63 

87 
57 

81 
53 

72 
5' 

57 
54 

60 
53 

74 
54 

80 
58 

76 
59 

71 

50 

69 
43 

72 
48 

75 
53 

84 
53 

87 
58 

79 
52 

75 
55 

78 
59 

76 
54 

71 
46 

69 

45 

73 
46 

74.8 
52.7 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

75 
46 

81 
56 

76 

58 

78 
62 

82 

54 

78 

42 

75 
49 

83 

49 

82 

62 

61 
55 

81 
58 

73 

59 

60 
53 

66 
46 

74 
52 

84 
63 

84 
55 

71 

49 

73 
47 

76 
54 

74 

53 

61 
57 

82 
56 

83 
53 

78 
52 

75 
62 

73 

56 

70 
50 

69 

46 

7B 
52 

76.5 
33.5 

PUTNAM 

MAX 

Mm 

83 
52 

78 
60 

77 

60 

83 
63 

78 
49 

76 

39 

84 
52 

86 
63 

80 

6? 

61 
46 

74 
52 

61 

47 

68 
51 

76 
47 

84 
58 

84 
60 

83 
46 

73 

44 

74 
46 

73 
51 

80 

55 

78 
56 

63 
56 

78 

5  0 

73 
60 

79 
61 

73 

53 

67 
43 

76 
45 

77 
50 

77.4 
52.6 

OUINLAN 

MAX 

MIN 

75 
53 

77 
63 

79 
61 

77 

60 

70 
55 

78 
5* 

80 
60 

80 
56 

81 
61 

83 
60 

85 
51 

72 
56 

72 
55 

74 
54 

82 
54 

60 
60 

73 
60 

76 
53 

73 

44 

70 
52 

82 

51 

84 
52 

63 

54 

75 

54 

76 
53 

77 
62 

74 
56 

71 
47 

75 

47 

78 
53 

77.2 

55.0 

RANGER  1  w 

MAX 

Mm 

81 
53 

78 
59 

73 

59 

82 
65 

75 
52 

73 

42 

82 
51 

84 
64 

an 

64 

80 
52 

75 
56 

63 
52 

64 
52 

73 

47 

S3 
57 

84 
62 

80 

51 

72 
46 

72 

47 

72 
52 

79 
53 

62 
55 

81 
56 

82 

51 

75 
39 

75 
61 

69 
54 

69 

44 

75 

47 

75 
51 

76.3 
53.8 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

74 
45 

81 
53 

77 

58 

78 
60 

84 
53 

77 
40 

77 
50 

84 
56 

a1; 

65 

81 
52 

82 
55 

70 

55 

60 
52 

69 
46 

77 

50 

83 
62 

85 

51 

70 

47 

73 
46 

75 
52 

73 

53 

80 
55 

83 
53 

83 
51 

80 
52 

74 
60 

76 
55 

70 
46 

70 
45 

78 
43 

77.2 
52.2 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

Mm 

61 
54 

81 
57 

80 

62 

79 
64 

77 
58 

77 
44 

61 
52 

60 
64 

86 

69 

82 
62 

80 
57 

76 

58 

68 
56 

74 
51 

81 
58 

79 
60 

78 
59 

7* 

51 

77 
47 

77 
57 

81 

55 

83 

56 

83 
59 

61 
55 

80 
55 

79 
66 

73 

60 

71 
51 

76 
49 

75 
56 

76.3 
56.7 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 
MIN 

64 

41 

77 
55 

74 

62 

79 
64 

80 

54 

67 
41 

66 
46 

79 

57 

77 

62 

86 
51 

80 
53 

72 

55 

60 
54 

59 
53 

74 

54 

80 
59 

72 
60 

71 
50 

70 
41 

71 
44 

73 

53 

84 
52 

66 
59 

73 
50 

73 
55 

72 
60 

77 

54 

71 
46 

68 

44 

74 
48 

73.6 
52.6 

SPRINGTOUN 

MAX 

Mm 

65 
41 

80 
49 

78 

61 

80 
61 

84 
54 

73 
36 

70 
42 

62 
52 

82 
64 

83 

50 

80 
48 

71 
55 

58 
52 

60 
45 

73 

50 

63 
55 

82 
55 

69 

47 

70 
39 

71 
42 

73 

53 

83 

56 

86 

61 

78 

53 

76 
54 

73 
57 

74 

52 

74 
44 

69 
42 

76 
42 

75.5 
50.4 

STEPHENVKLE  4  N 

MAX 

Mm 

80 
52 

75 
58 

78 

58 

82 
65 

78 
55 

7* 

39 

82 
49 

80 
54 

78 
60 

80 
53 

74 
56 

63 
57 

62 
52 

73 
46 

82 
56 

83 
62 

73 
53 

75 
47 

73 
48 

74 
52 

80 

53 

82 
53 

62 
55 

76 

51 

74 
57 

73 
61 

69 
55 

66 
46 

75 
45 

75 
50 

75.6 
53.3 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

MIN 

76 
43 

79 
56 

79 
62 

80 
64 

74 
57 

60 
47 

74 
48 

81 
54 

78 

66 

84 
60 

63 
53 

8? 
55 

68 
56 

66 

50 

74 

54 

81 
59 

79 
58 

75 
51 

73 

49 

78 
55 

73 
56 

81 
51 

84 
61 

34 
56 

76 

56 

79 
61 

73 

60 

73 

49 

70 
47 

76 
55 

77.2 
55.1 

TAYLDR 

MAX 

Mm 

78 
52 

81 
57 

80 

64 

81 
66 

79 
59 

82 

47 

78 
49 

83 
59 

81 
68 

87 
62 

85 
59 

81 
57 

71 
57 

68 
50 

76 

55 

61 
60 

80 
60 

76 

50 

75 
55 

62 

56 

78 
54 

83 
54 

65 
57 

65 
57 

83 
57 

80 
62 

73 

69 

76 
51 

73 
48 

78 
50 

79.4 
56.7 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

77 
49 

80 

57 

79 

63 

78 
62 

76 

56 

80 

46 

76 
49 

82 
56 

79 

67 

63 

60 

86 
61 

77 
61 

68 

57 

68 

51 

74 

52 

83 
60 

7B 
61 

79 
52 

73 
50 

78 
56 

72 
56 

83 

58 

84 
63 

85 

57 

80 

57 

79 
59 

73 
67 

74 
53 

71 
51 

7B 
55 

77.9 
56.7 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

72 
43 

83 
58 

79 

63 

79 
64 

86 
51 

75 

.0 

74 
47 

84 
56 

90 
62 

76 
47 

60 
57 

69 
55 

59 
51 

66 
43 

74 
52 

84 
61 

87 
49 

66 
44 

73 
43 

74 
50 

74 
59 

82 
55 

66 
53 

81 
51 

79 
57 

74 
61 

63 
51 

70 
44 

68 

47 

77 
50 

76.6 
52.2 

WACO  DAM 

MAX 

Mm 

74 
47 

77 
56 

77 

64 

77 
66 

74 
55 

79 
-5 

72 
48 

79 
60 

78 

65 

82 
58 

84 
59 

79 
58 

63 
56 

66 
50 

74 
5  5 

82 

61 

76 
61 

76 

50 

74 
47 

76 
55 

70 
55 

81 
56 

83 
59 

84 

55 

7B 
57 

78 
59 

76 
60 

73 

50 

70 
49 

76 
53 

76.3 
55.7 

WACO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

80 
57 

80 
62 

30 
61 

74 
66 

79 
55 

7* 

46 

83 
54 

61 
63 

66 
62 

87 

60 

60 
61 

70 
59 

63 

58 

73 
52 

63 
58 

78 
62 

74 
57 

74 
52 

78 
49 

72 

58 

8' 
56 

83 

59 

86 

60 

79 

58 

80 
59 

77 
68 

74 

59 

73 
53 

79 

51 

75 
56 

79.1 
57.8 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

79 
54 

78 
59 

60 
61 

79 
66 

75 
53 

73 
42 

80 
53 

78 
61 

84 

67 

82 
58 

81 
55 

7* 

54 

65 
56 

74 
52 

84 
55 

83 
58 

76 
59 

71 
49 

73 
45 

71 
55 

85 
53 

67 
57 

85 

61 

78 
55 

77 
54 

77 
69 

76 

5o 

71 
47 

76 
46 

76 
51 

77.6 
53.3 

WEATHERFORO 

MAX 

Mm 

66 
42 

80 
52 

77 

60 

78 
61 

63 
53 

73 
41 

71 
43 

61 
52 

64 

64 

69 
55 

60 
53 

72 

5* 

58 
52 

59 

46 

72 

46 

82 
57 

80 
54 

69 
66 

70 
43 

70 
52 

74 
54 

63 
57 

85 

57 

77 

52 

76 
54 

73 
60 

71 

54 

69 
46 

66 

44 

73 
45 

74.7 
51.8 

WHITNEY  0AM 

*     •     • 

MAX 

Mm 

74 
41 

80 
59 

78 
59 

79 
63 

76 
53 

76 
4>7 

73 

47 

80 
52 

78 
65 

84 
57 

83 
59 

81 

58 

61 
57 

66 
48 

74 
54 

82 
57 

78 
39 

73 

51 

73 

47 

73 
55 

71 

51 

62 
54 

83 
53 

65 
5  5 

78 
56 

78 
59 

73 

59 

78 
49 

79 
46 

76 

31 

77.0 
54.2 

EAST  TEXAS          0* 

ANDERSON 

MAX 

MIN 

79 
54 

81 
62 

79 
63 

73 
66 

79 
64 

79 

47 

79 
55 

76 
61 

80 

64 

62 

64 

76 
60 

77 

63 

72 
55 

78 
56 

s: 
58 

79 

61 

73 

60 

73 

50 

81 

47 

70 
56 

80 

51 

83 
56 

84 
56 

79 

55 

79 
53 

80 
63 

73 
60 

72 
52 

77 
49 

76 
57 

78.0 
57.3 

ATHENS 

MAX 

Mm 

79 
54 

80 
63 

82 

62 

•  0 
63 

73 
58 

76 
46 

79 

54 

76 
62 

86 
61 

64 
56 

77 
59 

62 

60 

65 
56 

74 
57 

84 
57 

80 
62 

77 
64 

72 
53 

74 
48 

72 
55 

8? 
52 

86 
58 

89 

60 

76 

57 

79 
53 

78 
63 

72 

68 

71 
50 

77 
49 

77 
53 

77.2 
37.2 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

81 
49 

80 
62 

82 
5  = 

79 
63 

72 
63 

73 

46 

79 
50 

77 
57 

70 

6  = 

62 
62 

60 
55 

76 

56 

74 
61 

70 
58 

63 
54 

60 
59 

73 
63 

72 
54 

75 
46 

73 
49 

81 
49 

85 
51 

81 
61 

73 

56 

79 
46 

83 
59 

76 

59 

71 
51 

76 
47 

77 
50 

77.3 
55.6 

S*e  Relerone*  Not**  Following  Station  Index 
-    106    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
APRIL 

1969 

Station 

Day 

of  Month 

8 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30   31 

> 
< 

CENTER 

MAX 

Mm 

74 
46 

80 
52 

80 

61 

82 
62 

72 
62 

76 

46 

76 
49 

79 
54 

77 
61 

76 
61 

84 
53 

76 
55 

63 
56 

76 
59 

73 
52 

81 
54 

80 
59 

76 
52 

77 
43 

77 
46 

71 

44 

82 

50 

83 
35 

82 
53 

74 
43 

78 
47 

81 
62 

73 
49 

73 
45 

78 
43 

77.1 
52.6 

CENTERVILLE 

MAX 

MIN 

75 
48 

78 
59 

78 

62 

83 
65 

73 
60 

76 
46 

78 
53 

79 
58 

75 
64 

83 
63 

88 
58 

73 
56 

67 
58 

65 

57 

77 

56 

82 
59 

81 
62 

75 
50 

72 
42 

79 

54 

71 

47 

82 
51 

65 
53 

65 
53 

77 
50 

79 
58 

62 

62 

72 

50 

72 
43 

78 
49 

77.5 
54.9 

CLARKSVRLE  2  F 

MAX 

Mm 

69 
41 

77 
53 

77 
61 

82 
64 

73 
58 

77 

51 

67 
48 

75 

46 

77 

56 

86 
59 

82 

54 

75 
54 

62 

54 

66 
53 

72 
51 

90 
52 

80 
57 

73 
52 

74 
50 

73 
51 

72 
49 

81 
49 

65 
58 

68 
49 

72 
48 

77 
48 

79 

61 

70 
46 

70 
43 

73 
43 

74.6 

52.0 

COLOSPRING  5  SSw 

MAX 

Mm 

78 
47 

79 
59 

61 
03 

82 
6? 

72 
67 

80 

4" 

80 
53 

80 
56 

78 

63 

77 
64 

82 
61 

74 
62 

70 
59 

69 
58 

78 
57 

91 
60 

79 
64 

79 
49 

72 
42 

80 
48 

70 

47 

80 
53 

84 
56 

85 
55 

70 
50 

79 
55 

80 
65 

78 
53 

82 

45 

80 
46 

77.9 
55.7 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

79 

57 

78 
64 

79 
65 

75 
65 

77 
60 

73 

49 

80 
54 

78 
63 

81 

66 

83 
66 

78 
62 

69 
61 

65 
55 

76 
52 

81 
60 

76 
62 

76 
58 

73 
51 

79 
47 

72 
58 

79 

54 

81 

57 

82 

57 

76 

58 

80 
56 

79 
66 

73 
61 

72 
54 

77 
51 

73 
59 

76.9 
58.3 

CONROE 

MAX 

Mm 

79 
46 

81 
59 

84 
6? 

82 
64 

74 
67 

62 
48 

83 
52 

81 
60 

79 

66 

81 
64 

86 
65 

75 
63 

73 
56 

70 
55 

80 
57 

81 
60 

81 
66 

82 
52 

75 

47 

82 
52 

70 

50 

82 
54 

84 
56 

87 

58 

77 
53 

90 
56 

61 
57 

78 
54 

73 
49 

80 
51 

79.3 

56.6 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

76 
46 

81 
52 

81 
61 

63 
61 

70 
64 

75 
♦6 

79 
46 

80 
54 

75 
62 

83 
64 

83 

39 

76 
59 

67 
58 

68 
58 

76 
5B 

84 
58 

81 
62 

77 

49 

74 
44 

79 
47 

78 
47 

91 
50 

84 

54 

65 
55 

76 
51 

78 
50 

80 

64 

60 
52 

73 
46 

80 
46 

78.2 
54.1 

DAINGERFIELD  9  S 

MAX 

Mm 

80 
52 

79 
63 

81 
62 

79 
65 

69 
60 

69 

47 

77 
52 

77 
59 

86 
69 

82 
62 

81 
56 

76 
57 

68 

57 

73 
50 

63 
56 

81 
60 

80 
60 

71 

55 

72 

48 

73 
52 

61 
52 

94 
52 

84 
63 

7* 

55 

78 
53 

78 
62 

76 

58 

70 
50 

74 
50 

77 
55 

77.2 

56.4 

OIALVILLE  2  M 

MAX 

Mm 

78 
56 

81 
61 

83 
61 

74 
62 

71 
61 

75 
45 

78 
53 

74 
59 

84 
69 

81 
61 

76 
58 

70 

55 

70 
59 

71 
58 

82 
56 

80 
60 

76 
63 

69 
51 

74 
46 

69 
51 

60 
51 

86 
56 

80 

61 

74 

54 

77 
50 

80 
66 

72 

58 

69 

50 

76 
47 

77 
50 

T6.2 
56.3 

EMORV 

MAX 

Mm 

70 
45 

78 
54 

79 

61 

80 
61 

72 
56 

70 

42 

73 

43 

79 
53 

7T 
60 

86 
59 

81 
54 

80 
55 

60 
55 

62 
54 

72 

54 

82 
56 

80 

57 

71 

53 

67 
42 

71 
45 

70 

49 

60 
51 

85 
58 

78 
54 

75 
52 

76 
53 

78 
56 

69 

46 

68 

45 

73 
49 

T4.9 
52.4 

EVAOALE 

MAX 

Mm 

78 
52 

77 
59 

81 
62 

88 
66 

77 
66 

84 
55 

82 
52 

78 
56 

75 
66 

78 
68 

83 
62 

76 
61 

67 
62 

76 
56 

75 
58 

80 
56 

73 

63 

78 

53 

73 
43 

60 

50 

67 
49 

80 
52 

85 
53 

87 
58 

76 
51 

77 
57 

76 

68 

81 
59 

75 

49 

60 
54 

78.3 
57.4 

FAIRFIELO 

MAX 

Mm 

77 
54 

78 
63 

81 
62 

79 
59 

78 
57 

44 

77 

77 
62 

65 
69 

83 
62 

81 
59 

78 
55 

78 
58 

74 
55 

62 
57 

74 
61 

72 

49 

74 
46 

60 
53 

64 
56 

84 

59 

77 
56 

78 

54 

80 
63 

78 
59 

76 
48 

75 
47 

74 
47 

76.3 
56. 0 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

79 
55 

79 
63 

79 
63 

74 
63 

78 
60 

77 

45 

79 
52 

80 
52 

64 
69 

S3 
63 

79 
59 

73 
59 

67 
55 

78 
59 

81 
59 

80 
60 

77 
60 

73 
49 

80 
43 

72 
56 

81 
52 

84 
53 

86 
56 

78 
54 

79 
54 

61 
65 

74 
60 

72 
50 

76 

47 

76 
53 

76.0 
56.5 

GILMER  2  W 

MAX 

Mm 

68 
41 

76 
51 

60 
52 

80 
60 

70 
59 

71 
43 

73 
48 

76 
51 

74 
59 

86 

60 

81 
48 

78 
52 

60 
56 

68 
55 

52 

81 

74 
53 

67 
43 

73 
44 

71 
41 

81 
55 

84 
55 

75 
54 

77 
48 

77 
60 

80 

64 

69 

42 

73 
47 

75. C 
51.6 

GLADEWATER 

MAX 

Mm 

68 
46 

80 

57 

79 

61 

91 
66 

70 
61 

72 

46 

74 
52 

79 

54 

75 
61 

83 
61 

93 
55 

63 
57 

62 

57 

70 
56 

72 
55 

83 

60 

79 
62 

74 
54 

69 
46 

74 
51 

71 
50 

80 
56 

83 

61 

77 
57 

74 
51 

79 
55 

81 
65 

70 
50 

70 
47 

75 
53 

75.8 
55.4 

GROVETON  2  NNW 

MAX 

Mm 

79 
55 

60 
62 

81 
62 

80 
61 

80 
63 

60 
45 

79 
53 

75 
56 

76 
69 

83 
63 

77 
60 

69 

58 

68 

60 

76 
57 

82 
57 

80 
60 

78 
63 

75 
49 

79 
43 

64 
52 

80 
42 

84 
52 

83 
55 

60 
56 

76 
50 

80 
60 

76 
61 

73 
50 

76 
44 

73 

50 

77.6 
53.6 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

75 

50 

81 
59 

82 

60 

84 
64 

78 
59 

80 
42 

78 

46 

80 
54 

82 

67 

79 
62 

82 

57 

73 
59 

65 

58 

77 
55 

72 
53 

83 
56 

76 
62 

78 
51 

72 
38 

78 
46 

72 
44 

62 

50 

84 
56 

63 
55 

74 
43 

80 
55 

62 

61 

78 
53 

73 
42 

76 
46 

78.2 
53.4 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

74 
53 

79 
60 

83 
64 

78 
65 

76 
67 

80 
49 

79 
54 

79 
62 

79 
67 

82 

69 

84 
67 

7? 
65 

73 
57 

69 
52 

78 
60 

79 
61 

80 
61 

77 

52 

74 
43 

81 
59 

73 
53 

62 
56 

64 
56 

65 
59 

77 
55 

60 
64 

82 
64 

76 
54 

73 
51 

78 
52 

78.3 
38.4 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

69 

45 

81 
53 

80 
61 

82 
63 

69 
63 

74 
44 

75 
45 

79 
52 

8  0 
56 

82 

63 

81 
53 

78 
54 

68 
52 

70 
55 

71 
53 

82 
52 

80 
54 

71 
51 

73 

43 

72 
42 

79 
43 

84 
56 

76 
54 

74 
56 

73 
46 

77 
50 

61 
55 

70 
48 

71 
45 

76 
46 

75.9 
51.8 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

79 
47 

80 

58 

62 
63 

82 
64 

72 
66 

76 
47 

80 
54 

81 
58 

77 
6! 

80 
63 

83 
62 

77 
61 

71 
58 

66 
59 

77 
58 

84 
59 

83 

64 

76 
51 

73 
51 

80 
53 

70 
5? 

82 
60 

84 
61 

85 
55 

79 
54 

60 
57 

60 
65 

72 
53 

72 
50 

60 
50 

76.2 
57.4 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

76 
43 

61 
55 

61 
60 

83 
63 

72 
66 

80 

49 

80 
50 

78 
51 

75 
61 

73 
65 

83 
59 

77 
56 

67 
57 

76 
56 

74 
56 

84 
57 

73 
62 

77 
53 

72 
50 

78 
52 

77 
51 

79 
52 

84 
59 

84 
56 

73 
49 

76 
50 

60 
63 

72 
53 

73 
49 

79 
49 

77.5 
55.1 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

$1 
54 

81 
61 

83 
61 

77 
61 

72 
60 

76 

45 

78 
52 

75 
58 

86 

68 

82 
60 

79 
57 

75 
55 

70 
59 

73 
56 

63 

55 

91 
60 

75 
62 

70 

52 

73 
44 

72 
52 

80 

49 

83 
56 

61 
59 

75 
55 

76 
50 

80 
61 

76 
58 

71 
49 

77 
48 

77 
50 

77.4 
55.6 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

79 
49 

80 
57 

84 
61 

84 
64 

77 
66 

84 
50 

82 

49 

80 
57 

60 
67 

80 
63 

86 

51 

79 
!7 

69 
59 

78 
51 

75 
54 

94 
53 

75 
59 

81 
49 

75 
39 

79 
49 

71 

43 

80 

47 

.  85 

52 

86 
55 

76 
44 

79 
56 

61 
61 

80 

54 

75 
39 

80 
47 

79.! 
53.! 

KARNACK 

MAX 

Mm 

80 
44 

80 
63 

82 

58 

82 
66 

70 
63 

70 
49 

75 

48 

76 
52 

80 
64 

80 
63 

90 
53 

76 
59 

73 
59 

73 
59 

80 

50 

80 
58 

73 
60 

72 
55 

72 
48 

72 

47 

82 

48 

84 
55 

83 

60 

71 
56 

76 
45 

81 
54 

78 
60 

69 

51 

73 
48 

73 
49 

76.7 

54. a 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

78 
52 

81 
61 

83 
62 

79 
65 

85 

68 

84 
53 

83 
51 

73 
52 

80 
68 

86 
65 

82 
60 

69 
60 

77 
64 

76 
53 

83 
55 

83 
39 

78 
64 

78 
51 

80 

45 

78 
52 

82 

47 

83 
50 

87 
56 

81 
57 

78 
46 

80 
56 

61 
64 

76 
57 

81 
46 

80 
50 

80.3 
56.4 

LINDEN 

MAX 

Mm 

64 
43 

74 
50 

79 
58 

83 

61 

70 
62 

71 
44 

75 
51 

75 
59 

81 
60 

91 
55 

77 
56 

62 
57 

72 
57 

71 

50 

82 
53 

82 
58 

74 
53 

64 
42 

71 
45 

74 
47 

83 
54 

85 
56 

73 

51 

73 
45 

76 
54 

81 

61 

76 
46 

71 
46 

73 
49 

73.1 

52.7 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

78 
45 

79 
58 

82 
62 

82 
63 

73 
67 

81 
4» 

83 
49 

79 
53 

78 
63 

77 
66 

85 
62 

75 
61 

69 
61 

70 
58 

77 

58 

84 
58 

76 
62 

80 
51 

74 
43 

82 

42 

68 
48 

92 
49 

93 

52 

68 
56 

77 
55 

78 
56 

78 
52 

76 
52 

75 
44 

82 

44 

76.! 
54.6 

LONGVIEK 

MAX 

Mm 

69 
46 

81 
51 

B0 
60 

83 
61 

70 
62 

71 
47 

74 
51 

79 
53 

7? 
58 

85 
61 

82 
56 

78 
58 

62 
56 

73 
57 

72 
54 

82 
57 

81 
61 

73 
54 

68 

45 

75 

47 

72 
50 

90 
52 

85 
58 

77 
56 

72 
49 

79 
52 

82 

61 

70 
50 

71 
47 

73 
46 

73.9 
53.9 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

76 
48 

80 
56 

61 
62 

82 
64 

71 
64 

75 

47 

78 
53 

79 
53 

74 
65 

81 
64 

83 

59 

75 
59 

67 
57 

67 
58 

75 
58 

93 
60 

81 
63 

77 

50 

72 
45 

78 
52 

66 
49 

78 
54 

84 

57 

85 
54 

76 
50 

78 
56 

79 
67 

73 
51 

72 

46 

79 
49 

76.8 
53.8 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

82 

54 

84 
64 

65 
6? 

74 
68 

80 
59 

61 

50 

81 
53 

77 
60 

80 
66 

83 
66 

76 
63 

68 
60 

73 
62 

77 
60 

66 
60 

78 
61 

78 
62 

73 
52 

79 
48 

66 
53 

80 

49 

96 
53 

85 
60 

76 

60 

78 
51 

61 
63 

77 
60 

74 
52 

60 

46 

76 
54 

76.! 
37.8 

MAOISONVILLE 

MAX 

Mm 

80 

50 

80 
64 

62 
62 

77 
63 

77 
64 

77 
47 

81 
58 

80 
63 

83 
69 

85 
63 

82 

61 

74 
60 

66 

57 

77 
59 

64 
59 

83 
59 

77 
62 

74 
50 

79 
46 

76 
56 

81 
53 

95 
55 

66 
55 

84 
56 

80 
54 

83 

63 

75 

61 

73 
51 

79 

47 

78 
59 

79.3 
57.! 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

66 

45 

80 
52 

79 
56 

81 
53 

71 
62 

70 
46 

69 

48 

77 
51 

73 

61 

82 
62 

91 
51 

77 
55 

67 
57 

73 
58 

oB 
51 

91 
54 

80 
39 

7* 

53 

65 
44 

73 
46 

73 
47 

92 
51 

84 
60 

75 
53 

73 

43 

78 
53 

61 
61 

69 
50 

70 
47 

73 
48 

73. C 
32.7 

MINEOLA  6  ENE 

MAX 

Mm 

80 
54 

80 
64 

62 
60 

75 
64 

70 
57 

75 
42 

78 
51 

75 
57 

87 
70 

83 
56 

90 
50 

77 
55 

63 
55 

77 
54 

83 
56 

91 
56 

73 
62 

70 

53 

73 
39 

71 
46 

82 
43 

96 

51 

93 
56 

73 
54 

78 

50 

81 
51 

76 

56 

69 
44 

77 
41 

77 
56 

77.2 
53.! 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

67 
42 

80 

48 

60 
63 

83 
63 

73 
98 

69 
42 

69 
45 

78 
52 

77 

56 

88 
56 

92 
56 

77 
51 

64 
56 

69 
55 

73 
50 

93 
53 

91 
60 

75 
53 

65 
42 

76 
44 

74 
4  5 

83 
46 

86 
58 

73 
53 

74 
47 

91 
50 

78 
61 

64 
46 

70 
43 

74 
45 

73.5 

51.4 

MOiJNT  VERNON 

MAX 

Mm 

66 

43 

78 
53 

79 
62 

81 
63 

74 
56 

67 

41 

70 
49 

76 
52 

76 

59 

86 
57 

91 
52 

77 
57 

64 
56 

67 
54 

73 
54 

92 

56 

80 

60 

74 
52 

74 
44 

74 

50 

73 
50 

61 

57 

85 

60 

71 
52 

73 
49 

77 
56 

60 
60 

69 

45 

69 

43 

74 
45 

75. C 
52.9 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

77 
50 

82 

58 

62 
62 

64 
67 

72 
63 

73 

47 

79 
52 

79 
55 

74 
6  5 

80 
63 

94 
57 

76 
56 

75 
52 

72 
59 

75 
56 

95 
57 

79 
62 

76 
53 

72 
43 

78 
52 

69 

47 

82 
53 

85 
58 

83 

56 

73 
51 

78 
61 

86 

58 

66 

51 

73 

46 

79 

50 

77.8 
55.4 

NEWTON 

MAX 
MIN 

79 
46 

79 
56 

62 
62 

83 
65 

78 
67 

63 
52 

82 

49 

81 
51 

79 
63 

80 
63 

85 

59 

77 

58 

65 

59 

79 
52 

75 
55 

84 
54 

72 

61 

79 
52 

73 

44 

78 
46 

70 

45 

84 
48 

86 

54 

86 
55 

77 
43 

82 
52 

61 
57 

75 

45 

74 
44 

80 
45 

76.9 
53.5 

PALESTINE 

MAX 

MIN 

73 

47 

78 
57 

80 

61 

82 
63 

68 

57 

72 
44 

78 
51 

79 
57 

73 

64 

93 
61 

85 

56 

78 

55 

62 
55 

63 
55 

74 
55 

83 
60 

80 
60 

74 
49 

70 
47 

75 
53 

67 
52 

80 
60 

64 
62 

83 
53 

73 
54 

77 
61 

80 
68 

71 
51 

71 
46 

78 
52 

75.9 

53.7 

POVNOR  1  NE 

MAX 
MIN 

79 
54 

80 
63 

62 
62 

72 

61 

71 
53 

76 
45 

78 
53 

72 
60 

87 

67 

85 
61 

80 
56 

74 
55 

66 

58 

74 
56 

63 
57 

79 
60 

73 
62 

71 
52 

75 

47 

70 
53 

82 
52 

86 

61 

91 
62 

74 
56 

77 
52 

80 
61 

73 

57 

71 
51 

76 
46 

76 
54 

76.9 
56.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
APRIL 

1969 

Station 

Day. 

of  Month 

01 

'1 

2  I 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

'1 

9 

10  | 

11  1 

12 

13  I 

14  1 

15 

16  | 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  I 

26  I 

27 

28  j 

29  | 

30  1  31 

> 
< 

ROCKLAND  I  N 

MAX 
MIN 

81 
50 

82 

60 

84 

61 

78 
66 

81 
67 

BO 
46 

80 
46 

76 
54 

77 
67 

83 
63 

61 
57 

73 

58 

74 
61 

75 
57 

84 

5  5 

82 
57 

79 
62 

76 

50 

78 
42 

76 
49 

81 

49 

84 
48 

69 
53 

79 
54 

77 
45 

61 
57 

78 
62 

73 
51 

78 
41 

76 

47 

79.2 
54.6 

RUSK 

MAX 

MIN 

72 

16 

80 
56 

79 
6? 

82 
64 

68 
62 

72 
45 

75 
51 

76 
55 

74 
62 

62 
61 

82 
56 

76 

54 

62 

54 

69 
56 

72 

56 

83 
60 

63 
62 

73 
91 

70 
47 

74 
51 

73 

50 

79 
53 

84 
61 

80 

54 

73 
51 

76 
59 

82 

65 

70 
51 

70 
49 

75 
53 

75.7 
55.2 

SAM  RAY8URN  DAN 

MAX 
MIN 

71 
50 

80 
58 

61 
63 

82 
65 

77 
67 

76 

54 

76 

51 

60 
58 

78 

65 

76 
63 

81 
60 

76 
57 

67 
59 

75 
56 

70 
56 

81 
56 

78 
63 

76 
50 

71 
44 

75 
53 

68 

46 

76 

50 

82 
53 

82 

58 

75 
54 

78 
58 

60 

63 

79 
56 

71 

44 

77 
31 

76.8 
56.2 

SIMMS  2  NNW 

MAX 

MIN 

78 
12 

79 
61 

ei 

6? 

81 
65 

70 
60 

68 
43 

74 
45 

74 
54 

86 

67 

85 
59 

81 
51 

75 

50 

72 
56 

73 
55 

80 

47 

60 
53 

77 
57 

70 
53 

70 
41 

71 

45 

71 

45 

63 
53 

82 

56 

71 
47 

76 
46 

76 
57 

77 
56 

71 
45 

73 
42 

74 
47 

76.0 
52.0 

SPURG-ER  0AM  8 

MAX 

MIN 

78 
19 

80 
59 

82 

01 

82 
66 

75 
67 

67 
53 

80 
50 

76 
55 

77 

64 

76 
65 

83 
60 

79 

59 

66 
58 

75 
57 

73 
57 

61 
61 

75 
62 

79 

50 

73 
45 

79 
47 

68 
43 

80 
51 

83 
56 

85 
56 

75 
51 

76 
56 

60 

64 

60 
57 

72 
47 

78 
51 

78.0 
96.1 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

70 
11 

78 
53 

78 

02 

82 
63 

72 
55 

6° 
43 

73 
42 

71 
51 

79 

60 

87 
57 

62 
53 

79 

53 

58 
55 

62 

54 

75 
50 

84 
55 

82 
57 

73 
52 

68 
45 

71 
45 

72 
50 

68 
52 

86 
54 

74 
53 

75 
51 

72 
51 

78 

51 

70 
46 

71 
43 

75 

43 

75.1 
51.4 

TEXARKANA 

MAX 
MIN 

65 

10 

78 
52 

76 
60 

80 
66 

68 
62 

02 
45 

64 
42 

70 
51 

72 

61 

62 

60 

80 
54 

74 

56 

59 

56 

67 

41 

64 
49 

79 
56 

en 

60 

74 
54 

62 

45 

70 
46 

79 
55 

62 

57 

84 

54 

70 

47 

74 
55 

77 
64 

76 

64 

66 
46 

69 

44 

70 
49 

72.4 
33.1 

TYLER  3  NE 

MAX 

MIN 

71 
17 

81 
60 

79 
59 

62 
65 

69 
58 

71 
44 

75 
49 

78 
55 

76 

62 

87 
57 

62 
54 

76 
56 

62 
55 

64 
55 

73 

51 

83 
54 

78 
62 

74 
53 

69 
41 

74 
47 

69 
47 

81 
55 

85 
58 

77 
55 

73 
49 

79 
60 

81 
65 

70 
47 

70 
43 

73 
47 

73.5 
53.7 

WARREN 

MAX 

MIN 

81 
53 

82 
61 

83 

61 

77 
66 

64 
66 

BP 
50 

84 
62 

80 
50 

77 

65 

8! 
63 

61 
61 

71 

50 

75 
62 

77 
57 

82 
55 

80 
57 

81 
60 

70 
43 

80 
41 

77 
51 

82 
44 

34 
49 

87 
54 

61 

54 

76 
45 

80 
S3 

80 
52 

78 
45 

77 
51 

60 
44 

80.4 
54.7 

WILLS  POINT 

•     *     * 

MAX 

Mm 

72 
13 

76 
53 

81 

56 

81 
62 

72 
55 

72 
43 

74 
44 

72 
52 

78 
57 

66 
59 

62 
54 

82 
55 

56 
55 

62 
53 

75 

54 

84 
57 

60 
62 

72 

52 

72 
42 

72 
49 

72 

45 

83 
51 

85 

57 

78 
53 

72 
52 

76 
53 

78 

58 

62 

46 

70 
48 

78 
48 

79.3 
52.4 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

83 
57 

78 
50 

62 
1" 

61 

47 

75 
38 

79 

50 

64 
55 

82 
49 

74 

47 

63 
45 

75 
51 

65 
45 

79 
39 

79 

45 

82 

50 

79 
46 

67 
39 

73 
34 

S3 
50 

75 
39 

85 

43 

69 

45 

86 
52 

87 
48 

87 
56 

82 

50 

73 

39 

74 
46 

80 

46 

80 
56 

79.7 
46.9 

BAKERSFIELO 

MAX 
MIN 

79 
56 

83 

57 

81 
62 

78 
56 

84 
47 

82 
53 

83 
60 

90 
62 

80 
05 

66 
53 

68 
55 

67 
49 

60 
45 

75 
54 

78 
58 

84 
62 

84 
48 

72 
43 

80 
59 

64 
50 

77 

56 

65 
59 

85 
59 

64 
60 

63 
61 

80 
63 

90 
55 

79 
47 

76 
54 

78 
57 

80.8 
55.6 

6ALM0RHEA 

MAX 

MIN 

88 
50 

94 
62 

B0 
53 

86 
55 

85 
45 

79 

49 

68 
53 

92 
56 

87 
58 

80 
50 

89 
55 

65 

50 

69 
43 

78 
44 

63 
46 

90 
49 

83 
44 

71 
42 

62 
45 

66 
46 

79 
50 

93 

50 

91 
54 

90 

53 

92 

60 

93 

56 

37 
44 

60 

46 

82 

45 

85 

49 

84.2 

50.3 

CANOELARIA 

MAX 
MIN 

98 

51 

93 
53 

90 

18 

69 
55 

90 
53 

92 

59 

96 
52 

90 

47 

86 
50 

94 

47 

91 
58 

82 
51 

69 
43 

90 
44 

94 
44 

89 
43 

81 
52 

90 
3« 

68 
39 

68 

42 

97 

42 

96 

50 

99 
52 

ioo 

44 

99 
53 

96 
55 

67 
31 

68 

45 

90 
55 

94 
52 

91.6 
49.1 

CH1S0S  BASIN 

MAX 

MIN 

76 
56 

82 
62 

80 

60 

79 
60 

78 
50 

74 
57 

78 
55 

82 
55 

79 

53 

74 
55 

62 

59 

80 
46 

64 
45 

76 
53 

73 
55 

71 
53 

80 
47 

67 

45 

75 
56 

71 
48 

74 

51 

82 

54 

65 
58 

65 
56 

65 
59 

86 
58 

82 

54 

73 
54 

72 
49 

77 
51 

77.! 
54.2 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

MIN 

89 

11 

83 

18 

84 

43 

81 
49 

62 
40 

88 
43 

83 
33 

81 
46 

83 
40 

83 
38 

74 
48 

77 

40 

63 
37 

66 
37 

65 
46 

7* 
40 

73 
37 

63 
33 

60 
40 

86 
35 

90 

38 

94 

41 

91 
46 

93 
36 

86 
41 

80 
36 

60 

30 

80 
35 

89 

37 

89 

48 

83.7 
40.3 

CRANE 

MAX 

MIN 

79 
15 

78 
55 

78 

56 

74 

57 

74 
46 

60 

50 

60 
56 

75 
60 

77 
58 

72 
50 

87 
50 

64 
49 

60 

43 

76 
43 

77 

51 

68 

57 

83 

43 

73 
43 

60 
46 

64 

51 

79 
53 

82 
55 

89 
54 

66 
54 

86 

61 

89 

61 

67 

51 

80 
47 

72 
47 

86 
55 

79.  C 
51.7 

DRYDEN 

MAX 

MIN 

78 
55 

81 
55 

82 
61 

79 
63 

68 
58 

85 

52 

67 
61 

90 

59 

94 
65 

83 
54 

90 
60 

70 
30 

66 
48 

77 
53 

77 

54 

81 
63 

89 
53 

75 
45 

79 
48 

65 
52 

76 
55 

65 
55 

65 
57 

83 
57 

82 
62 

63 
61 

90 
60 

83 

48 

78 
54 

60 
57 

82.3 
53.8 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

85 
61 

83 
54 

8? 
56 

77 
47 

82 
43 

86 

50 

83 
54 

79 
59 

79 

55 

80 
50 

77 
51 

75 

43 

62 

49 

63 
47 

84 
62 

73 
53 

71 
40 

78 
41 

77 
57 

61 
43 

67 

44 

90 
51 

86 
53 

69 
54 

83 
56 

76 
53 

73 
37 

61 
43 

85 

47 

84 
56 

81.2 

50.3 

FABENS 

MAX 
MIN 

91 
18 

87 
50 

88 
52 

64 
46 

79 
43 

83 

50 

87 
45 

83 

47 

78 
53 

80 

46 

83 
51 

77 
41 

76 
42 

82 

43 

83 

50 

84 
47 

74 
39 

72 
39 

60 
49 

77 
39 

84 
41 

90 
43 

89 

44 

86 
42 

90 
42 

89 

44 

80 
35 

79 
40 

63 
48 

86 
55 

82.7 
45.2 

FORT  HANCOCK 

MAX 

MIN 

89 
11 

81 
48 

86 
15 

83 

48 

85 
43 

91 
53 

86 
42 

88 
49 

85 
47 

8! 
44 

60 
50 

83 
43 

66 
41 

86 
41 

87 
45 

80 
54 

75 
40 

64 

36 

80 
46 

85 
40 

93 

40 

93 

47 

91 
44 

93 

39 

92 

45 

69 

49 

80 

3^ 

87 
39 

69 

46 

88 
56 

85.1 
44.  C 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 
MIN 

85 
17 

92 

51 

81 
53 

65 
55 

65 
44 

84 
45 

82 
52 

90 
54 

86 
53 

82 

50 

87 
51 

72 

48 

62 

41 

72 
42 

63 
50 

83 

54 

62 

49 

69 
40 

76 
42 

84 
48 

83 

48 

89 
51 

67 
54 

88 
57 

86 
58 

69 

57 

88 
42 

83 
46 

76 
50 

62 
53 

82.6 

49.4 

GRANDFALLS  3  SSE 

MAX 

MIN 

81 
55 

91 
53 

82 

5? 

83 

50 

67 
46 

82 
49 

86 
59 

93 
55 

87 

54 

83 

45 

86 

49 

64 

50 

63 

45 

72 

47 

80 
53 

87 
53 

83 

47 

72 

45 

60 

45 

63 
52 

79 
52 

89 
52 

87 
55 

87 

59 

67 
59 

89 
59 

63 
50 

80 
46 

77 
46 

83 
53 

82.6 
51.3 

KENT 

MAX 

MIN 

SI 

89 

45 

81 
49 

61 
42 

76 

46 

81 
49 

66 

49 

81 

51 

76 
44 

86 
52 

70 

46 

71 
40 

76 
46 

81 

51 

80 
54 

76 
39 

71 

39 

79 
39 

79 
45 

81 
42 

91 
49 

91 
49 

91 
46 

91 
49 

86 
46 

81 
41 

79 
49 

80 
43 

83 
45 

61.4 

45.8 

LA  TUNA  1  S 

MAX 
MIN 

86 
50 

87 
57 

84 

55 

82 
45 

80 

46 

84 

51 

86 
50 

83 
50 

80 

50 

60 
52 

84 
52 

75 
42 

76 
42 

83 
50 

84 
51 

62 
50 

73 
41 

74 
42 

73 

43 

80 
45 

86 

48 

90 
51 

90 
51 

89 

52 

90 

54 

64 

49 

78 

40 

80 

40 

82 
50 

88 

50 

62.6 
48.3 

MARATHON 

MAX 

MIN 

80 
18 

83 
18 

86 

45 

85 
49 

80 
44 

85 
56 

78 
47 

67 

86 

87 

47 

8  5 
41 

85 
50 

88 

54 

8  5 
52 

76 
49 

72 
43 

79 
48 

MARFA  NO  2 

MAX 

MIN 

85 

11 

86 

13 

83 

40 

78 
47 

77 
46 

83 
47 

85 
42 

81 
38 

80 
42 

83 

41 

63 

43 

78 
43 

80 
37 

60 

40 

83 
36 

81 
37 

71 
10 

77 
32 

79 
34 

78 
40 

88 
37 

87 
41 

88 
43 

89 
40 

87 
45 

81 
39 

6  0 
36 

76 
37 

83 
38 

82 
43 

81.9 
40.4 

MENTONE  2  NNE 

MAX 

MIN 

90 
18 

80 
53 

78 
48 

64 
48 

82 
43 

80 

54 

80 
52 

62 

49 

62 
45 

BB 
46 

66 
50 

70 
46 

74 
52 

61 
50 

79 
49 

60 
52 

82 

18 

78 

45 

78 
48 

80 
50 

84 
52 

16 
54 

86 
56 

86 

54 

67 
54 

78 
54 

78 
46 

60 
48 

85 
50 

81.7 
49.9 

MQNAHANS 

MAX 
MIN 

91 
56 

83 
55 

82 
56 

83 
52 

60 

47 

35 
50 

92 

57 

87 
56 

82 

52 

86 

50 

66 
53 

64 

50 

74 
42 

61 
53 

87 
55 

62 

56 

74 
43 

77 

44 

83 

52 

77 
47 

90 

52 

87 
54 

85 
56 

67 

60 

91 
59 

85 
60 

78 

47 

76 
45 

83 
50 

87 
56 

82.2 
52.2 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

MIN 

83 

50 

77 
58 

71 
52 

71 
48 

73 
40 

75 
49 

74 
50 

72 
52 

79 
53 

70 
47 

61 
40 

72 
43 

73 
50 

75 

52 

75 
52 

74 
32 

70 

39 

76 
50 

71 
37 

81 
51 

80 
55 

81 
57 

61 
57 

77 
51 

71 
51 

69 
41 

72 
39 

75 
47 

71 
49 

74.1 

48.0 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

MIN 

85 
61 

87 
62 

91 

54 

85 
59 

86 
55 

82 
55 

84 
58 

89 
59 

66 
61 

82 

57 

69 
60 

85 
51 

72 
46 

SO 
55 

81 
54 

68 
55 

ee 

51 

75 
46 

83 
52 

90 

50 

81 
52 

88 
53 

91 
56 

92 

55 

90 
60 

94 
61 

89 

60 

82 

51 

80 
52 

83 
55 

85.3 
55.2 

PECOS 

MAX 

MIN 

89 
54 

87 
55 

8' 

49 

89 
54 

89 

43 

81 

50 

91 
50 

93 
51 

9o 
50 

88 

41 

88 

54 

65 

5  0 

67 
43 

75 
46 

85 

45 

91 
51 

85 

41 

75 

43 

85 
49 

ee 

50 

81 

14 

94 
44 

90 
56 

69 
61 

76 
59 

95 
54 

89 
46 

85 
50 

60 
48 

89 
55 

85.2 
49.6 

PRESIDIO 

MAX 

min 

97 
58 

98 
60 

92 

57 

92 

56 

97 
58 

92 
52 

85 
55 

97 
4i 

92 
57 

63 
53 

92 
52 

66 
53 

97 
48 

91 
50 

83 
50 

91 

47 

94 
46 

90 
53 

5' 
5'. 

98 
60 

101 
59 

100 
60 

100 
62 

95 
58 

97 

57 

91 

59 

95 

60 

95 
60 

93. J 
55.3 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

90 
19 

83 
55 

80 

52 

63 
46 

79 
44 

86 

48 

89 
52 

85 

49 

82 
50 

84 
47 

71 
54 

69 

52 

74 
47 

85 

51 

89 
54 

60 
53 

70 
43 

79 

44 

82 

46 

80 

45 

92 

46 

89 
53 

98 
58 

92 
53 

90 

59 

82 
53 

78 
45 

77 

19 

87 
50 

86 
54 

83.1 
50.5 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

87 
50 

86 
51 

79 

51 

76 
54 

80 
41 

79 

41 

83 
40 

83 
47 

80 
46 

79 

40 

60 
53 

70 

47 

79 
48 

82 

42 

83 
50 

63 
55 

74 

40 

70 
40 

73 
46 

78 
45 

80 
42 

69 

50 

90 

46 

89 

49 

90 
53 

85 
40 

B3 
42 

63 
38 

76 
90 

65 
54 

81.3 
46.4 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

78 
51 

80 
51 

83 

5? 

77 
60 

89 
56 

82 
59 

61 
59 

89 
62 

92 

65 

89 
50 

88 
59 

69 

50 

65 
46 

76 
52 

74 
57 

81 
5' 

89 
50 

71 

43 

77 
52 

62 
49 

76 
56 

83 
53 

84 
58 

60 

59 

81 
60 

81 
60 

88 
59 

79 
53 

73 
53 

81 
54 

80.7 
55.3 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

eo 

58 

81 
55 

79 

62 

85 
65 

85 

50 

82 
51 

69 
62 

92 
55 

9" 
56 

89 
45 

77 
56 

0' 
51 

74 
46 

77 

51 

62 

56 

86 
56 

65 

51 

78 

44 

83 
57 

77 
51 

81 

5! 

32 

54 

82 
59 

61 
62 

80 
63 

87 
66 

85 
36 

79 
18 

82 
52 

80 
57 

82.(1 
55.1 

Sm  Reference  Note*  Following  S 
-     108 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
APRIL 

1969 

Station 

Day  of  Month 

H 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  | 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

> 
< 

SIERRA  8LANCA 

MAX 

MIN 

8* 
47 

S3 

50 

79 
44 

76 
50 

77 
39 

83 
49 

60 
39 

78 

51 

78 

46 

81 
41 

79 
42 

77 
44 

79 
39 

60 

41 

82 
49 

81 
49 

68 

40 

77 

34 

76 
49 

78 
43 

65 

40 

86 
43 

63 
48 

89 
39 

87 
50 

80 
53 

75 
43 

79 
37 

81 
43 

82 
55 

80.2 
44.6 

VAN  HORN 

MAX 

MIN 

SI 
53 

87 
55 

63 

50 

60 
53 

80 
50 

85 

5* 

86 
51 

83 
56 

78 

50 

85 
45 

74 
53 

75 
47 

84 
45 

86 

49 

87 
55 

77 
53 

74 
42 

61 

42 

60 
49 

85 

43 

91 

48 

93 
55 

92 

51 

92 
45 

89 
50 

82 

56 

61 
45 

84 
52 

89 
53 

83.6 
50.0 

WINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

90 
56 

80 
52 

78 
52 

62 

50 

Bl 
44 

65 
49 

90 
57 

86 
50 

81 
51 

67 
43 

62 

48 

65 

51 

74 
46 

62 
53 

66 
55 

80 
56 

70 
45 

76 
45 

82 

54 

79 
46 

90 
52 

89 
56 

66 
58 

86 

60 

91 
59 

83 

60 

77 
52 

76 
47 

62 

51 

86 
55 

81.5 
51.8 

YSLETA 

*      t      » 

MAX 

Mm 

90 

51 

80 
52 

66 
50 

69 

45 

84 

51 

87 
44 

85 
45 

61 

53 

62 
47 

83 
50 

78 
42 

77 
43 

S3 
45 

85 
52 

85 
54 

74 

40 

73 

40 

81 
51 

7B 
42 

64 
42 

91 
47 

91 
46 

86 
45 

92 

44 

85 

54 

60 
36 

78 

43 

86 
48 

69 
53 

63.6 
46.7 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

MAX 

MIN 

79 

57 

85 
58 

79 

61 

77 
65 

84 
63 

39 
60 

85 
60 

82 
63 

87 
65 

83 
63 

91 
64 

76 
54 

73 
55 

79 
57 

80 
59 

79 
63 

87 
56 

76 
53 

77 

54 

83 

56 

76 
57 

82 
58 

85 

60 

66 
61 

82 
62 

81 
66 

67 
64 

83 
57 

80 
54 

60 
56 

81.8 
59.5 

SIC  LAKE  NO  2 

MAX 

Mm 

76 
55 

80 
56 

81 
56 

70 
60 

63 
48 

76 
♦9 

83 
58 

87 
61 

87 
61 

85 
50 

63 

48 

62 
49 

57 
46 

70 
50 

75 

54 

83 
59 

84 
47 

69 
43 

75 
50 

78 
52 

68 
55 

81 
54 

62 
54 

82 
56 

82 
60 

75 
60 

66 
50 

86 
46 

72 

47 

76 
50 

76.5 
52.9 

BLANCO 

MAX 
MIN 

76 
50 

79 
55 

75 

60 

79 
64 

60 
59 

82 
45 

80 
47 

80 
53 

74 

65 

84 
63 

84 
56 

75 

57 

75 
55 

75 
48 

79 
49 

82 
58 

64 
59 

77 
49 

77 

45 

81 
49 

78 

49 

82 
51 

63 
52 

84 
53 

82 
55 

79 
61 

71 

65 

76 

48 

73 
44 

77 
44 

76.8 
53.6 

BOERNE 

MAX 

MIN 

75 
51 

78 
55 

77 

01 

78 
63 

78 

56 

84 
45 

80 

45 

79 
47 

74 

5» 

62 

64 
59 

71 

58 

75 
55 

78 
47 

77 
49 

80 
58 

64 

57 

78 
48 

78 

45 

80 
53 

60 
47 

80 

48 

61 
48 

82 

49 

80 
54 

73 
63 

74 

44 

80 
47 

74 
44 

77 
44 

78.2 
52.1 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

SI 
56 

86 
59 

83 
61 

79 
61 

79 
61 

91 

58 

66 
58 

81 
60 

62 

66 

79 
64 

92 
66 

79 
55 

75 
53 

81 
56 

81 
59 

81 
61 

90 
58 

72 

47 

83 
54 

89 
58 

67 
51 

83 
53 

87 
52 

89 
60 

85 
62 

80 
64 

90 
05 

64 
51 

83 
52 

83 
33 

83.4 
37.9 

BRADY  2NNW 

MAX 

Mm 

55 

61 
54 

72 
44 

78 
48 

83 
56 

83 
54 

69 
44 

73 
45 

79 
49 

75 
52 

79 
51 

80 

48 

79 
51 

78 
55 

70 
61 

79 
58 

71 
42 

70 

41 

75 

41 

BURNET 

MAX 

Mm 

79 
54 

78 
60 

76 

02 

78 
65 

81 
55 

78 

46 

78 
52 

76 

64 

64 
67 

S3 
60 

SO 
55 

74 
57 

70 
55 

77 
45 

82 

56 

83 
64 

81 
60 

73 

49 

79 
44 

77 
56 

80 
50 

81 
51 

82 
51 

61 
55 

78 
61 

74 
64 

73 
60 

72 
47 

76 
44 

74 
54 

78.0 
55.5 

CAMP  WOOD 

MAX 

Mm 

82 
52 

80 
59 

76 

62 

78 
65 

87 
57 

83 

49 

79 
51 

78 

64 

84 
62 

88 
61 

75 
53 

75 
54 

78 
53 

78 
47 

77 
56 

86 
65 

81 
55 

79 

45 

81 
45 

78 
54 

80 
50 

83 
47 

83 
49 

61 
53 

75 
61 

84 
64 

60 
57 

80 
46 

78 
43 

68 
58 

79.9 
54.6 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

80 
54 

80 
58 

so 

60 

84 
61 

87 
56 

85 
54 

78 
59 

86 
63 

81 
65 

91 
57 

74 
61 

72 
51 

77 
49 

77 
53 

76 
57 

86 
64 

80 
50 

77 
43 

87 
52 

80 
53 

79 
56 

81 
56 

84 
56 

80 
59 

76 
60 

S3 
63 

83 
56 

79 
53 

78 
47 

71 
58 

en. 4 

56.1 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

78 
47 

82 
51 

78 
51 

70 
58 

62 

43 

78 
45 

83 
53 

87 
59 

89 
54 

62 

47 

S3 
52 

62 
51 

59 
44 

72 

49 

74 
53 

62 
51 

82 

46 

68 
41 

73 
45 

76 
51 

75 
54 

81 
52 

81 
54 

61 
51 

82 
58 

76 
61 

65 
50 

72 

44 

71 
44 

77 
45 

77.3 
50.1 

DEL  RIO  WB  AP 

MAX 

MIN 

85 

57 

80 
60 

77 

65 

84 
66 

91 
60 

85 
62 

82 

61 

66 
06 

64 
67 

91 
64 

76 
57 

75 
54 

60 
54 

61 
57 

80 
59 

88 
67 

77 
56 

76 
50 

86 
53 

77 
58 

83 
57 

87 
58 

87 
60 

83 
61 

82 
63 

88 
66 

84 
65 

81 
53 

81 
54 

71 
62 

82.3 
59.9 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

79 
51 

79 
59 

77 

59 

66 
66 

63 
46 

83 
38 

B7 
50 

90 
64 

87 
64 

86 
53 

S3 
52 

65 
52 

72 
51 

79 
46 

85 
57 

86 
62 

65 
51 

74 
42 

79 
47 

75 
49 

81 
53 

82 
52 

83 
53 

82 
55 

79 
58 

62 
63 

79 

55 

74 
42 

78 
44 

78 
50 

60.6 
52.8 

ELDORADO  11  NW 

MAX 

Mm 

78 
52 

74 
51 

60 

54 

72 
60 

64 
46 

78 
44 

84 
54 

84 
59 

90 

60 

82 

49 

85 
53 

64 
49 

58 
4B 

72 
50 

74 
54 

82 
55 

63 

46 

69 
40 

78 
50 

78 
52 

82 
46 

78 
50 

82 
53 

62 
56 

84 
56 

73 
55 

62 
52 

70 
42 

72 
46 

76 
50 

77.7 
51.2 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

78 

51 

75 
58 

76 

61 

76 
64 

75 
51 

80 

46 

61 

50 

76 
62 

65 
06 

64 

61 

76 
56 

73 
56 

73 
54 

77 
46 

80 
56 

83 
63 

84 
57 

79 
51 

80 
46 

76 
55 

61 
51 

82 
52 

63 
50 

79 
55 

73 
60 

75 
63 

73 
59 

73 
49 

74 
44 

68 
56 

77.6 
55.0 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

76 
52 

79 
56 

76 
63 

76 
64 

81 
55 

82 
42 

79 
47 

80 
61 

75 
65 

83 
62 

83 
56 

77 
56 

74 
55 

74 
47 

82 

56 

62 
58 

84 
59 

76 
48 

76 
49 

81 
56 

78 
49 

82 
51 

83 

54 

64 
54 

61 
60 

78 
62 

72 
60 

73 
45 

74 
43 

77 
48 

76. 8 
54.5 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

81 
49 

82 
57 

79 
56 

82 
65 

85 
46 

86 
39 

85 
49 

90 
64 

89 
62 

88 
55 

76 
55 

72 
53 

78 
55 

79 
47 

86 
51 

88 
64 

81 
54 

78 

45 

83 
42 

60 

50 

85 
47 

86 
49 

88 
52 

65 
55 

66 

54 

84 
62 

77 
54 

77 
42 

80 

41 

76 
55 

62.4 
52.3 

JUNO 

MAX 

Mm 

77 
57 

62 

57 

82 
60 

75 
63 

69 
S5 

88 
54 

86 
62 

6! 
64 

90 

65 

66 
56 

89 

57 

70 

54 

70 
50 

77 
50 

79 

50 

76 
59 

67 
55 

74 
43 

78 
44 

64 
49 

76 
52 

82 
56 

83 
59 

65 
60 

81 
59 

79 
61 

65 
52 

79 
42 

79 
46 

80 
46 

81.2 
54.6 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

76 
52 

79 
58 

79 

62 

75 
57 

77 
54 

84 
42 

63 
42 

62 
53 

73 
64 

67 
58 

85 
55 

78 
57 

72 
55 

74 
46 

78 
54 

81 
63 

82 
55 

76 
43 

76 
45 

80 
53 

78 

44 

81 
44 

83 
45 

62 
52 

80 
60 

75 
65 

74 
53 

76 
43 

75 
42 

76 
43 

78.6 
52.0 

LAMPASAS 

MAX 
MIN 

75 
47 

80 
57 

77 

59 

76 
62 

79 
55 

80 
40 

76 
42 

81 
59 

80 
66 

85 
57 

81 
57 

77 
55 

63 
55 

67 
46 

79 

50 

83 
56 

62 

60 

74 
46 

75 
43 

79 
47 

76 

49 

SI 

50 

83 
51 

83 
53 

80 
56 

77 
63 

72 

60 

73 
42 

72 
41 

76 
42 

77.4 
52.2 

LANGTRY 

MAX 

Mm 

80 
56 

85 
61 

83 

63 

93 

66 

90 

60 

89 
63 

86 
49 

87 
50 

90 

54 

90 
59 

93 

50 

78 
53 

73 
53 

62 
58 

61 
60 

78 
65 

91 

54 

77 

43 

80 
51 

65 

56 

79 

59 

85 
60 

86 

61 

85 
63 

83 
64 

83 

64 

90 

59 

e: 

52 

61 
58 

81 
61 

84.3 
57.5 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

79 
50 

79 
60 

79 
61 

76 
64 

67 
55 

84 
47 

80 
50 

75 
63 

83 
63 

89 
60 

82 
59 

7? 
53 

79 
54 

78 
46 

77 
53 

85 
64 

64 
55 

78 
50 

79 

43 

78 
55 

79 
50 

80 
46 

82 

47 

80 
51 

78 
60 

82 
63 

61 
58 

79 
44 

78 
42 

76 
56 

80.0 
54.1 

LLANO 

MAX 

Mm 

78 
50 

81 
51 

78 

62 

79 
65 

80 
50 

83 
41 

80 
47 

64 
58 

79 

65 

88 
57 

84 
56 

77 
56 

72 
55 

75 
47 

78 
52 

85 
63 

86 
60 

74 

46 

76 
45 

81 
54 

78 

49 

84 
52 

64 
54 

83 
57 

82 
61 

76 
61 

79 
60 

76 
44 

75 

43 

83 
46 

79.9 
53.6 

MASON 

MAX 

Mm 

78 
46 

81 
46 

79 
56 

80 
61 

81 
52 

82 
37 

79 

41 

85 

00 

63 
62 

69 
54 

64 
55 

72 
57 

75 
47 

79 
52 

84 
58 

65 
57 

73 

49 

73 
43 

81 
54 

77 
50 

82 

51 

62 
49 

82 

56 

80 
61 

72 
64 

60 
59 

74 
43 

72 
41 

76 
46 

79.4 
52.0 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

82 
58 

B4 

56 

75 

61 

86 
56 

68 
56 

87 
57 

90 
51 

68 
60 

85 
60 

68 
55 

75 
53 

66 
43 

75 
52 

77 
54 

86 
57 

84 

61 

76 
49 

80 
45 

84 
48 

75 
50 

85 
55 

65 
57 

63 
60 

63 
59 

79 
63 

90 
60 

66 
51 

76 
50 

79 
55 

84 
56 

82.0 
53.0 

MEDINA 

MAX 

Mm 

80 
48 

79 
48 

so 

52 

76 
64 

80 
56 

82 
43 

61 
44 

79 

51 

74 

65 

61 
60 

85 
60 

70 

60 

76 
55 

78 
45 

77 

53 

80 
54 

81 
54 

76 

50 

79 
43 

80 
54 

61 

47 

80 
47 

62 
46 

82 

50 

80 
58 

73 
61 

79 

60 

60 
43 

76 
41 

79 
44 

78.9 
51.9 

MENARD 

MAX 

Mm 

80 
50 

79 
58 

77 

57 

84 
64 

SI 
43 

82 

44 

85 
45 

90 

6? 

69 
62 

64 

52 

78 
54 

68 
52 

76 
53 

78 
43 

65 
51 

87 
58 

61 
51 

77 

42 

B0 
40 

76 
49 

83 

49 

83 

54 

62 
53 

81 
54 

77 

59 

82 

64 

62 

64 

73 
39 

77 
39 

73 
48 

80.4 
51.6 

MERTZDN 

MAX 

Mm 

78 
48 

79 

57 

77 

52 

71 
60 

84 
46 

76 
40 

82 
50 

65 
62 

90 
58 

77 
45 

76 

47 

69 
54 

76 
56 

80 
58 

63 
62 

80 
64 

84 
47 

69 

41 

73 
49 

78 
51 

73 
55 

79 
54 

60 
55 

61 

56 

81 
59 

74 
61 

64 
54 

72 
40 

71 
46 

76 
52 

78.1 
52.6 

OZDNA 

MAX 

Mm 

77 
55 

77 
53 

61 

59 

71 
60 

65 

48 

83 
46 

84 
37 

66 
61 

90 
62 

63 
52 

86 
54 

05 
51 

60 
46 

74 
50 

77 

54 

81 
60 

85 
49 

71 

41 

76 
47 

81 
47 

75 

55 

80 
53 

62 
52 

63 
53 

83 
59 

77 
60 

86 
52 

73 

44 

74 
46 

77 
51 

78.9 
51.9 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

81 
48 

80 
54 

7e 
JA 

65 
63 

84 
51 

84 

46 

87 
50 

92 
64 

90 
61 

64 
60 

81 
54 

70 

50 

72 
52 

79 
46 

66 

54 

86 
62 

85 

51 

77 

50 

76 

49 

81 
50 

83 
57 

63 

56 

63 
51 

83 
55 

60 
59 

84 
63 

62 

57 

77 
43 

80 
45 

80 
49 

61.8 
53.5 

PAN DALE 

MAX 

Mm 

77 
58 

80 
58 

84 
60 

76 
64 

90 
58 

90 

56 

85 
60 

87 
63 

94 

68 

66 
55 

80 

50 

65 
50 

70 
48 

60 
55 

80 

56 

79 
59 

90 
55 

75 
44 

60 
40 

84 
50 

85 
52 

64 
57 

84 
57 

64 
60 

62 
64 

80 
64 

67 
58 

62 

48 

84 
58 

79 
59 

62.1 
56.2 

PR4DE  RANCH 

MAX 

MIN 

79 
51 

78 
59 

74 

63 

73 
60 

70 
45 

71 

50 

72 
54 

80 

58 

62 
60 

60 
61 

87 
45 

71 

5? 

74 
45 

75 

44 

77 

57 

82 
64 

82 
54 

75 
40 

77 
41 

76 
53 

78 

48 

80 
45 

80 
45 

81 

50 

76 
60 

81 
63 

80 
53 

76 
41 

75 
40 

75 
55 

77.2 
51.9 

RANKIN 

MAX 

Mm 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

80 
45 

62 

60 

79 
58 

62 

51 

80 

40 

81 

41 

82 

50 

87 
55 

81 

62 

82 
55 

84 
47 

65 
56 

60 
47 

73 
46 

78 
49 

83 
57 

72 

54 

69 

49 

73 
52 

76 
57 

75 
56 

81 
59 

63 
53 

83 
55 

84 
56 

82 
61 

68 
52 

72 
46 

74 
46 

76 
47 

78.3 
52.1 

See  Reference  Note*  Following  Station  Indo: 
-    109    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
APRIL 

1969 

Station 

Da] 

oi  Monlh 

0) 

2 

l  1 

2  1 

a 

4 

5  1 

6 

7  I 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

IS 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22  1 

23 

21 

25 

26 

VI 

28 

29  | 

30  |  31 

< 

ROCKSPRINGS 

MAX 
MIN 

76 

50 

79 
56 

60 
67 

79 
65 

79 
61 

63 

49 

62 
62 

79 

62 

67 
65 

78 
56 

73 
5  1 

74 
48 

76 
45 

8  0 

4" 

8! 
62 

69 

51 

TO 

52 

76 
46 

74 
50 

7  9 
52 

80 
51 

81 
53 

79 
55 

72 

58 

79 
62 

79 

50 

74 
45 

73 
45 

72 
54 

77. P 
54.3 

SAN  ANCELO  DAM 

MAX 

MIN 

78 
<>6 

79 
59 

75 

57 

71 
61 

83 

49 

78 
45 

83 
53 

66 
62 

89 

63 

66 
52 

84 
54 

66 

55 

59 
48 

73 

49 

74 
26 

83 
61 

84 
48 

69 

44 

74 
48 

77 
48 

73 
59 

80 
55 

60 
54 

81 
50 

81 
60 

73 
62 

69 

54 

70 
44 

69 

47 

76 
50 

77.3 
53.0 

SAN  ANCELO  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

a; 

J8 

78 
60 

74 

5J 

85 
61 

82 
51 

8S 

45 

88 
55 

9? 
64 

6« 
63 

85 
50 

66 
55 

61 

55 

77 
50 

79 
50 

85 
5' 

86 
65 

71 
50 

7* 

44 

79 
48 

79 
50 

eo 
5" 

31 
53 

64 
54 

61 

56 

76 
61 

65 
65 

79 

53 

75 
46 

79 
45 

78 
50 

79.7 
54.2 

SAN  SABA 

MAX 
MIN 

75 
52 

80 
57 

75 
61 

77 
65 

60 
52 

en 

39 

79 
53 

84 
65 

60 
66 

60 
55 

81 
56 

77 

58 

61 
54 

71 
46 

78 
57 

83 
65 

84 
58 

72 

44 

73 

45 

60 

55 

76 
50 

81 
53 

82 
52 

62 

60 

61 

76 
63 

7' 

59 

72 

43 

73 

44 

76 
51 

77.5 
54.7 

SONORA 

MAX 

MIN 

79 
54 

80 
57 

7B 
55 

65 
61 

65 

45 

84 
47 

65 

57 

90 
64 

9  0 
6! 

68 
54 

80 
56 

80 

51 

76 

48 

77 
52 

61 
54 

66 
69 

85 
51 

77 

4  2 

62 

44 

80 
50 

79 

53 

83 
52 

63 
51 

64 
54 

63 
60 

84 
63 

67 
5" 

80 
44 

80 

46 

60 
60 

62.3 

53.4 

STERLING  CITY 

MAX 

MIN 

82 
48 

80 
55 

77 
54 

79 
50 

61 
49 

34 
41 

82 

48 

85 

51 

50 
53 

83 
44 

S3 

51 

64 

54 

61 

45 

72 
50 

85 
56 

84 
50 

85 
46 

6  5 
46 

68 
47 

67 
45 

77 

*6 

81 
52 

62 
53 

81 

56 

64 
57 

85 

56 

68 
50 

72 
42 

73 
43 

76 
49 

76.6 
49.6 

UVALDE 

MAX 

MIN 

65 
55 

65 
59 

80 

65 

82 

68 

92 
62 

86 
56 

79 
53 

77 
67 

64 
67 

86 
65 

80 
65 

79 

5" 

82 
52 

60 
53 

75 

59 

87 

67 

62 

58 

8'; 
49 

84 
52 

77 
56 

7T 

53 

83 
54 

84 
55 

61 
59 

77 
64 

86 
68 

86 
67 

81 
90 

79 
51 

74 
53 

•  1.7 
56.8 

WATER  VALLEY 

•     *     * 

MAX 
MIN 

80 
46 

82 

57 

7=> 
54 

70 
59 

85 
46 

80 
40 

84 
52 

87 
57 

91 

58 

85 
45 

84 
54 

75 
55 

63 
45 

73 
49 

78 

54 

85 
59 

86 

49 

69 
3  9 

76 
46 

77 
50 

77 

55 

81 
54 

83 
53 

64 
55 

83 
5! 

75 
55 

88 
52 

72 
42 

72 

45 

77 
49 

79.4 
51.1 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
56 

79 
63 

80 
65 

79 
67 

83 
61 

77 

5  0 

82 
53 

78 
67 

63 

66 

65 
65 

77 
61 

76 
60 

71 
56 

76 
51 

6  2 
59 

8? 
66 

77 
62 

76 
54 

61 
51 

77 
59 

62 
55 

83 
57 

63 
58 

e2 

60 

81 
61 

75 
66 

79 
61 

72 
54 

73 
92 

71 
58 

76.6 
59.1 

AUSTHELL  HL  REFUGE 

MAX 

MIN 

75 
5B 

83 
66 

80 
62 

76 

64 

73 
68 

81 
69 

62 

70 

75 
64 

85 

66 

68 
56 

79 
56 

77 

59 

79 
64 

60 
52 

75 
65 

79 
56 

79 
55 

76 
60 

79 
68 

82 
62 

78 

59 

79.2 
62.0 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 

MIN 

77 

57 

80 
64 

63 
67 

80 
68 

98 
67 

68 
56 

82 
54 

62 
62 

81 
71 

87 
69 

86 

70 

75 

65 

81 

57 

77 
53 

79 

59 

80 
65 

84 
63 

79 
51 

78 
51 

S3 
64 

74 
53 

82 
53 

83 
55 

84 
55 

88 
56 

82 

71 

63 
70 

83 
57 

80 
92 

74 
59 

61.8 
60.5 

BRENHAM 

MAX 

MIN 

77 
53 

81 
60 

63 

79 
65 

77 
67 

83 

49 

79 
50 

82 

57 

80 
67 

82 
69 

84 
65 

77 
65 

75 
57 

69 
51 

78 
54 

82 
60 

82 
64 

79 
54 

77 
48 

83 
52 

75 

54 

84 
55 

65 

61 

67 
58 

80 
55 

82 
58 

81 
68 

76 
54 

79 
51 

80 
51 

79.6 
97.6 

Canyon  dam 

MAX 
MIN 

77 
52 

80 
58 

79 

63 

79 
65 

81 
61 

83 
52 

79 
52 

81 
57 

78 

66 

83 
64 

85 

60 

76 
60 

78 
58 

75 
50 

77 
56 

80 
61 

83 

60 

77 

54 

77 
50 

81 
56 

61 
55 

80 
56 

62 

56 

62 
56 

80 
61 

79 
64 

73 
66 

79 
5* 

75 
52 

75 
53 

79.2 
57.6 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

77 
56 

60 
66 

80 

68 

60 
70 

85 
66 

76 
62 

77 
55 

63 

70 

85 
72 

82 
71 

76 
67 

84 

63 

80 
56 

79 
56 

79 
64 

85 
71 

81 
71 

8? 
53 

82 
54 

77 
56 

60 
53 

82 
50 

84 
54 

82 

60 

82 

65 

79 
71 

89 

73 

82 
63 

79 
59 

76 
64 

80.8 
62.9 

COLUMBUS 

MAX 

MIN 

76 
57 

81 

60 

83 

65 

81 
67 

78 
66 

36 
56 

84 
56 

81 
57 

8  2 
66 

83 

70 

62 

70 

70 

64 

73 
61 

72 
56 

81 

57 

82 
60 

61 
63 

80 
55 

76 
5B 

85 
58 

75 
56 

82 
59 

84 
62 

87 

64 

82 
62 

63 
62 

80 
70 

74 
54 

78 
52 

77 
52 

80.0 
60.6 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 
MIN 

74 
64 

77 
68 

76 

6' 

77 
71 

79 

71 

76 

67 

75 
66 

79 
71 

83 
73 

82 
72 

74 
69 

84 
69 

78 
60 

77 
67 

77 

69 

81 
72 

81 
69 

82 
62 

69 
65 

72 
66 

78 
66 

79 
64 

79 

66 

78 
67 

61 
60 

76 
73 

62 
70 

79 
63 

76 
62 

74 

66 

77.8 
67.4 

CORPUS  CHRISTI  we  AP 

MAX 

min 

78 
52 

80 
65 

81 
69 

82 
69 

82 
65 

78 
56 

77 
52 

82 

70 

86 

71 

82 
71 

74 
68 

83 
65 

77 
58 

75 
59 

77 
61 

82 

70 

80 
65 

80 
55 

31 
54 

74 
61 

79 

53 

81 
51 

82 

54 

79 
59 

81 

60 

76 
71 

83 

69 

60 
62 

77 
59 

76 
65 

79.6 
62.0 

CUERO  3  E 

MAX 

MIN 

80 
59 

61 
63 

77 

62 

76 

67 

85 
68 

81 

50 

82 

56 

79 
67 

86 
70 

66 
69 

62 

70 

79 

65 

79 
58 

79 
51 

79 
60 

83 

67 

80 
69 

80 

51 

82 

50 

82 
50 

83 

5* 

84 
53 

63 
54 

82 

55 

80 
63 

80 
65 

78 

62 

77 
59 

75 
53 

74 
59 

80.5 
60.0 

ELGIN 

MAX 

MIN 

78 
56 

78 
62 

76 
64 

78 
65 

62 
59 

77 

52 

30 
50 

31 
65 

84 
69 

82 
63 

80 
58 

74 

60 

70 
55 

77 
50 

81 
58 

60 
60 

80 
60 

61 
51 

80 
48 

81 
54 

87 
46 

S3 
55 

83 
58 

d2 
57 

60 
58 

80 
65 

77 
60 

73 
52 

77 
49 

73 
56 

79.1 
57.2 

FLATONIA  2  w 

MAX 

MIN 

61 
58 

63 
62 

79 
65 

79 
66 

85 
59 

82 
50 

83 
49 

82 
65 

86 

69 

86 
67 

64 
63 

74 
62 

75 
54 

79 
49 

62 

57 

62 
64 

80 
60 

78 
53 

76 
49 

78 
56 

83 
54 

84 

54 

65 
52 

63 

57 

81 
56 

76 
64 

77 

60 

73 
90 

77 
47 

74 
55 

60.4 
57.6 

FLORESVILLE 

MAX 

MIN 

7? 
56 

82 
61 

63 
66 

81 
68 

61 
68 

86 
55 

81 
51 

80 
60 

64 
70 

87 
69 

84 
69 

73 
6* 

80 

57 

79 
51 

79 

58 

83 

65 

85 
62 

82 

49 

60 
52 

83 

59 

77 
50 

81 
53 

83 
52 

64 
54 

83 
63 

60 

67 

76 
70 

84 
53 

82 

47 

80 
50 

61.4 
59.0 

GOLIAD 

MAX 

MIN 

80 
56 

61 
65 

78 
66 

78 
67 

67 
66 

83 
57 

60 

57 

80 
68 

85 
70 

87 
69 

83 
65 

64 
65 

79 
55 

79 
53 

61 
60 

83 

68 

so 

64 

61 
51 

69 
52 

77 
63 

83 
54 

85 
55 

65 

57 

83 
57 

82 
63 

76 
66 

78 
67 

80 
57 

75 
54 

73 
61 

81.1 
61.1 

GONZALES 

MAX 

MIN 

78 
53 

82 
62 

82 
65 

79 
67 

78 
68 

84 
53 

60 
55 

82 
57 

82 
69 

8! 
69 

65 
69 

75 

59 

81 
56 

75 
SO 

78 

54 

82 
60 

83 
61 

82 

53 

79 
52 

84 
52 

77 

53 

83 
54 

84 
54 

04 

57 

81 
60 

82 
64 

74 

69 

79 
52 

75 
50 

77 
50 

60.4 
56.3 

HALLETTSVJLLE 

MAX 
MIN 

81 
59 

82 
61 

83 
63 

79 
67 

85 
66 

82 
52 

83 

51 

79 

67 

64 
70 

86 
69 

76 
62 

77 

62 

77 
60 

79 
50 

63 

59 

84 
69 

81 
59 

77 

50 

89 
40 

83 

59 

34 
53 

86 
54 

86 
59 

85 
58 

83 
60 

76 
65 

73 
62 

77 
53 

78 

51 

75 
58 

81.1 
99.0 

HONDO 

MAX 

MIN 

78 
53 

63 

57 

84 

6' 

80 
65 

80 
60 

90 

52 

83 
50 

79 
52 

78 
66 

67 
67 

87 
65 

86 
62 

76 
53 

83 
53 

79 

55 

81 
61 

86 

57 

80 

51 

60 
50 

82 

57 

76 
50 

78 
50 

82 
52 

66 

54 

83 

59 

75 
63 

65 

66 

86 

49 

83 

46 

80 
48 

81.9 
96.3 

KENEDY 

MAX 

MIN 

81 
59 

82 
64 

80 
66 

80 
68 

86 

67 

85 
55 

61 
55 

81 
68 

8  6 
70 

88 
70 

81 
65 

81 

6' 

78 
57 

76 
53 

62 
61 

69 

68 

82 
63 

60 
50 

83 
52 

81 
51 

82 
51 

64 
53 

85 

59 

84 
55 

86 
64 

77 
67 

60 
65 

79 
54 

76 
50 

72 
58 

81.7 
60.1 

KINGSVILLE 

MAX 

MIN 

81 
52 

85 
64 

B0 

6" 

81 
70 

84 
66 

33 
59 

79 
55 

85 
70 

88 
72 

83 
71 

80 
67 

6' 
63 

62 

56 

61 
56 

79 

53 

67 
70 

62 
69 

84 
53 

79 
50 

78 
50 

63 
42 

86 

51 

67 
54 

86 
56 

80 
61 

62 

71 

91 
79 

63 

60 

62 

56 

74 
64 

62.7 
61.0 

LA  GRANGE 

MAX 

MIN 

82 
59 

83 
62 

80 

65 

89 
67 

83 
68 

60 

55 

83 
53 

81 
67 

85 
70 

85 
69 

77 
64 

74 

64 

69 
56 

77 
50 

60 
60 

61 
65 

60 
62 

76 

52 

82 
50 

77 
57 

61 
55 

82 
55 

83 

56 

83 

60 

81 
58 

76 
67 

74 
62 

73 
59 

76 
50 

75 
60 

79.7 
99.8 

LEXINGTON 

MAX 

MIN 

74 
54 

79 
61 

79 
61 

78 
66 

78 
62 

76 

48 

72 
52 

80 
60 

80 

67 

83 

64 

83 
64 

78 
59 

72 
56 

66 

49 

77 

56 

60 
63 

78 
61 

77 

52 

75 
48 

80 
57 

74 

55 

80 
56 

63 
56 

63 

59 

79 

57 

79 
63 

76 
69 

75 
52 

71 
♦9 

76 
56 

77.3 
97.7 

LULING 

MAX 
MIN 

77 
54 

80 
59 

80 

62 

79 
66 

79 
67 

84 

50 

78 
48 

81 
54 

79 
67 

83 
68 

64 
63 

76 

63 

76 
5« 

73 
51 

77 

51 

80 
56 

80 
61 

78 
52 

76 
49 

B2 
57 

76 
51 

81 
52 

63 
53 

63 
53 

82 

57 

81 
63 

74 

63 

78 
52 

72 
48 

75 
49 

79.9 
96.8 

MATHIS 

MAX 

MIN 

eo 

55 

83 
55 

86 
62 

82 

68 

66 
66 

84 

51 

84 
60 

81 
61 

62 
71 

90 
70 

90 
71 

76 
66 

63 
60 

79 
58 

79 

59 

80 
63 

83 

70 

78 
55 

81 
5* 

63 

51 

83 
51 

82 
56 

63 

57 

66 

52 

82 
61 

62 
59 

B7 
59 

87 
55 

81 
59 

76 
51 

62.  7 

99.4 

NATALIA 

MAX 

MIN 

84 
56 

84 
59 

82 
65 

83 
67 

89 
62 

85 

55 

80 
49 

79 
66 

9  0 
69 

84 
67 

82 
65 

78 

62 

62 

56 

60 

84 
60 

89 

67 

84 
56 

60 

48 

83 

48 

80 
58 

80 

50 

65 

51 

83 
52 

83 

57 

60 
63 

62 
67 

89 

68 

85 

51 

81 

47 

75 

60 

62.9 

58.7 

NEW  BR1UNFELS 

MAX 

MIN 

76 
49 

81 
57 

82 
63 

79 
65 

60 
66 

86 

49 

61 
50 

80 

51 

60 

66 

87 
66 

88 
61 

74 

62 

78 
57 

78 
49 

78 

49 

83 
59 

64 
60 

8" 
50 

60 
47 

62 

48 

76 

54 

8! 
52 

84 
52 

67 
56 

65 
60 

78 
62 

74 
65 

63 
52 

75 
46 

80 
48 

60.9 
55.6 

NIXON 

MAX 
MIN 

60 
56 

82 

60 

79 
61 

79 
66 

85 

62 

78 
55 

61 
52 

81 
67 

85 
66 

64 
68 

78 
66 

60 

67 

79 
56 

77 
52 

80 
59 

83 
67 

82 

62 

64 
5* 

79 
*9 

76 
59 

80 
52 

85 
54 

82 
96 

61 
55 

60 
56 

74 
65 

60 
61 

81 

51 

75 
46 

69 
55 

60.0 
58.5 

RED  ROCK 

MAX 
MIN 

76 
57 

79 
62 

79 
64 

77 
66 

79 
63 

6  0 
♦  7 

77 
46 

81 
56 

80 

6° 

63 
69 

82 

64 

81 

to 

80 
59 

70 
46 

76 
56 

60 
64 

79 
60 

76 
50 

75 
46 

81 
56 

7* 

52 

62 
53 

82 

52 

62 
5* 

79 

63 

76 
64 

75 
68 

75 
50 

76 

45 

71 
52 

76.2 
57.1 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

79 
59 

60 
65 

67 

76 
68 

85 

67 

83 
58 

80 
55 

81 
68 

65 

71 

86 

70 

80 
65 

8! 
66 

76 

57 

80 

54 

61 

56 

84 
68 

61 
68 

61 

5  0 

82 
51 

66 
5* 

63 

51 

64 
53 

85 
54 

83 

54 

60 
63 

76 
69 

83 
73 

82 
59 

78 
52 

78 
51 

81.5 

60.6 

ROBSTDWN 

MAX 

Mm 

77 
55 

61 
63 

65 
68 

82 

70 

82 
66 

86 

59 

83 
56 

82 
65 

85 

72 

69 
71 

84 
71 

76 
65 

84 
59 

80 

60 

78 
60 

60 
69 

84 
70 

81 

58 

S3 

57 

81 
58 

87 
56 

82 
56 

85 

60 

83 

61 

62 
62 

81 
70 

63 

74 

68 
60 

62 
58 

79 
60 

82.4 

63.0 
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VI 
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I 

It 
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iA 
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TEXAS 
APRIL 

1969 

Station 

Day  of  Month 

0 

01 

1  I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  | 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

> 
< 

ROCKPORT 

MAX 

Mm 

73 
63 

75 
66 

73 

67 

74 
68 

78 
68 

76 
66 

74 
64 

77 
67 

80 

70 

80 
70 

74 
66 

62 

65 

80 
60 

75 
61 

76 
66 

79 
69 

80 
69 

60 
58 

77 
67 

74 
66 

76 
65 

77 
59 

76 
64 

77 
66 

76 
69 

76 
71 

60 

72 

60 
62 

76 
60 

73 
66 

76.6 
63.7 

SAN  ANTONIO  wb  AIRPORT 

MAX 

NUN 

so 

58 

80 

64 

81 
66 

80 
67 

86 
62 

78 

51 

80 
50 

77 
67 

63 
70 

S3 
66 

72 
64 

76 
60 

78 
56 

78 
53 

83 

59 

84 
67 

80 

61 

79 
52 

83 

50 

76 
56 

78 
51 

61 
52 

82 

54 

60 

55 

77 
63 

77 
66 

83 
60 

77 
54 

75 
48 

67 
58 

79.1 
SS.8 

SAN  MARCOS 

MAX 

Mm 

78 
53 

81 
59 

73 
63 

79 
66 

80 
63 

86 

52 

78 

51 

82 
58 

60 
67 

85 
65 

85 

60 

77 

62 

82 
59 

77 

48 

78 

54 

81 

60 

83 

60 

62 
52 

80 
47 

61 

48 

77 
49 

63 

50 

64 
50 

83 

50 

62 
56 

80 

60 

73 

62 

82 
53 

74 
49 

76 
53 

80.2 

56.0 

SEALY 

MAX 

Mm 

80 
56 

83 

63 

ao 

6! 

76 
67 

82 

72 

79 
51 

81 
55 

80 
65 

64 
71 

83 
69 

60 
67 

74 
66 

70 
58 

77 
54 

79 

59 

82 
62 

79 
65 

76 
53 

62 
48 

79 
60 

81 
52 

84 
57 

85 

59 

62 

60 

62 
55 

63 
66 

79 
63 

74 
55 

76 
50 

76 
56 

79.7 

60.0 

SEGuIN 

MAX 

Mm 

83 
58 

82 

62 

a: 

65 

80 
67 

86 

67 

80 

52 

82 
52 

82 

67 

86 
70 

66 
68 

78 
63 

79 

61 

77 
59 

80 
51 

63 
59 

BS 

66 

82 
60 

80 

52 

83 
51 

79 
58 

85 
51 

85 

54 

89 

54 

84 
56 

83 
62 

79 
66 

61 
58 

75 
52 

79 
48 

71 
58 

81.2 

58.9 

SINTON 

MAX 

Mm 

80 
58 

82 
65 

62 

78 
68 

66 
65 

82 
56 

79 
53 

83 
69 

86 
71 

84 
71 

78 
66 

65 
67 

80 
58 

78 
58 

60 
61 

61 

71 

81 
67 

83 
53 

81 
52 

75 
67 

84 
56 

65 
55 

85 

58 

80 
59 

83 
63 

77 
71 

86 
73 

62 
5B 

77 
94 

75 
62 

81.3 
62.5 

SMITHVILL6 

MAX 

Mm 

75 
56 

80 
62 

82 

57 

79 

67 

78 
66 

82 
50 

77 
49 

80 
53 

62 
68 

84 
67 

64 
65 

75 
62 

74 

57 

71 
50 

78 
54 

82 
62 

80 
62 

78 
54 

75 
49 

81 

57 

74 
54 

60 
54 

81 
99 

82 
59 

81 
59 

80 
62 

82 
69 

75 
59 

73 
90 

75 
92 

78.7 

S8.0 

SOMERVILLE  0AM 

MAX 

Mm 

74 
53 

77 
60 

76 
64 

77 
65 

74 
65 

78 

48 

76 
54 

80 
58 

79 
67 

83 
66 

83 

64 

77 
63 

71 
57 

68 
52 

76 
56 

79 
60 

81 
63 

77 

33 

74 

49 

80 
59 

73 
56 

61 
61 

62 

61 

83 
56 

76 
57 

78 
60 

79 
70 

75 
52 

72 
49 

77 
49 

77.3 
58.2 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

84 
64 

83 
63 

62 
67 

77 
67 

79 

50 

85 
55 

82 
63 

eo 

69 

63 
66 

62 
63 

77 
63 

74 
57 

68 
53 

77 
59 

81 
61 

82 
63 

72 

52 

73 

47 

61 
59 

74 
53 

82 
56 

63 

97 

85 
59 

79 
56 

81 
66 

62 
70 

62 

54 

81 
49 

80 
98 

79.7 
59.3 

YOAKUM 

•     •     « 

MAX 

Mm 

81 
59 

82 
61 

83 
63 

81 
68 

86 

67 

84 
54 

83 
52 

80 
68 

63 
71 

86 
70 

76 
64 

75 
64 

77 
61 

60 
51 

62 
60 

83 
67 

81 
61 

78 
52 

85 
51 

63 
60 

85 
53 

87 
55 

86 
54 

86 

60 

84 
60 

77 
67 

79 
69 

76 
94 

79 
90 

76 
99 

81.5 
60.2 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

71 
S3 

76 
60 

80 

63 

76 
65 

73 
68 

65 
53 

80 
56 

76 
6* 

78 
66 

82 
68 

87 
68 

73 

65 

76 
59 

69 

52 

77 
55 

77 
62 

80 
68 

80 
52 

75 

46 

80 
57 

70 
52 

62 
56 

89 

97 

85 
61 

75 
59 

78 
63 

77 
70 

60 
60 

76 
53 

75 
53 

77,9 
59.6 

ANAHUAC  T8CD 

MAX 

Mm 

78 
6* 

80 
65 

80 

64 

so 

64 

81 
65 

80 
56 

so 

58 

82 
65 

60 
68 

60 
66 

61 
67 

78 
64 

78 
64 

72 
64 

81 
63 

79 
63 

80 
64 

60 
56 

82 

58 

82 
60 

83 
62 

63 
62 

85 

62 

84 
62 

83 
64 

84 

64 

62 
64 

60 
55 

79 
54 

78 
54 

80.5 
62.1 

ANGLETON  2  W 

MAX 

Mm 

69 

90 

77 
63 

79 
64 

77 
66 

74 
68 

64 
52 

81 
54 

76 
64 

79 
68 

81 
68 

86 
68 

70 

65 

7B 
60 

69 
53 

76 

57 

75 
65 

80 
69 

80 

54 

76 
48 

80 

57 

72 
50 

81 
53 

84 
54 

85 
59 

76 
55 

78 
66 

76 
70 

80 
61 

78 
51 

75 
53 

77.9 
59.6 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

76 
56 

78 
61 

60 
66 

77 
67 

74 
68 

66 
55 

84 
56 

78 
66 

60 
70 

83 
70 

91 

70 

73 
64 

77 
61 

70 
59 

79 

60 

79 
66 

63 

69 

60 
55 

76 
54 

81 
63 

75 
55 

65 
58 

86 
59 

85 
62 

61 

61 

78 

67 

80 
72 

79 
61 

78 
53 

76 

57 

79.7 
61.9 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

74 
59 

77 
64 

76 
64 

77 
66 

86 
68 

32 
SI 

78 
61 

75 
65 

78 

69 

85 

70 

64 
71 

81 
66 

75 
61 

74 
68 

76 
55 

79 
59 

80 
63 

61 
55 

79 
49 

75 
59 

63 
53 

84 
57 

89 

58 

78 
64 

78 
63 

89 
58 

78 
64 

76 
59 

79 
50 

75 
57 

79.1 
60.7 

CLEVELANO 

MAX 

Mm 

78 
51 

79 
60 

8? 
64 

80 
65 

71 
67 

84 
49 

81 
53 

79 
57 

78 
65 

76 
66 

84 
62 

73 
63 

71 
60 

70 
59 

80 
56 

80 
60 

78 
64 

81 

51 

75 
44 

82 

46 

67 

46 

80 
51 

84 
56 

87 
55 

77 

50 

76 
53 

79 
65 

77 
54 

76 
47 

80 
47 

78.2 
56.3 

OANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

80 
54 

83 
67 

77 
67 

75 
67 

87 
70 

81 

53 

80 
55 

82 

67 

83 
67 

88 
60 

80 
66 

77 
67 

72 
62 

76 
59 

78 

61 

82 
66 

78 
68 

77 
54 

81 
54 

75 
61 

8? 
55 

82 
56 

84 
57 

83 
61 

80 
60 

89 

68 

60 

66 

76 
99 

73 
52 

77 
58 

79.8 
61.2 

EONA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

Mm 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

80 
54 

84 
64 

78 
65 

78 
66 

66 
68 

88 
53 

B2 
54 

81 
66 

65 
70 

86 
65 

80 
65 

78 
65 

75 
59 

77 
50 

82 
59 

65 
65 

79 
67 

77 
50 

84 
52 

35 
53 

86 
55 

87 
55 

66 

59 

61 
56 

82 
65 

79 
64 

77 
98 

79 
90 

77 
59 

81.4 
59.7 

FREEPQRT  2  NW 

MAX 

Mm 

67 
54 

74 
58 

77 

61 

75 
65 

72 
66 

85 
55 

76 
55 

74 
62 

78 
66 

78 
67 

89 
67 

72 

64 

78 
59 

71 
57 

77 
57 

74 
62 

83 
67 

8? 
57 

62 
52 

78 
59 

73 
55 

81 
54 

82 
60 

82 

60 

77 
62 

77 

6; 

78 
67 

78 
62 

77 
54 

74 
54 

77.4 
99.9 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

70 
61 

71 
63 

70 

64 

70 
65 

83 
67 

73 

61 

72 
65 

71 
67 

74 
69 

81 
70 

72 
68 

71 

68 

70 
62 

73 
60 

73 
66 

77 
69 

75 
69 

73 
58 

75 
64 

70 
64 

78 
63 

77 
64 

80 
69 

72 

68 

73 
67 

79 

70 

76 

65 

79 
66 

73 
62 

74 
66 

73.9 
69.2 

HOUSTON  MB  CITY 

MAX 

Mm 

75 
58 

80 
65 

76 

65 

73 
67 

62 
64 

63 
56 

75 
62 

77 
67 

80 
70 

82 
70 

74 
67 

74 
66 

66 
60 

78 
56 

76 

62 

79 
66 

79 
65 

74 
57 

63 
60 

69 
60 

62 
59 

84 
63 

86 
64 

74 
64 

76 
62 

76 
67 

78 
63 

79 
60 

75 
59 

74 
61 

77.2 
62.6 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
52 

83 
65 

79 
66 

74 
67 

86 
66 

81 

54 

79 
59 

80 
67 

82 

71 

85 

70 

75 
68 

76 
66 

71 
60 

79 
55 

79 

61 

80 
65 

82 
66 

76 
55 

62 
52 

71 
96 

82 
54 

83 

59 

85 

61 

77 
60 

81 
57 

80 

67 

60 
63 

79 
59 

78 
53 

79 
59 

79.4 
61.1 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

77 
51 

76 
64 

80 
65 

80 
66 

74 
68 

86 
54 

S3 
56 

79 
61 

77 
68 

85 
67 

64 
64 

73 
65 

74 
60 

71 
56 

76 

61 

78 
64 

75 
67 

6  0 
53 

76 
90 

69 
93 

70 
54 

82 
56 

85 
59 

87 
61 

78 
99 

78 
64 

76 
70 

78 
96 

77 
92 

80 
58 

78.2 

60.1 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

75 
61 

77 
65 

74 
66 

72 
67 

84 
68 

ar 

54 

75 
60 

79 

67 

78 
70 

86 

69 

74 
65 

76 

67 

73 
62 

76 
55 

75 
61 

81 
69 

79 
69 

77 
56 

79 
59 

73 
63 

79 

55 

80 

57 

81 
60 

78 
62 

78 
66 

80 

70 

77 
67 

78 
62 

74 
92 

76 
58 

77.5 
62.6 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

73 
54 

78 
62 

61 
66 

76 
66 

75 
69 

65 
53 

84 
55 

79 
69 

79 
69 

63 
68 

68 
69 

73 

65 

76 
59 

71 
53 

76 
59 

60 
63 

64 
67 

60 
53 

78 
51 

83 
62 

71 

53 

84 
53 

86 
S8 

68 
62 

81 
97 

79 
69 

81 
69 

80 
56 

77 
91 

76 
53 

79.6 
60.2 

ORANGE  A  NW 

MAX 

Mm 

73 

47 

73 
53 

7B 
63 

78 
64 

75 
64 

63 
49 

B0 
52 

75 
56 

74 
69 

77 
68 

82 
65 

74 
62 

70 
62 

75 
55 

73 

56 

77 
59 

73 

57 

79 
54 

74 
49 

79 
49 

69 
50 

79 
50 

63 
56 

86 

60 

74 
54 

75 
59 

77 
68 

79 
61 

76 
91 

78 
51 

76.6 
56.6 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 
60 

77 
66 

7* 

66 

73 
68 

85 
66 

77 

54 

76 
56 

79 
68 

80 
70 

87 
70 

72 
64 

75 
65 

71 
60 

76 
54 

76 
62 

78 
69 

77 
60 

76 
54 

77 
57 

71 
99 

79 
54 

79 
60 

78 
61 

79 
61 

78 
65 

80 
69 

78 
65 

77 
57 

74 
52 

78 
S6 

77.1 
61,6 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

76 
51 

60 
61 

63 
65 

78 
67 

76 
68 

65 
52 

83 
53 

81 
69 

B0 
70 

86 
68 

85 
68 

74 
65 

77 
59 

71 
51 

75 
52 

80 
60 

89 
65 

79 
49 

77 
45 

89 
98 

60 
59 

84 
54 

77 
55 

62 

63 

84 

60 

81 
57 

83 

59 

80 
58 

76 
50 

75 
50 

80.2 
56.6 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

70 
62 

69 

67 

71 

68 

72 

67 

89 

66 

76 

56 

72 
60 

73 
68 

73 
71 

78 
71 

60 
65 

81 
05 

72 
63 

72 
57 

73 
63 

76 
69 

80 
68 

78 
59 

81 
59 

71 
63 

75 

54 

77 
61 

75 
65 

74 
61 

74 
67 

75 
70 

74 

69 

79 
60 

75 
52 

77 
57 

79,3 
63.9 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
53 

61 
62 

8  0 
64 

79 
66 

85 
64 

6? 
54 

77 
56 

73 
69 

79 

69 

B5 
69 

75 
67 

72 
66 

75 
61 

74 
57 

78 
60 

78 
67 

61 
65 

76 
54 

80 
49 

70 
93 

81 

50 

64 
57 

86 
59 

77 
60 

78 
55 

80 
67 

81 
64 

78 
57 

77 
91 

77 
57 

78.9 
59.9 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

78 
60 

82 
62 

74 
67 

78 
68 

86 
68 

64 
61 

75 
60 

80 
69 

B6 

73 

87 
71 

85 
61 

84 
61 

82 

58 

76 
57 

77 

57 

82 
69 

79 
70 

79 
57 

84 
59 

78 
66 

80 
57 

63 
59 

82 
59 

6  0 
63 

82 
68 

82 
69 

79 

64 

79 
64 

78 
64 

75 
64 

80.5 
63.5 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

72 
58 

72 
65 

75 

65 

73 

67 

73 
67 

60 
62 

75 
65 

75 
69 

76 

69 

75 
69 

62 
69 

72 

65 

74 
S9 

75 
55 

73 

55 

74 
68 

77 
64 

82 

50 

84 
92 

81 
62 

65 
60 

82 

60 

80 
63 

60 
63 

78 
63 

78 
64 

60 
65 

78 
64 

79 

61 

79 
61 

77.3 
62.6 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

73 
94 

79 
60 

8? 
65 

79 
67 

75 
69 

82 

52 

81 
58 

80 
69 

80 

69 

85 
69 

85 
70 

7? 
66 

75 
59 

70 
55 

78 
60 

79 
64 

60 
66 

80 
54 

79 
52 

62 
59 

70 
54 

81 
60 

84 

60 

85 
62 

78 
58 

80 
65 

81 
68 

81 
58 

76 
52 

78 
57 

79.0 
61.0 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

min 

74 
54 

81 
60 

8  3 
63 

79 
66 

75 
68 

B2 
54 

80 
55 

80 
69 

60 
69 

86 
69 

85 

68 

74 

62 

76 
59 

70 
54 

76 

57 

78 
62 

61 
67 

80 
54 

75 
48 

78 
60 

75 
50 

82 
55 

64 
55 

66 
60 

79 
94 

80 
65 

81 

71 

61 
60 

78 
92 

77 
55 

79.2 

59.7 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
59 

80 
66 

76 
65 

77 
69 

87 
67 

81 
56 

79 
59 

80 

70 

84 
72 

87 
71 

74 
66 

79 
67 

74 
60 

77 
56 

76 
62 

82 
68 

79 
63 

79 
55 

83 
56 

76 
61 

82 
5! 

63 
56 

64 
59 

62 
59 

82 
65 

79 
68 

78 
65 

79 
57 

79 
93 

76 
58 

79.7 
62,1 

b  Nolea  Following  Station  Inde 
-    Ill     - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
APRIL 

1969 

Station 

Day  of  Month 

01 

2 
| 
f 
< 

1  | 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  [ 

9 

,| 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

"I 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   11 

*     *     * 
SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

MIN 

81 
52 

83 

61 

8? 
67 

81 
69 

83 

65 

a4 
58 

81 
96 

82 

62 

B5 
71 

90 
69 

66 
69 

B7 
59 

84 
56 

84 
96 

80 
99 

SO 
65 

84 
70 

63 
54 

85 
99 

62 

61 

76 
55 

84 
55 

88 
57 

8  0 
98 

85 
62 

60 
69 

83 
73 

90 
60 

83 
56 

79 
98 

63.5 

61.4 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

47 

90 
59 

99 

67 

90 
69 

86 
66 

88 
62 

8« 

67 

BO 
70 

84 

57 

88 

67 

93 

70 

84 
52 

82 
51 

92 

68 

88 

64 

8  6 
56 

92 
90 

85 
52 

68 
49 

90 
52 

85 

6  0 

87 
59 

87 
69 

93 

69 

81 
92 

79 
65 

87.1 
60.3 

BENAVIOES  7  S 

MAX 

MIN 

80 
54 

80 
56 

82 
59 

86 

70 

68 

67 

86 

58 

82 
58 

82 

57 

66 
68 

68 

70 

60 
69 

76 

67 

81 
56 

83 
88 

82 
60 

60 
58 

82 

54 

83 
53 

84 
54 

82 
62 

71 

5« 

82 

60 

82 
64 

80 

63 

87 
64 

84 
62 

87 
66 

93 

58 

83 
53 

74 
54 

62.5 
60.3 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

84 
55 

88 

61 

90 

68 

83 
70 

66 

64 

91 

01 

86 
57 

86 
60 

87 
70 

90 
67 

90 
70 

81 
65 

80 
55 

81 
97 

S3 
61 

62 
69 

92 
59 

82 
5  0 

85 
53 

90 
49 

75 
53 

82 
54 

68 
55 

60 
6? 

87 
66 

62 

72 

92 

72 

91 
56 

84 
49 

82 

62 

69.8 
61,0 

CATARINA 

MAX 

MIN 

88 
53 

94 

60 

88 
67 

89 
70 

92 
59 

90 
56 

87 

60 

04 

70 

89 
67 

65 
62 

82 

63 

85 
56 

85 
57 

80 

61 

94 
68 

86 

60 

65 
54 

90 
52 

68 

60 

63 
54 

68 
55 

90 
59 

87 

61 

94 
65 

92 

71 

89 
54 

82 
51 

80 
61 

87.7 
60.4 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 
MIN 

84 
58 

85 
60 

89 
67 

85 
68 

91 
63 

8B 
55 

82 

51 

86 
65 

90 

67 

87 
68 

65 
69 

80 
64 

80 
94 

81 
93 

81 

61 

87 
67 

89 

60 

80 
90 

63 

50 

82 

60 

81 

50 

65 
51 

69 

54 

64 

95 

84 
96 

67 
67 

92 

60 

89 
93 

62 
90 

81 

60 

84.6 
99.0 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

87 
55 

87 
60 

85 
65 

88 
69 

91 
64 

86 
61 

86 
55 

84 
69 

9" 
60 

90 
70 

78 
67 

80 
62 

83 
96 

82 
98 

82 
61 

90 
69 

82 

61 

83 

90 

68 
57 

78 
59 

82 

55 

87 

54 

88 
98 

90 

61 

B3 
63 

91 

70 

92 

65 

83 
57 

78 
95 

72 
62 

84.9 
61.2 

CRYSTAL  CITY 

MAX 
MIN 

86 
57 

87 
62 

81 

67 

85 
69 

90 
64 

85 
60 

85 
58 

82 
70 

86 

70 

88 
67 

80 
68 

78 
61 

82 
96 

81 
59 

60 

62 

90 
70 

Bl 

51 

88 
57 

74 
98 

79 
55 

86 
58 

66 
99 

86 
62 

80 
66 

92 

71 

90 
73 

87 
55 

60 
93 

76 
63 

83.8 
62.1 

DILLEY 

MAX 

MIN 

82 

51 

86 

54 

88 

60 

63 
67 

66 
63 

90 

5s 

84 
50 

84 
56 

8? 
66 

90 
69 

68 

70 

77 
64 

80 
94 

82 
99 

80 

50 

80 
62 

68 
60 

81 
5? 

81 
50 

85 
55 

75 
53 

81 
52 

69 
93 

87 
57 

84 
62 

79 
65 

69 
71 

90 
52 

82 
49 

60 
53 

63.6 
97.9 

EAGLE  PASS 

MAX 

MIN 

81 
SB 

87 
61 

SB 

64 

83 
69 

88 
66 

90 

62 

66 
61 

85 
65 

64 

68 

85 
66 

91 
64 

79 

6  6 

76 
56 

81 
98 

84 
61 

85 

64 

91 
59 

77 

52 

80 
56 

83 
58 

72 
56 

82 
57 

87 
58 

89 
62 

86 
65 

80 

67 

93 

73 

86 
57 

83 
55 

61 
55 

64.3 
61.3 

ENCINAL  3  NW 

MAX 
MIN 

86 
56 

90 
56 

95 
60 

65 

70 

90 
65 

93 

56 

90 
56 

9? 
56 

89 

70 

92 

65 

94 
65 

82 
65 

82 
56 

83 

98 

89 

61 

83 
65 

93 
61 

82 

50 

86 
55 

90 
56 

74 
55 

64 
99 

88 

56 

92 
58 

88 
65 

62 

68 

93 

6" 

92 

58 

82 
99 

80 
58 

87.2 
99.9 

FALCON  DAM 

MAX 

MIN 

86 

61 

92 

60 

93 

61 

93 
65 

96 

70 

60 

63 

88 
69 

90 
67 

92 

70 

90 
71 

88 
71 

93 
71 

66 
60 

87 
62 

91 

65 

90 
69 

93 
72 

64 
51 

89 
60 

94 
61 

7* 

5! 

66 
99 

91 
62 

94 
62 

93 
68 

94 
64 

96 
66 

95 
62 

87 
60 

79 
57 

89.5 
63.8 

FALFURRIAS 

MAX 

MIN 

79 
59 

86 

62 

88 

69 

85 
69 

89 
68 

82 
63 

84 
98 

83 
63 

67 
70 

89 
71 

82 
71 

80 
60 

67 
57 

83 
98 

83 
50 

80 
63 

89 

71 

84 

50 

69 

91 

87 
54 

76 
58 

64 
92 

87 
54 

90 

57 

86 
62 

84 
63 

67 
69 

94 
63 

84 
94 

78 
53 

84.7 
61.3 

FOWLERTON 

MAX 

MIN 

87 
59 

85 
58 

69 
60 

87 

70 

91 
63 

86 
5! 

86 
91 

85 
69 

92 
60 

90 
60 

82 

68 

81 
66 

82 
96 

81 
97 

83 

60 

86 

68 

63 

61 

81 
50 

87 

49 

84 
61 

64 

50 

87 
90 

86 
93 

85 
58 

84 
60 

90 
69 

94 
72 

90 

50 

89 

92 

73 
61 

89.7 
99.7 

FREER 

MAX 

MIN 

82 
55 

86 
58 

88 
63 

84 
67 

87 
65 

87 

60 

85 
59 

65 
62 

65 
66 

90 
66 

68 
68 

78 
63 

82 

94 

79 
97 

78 
98 

80 
64 

85 

60 

eo 

46 

84 
95 

87 
63 

75 
5? 

63 
55 

87 
98 

68 
63 

85 

61 

79 
68 

8  8 
71 

92 

98 

83 
93 

78 
60 

83.9 
60.2 

HEBBRONVILLE 

MAX 
MIN 

83 
55 

88 

60 

90 
67 

80 
69 

B6 

68 

81 
63 

87 
97 

87 
65 

BO 
60 

89 
69 

86 

70 

81 

67 

84 
57 

89 
96 

86 
60 

81 
66 

90 
71 

63 
53 

89 
52 

91 
65 

74 
55 

86 
54 

69 
95 

92 

61 

69 
63 

82 

67 

60 
72 

93 
60 

83 
39 

78 
59 

66.0 
62.0 

LA  PRYDR 

MAX 

MIN 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

MIN 

88 
61 

92 

63 

66 
66 

90 
71 

89 
69 

88 
66 

69 
62 

80 
70 

80 
72 

87 
67 

84 
70 

84 
6'' 

89 

57 

87 
61 

82 

63 

91 
65 

65 
63 

86 
55 

90 
63 

64 
66 

66 

5  0 

90 
60 

92 
63 

60 
66 

84 
67 

93 

72 

94 

72 

86 

61 

81 
96 

75 
66 

67.2 

64.7 

OILTON 

MAX 

MIN 

82 
56 

87 
61 

90 
66 

86 
68 

89 
67 

60 

61 

85 
59 

86 
64 

87 
60 

86 
69 

83 
69 

82 
66 

82 
55 

83 
56 

80 

61 

79 
66 

86 
64 

80 

51 

90 
96 

65 
56 

71 

54 

84 
58 

68 
96 

90 
61 

88 
64 

82 
66 

90 
72 

93 

60 

82 

91 

76 
5« 

84.4 
61.4 

PEARSALL 

MAX 

MIN 

85 
56 

86 
59 

82 
63 

85 
67 

92 

64 

80 
55 

81 
51 

e2 

66 

90 

65 

85 
65 

83 

64 

80 
6? 

62 
52 

80 
94 

04 
60 

88 
66 

84 
58 

80 

50 

89 
93 

85 
58 

63 

53 

80 
53 

89 

54 

84 
50 

81 
61 

66 
67 

91 

71 

89 
93 

so 

51 

75 
60 

63.9 

99.0 

POTEET 

MAX 

MIN 

78 
55 

82 
60 

82 
62 

82 
66 

RIO  CRANDE  CITY  3  w 

MAX 

MIN 

85 
60 

90 

60 

81 
63 

89 

67 

92 

69 

82 

60 

87 
65 

90 

68 

91 
71 

89 
72 

88 
71 

92 
71 

90 
58 

90 
99 

90 

64 

90 
69 

95 

70 

67 
40 

89 
95 

92 
99 

71 
95 

86 
56 

89 
59 

91 

61 

92 
68 

86 

70 

93 
73 

94 
63 

86 
98 

79 
59 

68.2 
63.8 

TILDEN 

MAX 

Mm 

ZAPATA 

♦     «     » 

MAX 

MIN 

88 
65 

92 
62 

90 
67 

93 

70 

67 
71 

60 
62 

69 
69 

91 
71 

92 
71 

90 

70 

90 
69 

90 

70 

92 

60 

91 
63 

87 
67 

93 

73 

91 
69 

89 
54 

93 

62 

64 
68 

67 
56 

92 

60 

93 

61 

92 

69 

87 
68 

93 

73 

97 
73 

93 
69 

90 

57 

82 
61 

90.3 
63.9 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
55 

82 
68 

85 
71 

86 
72 

68 

71 

81 
69 

82 

69 

83 
71 

85 

73 

85 
73 

88 

74 

95 
70 

92 
61 

62 

61 

83 
66 

90 
72 

B3 
63 

65 
57 

69 
98 

81 
66 

63 
59 

86 
59 

69 

98 

66 

64 

83 
68 

65 
74 

92 

77 

80 
70 

81 
64 

81 
70 

85.0 
66.8 

HARLINGEN 

MAX 

MIN 

81 
53 

86 
56 

87 
67 

84 
71 

90 
72 

90 
67 

84 
67 

64 

60 

65 
70 

86 
71 

87 
71 

87 
73 

94 
99 

90 
99 

85 

61 

85 
66 

93 

72 

81 
57 

86 
99 

87 
65 

80 
57 

66 

57 

89 
96 

91 
61 

87 
63 

63 
66 

83 
7! 

99 

70 

80 
60 

78 
61 

66.2 
64.3 

MC  ALLEN 

MAX 
MIN 

83 
57 

85 

60 

87 
66 

86 
70 

89 

72 

88 

68 

85 
67 

86 
68 

66 
71 

88 
72 

87 
72 

80 
71 

92 
62 

90 
63 

88 

65 

68 
66 

93 
72 

65 
58 

88 
99 

68 
63 

78 

60 

87 

57 

89 
98 

91 
60 

91 
67 

85 

70 

67 
73 

93 
69 

84 
62 

77 
62 

87.2 
65.2 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

85 
59 

86 
66 

85 
70 

89 
73 

68 

71 

85 

66 

87 
68 

88 
70 

86 
73 

87 
72 

89 
73 

92 
70 

90 
61 

87 
63 

87 

67 

94 
73 

86 
63 

ae 

50 

67 
61 

77 
69 

66 
61 

89 
61 

91 
62 

91 
68 

84 
67 

66 

74 

97 
73 

82 
66 

76 
64 

85 

70 

87.1 
67.1 

MC  COOK 

MAX 

MIN 

83 
94 

88 
57 

8  = 
65 

88 

70 

69 

70 

65 
6  6 

86 
63 

68 

68 

88 
72 

90 
70 

86 
69 

88 
71 

90 
60 

89 
96 

90 
99 

86 
65 

93 

70 

86 
94 

90 
94 

88 
54 

72 

57 

68 
53 

89 
99 

91 
99 

89 
62 

85 

66 

87 

74 

95 
61 

86 

57 

78 
58 

87.4 
62.2 

MISSIOM 

MAX 

MTN 

87 
57 

90 
59 

93 
63 

90 
70 

94 
72 

91 

67 

88 
66 

93 
71 

90 
72 

91 
72 

99 
60 

99 
62 

92 
69 

90 
66 

96 

72 

88 
55 

92 
96 

91 
62 

78 
JI- 

90 
96 

92 
58 

95 
61 

94 

66 

91.1 
63.7 

PORT  ISABEL 

MAX 
MIN 

77 
63 

74 
64 

78 

68 

80 
69 

82 
69 

81 
70 

77 
68 

78 
70 

82 
72 

84 

73 

88 

65 

83 
68 

87 
69 

80 
72 

61 

74 

80 
73 

79 
69 

61 
63 

80 
70 

82 
68 

BS 

69 

80 
68 

79 
68 

82 
70 

60 
71 

89 

73 

63 

74 

8! 
71 

76 
70 

78 
70 

80.8 
69.4 

PORT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

71 
62 

76 
66 

77 

69 

78 
69 

79 

72 

79 

68 

74 
60 

77 
69 

72 

60 
72 

79 
71 

62 

72 

95 
98 

87 
60 

76 
60 

78 
72 

83 

72 

79 
54 

78 
60 

79 
70 

74 
63 

78 
60 

79 
65 

63 
70 

81 
70 

79 
72 

82 

70 

75 
60 

76 
70 

79.1 
66.8 

RAYMONDVILLE 

MAX 

Mm 

80 
56 

87 
58 

87 
6  = 

86 
71 

90 

72 

90 

6? 

83 
64 

64 

66 

86 

70 

69 
71 

86 

69 

87 
72 

94 
60 

90 
60 

89 
61 

82 
67 

96 
74 

64 

55 

90 
99 

86 
65 

77 

50 

86 
56 

92 
60 

92 

63 

89 
65 

84 
68 

89 

75 

97 
66 

83 
99 

79 
60 

66.9 

64.7 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

81 
55 

80 

57 

65 
67 

83 
72 

86 

72 

86 
69 

64 
69 

65 
60 

64 
71 

65 
72 

86 

72 

88 
66 

93 
63 

90 
62 

86 
63 

86 
67 

93 

74 

82 
61 

89 
59 

86 

65 

86 
61 

88 
60 

SO 
61 

93 
62 

92 
65 

82 
66 

90 
70 

95 
71 

82 
64 

80 
64 

86.7 
69.6 

WESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

85 
57 

85 

67 

85 

70 

88 
72 

90 
72 

84 

68 

66 
67 

6  6 

7; 

86 

71 

ce 

73 

89 
72 

92 

90 
61 

67 
60 

67 

64 

92 

72 

92 

71 

68 
56 

86 
60 

79 
68 

86 

50 

69 
57 

91 
99 

68 
64 

83 
66 

84 

72 

96 

7« 

95 
66 

79 
62 

65 
68 

87.4 
66.5 

5«.  fieler.r 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
APRIL 


Station 

Day  Oi  Month 

"*3  ^  oi 

&°& 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*    •    • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HOROS  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.26 

175 

.36 

185 

.20 

72 

.21 

160 

.30 

143 

.41 

76 

.19 

75 

.36 

191 

.30 

140 

.37 

87 

.39 

125 

.25 

129 

.11 
181 

.26 

93 

.25 

106 

.33 

130 

.37 

137 

.35 

150 

.31 
64 

140 

.16 

58 

.25 

61 

.28 

40 

.33 
73 

.33 
143 

.12 

169 

.33 

167 

.33 

129 

.28 

52 

.35 

121 

8.656 
3572 

»    *    • 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.12 

116 
66 
43 

.26 

215 

75 

53 

.18 
106 
76 
53 

.22 

165 
77 
60 

.05 

119 
69 
56 

.28 

111 
80 

46 

.20 
66 
82 

46 

.24 

151 
80 
55 

.10 
150 
73 
61 

.20 

102 

82 

60 

.43 
114 
82 
53 

.23 

112 
78 
54 

,12 
133 
61 

56 

.10 

101 
65 

54 

.17 
57 
60 
54 

.25 

84 
63 
57 

.17 
108 
75 
60 

.30 
141 
79 
48 

.29 

88 
76 
49 

.21 

54 
79 
52 

.14 
55 

74 
57 

.21 
43 
67 
55 

.25 

31 
89 
60 

.35 
99 

83 
54 

.31 

109 
80 
54 

.26 
181 
76 
55 

.33 
191 
71 
60 

.19 

73 
72 
50 

.26 

81 
78 
47 

.25 

52 
84 
52 

6.71 
3208 
77.1 
53.6 

BELTON  OAM 

EVAP 
WIND 

.20 
104 

.34 
153 

.15 
90 

.12 
98 

.06 
51 

.24 
53 

.20 
21 

.27 
95 

.19 
79 

.21 

45 

.31 
54 

.23 
60 

56 

.07 
29 

.18 
24 

.26 
66 

.19 
51 

.30 
54 

.25 

36 

.23 

44 

.14 
16 

.24 
IB 

.21 
10 

.26 
9 

.26 
53 

.25 
93 

.05 
108 

.22 

32 

.22 
33 

.23 

15 

6.338 
1630 

BENBROOK  DAM 

EVAP 
WIND 

.13 

13S 

.30 
194 

.20 

112 

.22 

167 

.18 
115 

.24 

91 

.27 
54 

.33 

163 

.18 
150 

.21 
55 

.24 
75 

.22 

64 

.06 
121 

.10 
62 

.19 

74 

.25 

102 

.17 
118 

.36 

182 

.28 

72 

.21 

57 

.13 

67 

.24 
42 

.28 
40 

.32 

86 

.33 

161 

.12 

164 

.24 
152 

.16 
78 

.22 

32 

.28 

74 

6.66 
3122 

OENISON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 

1B7 
69 
49 

.16 
196 
70 
58 

.16 

128 
75 
58 

.22 

167 
74 
65 

.16 

147 
74 
52 

.15 

68 
72 

45 

.22 

95 
78 
51 

.18 

181 

76 

58 

.22 

204 
85 
66 

.35 

94 
82 
54 

.19 
49 
78 

54 

.07 
60 
66 
55 

.05 
108 
62 
53 

.09 
76 
79 
53 

.19 
55 

SO 
58 

.17 
81 
77 
59 

.24 
144 
76 
59 

.25 

145 
74 
50 

.16 
62 
77 
49 

.21 
55 

79 
51 

.21 
52 
90 
54 

.25 
48 
92 
60 

.30 
57 
92 
61 

.19 
69 
76 
52 

.29 
138 
78 
53 

.14 
160 
69 
60 

.24 

134 
73 
36 

.24 

102 
76 
48 

.21 
36 
62 
32 

.28 
77 
79 
54 

6.10 
3217 
77.2 
54.9 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 

126 
69 
44 

.34 

237 

76 

53 

.17 
112 
76 
60 

.25 

181 
60 
63 

.27 
155 

63 
56 

.16 

98 
82 
52 

.15 
55 

79 
48 

.29 

164 
82 
52 

.11 

175 
76 

61 

.26 

84 
89 
59 

.33 
76 
82 
56 

.10 
64 
71 
56 

.05 
116 
60 
56 

.07 
77 
62 
55 

.19 
50 
81 
55 

.23 

104 
83 
60 

lie 

79 
61 

.34 
167 
79 
49 

.24 
96 
77 
55 

.19 
20 
79 
58 

.16 
64 
76 
50 

.23 
43 
90 
54 

.24 
25 
94 
63 

.35 
80 
82 
52 

.27 
114 
80 
56 

.26 
194 
76 
63 

.34 

160 

70 

38 

.15 

102 
79 
47 

.22 

30 
71 
50 

.26 
61 
65 
66 

6.578 
3190 
78.3 
55.6 

LAVON  DAM 

EVAP 
WINO 

.15 

152 

.34 

295 

.16 

130 

.30 
191 

.14 

187 

.21 
126 

.10 
47 

.24 

170 

.12 

165 

.20 
121 

.29 

67 

.15 
78 

.10 
119 

.04 
69 

.18 

49 

.25 

99 

.22 

146 

.27 

144 

.23 

91 

.20 
46 

.20 
91 

.19 
60 

.26 

40 

.23 
76 

.25 

114 

.34 

215 

.30 
199 

.21 

100 

.24 

69 

.26 
52 

6.37 

3570 

NAVARRO  MILLS  OAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 

ue 

68 

44 

.26 

222 

75 

54 

.21 

108 
76 
59 

.10 
164 
77 
60 

.32 

110 
67 
56 

.32 

76 
79 

43 

.16 
77 
80 
46 

.24 
140 
79 
56 

,06 
138 
73 
61 

.17 

103 

82 

60 

.38 
105 
82 
54 

.27 

113 
78 
48 

.16 
114 
63 
56 

.09 
89 
64 
54 

.18 
44 
SO 
55 

.29 

94 
S3 
60 

.23 

107 
75 
62 

.25 

141 
77 
46 

.33 
93 
73 

46 

.31 

61 
79 
50 

.05 
49 
69 
55 

.21 
49 
65 
56 

.27 
46 
90 
62 

.33 
89 
89 
55 

.29 

111 

82 

54 

.30 

169 

75 

55 

.17 
162 
70 
63 

.19 
79 
73 

51 

.27 
69 
79 
51 

.27 
45 
84 
53 

6.80 
3105 
76.9 
54.4 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 

147 
73 
45 

.40 
181 
63 
51 

.16 

71 
74 
57 

.23 

196 
78 
60 

.23 

120 
77 

54 

.33 

82 
78 
49 

.27 
57 
79 
50 

.38 
169 
79 
52 

.25 

118 
80 
63 

.16 
66 
77 
56 

.43 
91 
81 
55 

.26 
87 
67 
55 

136 
59 
52 

.11 
72 
64 
50 

.18 
74 
76 
51 

.34 
135 
62 
57 

.28 

126 
83 
57 

.36 
166 
75 
46 

.31 

77 
74 
46 

.32 

117 
75 
52 

.16 
40 
81 
55 

.24 
53 
85 
63 

.26 
31 
87 
60 

.37 
81 
86 
53 

.36 
149 
60 
54 

.20 
176 
72 
61 

.27 

137 
71 
59 

.24 

121 
77 
50 

.26 

54 
71 
49 

.32 

77 
80 
34 

8.228 
3209 
76.9 
53.9 

STILLHOUSE  HOLLOW  OAM 

EVAP 
WINO 

.23 
122 

.30 
180 

96 

.15 

131 

.05 
56 

.27 
62 

.20 
39 

137 

.11 
99 

.20 

61 

.25 

86 

.31 

106 

.36 
92 

.10 
43 

.16 
41 

.26 
96 

.31 

88 

.34 
90 

.17 
52 

.34 
69 

.20 
46 

.35 

38 

.16 
32 

.27 

60 

.31 

103 

.31 

137 

.10 
146 

.08 
44 

.33 

42 

.15 
56 

6.87B 
2472 

WACO  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.24 
154 
56 
48 

.35 

225 

77 
56 

.18 
115 
77 
61 

.23 

171 
77 
62 

.01 
66 
72 
57 

.28 
96 
82 
50 

.20 

46 
60 
49 

.35 

180 
64 
57 

.13 

141 
78 
64 

.23 

92 
82 

60 

.40 

94 
83 

57 

.21 

76 
76 
56 

.22 

91 
63 

57 

.14 

65 
53 

.19 

78 
53 

.31 

85 
60 

.12 

76 
62 

.37 

61 
49 

.30 

74 
47 

.27 

81 
33 

.11 

73 

57 

.28 

88 
59 

.27 

89 
62 

.35 

90 
57 

.34 

84 
36 

.24 

75 

58 

71 
65 

.17 

75 
50 

.25 

56 
52 

.27 

63 
55 

7.25B 

76.4 
56.1 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.16 
111 

74 

46 

.41 

197 
79 
54 

.16 

84 
76 
59 

.19 

144 
77 
61 

.11 

98 
75 
57 

.25 
53 
83 
52 

.21 
37 
63 
52 

.28 

138 

83 

50 

.11 
114 
75 
64 

.16 
75 
84 
60 

.31 
62 
66 
58 

.22 

70 
81 
59 

.15 

78 
70 
57 

.11 

66 
67 
52 

.19 
35 
83 
53 

.23 

89 
85 
62 

.18 
92 
82 

61 

.36 

130 
81 
48 

.27 
63 
81 
50 

.34 
60 
61 
51 

.02 
35 

82 
50 

.24 
43 
68 
58 

.27 
39 
94 
65 

.32 
60 
94 

57 

.32 

89 
65 
63 

.18 
149 
79 
61 

.24 
152 
75 
60 

.14 
55 
75 
53 

.25 
51 
83 
53 

.24 
45 
66 
54 

6.64 
2514 
80.9 
56.0 

«   *    • 
EAST  TEXAS          04 

DAINGERFIELO  9  5 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.36 
131 
77 
51 

.22 

116 
79 
61 

.24 
94 
81 
61 

.25 
99 

79 
65 

.16 

127 
73 
61 

.19 

80 
76 
51 

.19 
115 
78 
54 

.17 
113 
77 
59 

.10 
99 
82 
67 

.25 

75 
82 
65 

.24 

76 
83 
56 

.19 
128 
78 
58 

.11 
122 
70 
59 

.13 

94 
76 
66 

.23 
69 
85 
58 

.29 
86 
78 
69 

.26 
92 
75 
62 

.19 
182 
74 
55 

.17 
75 
81 
30 

.23 

78 
80 
54 

.14 
26 
87 
58 

.21 
31 
90 
64 

.30 
72 
69 
63 

.27 
105 
76 
56 

.34 
124 
74 
30 

.26 
142 
75 
61 

.24 

124 
76 
61 

.17 
60 
82 
53 

.23 

54 
81 
34 

.28 
100 
78 
55 

6,61 
2889 
79.1 
58.6 

SAM  RAVBURN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 
58 
80 
46 

.29 

105 
60 
56 

.19 
67 
81 
61 

.19 
81 
81 

64 

.08 
82 
74 
65 

.26 
79 
87 
53 

.22 

40 
87 
54 

.20 
55 

85 
56 

.09 
72 
78 
62 

.12 

51 
75 
65 

.16 
16 
91 
65 

.15 
44 
78 
59 

.31 
75 
66 
59 

.20 
72 

80 
58 

.09 
22 
76 
58 

.22 

28 
89 
61 

.12 

63 
72 
63 

.16 

67 
81 
52 

.20 
54 
76 
51 

.24 
35 
84 
53 

.11 
24 
71 
48 

.21 

18 
88 
54 

.18 
19 
92 
59 

.31 
56 
93 
56 

.23 
45 
81 
51 

.26 
91 
81 
52 

.21 

115 
61 
61 

.26 

67 
73 

57 

.25 
43 
83 
52 

.22 

16 
89 
52 

5.91 
1660 
61.1 
56.8 

SPURGER  DAM  B 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 

77 
68 
50 

.25 

121 
64 
56 

.18 
72 
85 
62 

.15 
91 
85 

65 

.05 
91 
76 
66 

.27 
76 
91 
54 

.19 
38 
93 
54 

.20 
60 
85 
54 

.06 
76 
76 
61 

.09 
69 
78 
65 

.13 

90 
65 

35 
79 
60 

62 
69 
60 

.20 
72 
84 
58 

.09 
24 
82 
57 

.18 
36 

89 
60 

.02 
45 
75 
64 

.15 
55 

88 
52 

.23 

79 
81 
49 

.19 

30 
90 
SO 

.06 
24 

70 
52 

.19 
25 

92 
54 

.20 
41 
96 
59 

.23 
32 
97 
58 

.21 

38 
87 
54 

.22 

77 
62 
54 

.21 

110 
84 
60 

.13 
65 
79 
56 

.25 

47 
86 
52 

.20 
23 
92 
53 

5.06B 
1708 
84.5 
57.1 

*   *    * 
TRANS  PECUS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 

es 

70 
48 

.25 

60 
71 
48 

.21 

71 
67 
49 

.34 
106 
74 
43 

.24 
52 

78 
41 

* 
* 

.67 

161 

77 

45 

.30 
89 
70 

43 

.25 

89 
62 

45 

.23 

54 
80 
46 

.03 

44 
71 
53 

.26 

60 
65 
43 

.21 
55 

77 
42 

.22 

59 
73 

47 

.37 
99 
77 
44 

.40 
96 
77 
43 

.27 

96 
68 
38 

.26 

60 
74 

41 

.44 
105 
70 
44 

.20 
63 
77 
39 

.18 
36 
81 

50 

.39 

66 
79 
50 

.35 

59 
79 

51 

.35 

49 
81 
48 

.34 
86 
79 
31 

.43 
96 

75 
44 

.33 
90 
69 
39 

.21 

35 
78 
43 

.23 

59 
78 
46 

.20 

77 
73 
47 

8.40 
2177 
74.1 
45.2 

RED  BLUFF  OAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.41 

114 
75 
54 

.31 
133 
76 
53 

.18 
36 
73 
57 

.39 

83 
80 
50 

.26 

56 
81 
46 

.33 

54 
82 
51 

.46 

153 

80 

55 

.52 

123 
74 
50 

.30 
90 
74 
52 

.38 
72 
80 
50 

.23 

161 
73 
54 

.06 
148 
72 
52 

.21 
43 
81 
52 

.22 
32 
83 
55 

.471  .48 
115  154 
83   76 
55l  56 

.34 
174 
74 
55 

.37 
59 

82 
51 

.33 

95 
75 
51 

.28 

98 
63 
48 

* 

49 
88 
52 

.78 
81 
67 
56 

.26 
70 
87 
59 

.46 
69 
67 
58 

.63 

166 
61 
36 

.46 
151 
77 

57 

.40 
112 
82 
45 

.41 
102 
80 
50 

.37 
73 
82 
51 

.38 
63 
67 
35 

10.76 
2951 
79.8 
53.0 

VSLETA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.46 
30 
85 
45 

.43 
62 

60 
54 

.27 
22 
62 
33 

• 
* 

.90 
160 
68 
39 

.34 
19 

82 
51 

.41 
45 
85 
52 

.42 

56 
79 

49 

.50 
56 
77 
50 

.20 
27 
79 
52 

.39 

43 
78 
53 

.37 
39 
91 
33 

.30 
45 
78 
49 

.26 
32 
82 
31 

.52  .54 
59|  119 
821   81 
511   51 
1 

.54 
111 
73 
46 

.26 
29 

77 
46 

.36 
33 
91 

41 

.51 
75 

76 
48 

.31 
16 
84 
50 

.33 
22 
85 
52 

.42 
32 
85 
52 

.77 
25 
85 
49 

.49 
56 
86 
52 

.56 
92 
91 
39 

.54 
72 
86 
33 

.28 

82 
80 
44 

.45 
64 
85 
49 

.43 
60 
85 
52 

12.62 
1587 
82.7 
47.9 

»   «    • 
EDWARDS  PLATEAU     06 

1 
1 
1 

1 

AMISTAD  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.26 

215 
70 
50 

.35 
199 
73 
50 

.09 

124 

72 

52 

.26 

163 

67 

56 

.22 

67 

60 
54 

.47 

106 

80 

51 

.54 

184 

78 

50 

.31 

195 

77 

51 

.25 

no 

61 
60 

.16 
62 
76 
58 

.54 

135 

85 

59 

.70 

158 

69 

31 

.29 

141 
71 
47 

.24 
63 
80 
49 

.30  .14 

173;  148 

741  72 

51   53 

.42 

107 
88 
50 

.40 
132 
76 
45 

.32 
53 
81 
44 

.50 
194 
59 
44 

.24 
96 
76 
50 

.34 
117 
60 
50 

.41 
133 
80 
50 

.41 
132 
60 
52 

.29 

204 
75 
54 

.23 
170 
73 
59 

.34 
127 
87 
57 

.50 
92 
76 
49 

.42 
76 
77 
46 

.45 
156 
75 
46 

10.41 
4052 
76.3 
51.3 

SAN  ANGELO  OAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.34 

276 

76 

48 

.37 
182 
79 
54 

.14 
41 
77 
58 

.14 
154 
70 
60 

.37 

89 
82 

54 

.36 
67 

82 
51 

.44 
94 
82 
51 

.41 

159 
65 
53 

,44 
123 
87 
63 

.26 

68 
61 
56 

.47 

152 

83 

54 

139 
64 
54 

.04 
125 
59 
49 

.20 
66 
80 
50 

.24  .36 
86  114 
771  67 
56   58 

.41 
109 
88 
52 

.38 

135 
75 
47 

.26 

39 
79 
48 

132 
63 
53 

.25 
74 
62 
55 

.24 
62 
87 
58 

.33 
55 

88 
59 

.33 
79 
68 
59 

.37 

119 

82 

39 

.08 

129 

72 

59 

.60 

134 

88 

56 

.34 
81 
71 
51 

.29 

60 
72 
51 

.37 
80 
82 
53 

9.46B 
3245 
79.7 
54.4 

«   *   » 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 

.20 

109 

.29 

165 

.17 
103 

.14 
112 

.12 

84 

.38 
113 

.26 

57 

.24 

HI 

.06 
84 

.15 

70 

.17 
100 

.04 
122 

tint* 

116 

>  Fr.l 

.16 

80 

.15 

30 

i  Slat 

.24 
69 

.16 

78 

.39 

140 

.33 
83 

.30 
85 

.21 
39 

.24 

45 

.31 
42 

.29 
55 

.26 

86 

.22 

126 

.04 
125 

.29 

117 

.23 

105 

.21 
51 

6.51B 
2704 

CONTINUED 

t 

WPi 

lFQ 

m, 

ta 

1U 

N 

Al> 

ID 

W] 

NI 

) 

TEXAS 
APRIL 

1969 

Station 

Day 

01  Month 

3  -  g> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

u 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

fi'i 

•   •   • 
SOUTH  CENTRAL       07 

BtEVlLLE  5  NF 

EVAP 
W1N0 
MAX 
MIN 

.12 

100 
63 
61 

.1* 
172 
65 
61 

.14 
136 
66 
66 

.05 
201 
76 
69 

.08 
53 

80 
69 

.12 

73 
89 

61 

.13 

70 
87 
59 

.11 
121 
60 
62 

.09 

109 

81 
70 

.07 
97 
89 

72 

.10 
68 
90 
72 

.07 
127 
76 
67 

.25 

89 
87 
59 

.21 

66 

84 
61 

.19 
63 

85 
63 

.12 

101 
86 
64 

.09 

110 
69 
69 

.17 
84 
62 
64 

.22 

49 
84 
57 

.27 
151 
84 
61 

.14 
77 
76 
60 

.16 
43 
90 
61 

.16 

36 
92 

61 

.19 

64 
93 
60 

.23 
101 
62 
63 

.14 
196 
82 
66 

.16 
194 
86 
70 

.15 

127 
87 
59 

.32 

106 
84 
55 

.15 
67 
71 
55 

4.33 
3074 
84.3 
63.2 

CANYON  dam 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.25 

119 
78 
♦7 

.26 

155 

80 

55 

.15 

104 
75 
60 

.12 

121 
75 
60 

.03 
67 
80 
61 

.30 
72 
82 
55 

.17 
40 
85 
52 

.26 
116 
82 
53 

.07 
69 
7S 
57 

.10 
42 
82 
62 

.28 

72 
85 
60 

74 
75 
39 

.14 
136 
79 
55 

.19 
63 
78 
35 

.20 
65 
80 
56 

.13 
93 

85 
60 

.?8 
79 
82 
61 

.30 
113 
82 
50 

.28 
50 
80 
52 

.36 
105 
81 
56 

.?1 
40 
81 
55 

.27 

43 

87 
57 

.30 
44 
97 
38 

.27 
42 
87 
60 

.23 

101 
82 
60 

.21 

147 
73 
61 

.00 
131 
72 
62 

91 
92 
53 

.31 
49 
81 
53 

.26 

64 
79 
54 

6.40B 
2497 
60.4 
56.6 

SOMERVILLE  DAM 

EVAP 
WIND 

.21 

104 

.24 

184 

.15 

107 

.17 
135 

.03 

94 

.29 
54 

.17 
29 

.26 

129 

.10 
96 

.19 

74 

.14 
31 

.20 

61 

78 

.16 
47 

.15 
39 

.23 
82 

.16 

73 

.22 

70 

.30 
59 

.21 
29 

.10 

37 

.09 
28 

.33 

40 

.21 
29 

.31 
85 

.23 

179 

.19 

200 

.13 

44 

.19 
45 

.33 

37 

5.938 
2318 

»    •    • 
UPPER  C04ST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.26 

ieo 

80 
58 

.20 

220 
81 
62 

.25 

156 
71 
69 

.04 
167 
72 
64 

.19 
96 
85 
65 

.31 
93 
82 
54 

.23 

109 

80 

55 

.19 
181 
78 
65 

.13 
184 
80 
69 

.14 
112 
88 
67 

.17 
127 
83 
63 

.31 
158 
81 
63 

.41 

163 

80 

59 

.14 
73 
81 
54 

.19 
• 
81 
58 

.31 

205 

82 

65 

.15 
142 
79 
65 

.38 
126 
80 
53 

.38 

100 

77 

55 

.10 
112 
77 
39 

.20 
31 
65 
53 

.26 
97 
87 
54 

.33 

93 
60 
64 

103 
86 
59 

.30 
190 
84 
63 

.30 

290 

80 

63 

.14 

210 

79 

69 

.20 

120 
82 
57 

.29 

100 
81 
30 

.07 
70 
73 
54 

6.808 
4030 
80.5 
60.2 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 

65 
79 
56 

.17 
84 
64 
56 

.19 
72 
85 

64 

.11 
80 
79 
65 

.06 
71 
75 
66 

.04 
105 
86 
64 

.19 
36 
85 
55 

.19 
89 
84 
62 

.05 
74 
78 
66 

.19 
52 

86 
69 

.13 

41 
92 
69 

.30 
125 
76 
69 

69 
76 
60 

.15 

104 
70 
56 

.11 
37 
84 
60 

.19 
61 
85 
63 

.11 
69 

BO 

89 

.26 

148 
82 
34 

.32 

90 
80 
32 

.18 
• 
82 
35 

.17 
82 
88 
54 

.20 

24 
91 
57 

.26 
27 
94 
63 

.21 

34 
94 
65 

.26 

73 
86 
58 

.22 

108 
84 
60 

.20 
119 
92 
66 

.13 

71 
79 
60 

.31 

87 
60 
66 

.17 
46 
81 
34 

3.36B 

2162 

62.9 

61.0 

•   *   * 
SOUTHERN           09 

DILLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 
10 
87 
58 

.26 

15 
86 
57 

.23 

54 
87 
61 

.12 

59 
78 
66 

.14 
35 
83 

68 

.29 
37 
92 
62 

.27 
31 
89 
60 

.16 
58 
81 
59 

.10 
29 
80 
69 

.16 
29 
91 
69 

.21 

47 
90 
70 

.10 
59 
76 
65 

.32 

51 

88 
57 

.22 
23 

90 
57 

.18 
39 
86 
62 

.12 

47 
82 
63 

.25 

51 

°3 
66 

.29 
39 

89 
57 

.25 
18 
90 
56 

.38 
78 
89 

57 

.09 
27 
80 
57 

.15 

15 
90 
57 

.24 
24 
92 
59 

.26 
29 
92 
62 

.26 

51 
91 
65 

.15 
72 
77 
65 

.20 
70 
90 
69 

.37 
47 
91 
57 

.27 
31 

87 
37 

.23 

38 
84 
37 

6.31 
1212 
86.7 
61.4 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.32 

98 
89 
61 

.32 
97 
92 
63 

.20 
89 
82 
68 

.19 

67 
90 
69 

.14 
33 

9i 
70 

.27 
37 

95 
70 

.24 
72 
67 
64 

.20 
79 
90 
70 

.14 
57 
88 
73 

.19 

31 

85 
72 

.16 

59 
84 
73 

.41 

47 
92 
70 

.20 
16 
91 
65 

.32 

39 
69 
67 

.15 

79 
80 
66 

.14 
36 
93 
72 

.25 

36 
97 
72 

.20 
21 
94 
62 

.41 
79 
98 
63 

.11 
79 
79 
67 

.17 
40 
89 
62 

.3b 
41 
94 
63 

.31 

67 
95 
64 

.27 
54 
90 
67 

.18 
94 
81 
68 

.27 
107 
93 
70 

.29 
59 
95 
71 

.30 
37 
90 
64 

.23 

32 
85 
63 

.08 
40 
78 
67 

6.94 
1740 
88.5 
67.2 

RIO  GRANDE  CITY  3  H 

EVAP 

WIND 

.19 
52 

.38 

72 

.33 

71 

.10 
91 

.46 
48 

.07 
15 

.24 

46 

.24 

61 

.22 

47 

.16 
26 

.20 
43 

.16 

45 

.33 

59 

39 

58 

.26 

45 

.24 

lb 

.36 
35 

.27 
22 

.39 
92 

.13 

31 

.29 
35 

.31 
28 

.32 
49 

.22 
61 

83 

.40 
92 

.47 
76 

.32 

42 

.20 
40 

8.07B 
1559 

•    +    * 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 
MIND 
MAX 

MIN 

.27 

108 
85 
57 

.35 

152 

86 
57 

.34 
152 
89 
64 

.27 

170 
87 
66 

.24 
72 
87 
69 

.13 
HI 
85 
68 

.23 

95 
91 
65 

.24 

138 
89 
69 

.18 
109 
87 
69 

.19 
72 
90 
71 

.14 
77 
86 
67 

.24 
114 
89 
70 

.33 

88 
92 
63 

.35 

75 
89 
58 

.36 

126 
87 
59 

.15 

108 
84 
64 

.24 
90 

92 
72 

.30 
84 
86 
56 

.35 

61 
92 
56 

.43 
188 
86 
35 

.08 
60 
72 
60 

.31 
70 
93 
60 

.35 
67 
94 
59 

.34 
90 
91 
57 

.34 

123 

89 

63 

.27 

193 
82 
64 

.26 

209 

95 

69 

.37 
119 
93 
63 

.37 
82 
68 
59 

.16 

78 
75 
58 

8.18 
3280 
87.3 
62.9 

MESLACO  2  E 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.30 
58 
87 
59 

.31 
120 
87 
65 

.20 
96 
84 
69 

.32 

121 
86 

70 

.18 
57 
89 
71 

.27 

48 
87 
70 

.21 
78 
86 
66 

.13 
73 
86 
68 

.29 

82 
86 
73 

.12 

40 
88 

74 

.10 

43 
86 
73 

■8 
3 

.32 
96 
91 
71 

.40 
63 
90 
64 

.17 
90 
87 
65 

.29 
71 
97 
73 

.12 

37 
B5 
74 

.36 
57 
93 
59 

.30 
59 
87 
60 

.17 
114 
86 
63 

.34 
57 
89 
67 

.34 
50 
93 
62 

.33 

76 
94 
63 

.27 

79 
90 
65 

.20 
45 
83 
66 

.25 

145 
83 
70 

.20 

87 
95 
73 

.29 

94 
87 
70 

.27 
81 
82 
64 

.06 
40 
85 
67 

7.47 
2190 
88.1 
67.6 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXA5 
APRIL 

1969 

1 

Q 

1 

Day  of  month 

• 

Station 

l 

1 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

8USnLA»«C    1    »:-• 

2 

HP 

»e 

48 

'1 

48 

45 

48 

51 

;o 

49 

51 

51 

50 

so 

5J 

53 

54 

47 

44 

50 

46 

52 

55 

57 

56 

60 

56 

54 

52 

55 

58 

51.4 

6 

t)« 

4b 

47 

49 

48 

46 

48 

51 

53 

53 

53 

51 

49 

4V 

51 

52 

54 

48 

45 

50 

47 

51 

54 

57 

58 

58 

60 

60 

55 

57 

56 

51.9 

BUSHLAND  1  WSW 


,  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD,  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND 
BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST.   2-AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS. 
LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMOCOUPLES. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h. 

) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

III 

<£  IS 

\ 

Station 

+>  a 
a  o 

a  -h 
a  a 

DO   l. 

V  -H 

+» 

C 

S8 

a  a 

IS  CO 

• 

m 

• 

1 
■ 

> 
< 

1     . 
21 

a 

0 

u 

s 

4> 
1 
i 

J 

• 

,1 

«  8 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID             6     AM          MOON          ft     PM 

8 
s 

s 

jf 

o 

01 

A 

8 

i 

8 

1 

CN    3 

3 

0 

t- 

3 
.  J* 

S    5  $ 

<-a  S 

asilenf  wb  airport 

16 

5.5 

13.0 

36 

SW 

01 

64 

71 

50 

41 

5 

l 

2 

1 

0 

10 

78 

4.9 

AMARILLO   WB    AIRPORT 

18 

4.1 

13.7 

40 

NW 

04 

59 

73 

39 

35 

4 

4 

1 

0 

0 

9 

70 

5.5 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

16 

3.3 

10.2 

33 

NW 

17 

75 

83 

59 

53 

2 

4 

2 

1 

1 

11 

60 

5.7 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

13 

9.3 

12.9 

33 

S 

26 

83 

85 

57 

68 

5 

1 

1 

0 

0 

7 

63 

6.8 

CORPUS    CHRISTI     WB    AIRPORT 

12 

8.9 

13.4 

38 

SE 

12 

85 

90 

65 

67 

6 

4 

0 

0 

1 

12 

54 

6.9 

DALLAS    WB    AIRPORT 

15 

4.2 

12.3 

33 

NW 

27 

70 

81 

59 

51 

4 

1 

3 

1 

0 

10 

59 

6.3 

DEL    BI"    WB    AP 

11 

8.0 

12.5 

37++ 

31 

12+ 

66 

80 

58 

46 

6 

4 

3 

1 

1 

15 

- 

5.9 

EL    PASO   WB    AIRPORT 

25 

4.6 

9.0 

38 

sw 

26 

24 

33 

20 

13 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

96 

2.7 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT 

18 

3.8 

11.4 

47++ 

31 

27 

81 

90 

65 

57 

2 

4 

1 

2 

0 

10 

- 

6.2 

GALVESTON   WB    CITY 

- 

- 

- 

33 

SE 

11 

- 

" 

- 

- 

5 

0 

1 

2 

1 

10 

58 

- 

HOUlTON    WB    AIRPORT 

15 

3.7 

10.0 

29++ 

13 

12 

85 

88 

64 

65 

11 

1 

0 

1 

0 

15 

60 

6.7 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

17 

3.9 

13.2 

3  5++ 

25 

16 

63 

78 

43 

36 

3 

1 

1 

n 

0 

6 

- 

5.0 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

15 

4.7 

12.4 

3  8++ 

6 

11 

65 

81 

41 

32 

2 

0 

0 

1 

0 

4 

- 

4.2 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

14 

3.5 

10.4 

42 

SE 

16 

91 

95 

70 

75 

4 

3 

1 

2 

0 

12 

42 

6.4 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

18 

4.0 

9.6 

7  5++ 

28 

19 

70 

80 

50 

42 

4 

0 

1 

1 

1 

8 

- 

4.6 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

12 

4.3 

10.0 

31 

NW 

12 

75 

84 

60 

52 

8 

3 

4 

0 

0 

16 

6? 

5.8 

VIOORIA    WB    AIRPORT 

14 

5.5 

11.1 

60    % 

E 

12 

86 

92 

62 

64 

8 

2 

2 

0 

0 

2 

14 

- 

6.9 

WACO    WB    AIRPORT 

15 

3.9 

11.7 

32  +  + 

17 

01 

80 

87 

66 

58 

6 

4 

2 

0 

2 

0 

14 

- 

5.9 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

13 

4.1 

14.0 

45++ 

17 

26 

80 

89 

52 

49 

3 

2 

2 

0 

1 

0 

a 

- 

6.0 

%   PEAK   GUST 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


A6ERNATHY 
ABILENE  «B  I 
ACKERLY  3  SI 
ADAMSVILLE 
ALBANY 
ALEOO  *  SE 
ALICE 
ALPINE 
ALTO  9  SW 


AMARILLO  WB  AIRPORT 

AMISTAD  OAM 

ANAHUAC    TfiCO 

ANDERSON 

AN01CE    1    WNW 

ANDREWS 

ANCLE  TON    2    w 


0012   Oil  HALE 

Oil  TAYLOR 
3*    01    HOWARD 
00901  06    LAMPASAS 
0120    OJJ  SHACKELFORD 
0129,  031  PARKER 


v  1  7 


JIH  WEL 
,  BREWSTE 


Oil  POTTER 
Obi  VAL  VERDE 
OB1  CHAMBERS 
0*1  GRIMES 
03,  WILLIAMSON 
ANDREW: 


|  0246(  Oli  ANDREWS 
|  029?i  OB  BRAZORIA 

0262  03  COLLIN 
I  026SJ  021  JONES 


ANTELOPE 
ARANSAS  PA; 
ARCHER  CIT 

ARLINGTON 


02T1  OJ 


J*(.> 


ARTHUR  CITY 

ASPERMONT  2  SSW 

ATHENS 

ATLANTA 

AUSTIN  MB  AIRPORT 

AU5TWCLL    WL    REFUGE 

AVALON 

BAIR0 

BAKER5FIELD 

BALLINGER    1    SW 

BALMORHEA 

BANK£RSMITH 

BARDWELL  DAM 

8ATESV1LLE 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 
BAYTOWN  NO  2 
BEAUMONT  FILTER  PLAN 

BEOIAS 

BEEVILLE  5  NC 

BELTON    DAM 
BENAVlOES 
BENAVlOES    7    S 
BENBROOK    DAH 
BENJAMIN 

BERTRAM  3  ENE 

BIG  LAKE 

BIG  LAKE  NO  2 

BIG  SPRING  FIELD  STA 

BIG  SPRING 

BIG    WELLS 
BLANCO 
BLEWETT    9    NW 

6L0YS  CAMPGROUND 
BLUE 

BOERNE 

BON  WlER  2  E 

80NHAM 

BONITA 

BOOKER 

BOOUILLAS  RANGER  STA 

BORGER  3  W 

BOWIE 


SAN  PATR|Cl< 
I  03131  0)  ARCHER 
|  03371  03  TARRANT 
I  0342!  09  KENEDY 
03«7l  031  LAMAR 
039*  02J  STONEWALL 
0*0*  0*  HENOERSON 
0*08'  0*|  CASS 
0*26  OT.  TRAVIS 


*3T'  I 


ARANSAS 


j>.V& 

09'  REEVES 

0509 

06;  KENDALL 

03    ELLIS 

0960 

09    ZAVALA 

0569 

OBI  MATAGORDA 

0586 

08    HARRIS 

BBB1 

081  HARRIS 

0611 

08    JEFFERSON 

0635 

0*.  GRIMES 

C63S 

07    BEE 

0669 

031  BELL 

0669 

091  DUVAL 

0690| 

09;  OUVAL 

BRACKETTVI 

LE 

BRADY    2    NN 

BRAZOS 

BRECKENRIDGE 

BREMOND 

8RENHAM 

BRICE 

BRIDGEPORT 

BRISSS 

BRlTTON 

8RONS0N 

8ROWNFIEL0 

NO    2 

BROWNSVlLL 

WB    AIRPOR 

BROWNWOOD 

BUFFALO 

BULER    2    NE 

BULVERDE 

BUNKER    HlL 

BURKETT 

SJRLESON    2 

SSW 

BJRLINGTON 

3    WSW 

BURNET 

BUSHLAND    1 

wSw 

CALDWELL 

CAMERON 

CAMP    WOOD 

CANADIAN    1 

ENE 

CANOELARIA 

CANTON 

0691  03|  TARR, 


0776  06  REAGAN 

'  0779  06  REAGAN 

I  076*  01  HOWARD 

\   07B6|  01  HOWARD 

0787  09  DJMMIT 

0832  06|  BLANCO 


0991  0*  RED  I 


H7,  06  MCCULLOCH 


066| 06  BURNET 


CANYON  DAM 
CANYON 

CANTON  DAM  NO 
CANYON  DAM  NO 
CANYON  OAM  NO 
CANYON  DAM  NO 


CARTA  VALLEY 

CARTHAGE 

CASE    RANCH    3    S 

CASTELL 

CATARINA 

CELINA 

CENTER 

center  citt 
centerville 

chalk  mountain 
chaining 
chann1ng  no.   2 
chapman  ranch 
charlotte  9  nnw 
cheaps1de 
cherokee 
childress 

CHILDRESS    FAA    A|i 
CHlLLlCOTHE 

CHISCS  basin 
CIBOlO  CREEK 

CLARENDON 
CLARKSvilcE    2    E 
CLARKSV1LLE     1    V 
CLASSENS    RANCH 
CLAUDE 
CLEBURNE 

CLEVELAND 
CLIFTON    9    E 


,    BURNET 
POTTER 

"  BURLESON 


.12     01     HEMPHII 


.29    07!  COMAL 

'30'  oi   Randall 

■  31,  07  COMAL 
.32.  07  COMAL 
.33:  07  COMAL 
.3*!  07'  COMAL 
.39  071  COMAL 
.36  07  COMAL 
.3Bi  071  COMAL 


691    07 

NUECES 

ATASCOSA                    i 

671     07 

GONZALES 

660    06 

SAN    SABA 

69b    32 

CHILDRESS               H 

698    02 

CHILDRESS               11 

701    02 

HARDEMAN                    U 

719    09 
7*1    07 

BREWSTER                  I 

K.ARNES                          1 

761    02 

DONLEY                       li 

772    0* 

REO    RIVER               1 

773    0* 

RED    RIVER               1' 

BEXAR                         1 

776    01 

ARMSTRONG                11 

600    0  3 

JOHNSON 

610    06 

LIBERTY                  1, 

623    03 

BOSQUE 

16   110 
15  I  10 


i3      100    9* 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1169 

3600 

37*0 


M.  O.  HOOD 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LEONARD  COLEMAN 

MRS  SHIRLEY  J.  CARLILE 


MAHONEY 
MUDGINS 

,YBELL    KELLUM 


■  Uf  ■ 


V1N 


U  S  FOREST  SERVICE 
u  s  WEATHER  BUREAU 
INT  BOUNDRY  *  WATER  CO 
ANAHUAC  TBCO 
WILLIAM  J.  BARGER 
LAWRENCE  I.  DUNLOP 
ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 
CITY  OF  ANGLETON 
JESSE  T.  VANDAGRIFF 


M*r« 


ICE 
ROBER 


HERNDON 
J.T.  SHEPPARD 
CHARLES  T.  HAWKES 
HAZEL  W.  PELHAM 
JAMES  B.  WIGLEY 

C.  G.  VIERTEL 
RADIO  STA  KBUD 
BILL  LOVIL 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WILDLIFE  REFUGE 
HERSCHEL  H.  SMITH 
B.  C.  CHRISMAN 
CLYDE  GRAVES 
RADIO  STATION  KflUN 
REEVES  COUNTY  WTR  DIST 
ELROY  SCHNELLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JASPER  G.  QUESEN8ERRY 
CHARLES  SLATER 

0.8.  SMITH 

ESSO  RSCH  AND  ENG  CO    | 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

RICHARD  P.  PYLE 

TEKAS  AGH|  EXP  STATION  ' 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  I 

ruberta  r.  BAZAN 

D.  S.  CHAPA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  : 
W,  T.  CARTWRIGHT 

WILSON  KLOSE 

CITY  OF  BIG  LAKE 

DWAIN  CARR 

U  S  D  A  BIG  SPRG  F  STA 

CITY  OF  BIG  SPRING 

HERBERT  T.  STANFIELD 


A.  BY. 


.  |k 


R1C 


EDGAR    SCHtfARZ.    JR. 
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GOROONVILLE 

GORMAN 

GRAHAM 

GRANBURY 

GRANDFALLS  3  SSE 

GRANGER 

GRAPELANO 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  NW 

GR0ES8ECK 

GROVETON  2  NNW 

GRUVER 

GUNT£R 

GUTHRIE 

HAGANSPORT 

HALL  RANCH 


HAMLIN 

MARLETOH 

HARLINGEN 

HARPER 

HART 

HARTLEY 

HASKELI 

HAW* IN 


361*  03  MILLS 
3618  07  GOLIAD 
:  3620  071  GOLIAD 
3622  07  GONZXLES 
36*2  03  GRAYSON 
36*6  03  EASTLAND 


6*5  03,  WILLIAMSON 


3691  03  Tarrant 

373*  03  HUNT 

3770  03  LIMESTONE 
j  3778r  0*.  TRINITY 
:  3TB7  01  MANSFORO 

3A22  03  GRAYSON 

3820  02  KING 
|  38*6  0*'  RED  RIVER 

3871    06   KERR 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


1    32   13   : 

I  33    06 

II  32   27 
9    31     18 


15l   32    58 
12    33    12 

1,   31    32    . 
15    31    05   ! 

2  36  15 
15  33  27 
10  33  37 
10  33  23 
30    08    | 


,  3873'  07    l 


vaca 


IE 


1    E 

hEBBRONVILLE 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HENRIETTA 

HEREFORD 

HEWITT  1  SE 

HICO 

H1GG1NS 

HILLSBORO 

HI  NOES 

HITCHLANO 

HONOO 

HONEY  GROVE 

HOROS  CREEK  DAM 

HORGER 

'HOUSTON    W8    CI TY 

HOUSTON   WB    AIRPORT 

HOUSTON- AODICKS 

hOUSTON-ALICF 


388*.    03    HAMILTON 
3890    02    JONES 
39*1    0*    HARRISON 
39*3,  10    CAMERON 
395*1  06|  GILLESI 
39721  Oil  CA5TRO 
3981    Oli  HARTLE 
3992    02'  HASKEL 
*020l  0*,  WOOD 

*058l  09    JIM    HO> 


01    OEAF    SMITH 

03  MCLENNAN 
03,  HAMILTON 
Oil  LIPSCOMB 


HOUSTON-BARKER 

*313 

IS 

HARRIS 

HOUSTON-OEER    PARK 

OH 

HARRIS 

HOUSTON-HEIGHTS 

*32I 

08 

HARRIS 

HOUSTON-INDEP    HEIGHTS 

i  *323 

HARRIS 

HOUSTON-WESTBURY 

432S 

08 

HARRIS 

HOUSTON-NORTH    HOUSTON 

*327 

)8 

HARRIS 

HOUSTON-SAN    JACINTO    OM 

*328 

-  a 

HARRIS 

HOUSTON-SATSUMA 

*329 

HARRIS 

HOUSTON-SPRING   BRANCH 

*331 

OS 

HARRIS 

HUCKABAY 

*3*3 

Oi 

ERATH 

HUMBLE 

*362 

nfl 

HARRIS 

HUMBLE   PUMP   STA   5   NE 

*363 

06 

SUTTON 

HUNT 

437* 

Of 

KERR 

HUNTSVILLE 

*382 

0* 

WALKER 

HURST    SPRINGS 

*390 

03 

CORYlX 

HYE 

*402 

06 

BLANCO 

IMPERIAL 

**25 

05 

INDIAN    GAP 

***0 

03 

HAMILT 

IREDELL 

**76 

03 

BOSQUE 

JACKSBORO 

*517 

03 

JACK 

JACKSON    HILL    GUARD    STA 

JACKSONVILLE 

JAMES    RIVER    RANCH 

JARRELL 

JASPER  3  SW 

JAYTON 

JE000  2  NNE 

JEFFERSON 

j Ewer t 

JOHNSON  CITY 

JOUROANTON 

JUNCTION 

JUNO 

JUSTIN  *  S 

KAFF1E  RANCH 

KARNACK 

KARNES  CITY 

KATY    WOLF    HILL 

KAUFMAN 

KEMPNER 

KENEDY 

KENNEOALE  6  SSW 
KENT 

K£RRVILLE 

KIILEEN 

KINGSV1LLE 

K1RBYV1LLE  FOR  SERVICE 

KNAPP  6  SW 


KRESS 

LA  GRANGE 

LA  PRYOR 

LA  TUNA  1  S 

LAKE  ABILENE 

LAKE  BRIDGEPORT  DAM 

LAKE    COLORADO   CITY 

LAMESA    1    SSE 

LAMPASAS 

LANGTRY 


4591  0*:  LEON 
*605  06  BLANCO 

*6*7J  09;  ATASCOSA 
*670,  06!  KIMBLE 
*672,  06  VAL  VEROE 
*679|  03  DENTON 
*682:  091  JIM  HOGG 
*693'  0*'  HARRlSl 


*70*  08 


NEi 


*752  07  KARNES 
4761.  03  TARRANT 

!  *767j  05!  CULBERSON 
4780    06    K£RR 
*791    03    BELL 
*810i  071  KLEBUftG 

I  *B19'  0*1  NEWTON 
8*l!  02  BORDEN 
866  03  BOSOUE 
*878    0*!  HARDIN 


99    15 

|  102    07 
102    2* 


29    53 
29    55 

29    55 


31    39 

30  15 

31  16 


31  18 
31  58 
30  32 
30  *9 
30  5* 
33  15 
29    50 


30  30 
30  09 
33    02 


95  OB 
95  26 
95  25 
95  28 
95  31 
95  09 
95  37 
95  30 
98    18 


95  17 
99  23 
97    36 


2B 


15    32    3* 
9    31    0* 

30  02 

31  07 
27  32 
30    37 

32  37 


0l|  SWISHER 
07  FAYETTE 

09!  Zavala 

05|  EL  PASO 
02  TAYLOR 
03l  WISE 


LAvON  DAM 

LAWN 

LEAKEY 

LEAKEY  MO  2 

LENORAH 

LEVELLAND 

LEWISV1LLE    DAM 

LEXINGTON 

LIBERTY 

LINDEN 

LI  PAN 

LIPSCOMB 

LITTLEFIELD  NO.  i 

LIVINGSTON  2  NNE 

LLANO 

LOCKHART  2  NW 

LONDON 

LONG  LAKE 

LONGVIEW 

LOOP 

LORAINE 

LORENZO 

LOVELADY 

LUBBOCK  9  N 

LUBBOCK  W6  AlRPOf 

LJFKIN  FAA  A1RPOI 

LUUNG 

LYNXHAVEN  RANCH 


*9Ci 

4920 

*931 

4960 

*972 

*97*i  02,  MITCHELL 

50131  01'  DAWSON 

5018,  06,  LAMPASAS 

50*8    06    VAL    VERDE 

50*9    06!   i/AL    VEROE 

.  5060;  09,  WEBB 
509*1  03!  COLLIN 

1  509T1  02    TAYLOR 
5113    06    REAL 
511*    06,  REAL 
5158i  01    MARTIN 
51B3    01    HOCKLEY 

5192  03    DENTON 

5193  07,  LEE 


5196 

01 

LIBERTY 

52  2? 

0* 

CASS 

52*1 

03 

HOOD 

ll'.l 

m 

LIPSCOMB 

J26S 

5271 

01 

LAMS 
POLK 

528*,  07  CALDWELL 
5312  06  KIMBLE 
I  5327  04  ANDERSON 

53*1  0*j  GREGG 
5351  01  GAINES 
5358  02  MITCHELL 
5363  01  CROSBY 
5398  0*  HOUSTON 
I  5*10,  01  LUBBOCK 
!  5*11  01!  LUBBOCK 
5*2*  0*  ANGELINA 
5*29  07|  CALOWELL 
5**9  06,  KERR 


95  SO 

96  19 

98  00 


93  *9 

101  13 

97  30 

9*  19 


32  I 

30  22 

3*  22 
29  5* 
28  57 

31  59 

32  1* 

33  13 


29  *B  101  3* 

29  *8  101  34 

27  31  99  28 

33  02  96  29 

32  08  99  *5 


33  3* 
33  0* 
30  25  , 


33  01    9*  22 


32  26 

32  5* 

32  2* 

33  *0 


98    *1 
97    42 

10*0 
518 

99    35 

1695 

95    *7 

236 

9*    ** 

330 

102   25 

32*5 

100    *3 

2285 

101    32 

3170 

95    27 

298 

101    *9 

101    *9 

325* 

9*    45 

281 

97    *0 

405 

99    27 

1996 

I  § 


EMIL  M.  WEBER 
POLO  PEREZ 

CARL  H.  FRIEORICH 
MISS  EMHA  JEAN  CECIL 
DAISY  L.  SLATON 
DAVID  H.  BAKER 
JOHN  G.  LITTLE.  M.D. 
CHARLES  W.  POTTS 
HUBERT  L.  GORuBEC 

F.  M.  THOMAS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAL  W.  ENGLISH 
ALVA  J.  SHREVE 
FRANKLIN  G.  LANGE 
ARTHUR  W.  EVANS 
FRANK  BROOKS 
RUTH  B.  HUMPHREYS 
MRS  MARGARET  SULLIVAN 
THOMAS  C.  HALL 

LEO  8RIER 

W.  CLYDE  RAI60URN 
W.  G.  ROUNTREE 
MRS.  BUNA  MAE  TAYLOR 
MRS.  JEWELL  S.  CASEY 
OTTO  RAHE 
HORTIE  E.  LOMAN 
HOWARD  E.  BAKER 
SAMUEL  P,  HERREN 
JARVIS  CHRISTIAN  COL 


JAOIO  STATION  KHBR 

■1AZIE  HINDES 

i.    J.  OONDLINGER 

HALTER  M.  KNORR 

UCHARD  M.  MCCLEARY 

i    S  CORPS  OF  ENGINEERS 

*RS.  JEAN  OATES 

J  S  WEATHER  BUREAU 

J  S  WEATHER  BUREAU 

J    S  CORPS  OF  ENGINEERS 


LILLIE  H.  FRY 
SHELL  OIL  COMPANY 
WILLIE  HOFFMAN 
MRS  JOY  M.  LOwRY 
ELIZABETH  HEMMI 
ANDREW  F.  CRANDALL 
JAMES  0.  GRANBERRY 
JOHNNIE  W.  DOLEN 
EThEL  C.  POWELL 


MRS. 


WSON 


HOWARD  W.  BROWNING 

HERMAN  HOBRATSCHK 

CLAUDE  STARK 

AARON  M.  TATE 

LYMON  L  HOLLINGSWORTH 

LEVI  A.  DEIKE 

PECOS  COUNTY  WATER  D1S 

LOIS  W.  8YNUM 

MRS  LA  MONA  L  BOYD 

BERTRAM  FOX 

MILDRED  £.  LACY 

JEWELL  H.  JAYROE 
CLARENCE  MC  DOUGALL 
JAMES  H  JONES 
ELZIE  MARSHALL 
TRAVIS  R  SMITH 
BUD  JOHNSON 
ROBERT  C.  CONNOR 
MRS.  ELNA  E.  LEAZER 
PENICK  BROS.  LBR.  CO. 

ALBERT  H.  JUNGERMAN 

GEORGE  A.  CHERRY 
WIL6URN  G.  ROESLER 
MRS.  JOYCE  0.  DRAWE 
THIOKOL  CHEM  CORP 
ALV1N  SALGE 
LEROY  WILKINSON 
MRS.  AILEEN  C.  NOLAN 
J  MORGAN  PICKETT 

CITY  OF  KENEOY 

F.  E.  UMPHfiESS.  JR. 

MRS.  NORA  M.  SOYD 

ELVA  J.  HARRIS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 

TEXAS  COLL  ARTS  AND  IND, 

JAMES  R.  HARPER*  SR. 

MRS.  CLIFFORD  JAMES 

C.  H.  RIDDLE 

MRS.  RUTH  R£A 

CARL  LOSSON 


MRS. 


S.  CER 


PAUL  P.  PITTS 
FED  CORRECTIONAL  INST 
CITY  OF  ABILENE 
W.  G.  MASSINGILL 
TEXAS  ELECTRIC  SERV  CO 
RADIO  STATION  KPET 
NOLAN  R.  WORD 
JACK  R.  SKILES 

BERNARD  E.  COLE 

JOHN  LEACH 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  8EULAH  C.  SHORES 

R.  S.  COX 

JOHN  A  RICKS 

GROVER  SPRINGER 

LOUIS  L.  OUNLAP 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CITY  OF  LEXINGTON 

THOMAS  E.  LEWIS 
PAUL  F.  GAMMILL 
SUTLER  B.  IVES 

PIONEER  NATURAL  GAS  CO 


JACK  C.  DAYTON 
MRS.  SHIRLEY  J. 


JOHN  M.  KING 

WILLIAM  0,  LISTON 

LESTER  JONES 

WB  OFFICE  FOR  AGRI 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  $  FED  AVIATION  AGENC 

IVAN  J.  MERRITT 

C.  L.  SECOR 


MA8ANK  *  SSW 

MA0ISONV1LLE 

MAGNOLIA 

MARATHON 

MARCO 
I MARFA  9  W 
I  MARFA  NO  2 
;  MARL IN 

MARYS  CREEK 

,  MASON 

MATADOR  NO  2 
I  MATADOR 

MATAGORDA  NO 


MC  CAMEY 

MC  COOK 

MEDINA 
MC  GREGOR 
MC  KINNEY 
MC  LEAN  3  E 
MEMPHIS 
MENARD 

MENTONE  2  NNI 
MERCEDES  6  SI 
MERCURY 


II D I A 


NEOLA  7  SSW 
NEOLA  8  ENE 
NERAL  WELLS 

NEftAL  WELLS  I 

SSION 
MOBEETIE  2  S 
MOL1NE 


ROCK 


LAC  10 

PALESTINE 
I  PALO  PINTO 
I  PAMPA  NO.  2 

PANDALE 
' PANHANDLE 
I  PANTHER  JUNCTION 

PARIS 
!  PAT  MAYSE  DAM 
I PEARSALL 
J  PECOS 

I  PECOS  12  SSW 
. PENWELL 

PEP 

PERRYTON    5    NNE 

PERRYTON  10  WNW 

PIERCE  1  £ 

I  PILOT  POINT 
-  PITTSBURG  5  S 

PLAINS 

PLAINVIEW 

'  POINT  COMFORT 
,  POLAR 

PORT  ARTHUR  WB  All 

PORT  ISABEL 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  MANSFIELD 

PORT  0  CONNOR 

POSSUM  KINGDOM  DAI 

POST 

POST  OAK  SCHOOL 

POTEET 

POYNOR  1  NE 

PRAOE  RANCH 

PRAIRIE    MOUNTAIN 

PRESIDIO 

PRICE  2  SW 
PROCTOR  RESERVOIR 
PUTNAM 
OUANAH  5  SE 
OUINLAN 
UUITAOUE  2  SE 
QUITMAN  2  S 
RAINBOW 

RANDOLPH  FIELD 
RANGER  1  W 


5*61  03 
5*77  04 
5*96  0' 


KAUFMAN 

MADISON 
MONTGOMERY 


I  5592.  05|  1 

5596  05  I 
I  5611  03  1 


BOWIE 
ELLIS 

HIDALGO 


5757  03  MCLEN 


58*0  06  MC  CULLOCH 


MONTGOMERY 
MORGAN  3  WNW 
MORGAN  MILL 
MORSE 

MORTON 

MOSCOW 
MOUNT  LOCKE 

MOUNT    PLEASANT 
MOUNT    VERNON 
MUENSTER 
MULE SHOE    1 


NACOGDOCHES 

NACOGDOCHES  2  ENE 

NAPLES  1  SW 

NATALIA 

NAVARRO  MILLS  DAM 

NEGLEY  *  SSW 

NELSON  RANCH 

NEUVILLE 

NEW  BRAUNFELS 

NEW  CANEY  *  NW 

NEW  GULF 

NEWPORT 

NEW  SUMMERFIELO  2  W 

NEWTON 

NIX  STORE  1  W 

NIXON 

NOGALUS  GUARO  STATION 

NORTHflELD 

NOTLA  3  SE 

NOVICE  1  E 

NUGENT  1  ESE 

OAK  CREEK  LAKE 

ODESSA 

0  DONNELL 


OLTON 

ORANGE  ■ 
OVERTON 
OZONA 


Palo  pinto 
i  palo  pinto 


I  JEFF    DAVIS 

TITUS 
I  FRANKLIN 
,  COOKE 


0*    NACOGDOCHES 

0*    NACOGDOCHES 
0*    MORRIS 
07    ME01NA 


GONZALES 

J  HOUSTON 
:  MOTLEY 
:  OCHILTREE 


'i  WEB8 
.|  YOUNG 
■    ARCHER 


6S3*    03.  LAMAR 
6879;  09!  FRIO 

68921  05.  REEVES 
68931  05l  REEVES 
6932    05    ECTOR 
6935,  01    HOCKLEY 
69501  Oil  OCHlUSEI 
6953    0l|  OCHlLTREI 
7020    08    WHARTON 


7*    01     YOAKJM 
79    01     HALE 
91,  05,  PRESIDIO 
*0:  08|  CALHOUN 
kb    02    GARZA 
7*i  08'  JEFFERSON 
79    101  CAMERON 
82    08    CALHOUN 

8*    101  WILLACY 

86    08|  CALHOUN 

OS    03i  PALO    PINTO 

06!  02    GARZA 

13'  07|  LEE 

IS    09    ATASCOSA 

30, 04    HENDERSON 

32'  O61  REAL 

43    06!   LLANO 

62    05,  PRESIDIO 


30  13 

30  12 

31  07 
30  18 

30  IB 

31  19 

32  32 
32  *4 


10,  33    20 
15    32    19 

26    12 

11    26    11 


31  26 
33  12 
35    1* 


33  10 
33  11 
33    39 


15    33    28 
7    31    59 

12    30    51 


27  27 
33  22 
33    26 


11    30   ' 
10    34   ( 

3  3i  : 


26  33 

20  26 

32  52 

33  11 


32    22 

3*    15 
32    55 


32  16 
29  32 
32    28 


35    31    I  100    26 


30  2  3 
32  01 
32  23 
36    03 


10*  00 

95  00 

95  14 

97  22 


9*  38 
94  41 
98    52 


2 

35    34 

30    12 

2 

35   21 

11 

29    19 

10 

33   40 

1C 

33    52 

e 

28    53 

31    24 

* 

31    16 

1 

33    49 

2 

36    28 

36    2  7 

3 

29    1* 

15 

33    24 

10 
1 

32  56 

33  12 

34  11 

103  36 
102  36 
102    34 


97  26 
96  26 

98  26 

101  23 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


B 

ei 

s 

n 

i 

R 

0. 

5P 

7A 

8A 

BA 

7A 

5P 

5P 

6P 

6P 

TA 

LOJ 

BA 
8A 

BA 

BA 

6P 

7A 

Va 

7A 

7A 

Ml! 

MID 

TA 
0A 

7A 

7A 

BJ 

8/ 

6P 

9A 

6A 

7A 

6P 
7A 

MA 

B< 

HI 

?A 

4IE 

Mil 

6P 

7A 
6P 

Hit 

MID 
7A 
6P 

7A 

7A 

BA 

6P 

6P 

6P 

If 

7A 

7A 

8A 

7* 

ISP 

71 

si 

BA 
8A 

IP 

BA 

BA 
7A 
6P 

ftA 

BA 

7A 

7A 
7A 

HA 

BA 
7A 

BA 

BA 
7A 

7A 
IP 
6A 
6P 
7A 
BA 

7A 
BA 

SA 

BA 

6P 

6P 
AA 

BA 

BA 
8A 

7A 

/A 

TA 

7A 

5P 

5P 

MC 

HIE 

7A 
7A 

9  A 

9A 

>.p 

7A 

8A 

BA 

BA 

BA 

SP 

SP 

8A 

B« 

BA 

7A 

7A 
7A 

SA 

8A 

7A 

7A 

8A 

BA 
6P 

5P 

5P 
6A 

5P 

1IC 

MIC 

BA 

BA 

5P 

5P 

HA 

BA 
BA 

MID 

e« 

BA 

9A 

ftp 

6P 

4P 

4P 

MID 

6P 
5P 

BA 

BA 

BA 

6P 

6P 

8A 

BA 

5P 

5P 
7A 
7A 
BA 

6P 

6P 

,  CURTIS  HARRIS 

ROSS  MADOLE 
GRADY  E.  AOAMS 

IUAN  B.  CARDOVA 
MRS.  KJTTIE  ELLINGTON 
I  E.  DIXON 
Y  w  FIRSTBROOK 
IS  w.  HARDEN 
OF  MARSHALL 
HUGH  C.  MOORE 

MASON  VETERINARY  HOSP 
iLGIE  GROVES 

.  PALLMEYER 


.  RACHEL 

G.  WILSON 
TER  PLANT 


PASO  NATURAL  GAS  CO 
.YFORD  E.  HUTCHERSON 
DENNIS  C.  DECKER 
L  0.  CREAGER 

0.  WILLIAMS 

NIE  C.  UNDERWOOD 


JOSEPHINE  NEWMAN 
LAURENCE  R.  BERRY 

1  S  WEATHER  BUREAU 

■ULF  REFINING  CO 
JOHN  0.  MORRIS 
ANDREW  J.  SULLIVAN 
DAN  H.  L1NDLEY 
E.  F.  BONNER 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
K.  R.  VANDEVER 
E.  E.  GRAY 
ANGUS  P.  LEE 
JOHN  W.  ROGERS 

MAN  0.  BRANCH 
MRS.  SUE  WHEELER 

M  MAXJNE  KNIGHT 

G.  MINER 

.  STEED 


JAMES  T.  BASS 
STEVE  J.  HOSTER 
J.  V.  PEELER 


RADIO 
RUBY 


TION  KSFA 


:  HARRISON 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LULA  E.  PREW1TT 
ROBERT  C.  MERRITT 
M.  0.  WARREN 
RADIO  STATION  KGNS 


)  OF  , 
TEXAS  GULF  SULPHUR  I 

THOMAS  F.  HANSON 

KEENEY 
GEORGE  C.  NEAL 

.MES  B.  FERGUSON 
DONALD  CHESSHER 
1  S  FOREST  SERVICE 
1.  M.  DOBBINS 
RALPH  HALE 

BARNETT 
MACK  DOTY 

WEST  TEXAS  UT1L1T1E 
SSA 


<ER 


.ONG 


I  MOORE 
ARCHIE  G. 
JAMES  F. 
OLNEY  WAT 

JAMES  E. 
ORANGE  SAl 

R.  TODD 
JOHN IE  HOK 


)N  AGENCY 
UMMIE  DALE  TREZlSE 

MCCLURE 
I  B.  HUGHES.  JR 


BEND  NATL  PARK  SERV 

AS  MWY  DEPT  D1ST  LAB 

ARMY  ENGINEER  OFF 
Y  OF  PEARSALL 
G.  WOODRUFF 
TRANS  PECOS  EXP  STATION 

L.  V.  MOGuE 
J.  H.  KERSHAW 
A.  R.  HOGHLAND 
PIERCE  RANCH 


JOHN  1 


AINV1E 


HERALI 
MILTON 


ALUMINUM  CO  OF  . 

JIM  COX 

U  S  WEATHER  OURE. 

L.  DEAN  HOLFORD 

WILLACY  CO  NAVIG 
BILL  H.  YOUNG 
BRA205  RIVER  AUTl 
ROY  S.  CONNER 
'TON  TURNER 

OIL  CO 


APLETON 
JAMES  C.  RUSCHE 
S  WEATHER  BUREAU 

MRS.  BESS  BRANHAM 
1  S  CORP  OF  ENGINEERS 
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REFERENCE   NOTES 

TEXAS 
APRIL  1969 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  tbe  Environmental  Science   Services  Administration  State  Cliraatologist, 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional 
precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65CF.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "CUmatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 

issue  Jf  this  bu 1 1 e  t  i  n . 

DFTrAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index." 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN   THE    STATION    INDEX   THE    SYMBOLS    AND    LETTERS   WHEN    USED    INDICATE   THE    FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price;   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 . 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MAY 

1969 

Temperature 

Precipitation 

ll 

8,1 

01 

■ 

< 

el 

|z 

ll 

3 
S 

* 
Q 

■a 

■ 

2 

o 
Q 

■ 

• 

| 

a 

No.  of  Days 

3 

.3 

3z 
!i 

a  o 

a 

o 

6 

Z 

o 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■S-o 

n 

ii 

o 

a 

• 

1 

o 
1 

0 

o 

2 

'J. 

0  ► 

o    * 

1  *., 

SNYDER 

B1.7 

56.1 

68.9 

•    2.4 

92 

31 

43 

9 

23 

4 

0 

0 

0 

5.74 

2.17 

1.70 

15 

.0 

0 

8 

3 

3 

TRUSCOTT 

81.9 

57.5 

69.7 

95 

31 

43 

9 

21 

6 

0 

0 

0 

4.91 

1.18 

7 

.0 

0 

9 

3 

1 

TURKEY 

81.  9M 

55. 5M 

68. 7M 

95 

31 

40 

9 

36 

3 

0 

0 

0 

4.54 

1.19 

16 

.0 

0 

9 

4 

1 

VERNON 

83.  8 

58.3 

71.1 

99 

31 

44 

in 

9 

7 

0 

0 

0 

6.12 

2.23 

7 

.0 

0 

9 

4 

2 

WELLINGTON  2  ENE 

81.2 

55.3 

68.3 

95 

31  + 

42 

10+ 

39 

7 

0 

0 

0 

3.17 

1.20 

7 

.0 

0 

6 

1 

1 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 

83.0 

59.0 

71.0 

-  1.2 

100 

31 

47 

11 

14 

e 

0 

0 

0 

5.04 

.44 

1.49 

4 

.0 

0 

10 

4 

2 

WINTERS  1  NNE 

81.1 

57.6 

69.4 

92 

31 

44 

9 

19 

3 

0 

0 

0 

6.98 

2.69 

5 

.0 

0 

5 

J 

2 

DIVISION 

69.7 

-  1.7 

5.20 

1.14 

.0 

*    *    * 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

82.8 

57.7 

70.3 

-  1.7 

94 

31 

42 

9 

15 

7 

0 

0 

0 

7.30 

2.70 

3.80 

5 

.0 

0 

7 

4 

3 

ARCHER  CITY 

82.8 

59.8 

71.3 

95 

31  + 

46 

9 

6 

4 

0 

0 

0 

5.88 

2.65 

5 

.0 

0 

5 

3 

3 

BARDWELL  DAM 

82.4 

61.0 

71.7 

91 

31  + 

50 

9 

3 

4 

0 

0 

0 

9.23 

2.33 

5 

.0 

0 

9 

5 

4 

BELTON  DAM 

82.3 

61.6 

72.0 

93 

31 

51 

10 

4 

4 

0 

0 

0 

1.57 

.55 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

BENBROOK  DAM 

83.4 

60.2 

71.8 

97 

30 

48 

9 

1 

7 

0 

0 

0 

5.51 

2.43 

7 

.0 

0 

6 

4 

2 

BONHAM 

83.4 

60.3 

71.9 

92 

21 

45 

11 

e 

5 

0 

0 

0 

12.19 

2.90 

5 

.0 

0 

11 

5 

4 

BOWIE 

82.3 

61.2 

71.6 

93 

29 

46 

9 

6 

4 

0 

0 

0 

5.08 

2.10 

5 

.0 

0 

6 

3 

2 

BOYD  3  SE 

82.2 

59.1 

70.7 

94 

31  + 

44 

9 

16 

6 

0 

0 

0 

5.56 

2.16 

7 

.0 

0 

6 

4 

3 

BRECKENRIDCE 

82.8 

60.1 

71.5 

96 

31 

44 

9 

11 

7 

0 

0 

0 

5.08 

.97 

1.71 

4 

.0 

0 

7 

3 

2 

BRIDGEPORT 

82.9 

60.0 

71.5 

93 

31  + 

45 

10+ 

14 

7 

0 

0 

0 

5.99 

.56 

2.40 

7 

.0 

0 

7 

4 

1 

BROWNWOOD 

83.7 

60.1 

71.9 

-   .7 

95 

31 

45 

9 

11 

9 

0 

0 

0 

4.25 

-   .25 

2.09 

7 

.0 

0 

4 

2 

2 

CAMERON 

84.4 

62.1 

73.3 

-  1.6 

93 

29 

49 

10+ 

1 

9 

s 

0 

0 

4.31 

.35 

1.92 

4 

.0 

0 

6 

3 

1 

CLEBURNE 

84.5 

61.1 

72.6 

-   .3 

95 

30 

45 

9 

4 

9 

0 

0 

0 

14.56 

10,10 

8.28 

7 

.0 

0 

5 

5 

4 

CORSICANA 

82.3 

60.4 

71.4 

-  1.8 

92 

31 

48 

10  + 

8 

5 

0 

0 

0 

7.67 

2.69 

3.10 

5 

.0 

0 

G 

4 

3 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

63.4 

64.3 

73.9 

1.0 

93 

31 

49 

9 

3 

7 

0 

0 

0 

9.01 

4.18 

4.49 

6 

.0 

0 

e 

4 

2 

DENISON  DAM 

81.6 

60.1 

70.9 

90 

30  + 

4B 

11 

7 

2 

0 

0 

0 

10.46 

2.68 

7 

.0 

0 

12 

5 

4 

DENTON  2  SE 

83.3 

61.3 

72.3 

.3 

96 

30 

47 

9 

7 

1 

0 

0 

0 

6.79 

1.76 

2.17 

7 

.0 

0 

3 

DUBLIN 

81.9 

58.5 

70.2 

-  1.2 

92 

30 

44 

9 

14 

3 

0 

0 

0 

5.26 

-   .12 

1.80 

5 

.0 

0 

6 

4 

2 

EASTLAND 

81.5 

58.5 

70.0 

94 

31 

43 

10+ 

22 

3 

0 

0 

0 

3.45 

1.60 

7 

.0 

0 

5 

3 

1 

EVANT 

83.2 

60.8 

72.0 

93 

29 

45 

9 

2 

3 

0 

0 

0 

4.02 

2.15 

7 

.0 

0 

5 

2 

2 

FERRIS 

82.7 

61.2 

72.0 

91 

29  + 

45 

9 

7 

3 

0 

0 

0 

10.27 

3.68 

7 

.0 

0 

8 

5 

3 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

82.3 

61.5 

71.9 

-   .8 

93 

30 

46 

9 

6 

3 

0 

0 

0 

7.12 

2.53 

2.43 

6 

.0 

0 

7 

5 

2 

GAINESVILLE 

81.5 

58.0 

69.8 

-  2.4 

92 

30 

42 

9 

24 

5 

0 

0 

0 

7.86 

2.77 

2.22 

15 

.0 

0 

8 

5 

4 

GATESVILLE 

81.9 

58.8 

70.4 

93 

31 

46 

10  + 

12 

4 

0 

0 

0 

3.19 

1.47 

a 

.0 

0 

6 

2 

1 

GEORGETOWN 

84.3 

61.8 

73.1 

93 

30 

47 

10 

1 

6 

0 

0 

0 

3.64 

1.70 

4 

.0 

0 

8 

2 

1 

GLEN  ROSE 

85.2 

59.5 

72.4 

95 

30 

43 

9 

3 

11 

0 

0 

0 

5.94 

2.34 

5 

.0 

0 

7 

4 

2 

GOLDTHWAITE 

83.1 

60.1 

71.6 

92 

30  + 

43 

9 

8 

7 

0 

0 

0 

3.47 

.89 

7 

.0 

0 

5 

4 

0 

GRAHAM 

82.1 

58.3 

70.2 

-  1.4 

93 

31 

42 

9 

18 

5 

0 

0 

0 

4.37 

.35 

2.38 

5 

.0 

0 

6 

2 

2 

GRANBURY 

84.6 

61.1 

72.9 

95 

30 

44 

9 

3 

9 

0 

0 

0 

4.31 

2.31 

7 

.0 

0 

4 

2 

2 

GRAPEVINE  DAM 

81.6 

60.8 

71.2 

92 

31 

47 

9 

12 

2 

0 

0 

0 

7.08 

2.45 

7 

.0 

0 

8 

3 

2 

GREENVILLE  7  NW 

80.5 

59.7 

70.1 

-  1.4 

91 

30 

46 

9 

12 

2 

0 

0 

0 

9.58 

3.86 

3.40 

7 

.0 

0 

9 

5 

3 

GROESBECK 

82.9 

60.6 

71.8 

93 

31 

49 

11  + 

5 

8 

0 

0 

0 

3.38 

1.39 

5 

.0 

0 

4 

3 

1 

HAMILTON 

82.4 

58.2 

70.3 

93 

31  + 

45 

9 

11 

7 

0 

0 

0 

2.99 

1.66 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

HENRIETTA 

80.3 

59.3 

69.8 

-  2.4 

91 

31  + 

46 

11  + 

16 

2 

0 

0 

0 

5.24 

3.04 

7 

.0 

0 

7 

2 

2 

HICO 

84.5 

59.8 

72.2 

96 

30 

44 

9 

4 

7 

0 

0 

0 

5.00 

2.00 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

HILLSBORO 

82.7 

60.1 

71.4 

92 

31  + 

46 

10  + 

5 

7 

0 

0 

0 

5.52 

2.18 

7 

.0 

0 

6 

4 

2 

JACKSBORO 

84.3 

60.8 

72.6 

94 

31 

45 

9 

7 

7 

0 

0 

0 

3.00 

1.64 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

KAUFMAN 

82.5 

60.0 

71.3 

-   .7 

93 

30 

46 

9 

7 

5 

0 

0 

0 

12.46 

7,16 

5.41 

7 

.0 

0 

10 

6 

4 

KILLEEN 

84.7 

59.7 

72.2 

93 

30 

45 

13  + 

11 

9 

0 

0 

0 

1.80 

.78 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

LAVON  DAM 

81.4 

60.5 

71.0 

92 

31 

48 

10  + 

8 

4 

0 

0 

0 

8.27 

3.52 

7 

.0 

0 

8 

3 

3 

MARLIN 

84.8 

61.2 

73.0 

93 

30 

46 

10 

3 

11 

0 

0 

0 

1.27 

.58 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

MC  GREGOR 

83.3 

61.7 

72.5 

94 

31 

48 

9 

3 

10 

0 

0 

0 

4.87 

.36 

1.75 

4 

.0 

0 

7 

4 

2 

MC  KINNEY 

81.8 

61.2 

71.5 

90 

29 

46 

9 

7 

1 

0 

0 

0 

7.72 

3.10 

7 

.0 

0 

5 

5 

3 

MEXIA 

61.3 

62.0 

71.7 

-  1.1 

92 

30 

49 

9 

3 

2 

0 

0 

0 

2.26 

-  2.64 

.90 

5 

.0 

0 

8 

1 

0 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

83.5 

61.2 

72.4 

96 

31 

47 

9 

4 

5 

0 

0 

0 

6.16 

3.54 

6 

.0 

0 

7 

3 

1 

NAVARRO  MILLS  DAM 

81.5 

61.4 

71.5 

92 

31  + 

48 

9 

5 

4 

0 

0 

0 

5.89 

1.96 

7 

.0 

0 

9 

3 

2 

OLNEY 

83.2 

59.3 

71.3 

95 

31 

46 

10  + 

6 

5 

0 

0 

0 

4.64 

2.27 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

PARIS 

82.5 

60.8 

71.7 

1.0 

92 

23 

46 

9 

5 

4 

0 

0 

0 

11.00 

5.60 

3.13 

7 

.0 

0 

9 

6 

4 

PILOT  POINT 

81,6 

59.6 

70.6 

92 

30 

46 

9 

13 

5 

0 

0 

0 

7.52 

2.70 

7 

.0 

0 

7 

5 

3 

PROCTOR  RESERVOIR 

82.4 

59.6 

71.0 

93 

31 

47 

9 

9 

4 

0 

0 

0 

4.30 

2.07 

5 

.0 

0 

5 

3 

1 

PUTNAM 

82.6 

59.5 

71.1 

95 

31 

44 

9 

7 

5 

0 

0 

0 

3.27 

-  1.05 

1.60 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

QUINLAN 

82.5 

61.5 

72.0 

90 

30+ 

45 

9 

7 

4 

0 

0 

0 

10.62 

.0 

0 

RANGER  1  W 

81.6 

59.6 

70.6 

93 

31 

44 

9 

8 

3 

0 

0 

0 

2.53 

1.02 

7 

.0 

0 

4 

3 

1 

RISING  STAR 

82.0 

58.3 

70.2 

92 

31 

43 

9 

12 

3 

0 

0 

0 

2.33 

.66 

5 

.0 

0 

4 

3 

0 

ROSEBUD  3  WSW 

83.5 

62.1 

72.8 

93 

30 

49 

9 

1 

7 

0 

0 

0 

1.91 

.58 

5 

.0 

0 

6 

2 

0 

SHERMAN  PUMP  STATION 

80.7 

59.3 

70.0 

-  1.4 

91 

30 

45 

9 

18 

3 

0 

0 

0 

10.83 

5.59 

3.07 

7 

.0 

0 

8 

6 

4 

SPRINGTOWN 

82.5 

57.2 

69.9 

92 

31  + 

43 

9 

18 

5 

0 

0 

0 

3.12 

.95 

17 

.0 

0 

5 

3 

0 

STEPHENVILLE  4  N 

81.5 

57.9 

69.7 

91 

31 

45 

9 

7 

3 

0 

0 

0 

6.39 

2.30 

16 

.0 

0 

8 

5 

1 

STULHOUSE  HOLLOW  DAM 

81.9 

61.0 

71.5 

93 

31 

48 

9 

6 

4 

0 

0 

0 

2.36 

.93 

17 

.0 

0 

5 

2 

0 

TAYLOR 

83.8 

61.4 

72.6 

-  2.1 

94 

30 

47 

10 

4 

5 

0 

0 

0 

1.40 

-  2.29 

.60 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

TEMPLE 

83.4 

61.5 

72.5 

-  1.4 

94 

31 

49 

10  + 

2 

9 

0 

0 

0 

1.77 

-  2.86 

.65 

17 

.0 

0 

5 

1 

0 

THROCKMORTON 

81.6 

59.4 

70.5 

-  1.8 

95 

31 

44 

9 

12 

5 

0 

0 

0 

6.21 

1.99 

2.34 

5 

.0 

0 

7 

3 

2 

WACO  DAM 

82.3 

62.7 

72.5 

93 

31 

48 

9 

3 

5 

0 

0 

0 

4.34 

1.23 

15 

.0 

0 

6 

2 

2 

WACO  WB  AIRPORT           R 

84.9 

65.4 

75.2 

.9 

94 

30+ 

52 

9 

1 

12 

0 

0 

0 

3.96 

-   .59 

1.24 

5 

.0 

0 

B 

3 

1 

WAXAHACHIE 

84.5 

61.1 

72.8 

94 

28 

46 

9 

5 

8 

0 

0 

0 

10.13 

3.70 

7 

.0 

0 

B 

5 

4 

WEATHERFORD 

81.9 

58.9 

70.4 

-   .5 

95 

31 

44 

9 

12 

5 

0 

0 

0 

3.39 

-  1.80 

1.70 

7 

.0 

0 

5 

3 

1 

WHITNEY  DAM 

82.6 

59.6 

71.1 

94 

31 

47 

9 

6 

7 

0 

0 

0 

6.94 

3.00 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

71.6 

-   .9 

5.72 

.97 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

1  2 
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8 

M 

s 

© 

a 

I 
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s 
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a 

No.  of  Days 
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Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 
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0 
H 

3-0 

II 

s  § 

• 
Q 

I 

s 

2 

0 

o 

1 

o 

U 

8  o 

S  k 

i; 

•   *   * 

EAST  TEXAS          0* 

ANDERSON 

ATHENS 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

83.6 

83. 1M 
84.3 
83.1 
82.7 

61.5 
62. 7M 
61.3 
57.7 
59.1 

72.6 

72. 9M 
72.6 
70.4 
70.9 

93 
92 
92 
93 
92 

29 
23 
23 

24 
24 

49 

48 
49 
46 
45 

11 

9 

11  + 
10  + 
10 

l 

4 

2 

14 

9 

6 

6 
5 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

5.28 
6.88 
4.46 
6.56 
2.32 

.79 

1.75 
3.92 
2.33 
1.81 
.61 

5 

7 
7 
7 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 

7 
8 
6 

3 
4 

2 
4 
1 

2 
2 
2 
3 

0 

CLARKSVULE  2  E 
COLOSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

81.0 
83.6 
62.3 
83.2 
83.2 

58.0 
59.7 
63.0 
61.7 
59.6 

69.5 

71.7 
72.7 
72.5 
71.4 

91 
93 
91 
92 
93 

30 
24 
29 
29  + 
31  + 

44 
46 
51 
50 
47 

10 
10 
10  + 
10 

11 

19 
4 
2 
2 
8 

1 
9 

2 

10 
8 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

7.74 
7.38 
1.78 
3. 81 
3.28 

3.15 
2.03 
.53 
1.06 
1.80 

7 
7 
8 
9 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
8 
5 

10 
8 

5 
4 
1 
3 

3 

2 

4 
0 
1 
2 

DAINGERFIELO  9  S 

DIALVILLE  2  W 

EMORY 

EVADALE 

FAIRFIELD 

84.  9 
82.6 
81.6 
83.5 
82. 7M 

62.0 
61.5 
59.5 

62.0 
61. 6M 

73.5 

72.1 
70.6 
72.8 
72. 2M 

90 
90 
92 
92 
92 

30  + 
30 
30 
23  + 
29 

50 

47 
45 
51 
48 

9 

9 

9 

10 

9 

0 
6 
10 
1 
2 

4 
1 
4 
6 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

5.81 
6.97 
7.80 
6.74 
3.16 

1.90 
3.72 
4.13 
1.69 
.99 

7 
7 
7 
4 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
7 
12 
6 

4 

3 
3 
4 
3 

2 

2 
3 
3 
0 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEHATER 
GROVETON  2  NNW 
HEMPHILL 

83.5 

82.  5 

82.8 

83.9 

83.  8 

61.4 
58. 4M 
61.5 
61.8 
59.6 

72.5 
70. 5M 
72.2 
72.9 
71.8 

93 
90 
90 
92 
93 

29 
30+ 
31  + 
29 
24 

48 
43 
46 
47 
46 

9 

9 
9 

10 

10 

2 
11 

5 
3 

7 

6 

2 
4 
7 
9 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.66 
4.93 
3.47 
9.87 
10.33 

1.04 
2.22 

1.30 
3.20 
4.90 

5 

7 
7 
8 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
5 
7 
6 

4 
4 

3 
4 

6 

1 
1 
1 
4 
3 

HEMPSTEAD 

HENOERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSDN  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

83.0 
82.6 

84.4 
82.4 
83.8 

63.0 
58.7 
62.4 
60.3 
60.9 

73.0 
70.7 
73.4 
71.4 
72.4 

-  1.1 

93 
91 
93 
92 
92 

30 
24 
24 
24 
23 

50 
46 
50 
49 
47 

10 
9 

10+ 

1 

9 

2 

13 
3 
6 
3 

7 

3 

10 

2 

6 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.68 
6.16 
4.23 
7.65 
7.31 

.72 

-   .48 

.53 

1.82 
2.00 
4.03 
3.63 

7 
7 
6 
7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

6 
7 
7 
6 

2 

4 
2 

3 
3 

0 
3 
2 
2 
2 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

83.8 
83.4 
85.3 
83.1 
83.4 

58.1 
60.7 
61.2 
58.1 
59.7 

71.0 
72.1 
73.3 
70.6 
71.6 

-    .1 

94 
90 
93 
91 
93 

21 
24  + 
28  + 
24  + 
29+ 

44 
49 
48 
43 
48 

10 
10+ 
10 
9 
11  + 

7 
2 
0 
11 
3 

7 

3 
10 
3 
9 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13.30 
3. 66 

4.52 
3.54 
8.20 

-  1.03 

4.17 
2.00 
1.40 
1.23 
3.76 

7 

18 

6 

7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

3 
7 
6 

7 

8 
3 
4 
4 

4 

5 
1 
2 

1 
4 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

83.5 
83.3 
84.6 
85.0 
82.5 

60.0 
60.7 
63.6 
62.3 
58.0 

71.8 

72.0 
74.1 
73.7 
70.3 

-  1.8 

.0 

-  3.0 

92 

92 
92 
94 
90 

30 
31  + 
22 
29 

29  + 

46 
49 
50 
50 
46 

9 

10  + 

10 

9 

10 

5 

5 

1 

1 

13 

5 

9 

9 

11 

4 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

4.09 
5.41 
6.60 
6.74 
3.25 

-  1.38 
.00 

1.44 
2.18 
2.13 
1.69 
1.16 

6 
7 
7 
6 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 
7 
7 
6 

4 

3 
3 

4 
5 

1 
2 
3 
3 
3 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

83.7 

83.5 
82.2 
83.9 

84. 9M 

58.6 
57.2 
59.2 

61.0 
58. 1M 

71.2 

70.4 
70.7 
72.5 

71. 5M 

-  i.O 
.1 

90 
93 
90 
94 
94 

30+ 
29 
31  + 
24 
23 

43 

44 
45 

47 
46 

9 
9 
9 

10 
11  + 

5 

15 

11 

9 

6 

3 

7 
3 
9 
9 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.39 

4.99 
8.23 
7.03 
4.97 

1.70 

1.62 
2.38 
2.90 
2.91 
1.28 

7 

7 
7 
7 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 
9 
7 

7 

3 
3 

7 
3 
4 

1 
2 
2 
2 
2 

PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

82.6 

84.0 
85.2 
81.1 
63.0 

61.3 
62.4 
59.8 
60,9 
61.3 

72.0 
73.2 
72.5 
71.0 
72.2 

-  1.1 

92 
93 
92 

91 
91 

30+ 

23 

28+ 

24 

24 

47 
50 
46 
47 
48 

9 
9 

10 

9 

10 

10 
3 
1 

11 

4 

9 

10 
9 
2 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

4.60 
5.00 

11.17 
8.S5 

15.17 

-   .19 

5.77 

1.83 
2.44 
3.37 
3.28 

4.45 

7 
4 
7 
7 
6 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 

10 
9 

10 

2 

3 

8 
5 
7 

1 
2 
3 

3 
6 

SIMMS  2  NNW 
SPURGER  DAM  B 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TYLER  5  NE 

83.4 
82.8 
83.0 
81.5 
82.7 

58.5 

60.9 
57.9 
60.7 
58.9 

71.0 
71.9 
70.5 
71.1 
70.8 

90 
92 

91 
89 
91 

23 

24 

31  + 
24+ 
31  + 

43 

48 
44 
46 
46 

11 
10 
10  + 
10 
10  + 

8 
4 

11 
5 

14 

1 
5 
5 
0 
6 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.28 

13.83 

10.61 

4.69 

3.35 

1.90 
7.35 
3.50 
1.08 
1.82 

7 

7 

7 

7 

31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

11 

6 

8 

7 
8 

5 
3 

3 

4 
2 

2 

WARREN 
WILLS  POINT 

84.7 
81.1 

59.3 

60.3 

72.0 
70.7 

93 
91 

23 

30 

46 
45 

10 
10  + 

3 

17 

7 
4 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

9.32 

8.99 

3.76 
4.11 

7 
7 

.0 
.0 

0 

0 

8 

9 

5 
5 

4 
3 

DIVISION 

71.8 

-  1.3 

6.47 

1.35 

.0 

*    *    * 
TRANS  PECOS          05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANDELAPIA 
CHISDS  BASIN 

84.9 
86.6 
89.5 
97.2 
81.0 

52.3 
60.8 
55.5 

56.3 
55.4 

68.6 
73.7 
72.5 
76.8 
68.2 

-  2.2 

-  .7 

96 

97 
103 
108 

90 

20 
21 
21  + 
20 
21  + 

36 
44 
42 
45 
46 

9 
9 
9 
9  + 

9 

36 
8 

16 
0 
15 

8 

9 

18 

27 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

.26 
1.60 
1.19 

.34 
1.93 

-  1.17 

-  .22 

.22 
.62 
.93 

.10 
1.55 

29 

17 

6 

16 

16 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 

2 
1 
2 

0 

2 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

FABENS 

91.2 

88.7 
86.7 
66.8 
88.5 

48.2 
56.7 
61.2 
55.4 
51.2 

69.7 

72.7 
74.0 
72.1 
69.9 

.2 

103 
101 
96 
101 
100 

21  + 
21  + 
31 
28 
29  + 

32 
43 
50 
42 
35 

7 
10  + 
18  + 

7 
7 

45 

7 

1 

24 

35 

20 
16 
11 
15 
13 

0 

0 
0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 

(J 

0 
0 
0 
0 
0 

.62 
1.22 
1.78 

.26 

.06 

-   .12 

.62 
.67 
.62 

.25 

.08 

28 

6 

1 

22 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
4 
1 

0 

1 
1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

88.3 
88.5 
86.9 
90.4 

56.1 
57.3 

53.4 
56.2 

72.2 
72.9 
71.2 
73.3 

102 

98 

101 

103 

21 
31  + 
21 
26 

42 
45 
40 
42 

9 

10+ 
9 
7* 

15 
10 

17 
24 

15 
17 

15 
16 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.06 

1.09 
.20 
.51 

.35 
.56 

.20 
.36 

6 
17 

3 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 

2 
1 

1 

0 
2 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

MARATHON 
MARFA  NO  2 
MENTONE  25 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

85. OM 
86.2 

M 
87.9 
78.1 

51.  5M 

46.0 

M 
57.6 
47.0 

68. 3M 
66.1 

M 
72.8 
62.6 

97 

97 
106 
103 

90 

31 

20 
21 
31 
20 

39 

36 

42 
38 

9 
9 

9 

10  + 

27 
48 

6 

106 

7 
11 

11 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

.65 

4.15 
2.44 

.36 

2.23 
1.49 

6 

17 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
4 

0 

0 

2 

1 

0 
0 
0 
2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  123   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 


Continued 

MAY 

1969 

Temperature 

Precipitation 

Dig 

.1 

>  3 

| 

|z 

3.B 

« 

M 

s? 

• 

1 
■ 
| 

Q 

1 
1 

No.  o 

Day. 

"3 

•  | 
|z 

fib. 

■ 
a 

■a 

£ 

o 

6 

£ 
& 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Day. 

Sutton 

Max. 

Min. 

3 
■2 

•S-o 

• 
a 

* 

1 

2 

I 

a 

■ 

o 

E 

9 

I 
2 

3 
8 

8  J 

'  t. 
hi 

1  1 

•o! 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

87.5 
90.5 
97. 8M 
89.8 
87.9 

58.4 
57.2 
61.  OM 
58.0 
55.3 

73.0 
73.9 
79. 4M 
73.9 
71.6 

.4 

97 
103 
109 
104 
100 

21 
21 
20 
31 
21 

50 
43 
51 

43 
38 

12  + 
9 
7 
9 
9 

0 
7 
0 
3 
24 

11 

18 
27 
16 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

g 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.93 

1.18 

.12 

.84 

.04 

-   .62 

.90 
.96 
.12 
.74 
.04 

13 
6 

10 
6 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 

1 

1 

0 

2 
1 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

85.0 
85.7 
86.0 

M 
88.2 

58.7 
61.2 
50.5 

M 
58.2 

71.9 
73.5 
68.3 

M 
73.2 

94 
98 
96 
99 
103 

31 
31 
21  + 
31* 
31 

45 
44 
35 

45 

9 
9 
9 

9 

5 

7 
50 

6 

5 
7 

13 

14 
15 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.03 
.81 
.18 

.67 

.38 
.29 

.13 

.50 

1 

3 

27 

6 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 

1 

2 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

YSLETA 

90. 6M 

53.  4M 

72.  OM 

104 

31 

37 

7 

26 

IB 

0 

0 

0 

.41 

.36 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

71.7 

-   .5 

.99 

-   .27 

.0 

*    *    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

B4.9 
82.6 
82.1 
81.5 
86.5 

64.0 
55.9 
59.0 
58.5 

63.2 

74.5 
69.3 
70.6 
70.0 
74.9 

-  2.7 

-  2.5 

95 
94 
91 
89 
95 

31 
21 
31 
31  + 
28 

54 
44 
44 
42 
53 

10 

9 
10 
10 
19+ 

0 
25 

14 

12 

1 

9 
6 
1 
0 

10 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.42 
2.78 
5.35 

2.82 

3.24 

1.98 
-  1.37 

.97 
1.68 
2.52 
1.27 
1.28 

3 

6 

16 

17 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
7 
6 
5 

2 

2 
3 
2 
3 

0 

1 

2 

1 
I 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

81.2 
82.5 
8*. 3 
82.* 
82.1 

54. 5M 

59.2 

60.3 

60.6 

54.8 

67. 9M 

70.9 

72.3 

71.5 
68.5 

93 
90 
96 
91 
92 

31 
31  + 
31 
30 

21 

41 
45 
47 
47 

41 

10* 
10 
10 
IB 
9 

32 

5 
2 
6 

31 

2 
3 
3 
2 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.67 

2.84 
2.76 
6.87 
4.46 

1.32 
.90 
1.03 
1.67 
1.65 

7 
4 
3 

7 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 
3 
8 

5 

4 
2 
2 
5 
3 

1 

0 

1 

4 
3 

DEL  RIO  WB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURC 
JOHNSON  CITY 

86.4 
84.8 
83.0 
82.5 
82.6 

64.5 
57.9 
56.0 
59.6 
60.0 

75.5 
71.4 
69.5 
71.1 
71.3 

-  2.9 

99 
96 
96 
92 

91 

31 
31 
31 
30 
31  + 

54 
42 
42 
'44 
44 

18  + 

9 

9 
10 

10 

0 

9 

22 

5 
10 

10 

10 

8 

3 

2 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.36 
2.74 
2.25 
2.25 
7.03 

-   .37 

.90 
1.35 

.82 
1.15 
l.BO 

2 

16 
7 

16 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
6 
3 
8 

2 
2 
2 
3 
6 

0 
1 
0 

1 

3 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

B7.8 
84. 5 
81.3 
81.8 
87.7 

58.3 
61.3 
57.7 
56.7 
64.9 

73.1 
72.9 
69.5 
69.3 
76.3 

-  1.8 

-  3.2 

95 
96 
92 
92 
99 

31  + 
31 
31 
31  + 
31 

40 
49 
41 
43 
53 

10 
18 
10 
10 
18  + 

6 

7 
21 
14 

0 

14 

7 
2 
3 

13 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

s 

0 
0 
0 

1.38 
3.64 
1.85 
2.05 
2.45 

-  2.34 

-  2.53 

.55 

1.42 
.60 
.89 

1.65 

16 

17 

9 

6 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

6 
3 

6 
5 

1 
3 
3 

2 

1 

0 
1 
0 
0 

1 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

83.6 

83. 9M 
82. 5M 
88.5 
81. 7M 

58,8 

59. 1M 
57. OM 
61.2 
58. OM 

71.2 

71. 5M 
69. 8M 
74.9 
69. 9M 

-  2.8 

94 
95 

106 
91 

31 
31 

31 
31 

44 
44 
43 
46 
43 

10 
10 
10 
9 
10 

4 
7 

14 
4 

13 

3 
5 

4 
14 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.87 
3.09 
3.32 
1.45 
2.48 

-   .90 

.50 

1.21 

1.21 

.74 

.73 

3 
5 

16 
6 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
5 
4 

6 

1 
1 
3 
1 
2 

0 

1 

1 

0 
0 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANOALE 

84.7 
83.3 
84.7 
86.1 
86.2 

55.9 
56.5 

57.6 
57.9 
61.7 

70.3 
69.9 
71.2 
72.0 
74.0 

95 
95 
95 
99 
98 

31  + 

21 

31 

30 

28 

40 
40 
44 
44 
44 

10+ 

9 
IB 

9 

10 

12 
24 

19 
4 
3 

7 
7 
8 

9 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.23 
2.01 
1.62 
7. IT 
2.26 

-  1.06 
3.44 

.63 
.90 
.55 

1.90 
.63 

5 

7 
8 
3 

16+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
4 
7 
6 

2 
1 
2 
t 
2 

0 
0 
0 
3 
0 

PRADE  RANCH 
RANKIN 
RDBERT  LEE 
ROCKSPRINGS 
SAN  ANGELO  DAM 

83.1 

86.4 
83.  1M 
81. 4M 
81.9 

58.2 
58.6 

57. 1M 
57. 4M 
57.9 

70.7 
72.5 

70. 1M 
69. 4M 
69.9 

91 
102 

92 

31 
31 

31  + 

41 
43 
44 
46 

45 

10 

9 
10* 

9 

9 

7 

9 

19 

10 

16 

2 

10 

10 

3 

2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.17 
2.89 
4.00 
2.66 
3.83 

.86 
1.20 
1.15 
1.20 
1.53 

16 
6 
5 
7 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
6 
4 

4 

2 
2 
3 
2 
3 

0 
2 
2 
1 
2 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

84.6 
82.2 
86.5 
84.7 
83.9 

58.1 
59.1 
58.0 
55.2 

63.4 

71.4 

70.7 
72.3 
70.0 
73.7 

-  2.9 

99 
95 
99 
100 
96 

31 
31 
31 
31 

31 

45 
45 
44 
40 
53 

10* 

9 
18  + 

9 
10 

9 
16 

8 
17 

0 

9 
4 

11 

9 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3.20 
1.99 
2.54 
3.54 
4.75 

.00 

.77 

1.53 
1.13 
1.53 
1.18 
1.62 

16 
5 
5 
3 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
5 
6 

3 

1 

2 
4 
3 

1 
1 

1 
1 
2 

WATER  VALLEY 

83. 3M 

55. 9M 

69. 6M 

41 

9 

12 

4 

0 

0 

0 

4.09 

1.42 

7 

.0 

0 

5 

4 

1 

DIVISION 

71.3 

-  2.6 

3.13 

-   .41 

.0 

*    •    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

83.4 
82.  6M 

84.0 
84.4 
82.5 

63.9 
66.  8M 
63.0 
62.4 
62.4 

73.7 

74. 7M 
73.5 
73.4 
72.5 

-  1.4 

-  3.4 

-  1.7 

92 
SB 
90 
93 
91 

31  + 

31  + 
31  + 
30 
31 

50 
52 
51 
51 
50 

10 
10 
10 

11  + 
10 

1 
0 
1 
1 
5 

5 
0 
2 

10 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.25 

3.50 
3.  58 

2.81 
4.90 

-  .46 

.34 

-  1.37 

1.36 
1.87 
1.26 
.71 
1.60 

8 
15 
15 

6 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

6 

3 
5 
9 
9 

3 
2 
3 

2 
4 

1 
2 
2 
0 
1 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

CUERO  3  E 

85.3 
84.5 
83.4 
84.6 
85.3 

66.6 
64.1 
70.0 
66.3 
64.4 

76.0 
74.3 
76.7 
75.5 
74.9 

-  2.0 

89 
95 
89 
90 
92 

31  + 

29 

8 

31 

31 

56 
56 
56 
56 

50 

10 

11+ 

10 
10 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
9 
0 
1 
8 

0 
0 
0 
0 

o 

0 
0 
0 
0 

o 

0 
0 
0 

0 
0 

1.77 
4.66 
2.47 
2.07 
7.32 

.31 

-   .92 

.94 
1.23 
1.95 
1.15 
2.27 

16 
6 

16 
16 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
9 
2 
3 

8 

2 
3 

1 

2 
6 

0 

1 
1 
1 
3 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLDRESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

83.5 
85. 5M 
84. 1M 
86.2 
83.5 

63.3 
60. 6M 
62.6 
64.2 
61.8 

73.4 
73. 1M 
73. 4M 
75.2 
72.7 

-  2.9 

93 
94 
90 
92 
92 

29 

29 
31  + 
29+ 
30 

51 

47 
47 
49 
49 

10  + 
10 

11+ 

10 

11+ 

0 

1 

3 
0 
3 

5 

10 
4 

e 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.52 

4.05 
6.38 
2.57 
2.56 

-  .21 

-  1.48 

-  1.15 

1.69 

1.35 

3.06 

1.41 

.78 

9 
5 

13 
12 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
1 

3 
7 

3 
3 

: 
1 

l 

1 
1 
1 

1 
0 

HALLETTSVILLE 
HONDO 

86.0 

84.1 

62.8 
62.1 

74.4 
73.1 

-  1.3 

-  3.0 

93 
93 

29  + 
31 

48 
49 

10 
10 

0 
5 

12 
6 

0 
0 

0 
0 

0 

- 

8.57 
5.84 

1.57 

3.64 

2.16 

4 
3 

.0 
.0 

0 
0 

8 
7 

2 
3 

2 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 


Continued 

MAY 

1969 

Temperature 

Precipitation 

m  a 
I  H 

<2 

6 1 

si 

<2 

c 

Bj 
i 

s 
< 

|z 

h 

1 
1 

*§> 
2 

« 
* 

1 
■ 
| 

2 

Q 

Q 

• 

i 

a 

No.  of  Days 

3 
i2 

■a 

eg 

|  X 

|| 

a 

£ 

a 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

0 

■3-n 

t] 

Id 

2  § 

■ 
Q 

2 

o 

i 

• 

2 
© 

u 

5  b 

si 

8  E 

KENEDY 
KINGSVILLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
IULING 

es.s 

87.1 
82.5 
82.0 
82.1 

63.4 
66.8 
63.4 
61. 8 
60.9 

74.6 
77.0 
73.0 
71.9 
71.5 

-  4.6 

92 

97 
90 
90 
90 

31 

30 
31 
30 
31  + 

49 
57 
50 
49 
47 

10 
10 
10 
10 
10 

0 
0 
1 
3 

8 

5 
6 
1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

4.26 

2.71 
7.22 
1.89 
3.57 

-   .21 

1.65 
.72 

2.04 
.95 

1.11 

4 

12 

2 

9 

17 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
9 
5 
7 

2 
3 
4 
1 
3 

2 
0 
3 
0 
1 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

84.9 
86.1 
86.0 
8*.  7 
62.3 

63.6 
62.2 

62.0 
62.6 
61.4 

74.3 
74.2 
74.0 
73.8 
71.9 

-  2.6 

92 
97 
95 
91 
92 

31  + 

31 

31 

31 

26 

53 

48 
44 

50 

47 

10 
10 
10 
10 
10 

0 
1 
5 

0 

7 

3 
7 
12 
2 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

4.02 
4.43 
3.91 
4,54 
2.68 

.09 

1.10 

1.59 

.96 

.80 

16 
2 

12  + 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 

7 
8 

4 
3 

5 

2 

3 
1 
0 
0 

REFJGIO 

ROBSTOWN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

85.9 
85.5 

81.5 
82.9 

63.7 
66.7 
69.0 

64.0 

74.8 
76.1 
75.3 
73.5 

-  1.8 

90 
92 
86 
91 

30+ 
31  + 
29+ 
31 

50 
56 
60 
48 

10 
10 
10 
10 

0 
0 
0 
3 

5 
4 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

3.81 
6.45 
2.66 

4.61 

1.16 

2.01 
2.85 
1.12 
1.86 

16 

17 

16 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
5 

5 
6 

3 
3 
2 
3 

2 
2 

1 
1 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

SOMERV1LLE  DAM 

84.6 

84.6 
85.5 
81.* 
82.2 

63.5 
62.4 
66.3 
62.5 
63.2 

74.1 
73.5 
75.9 
72.0 
72.7 

-  2.1 

-  2.5 

-  3.9 

91 
92 
91 
90 
90 

31  + 
31  + 

30  + 

31  + 
31  + 

50 
47 

54 
48 
51 

10 

10 
10 
10 
10 

0 
1 
0 
4 
2 

8 

7 

4 

2 
2 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

3.00 
2.92 
2.87 
2.24 
3.15 

-  1.45 

-  .63 

-  1.70 

.79 
1.04 
2.15 

.61 

1.40 

5 

3 

16 

4 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 

5 
8 

5 

2 

3 
1 
1 
2 

0 

1 
1 
0 

1 

WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

83.9 
86.5 

62.7 
63.5 

73.3 
75.0 

92 

94 

30+ 
29 

51 
49 

10 
10 

1 
0 

10 
13 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.17 
3.05 

1.06 
.56 

9  + 
15 

.0 
.0 

0 
0 

6 
9 

3 

2 

2 

0 

DIVISION 

74.0 

-  2.3 

3.89 

.11 

.0 

*    »    * 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

82.9 
83.3 
82.7 
64. 2 
83.4 

63.9 
65,5 

63.9 
65.5 

65.9 

73.4 
74.4 
73.3 

74.9 
74.7 

-  1.7 

90 
92 
90 
92 
92 

29  + 
29+ 
29  + 
30 
28 

53 
55 

51 
54 
53 

11+ 

10 
10 
10 
10 

0 
0 
2 
0 
0 

4 
5 
2 
6 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.05 
10.03 
7.57 
4.87 
5.S9 

3.67 

.87 

1.40 
2.92 
1.93 
1.35 
1.56 

4 
14 
17 
15 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 

e 

7 
7 

4 
6 
5 
3 
4 

2 

5 
3 
3 

3 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

82.9 
84.2 
84.7 
86.5 
82.5 

60.5 
65.4 
61.3 
63.7 
65.2 

71.7 
74.8 
73.0 
75.1 
73.9 

-  1.4 

92 
92 
91 
93 
96 

24 
23 
31  + 
28 
26 

50 
53 

49 
51 
56 

10 
10 
10 
10 

11+ 

2 
0 
2 
0 
0 

6 

5 

10 

12 

3 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

6.24 
6.62 
5.37 
8.53 
5.66 

3,14 

2.42 
2.40 
1.63 
3.02 
2.91 

7 
15 

4 
15 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 
7 
9 
4 

3 

4 
4 
6 
3 

3 
4 
3 
2 
3 

GALVESTON  WB  CITY        R 
HOUSTON  WB  CITY          R 
HOUSTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

79.9 
82.8 
84.2 
84.1 
82.6 

71.0 
67.4 
66.5 
64.5 
66.5 

75.5 
75.1 
75.4 
74.3 
74.6 

-  .3 

-  1.1 

-  .6 

-  .9 

-  1.7 

87 
90 
90 
96 
88 

23+ 
30+ 
31  + 
26 
29+ 

62 
57 
56 
53 
55 

9 

9 

10 

10 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

6 
7 
10 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6.97 
2.90 
4.73 
4.18 
2.91 

4.16 

-  1.33 

.41 

-  .31 

-  .38 

3.77 
1.19 
1.19 

1.07 
1.42 

13 
3 
3 

7 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 

6 
8 
3 

2 

1 
4 
4 

2 

2 

1 
2 
1 
2 

NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

84.6 
82.6 
82.0 
84.7 
80.3 

64,4 
63.0 
66.2 
63. OM 
67.1 

74.5 
72.8 
74.1 
73. 9M 
73.7 

-  1.6 

92 
95 
87 
93 
87 

24 
25 
23 
29 
25 

51 
52 
54 
52 
55 

10 

11+ 

10 

11+ 

IS 

0 
3 

0 

1 

0 

7 
1 
0 
8 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9. CI 
6.55 
3.39 

3.74 
3.01 

-   .18 

2.27 
1.66 
.99 
1.03 
1.36 

17 
6 
15 
16 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 
6 
6 
3 

6 
4 
4 
4 
2 

4 
3 
0 
1 
2 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNDR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

84.0 
84.5 
81.5 
84.1 
83.7 

65.7 
67.5 
67.8 
65.5 

63.5 

74.9 
76.0 
74.7 
74.8 
73.6 

.2 

-  1.1 

91 
93 
88 
93 
93 

28  + 
31  + 
30 
30 
27 

55 
55 

56 
55 

51 

10 
10 
10 
10 
10 

0 
0 
0 
0 

1 

4 

5 
0 
9 
9 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.69 
2,89 
3.74 
5.35 

6.92 

.75 
.62 

1.75 
1.84 
1.32 
1.92 
1.94 

13 
16 
16 

17 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
5 
5 

7 
7 

4 
2 
3 
4 

5 

2 
1 
1 
2 

4 

VICTORIA  WB  AIRPORT     R 

84.3 

65.4 

74.9 

-  1.3 

90 

31  + 

55 

10 

0 

5 

0 

0 

0 

2.09 

-  2.03 

1.53 

16 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

74.3 

-  1.4 

5.37 

1.28 

.0 

*   *   « 
SOUTHERN           09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

87.  1M 
89. 4M 
88.1 
87.3 
91. 3M 

65. 6M 
65. 6M 
65.0 
66.3 
65. 4M 

76. 4M 
77. 5M 
76.6 
76.8 
76. 4M 

-  2.0 

93 
95 
98 

95 
103 

31 

8 

7+ 
31 
31 

56 
55 
SB 

56 
54 

10 
9 

11+ 

10 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
20 
17 
13 
20 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.23 

9.33 

6.08 
1.09 

.27 
2.50 

1.03 
6.00 

1.80 
.53 

1 
13 

7 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 
6 

6 
3 

3 
3 

4 
1 

1 
2 

4 
0 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

86.5 

90.2 
87.3 
87. 2M 
86.3 

63.0 
65.7 
66.1 
62. 8M 
65.1 

74.8 
78.0 
76.7 
75. OM 
75.7 

-  2.B 

-  3.8 

96 
101 
99 
96 
96 

31 
31 
31 
31 
31 

52 

56 
56 
51 
58 

10 
10 
18+ 
10 
18  + 

0 
0 
0 

1 

0 

9 

17 
13 

14 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,64 
.62 

5.14 
1.30 
3.48 

-  1.91 
•  22 

2.19 
.40 

1.78 
.40 
.63 

4 
16 

7 

17  + 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
2 
6 
4 
5 

2 

0 
5 
0 

4 

2 

0 
1 
0 
0 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

90.2 
91.6 
86.8 
90.9 
88.3 

65.1 

67.7 
65.2 
64.3 
64.4 

77.7 
79.7 
76.0 
77.6 
76.4 

-  1.4 

-  4.0 

98 
102 

91 
101 

96 

31  + 

6 
31  + 
31 
31 

51 
62 
52 
57 
55 

10 

13  + 

11 

22  + 

10 

0 

0 
0 
0 
0 

19 
23 
12 

20 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

1.40 
2.84 
5.74 
.70 
1.73 

-  2.06 
2.°5 

.70 
1.19 
2.55 

1.13 

17+ 
13 

1 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
5 

4 
2 

2 
2 
2 

2 

0 

1 

2 
0 

1 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 
PEARSALL 

88. 6 
87.5 
91.3 
87. 1M 
87.9 

65.1 
61.3 
68.5 
66. OM 
63,4 

76.9 

74.4 
79.9 
76. 6M 
75.7 

94 
95 
98 

101 

31  + 

29 

31 

31 

56 

51 
61 

S3 

13 
10 
13 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

17 

12 
21 
12 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

4.94 
4.44 
1.23 
4,56 
3.25 

3.50 

1.50 
.75 

1.45 

13 

4 

13 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
7 
3 

4 

2 
3 

1 

2 

2 
2 

0 

2 

POTEET 

83.9 

63.8 

73.9 

92 

31  + 

49 

10 

3 

3 

0 

0 

0 

5.18 

1.17 

12 

.0 

0 

7 

5 

2 
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TEXAS 
MAY 

1969 

Temperature 

Precipitation 

1  X 

8,1 
If 

>  a 

<Z 

o 

I 

< 

5  o 

f  z 

-a 
1 

9 
O 

■ 
E 

.3 

O 

t 

Q 

t 

& 
Q 

No.  ol 

Day* 

3 

0 
H 

.1 

II 
II 

i 
Q 
V, 

« 

• 

Sno 

».  Sloet 

No.  of  Day. 

Station 

Max. 

Mln. 

3 

H 

4-0 

Q  0 

a! 

z  g 

• 

• 

0 

Z 

0 

g 

0 

Z 

0 

§ 
1 

0 

g 

si 

S  > 

'-i 

5  t 

hi 

sS 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

TILDEN 

ZAPATA 

90.  6 
87.3 
92.6 

66.2 

64.1 
68.8 

78.5 
75.7 
80.7 

98 

95 
103 

9  + 
31 
5 

58 
51 
62 

17  + 

10 

16+ 

0 
0 
0 

23 

14 
2<t 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.17 
1.36 
6.27 

1.08 

.58 

4.65 

17 
13 
16 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 

2 

3 
4 

2 

2 
2 

1 

0 
2 

DIVISION 

76.9 

-    2.2 

3.51 

.39 

.0 

*    *    * 
LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

87.7 
88.7 
89.8 
89.5 
90.0 

69.9 
66.5 
67.4 
69.4 
65.9 

78.6 
77.6 
78.6 
79.5 
78.0 

-  .2 

-  2.3 

94 
95 
94 
95 
98 

7 
5 

7 
8 
9 

64 
59 
61 
63 
59 

10 
11  + 
11 

a 

ii  + 

0 
0 
0 
0 
0 

s 

15 

21 
18 
20 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.69 

4.06 
1.50 
1.78 
2.S7 

4.33 
.92 

3.40 
3.40 
1.01 
1.15 
.95 

12 
13 
13 
13 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
2 
3 
6 

3 
1 
1 
1 
3 

3 

I 
1 
1 
0 

MISSION 
PORT  ISABEL 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 

92. 1M 

84.4 
83. 9M 
89.0 
90.0 

66. 6M 
73.2 
70. 7M 
67.4 
69.2 

79. 4M 
7B.8 
77. 3M 
78.2 
79.6 

-  1.1 

.3 

-  1.5 

97 
89 
96 

97 
96 

9+ 
24 
31 

9 

9 

60 
67 
62 
59 
62 

10 
31 
16 

11  + 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
0 

4 

13 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.73 
3.32 
4.04 
4.19 
3.94 

-   .49 

1.34 

.71 

.75 
1.28 
2.00 
1.94 
3.62 

17+ 

13 

17 

13 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
5 
4 
2 

2 

3 
2 
2 
1 

0 

l 

2 
2 

1 

WESLACO  2  E 

89.5 

67.8 

78.7 

94 

8 

61 

10 

0 

lb 

0 

0 

0 

1.70 

-  1,00 

.72 

13 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

78.6 

-  1.1 

3.26 

.54 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
PRESIDIO 


LOWEST  TEMPERATURE 
CORNUDAS  SERVICE  STA 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HONEY  GROVE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
SALT  FLAT  10  ENE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CLEBURNE 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
DALHART  FAA  AIRPORT 
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DATE 

20 

32 

DATE 

07 

17.30 

.04 

8.28 

DATE 

07 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  126  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  Month 


8       9       10      11       12       13      14      15       16      17      18      19      20      21      22      23   I  24      25      26      27      28      29      30      31 


high  plains 


ABgBNATHY 
iCKERLY  3  S= 
AMARILLH  MS  AIRPORT 
ANDREWS 
BIG  SPRING 

BOOKER 
8DRGER  3  W 

BRAVO 

BROWNPIELO  NO  2 
BUlER  2  NE 

BUNKER  HILL 
CANADIAN  L  ENE 
CANYON 
CHANNING  NO.  2 

CLAUDE 

COLOWATER  3  M 

CONLEN 

CROS8VTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

DARRQUZETT 

DIMMJTT  6  E 
DIMMITT 
DUMAS 
FLOYDADA 
FLOYDADA  9  SE 

FOLLETT 

FORSAN 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GAROEN  CITY  1  E 

GRUVER 

HART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HIGG1NS 

HITCHLAND 
LAHESA  1  SSE 
LENORAH 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 

LITTLEFIELO  ND.  2 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK  MB  AIRPORT 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  KB  AIRPORT 
MIDLAND  *  ENE 
MORSE 
MORTON 

MULESHOF  1 
NOTLA  3  SE 
OLTON 
PAMPA  NO.  2 

PANHANDLE 

PERRYTON  5  NNE 

PERRYTON  10  MNM 
PLAINS 
PLAINVIEW 
QUJTAOUE  2  SE 

SEMINOLE 
SILVERTON 
SLATON  5  SE 
SPEARMAN 

STRATFORD 

SUNRAY  4  SW 

TAHOKA 

TASCOSA 

TULIA 

UMBARGER 

VEGA 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 


ABILENE  HB  AIRPORT 

ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 

8ALLINGER  1  SW 

BENJAMIN 

BURKETT 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CHILIICOTHE 

CLARENDON 

COLEMAN 

COLORADO  CITY 

GRDHELL 

uICKENS 

ELECTRA 

FLOMOT  1  N 

GAIL 

GUTHRIE 

HAMLIN 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

KNAPP  6  SW 

LAKE  ABILENE 

LAWN 

MATADOR 

MEMPHIS 

MOBEETIE  2  S 

RUNDAY 

NORTHFIELO 

NOVICE  1  E 

NUGENT  1  ESE 

PADUCAH 

POLAR 

POST 

OUANAH  5  SE 

3.56 
7.2* 
5.26 


3.3' 
3.87 
3.2« 
4.  13 
4.70 

2.62 
Z.49 

3.20 
6.02 
3.55 

2.02 


3.91 
5.80 

4.71 


7.20 
9.26 

3.  8*-, 


6.53 
6.97 
3.44 

3.6B 
4.74 
6.69 
3.9  3 
4.96 

r.n 

4.53 
h  .40 
4.92 

..33 


.90 

1.07 


.60 

.40 

T 

.69 

.11 

.00 

.91 

.99 

.53 

.03 

,6' 

.62 

.24 

.3! 

.10 

.16 

.15 

.10      .02 


25 

1.02 

.58 

.85 

47 

.07 

.90 

T 

.15 

.42 

.10 

.51 

.SO 

.17 

.75 

.90 

.07 

T 

•  26 

.80 

36 

.83 

.59 

.50 

36 

.77 

.71 

.02 

06 

.26 

.26 

.16 

2.05 

.63 

32 

.91 

..6 

.32 

.04 

T 
.01 


.36 
.20 


.60 
.19 


1.06 

1 

15 

.23 

.90 

1 

37 

.22 

.45 

.20 

2 

10 

1.00 

.32 

2 

.9 

1.28 

.02 

.24 

1.53 

.26 

.38 

.08 

.00 

.67 

,71 

.45 

.08       .23      T 


.20    1.95    2.00 


.03  .60 

.16  2.15 

.68  1.18 

.63  1.03 


.12      7 

.06 


.09       .59       .96 


.38 

1.17 

7 

.31 

1.35 

2.33 

.25 

.49 

1.91 

.33 

.19 

1.68 

.66 

.73 

.43 

.99 

.25       .75    1.37 


.03      .64    1.30 


.5. 

3.68 

.01 

.45 

.80 

.05 

.23 

.01 

2.05 

.0. 

.21 

.64 

.15 

.07 

.54 

.04 

.28 

.25 

.45 

.92 

.31 

.51 

.25 

.30 

.28 

.78 

.40 

.25 

.62 

.60 

.52 

.00 

1.90 

.26 

.00 

.3*. 

.82 

2.55 

0? 

.21 

.85 

T 

03 

.75 

1.25 

.08 

04 

.".6 

.31 

.09 

.1? 

.64 

52 

.39 

.40 

.29 

.56 

T 

.23 

04 

.16 

.38 

47 

.10 

.46 

.10 

62 

.27 

01 

.11 

.03 

.11 

.53 

1.80 

43 

.61 

.30 

2.00 

.47 

1.30 

7  .07      7 


.23 

.20 
.11       .25 


.20    3.07    1.41 


.42 

.45       .47 
.05    1.15 


1.85 
.42 
.15 


2.22 
1.05 


.69  .34 

.24  .16 

.05  .43 

.89  .06 


.21      .25      .22 
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TEKAS 
MAY 

1969 

3 

Day  of  Month 

Station 

e2 

1  |  2  |  3 

l|l| 

6 

7 

8   | 

9 

10  [  11  1  12 

13  |  14  | 

15 

16  | 

17 

18 

19   20   21 

22  |  23  |  24 

25  1 

26 

27 

28  |  29  |  30 

31 

R06V  1  ESC 

4. 02 

.09   .37 

.63 

.46 

1.17 

1.19 

.06 

.09 

ROSCOE 

3.25 

.20 

.10   .73 

.70 

.25 

1.13 

2.10 

ROTAN 

5.91 

.51   .13 

.08  1.40 

.65 

.13 

.97 

1.90 

.06 

.05        .03 

SEYMOUR 

5.56 

1.16 

.51  1.11 

1.33 

.01 

.83 

.33 

.23 

.03 

SHAMROCK 

3.37 

.25 

.15   • 

.41 

.93 

.12 

.17 

.62   .30 

.22 

SHAMROCK  RADIO  K6YP 

3.30 

.48 

.64 

.8" 

.03 

.07 

.32 

.25   .07 

.03 

.13 

.04 

.41 

.03 

SNVOER 

5.74 

.26 

T    1.10 

,M 

.47 

1.70 

1.46 

■  13 

.16 

STAMFORD  1 

7.6B 

.33 

1.16 

3.30 

.12 

.45 

1.12 

.83 

.37 

TAMPICO 

2.43 

T 

.30   .30 

.73 

.12 

.25 

T 

.36 

.39 

TESCO 

5.01 

.13 

1.26 

T 

.67 

1.57 

1.22 

.12 

.04 

TRENT  2  ENE 

3.77 

.20 

.24   .67 

1.84 

.07 

T 

T 

1.15 

.90 

.08 

.62 

TRUBY  3  ESE 

4.99 

T 

.05  1.10 

2.76 

.08 

.83 

.07 

T 

TRUSCOTT 

4.91 

.49   .48 

1.16 

.12 

.46 

.49 

.77 

.63 

.27 

TURKEY 

4.54 

.36   .54 

.97 

.IB 

.01 

.17 

.23 

1.19 

.76 

.13 

VERNON 

6.12 

.42   .43 

2.23 

.50 

1.06 

.27 

.95 

.13 

.11 

VOSS 

3.31 

1.19 

1.04   .36 

.95 

.17 

WELLINGTON  2  ENE 

3.17 

T     ,40 

1.20 

.30 

.40 

.47   .40 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 

5.04 

.16 

1.49   .31 

1.12 

T 

.16 

T 

.52 

■  20 

.60 

.10 

.03 

.01 

.02   .12 

MICHITA  VALLEY  FARM  29 

5.72 

.65 

.77  2.00 

1.30 

.07 

.10 

.44 

T 

.06 

.17 

.01 

.04 

.11 

WINTERS  1  NNE 

6. 96 

.57 

.05  2.89 

•  02 

1.90 

.53 

.98 

.04 

•    *    • 
NORTH  CENTRAL       09 

ALBANY 

7.30 

1.41  3.80 

1.11 

.10 

.09 

.53 

.14 

.10 

AlEOO  *  SE 

5.01 

.94 

2.16 

.32 

.16 

.44 

.70 

T 

■  07 

ANOICE  1  WNW 

2.09 

1.19   .09 

.24 

.07 

.06 

T 

.26 

.18 

T 

ANNA 

8.73 

.32  1.66 

3.10 

.52 

.25 

.41 

1.57 

.76 

.07 

ANTELOPE 

4.41 

.31  1.66 

1.39 

.06 

.16 

.19 

.06 

.40 

.10 

.08 

ARCHER  CITY 

5. SB 

1.20 

2.65 

1.3! 

.30 

.02 

.22 

.07 

.03 

.05 

ARLINGTON 

7.87 

1.79 

3.05 

.72 

.26 

.63 

.91 

.17 

.34 

ARTHUR  CITY 

11.94 

2.34 

.37 

3.19 

.11 

.02 

.13 

1.37 

1.37 

.29 

.»1 

.25 

1.39 

T 

AVALON 

9.45 

.07  2.20 

.29 

2.74 

1.04 

.33 

.14 

.67 

.09 

.63 

.10 

.19 

.98  , 

BAIRD 

5.92 

1.30 

2.00 

1  ,40 

.22 

.53 

.47 

BAROWELl  OAM 

9.23 

.08  2.33 

.23 

2.31 

1.12 

.22 

.18 

.97 

.02 

.22 

.1.7 

T 

1.48  . 

BELTON  DAM 

1.57 

.20   .35 

.26 

.33 

,02 

.09 

.02 

.09 

.01 

BENBROOK  DAM 

5.51 

.03  1.22 

T 

2.43 

.91 

.13 

.13 

.66 

BONHAM 

12.19 

2.90 

■  12 

2.77 

.24 

.10 

.90 

.05 

2.31 

.35 

.30 

1.83 

.32 

BOWIE 

5.08 

.19  2.10 

1.55 

.93 

.06 

.11 

.24 

BOYD  3  SE 

5.56 

.57  1,26 

2.16 

.31 

T 

.10 

.06 

1.03 

.03 

BRA20S 

7.79 

1.16 

3.48 

1.26 

.19 

.91 

.75 

BRECKENRIDGE 

5.08 

.37 

1.71   .31 

1.50 

.06 

.02 

.37 

.42 

.12 

T 

BRIDGEPORT 

5.09 

.13   ,80 

2.40 

.33 

.38 

.04 

T 

.27 

.52 

BROWNWOOD 

4.25 

.21  1.56 

2.09 

.09 

.26 

.02 

BURLESON  2  SSW 

8.93 

T    1.64 

T 

5.16 

.73 

.50 

.67 

.03 

T 

T 

T 

BURLINGTON  3  WSw 

1.50 

.06 

.36   .34 

.29 

.02 

T 

.24 

T 

T 

.16 

.04 

CAMERON 

4.31 

.02   .66   .25 

1.92   .96 

.37 

.12 

.01 

CARROLLTON 

9.52 

2.21 

.03 

3.95 

.20 

.13 

.70 

T 

.96 

.31 

T 

.01 

.92 

T     T 

CELINA 

CENTER  CITY 

3.72 

.17   .12 

.55 

1.83 

.44 

.32 

.09 

CHALK  MOUNTAIN 

4.94 

T     T 

.02  1.93 

.46 

1.80 

.14 

.02 

T     .13 

.06 

T 

.35 

.02 

.01   T     T 

T 

CLEBURNE 

14.56 

1.96 

.05 

8.28 

.01 

2.56 

1.10 

.56 

CLIFTON  9  E 

7.02 

.20  1.41 

T 

2.87 

.41 

T 

.13 

.30 

.90 

.76   T 

COMANCHE 

3.98 

1.48 

.40 

.51 

1.28 

.09 

.22 

COOPER 

10.17 

1.95 

.70 

3.80 

.70 

.30 

1.90 

.30 

.52 

COPPERAS  COVE  NO  2 

2.52 

.83   .30 

.72 

.20 

.25 

.20 

CORSICANA 

7.67 

.07  3.10 

.44 

1.48 

1.12 

.04 

T 

.17 

.29 

T 

.15 

.11  '. 

CRANOALL 

15.51 

.06  2.72 

.09 

3.02 

.63 

.45 

.16 

T 

2.91 

.24 

1.10 

.34 

1.80  . 

CRESSON 

7.93 

1.20 

T 

3.17 

1.40 

T 

.40 

1.16 

.60 

CROSS  PLAINS 

4.70 

.25 

.60 

2.90 

.90 

.05 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

9.01 

.46  1.59 

4.49 

.93 

.02 

.25 

T 

.20 

.66 

.24 

.01 

.07 

.09        T 

DAVILLA 

DECATUR  2  SSW 

6.11 

.77  1.24 

2.52 

.45 

.17 

T 

.1! 

.73 

.09 

OENISON  DAM 

10.46 

.10 

.13   .69 

2.88 

.35 

.02 

.09 

.15 

.29 

.20 

2.37 

1.66 

T 

.33 

1.22 

DENTON  2  SE 

6.79 

1.48 

.01 

2.17 

.17 

.18 

• 

.70 

1.07 

.23 

.36 

.32        .10 

DUBLIN 

5.28 

1.80 

.50 

1.42 

.95 

.04 

.03 

.26 

.08 

.16 

DUNDEE  6  NNW 

4.16 

.27  1.02 

1.37 

.69 

.79 

.05 

.03 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

7.94 

.82  1.99 

3.44 

.25 

1.29 

.04 

.21 

EASTLAND 

3.45 

7     .56 

T 

1.60 

.09 

.14 

.27 

.04 

.73 

T 

ENNIS 

10.42 

2.18 

.11 

3.02 

1.64 

.30 

.49 

.67 

.05 

.35 

.01 

T     .35 

1.29  . 

EVANT 

4.02 

.05 

1. 10 

2.15 

.15 

.17 

.40 

FARMERSVILLE 

8.79 

.08  2.55 

.16 

3.25 

.37 

.02 

.40 

.75 

.32 

.40 

.39        ,10 

FERRIS 

10.27 

1.45 

■  01 

3.68 

.61 

.38 

.08 

2.79 

.15 

.66 

.02 

.16  ! 

FLORENCE 

1.92 

T 

.97   .35 

.12 

.17 

.04 

.12 

T 

.14 

,01 

FORESTBURG  4  S 

5.24 

T 

.08  2.60 

1.01 

.83 

.50 

T 

.11 

.05 

T 

.06 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

7.12 

T 

.37  1.63 

2.43 

.68 

T 

.79 

T 

.70 

.46 

.02 

T 

.01 

T     .01 

FRISCO 

9.02 

T    1.58 

.04 

2.97 

.34 

.06 

1.08 

T 

1.46 

.70 

T 

.56 

.17 

.04 

FRDST 

8.52 

T     T 

.31  1.32 

.30 

2.14 

.64 

.06 

.95 

.01 

1.24 

.02 

.42 

.29 

.46  . 

GAINESVILLE 

7.86 

1.36 

1.66 

.30 

.04 

2.22 

.37 

.98 

.09 

.17 

1.03 

.02  . 

GATESVILIE 

3.19 

.66   .21 

.28 

.43 

1.47 

.12 

T 

GEORGETOWN 

3.64 

1.70   .10 

.20 

.19 

.02 

.27 

T 

.74 

.23 

.19 

GLEN  ROSE 

5.94 

T 

2.94 

.27 

1.54 

.52 

.20 

.72 

.39 

GOLDTHWAITE 

3.47 

.55   .85 

.34 

.89 

.81 

.03 

GRAHAM 

4.37 

.18  2.38 

■  02 

1.33 

.05 

.28 

.12 

.21 

GRANBURY 

4.31 

T 

1.20 

T 

2.31 

.02 

.03 

.27 

.46 

T 

"t 

GRANGER 

3.81 

3.00   .25 

.03 

.02 

T 

T 

.49 

GRAPEVINE  DAM 

7.08 

2.26 

T 

2.45 

.27 

.37 

.02 

.32 

.06 

.92 

.19 

T 

,20 

GREENVILLE  7  Nw 

9.38 

2.60 

.22 

3.40 

.32 

.05 

.27 

T 

1.09 

.23 

T 

.54 

.85 

.05  . 

GROESBECK 

3.38 

.08  1.39 

.09 

.57 

.93 

.32  . 

GUNTER 

8.81 

.17 

1.00 

9.98 

.10 

2.07 

.07 

1.49 

.41 

.16 

T 

T 

I 

HAMILTON 

2.99 

T 

.06   .23 

.62 

1.66 

.16 

.02 

.03 

.21 

HENRIETTA 

5.24 

.15  1.41 

9.04 

.10 

.13 

.07 

.24 

T 

T 

.10 

HEWITT  1  SE 

3.44 

T 

.25   .68 

.46 

.IB 

.15 

.12 

1.22 

.36 

hicd 

5.00 

1.62 

.54 

2.00 

.30 

.07 

.10 

.37 

T 

HILLSBORO 

5.52 

.96 

.17 

2.16 

.44 

.07 

.57 

1.13 

T 

HONEY  GROVE 

17.30 

.15  3.25 

.60 

3.80 

.45 

.33 

1.60 

1.70 

1.50 

,69 

1.17 

1.15 

.95 

HUCKASAY 

2.75 

.76 

.79 

.55 

.20 

.45 

HURST  SPRINGS 

4.61 

.16  1,37 

.73 

1.84 

.16 

.07 

.03 

.23  . 

INDIAN  GAP 

2.62 

.14   .36 

,61 

.71 

.30 

.09 

.14 

JACKSBORO 

3.00 

.08 

.90 

1.64 

.13 

.08 

.10 

.09 

JARRELL 

3.72 

.40  1.90 

.72 

.17 

.08 

.22 

T 

.23 

T 

KAUFMAN 

12.46 

.12  2.20 

.17 

5.41 

1.20 

.50 

.15 

.07 

1.42 

.21 

.02 

.02 

.02 

.93  . 

KENNEDALE  6  SSW 

8.93 

.04  1.76 

4.00 

.73 

.01 

1.37 

T 

.71 

.25 

.06  . 

KILLEEN 

1.60 

.22 

.30   .76 

.23 

.06 

.08 

.11 

LAVON  DAN 

B.27 

.26  1.73 

.09 

3.52 

.42 

.12 

.07 

.04 

1.24 

.23 

.47 

.02   .03 

.02  . 

LENISVILLE  DAM 

7.61 

.06  1.94 

T 

2.44 

■  IB 

.05 

T 

1.13 

.13 

1.22 

.42 

T 

.02 

LIPAN 

2.93 

.10   .83 

T 

.69 

.14 

.12 

.46 

.33 

.01 

.03 

HARLIN 

1.27 

.20   .98 

.02 

.13 

.16 

T 

.06 

T 

.04 

.06 

MARYS  CREEK 

4.62 

.92 

.02 

2.72 

.40 

T 

.36 

T 

.20 

MC  GREGOR 

4.  »7 

1.75   .77 

.55 

.10 

.20 

.17 

.02 

1.31 

MC  KINNEY 

7.72 

1.30 

3.10 

T 

.83 

.07 

1.66 

.94 

T 

T          T 

MERIDIAN  STATE  PARK 

7.37 

.20  1.60 

.30 

2.75 

2.02 

.21 

.29  . 

MEXIA 

2.26 

.90 

.19 

.26 

.21 

.12 

.04 

.02 

.13 

.17 

.16  . 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

6.16 

.03 

.51   .32 

1.54 

.39 

T 

.31 

.40 

T 

.66 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14       15 


16      17      18 


19      20       21 


22       23       24 


25      26      27 


MORGAN  3  WNW 

6.63 

MORGAN  MILL 

4.32 

NUENSTER 

6.54 

MULL1N 

2. 95 

NAVARRO  MILLS  DAM 

5.89 

NEWPORT 

3.66 

OLNEV 

4.64 

OLNEY  5  NNH 

4.9! 

PALO  PIMO 

3.72 

PARIS 

11.00 

PILOT  POINT 

7.52 

POSSUM  KINGOOM  0AM 

3.8! 

PROCTOR  RESERVOIR 

4.3C 

PUTNAM 

3.27 

QUINLAN 

10.62 

RAINBOW 

7.26 

RANGER  1  W 

2.5! 

RED  OAK 

9.34 

RICHARDSON 

12.03 

RINGGOLD 

2.35 

RISING  STAR 

2.33 

ROANOKE 

6.4C 

ROCKOALE 

1.43 

ROCKWALL 

9.66 

ROSEBUD  3  WSW 

1.91 

ROSS 

3.29 

ROSSER  1  SE 

11.67 

ROUND  ROCK  3  E 

1.B7 

SANGER 

6.7T 

SHERMAN  PUMP  STATION 

10.83 

SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
STRAMN  8  NNE 


TERRELL 

THORNDALE 

THORNTON 

THROCKMORTON 
THURBER  5  NE 
TRENTON 
TROY 
VALLEY  VIEW 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT 

WAXAHACHIE 

WEAThERFORO 

WHITNEY  DAM 


WOLFE  CITY 


EAST  TEXAS  04 

ALTO  9  SW 

ANDERSON 

ATHENS 

ATLANTA 

BEOIAS 

BON  WIER  2  E 

80XELDER 

6REM0N0 

8R0NS0N 

BUFFALO 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CLARKSVILLE  2  E 

COLDSPRING  9  SSW 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

DACUS 

OAINGERFIELD  9  S 
DEKALB  2  N 
OEWEYVILLE 
DIALVILLE  2  W 
EDOM  1  NW 

EMORY 
EVADALE 
FAIRFIELO 
FRANKLIN 
GILMER  2  W 

GLADEWATER 
GRAPELAND 
GROVETON  2  NNW 
HACANSPORT 
HARLETON 

HAWKINS  1  E 
HEMPHILL 
HEMPSTEAD 
HENDERSON 

HORGER 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  Sw 

JEFFERSON 

JEWETT 

KARNACK 

KIRiYVlLLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONG  LAKE 
LONGVIE. 

lovelady 

lufkin  faa  airport 

mad1s0nville 


MAGNOLIA 

MARSHALL 

MAUD 

MILAM  6  ENE 


1 

to 

1 

77 

10 

S>  5 

1 

16 

2 

2- 

6 

21 

3 

9? 

11 

22 

3.98 
10.13 
3.59 
6.04 


5.28 

.60 

.18 

6.88 

4.49 

9.30 

* 

3.90 

5.35 

6.62 

1.69 

T 

7.11 

3.76 

.03 

9.40 

4.46 

T 

6.56 

T 

.02 

2.32 

.01 

T 

7.74 

7. 36 

.08 

1.76 

.35 

3.32 

5.81 
5.99 
7.39 
6.97 
7.24 


3.47 
5.13 

9. 87 
7.84 


3.66 
4.52 
3.5 


.21 

1.60 

.30 

2.80 

.20 

.30 

.70 

.20 

1.29 

.25 

.04 

2.50 

2.11 

.23 

.15 

,6C 

.90 

.95 

.17 

.07 

.31 

1.3B 

.27 

1.96 

.61 

.05 

T 

2.3B 

T 

1.25 

.05 

■  ?l 

2.27 

.74 

.19 

.52 

2.58 

1.20 

.11 

.91 

1.06 

.18 

.06 

1.93 

.24 

3.13 

.42 

T 

1.36 

2.70 

.43 

.64 

.7? 

.16 

1.00 

.08 

.02 

2.07 

.26 

.63 

.91 

.03 

.51 

1.60 

.22 

2.25 

• 

4.40 

.15 

1.62 

•  24 

2.40 

.70 

.02 

T 

.76 

.54 

1.02 

.02 

T 

T 

1.90 

.09 

3.90 

.67 

.20 

2.20 

T 

5.23 

.30 

.63 

1.26 

.26 

T 

.66 

■  05 

.63 

.02 

.04 

1.70 

2.55 

.12 

.32 

4.50   .49   .20 


.87 

.07 

3.52 

.37 

.05 

.03 

2.19 

.08 

3.07 

.19 

2.41 

.25 

.92 

.77 

.73 

.73 

.51   .37   .07 


5.37 

.72 

T 

.21 

.04 

1.03 

1.83 

.06 

* 

.!' 

2.57 

T 

.33 

.1? 

2.38 

.58 

.47 

.20 

.33 

.13 

3.70 

.15 

1.70 

.46 

3.00 

.44 

3.10   .31 


.28 

T 

1.03 

1.70 

.61 

1.75 

.46  1 

.65 

.30 

1.31 

3.92 

.12 

T 

.57 

1.36 

.36 

.60 

1.60 

2.00 

.30 

.23 

1.46 

.38  1 

.21 

.30 

.45 

.66 

3.11 

.18 

.58 

.37 

T 

.46 

.28 

.54 

.60 

1.40 

.46  1 

.79  2.10 

1.05 

1.35 

.20 

.70 

.43 

1.79 

.23 

3.30 

.90 

.16 

.16 

1.05 

2.33 

.09 

.32 

.08 

1.32 

1.81  1 

.50 

.2i 

.41 

.14 

.81 

.39 

.19 

.34 

.72 

.72 

3.15 

.09 

.24 

1.20 

1.64 

2.03 

.22 

.40 

.03 

.30 

.02 

.19 

.53 

.33 

T 

.59 

.56 

.11 

.06 

.35 

.02 

1.31 

.75 

.25 

.33 

.03 

.25 

.83 

.15 

.06 

.'1 

.32 

.82 

.01 

1.90 

.79 

3.16 

.12 

.42 

T 

1.67 

1.60 

.90 

.20 

.13 

1.78 

3.72 

.13 

.38 

.09 

.95 

1.31 

.94 

1.35 

.49 

4.13 

.44 

.07 

1.69 

.07 

1.22 

1.34 

,23 

.61 

.99 

.60 

.49 

.11 

.51 

1.04 

.01 

.53 

.23 

.02 

T 

.55 

2.22 

.54 

.06 

.77 

1.30 

.35 

.49 

1.16 

1.36 

.39 

.60 

1.45 

1.95 

.02  3 

.20 

.33 

.93 

.30 

2.60 

.32 

.10 

.67 
.82 

.54 
1.40 

.66 

.10 

.53 

.18 

1.73 

4.90 

.08 

.29 

.37 

.25 

.19 

.55 

.30 

1.56 

1.82 

.22 

.10 

.62 

2.67 

2.70 

.68 

.40 

.14 

2.00 

.17 

.24 

.12 

.B7 

.24 

1.59 

4.05 

.36 

.42 

.40 

.12 

1.76 

3.63 

.06 

.05 

1.04 

T 

2.53 

4.17 

.95 

.74 

1.01 

.92 

.91 

.87 

.11 

.24 

.30 

.67 

.01 

.90 

.75 

.01 

.45 

1.40 

.66  1 

.05 

.55 

.10 

.60 

1.23 

.57 

.18 

.02 

1.60 

3.76 

.17 

1.12 

.48 

.65 

.48 

1.65 

.06 

.14 

.05 

1.44 

.95 

.66 

.04 

.57 

1.69 

2.18 

.20 

.42 

.49 

2.05 

.10 

2.13  1 

.18 

.42 

1.89 

1.71 

.02 

.32 

.35 

.66 

.22 

1.03 

1.16 

.99 

.03 

.12 

1.44 

1.62 

.07 

1.28 

4.95  1 

.50 

T    1.20 

.37   .26 

.03 


.08  1.70 
.10 

.20 


.11        .11 


.32 

1.23 


.17 
.15   T 

.58 
.91   .49   .96 

.05   .70   .30 


.08 


,os 


.03   .06   T 
T    2.00   ,14 
1.97 


.03  1.87   .08 


.04 

.61 

.04 

.14 

.73 

.52 

5? 

.37 

.10 

•  04 

.85 

.09 

.79 

.30 

.05 

08 

.06 

T 

.12 

T 

.30 

.02 

.73 

.02 

.03 

1.27 

.51. 

.08 

.03 

.39 

.01 

T 
1.66 

2.00 

.06 

.10 

.19 

.73 

.11  1.43 
1.44 
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1.12 
•04      .06 


2.51      T 

.37      T 


.50      .30    1.53 


T 

.74 
.25 

.11 

1.52 

.11 
.36 

.64 

1.42 

.10 

.02 

.02 

.26 

.10 

.04 

.15 

.12 

.62 

.15       .14    1.42 

1.95       .05       .04 

.26 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

7EX/SS 

1969 

3 

Day  of  Month 

Station 

0 
H 

1   | 

2  | 

3 

4 

5  |  6 

7 

8 

9 

10  |  11  ]  12 

13  [  14   15 

16 

17  | 

18 

19   20   21 

22   23  |  24 

25   26 

27 

28   29   30 

31 

MlNEOLA  7  SSW 

7.36 

7 

.03  1.11 

1.38 

.70 

.13 

.32 

7 

.37 

7 

.61 

.16   .03  2.30 

MlNEOLA  B  ENE 

3.59 

7 

T 

.13 

.65   .01 

1.62 

.02 

.06 

7          .05 

.30 

.0! 

.06   .43 

.01   .03 

MONTGOMERY 

4.  IS 

.15 

.14  1.42 

.23 

.09 

1.55 

.47   .01 

.05 

.07 

MOSCOW 

MOUNT  PLEASANT 

4.99 

T 

.03  1.01 

2.38 

.35 

.04 

.01 

.51 

.14 

.34 

.05 

.09 

MOUNT  VERNON 

8.23 

.01 

.58   .59 

2.90 

.39 

.03 

.09 

1.14 

.56 

.83 

.01 

.72 

.36 

NACOGDOCHES 

7.03 

.03 

.30 

2.33 

2.91 

.36 

.13 

.07 

.60 

7 

7 

.26        7 

NAPLES  1  SW 

3.06 

.08   .78 

1.92 

.18 

.12 

7 

NEGLEY  <•  SSW 

10.31 

2.95 

3.14 

.10 

.32 

1.12 

.14 

.82 

7 

1.50 

.22 

NEUVULE 

6.03 

.02 

.65 

1.37 

2.45 

.61 

.12 

.11 

.33 

.03 

.14  . 

NEW  CANEY  4  NW 

4.33 

.07 

T 

.35 

.14   .25 

1.02 

.21 

.05 

.03 

1.30 

.04 

.85 

T 

NEWTON 

4.97 

.85 

1.28 

.26 

1.18 

.98 

.29 

.11 

.02 

NOGALUS  GUARO  STATION 

9.20 

.01 

.03 

.83 

2.91   .04 

2.44 

7 

.04   .25  2.01 

7 

.01 

.63 

OVERTON 

5.00 

7 

.01 

1.24 

1.20 

.22 

.01 

.52 

.29 

.64 

.04 

.83 

PALESTINE 

4.60 

T 

.06 

.48 

.75   .44 

1.83 

.32 

.OB 

7 

.03 

.48 

.13  . 

PITTSBURG  5  S 

5.60 

.14 

.55  1.45 

.32 

.20 

.63 

1.10  1.21 

POYNQR  1  NE 

5.00 

T 

T 

.02 

2.44 

.74   7 

1.20 

.07 

.10 

.01 

.36 

.06  '. 

PRICE  2  SW 

5.22 

.06 

7 

7 

1.84  2.44 

.08 

."0 

7     7 

7 

7 

QUITMAN  2  S 

5.18 

.23 

.60   .25 

2.30 

.65 

.05 

.30 

.05 

.75 

REKLAW  3  NNE 

6.35 

1.91 

2.73 

.34 

.31 

.22 

.14  . 

RICHARDS 

6.14 

.90 

.30 

.20 

.10  2.30 

.40 

.10 

1.60 

.15   7     .03 

.04 

RIVERSIDE 

4.38 

.20 

.33 

7    2.32 

.70 

.17 

7 

.46 

ROCKLAND  t  N 

11.17 

.03 

.01 

1.00 

.94  2.19 

3.37 

.71 

.68 

.04 

.62 

.05 

.02 

.44 

.23 

.03        .78 

.03  ! 

RUSK 

8.55 

I 

T 

T 

.25  1.35 

3.28 

.62 

.18 

.05 

.35 

.23 

7 

.90 

7 

1.14  . 

SAM  RAYBURN  DAM 

15.17 

.02 

T 

2.60 

1.11  4.45 

1.44 

1.75 

.39 

2.42 

.50 

7 

.35 

.14 

SIMMS  2  NNW 

6.28 

• 

•    1.61 

1.90 

.15 

1.12 

.10 

.49 

.20 

.71 

SPURGER  DAM  B 

13.83 

.01 

.31 

.01  1.80 

7.35 

.39 

.70 

.69 

1.46 

.15 

.13 

.03 

.54        .06 

SULPHUR  SPRINGS 

10.61 

.52  1.06 

3.50 

.68 

7 

1.16 

1.15 

.93 

.20 

.20 

.32 

.89 

TEXARKANA 

4.69 

.34   .63 

t.OB 

1  .03 

.86 

.71 

.04 

TEXARKANA  DAM 

5.59 

.30   .40 

1.50 

.11 

2.27 

.76 

.25 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

7.53 

.08 

2.00   .80 

1.96 

.99 

.03 

.52 

.02 

1.13  . 

TYLER  5  NE 

5.35 

T 

.01 

.05 

.29   .82 

1.11 

.43 

T 

7     7 

.30 

.01 

.26 

.01   7 

.22 

7 

1.82  . 

VALLEY  JUNCTION 

4.31 

.28 

1.70 

1.03   .30 

.02 

.22 

.76 

7 

7 

WALLER  3  SSW 

4.43 

.19 

.13   .67 

.27 

.11 

.24 

.39   T 

1.89 

.34 

WARREN 

9.52 

T 

1.12 

.11 

■  12 

1.76   7 

3.76 

.81 

.14 

.05 

1.65 

WILLS  POINT 

8.99 

.09 

1.40   .42 

4.11 

1.11 

.12 

.08 

.05 

.56 

.05 

7 

7     7 

.55 

.12 

.31  . 

WINNSBORG  6  SW 

6.63 

.79 

2.65 

.69 

.35 

.97 

.63 

.55 

TRANS  PECOS         03 

ALPINE 

.28 

.05 

.22 

.01  ■ 

BAKERSFIELD 

1.60 

.75 

.03 

.82 

BALMORHEA 

1.19 

.21 

.93 

.05 

BL0Y5  CAMPGROUND 

.86 

.29 

.15 

.03   .12 

.05 

.22 

7 

7 

BOQUULAS  RANGER  STA 

.85 

.02 

.50 

7     7 

.02 

.23 

.06 

7 

CANDELARIA 

.34 

T 

7 

.05 

.10 

.04 

.08   .07 

CHISOS  BASIN 

1.93 

.03 

.18 

7 

.04   .06   .03 

1.55 

.02 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

.62 

.62 

CRANE 

1.22 

.07 

.67 

.48 

ORYDEN 

1.78 

.62 

.44 

.42 

.30 

EL  PASO  -8  AIRPORT        R 

.28 

.02   .01 

7     7 

.25 

FABENS 

.08 

7 

7 

.08 

7 

FORT  DAVIS 

.92 

.16 

.07 

.13 

.30 

.15 

.11 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

1.08 

.32 

.31 

.02 

.35 

.06 

GIRVIN 

1.28 

T 

.03 

.43 

7 

.79 

• 

33 

GRANDFALLS  3  SSE 

1.09 

T 

.53 

.56 

IMPERIAL 

.30 

.50 

KENT 

.20 

T 

.20 

7 

7 

7 

LA  TUNA  1  S 

.51 

.08   .05 

7     7 

.38 

MARATHON 

. 

.05 

. 

MARFA  NO  2 

.65 

.03 

.16 

.36 

7     7     .03 

.02   7 

T 

.05 

MENTONE  2S 

- 

• 

.02 

MONAHANS 

4.15 

.02 

.01 

.03 

1.55 

2.23 

• 

31 

MOUNT  LOCKE 

2.44 

.36 

.21 

.23   .03 

.07   .03   7 

1.49 

ODESSA 

4.92 

T 

.78 

.01   .81 

.26 

.13 

2.23 

.31 

.31   . 

36 

PANTHER  JUNCTION 

1.93 

.05 

T 

.02 

.20 

.03 

.90 

.73 

PECOS 

1.18 

.96 

.04 

.01 

.17 

PENWELL 

PLATA 

.77 

.17 

7 

.60 

PRESIDIO 

.12 

.12 

RED  BLUFF  DAM 

.84 

.05 

.74 

.02 

.03 

SALT  FLAT  10  ENE 

.04 

T 

.04 

SANDERSON 

1.03 

.38 

.30 

.18 

.08 

.09 

SHEFFIELD 

.81 

.29 

.23 

.10 

.19 

SIERRA  BLANCA 

.18 

.03 

.02 

.13 

TOYAH 

1.55 

.20 

1.30   .05 

T 

VALENTINE  10  WSW 

.12 

.10 

.02 

VAN  HORN 

.03 

.12 

WINK  FAA  AIRPORT 

.67 

.01 

7     .50 

7     7 

.16 

YSLETA 

.41 

.05 

.36 

• 

*    •    * 

eowards  Plateau    06 

adamsville 

3.59 

.09 

.70  2.08 

.62 

.10 

AHISTAD  DAM 

2.42 

.97 

T 

.21   .22 

.61 

T 

.29 

.12 

BERTRAM  3  ENE 

3.15 

T 

7 

1.28 

.34 

.19 

.03 

.09 

.01 

7     7 

.99 

.22 

7 

BIG  LAKE  NO  2 

2.78 

.65 

.15  1.68 

.07 

7 

.23 

BLANCO 

5.35 

.15 

.73 

.24 

.12   .07 

.19 

7 

.06 

2.52 

1.27 

BLEWETT  5  Nw 

4.06 

.06 

.74 

.02 

7    1.24 

.20 

.01 

.06 

1.71 

BOEP-NE 

2.82 

.21 

.66 

.12   .10 

.05 

7 

.08 

.20 

.06 

.07 

1.27 

BRACKETTVILLE 

3.24 

.03 

1.26 

.08 

.01   .61 

.87 

.12 

.05 

.19 

BRADY  2NNW 

3.67 

.10 

.86 

1.32 

.02 

.70 

7 

.67 

BURNET 

2.84 

.32 

.90 

.32   .27 

.04 

.06 

.40 

.53 

CAMP  WOOO 

2.76 

1.03 

.04 

.06   .09 

.88 

.09 

.41 

.09 

. 

07 

CARTA  VALLEY 

6.87 

.46 

.90 

.40 

1.67 

.08 

.16 

1.03 

1.14 

1.01 

CASE  RANCH  3  S 

3.87 

.62 

.18 

.54   .98 

.21 

.25 

1.09 

CASTgLL 

2.81 

.20 

1.24 

.47 

.26 

.64 

COMSTOCX 

1.70 

.35 

.21 

.74 

.40 

COPE  RANCH 

4.46 

1.16 

7 

.26  1.07 

.29 

1.65 

.03 

COTTONWOOD 

1.42 

.32 

.55 

.55 

CRIDER  RANCH 

1.64 

.22 

.92 

.50 

DEL  RIO  MB  Ap 

2.36 

.90 

.15 

T 

7     .83 

.01 

7 

7          7 

7     ,14 

.32 

.01 

7 

DOOLE  6  NNE 

5.76 

.87 

1.4B 

.54 

.79 

.01 

.04 

7         1.60 

7 

.21 

.22 

DUNCAN  MllSON  RANCH 

.96 

.32 

.12 

.41 

.11 

EDEN  i 

2.74 

,36 

.12   .81 

.09 

.01 

7 

1.35 

ELDORADO  11  NW 

2.25 

.60 

.16 

.62 

.10 

.17 

.40 

ELDORADO  19  Sw 

3.85 

.49 

.15 

1.65 

.15 

.75 

.66 

FIFE 

3.85 

■  10 

.71 

.49 

.08  2.25 

.02 

.10 

.10 

FREOERICKSBURG 

2.25 

.54 

.03 

7 

.50 

.03 

1.15 

FUNK  RANCH 

4.97 

.37 

1.93  1.42 

.73 

.52 

GOLD 

3.37 

.49 

1.51 

1.37 
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7EXHS 
MAY 

1969 

1 

Day  of  Month 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10    11    12 

13  |  14  |  15 

16    17  |  18 

19  ;  20   21 

22   23   24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

HARPER 

2.96 

.20 

1.50 

1.26 

HUMBLE  PUMP  STA  5  NE 

3.50 

.70 

1.40 

1.00 

.40 

HUNT 

2.14 

.45 

.04 

.06 

.12 

.67 

.15   .65 

HYE 

4.13 

.07 

.67 

1.00 

.94 

.40 

1.05 

JAMES  RIVER  RANCH 

2.03 

.06 

.50 

.89 

.58 

JOHNSON  CITY 

7.03 

.04 

.54 

.15 

.03 

.78 

.79 

1.80 

.01       1.40 

.49  1.00 

JUNCTION 

1.38 

.23 

.11 

.05 

.44 

.55 

JUNO 

3.64 

.79 

.02 

.69 

.09 

.37 

.10 

.16  1.42 

KEMPNER 

2.12 

.75 

.22 

.67 

.24 

.12 

.12 

KERRVlLlE 

1.85 

.50 

.05 

.02 

.04 

.06 

.60 

.58 

LAMPASAS 

2.05 

.58 

.13 

.89 

.10 

.05 

■  19 

.11 

LANGTRY 

2.45 

.29 

.23 

1.65 

.16   .12 

LEAKEY  NO  2 

1.87 

.50 

.44 

.07 

.20 

.21 

.06   .36 

.03 

LLANO 

3. 09 

.23 

.37 

1.21 

.08 

.17 

T 

.12 

.46 

.45 

LYNXHAVEN  RANCH 

2.41 

.39 

.06 

.05 

.17 

.80 

.02 

.92  ' 

MARCO 

4.30 

.12 

.56 

.86 

.06 

.05 

2.43   .22 

MASON 

3.32 

.71 

.04 

.75 

.12 

.06 

1.21   .43 

MC  CAM6Y 

1.45 

T 

.74 

.05 

.13 

.03   .16 

.34 

MEDINA 

2.48 

.02 

.73 

.08 

T 

■  22 

.21 

.10 

.03 

.04 

.55   .48 

MENARD 

2.23 

.55 

.63 

.10 

.25 

.29 

.41 

MERTZON 

2.01 

.39 

.37 

.03 

■  22 

.90 

.02 

.01 

7 

.03 

.04 

NELSON  RANCH 

2.00 

T 

T 

•  45 

.05 

.03 

T 

T 

.93 

7 

.54 

7 

Nit  STORE  1  - 

4.19 

.71 

.24 

1.33 

1.35 

.29 

.17 

.10 

OAK  CREEK  LAKE 

8.27 

.09 

.01 

3.13 

T 

.79 

.01 

1.35 

.65   .03 

.21 

DZQNA 

1.62 

.38 

•  10 

.51 

.55 

7     .08 

PAINT  ROCK 

7.17 

1.90 

.76 

1.06 

.50 

.73 

•  05 

.27 

1.84 

.06 

P AND ALE 

2.26 

.06 

.63 

.11 

.03 

.20 

.05 

.30 

.63   .25 

PRADE  RANCH 

2.17 

T 

.43 

.06 

T 

T 

.12 

•  TO 

7 

.86   T 

RANKIN 

2.89 

1.15 

1.20 

.22 

.32 

RED  BLUFF  CROSSING 

2.15 

.72 

.73 

.50 

.20 

RICHLAND  SPRINGS 

2.56 

.60 

.86 

.55 

.26 

.29 

ROBERT  LEE 

4.00 

.46 

1.15 

1.06 

.30 

.57 

.46 

ROCKSPRINGS 

2.66 

.62 

1.20 

.02 

.28 

.48   .06 

ROCKSPRINGS  21  SH 

4.31 

1.85 

.10 

.03 

.05 

.22 

.44 

1.22   .40 

ROUND  MOUNTAIN  4  WNW 

4.61 

.35 

.50 

.10 

1.09 

.99 

.72 

.86 

SABINAL  1  HSH 

5.20 

1.04 

2.11 

.14 

•  26 

.09 

.04        .02 

1.50 

SAN  anGElO  Dam 

3.83 

.45 

.03 

1.53 

•  04 

1.05 

.73 

7 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

3.20 

.26 

.58 

.77 

.06 

T 

1.53 

7     7 

SAN  SABA 

1.99 

.34 

1.13 

.20 

.05 

.06 

.21 

SLOAN 

2.92 

T 

T 

.60 

1.10 

T 

.75 

.12 

7 

7 

.35   7 

50NORA 

2.54 

.67 

1.53 

.04 

.06 

.16 

.08 

SPICEWOOO  1  S 

6.05 

T 

T 

2.05 

.40 

.07 

.05 

1  .00 

.05 

7 

1.93   .50 

7 

STERLING  CITY 

3.54 

1.18 

.15 

.95 

.55 

.09 

.62 

TAYLOR  RANCH 

2.60 

.03 

.89 

T 

.83 

.85 

TEAGUE  RANCH 

3.09 

.01 

.38 

.06 

T 

.05 

T 

1.45 

.02 

.01   T 

7    1.11 

7 

TELEGRAPH 

1.25 

.25 

.10 

.05 

.13 

.42 

.26   .04 

UVALDE 

4.75 

1.62 

.07 

1.43 

.01 

.27 

.07 

.26 

T 

T 

.25        .05 

.04   .68 

HATER  VALLEY 

4.09 

.27 

.78 

T 

1.42 

.04        .83 

.75 

HATER  VALLEY  10  NNE 

3.85 

.80 

.85 

1.20 

1.00 

WATSON 

3.19 

T 

1.60 

1.14 

T 

7 

.20   .25 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

2.47 

.20 

.25 

.20        .72 

1.10 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 

3.25 

.07 

T 

.29 

.02 

.12 

■  03 

.02 

1.36 

.10 

7          .64 

.60 

AUSTwELL  HL  REFUGE 

3.50 

.07   .26 

1.87 

1.30 

8EEVILLE  5  NE 

3.58 

.05 

.32 

.04 

.02 

.05 

1.10       1.26 

.56   .18 

BLUE 

2.46 

.70 

■  04 

.40 

.05 

T 

1.15 

.05 

7     .07 

8RENHAM 

2.81 

T 

.12 

.16 

.14 

.71 

.34 

.07 

.26 

.20   .01 

.21   .56 

.03 

BULVEROE 

4.78 

.52 

.72 

.23 

.12 

.02 

.10 

.40 

.47   .02   .17 

.01  2.00 

CALDWELL 

1.09 

T 

.26 

■  07 

.05 

.68 

.03 

7     7 

T 

CANYON  DAM 

4.90 

.22 

T 

.65 

.25 

.12 

.07 

.10 

T 

.13 

.63        .02 

1.60   .91 

7 

CHAPMAN  RANCH 

1.77 

T 

T 

.80        .03 

.94   7 

T 

CIBOLO  CREEK 

7.05 

.70 

1.30 

1.70 

2.30 

.80   .25 

CLASSENS  RANCH 

4.83 

2.43 

.33 

.03 

.04 

T 

.81 

.17 

1.02 

COLUMBUS 

4.66 

.20 

.28 

T 

.57 

.97 

1.23 

.10 

T 

.40   T 

.42   .49 

CORPUS  CHRISTI 

2.47 

.03 

.03 

.06        .28 

.04        .08 

1.95 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

2.07 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

7          .67 

.06        .17 

1.15 

CUERO  3  E 

7.32 

.78 

2.27 

1.70 

.15 

.10 

.5B 

.51 

1.22   .01 

DIME  BOX 

1.82 

.12 

.14 

.10 

.05 

.14        .17 

.10 

DRYER  1  NH 

3.30 

T 

.02 

.33 

1.19 

.14 

.13 

.06 

.23 

.30 

.01        .51 

.38 

T 

ELGIN 

3.52 

.67 

.19 

.69 

7 

.15   7     .60 

.22 

FAIR  OAKS  RANCH 

5.23 

.18 

.65 

.34 

.07 

.13 

.15 

.30        .23 

.25  2.93 

FALLS  CITY  4  HSH 

7.15 

.34 

.23 

2.97 

1.24 

T 

T 

.23 

7     7 

.93   7     7 

1.21 

FEDOR 

2.72 

1.00 

1.72 

FISCHERS  STORE 

4.30 

.45 

1.08 

.24 

.84 

.93   .76 

FLATONIA  2  W 

4.05 

.20 

.85 

1.35 

•  15 

.12 

.10 

.47 

.15   .66 

FLORESVILLE 

6.38 

.65 

.60 

.65 

.02 

.01 

.10 

3.06        .12 

.66   .49 

GI DOINGS 

1.69 

T 

.24 

.12 

•  14 

.05 

7 

.57 

.15 

.36   .06 

GOLIAD 

2.57 

.01 

T 

.09 

.07 

.05 

.06 

.07 

7 

1.41 

.01   .01   .40 

.39 

GOLIAD  1  SE 

3.35 

.15 

.20 

.15 

.10 

1.75 

.15   .50 

.35 

GONZALES 

2.56 

.22 

.49 

.03 

.25 

.02 

.08 

.11 

.28 

.30   .78 

HALLETTSVlLLE 

8.57 

.22 

2.78 

.43 

3.64 

.40 

.05 

.07 

.01 

.18 

.43 

.36 

HONDO 

5.84 

.63 

2.16 

.29 

.05 

.11 

7 

.42 

.16 

.04        .06 

.04  1.66 

JEODO  2  NNE 

1.97 

.08 

.01 

.31 

.33 

.05 

.01 

.49 

7     .25 

T 

KARNES  CITY 

2.44 

1.25 

.09        .54 

.56 

KENEDY 

4.26 

.01 

.25 

1.65 

.22 

.06 

.01 

.02 

1.38 

.39 

.20   7 

.07 

KINGSVlLLE 

2.71 

.02 

T 

.01 

T 

.72 

.61        .35 

.55        .45 

LA  GRANGE 

7.22 

.13 

2.04 

.33 

1.63 

.06 

.14 

7 

.04 

.19  1.64 

.62   .40 

LEXINGTON 

1.89 

.17 

.23 

.32 

.05 

T 

.95 

7 

.05   .12 

LOCKHART  2  NH 

3.69 

.13 

.78 

.28 

.05 

.07 

.26 

.38        .98 

.75 

LULING 

3.57 

.15 

.38 

T 

.66 

.19 

.05 

.06 

7 

.01 

.32 

.44  1.11 

MATHIS 

4.02 

* 

* 

• 

* 

1.37 

.05 

.83        .13 

.59   .97   .08 

NATALIA 

4.43 

.65 

1.00 

.03 

.44 

.08 

1.03 

.10 

1.10 

NEW  BRAJNFELS 

3.91 

.23 

1.59 

.22 

.03 

.02 

.80 

.72 

.30 

NIXON 

4.54 

.27 

.51 

.68 

.08 

.07 

.03 

.96 

.96 

.50 

.48 

POST  OAK  SCHOOL 

3.04 

.95 

.20 

.20 

.08 

1.27 

.09 

.10 

.15 

RED  ROCK 

2.68 

.15 

.80 

.75 

T 

.10 

.25 

.33 

.10   .20 

REFUGIO 

3.81 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

7 

.04   .51 

.02       1.21 

2.01 

7     7 

RICARDO 

1.98 

.38 

1.40 

RIOMEDINA  2  N 

7.28 

1.20 

2.82 

.26 

3.00 

ROBSTOHN 

6.45 

.78 

T 

.02 

.02 

.03 

7 

2.37        .20 

.18  2.85 

ROCKPORT 

2.66 

.05 

T 

7 

.02 

.28   .17 

.25        .77 

1.12 

RUNGE 

4.09 

.13 

1.65 

.21 

1.10 

.63 

.35 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

4.61 

T 

1.86 

.39 

.06 

.01 

T 

.41 

7     .83 

.27 

.76 

SAN  MARCOS 

SCHULENBURG 

4.01 

.13 

1.31 

.30 

.90 

.42 

.16 

7 

.11 

.34   .03 

.13   .16 

SEALY 

3.00 

.05 

.26 

.35 

.12 

.79 

.ot 

.06 

.06 

.50 

.42 

.32 

SEGUIN 

2.92 

.02 

1.04 

.09 

.08 

.04 

.03 

.16 

.63 

.33 

.50 

SINTON 

2.87 

T 

T 

.06   .15   .10 

.15        .21 

2.15   .05 

SMITHVILLE 

2.24 

.08 

.02 

.01 

.61 

.13 

.32 

.10 

.18 

.41   .22   .02 

.14 

SQmerville  DAM 

3.15 

.33 

T 

.04 

.04 

.47 

.10 

.01 

.40 

.03 

.69   .04 

SPEAKS 

6.08 

1.69 

1.63 

T 

.90 

T 

T 

T 

.10 

7     .46 

.01   7     .90 

.34   7 

.03 
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TEXAS 
MAY 

1969 

Station 

5 

Day  of  Month 

1  | 

2 

3 

4  | 

5  | 

6 

7  ] 

8 

1 

10   11 

12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  | 

18 

19  |  20  [  21 

22  |  23   24 

25  [  26  |  27 

28   29   30 

31 

SPRING  BRANCH 
WAELDER  7  SSW 
WASHINGTON  STATE  PARK 
WELDER  WILOLIFE  FNDTN 
YOAKUM 

4.70 
2.70 
♦  .17 
3.18 
3.03 

.40 

.62 

.11 

.47 
1.06 

.06 

.43 

.80 
.76 
.07 

.92 

.10 
.12 

.19 

.16 

.40 
.41 
.12 

T 

.26 

T 

.03 
.34 

.15 

.06 

.43 
.40 

.69 

.36 
.09   T 

.94         ,90 
.96 

.90  1.30 
.37   .62 
.93   .05 
.89 
.39 

YORKTOWN 

11.39 

.40 

1.80 

.03 

3.33 

.07 

.05 

.02 

1.02 

.97  2.10 

•    •    • 
UPPER  COAST         08 

ALV1N 

ANAHUAC  TBCD 

ANCLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

3.05 
10.03 
7.57 
4.67 
5.59 

T 
.10 

.17 
.41 

1.94 

1.40 

1.34 
1.63 
.16 

.07 

.10 
.07 
1.56 

.27 
1.60 
•  10 
,01 
.02 

.02 
.15 
.03 

.17 

.03 
.17 
.03 

.09  1.29 
.08  2.92 
.74  1.82 
.13       1.39 
.30        .60 

.69   .74 
.84  1.02 
.98  1.93 

1.32  1.23 

1.10 

.02 
.02 

.49 
1.82        .09 

.30 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLOOINE 

CYPRESS  1  SW 

DANEvANC  2  SE 

6.25 
6.24 
4.93 

2.49 
6.62 

.01 
.29 

.22 

T 
.10 

.01 
.30 
1.05 

.69 
.32 
1.97 
.62 

.03 

.04 
.10 
.01 
1.15 
.16 

1.63 
1.52 
.34 

T 
.04 

1.38 
2.42 

.30 

.01 

.13 
.07 
.01 

T 

.IB 
1.20 

.19 

1.22 
.04        .01 
.13   T 
.42   T 
1.33       2.40 

.06   .01 
.06   .22 
.71   .60 

1.23 

.01 

.06 

T          T 

.02        .92 

.17 

.33   .19 

T          T 

EDNA  HWY  99  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WB  CITY        R 

HOUSTON  WB  CITY          R 

5.37 
8.53 
5.66 
6.97 
2.90 

.15 
.48 
.04 

.01 

1.19 
.97 
.07 

I. lb 

.22 

1.19 

1.63 
.60 

.15 

.20 

.07 
.36 

.03 
.01 

.or 

.01 
.02 

.01 
.03 
.02 

.07 
.02 

.06 

.13 

.18   .04 

.29      3.02 

.12  1.16   T 

3.77        .27 

■02        .31 

.74  1.29 

.90 
1.29  2.91 
2.93 

.48 

.03 

.29 

.63 

.02 
T     .01 

.07 

HOUSTON  WB  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

4.73 
2.96 
3.39 
4.22 
4.92 

.01 

T 

.10 

.02 

.03 

.60 

1.19 
.01 
.70 

.14 

.02 
.98 

1.27 
.68 

.84 
.02 
.62 

.09 

.42 
.14 

1-03 
.79 

.05 

.11 
.10 
.12 

T 

.02 

.03 

T 
.02 

.02 

T 

.29       1.13 
.21        T 
.22        .27 
.40 
.49 

.96 

1.02   .54 
.80   .03 
.57   .80 

1.05  1.00 

T 
.06 

.13 

T 

.46 

H0UST0N-WE5TBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  OH 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

7.02 
3.83 
4.71 
2.92 
2.22 

.29 

T 
.09 

.46 

2.95 
.46 

1.69 
.61 

T 

.05 
.09 
.28 

.60 
.56 
.65 
.55 
.46 

.18 
.15 
.46 
.13 
.19 

.02 
.02 

.10 

T 

.09   .09 
.33   .73 
.02   .28 
.30   T     .03 
.09 

1.26  1.63 
.35   .96 
.07   .60 
.40   .99 

.18   .56 

.02 
,01 

.43   .23 

T 

.81 
.08 

T 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 

4.60 
4.18 
2.91 
9.01 
6.55 

.03 

.04 

T 

.25 

.23 
.38 

T 

.45 

.90 

T 

.62 

.66 

.02 

T 

.08 

.03 

.06 

.3B 
T 

1.18 
1.66 

.25 

1.07 

.02 
.42 

.01 
.15 

.21 

.04 

T 
.49 

.06 

.45   .27 
.30 
.06       1.14 
.13   .48 

1.45 

.87  1.90 
.86   .42 
1.42   T 
1.82  2.27 
.06  1.29 

.09 

.11 

.50 

.25  1.46 
.02   .19 

.01 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  I  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

3.39 

3.74 
3.01 
5.69 
2.89 

.50 
.01 
.03 

.10 

.09 

.65 

T 

.77 

.01 

.03 

.13 
.17 
.04 
1.65 

.02 

T 

.63 
T 
•  04 

T 
.03 

.12 

T 

.16 
.08 

.27 
.19 

.10 

.99 
.24   .02 

1.38 
1.79        T 
.15        .97 

.75   T 
1.03   .70 
1.33   T 

.83 
1.64   T 

.05 
.39 

.75 

.07 
.10 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
TOMBALL 

3.74 

6.82 
5.35 
6.92 

1.42 

.45 

.09 
.04 

.09 
.06 
•  02 

T 

.77 
1.06 
1.33 
1.94 

.41 

.05 
.03 
.02 
.05 
.09 

T 

.73 

.61 

1.22 

T 

.40 
.18 
.23 

.05 

T 

.02 

.21 

.28        T 
.16   T 

.10   .05 

.10  1.00 
T 

1.32   .82 

1.44  2.90 

.7B  1.92 

.83  1.23 

.07 

.64 

T     T 
.04   .13 

T 

VICTORIA  WB  AIRPORT       R 
WHARTON 

2.09 
6.79 

T 

1.27 

.02 

T 
.28 

.02 
.07 

.01 

l.oa 

T 
.08 

T 
.02 

7 

.18 

T          .33 

.45   .15   T 

1.33 
2.17  1.02 

.05 

T 

.13 

SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVULE 
BENAVIDES  7  S 
BIG  WELLS 

3.23 
9.33 

3.54 

2.11 

1.03 
.63 

.01 
.60 
.21 

.19 
.10 

T 

1.60 

.04 

.03 

.02 
.20 

.30 
•  BO 

.10 

T 

.09 

T 

.69        .09 

6.00        .40 
.13 

.07 

.21   .99 
2.00 
.45   .13 

.99 

T 

.05 

.10 

CARRI7.0  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

6.08 
1.09 
4.64 
.58 
.62 

.02 

.04 

T 

.40 

1.2: 

.05 

.07 
2.19 

.02 
.18 
.13 

.02 

.05 
.02 

1.80 
.05 

T 

.23 

T 

.25 
.04 

.01 

T 

1.42 
.29 

..3 

1.06 
.53 

.03        .19 
.10 

1.03   T 
.34 
.34 

.05   .39 
.40 

CRYSTAL  CITY 
OIILEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  OAM 

9.14 

1.30 
3.48 
1.40 
2.84 

.01 
T 

.35 
.40 
.70 

T 

.02 

.83 

.78 
.10 
.02 

.03 
.03 

1.78 
.04 
.26 

T 

.06 
.15 

.65 

T 
.27 

T 
.01 

.69        .63 
.04        .07 
.80 
.70 
1.19        .49 

T     .84 

.09   .40 

.80   .04 

.70 

.23 

FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

5.74 
.70 
1.73 
4. 88 
3.43 

2.55 

1.13 
.39 

.03 

.96 

.30 

2.00 

.06 

T 

.08 
.01 

.29 

•04 

.22 

.82 

.02 

.05 

T 

2.54        .02 
.60 
.81 

.23 

•     .70 

.90   .09 
1.62   .50 

HEBBRONVILLE 
JOUROANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

4.94 
4.53 
3.67 
4.44 
1.23 

1.00 

.01 

.02 

T 

.09 

2.37 

1.41 
1.50 

.05 

.31 

.03 
.07 

.01 

.10 

.42 

.05 

.12 

.49 

.21 

T 

9.90        .04 
.20 

3.60 

.40 
.75        .24 

.01   .03 

.07 

.50  1.10 

.17 

OILTON 

PEARSALL 

P0TE6T 

RIO  GRANOE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

4.56 
3.25 

5.18 
2.17 
1.60 

1.10 
.88 

1.45 
1.01 

1.00 

.03 
.66 

.03 
.01 

.04 

.03 

.07 

.'3 
.07 

.08 

• 

1.17 
.01 
.40 

2.90 
.04        .16 
.03        .17 
.88        .09 
•  99   T     .20 

.49 
.44   .07 

.76 
1.08 
.45 

THREE  RIVERS 
TILOEN 

WHITSETT  2  SW 
ZAPATA 

3.69 
1.36 
3.16 
6.27 

.07 
T 

T 

.07 

.22 

1.15 
.03 

.0] 

.03 
.01 

.41 

.09 

T 
.11 

.29       1.93 
.98        .99 

.15       1.90 
1.14        .28 

T     .11 
.70 
4.63 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 

ENGElhan  GARDENS 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

6.69 
4.93 
4.06 
1.50 
1.78 

.01 
2.05 

T 

.06 

T 

T 

.73 

.14 
.18 
.09 
.06 
.07 

3.40 

.07 

.02 
.16 

1.16   T    1.82 
.78        .02 
3.40        .04 
1.01 
1.15   T 

.16 

.09  1.10 

.19   .28 

.33 

.40 

T 

.02 

MC  COOK 

MERCEDES  6  SSE 
MISSION 
PORT  ISABEL 
PORT  MANSFIELD 

2.87 
2.06 
1.73 
3.32 
4.04 

.19 
.03 

T 
.28 

.21 

.03 

.02 

.64 

.28 
.05 
.14 
.04 
.23 

.03 

T 
.06 

.95        .03 
.76        .10 
.73 

1.26        .20 

1.25 

.52 

.26   .84 

.75 

.90   .90 

.28  2.00 

T 
T 

RAYMONOVILLE 
SAN  BENITO 
WESLACO  2  E 

4.19 
3.94 
1.70 

.49 

T 

T 

.0.. 

.18 
.07 
.13 

1.94        .02 
3.62 
.72        .09 

.04  1.46 

.29 

.98   .16 

T 
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SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


TOWN 


LOCATION 
l*T. LONG. 


GENERAL  STORM  PERIOD 


TOTAL 

BEGAN 

ENDED 

7.2S 

5/6 

5/7 

7.8 

5/6 

5/7 

6.25 

5/6 

5/7 

6:30    + 

5/6 
5/7 

9 

1 

30P 

5/7 
5/7 

7.30A 

3.30P 

4.5 

5/6 

6 

3  OP 

5/7 

- 

6.5 

5/6 
5/7 

6(30    P 

5PM 

5/7 
5/7 

: 

TYPE  OF  GAGE 


VENUS  1.2  W 
GRANDVIEW  3.6  NE 
CRESSON  4.6  ESE 
KEENE  .4  N 

JOSHUA  .9  E 

JOSHUA  .2  SW 

JOSHUA  2.5  E 

CLEBURNE  6.9  NNW 
CLEBURNE  4.3  NNW 

CLEBURNE  6.8  W 

CLEBURNE  7.4  SW 

CLEBURNE  6.1  SW 

CLEBURNE  5.9  ENE 
CLEBURNE 


CLEBURNE 
CLEBURNE  5.5  ESE 

CLEBURNE  7.4  SE 

CLEBURNE  7.8  E 

CLEBURNE  3.9  E 
CLEBURNE  3.7  E 

CLEBURNE  2.8  £ 

RIO  VISTA  2  S 

GOOLEY  .8  N 


32e26'09'*  97"07'30" 

329ie*25"  97e07'55" 

32e29'52"  97*33*15" 

32»24*05"  97619*25» 

32"27'45"  97"22'10" 

32°27'30"  9723*15" 

32»27*36"  97°20,30" 

32826»04"  97°26'52" 

32,24'30"  97°24'45" 

32*19*52"  97°29*55" 

32" 16*55"  97*28*45" 

32°17'15"  97*27*45" 

32-21*48"  97*18*07" 

32°20'49"  97"23'04" 


32'  17'28 
32° 13*54 


97°15'25" 
97"17I56" 


32^ 16*03"  97" 18*02" 

32*20*45"  97"15»00" 

32"20'33"  97'19'05" 

32*21*  05"  97"19'12" 

32°21*02"  97°20*27" 

32"12' 12"  97°22*55" 

32*27*20"  97°31'50" 


7.25 
7.8 
6.25 


5.0*  11PM(RAN 


5.5 
1.0 

7 i 00    AM 
PM 

4.5 

1.3 

6.00AM 
PM 

3.5 

2.20    7,00    AM 
1.20    -         PM 

4.3 
1.2 

7.00    AM 
6.00    PM 

4.7 

0.4 

8.00    AM 
6.00    PM 

6.0+    10.00    AM 
1.0          6,00    PM 

3.5 

" 

7.6 
0.7' 

6:00    AM 

6; 00    PM 

5.4 

1.7 

AM 
PM 

7.5 

- 

OVER)     3.5 

8:00    AM 

8.5«AM 
1.0    PM 

5.0+    AM 
0.5       PM 

7.5 

3.7 
0.5 

AM 
PM 

3.5 
1.5 

AM 
PM 

3.0 

8.00    AM 

3.4 

1.5 

7:20    AM 

PM 

5.8 
3.5 


7.0 
3.5 

8.35 


5.0 
8.0 


5/6  6.30  P    5/7  AM 
5/6  5/7 


5/6  6  PM 

5/6 


5/7  PM 
5/7 


5/6   6.30P    5/7  -  PM 


7.1  5/6 
7.5  5/6 
B.5+       5/6  6.30P 


5/6  8  PM 
5/6 


5/6 

5/6  6  PM 


5/7 

5/7 
5/7 


5/7 

5/7 


5/7 

5/7 


PLASTIC  TUBE 

PLASTIC  TUBE 
PLASTIC  TUBE 

PLASTIC  TUBE  5" 
PLASTIC  TUBE  5" 

PLASTIC  TUBE  5" 

PLASTIC  TUBE  5" 
PLASTIC  TUBE 

GLASS  TUBE  4" 

PLASTIC  3/4  X  6" 

PLASTIC    3/4   X    5-1/2 

PLASTIC   3/4    X    6 
PLASTIC    5" 

VISUAL 

PLASTIC    5-1/2 
PLASTIC    5" 
PLASTIC    3/4    X    5" 

PLASTIC    5" 

PLASTIC    5" 

PLASTIC    5" 


PLASTIC    5" 
PLASTIC    3/4   X    5" 


5/6    7,30    P         5/7 


GAGE    RAN    OVER 


3.5    6t 30P-10P-6TH 


GAGE    FULL    &    RUNNING    OVER 


GAGE     RAN   OVER 


GAGE    RAN    OVER 


TIMES    UNCERTAIN 


PLASTIC    5" 
BUCKET    SURVEY    MADE    BY    SUBSTATION    NETWORK    SPECIALIST,     BASED    AT    FT.     WORTH,    ASSISTED    BY   MR.     FORREST    B.    MORROW,     FT.     WORTH    DISTRICT,     CORPS    OF    ENGINEERS,     HYDROLOGY 


DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
MAY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

0 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
E 
< 

♦     *     * 
HIGH  PLAINS         01 

AMARIL10  WB  AIRPORT 

MAX 

min 

87 
57 

88 
55 

71 

54 

72 
49 

76 
43 

66 

52 

69 

47 

59 
43 

77 

42 

72 
51 

82 

49 

83 

50 

84 
58 

82 
55 

79 

58 

73 

50 

63 
46 

80 

44 

95 
57 

86 
60 

96 

60 

63 
51 

60 
37 

85 
58 

67 
57 

89 

61 

89 
62 

90 
65 

66 
63 

91 
56 

93 
60 

80.5 
53.9 

ANDREWS 

MAX 

Mm 

85 
54 

85 
59 

84 
55 

80 
53 

76 
55 

76 
54 

74 
52 

74 
50 

73 
44 

79 
49 

79 
49 

80 
53 

84 
58 

87 
59 

87 
57 

87 
56 

78 
49 

8  0 
48 

97 
46 

97 
64 

93 

62 

87 
59 

83 
56 

87 
55 

88 
60 

93 

54 

8  ft 

6  0 

87 
62 

89 
62 

90 
58 

103 

6  7 

64.9 
55.6 

BIG  SPRING 

MAX 

MIN 

82 
58 

82 
60 

HI 
5ft 

78 
60 

78 
55 

78 

56 

76 
57 

75 
50 

76 
46 

80 
51 

80 
32 

81 

61 

82 
59 

86 
59 

86 
59 

83 

57 

79 
51 

79 

48 

95 
61 

93 
66 

94 
65 

92 
59 

83 

60 

66 
63 

89 
62 

89 
58 

8ft 
6ft 

89 
66 

89 
67 

90 
66 

too 

69 

84.5 
58.9 

BORGER  3  H 

MAX 

Mm 

87 
53 

87 
56 

75 
54 

74 
54 

77 
47 

72 

52 

66 
51 

62 

42 

76 
42 

73 
54 

84 
50 

85 
50 

85 
59 

65 
56 

80 
57 

72 
52 

60 
45 

83 
44 

94 
57 

93 
39 

9ft 
57 

77 

50 

60 
53 

8  6 
57 

90 
58 

90 
60 

69 
61 

90 
62 

90 
62 

90 
61 

61.6 
53.9 

BRAVO 

MAX 

Mm 

85 
52 

88 
50 

82 
47 

71 
50 

70 
43 

69 
47 

65 
43 

60 

40 

75 
40 

71 
47 

80 
45 

83 

48 

81 
53 

81 
50 

79 

56 

73 
54 

72 
46 

80 
50 

90 
56 

86 

50 

92 
58 

63 
49 

77 
32 

80 
53 

64 
53 

87 
54 

85 
58 

68 
59 

89 
63 

86 
56 

89 
60 

79.5 
51.0 

8R0WNFIELD  NO  2 

MAX 

Mm 

84 
53 

84 
56 

85 
53 

74 
54 

74 
49 

73 

51 

73 
50 

72 
49 

62 
42 

78 
42 

81 
46 

81 

51 

83 
52 

84 
55 

84 
5* 

83 

54 

73 
46 

58 

44 

80 
52 

93 
53 

97 
60 

93 
62 

82 
58 

83 
57 

88 
58 

65 
58 

86 

58 

87 
61 

67 
62 

82 
58 

91 
59 

81.4 
53.5 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

82 
42 

85 

41 

75 
57 

79 
58 

70 
55 

7J 
56 

70 
57 

70 
49 

67 

44 

67 
36 

84 
49 

84 
50 

83 

50 

86 
57 

84 
51 

82 
52 

65 
55 

78 
42 

91 

48 

90 
60 

89 

61 

94 
59 

89 
51 

79 
53 

86 
59 

83 
59 

87 

60 

90 
59 

91 
65 

90 
62 

91 
61 

81.9 
53.5 

CANYON 

MAX 

Mm 

86 

51 

84 
54 

81 
52 

73 
53 

73 
45 

73 
5  6 

68 

47 

7? 

76 
51 

60 

48 

82 
51 

83 
56 

85 
55 

81 
58 

80 
54 

72 
45 

79 

50 

93 
55 

93 

54 

93 

58 

93 

50 

73 
56 

84 
51 

85 
55 

86 
56 

88 
60 

87 
61 

86 

60 

87 
56 

92 
63 

82.6 
53.9 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

Mm 

81 
53 

89 
54 

88 
52 

75 
53 

75 
45 

73 

47 

63 

46 

68 

42 

61 
39 

71 
44 

68 

47 

80 
50 

82 
55 

84 
53 

81 
53 

78 

50 

71 
44 

64 
44 

82 

50 

91 
55 

82 
59 

94 
49 

60 
49 

73 
55 

84 
56 

81 
57 

88 
60 

88 
61 

89 
60 

86 
55 

8ft 
5ft 

78.8 
51.4 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

86 
53 

83 
53 

80 
53 

67 
53 

69 

43 

73 

48 

68 

45 

69 
46 

58 
39 

77 
48 

70 
45 

80 
50 

83 

51 

83 

52 

79 

54 

73 
51 

75 
44 

65 
43 

76 
48 

89 
56 

85 
60 

91 

50 

67 
49 

73 
54 

63 
55 

86 
58 

86 

57 

86 
61 

87 
61 

88 
60 

88 
63 

78.2 
51.7 

CROS8YT0N 

MAX 

Mm 

83 
52 

83 

57 

81 
57 

75 
49 

70 
49 

69 

50 

68 
50 

73 
49 

63 
43 

77 
44 

76 
49 

81 

51 

82 
58 

82 
54 

81 
48 

78 

57 

77 
48 

61 
48 

72 
50 

91 
57 

85 
62 

91 

60 

66 
36 

79 
57 

84 
60 

83 
61 

8ft 
62 

83 

60 

87 
62 

87 
61 

93 

62 

79.0 
54.3 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
52 

87 
52 

76 
50 

75 

51 

73 

47 

65 
47 

67 
46 

59 
36 

73 

40 

67 
51 

78 
47 

61 

48 

82 
50 

81 
52 

77 
51 

70 
47 

66 

44 

85 
46 

91 
54 

73 
58 

88 

55 

61 
49 

78 
53 

60 
54 

86 
52 

86 
56 

87 

60 

90 
63 

86 
59 

89 

57 

89 
55 

78.5 
51.1 

OIMMITT 

MAX 

Mm 

86 

52 

84 
53 

86 
53 

75 
53 

68 

42 

66 
42 

64 
48 

68 

45 

56 
42 

76 
43 

70 
46 

80 
4ft 

64 
52 

85 
54 

82 
53 

62 
53 

71 
45 

61 
45 

81 
48 

94 
53 

93 
60 

93 
52 

62 

50 

79 
57 

88 
53 

83 
53 

89 
57 

86 
59 

89 
58 

87 
56 

90 
56 

79.4 
50.9 

DUMAS 

MAX 

Mm 

85 
55 

87 
56 

86 
53 

72 
53 

75 
47 

76 

64 

46 

69 

47 

58 
43 

74 
44 

67 
48 

79 

47 

82 
49 

84 
56 

80 
55 

73 
49 

71 
43 

60 
44 

80 
48 

94 
58 

81 
58 

94 
48 

60 
50 

77 
36 

83 
57 

85 

57 

67 
60 

87 
62 

89 

59 

86 
55 

67 
55 

78.6 
51.8 

FLOYDADA 

MAX 

Mm 

82 
52 

81 
55 

80 
55 

74 
54 

72 

51 

70 

51 

68 
50 

72 
51 

61 
42 

79 
43 

77 
49 

80 
49 

61 
56 

82 

54 

80 
48 

73 
35 

74 
47 

5ft 
46 

75 

47 

90 
57 

85 
61 

91 
59 

64 
54 

79 
55 

82 
56 

83 
59 

85 

62 

85 
61 

85 

62 

82 
61 

90 
62 

78.1 
53.7 

FOUETT 

MAX 

Mm 

80 
54 

82 
56 

82 
54 

72 
55 

76 
55 

77 

56 

63 
48 

75 
50 

62 
42 

77 
45 

71 
48 

83 
49 

81 
52 

86 

54 

80 
59 

73 
55 

78 
45 

65 
44 

78 

48 

88 
59 

84 
60 

92 

48 

37 
48 

73 

52 

83 

56 

80 
59 

88 
62 

86 
63 

88 
59 

81 
60 

87 
61 

76.4 
53.4 

FRIONA 

MAX 

Mm 

85 
53 

85 
55 

Bft 
52 

77 
53 

68 
43 

ftft 
45 

65 

44 

68 
44 

57 
42 

76 
45 

70 
46 

80 
52 

82 
55 

84 
54 

83 
55 

61 
51 

72 
45 

62 

45 

83 
49 

92 

57 

90 
59 

92 
51 

63 
50 

78 
56 

65 
55 

85 

57 

87 
59 

87 
61 

89 
59 

86 

57 

90 

57 

79.2 
51.9 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

87 
51 

88 

52 

89 
50 

79 
50 

68 

40 

68 

41 

63 
46 

67 
43 

56 
42 

76 
45 

70 
45 

82 
47 

83 
52 

85 
54 

83 
54 

83 

50 

70 
44 

62 

44 

83 
47 

91 
54 

87 
56 

94 
49 

64 
49 

78 
55 

86 
54 

87 
54 

8B 
57 

87 
60 

90 
50 

86 
55 

89 
58 

79.7 
49.9 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

GRUVER 

MAX 

Mm 

91 
57 

90 

57 

73 

54 

71 
56 

80 
46 

7* 

53 

70 

44 

68 

42 

78 
41 

76 
46 

83 
48 

85 
4ft 

89 
52 

87 

50 

82 
57 

76 

so 

68 

44 

84 
41 

93 

57 

93 
59 

90 

60 

72 
48 

82 
52 

87 
56 

91 
58 

94 
58 

92 

59 

93 

64 

93 
62 

93 
56 

96 
59 

83.8 
52.8 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

85 
53 

85 
55 

66 

53 

75 
53 

68 

43 

68 
43 

63 

50 

66 
44 

57 

42 

76 
42 

69 
48 

80 

49 

82 
55 

85 
55 

82 
55 

78 
52 

70 
45 

61 
44 

80 
44 

92 

54 

90 
56 

93 

51 

63 

50 

77 

56 

84 
54 

87 
55 

88 
57 

86 
59 

89 
59 

86 
56 

88 

56 

76.9 
51.3 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

86 
44 

87 
56 

88 
5ft 

79 
61 

76 
54 

75 
57 

78 
53 

78 
51 

67 
45 

77 
43 

84 
32 

82 

56 

84 

60 

87 
56 

88 
57 

87 
54 

85 

51 

58 

49 

83 

49 

98 

57 

96 
62 

95 

63 

86 
60 

85 

60 

89 

60 

92 
60 

89 
61 

88 
62 

89 
64 

90 
63 

93 
65 

84.7 
56.3 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

87 
52 

88 

55 

88 
53 

78 
55 

70 
49 

71 

49 

72 
30 

72 
49 

61 

42 

80 

42 

63 
45 

82 
45 

85 

51 

85 
54 

81 
53 

82 
53 

77 
47 

59 
42 

82 

44 

93 
52 

96 

56 

93 
60 

73 
59 

84 

55 

90 
55 

85 

56 

88 
58 

90 
56 

90 

60 

90 
58 

93 

58 

82.3 
52.1 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

83 
53 

84 
59 

84 
54 

74 
56 

77 
53 

76 
54 

63 
45 

70 
48 

62 
37 

77 

45 

79 
45 

87 
47 

83 

51 

85 
51 

81 
51 

73 
53 

78 
48 

68 
43 

78 
54 

89 
60 

85 
62 

94 
30 

59 

48 

87 
53 

84 
57 

82 
57 

88 
62 

68 
64 

90 
60 

82 
60 

88 
61 

79.9 
52.9 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

86 
53 

87 
56 

87 
54 

78 
55 

73 
47 

72 
49 

70 
50 

70 
47 

57 
42 

80 
46 

79 
48 

82 

53 

68 
58 

65 
53 

83 
54 

83 
55 

77 
47 

59 
45 

82 
52 

95 

56 

93 

60 

95 
56 

57 

87 
57 

86 
58 

87 
57 

89 

59 

89 

61 

90 
64 

88 
60 

92 
65 

82.4 
54.0 

LUBBOCK  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

86 
57 

85 

60 

77 

57 

74 
54 

72 
49 

72 
50 

72 
50 

63 

46 

79 
42 

80 

47 

81 

47 

82 
53 

84 
62 

84 
55 

79 
52 

76 
53 

58 

48 

78 
43 

94 
55 

88 

61 

93 

64 

73 

61 

82 

60 

85 
57 

86 
59 

67 
58 

8  9 
60 

89 

61 

65 
64 

92 
59 

101 
67 

61.5 
55.3 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

82 
53 

81 
58 

81 
52 

68 
57 

74 
54 

7* 
53 

62 

48 

70 
49 

60 
43 

76 
45 

71 
50 

81 
54 

82 

57 

82 
56 

79 
58 

70 

47 

76 
46 

66 
52 

74 
55 

86 

61 

87 
62 

92 

51 

63 
31 

79 

5B 

84 
59 

85 
62 

88 
63 

68 
64 

88 

61 

84 
61 

90 
56 

76.2 
54.6 

MIAMI 

MAX 

Mm 

84 
53 

83 

54 

8? 
57 

69 
57 

75 
51 

76 
50 

63 

46 

70 
45 

60 
39 

77 
44 

70 
47 

83 
48 

82 

48 

83 

55 

80 
54 

75 
55 

73 
47 

62 
42 

76 
45 

83 
59 

87 

62 

94 
52 

59 

50 

79 
53 

84 
59 

86 
60 

87 
61 

86 
62 

94 
64 

85 
59 

90 

61 

76.6 
52.9 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

83 
56 

84 

57 

78 
52 

75 

51 

82 
52 

77 
53 

73 
53 

71 
48 

74 
42 

77 
46 

78 
52 

80 
54 

84 
57 

87 
60 

87 
58 

81 
56 

64 
48 

81 
45 

93 
52 

93 

59 

91 

61 

86 
60 

83 

56 

87 
58 

89 
58 

85 

61 

64 
62 

67 
62 

88 

61 

91 
61 

102 
67 

83.1 
55.4 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

Mm 

85 
58 

86 
62 

79 
54 

77 
52 

82 

47 

79 
54 

79 
56 

73 
54 

76 
44 

79 
47 

81 
53 

82 
56 

85 
56 

89 

59 

89 
58 

88 

57 

76 
52 

82 
47 

98 

56 

97 
63 

93 

63 

89 

61 

84 
58 

87 

60 

95 
60 

86 
59 

6ft 
64 

88 

64 

87 
63 

91 
63 

102 
67 

85.5 

57.1 

MORTON 

MAX 

Mm 

84 
52 

85 
54 

8ft 
52 

76 
54 

67 
49 

71 
49 

72 

51 

69 
49 

59 
43 

77 
43 

79 
46 

82 
47 

82 
56 

83 
55 

80 
55 

78 
54 

78 
47 

68 
46 

83 

45 

92 
54 

9* 

60 

92 
58 

68 
58 

80 

56 

85 
56 

82 
56 

66 
57 

85 
59 

87 
60 

84 
60 

92 
59 

80.2 
52.9 

MULE5H0E  1 

MAX 

Mm 

84 
54 

84 
55 

96 
51 

76 
55 

70 
44 

66 
47 

68 

50 

68 

46 

56 

40 

77 
43 

72 
45 

80 
50 

81 
53 

81 
54 

80 
55 

78 
52 

73 
47 

61 

45 

81 
44 

92 
58 

9: 

91 
53 

63 
53 

78 
55 

84 
53 

85 
55 

8ft 
59 

85 

60 

87 
62 

85 

55 

91 
61 

78.7 
52.0 

OLTON 

MAX 

Mm 

87 
44 

87 
53 

88 

53 

75 
54 

70 
46 

68 

4ft 

66 

44 

70 
47 

56 

42 

79 
43 

7! 
47 

81 

45 

83 
52 

82 
53 

80 
55 

77 
54 

73 
46 

59 
45 

80 

45 

99 

53 

92 

59 

94 
55 

63 
53 

9] 

5ft 

87 
56 

86 
57 

8ft 
59 

88 

59 

89 
60 

67 
58 

90 
57 

80.0 
51.5 

PAHPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

85 
51 

84 
52 

82 
55 

65 
55 

74 
48 

75 
47 

62 
45 

67 
45 

59 

41 

75 
44 

70 
49 

82 
49 

83 
53 

85 
55 

,'9 
54 

71 
53 

74 
45 

60 
45 

76 
43 

87 
59 

83 

59 

92 
50 

59 

49 

79 

53 

83 
59 

84 
58 

87 

60 

86 

61 

89 
62 

87 
58 

90 
58 

77.9 
52.2 

PANHANOLE 

MAX 

Mm 

85 
52 

80 
55 

75 

53 

70 
54 

74 
48 

7C 
51 

68 

43 

65 
42 

77 

39 

76 
51 

81 
45 

81 
48 

83 
55 

79 
50 

78 

55 

73 

50 

60 
44 

77 
43 

89 
52 

86 
59 

91 

63 

87 
49 

79 
53 

83 
58 

86 
51 

83 
59 

85 
58 

87 
61 

84 
63 

88 
55 

93 

60 

79.7 
52.3 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

85 
54 

83 

54 

B4 

54 

72 
55 

77 
51 

73 
53 

63 

43 

68 

41 

60 
39 

74 
46 

69 
48 

81 
47 

82 

50 

85 
50 

81 
51 

75 
51 

76 

44 

63 
41 

78 
48 

93 

57 

69 
54 

93 

47 

37 

47 

76 

53 

83 
55 

89 
49 

87 

89 

85 

89 

89 

79.0 
49.3 

PLAINS 

MAX 

Mm 

87 
53 

78 
53 

76 
49 

7* 

50 

73 
50 

70 
46 

60 

37 

39 

81 

82 

52 

86 

56 

34 

54 

64 
54 

82 

48 

ft2 
41 

81 

48 

94 
53 

95 
53 

90 
61 

79 
59 

80 
53 

86 
54 

83 
53 

8ft 
54 

85 

56 

65 
59 

85 

54 

90 
55 

81.6 
51.8 
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TEXAS 
MAY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

PLAINVIEW 

MAX 

Mm 

87 
56 

84 
59 

82 

59 

79 
58 

71 
47 

75 
52 

69 
49 

72 
49 

62 
43 

78 
49 

80 
48 

82 

50 

84 
57 

85 
55 

84 
50 

80 
56 

75 
47 

68 
49 

78 
53 

95 
59 

90 
61 

94 
55 

70 
55 

81 
58 

85 
58 

86 
62 

88 

63 

87 
62 

69 
63 

90 
59 

92 

62 

81.4 
54.9 

SEMINOLE 

MAX 

Mm 

86 
54 

88 
55 

87 
53 

77 
53 

77 
51 

7* 

48 

76 
51 

74 
52 

65 
40 

78 
42 

81 
46 

81 
52 

83 
54 

66 
56 

89 
5* 

87 
56 

81 
50 

64 
46 

84 
47 

96 
54 

99 
58 

94 
62 

73 
39 

83 
58 

68 
59 

87 
59 

67 

59 

86 
60 

87 
61 

88 
58 

93 
59 

83.2 
53.7 

SILVERTON 

MAX 

Mm 

85 
50 

82 

53 

81 
53 

69 
51 

74 
47 

69 
46 

66 
45 

70 
45 

58 
39 

77 
39 

74 
44 

60 

52 

81 
51 

85 
53 

81 

53 

7* 
53 

74 
45 

56 
42 

76 
51 

90 
56 

66 
61 

91 
55 

63 
52 

79 
54 

83 
56 

66 
56 

66 
57 

86 
60 

87 
60 

83 
57 

94 
56 

78.3 
51.4 

SPEARMAN 

MAX 

Mm 

89 
59 

85 
55 

70 
55 

78 
56 

78 
50 

73 
53 

69 
45 

62 
41 

75 
41 

70 
48 

64 
48 

87 
49 

86 
54 

84 
51 

80 
54 

72 
53 

68 

40 

80 
42 

92 
57 

87 
59 

95 
62 

81 
48 

79 
52 

88 
56 

66 

56 

91 
60 

90 
61 

92 

62 

90 
65 

92 
64 

92 

61 

82.2 

53.5 

STRATFORD 

MAX 

Mm 

86 
54 

88 

54 

88 
51 

74 
53 

78 
46 

74 

48 

64 
44 

67 
41 

58 
39 

73 
46 

68 
46 

80 
47 

81 
51 

84 
51 

81 

54 

73 
50 

70 
45 

64 

45 

60 
50 

90 
57 

67 
59 

91 
49 

57 
49 

79 
57 

80 
54 

68 
59 

B8 

59 

89 
60 

91 
61 

85 
53 

68 
54 

78.8 
51.2 

SUNRAY  4  SW 

MAX 

Mm 

88 
57 

88 
57 

8^ 
52 

78 
53 

75 
47 

75 
51 

70 
45 

66 
38 

72 

40 

73 
53 

81 

51 

83 
50 

82 

54 

82 
54 

61 
56 

74 
51 

68 

49 

81 
45 

92 

56 

90 
58 

93 
61 

62 

48 

79 
54 

63 

55 

66 
56 

88 

57 

88 
63 

90 
65 

90 
60 

88 
59 

91 
60 

81.8 
53.4 

TAHOKA 

MAX 

Mm 

84 
43 

8! 
58 

81 
52 

74 
56 

72 
51 

71 

49 

71 
48 

74 
49 

66 
41 

76 
42 

79 
48 

81 
51 

82 
53 

83 

55 

83 
55 

80 
56 

77 
49 

59 

45 

78 
46 

94 
49 

90 
62 

92 
62 

80 
59 

82 

57 

85 
59 

66 
59 

85 
61 

66 
61 

86 
62 

84 
59 

91 

60 

80.5 
53.5 

TULIA 

MAX 

Mm 

88 

51 

86 

55 

86 
53 

75 
52 

76 
46 

7* 

46 

69 

48 

71 
48 

58 
42 

79 

42 

74 
48 

82 
48 

84 
50 

83 
54 

80 
54 

79 
54 

76 
46 

58 
42 

78 
42 

94 
55 

92 
59 

93 
56 

67 
53 

79 

56 

86 
56 

88 
56 

91 

56 

90 
60 

89 
61 

88 
57 

91 
57 

80.8 
51.7 

VEGA 

*      •      * 

MAX 

Mm 

85 

50 

85 
54 

86 
52 

74 
51 

69 
42 

70 

42 

65 
44 

65 
43 

56 
39 

74 
46 

68 

47 

80 
50 

81 

49 

81 
49 

80 
55 

80 
48 

70 
43 

61 

42 

61 
42 

90 
53 

81 
57 

92 
49 

60 
48 

76 

55 

83 
56 

85 
56 

6f 
58 

86 
58 

88 
60 

87 
57 

87 

60 

77.8 
50.2 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
56 

80 
64 

77 
59 

79 
54 

80 
58 

70 

60 

71 
59 

73 
51 

72 

44 

81 
51 

79 
54 

81 
58 

79 
61 

83 
60 

79 
60 

72 
58 

63 
56 

76 

58 

87 
60 

87 
66 

88 
67 

84 

61 

83 
63 

84 
60 

86 
64 

86 
66 

85 
66 

87 
66 

88 
65 

91 
67 

95 
70 

80.7 
60.1 

ANSON 

MAX 

Mm 

79 

57 

85 
64 

81 
62 

80 
60 

83 

57 

80 
59 

72 
59 

75 
60 

66 

45 

85 
53 

83 

50 

84 
58 

84 
60 

86 

59 

64 
61 

60 
60 

71 
54 

78 
57 

90 
60 

90 
62 

93 
67 

91 
61 

63 
63 

87 
63 

89 

67 

91 
66 

88 

66 

90 
66 

68 
65 

93 
66 

96 

70 

64.0 
60.6 

ASPERMONT  2  SSW 

MAX 

Mm 

83 

47 

82 

58 

85 

58 

76 
59 

83 
54 

78 
55 

66 
55 

74 
55 

73 

41 

76 
42 

B3 
46 

83 
46 

65 
56 

85 
56 

83 
57 

79 
58 

73 
52 

64 
52 

77 
54 

87 
53 

90 
60 

93 

60 

60 
56 

83 
56 

77 
60 

90 
61 

91 
61 

86 

61 

90 
61 

91 
62 

95 
64 

82.0 
55.4 

BALLINGER  1  SW 

MAX 

Mm 

81 
53 

82 
60 

79 

59 

78 
56 

81 
56 

79 
66 

75 
58 

77 
60 

74 
44 

81 
46 

83 
52 

61 
54 

82 
55 

87 
59 

65 
57 

82 

57 

71 
54 

79 

50 

91 

54 

92 

60 

91 
62 

68 
59 

87 
58 

88 
55 

68 

61 

69 
62 

85 
62 

91 
59 

91 
57 

93 
58 

97 
65 

84.1 
57.0 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

81 
56 

84 
58 

70 
59 

74 
55 

73 
56 

65 
56 

76 
52 

66 
49 

81 
43 

77 
53 

82 

50 

85 
54 

83 

60 

81 
56 

74 

58 

71 
58 

61 
52 

77 

49 

68 
56 

88 
61 

93 
65 

71 

57 

60 
56 

66 
64 

88 
61 

69 
62 

8B 
62 

91 
62 

89 
65 

95 
64 

102 
71 

80.9 
57.4 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

87 
51 

85 
54 

85 

54 

73 
55 

79 
53 

77 
51 

65 
51 

72 
49 

61 
39 

79 
42 

73 
46 

8? 
51 

63 
52 

84 
54 

81 
54 

76 
54 

73 
46 

60 

46 

77 
54 

89 
57 

38 
60 

93 
53 

70 
53 

79 

56 

85 
59 

68 
56 

90 

60 

89 
59 

89 
60 

87 
59 

93 
60 

80.4 
53.4 

COLEMAN 

MAX 

Mm 

79 
53 

81 
62 

79 

59 

80 
56 

82 
57 

75 
62 

74 
59 

77 
60 

74 
46 

84 
51 

83 
51 

62 
57 

81 
61 

86 
62 

81 
59 

79 
60 

71 
57 

79 

54 

89 
57 

89 
60 

90 

65 

68 
59 

86 
60 

67 
57 

90 
63 

89 
64 

67 
64 

91 
63 

93 
61 

93 
64 

96 

66 

83.7 
59.0 

COLORADO  CITY 

MAX 

Mm 

82 
59 

80 
62 

80 
58 

77 
65 

80 
55 

79 

60 

76 
58 

74 
58 

76 
46 

82 
49 

83 
51 

82 
59 

83 
61 

86 
61 

86 
58 

84 
56 

77 
55 

79 

55 

92 
56 

93 
62 

93 

66 

90 
62 

B6 
61 

86 

61 

90 
66 

90 
66 

87 
66 

89 
65 

91 
62 

93 
64 

101 

71 

84.7 
59.9 

DICKENS 

MAX 

Mm 

84 
55 

84 
58 

83 

57 

73 

53 

74 
54 

67 
53 

73 
53 

6B 
45 

76 
54 

80 
49 

83 
60 

82 

54 

83 
57 

75 
57 

83 

49 

86 

51 

88 

61 

66 
63 

61 

70 
62 

78 
56 

85 

61 

86 
61 

86 
61 

62 

79.7 
56.3 

ELECTRA 

MAX 

Mm 

82 
51 

80 

57 

80 
60 

74 
60 

78 
58 

88 
58 

63 

57 

73 
58 

7  1 
45 

78 
45 

78 
49 

76 
50 

77 
58 

82 
58 

85 
60 

78 
57 

81 
56 

63 
53 

78 
55 

88 

57 

69 
64 

90 
62 

77 
56 

84 
57 

91 
64 

85 

64 

90 
63 

69 
63 

96 
65 

94 
66 

93 
66 

SI. 8 
57.9 

GAIL 

MAX 

Mm 

85 
57 

84 
57 

80 
55 

75 
58 

78 
55 

73 
55 

74 
53 

70 
52 

76 

46 

79 
48 

82 
48 

83 
58 

84 

58 

85 

54 

82 
57 

77 
55 

74 
51 

79 
50 

95 
58 

92 

65 

93 
66 

83 
59 

82 
59 

85 
59 

87 
62 

87 
60 

85 
63 

83 

63 

88 

65 

102 
65 

82.7 
57.0 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

85 
50 

83 
60 

8? 
5=> 

75 
57 

78 
52 

78 

55 

69 
53 

75 
55 

77 
40 

78 
46 

63 

46 

84 
51 

85 
60 

85 

55 

85 
56 

78 
57 

77 
52 

65 
51 

87 
53 

90 
60 

88 
64 

93 
59 

74 
55 

82 
56 

67 
60 

90 
61 

91 
60 

90 

61 

90 
62 

90 
61 

101 

65 

83.1 
55.9 

HASKELL 

MAX 

Mm 

79 
54 

71 
59 

84 

6  3 

75 
60 

79 
56 

79 
57 

67 
56 

73 
58 

74 

4  6 

77 
49 

84 
50 

B2 

56 

85 
59 

84 
58 

85 
60 

85 

60 

75 
54 

63 
54 

77 
57 

89 
60 

89 
65 

91 
62 

84 

57 

85 
59 

87 
62 

90 
64 

90 

64 

B7 
65 

91 
66 

91 
66 

93 

69 

82.1 
58.9 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

73 
51 

77 
56 

78 
5  9 

75 
56 

77 
56 

78 
56 

69 
58 

71 
59 

75 
43 

71 
47 

60 
52 

79 

57 

84 
58 

78 
59 

83 
58 

79 
59 

73 
56 

65 
53 

77 
57 

86 
62 

67 
63 

86 
59 

84 
64 

64 

60 

64 
64 

87 
63 

65 
63 

65 
62 

87 
65 

89 
66 

91 
66 

79.9 
58.3 

JAYTON 

MAX 

Mm 

85 
53 

85 
59 

85 

59 

75 
57 

80 
55 

77 
53 

65 

56 

76 
54 

70 
45 

78 
44 

63 

49 

83 

50 

85 
60 

85 
57 

87 
57 

76 
57 

74 
53 

63 
53 

77 
54 

91 
57 

89 
64 

93 

62 

73 
56 

62 
55 

90 
60 

90 
63 

90 
61 

67 
61 

90 
63 

69 
62 

93 

62 

82.3 
56.5 

MATAOOR 

MAX 

Mm 

85 
54 

85 
57 

85 

58 

73 
56 

71 
53 

75 

54 

71 
53 

76 
50 

67 
41 

80 
47 

80 
47 

82 

54 

85 
60 

83 
56 

83 
59 

75 
56 

78 
50 

60 
48 

78 
54 

89 
62 

86 
64 

91 
61 

69 
56 

79 
56 

85 
60 

86 

61 

83 
64 

87 
63 

88 

67 

87 
61 

95 

67 

80.7 
56.5 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

84 
45 

81 
54 

84 

5  6 

70 
58 

74 
57 

73 

55 

66 
55 

75 
52 

63 

44 

80 
45 

75 
52 

83 

52 

79 
50 

84 
55 

61 
55 

77 
57 

73 
51 

63 
51 

78 
52 

69 

57 

68 
61 

93 
39 

68 
53 

80 
55 

81 
61 

88 
64 

89 
62 

89 
62 

69 
62 

85 

63 

95 
65 

79.9 
55.5 

MUNDAY 

MAX 

Mm 

82 
56 

86 

61 

83 
60 

81 
60 

78 
56 

7B 
56 

71 

57 

74 
57 

77 
44 

83 
52 

82 

47 

87 
57 

85 
59 

85 

57 

61 
60 

80 
59 

75 
54 

78 
52 

89 

56 

90 
62 

92 

63 

91 
61 

86 
56 

88 
59 

91 
63 

90 
63 

91 
62 

93 

64 

91 
64 

96 
64 

100 
70 

85.0 
56.4 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

85 
52 

83 
61 

35 
59 

71 
57 

76 
56 

77 
57 

66 
54 

77 
54 

69 
46 

79 
47 

81 
52 

82 
52 

85 
60 

85 
58 

64 
59 

77 
57 

76 
53 

62 
52 

79 
52 

69 
58 

87 

60 

93 
62 

70 
56 

60 
55 

86 
64 

88 

64 

69 
64 

69 
64 

91 
65 

90 
65 

95 
66 

81.5 
57.5 

POST 

MAX 

Mm 

83 
57 

81 
59 

81 
57 

75 
60 

74 
52 

74 
53 

70 
56 

73 
53 

68 
46 

77 

48 

81 

50 

60 
52 

82 

60 

83 
56 

85 
57 

79 
59 

77 
50 

60 
50 

76 
51 

93 

58 

90 
66 

92 

63 

77 
60 

81 
60 

85 
61 

86 
64 

86 

65 

86 
65 

67 
65 

87 
65 

91 

66 

60.7 
57.5 

OUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

84 
57 

81 

61 

85 
61 

71 
59 

79 

57 

76 
59 

63 
53 

75 
52 

69 
39 

79 

48 

78 
43 

84 

53 

87 
60 

85 
55 

82 
56 

77 
58 

76 
55 

63 

48 

78 
54 

89 
62 

68 
66 

92 

60 

72 
55 

82 

57 

88 
63 

87 
64 

91 
64 

89 
65 

91 
65 

92 
67 

95 

69 

61.5 
57.6 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

80 
48 

81 
60 

80 
57 

74 
63 

77 
56 

75 
59 

72 
55 

72 
56 

75 

41 

78 
48 

62 
50 

8? 
58 

83 
59 

86 

57 

79 
57 

77 
55 

70 
52 

78 
53 

69 
55 

90 
53 

91 
64 

84 
58 

84 
61 

86 

60 

68 
64 

87 
63 

65 
64 

66 
62 

89 
61 

92 
66 

100 
69 

82.3 
57.5 

ROTAN 

MAX 

Mm 

82 
59 

82 
59 

79 

59 

78 
60 

79 
55 

75 

58 

74 
56 

74 
56 

77 
42 

85 
53 

82 

50 

84 
56 

85 
60 

86 
59 

84 
59 

80 
59 

74 
54 

78 
54 

91 
58 

90 
62 

92 

66 

90 
63 

84 
60 

87 
63 

91 
62 

90 
63 

84 

65 

89 
63 

90 
64 

93 
63 

100 
70 

84.2 
59.0 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

84 
57 

71 
61 

80 
55 

78 
55 

74 
57 

70 
55 

72 
43 

75 
44 

71 
46 

82 
47 

69 
60 

8' 
58 

83 
60 

78 

61 

77 
56 

53 

77 
53 

59 

65 

92 

63 

81 

59 

85 
59 

63 

89 
64 

87 
65 

90 

64 

92 

64 

81.0 
57.3 

SHAMROCK  RAOID  KBYP 

MAX 

Mm 

81 
57 

83 
60 

80 
5  6 

75 
52 

75 
56 

72 
53 

72 
50 

71 
46 

78 
40 

77 
52 

81 
48 

81 
52 

83 
56 

79 
52 

76 
59 

70 
55 

71 
53 

78 

47 

87 
57 

87 
60 

92 
64 

90 
51 

78 
53 

34 
60 

84 
62 

86 
59 

87 
61 

68 

60 

87 
65 

90 
62 

94 
69 

81.3 
55.7 

SNYDER 

MAX 

Mm 

81 
47 

81 
53 

8? 
57 

76 
58 

76 
54 

78 
57 

68 
57 

74 
55 

7? 
43 

76 
44 

61 

51 

81 
46 

84 
51 

83 
53 

85 
53 

85 
53 

76 
53 

63 
53 

77 
56 

90 

57 

91 
63 

90 
61 

83 

61 

34 
59 

85 
64 

68 
63 

87 

6, 

87 
63 

88 

60 

89 

64 

92 
67 

61.7 
56.1 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

83 
53 

81 
57 

82 
62 

71 
58 

78 
55 

78 

57 

65 

56 

76 
55 

72 

43 

78 
46 

82 
48 

82 
49 

66 
59 

64 
57 

80 
58 

80 
59 

77 
54 

63 

52 

78 
53 

89 
56 

89 
64 

93 
62 

74 
56 

83 
58 

69 
63 

86 
63 

9  0 
64 

90 
65 

91 
66 

92 

66 

95 
66 

81.9 

57.5 

TURKEY 

MAX 

Mm 

85 
53 

76 

54 

69 
50 

75 
47 

71 
40 

81 
56 

84 
46 

65 
60 

86 

55 

64 
59 

84 
54 

74 
50 

74 
47 

77 
55 

69 
62 

87 
63 

92 
56 

67 
56 

80 
56 

86 
56 

87 
61 

88 
61 

90 
60 

95 
71 

81.9 
55.5 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
MAY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

VERNON 

MAX 

Mm 

81 
57 

82 

61 

8? 
63 

77 
60 

77 

51 

74 
55 

77 
53 

76 
57 

77 

45 

77 
44 

82 
48 

aft 
58 

85 
61 

82 
56 

6? 
62 

78 
58 

78 
55 

77 

52 

89 
56 

91 
31 

91 

58 

90 
58 

62 
55 

37 
66 

85 

64 

89 
64 

88 
63 

90 
69 

92 
66 

93 
69 

99 
71 

63.6 
58.3 

WELLINGTON  2  ENE 

MAX 

MiN 

84 
54 

83 
54 

86 

59 

69 
58 

75 
58 

7S 

58 

76 
52 

75 
53 

63 

42 

79 
42 

73 

46 

B4 

51 

84 
54 

85 
54 

81 
54 

73 
36 

71 
51 

60 
48 

80 
53 

90 
57 

90 

63 

93 
58 

70 
53 

62 

55 

88 
61 

83 
61 

92 

61 

87 
62 

92 

60 

90 
60 

95 

6  1 

81.2 
55.3 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 

MIN 

80 
57 

60 
59 

n 

J9 

77 
59 

60 
58 

68 
59 

74 
58 

73 

49 

76 

4?, 

77 
53 

61 

47 

B6 
5  9 

81 
59 

83 
59 

60 
60 

63 
58 

64 
53 

76 

54 

87 
53 

89 
63 

90 
65 

80 
39 

63 

37 

91 
65 

86 
64 

90 
62 

92 

62 

99 

64 

95 

66 

99 

67 

100 
69 

83.0 
39.0 

WINTERS  1  NNE 

*     *     * 

MAX 

Mm 

78 
54 

79 
56 

80 
60 

75 
57 

74 
56 

76 
58 

71 
57 

73 
59 

76 
44 

72 
49 

61 
53 

Bl 

56 

80 
57 

81 
60 

16 

58 

80 
57 

73 
52 

62 
53 

79 
53 

89 
61 

8  9 
63 

90 
60 

65 

61 

34 
57 

85 
63 

89 
62 

87 
65 

89 

61 

87 
60 

90 
61 

9? 
62 

61.1 
37.6 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

80 
47 

79 
55 

6  2 
61 

73 
59 

82 
55 

8  0 
56 

68 

58 

73 
55 

75 
42 

76 

47 

83 

47 

83 

57 

85 
57 

81 
59 

B5 
60 

81 
61 

75 
56 

70 

55 

78 
54 

69 
37 

69 
63 

90 
60 

86 

60 

89 
61 

90 
63 

91 
64 

90 
6  0 

66 
60 

90 
64 

91 
66 

94 
69 

62.8 
37.7 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

78 
56 

79 
61 

76 

5ft 

78 
60 

80 
58 

79 

57 

72 
60 

72 
54 

76 

46 

80 
51 

81 
48 

84 
56 

Bl 
57 

83 
59 

B2 
61 

79 
62 

78 
64 

75 

55 

87 
56 

67 
65 

89 
65 

86 
64 

63 
38 

67 
64 

87 
64 

86 
66 

67 
63 

90 
65 

92 
65 

93 
69 

95 

66 

82.8 
59.6 

BARDWELL  DAM 

MAX 

Mm 

75 
55 

79 
58 

80 
60 

77 
60 

78 
59 

75 

60 

82 
63 

73 
63 

79 

50 

75 
52 

82 
53 

61 

57 

81 

58 

81 
60 

79 
61 

84 
63 

82 
62 

74 

57 

71 
55 

83 
39 

e7 

65 

89 
63 

90 
69 

67 
65 

89 
66 

68 

67 

67 
65 

89 

67 

91 
68 

91 
66 

91 

62 

62.4 

61.0 

BELTON  DAM 

MAX 

Mm 

74 
53 

77 
59 

eo 

63 

76 
60 

76 
59 

77 

60 

60 
60 

73 
66 

78 
53 

73 
51 

82 

57 

83 
58 

77 
58 

81 
63 

84 
64 

80 
61 

75 
63 

73 
61 

79 
57 

86 
63 

68 
63 

89 
63 

69 
66 

90 
65 

69 
64 

69 
64 

88 

65 

88 
65 

91 
66 

92 
65 

93 
68 

82.3 
61.6 

BENBPOOk  DAM 

MAX 

Mm 

75 
52 

79 
54 

79 

61 

79 
58 

76 
54 

60 
60 

76 
62 

70 
60 

Bl 
48 

76 
54 

84 
53 

82 
56 

81 
57 

82 
58 

83 
61 

83 
62 

85 

60 

72 

57 

80 
56 

84 
63 

86 
63 

88 
63 

90 
64 

86 
63 

90 
63 

89 
63 

91 

63 

92 

66 

90 
68 

97 
69 

95 

70 

63.4 
60.2 

60NHAM 

MAX 

Mm 

81 
54 

65 
56 

80 
60 

82 
62 

78 
60 

79 
58 

75 
60 

77 
60 

77 

66 

83 
54 

80 
45 

83 

59 

85 
55 

81 
62 

32 
61 

84 
62 

77 
39 

66 
56 

67 
65 

66 

64 

92 

65 

83 
61 

91 
64 

87 

65 

86 
64 

67 
63 

90 
66 

91 
69 

90 

67 

67 
67 

86 
64 

63.4 

60.3 

BOWIE 

MAX 

Mm 

80 
57 

77 
60 

76 

6? 

75 
60 

78 
58 

74 
58 

74 
59 

72 

61 

79 

46 

80 
54 

82 
52 

82 
62 

84 
61 

83 

61 

79 
62 

80 
63 

75 
58 

67 

55 

85 
56 

87 
63 

88 
66 

66 
63 

87 
61 

89 
66 

86 
67 

69 
63 

89 
65 

91 
68 

93 
69 

92 

63 

92 

70 

82.3 
61.2 

BOYD  3  SE 

MAX 

Mm 

77 
53 

78 
56 

79 

60 

77 
60 

74 
60 

80 

60 

74 
58 

73 
62 

76 

44 

73 
45 

82 
48 

82 

48 

85 

57 

81 
58 

63 
6! 

63 
62 

80 
61 

65 
55 

72 
55 

84 
56 

6ft 
61 

88 
63 

90 
63 

88 
63 

90 
65 

68 
64 

91 
64 

89 
69 

91 
66 

94 
69 

94 

69 

62.2 
39.1 

BRECKENRIDGE 

MAX 

Mm 

78 
56 

81 
61 

72 
62 

80 

57 

79 
58 

70 
57 

66 
58 

76 
51 

75 

44 

83 
52 

82 
51 

85 
60 

81 

57 

66 
61 

80 

60 

76 
62 

67 
58 

77 
58 

88 
59 

88 
63 

90 
66 

89 
63 

69 

62 

88 
61 

90 
63 

90 
65 

89 
65 

91 
66 

92 

66 

93 
66 

96 
71 

62.8 
60.1 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

79 
56 

81 
60 

80 
62 

79 
60 

71 
59 

80 
59 

73 

56 

74 
61 

77 
45 

76 

45 

83 
48 

83 
59 

85 

57 

84 
62 

85 
61 

81 
63 

83 

60 

63 
55 

73 
55 

87 
61 

86 
63 

90 
63 

91 
63 

87 
63 

90 
66 

89 
63 

89 
64 

90 
69 

91 
66 

93 
66 

93 

69 

82.9 
60.0 

BROWNWOOD 

MAX 

Mm 

76 
52 

79 
60 

81 
63 

B2 
65 

81 
58 

83 
59 

76 
62 

70 
62 

76 
45 

75 
47 

83 
53 

84 

59 

83 
56 

83 
63 

87 
60 

82 
61 

73 
60 

68 
55 

80 
57 

69 
60 

69 
64 

91 
62 

90 
64 

69 

60 

90 
63 

91 
64 

90 
65 

90 
64 

93 

63 

93 
69 

95 
67 

63.7 

60.1 

CAMERON 

MAX 

Mm 

82 
55 

82 
59 

78 

64 

76 
61 

79 
60 

eo 

67 

76 
68 

80 
66 

79 
49 

83 
49 

83 

57 

8  0 
56 

86 
59 

84 
63 

62 
65 

76 

60 

78 
61 

79 

58 

68 
58 

89 
63 

90 
65 

90 
64 

91 
66 

90 
65 

89 

64 

69 

67 

90 
64 

92 
66 

93 

67 

92 

67 

91 
70 

64.4 
62.1 

CLFBURNE 

MAX 

Mm 

82 
54 

81 
59 

79 
64 

73 
60 

61 
59 

77 

64 

76 
61 

82 
62 

77 
45 

B6 

50 

83 
56 

34 
58 

85 
56 

65 
63 

83 

59 

80 
63 

76 
62 

76 
57 

64 
56 

87 
64 

88 
64 

90 
63 

91 
66 

91 
65 

90 
64 

92 
64 

8  9 
64 

93 

67 

93 

67 

95 

67 

92 

69 

84.5 
61.1 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

76 
52 

SO 
58 

Bl 
56 

78 
60 

77 
60 

7  5 
60 

83 

63 

74 
65 

77 

48 

74 
48 

82 
51 

80 
57 

81 

57 

81 
58 

75 
61 

84 
61 

81 
62 

76 
58 

71 
56 

64 
56 

86 
63 

68 
63 

90 
66 

90 
65 

89 
63 

68 
65 

86 
6ft 

89 
66 

90 
67 

90 
67 

92 
67 

62.3 

60.4 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

80 
59 

82 
62 

79 

66 

79 
69 

76 
62 

eo 

64 

71 
64 

60 
54 

76 
49 

85 
59 

62 
57 

82 
65 

83 
61 

81 
67 

83 
65 

81 
66 

73 
57 

70 
57 

65 
58 

86 
67 

89 
71 

90 
69 

67 

67 

90 
69 

89 

70 

67 

70 

90 
67 

91 

71 

91 

72 

92 

72 

93 

72 

63.4 
64.3 

OENISON  DAM 

MAX 

Mm 

78 
53 

80 

57 

80 
57 

78 
60 

78 
59 

78 
59 

76 
59 

74 
62 

73 
50 

79 
58 

79 
48 

81 

61 

82 

56 

81 
63 

76 
59 

80 
62 

82 

60 

68 

5ft 

81 
54 

64 

62 

8ft 
64 

88 

64 

87 

60 

86 
64 

88 
64 

79 
65 

86 

63 

88 
66 

90 
65 

90 
67 

69 
67 

81.6 
60.1 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

79 
55 

80 
60 

81 

62 

79 
62 

83 

60 

79 

62 

78 
56 

64 
62 

73 

47 

B2 

57 

85 

49 

82 
59 

82 

54 

84 
61 

81 
63 

84 
63 

79 
62 

66 
56 

83 
56 

84 
63 

87 

66 

67 
66 

88 
69 

69 
62 

67 
64 

63 

65 

86 
63 

68 
67 

89 
69 

96 
65 

H 

70 

83.3 

61.3 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

74 
52 

77 
56 

78 
61 

77 
59 

77 
56 

82 

56 

74 
59 

67 
58 

76 
44 

73 
46 

84 
53 

61 
55 

80 
56 

81 
56 

65 
59 

80 
59 

82 
60 

72 
56 

79 

57 

87 
5» 

87 
62 

88 
61 

67 
62 

83 
59 

67 
64 

87 
63 

86 
63 

67 
64 

90 

64 

92 
65 

91 

63 

61.9 
58.5 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

74 
50 

78 
55 

79 

6? 

80 
62 

B0 

49 

79 

60 

70 
60 

70 
59 

76 

43 

74 
43 

63 
51 

79 

55 

61 
56 

81 
57 

85 

60 

80 
60 

76 
56 

64 
52 

76 
52 

88 
58 

8ft 
65 

89 
62 

64 
63 

86 
64 

66 
64 

68 
67 

90 

67 

89 
62 

89 
66 

92 

65 

94 
66 

81.5 
58.5 

EVANT 

MAX 

Mm 

79 

52 

60 
60 

81 

60 

79 
61 

61 
56 

77 

65 

74 

61 

79 
63 

80 
45 

80 
52 

82 
52 

79 

56 

80 
57 

85 
65 

84 
60 

76 
57 

70 
60 

81 
57 

86 
58 

86 
63 

86 
64 

67 
64 

83 

63 

69 
66 

86 
69 

88 
63 

89 
65 

90 
67 

93 
65 

69 
66 

92 

66 

83.2 

60.8 

FERRIS 

MAX 

Mm 

80 
56 

62 
5B 

79 

63 

76 

59 

77 
60 

81 
62 

77 
63 

79 
63 

75 
45 

82 

51 

81 
52 

83 
59 

62 
56 

77 
63 

82 
62 

81 
65 

75 
62 

69 

56 

64 

54 

66 
63 

Be 

63 

90 
69 

67 
67 

68 
65 

88 
65 

68 
67 

68 
64 

91 
67 

91 
67 

67 
66 

89 
68 

82.7 
61.2 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

80 
54 

81 
60 

7  9 
63 

76 
60 

78 
61 

79 

62 

71 
62 

79 
52 

73 

46 

84 
53 

81 
54 

81 
59 

83 
58 

78 
65 

82 
62 

80 
63 

69 
56 

69 
56 

64 
55 

66 
64 

88 
66 

69 
69 

87 

66 

89 
65 

68 

66 

65 

67 

87 
65 

90 
67 

68 
69 

93 
69 

91 

70 

82.3 
61.5 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

76 
52 

79 
56 

80 

59 

78 
61 

80 
58 

82 

60 

74 
58 

74 
59 

75 
42 

74 
44 

79 
45 

60 
47 

83 

56 

81 
57 

73 

59 

81 
63 

82 
61 

63 
55 

72 
52 

82 
53 

86 

65 

87 
69 

90 

61 

84 
61 

69 
64 

64 
64 

6  3 
64 

90 
69 

91 
66 

92 
63 

90 
64 

81.5 
58.0 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

71 
50 

77 
52 

76 
62 

76 
61 

76 
59 

79 
59 

79 
64 

68 

64 

78 

46 

73 
46 

84 
47 

82 
57 

79 
58 

83 
61 

84 
62 

79 

57 

72 
59 

71 

59 

80 
56 

86 
57 

88 
63 

86 

62 

88 
62 

90 
61 

68 

61 

69 
61 

8  6 
62 

89 
65 

91 
64 

92 
63 

93 
63 

61.9 

58.8 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

79 
52 

83 
61 

81 

65 

78 
64 

79 
60 

80 
67 

76 
67 

78 
65 

79 

5" 

81 
47 

84 
55 

83 
58 

85 

58 

87 
68 

87 

6? 

76 
61 

76 
63 

60 
55 

87 
56 

68 

6* 

38 
62 

69 
62 

90 
64 

68 

64 

88 
66 

88 
65 

90 

66 

90 
65 

91 
66 

93 
66 

91 
69 

84.3 
61.6 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

78 
51 

80 

58 

80 
60 

75 
57 

81 
59 

81 
65 

78 
60 

82 

62 

80 
43 

67 
4B 

86 
50 

84 
SB 

63 
56 

86 

64 

85 

60 

81 
61 

77 
61 

78 
55 

67 
55 

88 
63 

90 
63 

90 
61 

90 
67 

91 
62 

90 
63 

90 

61 

90 

60 

91 
64 

93 
64 

99 

64 

94 

70 

85.2 
59.5 

GOLDTHWAITE 

MAX 

Mm 

79 
54 

78 
54 

76 
63 

77 
58 

79 
57 

79 
65 

75 
60 

78 
62 

76 

43 

80 
48 

81 
53 

80 
56 

81 
59 

85 

65 

89 

58 

77 
58 

70 
56 

78 
50 

86 
58 

87 
65 

8ft 
64 

88 
65 

67 
63 

69 
64 

90 
64 

90 
66 

91 
66 

92 
65 

91 
67 

92 

66 

91 
68 

83.1 
60.1 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

79 
48 

79 
57 

6  0 
61 

76 
58 

79 
56 

80 
58 

70 
57 

71 
59 

7ft 
42 

76 
43 

83 

43 

8? 

50 

85 
56 

80 
58 

85 
60 

60 
61 

79 
58 

64 

57 

76 
58 

87 
59 

87 

65 

89 

62 

90 
61 

8* 
61 

66 

64 

88 
63 

90 

64 

86 

65 

90 
64 

92 

67 

93 

69 

82.1 
58.3 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

78 
54 

79 
60 

6? 

74 
60 

Bl 
59 

81 
65 

76 
60 

81 
62 

6  0 
44 

83 

31 

87 
54 

83 
61 

83 
52 

83 

64 

84 
61 

61 
63 

77 
61 

77 
56 

87 
58 

87 
64 

90 
64 

90 
63 

90 
68 

90 

6  3 

89 
66 

90 
63 

89 
63 

92 
65 

92 
66 

95 
66 

94 
7  1 

84.6 
61.1 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

76 
55 

80 
59 

Bl 

62 

79 
60 

76 
60 

76 
61 

76 
60 

70 
60 

77 
47 

75 
51 

83 

51 

81 
56 

83 

57 

82 
59 

ei 

62 

83 

64 

81 
62 

66 
56 

69 
55 

84 
59 

8ft 
64 

88 

65 

89 

64 

3ft 
65 

89 

66 

67 
63 

65 

64 

87 
67 

90 
66 

89 

69 

92 

70 

61.6 

60.6 

GREENVILLE  7  Nw 

MAX 

Mm 

76 
52 

78 
56 

80 
56 

78 
61 

78 
60 

75 

60 

78 
62 

69 
62 

77 
46 

74 
49 

83 
47 

78 
53 

80 
55 

82 

57 

79 
62 

81 
64 

81 
62 

66 

57 

69 
54 

81 
59 

64 
63 

66 
64 

90 
64 

67 
64 

68 

64 

83 

65 

81 
65 

65 

66 

88 

67 

91 
67 

B5 
67 

60.5 
59.7 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

74 
52 

80 
54 

82 

60 

76 
59 

76 
60 

76 
61 

83 
62 

72 
60 

76 
50 

76 
49 

81 
49 

82 
58 

81 
58 

82 
58 

76 
62 

83 
62 

80 
62 

79 
56 

76 
56 

83 

37 

87 
65 

89 
65 

91 
66 

90 
67 

90 
66 

90 
69 

36 
67 

90 
65 

91 
67 

92 

66 

93 

67 

82.9 
60.6 

HAMILTON 

MAX 

Mm 

73 
52 

77 
54 

7« 
6? 

79 

59 

76 
58 

80 

53 

76 
61 

67 
62 

75 

73 
46 

80 
55 

83 
55 

81 
56 

83 

56 

35 

60 

81 
56 

79 
58 

68 

5e 

80 
56 

87 
57 

86 
63 

90 
60 

69 

60 

90 

59 

89 
60 

90 
61 

88 

61 

90 
62 

93 
62 

93 
62 

93 

68 

62.4 
58.2 

8«m  B«i*w«nc«>  NolM  Following  £ 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

o 
01 
g 

« 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

< 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

77 
56 

77 
59 

72 
62 

76 
60 

76 
58 

76 

58 

70 
58 

73 
59 

75 
46 

74 
49 

78 
46 

80 
56 

83 
57 

80 
60 

81 

62 

79 
61 

80 
60 

63 

56 

73 
56 

86 
56 

87 
63 

87 
63 

83 
59 

82 
58 

87 
64 

84 
65 

89 
64 

87 
66 

89 
65 

91 
66 

91 

68 

80.3 
59.3 

hico 

MAX 

MIN 

78 
49 

79 
60 

79 
63 

78 
58 

SO 
56 

79 
64 

76 
59 

SO 
63 

79 
44 

84 
47 

84 
51 

83 
56 

82 
55 

86 
67 

87 
69 

78 
59 

75 
59 

78 
57 

87 
55 

88 
63 

90 
64 

68 
62 

90 
66 

89 
59 

90 
63 

89 

61 

89 
63 

91 
63 

93 
64 

96 
64 

92 

69 

84.5 
59.8 

MIllSBOM 

MAX 

MIN 

73 
56 

78 
56 

80 

59 

75 
58 

75 
58 

77 
59 

82 

61 

71 
61 

85 
46 

74 

46 

S3 

50 

81 
56 

81 
58 

84 
58 

62 
60 

82 
60 

78 
60 

72 

57 

76 
57 

85 
58 

87 
6* 

88 
66 

90 

67 

90 
67 

90 
66 

90 
66 

89 
66 

89 
66 

92 
67 

92 

67 

92 

67 

82.7 
60.1 

J4CKSBDRD 

MAX 

MIN 

80 

55 

80 
63 

80 

63 

85 
59 

78 
58 

78 
63 

72 
58 

75 
60 

75 
45 

82 
54 

81 
50 

84 
60 

85 
57 

84 
61 

84 
62 

83 
64 

80 
58 

71 

55 

88 
56 

89 
63 

89 
65 

90 
62 

89 

60 

89 
64 

89 
64 

90 
65 

92 
64 

91 
68 

92 

68 

93 
68 

94 
70 

84.3 
60.8 

KAUFMAN 

MAX 

MIN 

77 
51 

80 
56 

82 
57 

78 
60 

75 
60 

75 

60 

83 
63 

72 
63 

79 
46 

76 

48 

82 

53 

61 
54 

62 

56 

82 
57 

79 

62 

84 
63 

63 
62 

72 
57 

71 
56 

83 
56 

87 
63 

87 
65 

91 
67 

90 

64 

90 
65 

68 
66 

89 
64 

88 
65 

91 

67 

93 
66 

87 

67 

82.5 
60.0 

KILLEEN 

MAX 

Mm 

78 
50 

80 

58 

86 

6  8 

82 
45 

80 
58 

79 
67 

74 
64 

86 
65 

72 

45 

82 

46 

86 

54 

87 
58 

80 
45 

85 
67 

79 

6! 

77 
59 

78 
52 

84 

60 

67 
53 

89 
56 

90 

64 

91 
60 

90 
64 

92 

65 

90 
64 

88 
62 

87 
65 

90 
64 

92 

65 

93 
69 

91 
71 

84.7 
59.7 

LAVON  DAM 

MAX 

Mm 

76 
53 

79 
57 

81 
58 

72 
61 

77 
61 

77 

61 

78 
61 

70 
63 

78 
46 

73 

46 

84 
52 

79 

57 

81 
56 

81 
57 

79 

62 

83 
63 

81 
62 

70 
57 

69 

56 

62 

57 

85 
64 

87 
65 

90 
66 

89 
66 

89 
66 

87 
68 

63 
66 

88 
67 

90 
68 

90 

67 

92 
62 

81.4 
60.5 

NMLIN 

MAX 

Mm 

80 
53 

82 
58 

82 

58 

78 
60 

78 
59 

82 
66 

76 

65 

so 

65 

76 

48 

63 
46 

S3 
56 

80 
56 

65 
57 

82 
62 

32 
64 

63 
58 

78 
58 

60 
60 

67 
56 

89 
63 

91 

64 

92 
65 

91 
66 

91 
66 

90 
66 

90 
67 

90 
66 

92 

66 

91 
66 

93 
68 

91 
70 

84.8 
61.2 

HC  GREGOR 

MAX 

Mm 

75 
58 

79 
58 

81 
61 

77 
60 

75 
59 

80 
61 

60 
64 

70 
65 

79 

48 

75 
50 

64 
55 

83 
60 

60 
59 

83 
62 

85 
62 

80 
60 

75 
62 

75 

57 

79 
59 

87 
62 

89 
64 

90 
64 

90 
66 

90 
64 

91 
65 

90 
65 

91 
68 

90 
69 

92 

67 

92 

67 

94 
70 

83.3 

61.7 

MC  KINNEY 

MAX 

Mm 

80 
55 

80 
58 

78 

61 

77 
62 

76 
60 

76 
61 

76 
60 

79 
60 

75 
46 

60 
53 

80 

49 

82 

59 

61 
56 

79 
65 

81 
61 

81 
64 

80 

61 

68 
55 

82 

65 

85 

64 

86 
65 

89 

63 

88 
63 

89 
65 

86 
65 

84 
65 

87 
65 

88 
67 

90 
67 

86 
67 

68 
67 

81. 8 

61.2 

N.EXIA 

MAX 

Mm 

74 
58 

78 
58 

80 
60 

75 
59 

75 
60 

75 
61 

83 
65 

71 
65 

78 

49 

74 
52 

79 
55 

79 
57 

SO 
57 

80 
61 

74 

63 

83 
63 

79 
62 

78 
59 

73 
56 

83 
62 

86 
64 

87 
67 

87 
67 

88 
69 

89 
68 

67 
68 

87 
67 

86 
67 

90 
66 

92 
67 

89 

68 

81.3 
62.0 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

79 
56 

80 

61 

78 
63 

73 
5B 

SO 
58 

73 
58 

71 
58 

76 
52 

77 
47 

64 
52 

83 
55 

84 
61 

83 
58 

87 
62 

62 
61 

80 
63 

71 
60 

75 
57 

86 
56 

87 
65 

39 
63 

88 
65 

86 
66 

91 

66 

89 
66 

89 
65 

89 
65 

92 

67 

93 
68 

95 
69 

96 
69 

83.5 
61.2 

NAVARRO  HILLS  DAH 

MAX 

Mm 

72 
56 

77 
56 

SO 

61 

76 
60 

72 
60 

75 
61 

82 
64 

72 
65 

78 
48 

75 
53 

81 
55 

80 
59 

80 
57 

80 
60 

76 

61 

82 
63 

61 
62 

79 

55 

73 
55 

85 
57 

85 
63 

80 
65 

90 
68 

88 
65 

89 
68 

91 
69 

88 
66 

88 
67 

89 
68 

92 

67 

92 
70 

81.5 
61.4 

BLHEY 

MAX 

Mm 

78 
46 

80 

61 

74 

60 

78 
60 

80 
57 

74 

58 

73 
59 

77 
57 

79 

46 

84 
46 

80 

47 

82 
50 

64 

57 

85 
59 

79 
61 

79 
62 

74 
56 

7B 
54 

67 
56 

se 

65 

89 
68 

86 
62 

87 
63 

87 
62 

90 
64 

88 
64 

88 
65 

90 
65 

92 
65 

93 
68 

95 
72 

83.2 
59.3 

PARIS 

MAX 

Mm 

79 
55 

81 
57 

83 

60 

82 
63 

74 
60 

74 

58 

82 
60 

71 
61 

77 

46 

77 
51 

80 
49 

82 

56 

62 
59 

62 
63 

83 
62 

80 
64 

64 
62 

75 
57 

70 
57 

S3 

62 

68 
67 

89 
66 

92 

63 

89 
64 

89 
65 

82 
65 

3  3 

64 

88 
68 

91 
66 

91 
68 

90 
67 

82.5 
60.8 

PILOT  POINT 

MAX 

Mm 

78 
53 

80 
55 

82 
59 

79 
61 

60 
60 

79 

60 

75 
60 

70 
60 

77 
46 

75 
48 

82 

50 

80 
51 

64 
57 

82 
56 

80 
61 

81 

63 

81 
61 

66 
55 

67 
56 

83 

57 

8! 
6! 

86 
63 

90 
61 

85 
62 

90 
65 

85 
65 

87 

64 

87 
63 

90 
68 

92 
66 

91 

68 

81.6 
59.6 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

75 
52 

78 
57 

78 
62 

79 
58 

79 
57 

82 

58 

77 
60 

66 

60 

77 

47 

74 
51 

82 

54 

82 
60 

81 
57 

81 
60 

89 
60 

82 
61 

74 
62 

67 
58 

77 
57 

88 
62 

88 
63 

90 
61 

66 
62 

89 
61 

86 
62 

89 
62 

89 

62 

89 
63 

91 
63 

91 
65 

93 
70 

82.4 
59.6 

PUTNAM 

MAX 

Mm 

77 
55 

so 

62 

78 
59 

77 
57 

82 

57 

76 

59 

70 
58 

75 
54 

74 

44 

63 
54 

81 
48 

62 
58 

79 
58 

84 
59 

79 

59 

76 
59 

73 
57 

77 

57 

86 
58 

87 
63 

88 

65 

88 
60 

87 

61 

36 
62 

90 
64 

89 
65 

6B 
62 

90 
66 

92 
65 

91 
69 

95 
69 

62.6 

59.5 

SUINLAN 

MAX 

Mm 

79 
58 

83 

57 

81 
61 

84 
61 

75 
60 

81 

60 

60 
62 

77 
62 

74 

45 

SO 

54 

82 
53 

61 
53 

82 

57 

80 
63 

83 
62 

82 
64 

77 
62 

69 
56 

S3 

56 

es 

65 

66 
65 

90 
66 

89 

67 

69 
65 

76 
66 

SI 
68 

67 
68 

90 
67 

90 
66 

90 
68 

88 
67 

82.5 
61.5 

RA-ICER  1  M 

MAX 

Mm 

74 
53 

77 
60 

77 

63 

78 
58 

79 
57 

76 
58 

70 
58 

77 
59 

73 
44 

S3 

53 

79 
53 

80 
59 

78 
56 

83 
60 

82 
59 

77 
61 

72 

57 

76 
57 

85 
57 

65 

64 

87 
63 

86 
62 

63 

64 

86 
61 

87 
64 

87 
63 

87 
63 

69 
63 

90 
63 

91 
66 

93 

69 

81.6 
59.6 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

76 
52 

78 

57 

80 
62 

78 
58 

79 
58 

83 
58 

70 
59 

71 
58 

78 
43 

73 
47 

84 

49 

62 
54 

82 
56 

79 
58 

35 
55 

80 
60 

72 
59 

68 
55 

79 
58 

67 
58 

67 
63 

88 
60 

88 
62 

86 

60 

66 
60 

89 
61 

90 
61 

88 
63 

89 
65 

91 
68 

92 
65 

62.0 
58.3 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

Mm 

79 
54 

so 

59 

80 
64 

75 
61 

75 
60 

81 
67 

61 
66 

78 
66 

79 
49 

81 
50 

SI 
57 

SI 

59 

83 

57 

82 
62 

60 
65 

74 
59 

75 
62 

78 
57 

66 
58 

87 
63 

89 
63 

90 
63 

90 
68 

90 
65 

69 

67 

se 

66 

69 
65 

91 

66 

92 

67 

93 

67 

92 

70 

83.5 
62.1 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

78 
54 

80 
57 

81 
61 

77 
62 

79 
59 

78 

59 

73 
58 

71 
60 

72 

45 

75 

51 

61 
46 

60 
52 

82 
55 

82 
59 

77 

60 

80 
63 

81 
60 

66 
53 

66 
52 

82 
61 

eg 

66 

87 
64 

90 

61 

34 
62 

90 
64 

86 
65 

84 
65 

62 
68 

89 

61 

91 
66 

88 
68 

80.7 
59.3 

SPRINCTOUN 

MAX 

Mm 

77 
50 

80 
53 

80 
60 

78 
59 

77 
58 

79 
58 

72 

58 

72 
60 

78 
43 

75 
45 

83 

43 

61 
47 

83 
54 

83 
54 

83 
60 

82 
60 

83 
59 

65 
54 

73 
54 

86 
53 

ee 

63 

89 
61 

90 
62 

86 

60 

89 
61 

88 
61 

88 
61 

90 
62 

92 
64 

92 

64 

92 

66 

82.5 
57.2 

STEPHENVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

75 
52 

77 
60 

77 

63 

75 
59 

78 
57 

76 

60 

79 
58 

78 
59 

72 

45 

82 
52 

79 
52 

79 

52 

80 
52 

84 
52 

60 
52 

78 
61 

74 
57 

77 

56 

85 
57 

86 
57 

66 
57 

86 
58 

83 

58 

35 
62 

65 
63 

86 
62 

85 
63 

88 
64 

90 
62 

90 
66 

91 
68 

81.5 
57.9 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

Mm 

73 
54 

77 
58 

80 
61 

76 
59 

76 
58 

77 
59 

SO 
65 

72 
65 

78 

48 

74 
50 

82 
53 

83 
58 

76 
58 

83 
62 

85 
60 

77 
61 

72 
62 

73 

57 

77 
57 

86 
60 

87 
6! 

88 
64 

89 
68 

90 
68 

88 
60 

68 
62 

87 
65 

89 
67 

91 

68 

92 
69 

93 
69 

81.9 
61.0 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

75 
55 

80 
60 

3? 
63 

80 
65 

77 
61 

80 
61 

S3 

68 

63 
68 

78 

51 

73 
47 

60 
50 

84 
58 

77 

57 

66 
63 

86 
66 

77 

61 

76 
62 

76 
56 

82 
56 

86 
60 

89 
62 

89 

61 

89 
63 

90 
64 

88 
64 

86 
66 

89 
65 

90 
65 

92 
66 

94 
69 

93 

69 

83.8 
61.4 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

75 
57 

79 
58 

81 

6  2 

75 
64 

75 
60 

77 

60 

81 
61 

74 
66 

81 
49 

76 
49 

63 
52 

84 
58 

77 
60 

65 
62 

36 
62 

SI 
62 

73 
63 

73 
57 

81 
60 

87 
59 

8B 
61 

90 
61 

91 
66 

92 
63 

90 
67 

89 
67 

90 
62 

91 
68 

92 

69 

93 

70 

94 
70 

S3. 4 
61.5 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

79 
55 

76 
59 

Bl 

62 

73 
60 

78 
56 

79 
59 

66 

58 

70 
56 

75 
44 

78 
51 

81 
53 

79 

56 

85 

57 

SO 
59 

85 
60 

79 
61 

73 
56 

69 
57 

76 
53 

87 
64 

86 

63 

89 

61 

86 
59 

80 
59 

87 
65 

90 
64 

90 
63 

87 
65 

90 
65 

94 
69 

95 
71 

81.6 
59.4 

WACO  0AM 

MAX 

Mm 

73 
54 

78 
59 

80 
6? 

75 
60 

75 
59 

77 

61 

60 
64 

72 
64 

79 
48 

74 
53 

82 
53 

82 

60 

80 
60 

83 

62 

85 
61 

81 
61 

76 
63 

74 

59 

76 
59 

85 

64 

67 
68 

89 

67 

91 
70 

90 
67 

89 

69 

66 
66 

86 

69 

88 

68 

90 
68 

91 

70 

93 
72 

62.3 
62.7 

WACO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

80 

57 

82 
62 

77 
66 

77 
64 

80 
63 

63 
68 

74 
66 

80 
60 

75 
52 

82 
53 

82 

57 

82 
61 

84 
63 

66 

68 

61 
66 

77 
64 

74 
65 

76 
61 

86 
63 

90 

67 

92 
70 

92 
69 

92 
72 

93 

70 

92 

70 

92 

70 

92 

71 

94 

71 

93 

71 

94 
71 

93 
73 

84.9 
65.4 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

81 
55 

63 

57 

81 
61 

76 
60 

77 
59 

B2 

61 

80 
62 

SO 
63 

76 

46 

65 
54 

84 
54 

63 
58 

84 
56 

83 

63 

63 
61 

82 

64 

80 
62 

71 

56 

86 

56 

87 
61 

90 
64 

92 
63 

89 
69 

90 
65 

90 
66 

89 

66 

6o 
64 

94 
67 

92 
67 

92 
66 

90 
67 

84.5 
61.1 

WEATHERPORD 

MAX 

Mm 

74 
53 

78 
56 

79 

60 

77 
58 

72 
57 

78 
58 

72 
58 

72 
60 

7fi 
44 

75 
50 

82 
51 

31 
55 

S3 
55 

62 
56 

83 

60 

81 
61 

80 
60 

65 
55 

73 
55 

85 
59 

66 
63 

88 

63 

89 
63 

87 
63 

90 
65 

69 
62 

90 
62 

89 

63 

91 
66 

93 
67 

95 

67 

81.9 
58.9 

WHITNEY  DAM 

•     *     » 

MAX 

Mm 

73 
52 

78 
55 

79 

60 

80 
59 

73 
59 

79 
59 

80 
61 

70 
63 

80 
47 

73 
49 

83 

55 

61 
55 

81 
56 

83 
60 

83 

61 

82 
59 

77 
63 

72 
57 

76 
55 

85 

57 

67 
61 

90 
63 

90 
69 

90 

64 

89 

64 

69 
63 

89 
64 

90 

64 

91 
65 

93 
63 

94 

67 

82.6 
59.6 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

78 
57 

81 
61 

83 

64 

76 
62 

76 
62 

79 
65 

79 
65 

77 
65 

76 

51 

83 
50 

83 

49 

77 
57 

62 
61 

82 
59 

81 

62 

80 
61 

83 

59 

78 
54 

84 
58 

86 
63 

89 

M 

90 
66 

91 
66 

88 
66 

89 
66 

86 
65 

89 
64 

91 
66 

93 
66 

91 
66 

9  0 
68 

S3. 6 
61.5 

ATHENS 

MAX 

Mm 

74 
60 

83 

59 

8? 
64 

76 
62 

74 
62 

83 
61 

81 
64 

76 
66 

75 
46 

SI 
53 

82 

57 

64 
60 

62 
58 

62 
63 

85 
63 

63 
63 

60 
63 

70 
5B 

83 

63 

86 
65 

90 
6* 

91 
67 

92 

71 

91 
68 

90 
67 

90 
69 

87 
67 

90 
66 

83.1 
62.7 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

79 
58 

83 

54 

81 
61 

SO 
63 

76 
63 

83 
58 

80 
65 

75 
67 

76 

49 

83 
49 

60 
49 

85 
51 

82 

64 

83 
59 

35 
61 

83 

63 

81 
67 

78 
61 

83 
58 

88 
60 

B9 
63 

90 
64 

92 
66 

91 
64 

69 
66 

66 
65 

68 
69 

90 
63 

90 
66 

90 
64 

8  9 
6  3 

84.3 
61.3 

S—  RvfaraDCd  Notot  Following  Sutlon  Index 


Continued 

Ul 

'UL 

I 

ir 

.1YIJ 

ftJ 

tu\ 

1U 

ax 

.b 

TEXAS 
MAY 

1969 

Station 

Day  oi  Month 

8. 
| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I' 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CENTER 

MAX 

Mm 

78 

46 

79 
48 

8  2 
49 

78 
58 

80 
61 

74 
56 

83 

58 

75 
63 

74 
46 

76 

46 

82 

52 

79 

54 

64 
54 

80 
58 

8? 

60 

65 
60 

82 

64 

84 

60 

70 
57 

84 
57 

88 
57 

69 
61 

92 
62 

93 

6  3 

91 

65 

89 
63 

8  9 
61 

90 
61 

90 

61 

86 
62 

87 
65 

83.1 
57.7 

CENTERVILLE 

MAX 

Mm 

74 
56 

77 
55 

83 
61 

77 
59 

78 
62 

73 

6  0 

83 
65 

71 
65 

77 
48 

75 

45 

61 
49 

12 

55 

61 
54 

82 
58 

83 

59 

83 
59 

82 
60 

80 
58 

73 
52 

85 
55 

86 
59 

69 
61 

89 
63 

92 
64 

90 
62 

90 
64 

811 
64 

69 
66 

90 
62 

91 
62 

91 

69 

82.7 
59.1 

CLARKSVULE  2  E 

MAX 

Mm 

75 
49 

79 
53 

81 

52 

80 
51 

78 
55 

72 

58 

83 
58 

71 
61 

75 

45 

75 
44 

61 
46 

78 

46 

76 
58 

81 
56 

81 
60 

79 

60 

82 
62 

70 

62 

70 
56 

81 
56 

86 
64 

87 
65 

89 

67 

89 
64 

86 
64 

83 

63 

84 
64 

66 

64 

88 
65 

91 
65 

89 
65 

81.0 
56.0 

COLDSPRING  5  SSw 

MAX 

Mm 

76 
55 

79 
59 

63 
59 

78 
62 

79 
64 

72 
62 

63 
65 

74 
66 

77 
52 

75 
48 

82 

49 

83 
52 

82 
58 

76 
59 

85 
60 

84 
61 

89 
59 

83 
55 

74 
54 

64 
55 

86 
60 

90 
63 

91 

64 

93 
63 

90 
63 

90 
62 

69 

63 

91 
64 

92 
63 

91 
64 

9  0 
65 

83.6 
59.7 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

78 
58 

61 
60 

76 

65 

76 
64 

75 
63 

81 

68 

75 
69 

76 
62 

74 

51 

79 
51 

81 
60 

76 

58 

82 

61 

62 
61 

79 

62 

77 
60 

80 
61 

77 

57 

84 
58 

87 
64 

88 
65 

89 
66 

89 
69 

69 
67 

87 
66 

87 
67 

88 
65 

90 
66 

91 
67 

89 
69 

6  9 

70 

82.3 
63.0 

CONROE 

MAX 

Mm 

72 
58 

79 
62 

64 
64 

72 
62 

78 
65 

73 

65 

82 
68 

75 
66 

77 

53 

76 
50 

82 
54 

84 
58 

62 
59 

78 
60 

65 
62 

64 
64 

81 
59 

64 

57 

72 
57 

86 

59 

86 

62 

90 
63 

92 

63 

92 

66 

90 
63 

90 
64 

90 
65 

91 
66 

92 

65 

91 
67 

90 
62 

83.2 
61.7 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

76 
52 

76 
56 

84 
56 

78 
62 

82 
62 

72 
62 

85 
62 

72 
65 

76 
49 

76 
48 

81 
47 

78 
57 

82 
57 

81 

60 

8! 
62 

85 
62 

80 
58 

80 
61 

71 
56 

65 

56 

87 

60 

90 
62 

91 
63 

91 

65 

90 
63 

90 
62 

89 
66 

89 
66 

91 
64 

93 

64 

93 
62 

83.2 
59.6 

OAINGERF1ELD  9  S 

MAX 

Mm 

78 
55 

82 

57 

83 

61 

81 
61 

78 
62 

85 

57 

84 
60 

77 
67 

86 
50 

81 
55 

81 
55 

87 
61 

82 
59 

88 
59 

86 
60 

86 
60 

83 
60 

76 
60 

85 
59 

87 
64 

II 

67 

69 
63 

90 
69 

90 
66 

88 
66 

87 
68 

67 

65 

69 

65 

90 
66 

90 
68 

86 
72 

84.9 
62.0 

DI4LVILLE  2  W 

MAX 

Mm 

71 
65 

82 
55 

77 

61 

79 
62 

75 
60 

84 
59 

79 
64 

75 
67 

75 
47 

80 
52 

62 
56 

85 
58 

82 
57 

66 
62 

65 
63 

81 
61 

76 
64 

6  8 

58 

85 
58 

85 
62 

68 
64 

69 
64 

89 

67 

68 
64 

87 
64 

88 
66 

85 
65 

69 
65 

89 
64 

90 
65 

8  3 
68 

82.6 
61.5 

EMORY 

MAX 

Mm 

77 
51 

77 
55 

81 
56 

79 
59 

76 
60 

71 

60 

82 
61 

72 

63 

77 

45 

74 
49 

60 
49 

80 

52 

83 
55 

81 

57 

80 
61 

82 
63 

83 
62 

74 

57 

69 
57 

82 
62 

86 
63 

68 
64 

90 
65 

89 
64 

88 
64 

67 
65 

80 
64 

89 

65 

90 
65 

92 

65 

91 
66 

81.6 
59.5 

EVAOALE 

MAX 

Mm 

77 
57 

81 
56 

81 
60 

78 
62 

80 
64 

75 
61 

83 

65 

75 
67 

78 
56 

76 

51 

80 
57 

81 
55 

83 

60 

79 
60 

85 
63 

76 
66 

84 
60 

60 
64 

83 
61 

87 
63 

90 
6? 

92 

67 

92 
65 

89 
63 

90 
64 

88 
65 

91 
66 

91 
66 

87 
64 

88 
65 

87 
65 

83.5 

62.0 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

77 
59 

81 
59 

79 
61 

81 

64 

80 
66 

77 
67 

77 

48 

81 
51 

61 
60 

79 
57 

79 
61 

83 
62 

82 

62 

79 
63 

74 
58 

83 
54 

85 

63 

87 
63 

89 
63 

89 
67 

88 
63 

67 
66 

89 
67 

92 

66 

68 
67 

82.7 
61.6 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

79 
55 

83 

58 

77 

64 

76 

60 

75 
60 

83 
66 

77 
67 

77 
65 

77 
48 

83 
53 

82 
58 

78 
56 

63 
57 

81 
60 

62 
62 

79 

58 

80 
60 

77 
56 

83 
56 

87 
63 

88 
63 

91 
64 

90 
65 

89 
65 

89 
66 

87 
67 

86 
65 

91 
65 

93 

65 

91 
67 

90 
69 

83.5 
61.4 

GILMER  2  H 

MAX 

Mm 

76 
56 

77 

80 
49 

80 
63 

80 
64 

80 
55 

83 
63 

78 
62 

78 
43 

76 
46 

81 
49 

79 
58 

82 
54 

80 
56 

82 
58 

83 
56 

83 
63 

79 
58 

69 
54 

64 
58 

65 
60 

86 
61 

90 
62 

89 
63 

69 
64 

87 
64 

86 
62 

88 
61 

69 
59 

90 
62 

69 
66 

82.3 
58.4 

GLADEWATER 

MAX 

Mm 

77 
56 

77 
53 

82 
59 

79 
64 

80 
64 

72 

58 

83 
61 

78 
63 

79 

46 

76 
51 

82 
56 

61 
57 

84 
60 

60 
62 

83 
62 

63 
65 

84 
66 

78 
59 

69 
57 

64 
60 

87 
63 

89 
66 

90 
68 

88 
66 

90 
63 

88 
67 

87 
64 

86 
66 

89 
65 

90 
67 

90 
69 

82.8 
61.5 

GROVETON  2  NNW 

MAX 

Mm 

73 
5B 

82 

53 

61 

62 

62 
64 

76 
70 

84 
72 

78 
60 

77 
60 

75 

48 

82 

47 

82 
54 

82 
57 

78 
59 

84 
59 

64 
62 

83 
62 

82 

76 

79 
71 

85 
55 

86 
61 

91 

68 

91 
61 

91 
65 

69 
64 

88 
62 

88 

62 

90 
64 

91 
65 

92 
62 

86 

64 

90 
68 

83.9 
61.6 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

76 
56 

80 

48 

82 
60 

80 
59 

79 
63 

77 

57 

85 
64 

75 
64 

76 

49 

76 
46 

82 
55 

81 
51 

85 
60 

80 
58 

83 

60 

86 
66 

82 
69 

83 

60 

72 
57 

83 

57 

88 
60 

90 
62 

92 
64 

93 
63 

90 
63 

90 

64 

91 
62 

90 
62 

91 
65 

90 
63 

89 
66 

63.8 
59.6 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

75 
58 

80 
62 

63 

65 

78 
64 

77 
66 

75 
65 

78 
71 

83 
68 

78 
54 

75 
50 

81 
52 

84 

58 

79 
60 

81 
60 

64 
62 

80 
62 

78 
59 

72 
58 

76 
59 

85 

63 

87 
6! 

90 
67 

91 
68 

91 

67 

89 
67 

89 
66 

89 
65 

90 
69 

91 
68 

93 
68 

90 

66 

83.0 
63.0 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

79 
51 

77 
50 

82 
52 

80 
59 

61 
62 

70 

57 

84 
59 

77 
62 

76 

46 

77 
47 

76 
49 

60 
50 

85 
59 

81 
61 

62 
60 

85 
62 

83 

63 

76 
53 

69 

54 

83 
58 

87 

60 

89 
63 

90 
64 

91 
65 

87 
66 

86 
65 

85 
63 

88 
64 

89 
63 

90 
65 

88 
67 

82.6 
58.7 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

78 
57 

80 
59 

80 
57 

79 
56 

63 

61 

7* 

63 

81 

67 

73 
66 

78 

50 

76 
50 

83 
59 

85 
60 

82 

61 

83 
62 

85 
63 

85 

64 

82 
61 

85 
57 

74 
57 

88 
60 

ee 

63 

91 

67 

91 
68 

93 
69 

92 

69 

90 

67 

90 
67 

92 

67 

90 
68 

92 
68 

92 
68 

84.4 
62.4 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

78 
49 

78 
50 

63 

50 

79 
60 

76 
60 

77 

60 

84 
61 

77 
64 

75 

50 

75 
50 

81 
55 

80 
57 

83 
61 

78 
60 

83 
63 

85 

64 

82 

63 

78 
64 

63 
62 

71 
61 

80 
62 

89 
62 

90 
66 

92 

63 

89 
60 

88 
60 

88 
65 

89 
65 

89 
65 

88 
67 

66 

68 

82.4 
60.3 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

72 
56 

81 
54 

81 
60 

79 
61 

77 
60 

83 
60 

81 
63 

75 
66 

77 

47 

82 
49 

82 
56 

84 
57 

84 
57 

64 
62 

84 
61 

64 
61 

79 
64 

73 

57 

66 
59 

86 
62 

89 
64 

90 
64 

92 

67 

90 
64 

87 

63 

88 
65 

67 
64 

90 
63 

91 
64 

91 
65 

69 
68 

83.8 
60.9 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

72 
55 

82 

50 

83 
55 

80 
59 

81 
61 

79 
59 

85 

61 

76 
64 

77 

51 

76 
44 

82 
52 

83 
49 

85 

59 

80 
59 

64 
59 

86 

64 

78 
63 

83 
57 

73 
61 

82 
55 

94 

57 

91 
60 

91 
63 

86 

60 

88 
59 

91 
58 

89 
61 

91 
60 

91 
64 

90 
60 

88 
63 

83.8 
58.1 

KARNACK 

MAX 

Mm 

76 
56 

82 

51 

82 
55 

79 
64 

78 
63 

84 
58 

83 

63 

74 
67 

76 
49 

61 
49 

81 
54 

63 
56 

82 
57 

83 
56 

64 
62 

84 
64 

78 
66 

74 

60 

82 
57 

86 
60 

87 
62 

90 
63 

90 
66 

90 
66 

86 
66 

87 
66 

86 
64 

68 
60 

88 
66 

89 
64 

89 
69 

83.4 

60.7 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

82 
58 

84 
55 

80 
62 

83 
62 

79 
64 

78 
63 

71 
62 

80 
69 

77 

53 

82 

48 

83 
56 

85 
53 

81 
61 

85 
56 

88 
61 

84 
66 

84 

67 

83 
59 

83 
65 

90 
58 

92 

61 

93 

64 

92 
66 

91 

63 

91 
63 

90 
63 

91 
63 

93 
63 

92 

67 

89 

61 

89 
64 

65.3 
61.2 

LINDEN 

MAX 

Mm 

77 

52 

78 
51 

82 

56 

80 

60 

80 
60 

70 

56 

85 

56 

75 
62 

78 
43 

77 

45 

83 
48 

79 

54 

85 
56 

83 

57 

85 
59 

84 
59 

85 

58 

79 
59 

72 
53 

83 

57 

67 
63 

88 
63 

91 
65 

91 
63 

89 
64 

87 
65 

88 
62 

88 

61 

69 
64 

69 
63 

90 
65 

83.1 
58.1 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

78 
51 

78 
55 

84 

55 

74 
62 

81 
64 

74 

64 

83 
66 

73 
63 

77 

52 

78 
48 

80 
48 

85 
56 

82 
60 

77 
59 

77 

59 

86 
64 

78 
63 

64 
58 

75 
54 

87 
54 

87 
61 

92 

62 

90 
63 

93 

65 

90 
62 

91 
62 

90 
62 

90 
65 

93 

64 

91 
64 

68 
65 

83.4 
59.7 

LONGVIEw 

MAX 

Mm 

77 
51 

79 
54 

82 
54 

80 
63 

81 
63 

72 

58 

83 
59 

79 
63 

7« 
46 

77 
50 

82 
54 

81 
58 

85 
59 

81 

61 

85 
62 

86 

64 

85 

56 

78 
58 

70 
57 

84 
58 

87 
64 

88 

63 

91 
67 

91 
65 

89 
64 

88 
60 

85 

64 

89 
64 

91 
65 

92 
67 

90 
67 

83.5 

60.0 

LOVELAOY 

MAX 

Mm 

75 
55 

75 
56 

83 

58 

79 
62 

82 
62 

72 
66 

83 
62 

71 
65 

76 

49 

75 
49 

82 

54 

83 

57 

82 
59 

80 
60 

84 
62 

85 
63 

61 
63 

80 
58 

74 
55 

66 
58 

87 
62 

90 
64 

90 
66 

92 
65 

90 
62 

90 
64 

89 
65 

91 
65 

91 
63 

91 
65 

92 

68 

83.3 
60.7 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
59 

84 
56 

8  0 
6  5 

81 
65 

77 
64 

86 
63 

75 
67 

79 
65 

77 
51 

83 
50 

83 
60 

84 
58 

61 
63 

86 

61 

87 
66 

80 
63 

83 
66 

74 

61 

84 
60 

88 
62 

90 
64 

92 

66 

91 
70 

90 
67 

90 
65 

89 
68 

90 

69 

91 

70 

90 

67 

89 
68 

90 
71 

84.6 
63.6 

MADISDNVILLE 

MAX 

Mm 

80 
58 

83 

59 

83 
64 

78 
61 

77 
62 

82 
64 

80 
65 

76 
67 

7B 
50 

81 
51 

84 
58 

84 
59 

62 
59 

83 

57 

85 
63 

61 
62 

82 
63 

76 

56 

86 
55 

88 
64 

91 
63 

91 
67 

92 

69 

91 

67 

90 
67 

90 

67 

91 

68 

92 

70 

94 
65 

93 

66 

91 
66 

85.0 
62.3 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

75 
49 

77 
49 

82 
53 

79 
61 

79 
64 

72 
57 

83 

57 

77 
62 

80 
48 

75 
46 

81 
50 

79 
52 

84 
56 

81 
57 

83 
59 

64 
59 

83 
59 

79 

60 

66 
56 

84 
57 

67 

60 

88 
62 

90 
62 

90 
62 

90 
64 

88 
65 

66 

62 

87 
61 

90 
63 

69 
63 

88 
64 

62.5 

58.0 

MINEOLA  6  ENE 

MAX 

Mm 

78 
57 

82 

50 

7  9 
5  6 

80 
64 

77 
61 

84 

54 

82 
63 

78 
63 

78 
43 

81 
46 

81 
51 

65 
53 

82 
52 

81 
56 

63 

60 

62 
60 

80 
59 

78 
58 

85 
54 

86 

60 

87 

60 

90 
62 

89 
63 

89 
63 

86 
64 

86 
65 

67 
62 

90 
61 

89 

65 

90 

63 

66 

83.7 
58.6 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

77 
52 

so 

52 

84 
Si 

80 
59 

61 
61 

71 

58 

65 

58 

72 
62 

77 
-4 

71 
47 

86 
45 

60 
46 

64 
53 

83 
55 

83 

60 

86 
61 

85 

62 

80 

56 

70 
54 

84 
53 

86 

60 

89 

61 

91 
64 

90 

63 

91 
64 

90 

64 

66 
60 

89 
60 

93 
59 

90 
61 

92 
64 

83.5 
57.2 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

77 
53 

80 
54 

82 
55 

81 
56 

79 
61 

70 
5  6 

83 
58 

70 
62 

77 
-5 

75 

48 

82 
49 

79 
55 

63 
55 

82 
58 

79 
60 

64 
62 

83 
63 

78 

56 

70 

56 

82 
59 

86 
64 

86 
64 

90 
66 

89 
63 

68 

63 

87 
66 

87 
63 

88 

64 

89 
63 

90 
67 

90 

68 

82.2 
59.2 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

76 
50 

77 
53 

6  4 

6. 

80 
62 

81 
68 

75 
55 

84 
64 

73 
64 

76 

77 
47 

85 

57 

9] 

56 

84 
62 

60 
60 

65 
62 

85 

63 

82 
63 

82 

60 

69 
58 

84 
59 

89 
62 

91 
63 

93 
66 

94 
64 

91 
66 

90 
66 

6  9 
65 

91 
65 

93 
65 

90 
66 

68 

63.9 

61.0 

NEWTON 

MAX 

Mm 

78 
48 

81 
50 

82 
50 

82 
60 

62 
64 

77 
60 

85 
62 

75 
65 

71 

52 

76 
46 

83 
46 

6  2 
51 

85 
51 

65 
57 

87 
61 

80 
63 

85 

60 

78 
59 

84 
57 

69 
58 

92 
60 

94 
63 

91 

62 

91 
62 

91 
62 

92 

62 

92 
63 

89 
62 

90 
62 

90 
63 

64.9 
56.1 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

75 
56 

69 
56 

82 

6  0 

77 
60 

80 
60 

71 

60 

83 
64 

70 
63 

75 

47 

73 
51 

80 
51 

62 

56 

83 
58 

62 
61 

84 

63 

84 
61 

82 
63 

79 

57 

66 
58 

85 

63 

68 
64 

90 
67 

92 

68 

92 
65 

92 
66 

90 

67 

9  0 
65 

86 

67 

90 
66 

92 

67 

90 
66 

82.6 
61.3 

POYNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

75 
59 

81 
58 

80 
62 

79 
62 

75 
60 

82 
6C 

81 
65 

77 
67 

76 
50 

81 
52 

81 
55 

84 

60 

63 
59 

64 
60 

86 
61 

83 
63 

76 
63 

69 

86 
60 

88 
63 

90 
6! 

92 

67 

93 

70 

90 
66 

90 
67 

90 

67 

8  9 
66 

91 
66 

92 
65 

91 
68 

90 

66 

84.0 
62.4 
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Dl 

ML 

I 

It 

,MJ 

t't.J 

rtA 

IU 

Kt 

,b 

TEXAS 
MAY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

> 

< 

ROCKLAND  1  N 

MM 

Mm 

92 

57 

84 
50 

60 
60 

62 
61 

60 
64 

8  5 
59 

60 
65 

77 
67 

78 
51 

62 
46 

63 
53 

84 
53 

81 
59 

84 
62 

87 
59 

82 
63 

83 

67 

62 

56 

83 
59 

88 
57 

90 
58 

92 

60 

92 
65 

90 
62 

90 
59 

90 
62 

90 
62 

92 

64 

90 
64 

89 
62 

89 

67 

85.2 
59.8 

RUSK 

MM 

Mm 

75 
57 

71 
55 

80 
62 

79 
61 

79 
60 

70 

59 

81 
62 

70 
63 

7* 
47 

74 

50 

80 
53 

81 
59 

83 
58 

62 
61 

83 
63 

84 
61 

80 
64 

76 
57 

68 
58 

64 
62 

85 
60 

86 
63 

89 
69 

91 
64 

87 
64 

66 
67 

87 
65 

84 
66 

88 
66 

90 
66 

67 

65 

81.1 
60.9 

SAM  RAYBURN  DAM 

MAX 

Mm 

7B 
58 

80 
56 

82 
58 

62 
58 

60 
64 

78 
60 

85 
65 

79 
65 

75 
54 

74 
48 

82 

54 

80 
54 

85 
59 

78 
61 

82 
61 

85 
64 

77 
66 

81 

60 

71 
63 

80 
60 

86 
63 

89 
63 

90 
66 

91 
64 

89 
63 

89 
65 

89 
64 

89 
65 

90 
67 

89 

64 

B8 
68 

83.0 
61.3 

SIMMS  2  NNW 

MAX 

Mm 

79 
53 

82 
49 

87 
55 

79 
63 

77 
60 

85 
56 

81 
61 

77 
63 

77 
44 

81 
47 

80 
43 

83 
54 

82 
55 

82 
58 

81 
62 

83 
61 

82 

64 

77 

60 

80 
54 

85 

59 

87 
64 

89 
61 

90 

64 

88 
62 

86 
64 

87 
63 

86 
63 

88 
59 

88 
64 

89 
63 

86 
66 

83.4 
58.5 

SPURGER  DAM  B 

MAX 

Mm 

76 
56 

81 
55 

82 

58 

78 
60 

61 
63 

78 
61 

84 

63 

74 
65 

77 

55 

74 
48 

81 
54 

81 
56 

84 
59 

78 
61 

82 
62 

86 
64 

75 
65 

61 
58 

72 
60 

62 
60 

87 
61 

91 
64 

91 
67 

92 

64 

90 
63 

89 
63 

68 
63 

89 
65 

90 
66 

86 
63 

88 
67 

82.8 
60.9 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

Mm 

78 
53 

82 

53 

83 
55 

82 
58 

60 
62 

71 

58 

82 

54 

70 
60 

78 
44 

78 
44 

83 
46 

81 
46 

65 
55 

83 

55 

78 
60 

83 
62 

83 
62 

77 
57 

70 
55 

64 

55 

88 
63 

89 
63 

91 
63 

90 
64 

69 
63 

89 
63 

85 
63 

88 
65 

90 
64 

91 
64 

91 
65 

83.0 
57.9 

TEXARKANA 

MAX 

Mm 

77 
49 

81 
61 

79 

60 

79 
60 

76 
57 

7* 

62 

82 

61 

75 
62 

74 

52 

81 
46 

75 
56 

80 

60 

84 
60 

82 
61 

80 
64 

83 
63 

79 
60 

72 
58 

81 
62 

65 

62 

65 
63 

86 
62 

99 
66 

89 
63 

68 
64 

81 
64 

84 
65 

84 
62 

87 
67 

86 
65 

85 
64 

81.5 
60.7 

TYLER  5  NE 

MAX 

Mm 

76 
54 

74 
49 

82 
55 

76 
62 

81 
62 

67 
55 

82 

61 

76 
63 

78 
46 

78 
46 

81 
55 

81 
56 

83 

54 

82 
58 

84 
58 

85 
60 

63 

64 

76 
58 

72 
55 

65 

59 

87 
60 

89 
61 

91 
64 

90 
63 

90 
65 

68 
65 

Bt 
62 

87 
62 

90 
61 

90 
66 

91 
66 

82.7 
58.9 

HARREN 

MAX 

Mm 

80 
57 

82 
54 

81 

56 

61 

60 

60 
61 

83 
61 

77 
65 

77 
68 

76 
51 

78 
46 

62 

47 

83 
53 

83 
59 

85 
59 

86 
60 

84 
64 

85 
62 

84 
56 

64 
61 

87 
58 

90 
60 

90 
62 

93 
64 

90 
64 

90 
56 

86 
60 

SB 
63 

91 
62 

90 
62 

88 
61 

88 
64 

84.7 
59.3 

MILLS  POINT 

«     *     * 

MAX 

Mm 

76 
51 

78 
56 

82 

56 

76 
60 

75 
59 

76 

59 

61 
62 

72 
62 

78 
45 

62 

45 

72 
54 

82 
55 

81 
57 

83 

57 

80 
62 

82 
61 

83 
62 

73 

62 

70 
62 

85 

58 

87 
64 

89 
65 

90 
69 

90 
65 

90 
66 

88 
68 

82 

64 

85 
64 

88 
67 

91 
67 

65 
66 

81.1 
60.3 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

Mm 

84 
47 

83 
54 

80 
45 

80 
57 

61 
47 

76 
44 

75 
44 

74 
46 

78 
36 

76 
46 

78 
44 

83 

46 

86 

49 

87 
54 

87 
54 

86 
58 

76 
49 

89 
43 

94 
58 

96 
65 

92 

65 

90 
60 

84 

57 

86 
60 

93 
53 

90 
57 

88 
55 

90 
57 

83 

59 

89 

51 

95 
62 

84.9 
52.3 

BAKERSFIELD 

MAX 

Mm 

85 
60 

87 
63 

66 

55 

82 
63 

65 
64 

8B 
56 

81 
57 

80 
57 

80 

44 

78 
56 

76 
54 

82 
60 

87 

61 

88 
65 

91 

63 

86 
66 

86 

47 

74 
46 

68 
59 

95 
66 

97 
66 

91 

63 

68 

60 

66 
65 

88 
63 

92 
68 

90 

67 

88 
68 

90 

67 

93 

67 

95 

69 

86.6 
60.8 

BALMORHEA 

MAX 

Mm 

88 
53 

90 

55 

87 

47 

87 
50 

90 
49 

89 
50 

75 
49 

78 
50 

70 
42 

80 
48 

81 
50 

82 
49 

87 
53 

89 

56 

92 
57 

94 

58 

93 
54 

78 
48 

93 

54 

103 
60 

103 

71 

102 
65 

91 

61 

92 
62 

90 
60 

95 
63 

94 
60 

94 

60 

96 
62 

95 

60 

98 
66 

89.5 
55.5 

CANDEIAR1A 

MAX 

Mm 

96 
54 

94 

57 

92 
45 

92 
66 

92 

52 

89 
50 

86 
46 

87 
55 

90 
45 

87 
57 

91 
50 

95 
47 

94 
52 

98 
53 

97 
53 

96 
52 

92 
58 

99 
47 

105 
54 

108 
54 

107 
72 

103 
70 

96 
63 

103 

71 

104 
60 

104 
56 

104 
65 

105 
62 

99 
57 

101 
55 

106 
64 

97.2 
56.3 

CHISOS  BASIN 

MAX 

Mm 

78 
53 

75 
55 

80 
49 

76 
53 

79 
55 

81 
49 

78 
53 

76 
53 

76 

46 

73 
50 

71 
49 

74 

51 

79 
53 

78 
54 

81 
54 

82 
49 

82 
52 

74 

53 

83 

59 

90 
69 

90 
67 

87 
57 

84 
56 

82 
62 

86 
59 

88 
61 

85 

58 

85 
59 

88 
60 

83 
58 

86 
60 

81.0 
55.4 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

Mm 

91 
40 

85 
42 

88 
39 

87 
48 

60 
43 

71 

39 

75 
32 

73 
39 

83 
36 

85 

3T 

90 
43 

86 
42 

95 
46 

94 
55 

93 
49 

93 
45 

86 
52 

97 
43 

101 
46 

103 
46 

103 
63 

96 
56 

90 
55 

97 
5B 

97 
55 

99 
53 

95 
57 

99 
58 

93 
55 

100 
54 

102 
65 

91.2 

46.2 

CRANE 

MAX 

Mm 

87 
56 

94 
58 

78 
52 

83 
55 

87 
56 

88 
56 

82 
57 

60 
57 

78 

43 

80 
43 

81 
48 

85 
52 

82 

57 

90 
60 

92 

59 

93 
51 

92 

51 

86 
46 

90 

46 

101 
60 

101 
66 

94 
64 

90 
56 

89 
60 

91 
62 

93 
60 

91 

63 

88 
63 

92 
66 

94 
64 

97 
68 

88.7 
56.7 

DRVDEN 

MAX 

Mm 

84 
61 

83 
62 

83 
59 

80 
61 

85 
68 

87 
64 

88 
62 

83 
63 

85 

5  0 

78 
53 

75 
53 

83 
58 

83 
63 

69 
60 

92 
60 

89 
63 

63 

54 

80 
50 

86 
56 

94 
62 

93 
65 

90 
64 

86 
62 

87 
65 

90 
65 

93 

66 

90 
70 

90 
68 

91 
66 

92 
60 

96 
63 

86.7 
61.2 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

86 

45 

85 
49 

64 
50 

83 

61 

76 
50 

65 
46 

70 
42 

77 
46 

83 

45 

88 

48 

66 
52 

88 
51 

89 
56 

90 
59 

88 
55 

90 
52 

82 
54 

91 
52 

96 
54 

100 
52 

98 
60 

90 
63 

89 
59 

94 
65 

94 
60 

96 
58 

97 
65 

101 
64 

98 
66 

98 
63 

100 
76 

88.8 
55.4 

FABENS 

MAX 

Mm 

84 
46 

86 

45 

84 

46 

85 
49 

84 
46 

75 
42 

67 
35 

72 

40 

77 
43 

83 
44 

87 
45 

87 
43 

90 
50 

89 

57 

89 
50 

68 
49 

89 

53 

87 
54 

95 

50 

95 

54 

100 
62 

98 

67 

89 
J5 

90 
59 

93 
52 

93 

49 

96 
58 

97 
61 

100 
64 

97 
58 

97 

60 

88.5 
51.2 

FORT  HANCOCK 

MAX 

Mm 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

Mm 

87 
55 

89 
56 

87 
54 

84 
56 

87 
53 

85 
54 

79 
52 

77 
54 

76 
42 

78 
44 

79 

45 

61 
47 

87 
52 

91 
58 

91 

57 

92 

59 

92 

54 

78 
50 

90 
52 

101 
59 

102 
62 

97 
64 

88 
61 

87 
61 

94 
64 

93 
64 

92 

63 

90 
61 

91 
64 

93 
60 

98 
61 

88.3 
56.1 

GRANOFALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

90 
57 

91 
58 

87 
54 

86 
55 

90 
61 

88 
55 

80 
55 

60 
57 

77 
45 

78 
45 

80 
49 

63 
53 

66 

55 

90 
58 

93 
60 

94 
63 

91 
51 

75 
49 

85 

49 

98 
58 

98 
62 

96 
64 

89 
64 

87 
61 

91 
61 

95 
65 

92 

64 

90 
63 

93 

63 

93 
61 

98 
61 

88. 5 
57.3 

KENT 

MAX 

Mm 

87 
51 

89 
55 

85 
46 

86 
46 

66 
46 

85 
48 

77 
46 

77 
46 

75 
40 

80 
45 

86 

48 

62 
49 

89 
51 

86 
54 

90 

55 

90 
59 

91 
51 

79 
47 

93 
51 

100 
61 

101 
64 

100 
67 

86 
59 

90 
59 

92 

56 

96 
59 

94 
57 

94 
59 

96 
61 

94 
59 

100 
59 

88.9 
53.4 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

Mm 

87 
48 

86 
50 

83 
43 

84 
58 

79 
50 

62 
42 

72 
42 

62 
45 

87 
45 

86 
51 

91 
58 

89 
54 

69 
57 

89 
58 

87 
55 

90 
51 

69 
59 

90 

58 

94 
60 

99 
62 

98 
63 

98 
64 

92 

60 

96 
63 

98 
58 

99 
58 

100 
66 

103 
67 

101 
65 

101 
66 

99 
67 

90.4 
56.2 

MARATHON 

MAX 

Mm 

82 
43 

84 
50 

82 
47 

83 
54 

84 
51 

80 
54 

76 
53 

75 
39 

77 
43 

77 

47 

83 
46 

80 
48 

89 
50 

66 

57 

87 
52 

75 
43 

88 
52 

95 
52 

96 
54 

91 
52 

84 
56 

83 

55 

87 
56 

91 

54 

85 
55 

86 
54 

90 
52 

90 
60 

97 

62 

65.0 
51.5 

MARFA  NO  2 

MAX 

Mm 

85 
40 

85 
44 

80 

40 

82 
48 

81 
39 

82 
43 

76 

41 

76 
45 

79 
36 

78 
42 

79 
40 

82 
40 

84 
42 

85 
45 

85 

44 

65 

47 

85 

48 

88 
39 

94 
48 

97 
51 

96 
53 

94 
54 

67 
53 

90 
54 

92 

52 

90 
50 

90 

50 

92 

50 

87 
50 

91 

47 

95 
52 

66.2 

46.0 

HENTONE  2S 

MAX 

Mm 

93 

52 

94 
52 

94 
53 

97 

54 

80 
47 

94 
51 

104 
56 

106 
58 

103 
67 

89 
63 

91 

62 

96 
61 

98 

61 

98 
61 

96 

67 

98 
67 

96 

61 

MONAHANS 

MAX 

Mm 

89 

57 

89 

59 

84 
52 

67 
63 

86 

55 

83 
53 

77 
55 

76 
56 

77 
42 

80 
47 

62 
52 

85 
55 

69 
59 

91 
59 

91 
59 

89 
63 

87 
47 

85 
47 

96 
58 

98 
64 

93 
65 

88 

64 

83 
59 

91 

60 

92 

64 

89 
59 

87 
63 

90 
63 

91 
63 

94 
59 

103 
65 

87.9 
57.6 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

73 
51 

79 
46 

73 
45 

73 
49 

73 
48 

70 

40 

66 
40 

64 
40 

72 
38 

72 
38 

74 
44 

75 
49 

75 
54 

75 
56 

77 
53 

78 
57 

81 
46 

83 
44 

65 
42 

90 
42 

87 
42 

60 
42 

81 
41 

75 
41 

84 

40 

82 
41 

85 
54 

85 

56 

83 
56 

84 
55 

86 
66 

78.1 
47.0 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

84 
53 

83 
54 

86 

51 

81 
54 

67 
63 

89 
56 

83 
58 

61 
58 

83 

50 

79 
54 

77 
52 

82 
50 

85 
55 

34 
56 

87 
57 

90 
55 

69 

57 

80 
53 

89 
57 

96 
64 

97 

69 

95 
61 

89 

61 

68 
63 

92 

65 

95 
62 

93 

63 

92 
65 

92 
67 

91 
62 

92 

65 

87.5 
58.4 

PECOS 

MAX 

Mm 

90 
55 

92 
56 

B9 
55 

69 

60 

91 
56 

69 
53 

81 
54 

80 
55 

80 
43 

80 
44 

83 
45 

81 
52 

89 
55 

93 
56 

92 
58 

93 
59 

94 
56 

79 
50 

91 
56 

102 
58 

103 
59 

101 
66 

89 
64 

69 
63 

95 
62 

95 
64 

93 

64 

92 
66 

95 
66 

95 
62 

99 
62 

90.5 
57.2 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

97 
57 

95 

61 

94 
52 

94 
60 

96 
54 

89 

57 

87 
51 

89 
56 

90 
56 

87 
52 

94 
55 

95 
54 

98 
63 

99 
56 

9  7 
5B 

99 
61 

90 
62 

101 
57 

106 
64 

109 
64 

107 
08 

101 

70 

99 

69 

105 
72 

105 

64 

105 
72 

103 

70 

104 
71 

100 
64 

97.8 
61.0 

RED  BLUFF  OAM 

MAX 

Mm 

90 
52 

87 
53 

88 
52 

88 
60 

85 

58 

80 
52 

80 
54 

74 
56 

80 

43 

63 
46 

63 
56 

89 
55 

89 
56 

91 
58 

92 
57 

92 
57 

78 
58 

92 

50 

101 
54 

102 
58 

101 
66 

88 

67 

88 
64 

91 
63 

95 

62 

94 
65 

93 

64 

95 
64 

94 
67 

98 
62 

104 

68 

89.8 
58.0 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

85 
47 

85 
55 

82 
54 

84 
55 

85 

51 

79 
42 

66 
46 

77 
48 

73 
3  8 

65 
49 

83 

47 

85 
48 

88 
51 

87 
56 

87 
56 

88 
52 

68 
50 

89 
54 

93 
53 

97 
56 

100 
72 

98 
68 

81 
64 

92 

60 

96 
63 

93 

62 

96 
65 

93 
66 

96 
60 

95 
65 

98 

61 

67.9 
55.3 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

83 
52 

82 
60 

82 
56 

80 
59 

84 
65 

84 
60 

84 
58 

79 
59 

80 
45 

60 
48 

80 
54 

80 
55 

82 
61 

85 
59 

69 
58 

86 

60 

82 

57 

78 
47 

84 
52 

93 
57 

9? 
62 

89 
63 

83 
63 

85 
64 

88 
64 

91 
66 

87 
67 

87 
67 

90 
65 

89 
56 

94 
59 

85.0 
58.7 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

80 
60 

82 

65 

78 
56 

81 
67 

86 

66 

85 
5B 

81 
61 

61 
59 

80 
44 

76 
46 

81 

51 

84 
62 

86 
63 

87 
57 

87 
63 

85 

65 

83 

58 

85 
46 

90 
58 

93 
66 

91 
67 

88 
64 

84 
59 

86 
67 

89 
61 

90 
68 

87 
69 

89 
69 

91 
69 

94 
64 

98 
70 

85.7 
61.2 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
MAY 

1969 

Station 

Day  of  M 

onth 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J_ 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

85 
47 

62 
49 

82 

42 

81 
46 

76 
42 

70 
4? 

70 
36 

73 
45 

78 
35 

80 
44 

81 
42 

87 
44 

86 
47 

84 
53 

65 
50 

84 
51 

83 
52 

90 
4  4 

93 
51 

96 
50 

96 
67 

93 
69 

86 
39 

93 
63 

90 
53 

94 

54 

93 

5  9 

94 
56 

91 
52 

91 
53 

94 
63 

86.0 
50.5 

VAN  MORN 

MAX 

MIN 

86 

51 

85 
50 

90 
54 

90 
56 

89 
57 

SS 
57 

64 
54 

87 
49 

96 
59 

98 
62 

66 

90 
66 

87 
61 

93 
64 

93 

67 

96 
58 

9  9 
61 

91 

64 

99 

57 

93 
62 

99 

66 

MINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

89 
56 

87 
59 

81 

53 

84 
61 

87 
57 

76 
55 

76 
55 

72 
52 

78 
45 

82 

47 

S3 

52 

87 
56 

90 
59 

91 
60 

9  0 
58 

91 
39 

75 
93 

86 
46 

99 

60 

101 
63 

98 
66 

as 

65 

86 
61 

92 
62 

94 
59 

91 

60 

90 

63 

93 
64 

94 

67 

93 
62 

103 
64 

88.2 
56.2 

VSLETA 

•     *     * 

MAX 

Mm 

86 
47 

88 

46 

82 

44 

86 
52 

64 
47 

78 
46 

66 
37 

74 
45 

1! 

43 

86 
51 

90 

50 

91 
53 

93 
63 

90 
54 

69 

48 

90 
54 

6'. 
49 

94 
54 

97 
53 

101 

58 

100 
67 

91 
38 

94 
58 

96 

57 

96 
55 

9  9 

62 

102 
64 

102 
64 

100 
61 

104 
61 

90.6 
53.4 

EDWARDS  PLATEAU     Ob 

AMISTAD  OAM 

MAX 

Mm 

74 
62 

80 
62 

81 

60 

75 
62 

83 
68 

88 
70 

86 
66 

82 
66 

IS 

56 

77 
54 

76 
57 

82 

62 

79 
65 

85 

64 

87 
63 

87 
63 

82 
59 

78 

56 

83 
58 

91 
63 

90 
66 

90 
63 

88 
63 

87 
67 

87 
66 

92 
68 

90 
71 

91 

71 

91 
69 

93 
69 

9  5 
70 

64.9 
64.0 

DIG  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

BO 
92 

80 
59 

81 
53 

78 
50 

80 
58 

85 

55 

79 
56 

74 
56 

70 

44 

67 

47 

73 
53 

76 
57 

62 
59 

84 
57 

66 
59 

87 
56 

79 
49 

75 
46 

82 

43 

SB 

60 

9  4 
62 

90 
60 

S3 
S3 

62 

60 

89 
60 

90 
60 

67 
63 

87 
63 

90 
61 

91 
60 

92 
59 

82.6 
53.9 

BLANCO 

MAX 

Mm 

69 

51 

77 
56 

79 
62 

80 
62 

79 
66 

77 

61 

77 
66 

81 

67 

78 

50 

79 
44 

60 

45 

82 
53 

77 
61 

85 
62 

86 
65 

80 
60 

76 
59 

75 

52 

80 
53 

83 
53 

88 
61 

86 
61 

87 
59 

38 
56 

as 

61 

87 
63 

66 
64 

88 
65 

89 
62 

88 
61 

91 

61 

82.1 
39.0 

60ERNE 

MAX 

Mm 

68 
55 

S4 
55 

77 
60 

78 
60 

79 
67 

75 
62 

81 
69 

63 
66 

78 

51 

75 
42 

77 
48 

8  0 
56 

76 
60 

83 
61 

64 

63 

61 
60 

76 
59 

76 

51 

62 
34 

83 
3* 

85 
61 

83 
36 

85 
56 

86 
37 

85 
57 

85 
62 

6-. 
61 

66 
61 

87 
60 

89 
59 

3  9 
67 

81.5 
58.5 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

67 
61 

76 
62 

94 

62 

72 
66 

83 
69 

90 
70 

69 
62 

86 

70 

82 
55 

76 
55 

76 
59 

65 

64 

81 
63 

87 
64 

89 

63 

89 
53 

89 
53 

89 
53 

67 
53 

92 

67 

9? 

66 

91 
63 

89 
63 

89 
66 

89 
66 

93 

67 

90 
70 

93 
70 

92 

68 

94 

67 

94 

68 

86.5 
63.2 

BRADY  2NNW 

MAX 

Mm 

70 
49 

78 
55 

80 
54 

78 
58 

79 

78 

57 

75 

70 

77 
41 

72 

41 

80 

44 

60 
53 

80 
55 

80 
56 

64 
59 

80 
58 

76 
57 

69 

48 

78 
49 

67 
53 

68 
63 

86 
35 

83 
35 

66 
53 

86 
55 

ee 

56 

66 
60 

88 
59 

89 
58 

90 

sa 

93 
66 

81.2 
54.5 

BURNET 

MAX 

Mm 

77 
51 

79 
60 

78 

62 

79 
62 

79 
59 

79 
67 

76 
65 

79 
63 

79 

47 

60 
45 

82 

52 

80 
58 

82 
57 

85 
66 

84 
62 

75 
57 

73 
59 

78 

51 

84 
53 

66 
63 

87 
61 

86 
SB 

87 
60 

87 
57 

85 
62 

as 

63 

87 
66 

89 

61 

90 

61 

90 
62 

90 
66 

82.3 
59.2 

CAMP  HOOD 

MAX 

Mm 

73 
60 

76 
65 

74 
57 

82 
67 

85 
68 

35 
68 

82 
63 

81 
64 

78 
52 

78 
47 

83 
53 

81 

64 

64 
56 

86 
59 

65 
61 

64 
62 

77 
59 

85 
50 

88 
54 

89 
63 

37 
59 

86 
56 

87 
56 

86 
64 

88 

61 

87 
61 

e7 

65 

89 
66 

90 

61 

93 

60 

96 
63 

84.3 
60.3 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

84 
64 

78 
59 

77 

64 

73 
57 

85 

65 

81 
65 

79 
61 

80 
60 

76 

50 

72 
49 

SO 
55 

77 

63 

83 
60 

84 
64 

82 
56 

83 

60 

79 
54 

ei 

47 

85 
56 

87 
66 

64 
64 

84 
59 

S3 

60 

80 

64 

88 
62 

84 
64 

85 
63 

87 
68 

90 
65 

91 
66 

69 
67 

82.4 

60.6 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

78 
48 

80 
58 

81 
54 

77 
55 

80 

55 

82 

56 

79 
57 

74 
56 

74 

41 

73 
42 

77 
43 

78 
53 

80 
57 

83 

57 

85 
55 

83 
55 

80 

54 

67 

45 

80 
47 

89 
59 

92 
63 

88 
61 

64 
52 

63 
53 

65 
60 

89 
59 

66 
59 

86 
60 

88 
59 

90 

61 

91 
64 

82.1 
54.8 

DEL  RIO  MB  AP 

MAX 

Mm 

80 
62 

80 
62 

75 

60 

84 
66 

89 

70 

83 
68 

83 
67 

84 
65 

78 
54 

73 

54 

83 
59 

79 
67 

86 
65 

88 
66 

67 
63 

84 
63 

so 

60 

85 

54 

91 
59 

91 
69 

90 
67 

88 
64 

86 
63 

69 
67 

92 
66 

90 
69 

90 
70 

91 
71 

93 
69 

93 
68 

99 

70 

86.4 
64.5 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

80 
57 

61 
59 

79 
57 

81 
58 

80 

57 

78 
62 

76 
59 

79 
61 

76 
42 

80 
45 

82 
52 

81 
56 

84 
59 

87 
57 

87 
59 

82 

57 

75 
54 

79 

48 

90 
54 

92 
66 

91 
6* 

90 
59 

SB 

56 

39 
59 

91 

37 

90 
58 

66 
64 

91 
66 

93 
59 

94 
64 

96 
67 

84.8 
57.9 

ELDORADO  11  NM 

MAX 

Mm 

78 
52 

79 
58 

79 
52 

75 
56 

80 
56 

82 

57 

76 
56 

75 
58 

74 

42 

72 
46 

75 
51 

79 
58 

60 
59 

83 

57 

85 
55 

83 
56 

80 
55 

70 

45 

80 
53 

90 
61 

93 

57 

86 
54 

86 
S7 

90 

57 

91 
56 

89 
62 

87 
60 

90 

57 

91 
60 

92 

65 

96 
66 

83.0 
56.0 

FREDERICKS6URC 

MAX 

Mm 

75 
54 

77 
61 

78 
62 

80 
65 

76 
62 

81 

67 

76 
65 

77 
57 

76 
49 

80 
44 

81 
55 

78 
59 

85 
61 

85 
62 

62 

61 

78 
60 

76 

56 

81 
51 

83 
54 

86 
65 

86 
6? 

85 
60 

86 
58 

89 

56 

87 
61 

86 
62 

87 
65 

89 
62 

90 
60 

92 
64 

90 
66 

82.5 
59.6 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

71 
53 

77 
58 

78 

63 

81 
62 

79 
66 

81 
60 

78 
65 

77 
67 

79 

47 

75 
44 

S3 

47 

63 
55 

78 
61 

85 
62 

86 
62 

61 
62 

76 
56 

76 
54 

80 
57 

86 
61 

88 
61 

87 
59 

87 

60 

68 
60 

87 
63 

87 
65 

87 
67 

88 

65 

89 
62 

91 
66 

91 
68 

82.6 

60.0 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

82 
54 

83 
62 

80 
60 

65 
65 

84 
60 

87 
68 

87 
62 

82 

61 

60 
48 

SO 

40 

65 
51 

62 
59 

88 
57 

89 
59 

90 
60 

87 

60 

80 

57 

86 

45 

91 
52 

93 

68 

93 
62 

91 
58 

90 
51 

92 

58 

94 
59 

90 
60 

92 

64 

92 
63 

95 
61 

95 

60 

95 

62 

87.8 
58.3 

JUNO 

MAX 

Mm 

75 
59 

82 
62 

B0 

58 

79 
59 

62 
68 

90 
69 

S3 
61 

80 
62 

80 
52 

77 
30 

73 
51 

84 
59 

80 
64 

86 
62 

68 
63 

87 
62 

85 
57 

75 
49 

83 
50 

88 

64 

90 
62 

87 
62 

88 

60 

61 

60 

91 
61 

91 
68 

88 
69 

89 
71 

90 
69 

91 
66 

96 
70 

84.5 
61.3 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

70 
53 

76 
60 

80 
61 

78 
63 

78 
65 

73 
63 

82 
67 

78 
64 

78 
46 

72 
41 

76 

47 

62 

6  0 

79 
60 

84 
55 

84 

60 

82 
60 

83 
58 

73 

48 

SO 
50 

83 

57 

83 

62 

85 

60 

86 
54 

84 

5  4 

as 

57 

86 
59 

32 

64 

85 

63 

87 

57 

91 
58 

92 

64 

SI. 3 

57.7 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

70 
49 

78 
52 

80 
59 

79 

60 

78 
59 

80 
59 

80 
64 

72 
65 

80 

46 

74 
43 

S3 

44 

81 
5? 

78 
55 

83 

61 

85 
62 

77 
53 

71 
58 

72 
56 

80 
51 

85 
52 

87 
59 

87 
57 

87 
58 

68 
57 

87 
58 

87 
60 

66 
60 

88 
61 

90 
60 

92 
60 

92 
65 

81. a 
56.7 

LANOTRY 

MAX 

Mm 

81 
62 

65 
64 

63 

60 

81 
63 

86 
69 

92 
72 

88 
66 

85 
66 

85 

53 

81 
59 

79 
60 

86 
65 

85 
64 

89 

67 

90 
61 

89 
63 

82 
55 

78 
53 

83 

59 

95 
65 

91 

69 

90 
66 

88 
66 

94 
61 

91 
69 

94 

71 

90 
72 

91 
72 

92 

71 

94 

71 

99 

73 

87.7 
64.9 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

70 
59 

74 
63 

74 

58 

81 
65 

80 
67 

63 
67 

83 
66 

83 

60 

83 
50 

77 

44 

82 
52 

80 
63 

84 
56 

84 
60 

83 

60 

81 

60 

83 

49 

86 
53 

86 
53 

68 

61 

88 
58 

85 
58 

86 
51 

65 
53 

88 

60 

86 
60 

96 
68 

sa 

66 

90 
60 

91 
56 

94 
63 

83.6 
58.  a 

LLANO 

MAX 

Mm 

79 
57 

79 
58 

80 
61 

79 
59 

81 
59 

81 
65 

74 
65 

Bl 
46 

73 
44 

a* 

53 

63 
59 

80 
59 

64 

61 

8B 
65 

80 

61 

75 
59 

73 
52 

81 
53 

89 

60 

69 
63 

89 
63 

88 
60 

90 
57 

88 
60 

89 

60 

86 
65 

90 
62 

91 
60 

92 
62 

95 
64 

83.9 
59.1 

MASON 

MAX 

Mm 

70 
51 

80 
57 

81 
62 

76 
62 

80 
59 

78 
60 

83 
62 

71 
61 

81 
46 

74 
43 

80 

54 

82 
55 

78 
56 

83 
56 

86 
60 

84 
65 

76 
57 

73 
51 

80 
51 

87 
59 

90 
60 

88 
54 

87 
57 

67 
51 

87 
56 

89 
58 

88 

60 

89 
58 

90 

57 

94 
72 

82.5 

57.0 

NC  CANEY 

MAX 

Mm 

85 

59 

86 
63 

82 
56 

84 
65 

88 
65 

84 
57 

80 
59 

80 
60 

78 
46 

80 
48 

82 

50 

86 
60 

88 
61 

90 

61 

93 
64 

89 
64 

87 
64 

88 
48 

95 

62 

96 
69 

9  2 

67 

92 

66 

94 
62 

90 
60 

92 
63 

90 
59 

67 
68 

90 
69 

92 
66 

95 
65 

106 
70 

86.5 
61.2 

MEDINA 

MAX 

Mm 

70 
49 

74 
58 

74 

6? 

74 
62 

BO 
69 

76 
65 

82 
65 

84 
66 

81 

50 

79 
43 

75 

49 

82 

62 

79 
59 

85 

57 

83 
60 

82 

60 

81 
60 

77 

50 

82 
52 

86 
56 

87 

60 

85 

57 

84 
53 

86 
56 

87 
59 

84 
6? 

86 
63 

84 
56 

90 
58 

91 
63 

81.7 

58.0 

MENARD 

MAX 

Mm 

82 
52 

80 
60 

78 
5  8 

80 
62 

78 
56 

80 
67 

76 
59 

80 

61 

78 
40 

80 
40 

80 

50 

75 
59 

64 
59 

64 
58 

B5 
55 

87 
53 

78 
55 

82 

45 

8» 

46 

93 

64 

91 

60 

87 
52 

87 
52 

88 
54 

90 
55 

89 
59 

69 
6  0 

91 
56 

94 

sa 

93 
59 

95 

67 

84.7 
55.9 

MERTZON 

MAX 

Mm 

77 
58 

80 

61 

79 
33 

60 
55 

81 
58 

79 
56 

80 
57 

75 
57 

75 
40 

74 
42 

76 
50 

60 
54 

60 
58 

83 

55 

85 
58 

89 

97 

81 
53 

71 

43 

82 
49 

91 
62 

95 
69 

91 
57 

67 
52 

85 

56 

87 
59 

91 
65 

68 
66 

88 
60 

90 
60 

91 
64 

94 

6  6 

83.3 

56.5 

OZONA 

MAX 

Mm 

79 
57 

81 
59 

8  0 
55 

79 
57 

82 
59 

86 

59 

81 
56 

78 
58 

77 
45 

73 
46 

75 
49 

81 
59 

83 

61 

86 

57 

38 

60 

87 
56 

83 
35 

70 
44 

85 

48 

92 

64 

94 
63 

90 
58 

89 
55 

86 
58 

88 
59 

91 
65 

90 
65 

89 
65 

90 
64 

94 
61 

95 

67 

64.7 
57.6 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

81 
54 

84 
59 

84 
SB 

82 

57 

82 

57 

Bl 
63 

77 
59 

77 
61 

71 

-4 

83 
46 

84 

54 

84 
55 

83 

57 

88 
60 

69 
60 

85 

57 

75 
53 

6  0 
90 

91 
51 

93 

61 

9A 

62 

91 
60 

87 
57 

89 
58 

91 
62 

90 
62 

88 
63 

68 
60 

91 
60 

99 

69 

96 
63 

86.1 
57.9 

PANDALE 

MAX 

Mm 

80 
60 

82 
62 

SI 
55 

60 
59 

82 

70 

94 

66 

86 
63 

82 
62 

83 

49 

SO 

44 

82 
50 

80 
51 

82 
60 

87 
64 

90 

M 

88 
63 

66 
57 

80 

60 

82 

61 

90 
63 

89 

67 

90 
65 

as 

63 

86 
63 

92 
64 

90 
60 

88 
65 

98 

71 

90 
70 

93 

66 

96 
68 

86.2 
61.7 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

72 
58 

72 
62 

74 

59 

68 
65 

79 
67 

63 
67 

78 
64 

79 
59 

79 

48 

77 
41 

81 
49 

79 
62 

84 
54 

84 
59 

83 
59 

89 

60 

82 

60 

82 
47 

S3 

50 

87 
65 

86 
60 

95 

57 

88 

50 

91 

5» 

86 
59 

85 

56 

86 
64 

86 
62 

89 
58 

89 
56 

9! 
65 

63.1 
58.2 

RANKIN 

MAX 

MIN 

85 

58 

86 

62 

77 
54 

85 
54 

86 
60 

8C 
55 

77 
57 

78 
58 

76 

43 

74 
48 

82 
53 

83 
56 

87 
60 

69 
62 

90 
61 

65 
60 

79 
55 

65 
45 

94 
53 

96 
67 

91 

65 

89 
63 

90 
59 

89 

60 

92 
62 

88 
58 

86 
63 

90 
63 

93 

66 

95 
63 

102 
69 

66.4 
58.6 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

76 
49 

83 
60 

81 
5^1 

76 
57 

72 
57 

8  0 
57 

79 
62 

76 
60 

71 

44 

79 
44 

SO 
51 

91 
59 

81 
60 

64 
59 

66 
58 

84 
57 

79 
53 

69 

49 

80 
49 

93 
55 

93 
63 

91 
61 

88 
57 

90 
58 

91 
61 

91 

61 

90 
62 

83 

61 

91 
61 

94 
66 

83.1 
37.1 

S*m  R«i«w«&c*>  Not*.  Following  3 
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Continued 

VI 

ML 

I 

It 

.MJ 

ffcj 

HA 

1U 

It  J: 

,b 

TEXAS 
MAY 

1969 

Station 

Daj 

of  Month 

0 
8? 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 
< 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

76 
55 

7* 
5* 

75 
54 

77 
57 

78 
59 

79 
61 

78 
60 

78 
60 

75 
46 

74 
47 

82 

54 

77 
61 

65 
55 

83 
60 

83 
59 

83 
56 

83 

57 

84 

47 

64 
51 

86 
64 

64 
61 

84 
58 

84 
56 

83 

61 

87 

61 

64 
60 

64 

64 

66 

64 

90 
61 

61.4 
57.4 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 

Mm 

75 
55 

80 
59 

81 
57 

77 
58 

81 
55 

8  0 
58 

76 
58 

73 
59 

75 
45 

72 

48 

77 
53 

so 

56 

81 
59 

82 

56 

84 
60 

84 
57 

75 
55 

69 
-8 

79 
54 

89 

61 

92 

64 

89 
61 

86 
56 

84 
60 

87 
61 

89 
63 

86 
62 

83 
60 

89 
62 

89 

63 

92 

69 

61.9 
57.9 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

SI 
57 

80 

58 

81 
56 

83 
60 

82 

57 

79 

60 

76 
59 

77 
55- 

75 
45 

78 
45 

81 
J5 

81 
56 

84 
60 

87 
57 

87 
61 

79 
59 

72 
99 

80 
49 

90 
56 

92 

66 

90 
65 

88 
61 

87 
S5 

89 
99 

91 
60 

90 

61 

66 
61 

92 
60 

93 

61 

94 
62 

99 
69 

64.6 
56.1 

SAN  SABA 

MAX 

MIN 

70 
51 

79 
60 

80 
=  2 

80 
59 

81 
58 

80 
61 

80 
62 

70 
63 

78 
4? 

73 
46 

64 
54 

82 
56 

60 
56 

83 
64 

81 
61 

80 
58 

74 
59 

69 
52 

60 
53 

87 
63 

67 
62 

88 
60 

86 
61 

88 
59 

87 
61 

90 
62 

83 
63 

89 
63 

91 
62 

92 

64 

93 

70 

82.2 

59.1 

SONORA 

MAX 

Mm 

80 
58 

80 
64 

60 
54 

79 
64 

84 
60 

83 
65 

61 
59 

78 
61 

79 

44 

76 
44 

82 
53 

82 

61 

86 
57 

86 

56 

87 
63 

Be 

59 

89 

97 

65 
44 

90 
53 

93 
62 

94 
62 

92 
53 

68 
53 

86 
57 

93 
57 

92 
62 

90 
63 

90 

61 

94 
59 

95 
56 

99 
68 

86.5 
58.0 

STERLING  CITY 

MAX 

Mm 

BO 

58 

81 
57 

8? 
56 

80 
58 

82 
56 

80 
5  6 

60 
58 

75 
57 

75 
40 

75 
44 

76 
50 

78 

54 

77 
56 

85 
53 

87 
50 

85 

56 

64 
43 

75 
48 

60 
54 

91 
98 

94 
60 

91 
59 

90 
53 

69 

97 

87 
58 

89 
60 

91 
61 

93 

60 

97 
61 

99 
59 

100 
60 

84.7 
55.2 

UVALDE 

MAX 

Mm 

71 
59 

76 
65 

76 

60 

80 
68 

84 
69 

84 
71 

87 

70 

64 
61 

79 
54 

76 
53 

81 
59 

80 
65 

84 
62 

82 
64 

63 
63 

81 
62 

61 
61 

83 
55 

89 
60 

86 
67 

87 
64 

89 

63 

66 
61 

66 
69 

88 
64 

86 

67 

88 
68 

89 
70 

89 
65 

92 
64 

96 
66 

83.9 
63.4 

MATER  VALLEY 

•     •     « 

MAX 

Mm 

77 
52 

78 
59 

80 
53 

82 
57 

82 

56 

60 
56 

77 
56 

77 
58 

78 

41 

80 
44 

81 
»4 

80 

55 

82 
99 

84 
59 

86 
58 

83 
56 

82 
92 

76 

46 

80 
54 

89 
97 

92 

62 

90 
99 

85 
53 

86 
57 

89 
59 

68 
59 

89 
61 

B6 
59 

89 
60 

90 
60 

83.3 
55.9 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 
57 

81 
61 

79 

65 

77 
66 

80 
63 

79 

68 

83 

71 

78 
63 

74 
53 

81 
50 

83 

60 

73 
61 

84 
61 

87 
69 

76 
64 

74 
63 

79 
61 

81 

57 

86 
60 

88 
66 

86 
65 

88 
69 

90 
67 

88 
66 

ee 

66 

66 
68 

89 

67 

90 
68 

92 
69 

92 
69 

92 

71 

63.4 
63.9 

AUSTW6LL  WL  REFUGE 

MAX 

Mm 

76 
59 

79 

68 

80 
72 

80 
73 

79 

73 

83 

74 

84 

74 

79 

60 

60 
52 

81 
63 

61 
68 

88 
69 

83 
70 

80 
63 

77 
63 

64 
60 

85 
63 

86 
63 

82 
66 

83 
63 

84 
69 

65 

65 

89 

75 

86 

73 

86 
66 

86 
63 

68 

74 

62.6 
66.6 

8EEVULE  5  NE 

MAX 

Mm 

72 
58 

77 
63 

62 

63 

62 

70 

65 
68 

85 
66 

63 

73 

88 

71 

82 
58 

76 

51 

62 
56 

64 
61 

77 
63 

68 

67 

68 
62 

79 
63 

75 
97 

53 
59 

82 

60 

84 
60 

68 
63 

87 
62 

87 
60 

86 

69 

87 
64 

68 
63 

86 

64 

88 
63 

90 
65 

88 
64 

90 
67 

64.0 
63.0 

BRENHAM 

MAX 

Mm 

77 

57 

81 
60 

85 

65 

77 
64 

76 
65 

74 
63 

76 
69 

68 
68 

60 
53 

77 
51 

82 

51 

65 
58 

76 
58 

83 
62 

85 
62 

80 
61 

7B 
99 

83 

58 

62 
58 

67 
99 

89 
63 

90 
69 

91 
66 

91 
67 

91 
66 

90 
66 

90 
67 

91 

67 

92 
68 

93 
69 

91 

70 

84.4 
62.4 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

70 
54 

77 
59 

79 
59 

78 
59 

76 
60 

76 

63 

60 
69 

83 
69 

64 
53 

75 
50 

79 
56 

81 
61 

75 
61 

84 
64 

85 
66 

65 

61 

77 
61 

79 

59 

62 
59 

85 

69 

87 
62 

86 
62 

86 
65 

87 
69 

86 
64 

87 
67 

87 
67 

89 
68 

89 
66 

90 
68 

91 
69 

62.5 
62.4 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

Mm 

78 
63 

83 
66 

82 
71 

86 

73 

86 

74 

85 
75 

66 

75 

89 

75 

83 
63 

80 
56 

83 
63 

83 
69 

69 
64 

65 
69 

83 
68 

62 

64 

65 
63 

65 
66 

85 
63 

89 
63 

89 
63 

86 
63 

87 
63 

87 

64 

ee 

65 

87 

71 

87 
67 

88 
68 

86 
65 

68 
66 

89 
66 

85.3 
66.6 

COLUMBUS 

MAX 

Mm 

72 
58 

82 

58 

84 
61 

76 
66 

60 
66 

76 
68 

76 
68 

86 

70 

76 
56 

81 
56 

80 
56 

64 
64 

78 

64 

84 
65 

86 
65 

81 
66 

76 
60 

83 
59 

84 
59 

B6 
64 

87 
64 

89 
63 

90 
63 

93 

67 

90 
67 

92 

69 

90 
67 

92 
67 

95 

66 

92 

70 

93 

70 

64.5 
64.1 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

Mm 

75 
65 

78 
72 

79 
72 

61 
74 

84 
75 

80 
75 

85 

77 

89 

72 

60 
63 

79 
56 

81 
»8 

61 
73 

86 
68 

83 

74 

79 
68 

81 
65 

86 
66 

83 
69 

83 

71 

84 
74 

84 

70 

84 
71 

86 

72 

65 

73 

86 
66 

87 
67 

66 
67 

87 
67 

86 

74 

87 
73 

88 

74 

63.4 
70.0 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

MAX 

Mm 

75 
62 

80 
66 

79 

69 

84 
72 

65 
74 

64 
75 

86 

76 

89 

70 

60 
57 

81 
56 

83 
63 

63 
65 

86 
65 

85 
66 

82 
67 

62 
62 

85 

62 

63 
66 

83 
64 

83 

64 

89 

69 

89 

64 

86 
65 

66 
66 

ee 

66 

88 
68 

68 

67 

86 
66 

87 
66 

89 

67 

90 
68 

64.6 
66.3 

CUERO  3  E 

MAX 

Mm 

77 
55 

82 
62 

60 
67 

83 
66 

60 

73 

80 
70 

89 

73 

88 

71 

74 
59 

61 
50 

82 
59 

84 
64 

85 

67 

87 
69 

65 
68 

75 
66 

82 
69 

84 

60 

68 
60 

86 
63 

89 

60 

88 
63 

90 
62 

89 
64 

90 
63 

90 
64 

90 
64 

91 
69 

90 
66 

91 
66 

92 

67 

85.3 
64.4 

ELGIN 

MAX 

Mm 

77 
56 

80 
62 

77 

65 

75 
66 

78 
65 

82 
68 

85 

71 

76 
69 

78 
51 

80 
51 

82 

60 

80 
61 

85 

59 

82 
62 

80 
62 

73 
63 

78 
61 

82 

59 

86 
99 

88 
64 

68 
61 

88 
63 

90 
65 

86 
66 

87 
66 

87 
67 

69 
66 

91 
66 

93 
66 

92 
69 

91 
71 

83.5 
63.3 

FLAT0N1A  2  W 

MAX 

Mm 

81 
53 

83 
60 

81 

63 

60 
69 

81 
63 

79 
67 

88 

66 

89 
65 

77 

52 

61 
47 

85 

57 

62 
56 

89 
60 

87 
67 

86 
64 

76 
60 

82 

57 

82 
55 

87 
97 

90 
61 

59 

90 

90 
62 

86 
62 

90 
61 

91 
61 

91 
63 

94 
63 

91 
65 

92 
66 

85.5 
60.6 

FLORESVILLE 

MAX 

Mm 

70 
59 

79 
62 

82 
64 

79 
65 

78 
68 

79 

71 

84 
70 

89 

70 

86 
57 

78 
47 

81 
47 

84 
61 

77 
63 

87 
67 

85 
67 

64 

78 
60 

81 

59 

83 
99 

89 
63 

87 
60 

ee 

62 

87 
58 

87 

61 

89 

65 

86 
64 

89 
66 

90 

67 

90 

67 

90 
63 

90 
64 

84.1 
62.6 

GOLIAD 

MAX 

Mm 

80 
59 

63 

64 

61 

67 

83 

70 

86 

66 

81 
71 

89 

73 

66 

72 

78 
5  8 

84 
49 

86 

60 

80 
63 

89 
64 

89 
68 

62 
65 

77 
64 

84 
60 

64 
59 

68 
59 

89 
63 

69 
62 

89 
64 

90 
64 

90 
65 

90 
65 

90 
65 

88 
66 

92 
66 

92 

67 

91 
65 

91 
67 

66.2 
64.2 

GONZALES 

MAX 

Mm 

73 
54 

81 
58 

83 
62 

80 
67 

60 
67 

78 
67 

77 
72 

89 

71 

76 

55 

77 
49 

81 
49 

84 
61 

75 
62 

87 
66 

87 
68 

75 
64 

71 
99 

83 

58 

83 
56 

87 
58 

89 
58 

89 
61 

68 
62 

89 
62 

87 
63 

89 
63 

88 
64 

89 
64 

91 
65 

92 
65 

91 
65 

63.5 

61.6 

HALLETTSVILLE 

MAX 

Mm 

85 
56 

85 
58 

77 

63 

Bl 
67 

78 
66 

78 
70 

89 

72 

78 
69 

77 

55 

63 
48 

86 
62 

83 
60 

86 
60 

89 

67 

66 
65 

75 
63 

89 
99 

85 
59 

89 
59 

90 
62 

90 

61 

91 
64 

91 
63 

90 
64 

90 
64 

90 
63 

91 
64 

93 
63 

93 
65 

91 
66 

91 
67 

86.0 
62.8 

HONDO 

MAX 

Mm 

68 
58 

73 
60 

80 
59 

78 
60 

81 
68 

82 

70 

85 

70 

88 

70 

80 
57 

77 
49 

77 
51 

83 
58 

61 
60 

85 

63 

65 
63 

89 

66 

81 
60 

81 

55 

83 
58 

66 
60 

68 

69 

88 
62 

87 
62 

88 
62 

ee 

64 

90 
66 

90 
68 

90 
69 

91 
67 

92 
62 

93 
63 

64.1 
62.1 

KENEDY 

MAX 

Mm 

78 
58 

63 

65 

82 
63 

78 
63 

82 
62 

84 
71 

88 

73 

66 

67 

75 
57 

83 

49 

84 
59 

82 
63 

68 
69 

86 
69 

88 
63 

80 
63 

82 

98 

82 

56 

88 
59 

69 
61 

88 
62 

88 
61 

89 
63 

89 
64 

89 
65 

89 
64 

91 
67 

91 
66 

91 
65 

91 
65 

92 
69 

85.8 
63.4 

KINGSVILLE 

MAX 

MIN 

80 
63 

85 
67 

85 
69 

88 
73 

67 
75 

88 
75 

90 
75 

92 

74 

63 
63 

81 
57 

83 
63 

84 
66 

89 
63 

86 
69 

83 
71 

84 
64 

86 
62 

84 
65 

87 
69 

68 
68 

88 
63 

67 
63 

87 
63 

89 
63 

89 
65 

88 
69 

67 
67 

90 
65 

90 
65 

97 
65 

93 
77 

67.1 
66.6 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

78 
58 

81 
59 

77 

5  6 

76 
66 

76 
65 

79 
68 

65 

72 

63 
66 

75 

55 

78 
50 

82 
60 

80 

59 

82 

61 

82 
65 

80 
66 

71 
63 

80 
99 

78 
58 

84 
60 

86 
64 

87 
64 

86 
63 

88 
65 

87 
63 

87 
65 

86 
67 

88 
65 

88 
66 

89 

67 

66 
69 

90 
69 

82.5 
63.4 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

75 
56 

84 
57 

82 

3  6 

79 
62 

76 
65 

77 
62 

80 
68 

84 
68 

77 

52 

74 
49 

79 
58 

62 
52 

72 
59 

84 
65 

82 
61 

78 
61 

73 
60 

78 

56 

79 
58 

84 
65 

86 
62 

87 
64 

87 
65 

68 
65 

67 
65 

86 
67 

87 
66 

88 
67 

89 

67 

90 
69 

89 
69 

82.0 
61.6 

LULING 

MAX 

Mm 

71 
53 

79 
56 

80 
62 

75 
63 

78 
66 

77 
64 

79 
71 

87 
69 

77 
54 

74 
47 

79 
48 

82 
57 

75 
61 

89 
69 

86 
68 

75 
63 

73 
99 

80 
56 

80 

57 

85 
58 

87 
60 

87 
61 

87 
60 

88 
60 

86 
63 

68 
63 

88 
63 

69 
64 

89 
66 

90 
63 

90 
65 

82.1 

60.9 

MATHIS 

MAX 

Mm 

71 
60 

75 
61 

80 
68 

80 
69 

86 
66 

86 
79 

85 

74 

89 

74 

86 

60 

78 
53 

61 
54 

83 
54 

84 
65 

89 
64 

89 
64 

82 
63 

78 
60 

64 
61 

84 
61 

86 
63 

87 
63 

86 
63 

87 
63 

87 
64 

86 

64 

89 
64 

88 
65 

69 

64 

90 
64 

92 
64 

92 
64 

84.9 
63.6 

NATALIA 

MAX 

Mm 

75 
58 

80 
65 

81 
60 

80 
69 

82 
69 

85 
70 

87 
71 

87 
63 

80 

56 

60 

48 

84 

57 

84 
62 

86 
62 

87 
66 

87 

64 

67 
63 

82 

54 

64 
55 

89 

57 

90 
64 

88 
64 

87 
59 

87 
60 

88 
62 

89 
63 

90 
69 

90 
65 

91 
66 

91 
64 

95 
62 

97 

65 

86.1 
62.2 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

76 
56 

80 

56 

84 
57 

78 
59 

83 
68 

78 
68 

83 

70 

90 
70 

80 
55 

78 
44 

83 
45 

67 
60 

80 
62 

88 
64 

90 

68 

61 
64 

74 
64 

84 
52 

89 
93 

88 

59 

94 
63 

92 
62 

92 

64 

92 

64 

89 
64 

90 
66 

94 

69 

92 
66 

93 
69 

94 
69 

95 
69 

86.0 
62.0 

NIXON 

MAX 

Mm 

79 
55 

81 
59 

80 
64 

79 
67 

60 
69 

82 
69 

86 

72 

86 

72 

83 
54 

82 
50 

60 
92 

82 

60 

88 
62 

86 
67 

84 
63 

75 
63 

80 
98 

84 

60 

87 
69 

87 
62 

88 
61 

86 
61 

86 
64 

89 

69 

68 
63 

89 
64 

89 
63 

89 

64 

89 
65 

90 
64 

91 
66 

84.7 
62.6 

RED  POCK 

MAX 

Mm 

71 
52 

76 
56 

80 
60 

76 
64 

75 
68 

76 
63 

79 
69 

87 
69 

76 
53 

74 
47 

79 
55 

81 
57 

74 
59 

85 
66 

B5 
69 

75 
61 

72 
58 

79 
55 

89 
62 

87 
59 

88 
60 

87 
60 

89 
61 

88 
63 

86 

64 

92 
63 

ee 

64 

86 

64 

91 
65 

90 
66 

90 
69 

62.3 

61.4 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

79 
52 

62 
66 

63 

67 

86 
72 

65 

75 

Bl 
78 

90 
74 

86 

73 

80 
56 

61 
50 

85 

57 

61 
61 

90 
65 

88 
64 

83 
62 

83 

63 

89 

60 

64 
64 

66 
61 

86 

61 

67 
61 

89 
62 

90 
63 

89 
62 

89 

64 

88 
63 

ee 

64 

89 
65 

90 
65 

90 

64 

69 

65 

85.9 
63.7 

ROtSTOWN 

MAX 

Mm 

73 
60 

78 
62 

82 
69 

63 

72 

66 

74 

87 

74 

85 

75 

89 

73 

8  0 
61 

81 
56 

83 

60 

85 
66 

82 
65 

89 

67 

87 
71 

82 
66 

82 
62 

66 
66 

89 

69 

88 
66 

67 
65 

87 
65 

87 
65 

88 
63 

66 

67 

89 
69 

90 
66 

89 
69 

92 
67 

90 
66 

92 
67 

65.5 
66.7 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
MAY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

1 

I 

2 

3 

4 

s 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ROCKPORT 

MAX 

MIN 

76 
62 

77 
69 

79 
70 

60 
72 

61 
73 

78 
73 

S3 
74 

66 
74 

80 
61 

76 
60 

78 
63 

78 
69 

83 
66 

81 
72 

78 
64 

79 
63 

62 
62 

83 
65 

SI 

66 

82 

72 

82 
67 

83   83 
73   67 

84 
65 

84 
75 

S3 

75 

84 
76 

65 
75 

66 

70 

63 

69 

85 
73 

81.3 
69.0 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 

M1N 

7? 
56 

79 
64 

77 

6? 

80 
69 

77 
69 

83 
71 

66 
73 

79 
65 

73 
53 

77 
48 

61 
39 

76 

61 

64 
64 

85 
69 

80 
66 

76 
63 

80 
60 

83 
57 

63 
58 

67 
68 

86 

65 

86   67 
64   60 

86 
64 

67 

64 

87 
66 

68 
69 

87 
71 

90 

67 

69 
66 

91 
70 

62.9 

64.0 

SAN  MARCOS 

MAX 

MIN 

SEALY 

MAX 

MIN 

80 
57 

83 
62 

80 
65 

79 
65 

77 
66 

80 
69 

83 
72 

77 
67 

77 
56 

SI 
50 

63 

60 

82 
56 

82 
62 

83 

64 

79 

62 

83 
60 

83 

61 

60 
59 

86 
61 

86 
62 

89 
64 

88   91 

66   67 

90 

66 

69 

65 

90 
65 

91 
65 

91 
73 

91 
67 

91 
68 

91 
67 

64.6 
63.5 

SEGUIN 

MAX 

Mm 

80 
55 

82 

59 

79 
61 

80 
62 

77 
65 

82 
69 

89 
71 

77 
65 

75 
55 

80 
47 

84 
S9 

77 

59 

87 
63 

se 

67 

81 
63 

73 
62 

61 
60 

84 
55 

66 
56 

89 
64 

89 
62 

89   90 
63   62 

68 
63 

84 
64 

90 
63 

91 
65 

91 
66 

92 
68 

92 
66 

92 
67 

84.6 
62.4 

SINTON 

MAX 

MIN 

75 
60 

80 
67 

81 
67 

82 

72 

82 

74 

84 
73 

89 
75 

89 

75 

82 
60 

80 
54 

64 
62 

84 
65 

89 
65 

85 

70 

83 
65 

SI 
63 

86 

60 

84 
64 

66 
63 

87 
63 

87 
64 

68   67 
63   65 

69 
65 

87 
66 

86 

67 

69 
67 

91 
69 

90 
68 

91 
67 

90 
72 

85.5 
66.3 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

75 
57 

78 
60 

82 
61 

75 
66 

75 
67 

77 

63 

76 
70 

84 
70 

76 
54 

74 
48 

79 
30 

82 

59 

73 
60 

81 
67 

83 
68 

75 
63 

71 
60 

60 

57 

78 
58 

83 

60 

86 
62 

67   67 
63   64 

68 
65 

87 
65 

86 
66 

86 
65 

87 
66 

66 
66 

90 
67 

90 

69 

61.4 
62.5 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 

Mm 

75 
57 

78 
60 

8? 
64 

76 

64 

77 
68 

7S 

62 

79 
68 

60 
68 

77 

5? 

74 
51 

SO 
61 

82 

59 

74 
59 

82 
62 

82 
63 

so 

60 

76 
60 

80 
58 

76 
58 

83 

60 

86 
65 

68   69 
63   63 

89 
68 

88 
67 

86 
69 

88 

69 

69 
69 

90 
68 

69 

67 

90 
71 

82.2 
63.2 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

MIN 

78 
57 

80 

61 

84 

6*. 

77 
64 

78 
63 

76 
63 

62 

71 

80 
68 

8  0 
53 

76 
91 

61 
61 

85 
57 

77 

60 

S3 

59 

85 
64 

60 
61 

78 
61 

81 
58 

76 
59 

66 
63 

87 
64 

90   91 
65   66 

92 
67 

91 
66 

90 
66 

90 
64 

91 

66 

92 
66 

92 

67 

91 
68 

83.9 
62.7 

YOAKUM 

«      «      * 

MAX 

Mm 

86 
56 

85 
58 

78 
63 

82 

68 

79 
67 

79 
71 

89 
72 

77 
68 

78 
56 

83 
49 

87 
61 

84 
62 

66 
61 

90 
68 

87 
66 

76 
64 

86 

61 

86 
61 

89 

60 

90 
61 

91 
62 

90   92 
6*   64 

90 

63 

91 
63 

90 
66 

91 
65 

93 
66 

94 
67 

92 

67 

92 

66 

66.5 
63.3 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

75 
59 

79 
66 

61 

67 

76 
61 

77 
70 

74 
65 

60 
72 

81 
69 

80 
57 

77 
53 

79 
53 

85 
57 

61 
59 

76 
60 

84 
64 

80 
64 

78 
65 

83 

63 

60 
61 

66 
62 

65 
64 

69   69 
66   67 

90 

67 

68 
67 

90 

67 

67 

67 

90 
67 

90 
66 

89 

67 

68 
68 

62.9 
63.9 

ANAHUAC  TBCD 

MAX 

Mm 

78 
56 

82 
58 

80 
59 

78 
59 

78 
65 

80 
67 

80 
69 

78 
60 

80 
61 

82 
55 

81 
64 

80 
62 

76 
62 

78 
62 

84 
65 

82 
65 

62 
66 

64 
68 

63 
68 

84 
68 

84 

70 

85   63 
70   68 

64 
69 

69 
69 

90 

71 

91 
72 

92 

70 

92 

71 

90 
70 

89 

70 

63.3 
63.5 

ANGLETON  2  w 

MAX 

MDi 

76 
62 

79 
64 

61 
68 

76 
62 

77 
72 

75 

67 

79 
72 

81 
71 

84 

58 

73 
51 

79 
59 

84 
56 

80 
66 

76 
61 

84 
64 

SO 
63 

79 
64 

84 
64 

60 
62 

86 
62 

85 
63 

88   89 
67   64 

90 
64 

66 
62 

66 
64 

66 
65 

88 
66 

90 

67 

89 
63 

89 
65 

82.7 
63.9 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

mn 

78 
61 

S3 
62 

83 

6« 

77 
65 

82 

71 

75 
69 

80 
73 

85 
72 

83 
56 

77 
54 

80 
58 

85 
62 

82 
65 

82 
63 

68 
63 

SO 
63 

79 
63 

85 
63 

82 
64 

83 
63 

87 
66 

90   90 
66   67 

90 
67 

68 
68 

68 
68 

68 
69 

90 
69 

90 
69 

92 
70 

87 

70 

84.2 
65.5 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

79 
69 

80 
69 

80 
62 

79 
65 

79 
64 

79 

6e 

76 
69 

79 
69 

78 
57 

78 
53 

83 
63 

79 

60 

79 
66 

83 

62 

85 
64 

79 

66 

83 

64 

81 
63 

63 
62 

83 

66 

89 
67 

91   91 
69   69 

89 
70 

88 
70 

87 

70 

88 
71 

92 

70 

90 
68 

87 
69 

66 

70 

83.4 
65.9 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

77 
57 

79 
59 

84 
60 

77 
61 

79 
63 

72 

64 

82 
66 

75 
68 

74 

54 

77 
50 

62 
35 

83 
57 

81 
59 

75 
56 

81 
62 

63 
64 

77 
59 

65 
57 

76 
55 

86 
53 

86 
60 

90   91 
60   64 

92 
65 

89 
62 

69 
63 

66 
63 

90 
64 

91 
64 

90 
64 

68 
65 

82.9 
60.5 

DANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

83 
60 

84 
62 

77 

62 

82 
69 

74 
69 

79 

70 

85 
75 

81 
72 

75 
58 

80 
53 

S4 
62 

83 
62 

62 
65 

85 

64 

79 
65 

79 
64 

S3 
63 

60 
63 

66 
63 

86 
65 

88 
66 

86   92 

67   66 

89 
67 

ee 

69 

90 
66 

90 

68 

91 

68 

69 

67 

89 
68 

90 
68 

84.2 
65.4 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

Mm 

78 
55 

61 
58 

83 

59 

78 
59 

62 
62 

83 
67 

76 

71 

S9 

70 

77 

56 

76 
49 

SI 
91 

65 
59 

62 

61 

S7 
63 

69 
65 

73 
63 

79 
59. 

64 
59 

82 
58 

87 
60 

89 
61 

90   90 
62   62 

90 
62 

90 
63 

90 
64 

90 
64 

90 
64 

91 
64 

91 
64 

91 

65 

84.7 
61.3 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

83 
59 

85 

62 

79 
61 

83 
68 

77 
67 

79 
68 

90 
74 

87 
69 

77 

56 

84 
51 

86 

60 

83 
61 

86 

64 

88 
61 

64 
64 

80 
65 

85 

60 

65 
60 

86 
60 

89 
61 

91 
63 

91   92 
66   65 

91 
65 

90 
67 

91 
66 

»2 

67 

93 

66 

91 
65 

91 
65 

90 
68 

86.5 
63.7 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

74 
59 

79 
65 

80 
64 

77 
65 

78 
69 

78 
67 

78 
70 

82 
70 

8? 
61 

77 
36 

77 
36 

81 
63 

80 

64 

77 
64 

83 
64 

79 
65 

80 
62 

83 
62 

82 
63 

82 
63 

83 

65 

68   88 
67   67 

90 
68 

86 
63 

96 

72 

85 
73 

94 
71 

87 
64 

86 
69 

87 
69 

82.5 
65.2 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

76 
69 

77 
70 

75 
64 

77 
71 

75 
67 

76 
72 

75 
71 

78 
73 

74 

62 

74 
63 

80 
69 

77 
70 

75 
66 

60 

70 

78 
67 

76 
68 

61 
70 

78 
66 

80 
69 

82 
73 

87 
72 

67   67 
73   76 

84 
76 

S3 

73 

63 

76 

B6 
77 

86 
76 

85 

76 

83 

76 

62 
77 

79.9 

71.0 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

76 
62 

79 
67 

74 
62 

76 
66 

74 
65 

78 
70 

77 
69 

77 
68 

77 

57 

80 
60 

64 
64 

80 
64 

76 
66 

84 
64 

79 
66 

78 
64 

84 
64 

77 

64 

67 
64 

86 
68 

89 
69 

90   90 
72   74 

89 
72 

90 
72 

88 

73 

90 
72 

89 

73 

90 

72 

90 
74 

88 
73 

82.8 
67.4 

HOUSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

82 

62 

83 

67 

78 
64 

79 
69 

75 
66 

82 

70 

79 
70 

79 
69 

77 

58 

82 
56 

64 
64 

82 
58 

78 
65 

85 
62 

82 
63 

81 
67 

83 

66 

80 
64 

65 

64 

86 
63 

90 

68 

90   90 
71   71 

90 

71 

89 

70 

69 
69 

90 
71 

88 

71 

90 
69 

69 

70 

90 
68 

84.2 
66.5 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

77 
60 

81 
63 

83 
64 

78 
63 

80 
66 

75 
64 

80 
69 

75 
68 

78 

56 

79 
53 

80 

61 

84 
61 

S3 
63 

78 
61 

85 
64 

63 

67 

78 
64 

85 
62 

79 
60 

66 
63 

87 
67 

91   92 
69   70 

92 

70 

90 
68 

90 
66 

90 
64 

96 
64 

91 
69 

90 
66 

90 
66 

84.1 
64.5 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

79 
60 

79 

65 

79 

70 

79 

70 

81 
72 

78 
71 

83 

74 

84 
73 

77 

57 

78 
53 

62 

61 

81 

67 

82 
66 

83 
63 

79 
63 

76 
63 

82 
62 

82 
64 

83 

63 

83 

66 

63 

6! 

66   68 
66   67 

86 
68 

86 

71 

65 

69 

86 
69 

88 

70 

88 
69 

87 
69 

86 

75 

82.6 
66.5 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

78 
59 

83 
64 

86 
67 

79 
64 

80 

70 

73 
63 

79 
72 

86 
69 

77 
56 

78 
51 

82 
56 

85 
60 

63 
64 

82 

61 

87 
67 

76 
64 

81 
62 

86 
62 

83 
63 

69 
64 

ee 

65 

91   91 

67   67 

92 
63 

90 
69 

68 
66 

89 
67 

91 
68 

91 
65 

90 

67 

88 

71 

84.6 
64.4 

ORANGE  4  NW 

MAX 

Mm 

75 
57 

79 
60 

80 
61 

60 
63 

60 
65 

75 
63 

82 
64 

75 
67 

77 
56 

76 
52 

78 
52 

79 
59 

81 
59 

77 
61 

83 
61 

64 
63 

77 
66 

B2 
62 

79 
62 

60 
63 

87 
62 

69   90 
66   69 

91 
69 

93 

67 

89 
66 

89 
67 

90 
66 

90 
67 

85 

66 

87 
67 

82.6 
63.0 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

81 
58 

80 
62 

77 
66 

81 
71 

80 

70 

79 
72 

S3 

73 

83 
69 

76 
59 

77 
54 

81 
61 

80 
64 

82 
68 

85 
65 

76 
64 

77 
62 

83 

62 

81 
63 

81 
64 

63 

67 

8* 
63 

84   87 
66   67 

84 
68 

84 

70 

83 
68 

86 

70 

66 

71 

86 
66 

S3 

70 

86 

76 

82.0 
66.2 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

78 

85 

88 

85 

85 

77 

67 

79 
74 

88 
70 

77 
56 

76 
52 

SO 
92 

81 
55 

62 
63 

64 
61 

87 
65 

78 
64 

81 
61 

64 
60 

81 
61 

67 
63 

88 
64 

90   90 
65   65 

92 
65 

91 
63 

87 
66 

9  0 
6  6 

91 
66 

93 
65 

90 
60 

81 
66 

64.7 
63.0 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

74 
59 

77 
63 

75 
65 

75 
71 

76 
72 

77 

71 

61 
74 

83 

72 

75 
59 

75 
55 

78 
61 

78 
66 

83 
64 

82 

69 

74 
66 

74 
64 

83 
61 

81 
64 

63 
63 

60 

70 

81 
65 

81   85 

67   67 

86 
68 

67 
69 

63 

72 

83 

71 

66 

74 

83 
68 

65 
72 

86 
76 

80.3 
67.1 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

SO 
64 

83 
64 

83 

64 

63 
67 

76 
65 

82 
66 

75 
68 

80 
69 

78 

II 

79 
53 

82 

61 

83 
59 

60 
64 

84 
61 

65 
66 

79 
68 

84 
67 

81 
64 

82 
62 

87 
64 

90 
69 

91   91 
70   71 

68 

70 

89 
68 

69 
68 

89 
68 

91 
70 

88 

71 

66 
67 

87 
68 

84.0 
63.7 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

77 
59 

SO 
66 

79 
67 

80 
66 

80 

67 

79 
72 

83 

74 

S3 

74 

77 
61 

82 
55 

81 
62 

80 
65 

90 
69 

86 

71 

83 
64 

78 
64 

85 

64 

85 
63 

S3 
65 

S3 

69 

86 

65 

68  89 

69  69 

88 

70 

89 

70 

68 

72 

88 
73 

90 

72 

91 
70 

93 

71 

93 
74 

64.5 
67.5 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

75 
61 

75 
67 

78 

70 

77 
70 

78 
72 

79 
72 

80 
70 

SO 

70 

85 

60 

77 
56 

78 
98 

80 
65 

77 
63 

62 
71 

82 
71 

80 
63 

77 
62 

8! 
63 

83 
64 

82 
63 

60 
63 

63   83 

66   66 

86 
68 

85 

75 

83 

78 

85 

78 

65 

77 

87 
68 

68 
68 

86 
73 

81.5 
67.8 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

76 
60 

SO 

65 

84 
6  6 

77 
63 

78 
70 

77 
64 

80 

72 

S3 

74 

76 
56 

76 
53 

81 
61 

85 
58 

82 

64 

79 
62 

86 

65 

83 

65 

79 
62 

83 
62 

79 
63 

83 

64 

67 
67 

91   91 

69   70 

92 
69 

90 

70 

90 
68 

89 
68 

92 

69 

91 
69 

93 

71 

90 
69 

84.1 
65.5 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

77 
60 

SI 
65 

83 
65 

76 
63 

77 
70 

74 

62 

80 
72 

85 
69 

77 
57 

76 
51 

82 

61 

84 
57 

81 
62 

78 
59 

83 

61 

60 
64 

78 
64 

83 

64 

79 
61 

67 
63 

86 

64 

89   90 
66   65 

92 

65 

90 
67 

90 
65 

93 

65 

91 
65 

91 
66 

91 
66 

90 
6  6 

83.7 
63.5 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

80 

57 

83 

61 

80 
66 

62 

70 

82 
69 

79 
72 

85 

73 

79 
69 

77 

61 
55 

85 

63 

81 
64 

66 
65 

86 
68 

75 
68 

77 
61 

85 

60 

83 
62 

86 
64 

67 
63 

87 
63 

87 
65 

90 
66 

8T 

66 

87 
66 

66 
68 

89 
68 

90 
69 

90 
69 

90 
69 

90 

70 

84.3 

65.4 
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TEXAS 
MAY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

0 
0) 

1 

» 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
E 
< 

•     *     » 
SOUTHERN            09 

ALICE 

MAI 

nun 

73 
58 

79 
62 

84 
67 

84 
69 

88 

70 

87 
74 

89 

71 

91- 
72 

92 
61 

82 
56 

84 
62 

83 

64 

85 
63 

86 
66 

88 
69 

84 
66 

81 
62 

86 
64 

68 
64 

90 
68 

90 
64 

89 
64 

89 
63 

90 
65 

91 
65 

92 

68 

91 
67 

89 
67 

92 
67 

93 
65 

67.1 
65.6 

ARMSTRONG 

MAX 

Mm 

85 
62 

86 
66 

66 
66 

91 

71 

91 

70 

91 
74 

90 
68 

95 
72 

90 
55 

82 
62 

87 
60 

87 
60 

89 
69 

68 
69 

65 

66 

86 
65 

9  2 
65 

90 
66 

90 
65 

90 
62 

90 
64 

90 
66 

91 
68 

93 

70 

90 
65 

91 
67 

90 
65 

91 
64 

91 
63 

94 

63 

89.4 
65.6 

BENAVIDES  7  S 

MAX 

Mm 

72 
64 

79 
64 

B3 
68 

85 

69 

90 

73 

98 
70 

98 
71 

90 

72 

90 
62 

80 
56 

84 
58 

87 
62 

87 
62 

86 

62 

86 
63 

85 
72 

82 

60 

87 
63 

90 
65 

92 

69 

92 
64 

92 

60 

90 
62 

92 

68 

90 

67 

84 
62 

92 
66 

92 

64 

92 
66 

93 

64 

92 

64 

68.1 
65.0 

CARRUO  SPRINGS 

MAX 

Mm 

70 
63 

80 
65 

65 
65 

82 
69 

85 

72 

93 
74 

93 
73 

88 

73 

80 
60 

77 
56 

ei 

59 

87 
66 

87 
63 

86 

68 

88 
65 

88 
70 

85 

65 

83 
57 

86 
65 

92 

66 

93 
66 

91 
64 

89 
68 

90 
69 

90 
61 

93 

70 

91 

70 

92 

70 

93 

67 

94 
67 

95 
69 

87.3 
66.3 

CATARINA 

MAX 

Mm 

80 

62 

88 

64 

86 
68 

90 

70 

94 

77 

93 
75 

93 
72 

90 

67 

80 

60 

84 
54 

87 
58 

89 
69 

69 
63 

90 
67 

92 

65 

89 
63 

87 
62 

69 
58 

95 
64 

96 
66 

94 
65 

93 

61 

94 
66 

94 
68 

96 
67 

93 
65 

95 
66 

96 
66 

97 
65 

103 
66 

91.3 
65.4 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

Mm 

76 
59 

82 
61 

82 
62 

80 
60 

84 

70 

86 
72 

89 
72 

88 
65 

77 
58 

80 
52 

63 
58 

84 
63 

87 
63 

88 
66 

88 
66 

83 
62 

83 
60 

83 

57 

91 
56 

90 

61 

90 
64 

89 
59 

89 
39 

86 
65 

89 
63 

91 
67 

91 
66 

91 
66 

91 
68 

92 

64 

96 
62 

86.5 
63.0 

COTULLA  FAA  AIRPOR" 

MAX 

Mm 

80 
62 

85 
66 

85 
67 

87 

70 

93 
73 

94 
74 

93 
73 

84 

67 

78 
60 

86 
56 

88 
39 

87 
66 

67 
62 

90 
67 

69 
66 

81 
62 

87 
63 

87 
59 

96 
64 

93 

66 

94 

66 

93 

62 

94 
64 

93 
69 

93 
66 

96 

70 

93 

69 

96 
66 

95 
66 

97 
65 

101 
69 

90.2 
65.7 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

Mm 

78 
64 

83 
66 

81 
66 

83 
62 

90 
72 

69 
73 

86 

66 

85 

66 

78 
60 

82 
5B 

84 

61 

85 

68 

84 

64 

86 
68 

67 
64 

84 
63 

83 
64 

84 
58 

91 
65 

92 

68 

90 
67 

88 
65 

90 
67 

90 
68 

92 
67 

91 
70 

92 

70 

92 

70 

93 

68 

94 
69 

99 

69 

87.3 
66.1 

OILLEY 

MAX 

Mm 

70 
61 

80 
62 

82 
66 

83 
66 

62 
66 

90 
72 

89 
72 

90 
72 

80 
57 

77 
51 

84 
53 

86 
60 

86 
62 

86 
63 

68 
63 

89 
65 

82 

60 

65 
57 

86 
60 

94 
63 

92 
62 

91 
59 

90 
60 

91 
64 

91 
63 

93 
66 

94 
65 

93 
63 

94 
62 

96 
64 

87.2 
62.8 

EAGLE  PASS 

MAX 

Mm 

68 
63 

78 
63 

85 
63 

81 
66 

83 

67 

90 
72 

90 
65 

85 

69 

83 

59 

77 
5B 

80 
60 

85 
64 

84 
63 

87 
64 

87 
63 

86 
62 

85 
62 

60 
5B 

87 
62 

92 

66 

92 

66 

90 
65 

86 
66 

88 
67 

90 
66 

92 
69 

91 
70 

92 

70 

92 

69 

93 
69 

96 

71 

86.3 
65.1 

ENCINAL  3  Nw 

MAX 

Mm 

72 
63 

82 
65 

82 
65 

88 
68 

92 

74 

94 
74 

94 

74 

95 

75 

66 

61 

82 

51 

86 

57 

85 
65 

92 
60 

90 
60 

92 
64 

92 

64 

82 
63 

86 
62 

86 
61 

93 
61 

97 
66 

94 
62 

94 
64 

92 

68 

88 
68 

95 

70 

95 

70 

93 

69 

95 
65 

98 
64 

98 
66 

90.2 
65.1 

FALCON  DAM 

MAX 

Mm 

87 
62 

90 
66 

90 
67 

92 

71 

96 

73 

102 
77 

100 
75 

94 
73 

101 
68 

60 
62 

86 
64 

79 
65 

93 
62 

86 
65 

90 
68 

90 
70 

83 

64 

85 

6S 

87 
66 

94 
69 

92 
66 

91 
66 

91 
67 

93 

68 

93 
69 

99 
69 

95 

70 

93 
69 

95 
68 

95 
66 

95 
68 

91.6 
67.7 

FALFURRIAS 

MAX 

Mm 

77 
63 

83 
62 

84 
68 

82 
68 

90 

70 

90 

75 

90 
74 

86 

74 

91 
66 

80 
58 

82 
52 

63 
62 

83 
62 

86 
61 

87 
70 

86 

71 

83 
63 

86 
65 

85 

67 

90 
67 

89 
61 

88 
61 

88 
61 

89 
64 

90 
62 

91 
68 

90 
67 

90 
67 

90 
65 

90 
64 

91 
63 

86.6 
65.2 

FOWLERTON 

MAX 

Mm 

80 
64 

85 

65 

86 
68 

87 
70 

92 

72 

91 
73 

94 
73 

91 

70 

79 
59 

88 
56 

86 
38 

94 
62 

94 
64 

95 
65 

90 
66 

89 
66 

87 
65 

89 

60 

88 

57 

93 

61 

92 
62 

91 

57 

93 
61 

91 
63 

93 
63 

95 
68 

94 
67 

93 
65 

94 
61 

97 
63 

101 
66 

90.9 
64.3 

FREER 

MAX 

Mm 

69 

60 

79 
63 

83 

65 

85 

66 

90 
70 

91 
74 

89 

70 

93 

72 

88 
58 

80 
55 

85 

60 

85 
64 

88 
58 

66 

59 

68 

67 

86 
68 

87 

60 

86 
64 

90 
66 

90 
64 

90 
58 

90 
59 

91 

67 

92 

65 

93 
6B 

93 

66 

94 
66 

92 

68 

94 
66 

93 
63 

96 
67 

88.3 
64.4 

HEBBRONVILLE 

MAX 

Mm 

70 
59 

81 
64 

85 

68 

SB 
67 

92 

73 

92 
73 

94 
73 

92 

73 

92 
62 

82 

57 

85 

60 

82 
65 

89 
56 

85 

62 

89 

70 

87 
71 

82 

61 

86 
63 

89 
65 

93 

69 

92 
62 

91 
61 

90 
61 

91 
66 

92 

63 

92 
68 

93 

67 

92 
67 

93 
63 

93 
63 

94 
65 

86.6 
65.1 

LA  PRYOR 

MAX 

Mm 

80 
58 

81 
59 

81 
61 

82 
62 

86 
62 

88 
71 

88 
72 

89 

73 

78 
56 

78 
51 

83 
53 

66 
53 

86 
62 

85 
65 

86 
60 

87 
63 

85 
58 

85 
54 

86 
58 

91 
60 

■92 
64 

93 
65 

91 
60 

92 

61 

93 
62 

92 

63 

94 
63 

94 
64 

95 
61 

93 
62 

93 

64 

87.5 
61.3 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

Mm 

85 
64 

87 
66 

89 

69 

93 

72 

96 

75 

97 
75 

97 
74 

94 

73 

84 
66 

64 
62 

82 

63 

90 
66 

86 

61 

91 
70 

90 
67 

84 
65 

89 
64 

69 
6S 

95 
69 

93 

70 

92 

68 

91 
66 

92 

66 

93 

71 

94 

69 

94 
71 

94 
71 

94 
70 

95 
69 

97 
66 

98 

71 

91.3 
68.5 

OILTON 

MAX 

Mm 

70 
62 

79 

64 

64 
67 

85 

69 

91 
72 

90 
73 

92 

72 

92 

72 

90 

60 

83 

58 

86 

60 

64 
65 

88 
69 

BB 
70 

79 
61 

85 
63 

86 
65 

91 
67 

89 
65 

86 
62 

87 
65 

89 
68 

89 
66 

90 
68 

91 
68 

91 
69 

92 
66 

90 
63 

87.1 
66.0 

PEARSALL 

MAX 

Mm 

76 
59 

88 
65 

82 
60 

81 
63 

66 
69 

86 
71 

89 

71 

88 
64 

76 
55 

67 
53 

83 
58 

83 
63 

88 
60 

88 
64 

87 
64 

84 
62 

85 

61 

85 
58 

90 
62 

91 
66 

89 
64 

69 
62 

94 
63 

90 
66 

91 
63 

92 

67 

92 
67 

92 

69 

92 
65 

96 
63 

101 
65 

87.9 
63.4 

POTEET 

MAX 

Mm 

77 
59 

75 
65 

81 
60 

80 
63 

79 
71 

92 
71 

85 
72 

86 
70 

77 

57 

73 
49 

80 
36 

82 
62 

78 
63 

67 
67 

82 

67 

67 
69 

77 
60 

81 
62 

83 

56 

88 

67 

87 
62 

86 
60 

84 
62 

87 
64 

87 
62 

86 
67 

89 
66 

88 
66 

89 

67 

90 
66 

92 

67 

63.9 
63.8 

RIO  GRANDE  CITY  3  M 

MAX 

Mm 

88 

58 

91 
65 

89 
65 

92 

72 

95 

74 

98 
76 

98 
73 

97 
70 

98 
67 

83 

60 

85 

61 

79 
65 

90 
62 

85 

61 

90 
70 

90 

70 

84 
5B 

87 
65 

90 
63 

93 

70 

90 
64 

90 
64 

90 
65 

91 
66 

92 

68 

93 

67 

93 

67 

93 

66 

93 
65 

93 
64 

94 
64 

90.6 
66.2 

TILDEN 

MAX 

Mm 

73 
61 

77 
63 

85 

68 

85 

69 

87 
70 

91 

70 

89 

73 

92 
74 

83 
59 

79 
51 

66 
37 

82 
63 

81 
62 

90 
65 

89 
65 

86 
65 

77 
61 

87 
59 

87 

60 

92 

63 

90 
63 

90 
60 

89 
61 

90 
64 

90 
64 

92 

68 

94 
66 

93 
68 

93 
63 

92 
63 

95 
68 

87.3 
64.1 

IAPATA 

•     •     * 

MAX 

Mm 

88 
66 

89 
67 

92 

69 

97 
73 

103 
76 

102 
77 

102 
75 

95 

74 

67 
66 

87 
64 

83 

66 

91 

68 

85 

62 

92 
70 

90 
67 

89 
62 

90 
64 

91 
66 

91 

66 

90 
69 

93 
68 

92 

66 

93 

67 

93 

72 

94 

70 

95 

70 

95 
71 

93 
70 

95 

67 

95 
69 

98 
72 

92.6 
68.8 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 

68 

86 

67 

87 
71 

91 
75 

89 

77 

91 
77 

94 

74 

93 

74 

83 
66 

84 
64 

79 
70 

67 
67 

84 
65 

89 
72 

67 
73 

87 
70 

87 
70 

85 
68 

86 

70 

88 

70 

86 
67 

87 
67 

88 
69 

68 
68 

89 
69 

89 

70 

89 

70 

89 

72 

68 
69 

89 
66 

90 
70 

87.7 
69.9 

HARLINGEN 

MAX 

Mm 

84 
67 

88 

67 

87 
68 

85 
70 

95 
74 

91 

75 

94 

74 

92 

74 

94 
68 

83 
59 

86 
39 

61 
63 

88 
61 

B6 

64 

90 

70 

86 

72 

90 
66 

66 
65 

83 

65 

90 
68 

90 
63 

87 
63 

88 
63 

88 
63 

86 
66 

91 
68 

91 
66 

91 
65 

90 
65 

90 
65 

91 

64 

88.7 
66.5 

MC  ALLEN 

MAX 

Mm 

86 
68 

90 
66 

89 
66 

90 
70 

93 

71 

93 

75 

94 
75 

93 

72 

93 

68 

82 

62 

85 

61 

81 
63 

89 
62 

85 

64 

90 
71 

87 

72 

90 
66 

69 
67 

89 
67 

91 
69 

92 
64 

90 
65 

90 
66 

91 
66 

92 
68 

92 

68 

91 
68 

91 
66 

92 
66 

93 
66 

92 

66 

89.8 
67.4 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

90 

68 

89 

68 

88 
71 

91 
73 

92 

76 

94 

75 

92 

76 

95 

73 

81 
67 

83 

64 

79 
63 

88 
69 

84 
65 

90 
74 

68 
72 

86 
69 

87 
66 

66 
68 

91 
69 

90 
69 

69 
66 

89 
68 

91 
72 

91 
69 

92 
66 

91 
69 

91 
69 

91 
70 

93 
69 

93 

68 

94 
69 

69. 5 

69.4 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

82 
67 

88 
67 

88 
69 

90 
70 

93 
72 

93 

75 

96 
72 

93 

71 

98 
67 

82 
59 

84 
39 

80 
61 

90 
62 

83 
62 

69 
72 

86 
72 

89 
64 

88 
65 

90 
65 

92 
68 

92 

61 

90 
64 

90 
64 

91 
67 

92 
65 

92 

63 

93 
64 

93 
65 

94 
63 

94 
63 

93 
63 

90.0 
65.9 

MISSION 

MAX 

Mm 

90 
65 

93 

70 

95 

74 

96 

75 

97 
75 

93 

70 

97 
67 

85 

60 

88 
62 

67 
62 

91 
61 

86 

62 

90 
70 

92 

71 

92 

64 

90 
65 

91 
68 

93 

68 

92 
63 

91 
63 

92 
63 

93 

68 

93 

67 

96 

67 

94 

67 

94 
65 

94 
65 

92.1 
66.6 

PORT  ISABEL 

MAX 

mm 

78 

71 

85 

72 

80 
73 

84 
75 

86 

74 

86 
76 

86 

76 

86 

74 

88 
72 

75 
69 

68 
69 

79 
68 

78 
66 

B3 

73 

64 
75 

85 

69 

86 

70 

84 
75 

65 

74 

84 

74 

85 

73 

83 

72 

88 
79 

89 
79 

86 

76 

85 

76 

66 
76 

86 

76 

86 

75 

85 
72 

87 
67 

84.4 
73.2 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

75 
66 

78 

71 

B0 
72 

79 
72 

64 
75 

85 

77 

84 
78 

65 

71 

87 

68 

75 
69 

78 
63 

92 

72 

80 
64 

95 
72 

90 
71 

82 

62 

83 

63 

76 
74 

82 

72 

83 

70 

83 
66 

85 
74 

83 
73 

85 

76 

86 

74 

84 
72 

84 

73 

86 

70 

67 
69 

96 
69 

83.9 
70.7 

RAYMONDVILLE 

MAX 

Mm 

77 
67 

89 

67 

87 
69 

87 
69 

93 
73 

92 

76 

93 

75 

96 

73 

97 
67 

89 

59 

84 
59 

83 
62 

68 
62 

88 
66 

88 
72 

86 

74 

89 
66 

89 
65 

66 
66 

90 
69 

90 
63 

88 
64 

88 
66 

89 
67 

89 

67 

92 

69 

90 
70 

90 
69 

92 
66 

90 
66 

93 

67 

89.0 
67.4 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

83 
69 

91 
69 

88 
69 

89 
70 

93 
70 

91 
76 

95 

75 

93 

75 

96 
70 

87 
65 

86 
65 

61 
65 

87 
62 

86 
66 

91 

73 

8B 

72 

88 
68 

68 
67 

89 

67 

92 

70 

92 
68 

89 

67 

86 
66 

91 
71 

91 
69 

93 

70 

91 

70 

93 

70 

93 

69 

93 

70 

93 

69 

90.0 
69.2 

WESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

89 
68 

88 
65 

89 
70 

92 

72 

92 

76 

93 
75 

93 

75 

94 

70 

90 
68 

83 

61 

60 
62 

69 

67 

65 
62 

88 

71 

86 

71 

69 

67 

87 
66 

88 
66 

90 
69 

90 
69 

69 
63 

89 
64 

89 

70 

90 
68 

92 
67 

91 
68 

91 
67 

92 

67 

92 
66 

92 
65 

92 

67 

69.5 
67.8 

Sm  FMarenc*  N 

)lu  Fo 

ilowla 

j  Sua 

jo  lad 

t 

V^ 

lFQ 

JK 

AT 

IU 

IN 

Ar 

w 

WJ 

11NJ 

J 

TEXAS 
MAY 

1969 

Station 

Day 

Of  Month 

hi 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

28 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

•   *   * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HOBO";  CREEK  DAM 

EVAR 
WIND 

.25 

132 

.21 
108 

.26 

103 

.13 

70 

.26 

139 

.19 

136 

97 

.23 
50 

.29 

116 

.32 

47 

.27 
54 

.26 

63 

.26 

60 

.22 

61 

.42 

102 

.30 

108 

.13 
101 

.20 

97 

.23 
39 

.32 

90 

.32 

92 

.34 

74 

.35 
55 

.34 
51 

.37 
63 

.33 

52 

.36 
35 

.26 
42 

.37 
64 

.40 
56 

.42 

111 

8.95B 
2506 

*    *    • 
NORTH  CENTRAL       03 

BAROWELL  OAM 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

.21 
96 

76 
96 

.22 
91 
83 

37 

.21 
70 
80 
58 

.15 
81 
72 
90 

129 
74 
60 

.16 
87 
79 

60 

116 
79 
63 

.23 
51 
73 
63 

.20 

91 

62 
50 

.27 
63 
66 
52 

.29 

72 
89 
54 

.30 
66 

89 
55 

.27 
74 
85 

60 

.17 
56 
86 

60 

.09 
59 

76 
62 

.17 
54 
64 
62 

.31 
85 
86 
62 

.21 

136 
66 
57 

.10 
52 

74 
57 

.29 

70 
90 
57 

.28 
53 

93 
64 

.34 

67 
93 
62 

.28 
43 
95 
68 

.19 
42 
91 
66 

.31 
46 
93 
66 

.29 
64 
91 
68 

.20 
52 

89 
66 

.30 
58 
94 
66 

.30 
42 
95 
68 

.26 
41 
97 
68 

97 
91 
66 

7.31B 
2186 
65.6 
60.7 

"ELTON  OAM 

EVAP 
WIND 

.12 
23 

.13 
15 

.14 
15 

.05 

14 

.16 
32 

.16 
24 

.05 
25 

.04 
16 

.20 

50 

.21 
15 

.19 

17 

.25 
10 

.15 

» 

.11 

» 

.20 
20 

.06 

4 

.07 
15 

.10 

49 

.22 

13 

.30 

47 

.32 

46 

.33 

46 

.25 
23 

.31 
26 

.25 
39 

.32 
37 

.32 
32 

.32 
32 

.33 
25 

.23 

17 

.36 

72 

6.29 
799 

BENBRDOK  DAM 

EVAP 

WIND 

.23 

110 

.23 

100 

.15 

84 

.14 
94 

129 

.15 
85 

100 

.10 

40 

.22 

82 

.23 

44 

.27 
46 

.21 

65 

.36 

60 

.27 

65 

.14 
66 

.20 
62 

.16 

50 

.11 
92 

.20 
37 

.23 
73 

.30 
82 

.32 

73 

.27 

49 

.22 

50 

.29 
53 

.34 
98 

.25 

66 

.28 
64 

.32 

47 

.29 
31 

.39 
96 

7.338 
2193 

OENISON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
91 
62 
36 

.28 
92 
82 
58 

.18 
61 
61 
61 

.20 
56 
81 
62 

.26 

89 
64 
61 

.19 
59 
84 
61 

75 
76 
60 

.12 

39 
75 
63 

.16 
"51 
81 

48 

.24 

90 
86 
54 

.31 
76 
87 
52 

.19 

37 
82 
61 

.22 

83 
85 

60 

.13 

44 
84 
66 

.10 
44 
77 
60 

.12 

56 
61 
62 

77 
82 
61 

.23 

107 
70 
56 

.14 
47 
97 
98 

.25 

69 
90 

64 

.28 
65 
90 
67 

.24 
52 
96 
66 

.25 
63 
96 
64 

.18 
29 

90 
68 

.24 

31 
97 
65 

.15 
34 
76 
65 

.14 
36 
69 
66 

.19 
28 
92 
69 

.21 
18 
95 
69 

.26 

41 
67 
70 

.39 

172 
91 
66 

6.33B 
1994 
83.0 
61.9 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
104 
91 
99 

.27 
97 
61 
57 

.22 
76 
65 

65 

.19 
92 
60 
60 

106 
78 
62 

73 
85 
62 

93 

75 
60 

32 
72 
62 

.26 
86 
85 
51 

.26 

54 
60 
51 

.31 
61 
85 
56 

.27 
61 

88 
57 

.33 

77 
85 

61 

.26 

69 
89 
62 

.17 
66 
83 
65 

.23 

73 
86 
65 

.27 
76 
86 
66 

.05 
117 
70 
57 

.09 
40 
72 
97 

.27 
83 

97 
69 

.28 
71 
92 
66 

76 
93 
66 

.27 

54 
96 
68 

.24 
37 
90 
67 

.30 
53 
94 
67 

.19 
56 

99 
67 

.12 

45 
83 
66 

.25 

49 
86 
62 

.32 

46 
90 
68 

.32 

44 
89 
69 

.32 

100 
92 
70 

7.558 
2169 
65.1 
62.5 

LAVON  DAM 

EVAP 
WIND 

.29 

109 

.28 
97 

.36 

101 

.17 
111 

.26 

103 

.28 
89 

87 

.11 
51 

.22 

100 

.35 

56 

.41 
85 

.20 
86 

.36 

80 

.23 

69 

.14 
77 

.19 
94 

.27 
89 

.01 
120 

.11 
45 

.27 
81 

.28 
73 

.31 
77 

.29 

47 

.25 
49 

.31 
75 

.18 
74 

.19 
49 

.24 
56 

.25 

46 

.32 
56 

.20 
136 

7.56B 
2468 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.09 
71 
70 
96 

.22 
80 
82 
99 

.21 

68 
84 
58 

.12 

77 
76 
61 

.16 

101 
71 
60 

.20 

65 
79 
59 

123 
80 
63 

.16 

58 
71 
64 

.20 

103 

81 

50 

.25 

48 
83 
50 

.30 
75 
66 
55 

.26 

80 
87 
54 

.22 

71 

83 
60 

.17 

61 
85 
60 

.08 
56 
76 

61 

.19 
53 
83 

62 

.23 
79 
86 
64 

.21 

120 
79 
57 

.15 

54 
75 
37 

.25 
62 
91 
59 

.23 

57 
93 
6S 

.33 

63 
94 
66 

.34 
33 
93 
68 

.14 
36 

69 
67 

.43 
49 
86 
67 

.29 

61 
91 
66 

.30 
57 
92 
66 

.29 
46 
92 
66 

.28 
34 
96 
67 

.31 
42 
95 
69 

.32 

108 
91 
66 

7.168 
2115 

64.6 
61.4 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.30 
107 
74 
94 

.19 
84 
79 
55 

.18 
82 

77 
61 

.13 
96 
79 
62 

127 
79 
60 

.15 
103 
64 
58 

.17 
89 
75 
59 

.13 
32 
71 
61 

.36 
87 
81 
50 

.35 

34 
82 
50 

.36 
48 

85 
54 

.27 
64 

86 
56 

.25 

67 
62 
60 

.23 
35 

85 
60 

.40 
88 
69 
61 

.60 
76 
67 
62 

.09 
62 
74 
61 

.14 
92 
70 
56 

.26 

40 
79 
37 

.39 

84 
88 
61 

.35 

89 
90 

64 

.37 
87 
69 
64 

.36 
46 
90 
64 

.35 

41 
91 
64 

.36 
63 
89 
64 

.33 

58 
90 
64 

.42 
63 
91 
65 

.37 
51 
89 
65 

.46 
34 
91 
66 

.35 

45 
95 
66 

.46 

109 
92 
66 

9.488 
2227 
84.0 
60.3 

STILLHDUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 
WIND 

.27 
60 

.04 
56 

.20 
71 

.13 
65 

.17 

103 

.34 

100 

.05 
96 

.05 
46 

.13 
54 

.14 
35 

.38 
53 

.24 
66 

.27 
64 

.16 
49 

.28 

* 

.13 

106 

.17 

30 

.17 
50 

.18 
25 

.28 
36 

.33 

61 

.24 
59 

.37 
30 

.33 

42 

.27 
52 

.42 

48 

.20 
43 

.37 
53 

.36 

44 

.35 

42 

.42 
62 

7.44 
1745 

WACO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 

74 
57 

.19 

85 
38 

.16 

85 

63 

.17 

75 
60 

.22 

74 
62 

.29 

85 

63 

.11 

79 
66 

.07 

72 
66 

.15 

83 
53 

.20 

85 
52 

.29 

87 

61 

.38 

89 
62 

.24 

85 
62 

.21 

92 
61 

75 
91 
65 

.20 
66 
65 

64 

.08 
57 
78 
64 

.17 

97 
78 
60 

.25 
62 
86 
58 

.31 

92 
91 
63 

.31 
88 
93 
67 

.33 
75 
93 
66 

.24 
27 
96 

66 

.30 
41 
94 
70 

.36 

76 
95 
69 

.37 
68 
90 
69 

.33 

60 
91 
69 

.35 

63 
91 
69 

.34 
45 

65 

.24 
50 
95 
70 

.44 
140 
94 
70 

7.738 

66.4 
63.7 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
99 

74 
97 

.17 
49 
81 
58 

.14 
55 

83 
62 

.17 
35 

82 
62 

.11 

65 
78 
63 

.26 
66 
65 
62 

74 
78 
64 

.09 
38 
72 
64 

.15 
69 

82 
52 

.27 

46 
80 
51 

.24 

46 
98 
52 

.31 
62 
90 
52 

.30 
72 
87 
61 

.18 
50 
89 
61 

.24 
67 
86 
62 

.22 

59 
67 
62 

.18 
62 
81 
65 

.15 
75 

80 
59 

.25 
37 
99 
59 

.27 
62 
92 
64 

.32 

59 
95 
66 

.37 
65 
94 
68 

.27 
38 
97 
69 

.32 

39 
94 
70 

.35 

63 
93 
66 

.34 
59 
95 

67 

.32 

48 
92 

59 

.33 

45 
94 
69 

.36 

41 

95 
68 

.30 
39 

99 
71 

.40 
82 
98 
69 

7.76B 
1742 
87.5 
62.4 

»    ♦    • 
EAST  TEXAS          04 

DAINGERFIELD  9  S 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.18 
101 
75 
97 

.18 

76 
66 
97 

.28 
93 
81 
61 

.23 

101 

83 

64 

.26 
110 
83 

64 

.12 

70 
67 
60 

123 
62 
56 

.11 
51 
79 
55 

.29 
95 
85 
52 

.37 
74 
77 
36 

.08 
90 
79 
55 

.09 
63 
91 
63 

.30 
53 
83 
57 

.33 

68 
90 
64 

.33 

64 
91 
67 

.28 
63 
95 
66 

.23 

103 
94 
66 

.14 

124 

84 

62 

.09 
35 

92 

61 

.29 
32 

95 
66 

.31 
61 
96 
69 

.18 
42 
94 
68 

.21 
30 
92 
70 

.12 
47 
97 
68 

.27 
61 
93 

68 

.39 

51 
94 
67 

.15 
44 
91 
67 

.26 
59 
93 
68 

.19 
42 
94 
69 

.29 
63 

93 
69 

.41 
94 
91 
68 

7.196 
2223 
86.5 
63.3 

SAM  RAVBURN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.24 
32 
93 

61 

.21 

29 
86 
60 

.17 
28 
89 
58 

45 

82 
63 

38 

81 
63 

37 
74 
63 

70 
65 
63 

44 
75 
65 

.13 
56 
77 

56 

.26 
30 
87 
35 

.30 
61 
85 
56 

.29 
27 

90 
60 

.20 
33 
91 
59 

19 
SO 
64 

.21 
14 
94 

64 

.27 
32 

91 
67 

.09 
26 
61 
67 

.23 

49 
85 
62 

.09 
38 
73 
62 

.18 
15 
90 
62 

.27 
20 
97 
66 

.23 

23 
99 
69 

.27 

17 
101 
71 

.22 
27 
99 
67 

.22 

23 
97 
67 

.15 
24 
99 
69 

.23 
33 
94 
68 

.28 
25 
97 
68 

.30 
24 
97 
70 

.13 
22 
92 
67 

.28 
63 
93 

67 

6.756 
1044 
88.6 
63.8 

SPURGER  DAM  B 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 
33 

84 
57 

.21 

36 
90 
99 

.17 
36 
92 
58 

.12 
47 
65 

61 

.12 
56 

69 

61 

.20 
47 
77 
62 

72 
90 
61 

.05 

46 
78 
64 

.15 
71 

80 
<5 

.24 
42 
99 
33 

.29 
78 
88 
55 

.25 

39 

34 
59 

.21 
44 
92 
59 

.11 
28 
81 
62 

.19 

26 
97 

65 

.33 

44 
95 

66 

.14 
28 
80 
66 

.16 
37 
91 
62 

.11 
37 
79 
62 

.20 
24 
97 
65 

.23 

24 
101 
66 

.26 

24 
104 
68 

.22 

24 
102 
70 

.21 

26 
101 
67 

.21 

43 
96 
65 

.24 
38 

100 
65 

.21 

31 
95 
67 

.29 
33 

102 
68 

.24 

24 
102 
68 

.12 

26 
69 
65 

.25 

66 
96 
66 

6.05B 
1234 
91.5 
62.8 

•    »    » 
TRANS  PECOS         03 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WINO 
MAX 

MIN 

.10 
44 
61 
47 

.41 
73 
72 
48 

.04 
47 
68 
46 

.26 
66 
82 
52 

.37 
81 
77 

46 

.55 

121 
75 
42 

.22 

83 
75 
41 

.28 
63 
75 
41 

.07 

39 
79 
41 

35 

80 
41 

.30 
29 
75 
49 

.22 

46 
81 
47 

.23 

36 
78 
54 

.21 

66 
66 
30 

.24 
53 

76 

31 

.36 
75 
75 
52 

.25 

73 
79 
50 

.36 
71 

61 
42 

.16 
66 
65 
46 

.29 
60 
65 

46 

66 

88 
46 

46 
87 
46 

35 

88 
46 

.26 
35 

89 
46 

• 

57 
89 
46 

.59 

81 
89 
47 

.27 
29 
86 

58 

.25 

45 
80 
58 

.23 
34 
84 
55 

.28 
61 
84 
56 

.25 

67 
60 
50 

8.116 
1629 
79.6 
47.9 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.36 
39 
99 
96 

.36 

83 
83 
37 

.31 
64 
86 
55 

.25 

97 
96 
60 

.40 

192 

67 

57 

.41 
137 
84 
52 

.32 
84 
81 
55 

.41 
131 
75 
55 

.36 

57 

82 

50 

.32 
46 
84 
53 

.37 
60 
88 
57 

.18 
51 
30 
59 

.35 

74 
90 
59 

.32 
65 
90 
58 

.37 
72 
68 
39 

.53 

105 
89 
59 

.37 
169 
84 
55 

.47 
79 
86 
54 

.36 
52 
94 
58 

.36 
46 
94 
64 

.52 
101 
92 
66 

.48 
144 
87 
63 

.43 
191 
88 
61 

.38 
• 

93 
61 

.44 
69 
93 
63 

.52 

75 
92 
65 

.52 

101 
93 
65 

.45 
99 
93 
63 

.67 

109 
94 
63 

.43 
67 
93 
62 

.59 
94 
90 
64 

13.01 
2713 
86.4 
56.9 

YSLETA 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.42 
40 
93 
33 

.44 
43 
95 
S3 

.27 

99 
82 
41 

.51 
29 
83 
31 

.35 

3 

94 

52 

.32 

100 
80 
47 

.21 

65 
70 
43 

.37 
92 

81 
44 

.23 

45 
85 
47 

.38 

30 
86 
40 

* 
• 

.73 

B5 
68 
54 

.52 
22 
69 
52 

.49 
75 
89 
99 

.49 
64 
90 
56 

.46 

58 
86 
31 

.58 
33 

64 
44 

.44 
54 
89 
45 

.31 
35 
88 
55 

.48 
29 

90 
37 

.46 
16 
94 
60 

.45 
35 
92 
60 

.63 
168 
82 
58 

.45 
18 
91 

50 

.50 
27 
92 

51 

.42 
32 
93 
58 

.44 
26 
91 
60 

.56 

1 

94 

63 

.48 
101 
95 
63 

.64 
98 
95 
52 

.61 
46 
95 
51 

13.63 
1570 
87.5 
52.3 

•    •    • 
EOWAROS  PLATEAU     06 

AMISTAO  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 

MIN 

.14 
141 
70 
32 

.28 
146 
78 
55 

.29 
134 
72 
54 

.11 
127 
71 
54 

.31 

177 
60 
61 

.34 

175 

83 

55 

.23 
83 
85 
60 

.23 

61 
83 
60 

.33 

118 
79 
49 

.31 
36 

81 
49 

.17 
73 
71 
49 

.31 

103 

83 

<3 

.16 
103 
70 
58 

.34 
79 
85 
58 

.36 
118 
85 

57 

.27 

119 
84 
37 

.45 
75 
65 
55 

.15 

87 
77 
51 

.27 
42 
87 
SO 

.31 
146 
84 
94 

.39 

157 
83 
59 

.39 

147 
82 
57 

.40 
108 
82 
56 

.41 
118 
82 
63 

.36 
119 
61 
57 

.50 
139 
85 

57 

.36 
140 
82 
60 

.43 
140 
S3 
62 

.50 
132 
84 
60 

.49 
103 
85 
59 

.53 
115 
87 
59 

10.14 
3580 
80.9 
56.1 

SAN  ANCELO  OAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.27 
103 
81 
33 

.26 
61 
63 
60 

.34 
61 
84 
61 

.20 
70 
62 
61 

114 

62 
58 

.24 
112 

85 
58 

76 
81 
62 

.13 

37 
82 
62 

.34 
8  0 
85 
52 

.22 
22 

87 
51 

.25 
55 
84 
57 

.^0 
33 
91 
59 

.36 
56 
86 
63 

.33 

51 
90 
63 

.39 

68 
90 
63 

.95 

100 
90 
60 

.20 
75 
84 
59 

.27 
80 
79 
55 

.26 
21 

90 
56 

.40 
91 
91 
61 

.44 
85 
93 
65 

.44 
81 
92 
63 

.44 
65 
91 
61 

.41 
53 

89 
61 

.43 

65 
90 
63 

.46 
71 
93 
63 

.40 
50 
92 
65 

.16 
47 
85 

64 

.40 
33 

92 

64 

.40 
49 
94 
66 

.46 
100 
92 
65 

10.446 
2119 
87.5 
60.5 

*    •    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  MB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 
46 
76 
37 

.16 
39 
62 
58 

.15 
60 
79 
63 

.16 
60 
79 
63 

.09 

69 
61 
66 

.21 
127 
60 
65 

.11 
95 
61 
66 

.05 
72 
79 
68 

.'9 
115 
72 
53 

.28 
58 

77 
53 

.26 

53 
79 

54 

.30 
54 
78 
60 

.04 
47 
76 
62 

.19 
45 
84 
62 

.30 

61 
85 
68 

.04 
40 
78 
64 

.10 
57 

78 
64 

.20 
94 
84 
59 

.30 
44 
85 
57 

.27 

72 
68 

64 

.27 

50 
86 
66 

.27 
53 
86 
66 

.29 
35 

89 
67 

.34 

41 

86 
67 

.32 
53 

67 
66 

.24 
50 
65 
68 

.27 
46 
88 
67 

.23 

51 
82 
68 

.23 

45 
91 
66 

.22 

46 
92 

68 

.25 
102 
92 

71 

6.39 
1900 
62.7 
63.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CONTINUED 

MAY 

1969 

Day 

Oi  Month 

3  ».  ** 

Station 

£°Z 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.   .   • 

SOUTH  CENTRAL       07 

EVAP 

.10 

.02 

.12 

.09 

.10 

.08 

.06 

.08 

.10 

.31 

.13 

.32 

.17 

.11 

.11 

.40 

.08 

.18 

.22 

.07 

.24 

.17 

.20 

.20 

.19 

.14 

.19 

.18 

.18 

.30 

.06 

4.90 

6EEVILLE  5  NE 

WIND 

87 

81 

101 

89 

122 

123 

123 

49 

117 

63 

72 

88 

82 

41 

65 

72 

38 

80 

53 

55 

55 

48 

43 

38 

42 

39 

60 

57 

41 

36 

59 

2119 

MAX 

7* 

S3 

87 

82 

88 

87 

87 

92 

67 

63 

90 

91 

76 

97 

95 

65 

75 

90 

90 

90 

96 

96 

93 

95 

95 

94 

95 

95 

98 

98 

99 

89.8 

MIS 

61 

62 

64 

70 

72 

72 

74 

75 

60 

55 

62 

61 

66 

67 

66 

66 

62 

62 

65 

65 

69 

68 

66 

69 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

62 

66.5 

CANYON  0AM 

EVAP 

.10 

.12 

.18 

.17 

.00 

.13 

.05 

.16 

.36 

.26 

.21 

.32 

.16 

.21 

.10 

. 

. 

.28 

.26 

.30 

.29 

.32 

.24 

.31 

.30 

.28 

.30 

.32 

.33 

.31 

.32 

7.156 

MIND 

SO 

46 

77 

82 

97 

102 

95 

40 

84 

47 

36 

66 

73 

54 

75 

50 

48 

96 

35 

74 

62 

66 

37 

47 

54 

50 

51 

62 

45 

47 

69 

1923 

MAX 

69 

77 

80 

79 

75 

72 

76 

80 

79 

79 

79 

85 

79 

88 

85 

90 

75 

62 

89 

90 

93 

90 

92 

92 

90 

93 

91 

69 

91 

95 

94 

64.5 

MIN 

94 

57 

62 

62 

65 

66 

66 

66 

55 

54 

55 

60 

60 

62 

69 

64 

62 

57 

63 

60 

65 

65 

65 

65 

65 

67 

67 

55 

54 

67 

67 

62.1 

SOHERVIUE  DAM 

EVAP 

.15 

.13 

.22 

.10 

.07 

.13 

.05 

.09 

.15 

.27 

.27 

.26 

.08 

.15 

.18 

.15 

.06 

.26 

.14 

.25 

.25 

.32 

.24 

.31 

.31 

.29 

.31 

.27 

•  16 

.24 

.44 

6.32 

WIND 

42 

43 

68 

65 

98 

62 

61 

40 

67 

41 

57 

52 

35 

61 

55 

25 

36 

59 

30 

54 

44 

44 

36 

40 

54 

57 

62 

39 

28 

53 

87 

1635 

*    *    • 
UPPER  COAST         OS 

POINT  COMFORT 

EVAP 

.19 

.16 

.16 

.14 

.06 

.11 

.11 

.18 

.23 

.31 

.33 

.19 

.27 

.31 

.23 

. 

.16 

.30 

.27 

.30 

.30 

.35 

.23 

.18 

.25 

.35 

.30 

.40 

.35 

_ 

m 

7.466 

WIND 

128 

114 

126 

132 

170 

179 

156 

97 

146 

82 

128 

124 

83 

115 

96 

84 

59 

65 

76 

98 

73 

71 

88 

80 

110 

120 

100 

100 

86 

79 

175 

3360 

MAX 

79 

81 

82 

80 

12 

79 

85 

87 

84 

86 

67 

83 

91 

90 

86 

74 

92 

88 

93 

92 

94 

92 

93 

93 

91 

93 

94 

95 

91 

92 

92 

87.6 

MIN 

55 

61 

65 

68 

68 

69 

72 

70 

55 

32 

57 

63 

62 

65 

64 

63 

36 

62 

62 

64 

63 

71 

65 

65 

66 

66 

73 

73 

67 

69 

69 

64.6 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 

.13 

.14 

.33 

. 

.05 

.36 

.06 

.08 

.09 

.28 

.19 

.26 

.10 

•  21 

.20 

• 

.14 

.19 

.22 

.22 

.25 

.25 

.22 

.29 

.31 

.24 

.29 

.29 

.19 

.21 

.24 

6.23B 

WIND 

78 

73 

67 

74 

89 

104 

110 

70 

96 

46 

32 

31 

40 

44 

30 

36 

63 

94 

50 

25 

32 

30 

24 

24 

33 

26 

35 

26 

25 

28 

33 

1574 

MAX 

79 

83 

89 

76 

77 

74 

80 

87 

77 

86 

90 

95 

96 

84 

94 

82 

79 

60 

91 

98 

96 

97 

97 

98 

98 

96 

96 

97 

97 

97 

95 

89.2 

MIN 

60 

66 

66 

65 

68 

66 

69 

70 

56 

61 

57 

62 

62 

62 

63 

63 

64 

65 

63 

64 

66 

66 

70 

71 

70 

66 

70 

70 

71 

69 

70 

65.8 

•    *   * 
SOUTHERN            09 

DILLEY 

EVAP 

.07 

.12 

.19 

.17 

.15 

.26 

.14 

.23 

.13 

.27 

.20 

.25 

.23 

.26 

.21 

.28 

.18 

.24 

.27 

.41 

.23 

.36 

.30 

.30 

.29 

_ 

• 

.74 

.31 

.31 

.36 

7.716 

WIND 

35 

33 

43 

41 

54 

65 

41 

29 

40 

26 

23 

36 

45 

27 

33 

37 

31 

29 

20 

39 

38 

35 

27 

26 

26 

32 

* 

81 

32 

19 

33 

1078 

MAX 

70 

82 

83 

87 

88 

95 

91 

98 

81 

89 

91 

92 

92 

97 

93 

96 

87 

93 

97 

100 

101 

99 

96 

97 

96 

100 

- 

98 

97 

100 

99 

93.0 

MIN 

63 

62 

72 

68 

70 

71 

71 

74 

62 

60 

60 

61 

65 

65 

66 

67 

65 

65 

64 

67 

70 

67 

67 

66 

69 

69 

- 

71 

69 

69 

69 

66.9 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.10 

.17 

.17 

.21 

.31 

.29 

.26 

.26 

.23 

.24 

.22 

.22 

.25 

.26 

.30 

.15 

.20 

.26 

.35 

.42 

.26 

.30 

.32 

.31 

.41 

.35 

.37 

.34 

.33 

.36 

.44 

6.70 

WIND 

23 

49 

58 

49 

66 

69 

29 

21 

7 

14 

36 

54 

55 

31 

39 

36 

12 

11 

32 

73 

40 

57 

50 

38 

61 

66 

71 

71 

52 

41 

70 

1423 

MAX 

87 

85 

91 

96 

97 

96 

102 

98 

96 

88 

87 

91 

90 

96 

95 

89 

97 

99 

100 

99 

99 

96 

97 

98 

100 

97 

97 

97 

99 

101 

100 

95.6 

MIN 

67 

70 

70 

73 

73 

75 

76 

77 

65 

65 

68 

70 

66 

73 

71 

72 

69 

71 

72 

72 

70 

69 

70 

73 

71 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

71.0 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 

•  M 

.26 

.27 

.25 

.35 

.36 

.41 

.25 

.22 

.33 

.29 

.07 

.31 

.18 

.19 

.18 

. 

.17 

.30 

.31 

.26 

.40 

.31 

.32 

.33 

.34 

.40 

.39 

.31 

.43 

.36 

9.086 

WIND 

53 

31 

54 

53 

37 

66 

55 

26 

36 

74 

6 

30 

66 

9 

34 

26 

31 

25 

60 

1 

31 

26 

32 

27 

23 

30 

30 

41 

30 

23 

20 

1108 

«    »    * 

LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 

.15 

.23 

.26 

.26 

.33 

.33 

.32 

.17 

_ 

.29 

.35 

-13 

_ 

.18 

.23 

.19 

.35 

.27 

.28 

.33 

.30 

.32 

.35 

.35 

.35 

.32 

.40 

.32 

.34 

.33 

.36 

8.976 

WIND 

89 

66 

97 

no 

117 

134 

105 

34 

61 

64 

83 

63 

118 

35 

75 

42 

63 

40 

49 

71 

56 

46 

60 

50 

51 

57 

58 

67 

38 

46 

57 

2164 

MAX 

84 

90 

91 

92 

95 

97 

96 

92 

100 

86 

85 

82 

92 

89 

95 

90 

91 

95 

100 

99 

95 

96 

96 

96 

98 

96 

97 

96 

97 

98 

99 

93.9 

MIN 

65 

65 

68 

66 

70 

72 

72 

73 

67 

58 

58 

62 

62 

67 

71 

71 

66 

66 

68 

69 

66 

65 

65 

68 

66 

67 

67 

67 

66 

63 

62 

66.5 

WESLACO  2  E 

EVAP 

.36 

.13 

.30 

.30 

.14 

.32 

.31 

.12 

.38 

.27 

.17 

.43 

.15 

.36 

.21 

.18 

.16 

.36 

.41 

.26 

.26 

.35 

.33 

.30 

.25 

.45 

.31 

.29 

.16 

.27 

.43 

8.74 

WIND 

85 

38 

110 

90 

49 

90 

72 

9 

96 

35 

66 

138 

51 

2 

74 

39 

47 

35 

65 

30 

46 

51 

40 

49 

26 

74 

50 

48 

25 

37 

68 

1781 

MAX 

93 

87 

91 

95 

93 

97 

96 

97 

90 

63 

81 

87 

92 

95 

90 

89 

90 

94 

97 

94 

97 

95 

92 

94 

97 

95 

97 

94 

95 

90 

94 

92.6 

MIN 

68 

69 

69 

74 

75 

74 

75 

75 

68 

64 

68 

69 

65 

74 

73 

76 

70 

68 

70 

68 

68 

66 

69 

68 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

70.2 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)   EVAPORATION  PAN. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY 


Station 


BUSHIAND    1    WSW 


a 

UN) 


Day  of  month 


A^       60      62 


59  53      56      55 

60  55      57      55 


.»..     «.  .u.u  en  tv    r,  «v    inu      rHFSTNUT   GREAT    SOIL   GROUP  VEGETATION   SHORT   GRASS   SOD,    MIXTURE   OF   BUFFALO    AND   BLUE   GRAMA  GRASS. 

BUSHLAND    1    WSW   -   I^^PULLMW^LTY^LAV^OAM^STNUT   ^EATM^L^ROUP^^  W GETA^  o^    ^    ^^^^       LQWER    D£pTH    READ]NGS    FR0M    THERM0. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


59.5 
59.9 


Button 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

*       *       * 

HIGH    PLAINS                       01 

DALHART    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 

SN    ON    GNU 

T 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

O     9    « 

ill 

Station 

«  a 
a  o 
a  -h 
♦*  +» 

a  a 
en  u 

a>  ■* 
k  a 

+» 

c 

+>    » 
r-t  at 

3  a 
a>  w 
g 
K 

• 

a 

s 
« 

> 
< 

1     • 

£  s 

0 

s 

B 

J 

V    S 
Si 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID            6    AM         NOON         6    PM 

8 
1 

8 
s 

Ol 

A 

I 

"3 

> 

8| 

■3 

t2 

•   S3 
E  >•  3 

ABILENE    WB    AIRPORT 

17 

5.7 

10.6 

40 

NW 

16 

71 

76 

60 

53 

5 

2 

3 

l 

1 

2 

14 

73 

5.3 

AM»R1LL0    WB    AIRPORT 

17 

5.7 

13.4 

49 

NW 

21 

72 

80 

46 

43 

10 

6 

3 

0 

1 

0 

2r 

69 

5.2 

AUSTIN    WB   A1RPOR1 

15 

3.9 

8.0 

30 

NE 

05 

81 

88 

60 

56 

2 

4 

3 

2 

0 

12 

65 

5.2 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

12 

7.8 

10.4 

59 

E 

12 

83 

88 

58 

67 

2 

1 

2 

0 

2 

1 

8 

75 

5.3 

CORPUS    CHRISH     WB    AIRPORT 

11 

7.2 

10.3 

31 

W 

16 

87 

89 

65 

67 

6 

2 

1 

1 

1 

0 

11 

74 

5.5 

DALLAS    WB    AIRPORT 

15 

5.3 

9.7 

29 

N 

06 

75 

85 

59 

58 

2 

4 

4 

2 

1 

1 

14 

56 

6.0 

DEL    RIO    WB    AP 

11 

8.4 

11.5 

32++ 

34 

17 

71 

87 

59 

46 

7 

2 

3 

2 

0 

0 

14 

- 

5.3 

EL    PASO    WB    AIRPORT 

23 

1.8 

7.5 

37 

SW 

15 

2B 

46 

23 

16 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

90 

2.9 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT 

16 

4.2 

8.7 

38++ 

30 

06 

88 

96 

66 

66 

5 

3 

2 

3 

1 

1 

15 

" 

6.3 

GALVESTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

29 

N 

08 

- 

" 

- 

- 

1 

5 

2 

0 

0 

2 

10 

63 

" 

HOUSTON   WB    AIRPORT 

13 

3.7 

8.2 

30++ 

24 

05 

87 

91 

63 

67 

5 

5 

2 

2 

2 

0 

16 

62 

6.3 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

16 

5.3 

11.8 

30++ 

1 

31  + 

69 

82 

51 

46 

6 

2 

3 

3 

1 

0 

15 

- 

5.6 

MIDLAND   WB    AIRPORT 

14 

6.0 

10.7 

32++ 

34 

25  + 

73 

82 

45 

32 

2 

3 

3 

0 

2 

0 

1C 

- 

3.5 

PORI    ARTHUR    WB    AIRPORT 

13 

3.2 

8.2 

38 

NW 

08 

91 

97 

68 

74 

1 

1 

4 

2 

2 

0 

10 

64 

5.6 

SAN   ANGELO   Wfl   AIRPORT 

17 

3.7 

6.9 

23++ 

5 

16+ 

76 

85 

52 

46 

3 

1 

1 

2 

1 

0 

6 

- 

4.5 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

12 

4.3 

8.5 

35 

N 

08 

81 

89 

63 

55 

3 

2 

3 

2 

1 

0 

11 

64 

5.6 

VICTORIA   WB    AIRPORT 

12 

4.8 

8.9 

41    * 

SE 

12 

89 

93 

64 

65 

5 

3 

2 

0 

1 

0 

11 

" 

5.9 

WACO    WB   AIRPORT 

14 

5.4 

9.3 

35++ 

35 

14 

77 

84 

60 

56 

1 

2 

5 

2 

1 

0 

11 

" 

5.3 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

14 

4.9 

11.4 

35++ 

34 

06 

88 

95 

62 

58 

2 

3 

6 

2 

2 

0 

15 

" 

6.0 

%   PEAK   GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


A8ERNATMY 

ABILENE    we    AIRPORT 

ACKERLY   |  5E 

AOAMSVILLE 

ALBANY 

ALEOO    *    SC 

ALICE 
ALPINE 
ALTO    3    SW 
VIN 

ALVORO   A    NE 
AMAR1LLO   WB    AIRPOR 

Ml  STAC   OAM 
ANAHUAC    TBCD 
ANOERSON 
ANDICE    1    WNM 
ANOREWS 
ANGLETON    2    ■ 

ANSON 

ANTELOPE 

ARANSAS    PASS    2 

ARCHER  CITY 

ARLINGTON 

ARMSTRONG 

ARTHUR  CITY 

ASPERMONT    2    SSW 

ATHENS 

ATLANTA 

AUSTIN    WB    AIRPORT 


AIRD 
8AKERSFIELD 
BALLINGER  1  SM 

BALMOfiHEA 
BANK£fiSMlTH 
BARDwELL   OAM 
BATESVILLE 

CITY    WATERWORKS 

BAYTOWN 
BAYTOWN   NO    2 
BEAUMONT    FILTER    PLAl 
BEDIAS 

BEEV1LLE   •>   NE 
BELTON   DAM 
BENAV10ES 
BENAVIOES    7    S 
BENBROOK    DAM 
BENJAMIN 

BERTRAM  3  ENE 

BIG  LAKE 

BIG  LAKE  NO  2 

BIG    SPRING    FIELD    STA 

BIG   SPRING 

BIG    WELLS 

BLANCO 

8LEWETT   S   NH 

BLOYS    CAMPGROUND 

BLUE 

BOERNE 

BON   wlER   2    E 

BHHaH 

BONITA 

BOOKER 

BOOUILLAS    RANGER    STA 

BORGER  3  w 

BOH  IE 

BOXELOER 

BOYD  1  SE 

BRACKETTVILLE 

BRAOy  2NMW 

BRAVO 

BRAZOS 

BRECKENR1DGE 

BREMOND 

BRENHAM 

MICE 

BRIDGEPORT 
BRIGGS 

BRITTON 

e Ron son 

BROWNFIELD  NO  2 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

8R0WNW00D 

BUFFALO 

BULER  2  NE 

BULVEROE 

BUNKER  HILL 

BURKETT 

BURLESON  2  SSH 

BURLINGTON  3  WSw 

BURNET 

BUSHLANO  1  WSW 

CALDWELL 

CAMERON 

CAMP  WOOD 

OIAN  1  ENE 
CANDELARlA 
CANTON 

CANTON  DAM 
CANYON 

CANYON  DAM  NO  1 

CANYON  DAM  NO  2 

CANYON  DAM  NO  3 

CANYON  DAM  NO  A 

CANYON  DAM  NO  5 

CANYON  DAM  NO  6 

CANYON  DAM  NO  T 
CARRlZO  SPRINGS 

CARROLL TON 

CARTA    VALLEY 

CARTHAGE 

CASE    RANCH    3    S 

CASTELL 

CATARINA 

CELINA 

CENTER 

CENTER    CITY 

CENTERviLLE 

CHALK    MOUNTAIN 

CHANNING 

CHANNING   NO.    2 

CHAPMAN    RANCH 

CHARLOTTE    5    NNW 

CHEAPS IDE 

CHEROKEE 

CHILDRESS 

CHILDRESS    FAA    AIRPORT 

CHILL I COT HE 

CH| SOS  BASIN 
C160L0  CREEK 
CLARENDON 
CLARKSV1LLE  2  E 
CLAftKSVILLE  1  « 
CLASSENS  RANCH 
CLAUDE 
CLEBURNE 
CLEVELAND 
CLIFTON  9  E 


COUNTY 


0012    01    HALE 
0016    02     TAYLOR 
003*    01    HOWARD 
0030J  0  6,    LAMPASAS 
01201  031   SHACKELFORI 
0129  0  3.    PARKER 
01**   091  JIM    WELLS 


1   0211  01    POTTER 
|  022SJ  06.  VAL   VERDE 
I    0235    09   CHAMBERS 
I   024AJ  0*i   GRIMES 
02**  03,   WILLIAMSON 
02*>aj  0l|  ANDREWS 
0257"  OBI   BRAZORIA 
02621  03   COLLIN 
0269   02)   JONES 


073B)  06  BURNET 
0776  Obi  REAGAN 
0779)  06  F 
07B*I  Ol!  t 
07861  01' 
0767J  09J 
083 


'   HOWARD 


091 


06   BLANCO 
06j  UVALDE 
OS   JEFF    OA' 
07)  LEE 


0902  06|  '■  t'.D. 


0*,  NEW 


19231  031  I 

I  092(J  03  MONTAGUE 

,  09*4  01  LIPSCOMB 

093O  OS  BREWSTER 

I  09S8J  01  HUTCHINSON 

i  098*.  03  MONTAGUE 

j  099lj  0*  RED  RIVER 

!  0996J  03  WISE 

007]  06  KINNEY 
OlTj  06  MCCULLOCH 
0331  01  HARTLEY 
035j  03  PALO  PINTO 
0*2  03  STEPHENS 
0*51  0*1  ROBERTSON 
0*Bi  0?  WASHINGTON 
037|  02  HALL 

hise 

068|  06J  BURNET 


CAMEROI 

BROWN 

LEON 


09*.    i 

121 


203  o: 
21S|  07 
22*1  01 
239   02 


24&   03    - 

2*8    031   ► 

250    06-    BURNET 

2671   01    POTTER 

31*1  OT   BURLESON 

3981  06    REAL 

2,  01    HEMPHILL 

os  pnesiDio 

0*1   VAN    2ANDT 

*29{  07  COMAL 
30J  01    RANDALL 

07    COMAL 

071  COMAL 

07<  COMAL 

071  COMAL 

07l  COMAL 
361  or  COMAL 
*38  07]  COMAL 
*86|  09  DIMMIT 

0  3)   DALLAS 
06|  EDWARDS 
500    0*1   PANOLA 


COLLIN 
SHELBY 
580;  031  MILLS 
396)  0*j   LEON 

623    031   ERATl 


IfLEY 


.51    07  NUECES 

i63    09  ATASCOSA 

.71    07"  GONZALES 

.80   06]  SAN    SABA 

.9t|  02  CHILDRESS 

.98.   02  CHILDRESS 

'01    021  HARDEMAN 

sl  03]  BREWSTER 


*1    0 


RNES 


1    02|  DONLEY 

IVER 
773]  0*j   RED    RIVER 
07    BEXAR 

TRONG 

eoo  03 


lIBER' 


33  50 
32  26 
32    31 

31  IS 

32  ** 
32  39 
27    ** 

30  21 

31  36 
29    25 


1 

30  *7 

32  19 

! 

29  09 

l! 

33  21 

32  *5 

1! 

33  26 

! 

27  55 

33  36 

1! 

32  ** 

! 

26  36 

11 

33  52 

; 

33  06 

l! 

32  12 

11 

33  07 

3 

30  18 

1 

28  16 

IS 

32  12 

; 

32  2* 

• 

30  53 

'. 

31  ** 

I 

30  59 

: 

30  08 

: 

32  16 

i 

2B  57 

3 

28  59 

1* 

29  ** 

U 

29  *S 

m 

30  06 

11 

30  *6 

t 

28  27 

I 

31  07 

! 

27  36 

1 

27  30 

1! 

32  39 

1 

33  35 

30  *5 

31  12 

! 

31  12 

i 

32  16 

: 

32  15 

< 

2B  35 

30  06 

1 

29  1* 

30  32 

1 

30  23 

13 

29  *7 

i; 

30  *5 

10 

33  36 

1C 

33  *6 

2 

36  27 

11 

29  11 

4 

35  39 

15 

33  34 

11 

33  29 

13 

33  04 

11 

29  19 

: 

31  09 

2 

35  39 

] 

32  *0 

J 

32  46 

31  10 

30  09 

It 

3*  43 

15 

33  13 

1 

30  53 

IS 

32  33 

1 

31  21 

1 

33  11 

25  5* 

i 

31  *3 

is 

31  28 

: 

36  10 

i- 

29  45 

3 

36  08 

3 

32  00 

1! 

32  31 

1 

31  00 

2 

35  11 

1 

30  32 

a 

29  40 

2 

35  55 

11 

30  09 

12 

32  33 

4 

29  52 

1C 

3*  39 

29  51 

* 

29  SO 

* 

29  57 

* 

29  53 

29  55 

29  57 

4 

29  55 

a 

28  31 

15 

32  37 

1  1 

29  4B 

12 

32  10 

I 

31  39 

30  42 

I 

28  21 

ii 

33  19 

i] 

31  48 

i 

31  28 

is 

31  16 

i 

32  09 

i 

35  41 

i 

i 

27  35 

28  56 

29  16 

30  59 

1C 

3*  26 

n 

3*  26 

LC 

3*  IS 

11 

29  16 

12 

29  01 

it 

3*  56 

ku 

33  37 

1C 

1! 

29  39 

1( 

35  06 

32  20 

li 

30  22 

31  48 

96    38 
99    37 

95    58 


95    57 
97    42 

97  28 

98  23 


97  31 

100  24 

99  21 

103  00 

98  07 
98  54 
96  40 


102  16 

97  26 

98  59 
96  03 

100  49 

9B  27 

102  52 

99  14 


98  21 
98  24 
98  22 
98    21 


99    52 

96  54 

100  40 
94    21 

101  02 

98  57 

99  37 

94  10 
98    25 

95  59 

97  55 

102  20 
102    20 

97    27 


99  31 

103  IB 

97  »6 
100  53 

95  01 

95  0* 

98  22 


22 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


M.  0.  HOOD 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LEONARD  COLEMAN 
MRS  SHIRLEY  J.  CARLUE 
LLETT.  JR. 


LHfi 


WILE' 


GILBERT  H.  GORDON 

WILLIAM  H.  HUDGINS 
MRS.  MAYBELL  KELLUM 
CITY  OF  ALV1N 

U  S  FOREST  SERVICE 


LAWRENCE  I.  OUNLOP 
ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 
CITY  OF  ANGLETON 
JESSE  T.  VANDAGR1FF 
C.  M.  RICE 

MACK  V.  ROBERTS 
ROBERT  L.  HERNDON 
J.T.  SHEPPARD 
CHARLES  T.  HAWKES 
MAZEL  W.  PELHAM 
JAMES  ! 


C.  G. 


JERTEL 


WEATHER  BUREAl 


HERSCHEL  H.  SMITH 
B.  C.  CHRISMAN 
CLYDE  GRAVES 
RADIO  STATION  KRUN 
REEVES  COUNTY  WTR  OIS' 
ELROY  SCMNELLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JASPER  G.  OUESENBERRY 
CHARLES  SLATER 

O.B.  SMITH 
ESSO  RSCH  AND  ENG  CO 
BEAUMONT  FILTER  PLANT 
ICHARO  I 


!t< 


AGRl  EXP 


STAT  101 
GINEER 


5  CORPS  OF  El 
RUBERTA  R.  BAZAN 
D.  S.  CHAPA 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  T.  CARTWRIGHT 

WILSON  KLOSE 
CITY  OF  BIG  LAKE 

DWAIN  CARR 

U  S  D  A  BIG  SPRG  F  STA 

CITY  OF  BIG  SPRING 

HERBERT  T.  STANFIELD 

W.  A.  BYARS 

MRS  LLOYD  KIRKPATR1CK 

GEORGE  P.  KNIGHT 

CLYDE  L.  RUTHVEN 


R.  H.  CANTRELL 

R.  0-  TOMPKINS 

DWIGMT  F.  SPIES 

BIG  BEND  NATL  PARK  SER' 

ARTHUR  W.  MORGAN 

ORAN  c.  stovall 

OTIS  L.  DANIEL 

MRS.  FRANCIS  WILL8ANKS 

FREDDIE  L.  FRER1CH 
THOMAS  A.  PARKER 
JOSEPH  E.  HUGHS 
VIVIAN  ALLEN 

ECTOR  6.  FIELDS 
MISS  JEAN  M.  KOTCH 
W.  G.  STEIN 
CHARLES  V.  MURFF 
W.  E.  HEMBREE 
CARL  A.  STEWART 


HA2LE  DOLLAR 

MRS.  DORA  E.  MARSHI 

LEWIS  SIMMONDS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

RADIO  STATION  KBWD 

CHARLIE  A.  SOU 

L.  PAULENE  MCC 

LAURA  D.  WOOD 

MRS  MINNIE  JO  STEE 

MERREL  F.  BURKETT 


TOR 


ERRY 


W.  RUSSELL  LACE 
MRS.  ANNIE  G.  K 
CITY  OF  BURNET 
USDA.  ARS 
CHALMERS  E. 
ALV1N  HEFFT 
WALTER  C.  ANDERSON 
WILSON  CRAWFORD 
MISS  FRANCES  E  HOWARD 
J  HARRISON  TAYLOR 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  D.  SAWVELL 
ARTHUR  W.  NEY 
KURT  B.  POGGENPOHL 
RALPH  SCHAEFERKOETER 
MRS.  E.  A.  PALM 
WALDIE  K.  WUNDERL1CH 
HERMAN  LUEHLFING 
NELDA  M.  HALM 
STELLA  B.  KELLOGG 


CITY  OF  CARTHAGE 
CLINTON  HODGES 
WlLLARD  E.  OALCHAl 
MARGUERI TE  BURNS 
DONNA  P.  PACE 
JAMES  W.  FORBES 
DARREL  HEAD 
J.  E.  DICKEY 

MRS  BESSIE  L.  OLSi 

g.  e.  cargill 
floyd  roberts 
chapman  Ranch 
elmer  e  boot! 


EARL 


»EEM 


OUDLE' 

MORRIS  HIGLEY 

U  S  FED  AVIATION  A6ENC 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 
1GNAT2  L.  MUTZ.  JR. 
TOMMIE  C.  SAYE 
RADIO  STATION  KCAR 
RAYMOND  R.  HAMILTON 
J.  P.  CLASSEN 
DONALD  S.  BOOTH 
OLIN  T.  SMYTH,  JR. 


♦-+ 

H 

OBSERVATION 

0 

Z 

LO 

W 

TIME  AND 

2 

O 

| 

fi 

p 

TABLES 

STATION 

2 

a 

COUNTY 

E 

1 

< 

OBSERVER 

P  1 

Q 

I 

3 

pJ 

| 

1 

0- 

3i 

0 

2 

B 

£ 

£3 

CLODINE 

1838 

08  FORT  BEND 

1* 

29  42 

93  41 

87 

7« 

FRANK  M.  WATK1NS 

COLOSPRING  5  SSW 

187^ 

0*|  SAN  JACINTO 

14 

30  32 

95  09 

354 

?* 

7A 

: 

LEROY  s.  dabney 

COLDWATER  3  H 

LIT* 

01 

DALLAM 

2 

36  28 

102  38 

4I8Q 

5P 

FRANKLIN  CHAPMAN 

COLEMAN 

1875 

0  2  COLEMAN 

3 

31  SO 

99  26 

1711 

6f> 

lb 

MRS  MELBA  R.  STEVENS 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

188* 

0*|  8RA20S 

1 

30  35 

96  21 

314 

MIC 

MIC 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

COLORADO  CITY 

MITCHELL 

32  23 

2071 

5P 

SP 

COLORADO  CITY  FIRE  DEPT 

COLUMBUS 

1911 

0  7|  COLORADO 

: 

29  43 

96  32 

199 

BA 

ERWIN  J.  KNIPPEL 

COMANCHE 

03 

COMANCHE 

1 

31  54 

9B  35 

1345 

ELTON  K.  MC  CULLOUGH 

COMMERCE 

1921 

03 

1C 

33  14 

95  55 

: 

TED  0.  ARMFIELD 

COMSTOCK 

1925 

06]  VAL  VERDE 

11 

29  41 

101  11 

1590 

7A 

GEORGE  HUMPHREYS 

CONCORD 

1937 

0*|  RUSK 

31  55 

9*  35 

535 

: 

JAMES  G.  TAYLOR 

CONLEN 

1946 

01 

DALLAM 

36  14 

102  14 

3820 

6P 

JESSE  C.  DAVIS 

CONROE 

19S6 

04|  MONTGOMERY 

u 

30  19 

95  27 

245 

7A 

7A 

1 

G.  W.  FULLEN 

COOPER 

1970 

03  DELTA 

33  22 

95  42 

495 

7A 

ODIE  L.  BRIDGES 

COPE  RANCH 

197' 

06  STERLING 

3 

31  3* 

101  15 

2570 

7A 

7A 

LINDON  L.  CLICK 

COPPERAS  COVE  NO  2 

19S6 

03  CORYELL 

1 

31  07 

97  55 

1235 

7A 

A.  R.  THOMPSON 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

2012 

05  HUDSPETH 

-5 

105  28 

6P 

LEE  R.  T1NN1N 

CORPUS  CHRlSTl 

2014 

07  NUECES 

5 

27  *8 

97  24 

14 

MID 

HID 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

CORPUS  CHRIST!  WB  AP 

2015 

07  NUECES 

5 

27  46 

97  30 

41 

MIL 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CORSICANA 

20191  03]  NAVARRO 

IS 

32  05 

96  28 

425 

7A 

RADIO  STATION  KAND 

CORYELL  CITY 

2024J  03J  CORYELL 
20*0  06J  GILLESPIE 

1 

31  33 

97  37 

970 

: 

MR  W  L  RAB6E 

COTTONWOOO 

30  10 

99  oa 

2250 

7A 

EDGAR  A.  AHRENS 

COTULLA 

2048 

09  LA  SALLE 

28  26 

425 

MRS  1LA  JENNINGS 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

2050 

09  LA  SALLE 

1 

28  27 

99  13 

459 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

C RANDALL 

03  KAUFMAN 

15 

32  3B 

96  28 

418 

7A 

VALLIE  SUE  SORRELLS 

CRANE 

20B2 

05  CRANE 

■ 

31  23 

102  20 

2630 

8A 

BA 

J.C.  NEWLANO 

CRANF1LLS  GAP 

2086 

03|  BOSQUE 

31  46 

97  50 

MRS  ELSIE  LEE  PHILLIPS 

CRESSON 

2096 

HOOD 

1! 

32  32 

97  37 

8A 

MRS.  ORA  YORK 

CRIDER  RANCH 

2104 

06J  REAL 

8 

30  04 

99  44 

d£ 

BYRON  CRIDER 

CROCKETT 

2114 

04  HOUSTON 

IS 

31  IB 

95  27 

34  7 

7A 

JAMES  H.  GIBBS 

CROSBY TON 

2121 

01  CROSBY 

J 

33  40 

101  14 

3021 

7A 

7A 

CITY  OF  CROSBYTON 

CROSS  PLAINS 

2128 

03 

32  07 

99  10 

1735 

7A 

S.  F.  BOND 

CROSS  PLAINS  3  NNE 

2131 

031  CALLAHAN 

3 

32  10 

99  08 

1805 

CHESTER  GLOVER 

CROWELL 

2  1-2 

02  FOARD 

10 

33  59 

99  43 

1451 

7A 

ROY  LEE  BLACK 

CRYSTAL  CITY 

2160 

09  ZAVALA 

28  41 

99  SO 

5B1 

7P 

7A 

JOHN  8.  HOLDSWORTM 

CUERO  3  E 

2173 

07J  OEWITT 

4 

29  05 

97  15 

5P 

7A 

RADIO  STATION  KCFH 

CYPRESS  1  SW 

2  2  0o 

HARRIS 

1* 

29  58 

95  43 

150 

7A 

JOHNNIE  W.  DOLEN 

DACJS 

22  13 

04 

MONTGOMERY 

14 

30  26 

95  47 

226 

7A 

PAUL  WEST 

DAINGERF1ELD  9  S 

2223 

MORRIS 

10 

32  35 

94  43 

300 

5P 

SP 

5P 

LONE  STAR  STEEL 

DALHART  FAA  AIRPORT 

2240 

0; 

HARTLEY 

2 

36  01 

102  33 

3989 

M!D 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

DALLAS  WB  AIRPORT 

22*4 

03 

OALLAS 

IS 

32  51 

96  51 

481 

MID 

MID 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DANEVANG  2  SE 

2266 

01 

WHARTON 

5 

29  03 

96  11 

70 

6P 

6P 

JOHANNA  H.  ALLENSON 

DARROUZETT 

2  2  82 

01 

LIPSCOMB 

2 

36  26 

100  19 

2540 

6P 

M.  M.  ALTM1LLER 

1  DAV1LLA 

2295 

03 

MILAM 

1 

30  47 

97  16 

520 

7A 

ETOILE  H.  MOORE 

DECATUR  2  SSW 

2338 

03 

WISE 

IS 

33  12 

97  36 

921 

8A 

MRS.  MARY  H.  SANDERS 

DEKALB  2  N 

2352 

04 

BOWIE 

10 

33  32 

365 

7A 

JOHN  K.  WRAY 

DEL  RIO  WB  AP 

2360 

06 

VAL  VERDE 

11 

29  22 

100  55 

1026 

MID 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DEN1SON  DAM 

2394 

03 

GRAYSON 

10 

33  49 

613 

4P 

4P 

4P 

:  m 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DENTON  2  SE 

2*0< 

03 

DENTON 

15 

33  12 

5P 

: 

CITY  OF  DENTON 

DEPORT 

2*15 

LAMAR 

10 

33  31 

95  19 

420 

: 

ASBURY  C.  NIXON 

DEWEYVILLE 

;-36 

04 

NEWTON 

12 

30  IB 

93  45 

23 

7A 

CHARLES  P.  THOMSON 

OIALVILLE  2  W 

2444 

CHEROKEE 

7 

31  52 

93  16 

620 

5P 

5P 

JOHN  W.  THOMASON 

DICKENS 

2441 

02 

DICKENS 

1 

33  37 

100  50 

2550 

94 

9A 

SAM  L.  PORTER 

DILLEY 

2451 

0  9 

FRIO 

8 

2B  40 

99  10 

569 

7A 

7A 

7A 

KATHRYN  s,  dewoody 

DIME  BOX 

Z46J 

LEE 

1 

30  21 

96  49 

330 

7A 

J.  A.  POLANSKY 

DIMM1TT  6  E 

2463 

01 

CASTRO 

10 

102  13 

3810 

7A 

EDWIN  RAMEY 

D1MMITT 

2  4.64 

01 

CASTRO 

10 

34  33 

102  19 

3855 

7A 

7A 

HOWARD  V.  COOK 

DOOLE  6  NNE 

232T 

06 

MCCULLOCH 

3 

31  29 

99  34 

1447 

7A 

MRS.  LELA  F.  BROWN 

DRYDEN 

2590 

05 

TERRELL 

11 

30  03 

102  07 

2200 

9A 

9A 

W.  E.  TEN  EYCK 

DRYER  1  NW 

2595 

07 

GONZALES 

29  23 

97  17 

310 

TP 

JOHN  F.  HENKHAUS 

DUBLIN 

2598 

03 

ERATH 

] 

32  05 

98  21 

1460 

7A 

7A 

DELBERT  L.  SHAFER 

DUMAS 

2617 

01 

MOORE 

35  52 

101  58 

3655 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KDDO 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

2630 

SCHLEICHER 

: 

30  48 

100  10 

2120 

7A 

DUNCAN  WILSON 

DUNDEE  6  NNW 

2633 

ARCHER 

10 

33  49 

98  56 

1051 

7A 

JAMES  W.  CLUBB 

EAGLE  LAKE 

2673 

COLORADO 

3 

29  35 

96  20 

174 

: 

C.  E.  DOWDY 

|  EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

^678 

031  TARRANT 

15 

32  53 

97  28 

675 

8A 

TARRANT  CO  WTR  CONTROL 

1  EAGLE  PASS 

2679 

09   MAVERICK 

11 

28  42 

100  29 

815 

7A 

7A 

ALONZO  GARCIA 

EASTLAND 

27151  03,  EASTLAND 

1 

32  24 

98  49 

1450 

7A 

7A 

F.  JAMES  DABNEY 

EDEN  1 

2741 

061  CONCHO 

3 

31  13 

99  51 

2060 

6P 

6P 

G.  H.  SPISER 

EDEN  NO  2 

2744 

0(J  CONCHO 

3 

31  13 

99  SO 

2076 

: 

GLENN  Y.  MC  CORD 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

2761 

08  JACKSON 

6 

28  58 

96  41 

54 

BA 

BA 

MRS  IDA  BERRYHILL 

EDOM  1  NW 

2772 

oJ  VAN  ZANDT 

7 

32  2  3 

95  38 

490 

TA 

MRS.  IRENE  H.  WYATT 

EL  CAMPO 

278b 

03  WHARTON 

5 

29  12 

96  17 

106 

6P 

6P 

ORELLA  C.  SPARKMAN 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

2797 

09  EL  PASO 

11 

31  48 

106  24 

3918 

MID 

MID 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ELDORADO  1  N 

2811  Ob  SCHLEICHER 

11 

30  53 

100  36 

2420 

GAIL  MITTEL 

ELDORADO  11  NW 

2812 

061  SCHLEICHER 
OS  SCHLEICHER 

3 

30  58 

100  42 

2490 

BA 

BA 

JACK  WADE 

ELDORADO  19  SW 

2B14 

30  43 

100  52 

2  360 

H.  C.  WALKER 

ELECTRA 

.613 

02J  WICHITA 

10 

34  02 

98  55 

1222 

7A 

CITY  OF  ELECTRA 

ELGIN 

2820 

071  BASTROP 

3 

30  21 

97  22 

579 

5P 

BA 

EDWIN  0.  LUNDGREN.  JR. 

EMORY 

2902 

04]  RAINS 

12 

32  52 

95  45 

46  3 

7A 

7A 

GUY  SISK 

ENCINAL  3  NW 

2906 

0*  LA  SALLE 

a 

28  05 

99  22 

562 

7A 

7A 

JOSEPH  BURKHOLDER 

ENGELMAN  GARDENS 

2911 

la  HIDALGO 

5 

26  20 

98  01 

70 

7A 

ENGELMAN  PRDTS  CO 

ENNIS 

2925 

01  ELLIS 

l! 

32  19 

96  37 

517 

7A 

S.  L.  BRUNSON 

EVADALE 

JOOC 

0  4,  JASPER 

30  21 

94  05 

35 

BA 

BA 

VIOLET  R.  KIRKPATRICK 

03  CORYELL 

1 

31  29 

98  09 

1245 

8A 

JAMES  L  INABNET 

FABENS 

3033 

05,  EL  PASO 

11 

31  30 

106  09 

3610 

8A 

BA 

E.  MAC1AS 

FAIR  OAKS  RANCH 

3036 

071  COMAL 

13 

29  45 

98  38 

1292 

7A 

B.  J.  ROWDEN 

FAIRFIELD 

iuuT 

oJ  FREESTONE 

1S| 

31  43 

96  10 

5P 

5P 

TEXAS  HIGHWAY  DEPT 

FALCON  DAM 

jijfcij 

09  STARR 

11 

26  33 

99  08 

323 

JNTNL  BNDRV  -WTR  COMM 

FALFURRIAS 

3063 

09|  BROOKS 

9 

27  13 

98  09 

120 

BA 

BA 

WILLIAM  S.  BRINK 

FALLS  CITY  4  WSW 

1069 

0  7)  KARNES 

13 

2B  57 

98  04 

300 

7A 

BONNIE  SKLOSS 

FARMERSVILLE 

03  COLLIN 

IS 

33  10 

96  22 

632 

7A 

CHARLES  J.  RIKE 

FEDOR 

3112 

071  LEE 

1 

30  19 

97  03 

483 

MRS  LOR1NE  R  JENKE 

FERRIS 

3133 

OS  ELLIS 

15 

32  32 

96  40 

475 

6P 

1A 

: 

FIFE 

3142 

06  MCCULLOCH 

3 

31  23 

99  22 

1385 

8A 

JAMES  FINLAY.  JR. 

FISCHERS  STORE 

3136 

07  COMAL 

29  59 

98  16 

1080 

7A 

EDDIE  FISCHER 

FLAT 

3171 

03-  CORYELL 

31  19 

835 

: 

BERNARD  B.  BOTKIN 

FLATONIA  2  W 

3183 

071  FAYETTE 

29  41 

97  08 

425 

7P 

7A 

F.  F.  PECHACEK.  JR. 

FLOMOT  1  N 

3196 

021  MOTLEY 

is 

34  14 

100  59 

2450 

6A 

MR  GEORGE  0  POPE 

FLORENCE 

3199 

03  WILLIAMSON 

1 

30  51 

97  47 

983 

7A 

MRS  BETT1E  LEFNER 

FLORESVILLE 

3201 

071  WILSON 

13 

29  08 

98  10 

400 

8A 

84 

R.  W.  JOHNSON 

FLOYDADA 

3214 

01  FLOYD 

1 

33  59 

101  20 

3180 

TA 

7A 

PRODUCERS  COOP  ELEVATOR 

FLOYDADA  9  SE 

3215* 

01  FLOYD 

1 

33  52 

101  15 

3125 

6P 

MILTON  HARRISON 

FOLLETT 

32  2  5. 

Oil  LIPSCOMB 

2 

36  26 

100  OS 

2780 

7A 

7A 

KENNETH  V.  SHARPE 

FORESTBURG  4  S 

3247 

031  MONTAGUE 

19 

33  29 

97  34 

1000 

6P 

ELBERT  H.  FOSTER 

3233 

01  HOWARD 

3 

32  06 

101  22 

2740 

7A 

ESTHER  E.  GILMORE 

FORT  DAVIS 

3262 

OS  JEFF  DAVIS 

30  36 

103  53 

4800 

BARRY  SCOBEE 

FORT  HANCOCK 

3261 

ON  HUDAPETH 

11 

31  18 

105  51 

3910 

SP 

SP 

W.  B.  SILLIMAN.  JR. 

FORT  MCKAVETT  7  N 

3270 

0  6l  MENARD 

3 

30  56 

100  07 

2120 

JOHN  H.  TREADWELL 

FORT  STOCKTON  35  SSW 

3278 

OS  PECOS 

5 

30  23 

103  02 

4390 

: 

J  WEIR  HALL 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

3280 

OS  PECOS 

9 

30  32 

102  54 

3000 

7A 

7A 

H 

FT  STOCKTON  RADIO  KFST 

■FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

3283 

03|  TARRANT 

IS 

32  50 

97  03 

537 

MID 

MIL 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  WORTH  MEACHAM  FLO 

3284 

03|  TARRANT 

15 

32  49 

97  21 

650 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  WORTH  FEDERAL  BLG 

32  as 

03  TARRANT 

15 

32  45 

97  20 

616 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FOWLER TON 

3299 

09  LA  SALLE 

8 

28  28 

5P 

SP 

OTIS  W.  HERMAN 

FRANKLIN 

3321 

oJ  ROBERTSON 

1 

31  02 

96  29 

SF 

SP 

RALPH  MC  KINNEY 

FREDERICKSBURG 

00  GILLESPIE 

3 

30  16 

98  52 

6P 

6P 

NORMAN  J.  DIETEL 

FREEPORT  2  NW 

3340 

OBJ  BRAZORIA 

1 

93  23 

8 

DOW  CHEMICAL  CO 

FREER 

3341 

01  DUVAL 

S 

27  53 

98  37 

530 

7A 

7A 

L.  H.  WARBURTON 

FRIO  TOWN 

336C 

09   FRIO 

a 

29  01 

99  19 

640 

5P 

CHRIS  F.  FELPS 

FRIONA 

3365 

01  PARMER 

10 

3*  38 

102  43 

4010 

BA 

BA 

ARLEY  L  OUTLANO 

FRISCO 

3370 

0*  COLLIN 

33  09 

642 

BA 

FROST 

3379 

03  NAVARRO 

19 

32  05 

96  48 

520 

7A 

MRS.  MARY  LINA  MC  GRAW 

FUNK  RANCH 

3401 

06|  IRION 

3 

31  30 

100  48 

2070 

MRS.  KATHERYN  H.  FUNK 

GAGEBY  1  WNW 

3*.r J 

01  HEMPHILL 

16 

35  37 

100  21 

2690 

c 

MRS.  JACK  MEEKS 

GAIL 

3411 

02  BORDEN 

3 

32  46 

101  27 

2530 

6P 

6P 

KIMBALL  T.  REDDELL 

GAINESVILLE 

341^ 

03\   COOKE 

15 

33  38 

97  08 

758 

c 

TEXAS  PWR  AND  LIGHT  CO 

•GALVESTON  WB  CITY 

08  GALVESTON 

5 

29  18 

94  48 

Hit 

HIE 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

J442 

01  DEAF  SMITH 

10 

34  55 

102  4* 

4130 

BA 

PHILLIP  MILLER 

GARDEN  CITY  1  £ 

.i-.^ 

01  GLASSCOCK 

3 

31  32 

101  2B 

2634 

7A 

7A 

BRYANT  A.  HARRIS 

GARDEN  CITY  20  E 

3446 

06  STERLING 

3 

31  31 

101  08 

2380 

c 

MISS  MAGGIE  REYNOLDS 

GATESVILLE 

3483 

0*  CORYELL 

1 

31  26 

97  46 

850 

7A 

7A 

FERMAN  f.  curry 

GEORGETOWN 

3  5  06 

03l  WILLIAMSON 

1 

30  38 

730 

5P 

HERBERT  L  SULLIVAN 

GEORGE  WEST 

3508 

09  LIVE  OAK 

8 

28  19 

98  08 

IBS 

7A 

BROOKS  M.  SCHLEY 

G1D01NGS 

3323 

071  LEE 

3 

30  11 

96  56 

538 

7A 

HERBERT  G.  KOEHLER 

GILMER  2  W 

3546 

04J  UPSHUR 

32  44 

94  59 

7A 

7A 

z 

CHARLES  F.  STILL 

GIRV1N 

3557 

9 

31  05 

102  24 

2302 

PAUL  J.  ZEITLER 

GLADEWATER 

3565 

04 

GREGG 

12 

32  32 

94  57 

325 

8A 

0.  W.  ODOM 

GLEN  ROSE 

3591 

03 

SOMERVELL 

1 

32  14 

97  45 

622 

SP 

7A 

THOMAS  J.  DAVIS 

GOLD 

3603 

06 

GILLESPIE 

3 

30  21 

98  42 

7A 

EDMUND  KOENNECKE 

STATION  INDEX 


0J   HIDALGO 
qI   HIDALGO 

57<ia 

5707 

36J   UPTON 

101   HIDALGO 

06i    BANDERA 

5761 

OS   MCLENNAN 

•■7  66 

)S|   COLLIN 

S770 

U|  GRAY 

5121 

32   HALL 

•>*n 

St.   MENARD 

5826 

05f  LOVING 

5836 

10  HIDALGO 

5B40 

06l   MC    CULLOCH 

5847 

01    BOSQUE 

5655 

0(J    IRION 

03|   LIMESTONE 

Oil   ROBERTS 

569C 

01    MIDLAND 

5891 

Oil   MIDLAND 

S9I8 

04   SA8INE 

£" 

04j    SMITH 
0<J    MOOD 

5957 

03j   PALO    PINTC 

5958 

0*   PALO    PINTC 
Li   HIDALGO 

5981 

021   WHEELER 
Ota   LAMPASAS 

OS   WARD 

OW   MONTGOMER 

605* 

02i   BOSQUE 

OS   ERATH 

01    HANSFORO 

60  74 

Ol1    COCHRAN 

COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
g  TABLES 


94  07 

95  55 

95  45 

103  1* 
99    33 

104  10 
104   01 

96  54 


97  01 

98  13 
98  14 

10]  12 


OBSERVER 


N',W 


30    55         99    47 
103    36 

97    54 

99    10 

97  42 
100  50 
96    29 


31    23 
31    35 

30    23 


94  09 
98    07 

95  15 
95    55 


LOHGVlEW 

LOOP 

LOR A  INC 

LORENlO 

LOvELAOr 

LJBBOC*.    *   N 

LUBBOCK    «B    AIRPORT 

LUFK.IM   FA*   AIRPORT 

LUL1M 

LVNKHAVEN    RANCH 


69S 

061   COKE 

S02l   05|   ECTOR 

50<J  01    LYNN 

'.-fl     39    WEBB 

6361   0  3-    YOUNG 

64l|   0>   ARCHER 

644    01     LAMB 

664    031  ORANGE 

734^  06]  CROCKETT 

73tJ  06|  CROCKETT 

740    Q2\   COTTLE 

747    06»  CONCHO 

75ffl  09  MATAGORDA 
757    04|   ANDERSON 

76t|  03|   PALO    PINTO 

>776 

Oil   GRAY 

06^   VAL    VERDE 

TBO 

01,   CARSON 

.792 

051  BREWSTER 

f,79, 

031   LAMAR 

03    LAMAR 

flhw; 

051  REEVES 

hnS 

051   REEVES 
05l   ECTOR 

H--.M 

ft  vlS 

Ol1.   HOCKLEY 

695( 

01    OCHILTREE 

696: 

Oil   OCHILTREE 

7020 

08   WHARTON 

?  )J 

0  3J   DENTON 

7061 

04|    CAMP 

707« 

01     YOAKUM 

709 

05'   PRESIDIO 

71fc0|   08J   CALHOUN 

714 

J  02|   GARZA 

ll  33  " 
id  33  26 
1    34    10 


9  30  12 
2  35  21 
11    29    19 


2010| 
2900, 
19751 


-! 


95  39 
98  IB 
100    58 


32 


96 


J   33    12  10!    50 

1     34    11  101    42 

11:    29    SI  104    01 

*   21    4C  96    33 

1    33   01  101    03 


2610      BAj 
2640 

2940 

2930 

3000 
1051      8A 


J.    CURTIS    HARRIS 
ROSS    MADOLE 
GRADY    t.    ADAMS 
JIM    I.    TAYLOR 
MRS.    KITHE    El 

CLOSED    5/14/69 
HARKY    W    FlRSTBfeOOK 
FARHIS    W.    HARDEN 
CITY    OF    MARSHALL 
HUGH    C.    MOORE 
[  MASON    VETERINARY    MOSP 
AL6IE    GROVES 
W.     C.     PALLMEYER 
B.    R.    TRAVLOR 
I   T.    Ii    WOODALL 
HAZEL    M.    RACHEL 
MADISON    G.    WILSON 
IY    WATER    PLANt 
S    FED    AVIATION    AGENCY 
WEST     TEXAS    UTIL    CO 

T.    f.    MACmAC 

ALLEN    A.    KEESE 

OLlN    J.     I1PP1T 

ROY    F.    HALL 

EL    PASO    NATURAL    GAS    CO 

RAYFORO    E.    MUTCHERSON 

DENNIS  C.  DECKER 

MRS    ELGIN   A.    JONES 

C.    0.    WILLIAMS 

LANNIE  C.  UNDERWOOD 

MRS.  CLARA  E.  COLE 
S.  J.  WILLIAMS 

JOSEPHINE  NEWMAN 

LAURENCE  R.  BERRY 
u  S  WEATHER  BUREAU 
GULF  REFINING  CO 
JOHN  D.  MORRIS 
ANDREW  J.  SULLIVAN 
DAN  M.  LINDLEY 
£.  F.  BONNER 

U  $  FED  AVIATION  AGENCY 
K.  ft.  VANOEVER 
E.  E.  GRAY 
ANGUS  P.  LEE 
JOHN  W,  ROGERS 
NORMAN  D.  BRANCH 
MRS.  SUE  WHEELER 
MRS  M  MAXINC  KNIGHT 
MORSE  OIL  COMPANY 
N.H.  STEED 

BYRON  E.  SHELTON 
MCDONALD  OBSERVATORY 
CLARENCE  C.  TAYLOR 
JAMES  T.  BASS 
STEVE  J.  MOSTER 
J.  V.  PEELER 
M.  F.  BLACKMAN 
KIM 


RADIO  STATION  KSFA 

RUBY    J.    WELCH 
GRANVILLE    HARRISON 

CORPS   OF    ENGINEERS 
wv..-    E.    PREW1TT 
ROBERT    C.    MERRITT 
M.    D.    WARREN 
RADIO    STATION    KGNB 
NAT    GAS    PL    CO    OF    AMER 
TEXAS    GULF    SULPHUR    CO 


THOMAS    F.     HANSON 
ALV1E    L.    KEENEY 
GEORGE   C.   NEAL 
JAMES    B.    FERGUSON 
DONALO    CHESSHER 
U    S    FOREST    BET" 
j.    M.    DOBBINS 
RALPH    HALE 

BARNETT 


ICE 


>l   ATASCOSA 

4  HENDERSON 
•I  061  REAL 
1    06  LLANO 
7262    06    PRESIDIO 

7271;   04,   RUSK 
73001  03l   COMANCHE 

7327    03    CALLAHAN 


^    SOMERVELI 
■422    07i   BEXAR 
'426    03    EASTL*ND 


I    M  M 

98    30 

1    32    22 

■J  9    U 

10   34    16 

99    41 

12'    32    65 

10    34    21 
12    32    46 

1'    32    16 

97    42 

13   29    32 

98     17 

1     32    28 

98     42 

MACK  DOTY 

•EST  TEXAS  UTILITIES  CO 

...  OF  ODESSA 
BEN  MOORE.  JR. 
ARCHIE  G.  LONG 

F.  PAGE 
OLNEY  WATER  WORKS 
JAMES  E.  GALLAGHER 
ORANGE  SABINE  "Vfi  AUTM 
JEWEL  R.  TODD 
JOHN  IE  ML*.  IT 

J.  V.  OWENS 

D.  P.  SANDL1N 

WILLIAM  L.  WARREN 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MRS  J1MMIE  DALE  TREZISE 

A.  C.  MCCLURE 

JAMES  B.  HUGHES. 

A.    F.    MILLS 

A.    J.    WEI SER 

BIG    BEND    NATL    PARK    SERV 

TEXAS    HWY    DEPT     D1ST    LABJ 

U   S   ARMY   ENGINEER  OFF 
CITY    OF    PEARSALL 
LEON   V.    MCCRACKEN 
TRANS    PECOS    EXP    STATIC* 
MRS    S.    T.    HARRIS 

,    HOGUE 

,  KERSHAW 
„  ...  HOGMLAND 
PIERCE  RANCH 

ALV1N  N.  BRANUM 
MRS.  MINA  RUTH  MART 
JOHN  MC  CONNELL 
PLA1NV1EW  HERALD 
E.  0.  HAMILTON 
ALUMINUM  CO  OF  AMERICA 
JIM  COX 
U  S  WEATHER  BUREAU 

RAY  R.  MURPHY 
L.  DEAN  HOLFOBO 

WILLACY  CO  NAV1G  01ST 

BILL    H.    YOUNG 

BRAZOS    RIVER    AUTHORITY 

ROY    S.    CONNER 

CLAYTON    TURNER 

MRS    MARYANN    WILKINSON 

HUNT    OIL    CO 

HENRY  L.  STAPLETON 

JAMES    C.    RUSCME 

U    S   WEATHER   BUREAU 

MRS.    BESS   BRANHAM 

U    S   CORP  Of   ENGINEERS 

J.    0.    ISENHOWER 

ARTHUR    E.    MERCHMAN 
EMMETT    F.     WILLIAMS 
C.    T.    RUCKER 
ARDIS   0.    SANDERS 
MISS    JUDY    D.    GOSDIN 
U   S   AIR   CORPS 
HOMER   S.    PERR* 


STATION  INDEX 


RANKIN 

RAYMONDVILLE 

RED  BLUFF  CROSSING 

RED  BLUFF  DAM 

REO  OAK 

RED  ROCK 

REO  SPRINGS  2  ESE 

REFUGIO 


1  763l[  06  UPTON 
1  7458,  10;  WILLACY 

,  74801  06.  SAN  SABA 
'-81  Oil  REEVES 


RENO   < 


SE 


RI 

RICHLAND    SPRINGS 

RICHMOND 

RINGGOLD 

RIO    GRANOE    CITT    3    - 

RIOHEDINA    2    ft 

RISING    STAR 

RIVERSIDE 

ROANOKE 

ROBERT    LEE 

R08ST0WN 

ROBy    1    ESE 

ROCKDALE 

ROCKLAND    1    N 

ROCKPORT 

ROCKSPRlftGS 

ROCKWALL 

ROCKSPRINGS    21    SW 

ROSCOE 

ROSEBUD    3    WSW 

ROSS 

ROSSER    1    SE 

ROTAft 

ROUND    MOUNTAIN    4    WNW 

ROUND    ROCK    3    E 

RUNGE 

RUSK 

SA8INAL    1     WSW 

SALT  FLAT  10  ENE 

SAN  RATBURN  DAN 

SAN  ANGELO  0AM 

SAN  ANGELO  MB  AIRPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPOR 

SAN  AUGUSTINE 

SAN  BENITO 

SAN  MARCOS 

SAN  SABA 

SANDERSON 

SANDERSON    5    NNW 

SANGER 

SANTA    ANNA 

SAfilTA     7    E 

SCHJLENBURG 

SCALY 

SEGUIN 

SEMINOLE 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK    RADIO    KBTP 

SHEFFIELD 

Sherman  pump  station 

sierra  blanca 

silverton 

simms  2  nnw 

S1NTON 
SLATON    5    SE 
SLIOELL 
SLOAN 

SMITHVlLLE 
SNYDER 

SOMERVILLE    0AM 
SONORA 
SPEAKS 
SPEARMAN 
SPICEWOOO    1    S 
SPRING   BRANCH 
SPRINGTOWN 
SPURGE R    DAM    B 

STAMFORD    1 
.  STAMFORD    NO    2 
STEPHENVILLE    *  N 
STEPHENVlLLE    7    WSW 
STERLING    CITY 
STERLING   CITY    10    E 
STILLMOUSE    HOLLOW    DAM 
STINNETT 
STRATFORD 
STRAWN    a    NNE 


BO    07 

KLEBERG 

86    04 

GRIMES 

as  0! 

93.  06 

SAN    SABA 

9*    Ot 

FORT    BEND 

I*    03 

MONTAGUE 

22    OS 

28'  01 

MEDINA 

33,  03 

EASTLAND 

SI    04 

WALKER 

Wo, 

DENTON 

69    06 

COKE 

77'  07 

NUECES 

31    1* 

26  29 
31     13 

31  54 

32  31 

29  58   ; 

33  36    I 
2B    IB    | 

31  5* 

32  55    I 

27  25   I 

30  32 
32    57 


3>    49 
26    21 

29  28 
32    06    | 

30  51 


33    00    I      97    13 

31  54  1  100  29 
27  47  I  97  40 
00    22 

97    00 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


98  57 
95    45 

97  57 

98  52 
98  52 
98  58 
95    24 


31 


94    24 


7921    05    CULBERSON 

7936    04    JASPER 
I  7940    06    TOM    GREEN 
1  7943    06    TOM    GREEN 
'    '  7945    07'  BEXAR 
;  7951,  04,  SAN    AUGUST 
J  7952!  10    CAMERON 
I  7983    Ot!  HAYS 

7992    06    SAN    S, 

9022    OS    TERSE 


1  80231  01 


5 
8 

32  56 
29   45 

1    32    27 

31    03 

31    43 

5 

32    27 

1 

32   52 

3 

30    28 

3 

28    52 

8 

29    19 

1 

31    47 

31    04 

3 

31  28 
31    22 

u 


8201  C 
6221  C 
8233    C 


KENEDY 
FAYETTE 
AUSTIN 

GUADALUPE 


05!  PECOS 
■'  03J  GRAYSON 

05i  HUDSPETH 
>  01  BRISCOE 
I  04!  BOWIE 

07  SAN  PATRICK 
!  01,  LYNN 
[03JWISE 


0  7 

BASTROP 

02 

SCURRY 

07 

BURLESON 

SUTTON 

LAVACA 

01 

HANSFORD 

BURNET 

07 

COMAL 

8584J  021  JONES 

86241  03!  ERATH 
8625  03  ERATH 


86471  01|  HUTCHINSON 
8692  01  SHERMAN 
86961  03  PALO  PINTO 


29  32  I   98  26 


102  25 

97  10 
99  19 


102  40 
99  16 

100  15 

100  15 

101  50 
96  37 


101  36 
97  24 
9B  55 


98  10 
98  24 

97  40 


101  27 

102  05 
98  28 


jj 

26    06 

29    53 

2 

31     11 

11 

30    09 

11 

30    13 

I! 

33    22 

! 

31    44 

5 

27    13 

29    41 

29    47 

3 

32    43 

] 

33    35 

10 

35    12 

10 

35    14 

S 

30    41 

1C 

33    39 

11 

31    11 

LC 

34    29 

1C 

33    22 

! 

28    02 

33    22 

IS 

33    22 

3 

31   09 

3 

30    00 

1 

32    43 

1 

30    20 

11    30 

5 

29    16 

32  56 

32  57 
32  17 


35  50 

36  21 

32  40 


FRED  W.  WELLING 
MISS  PAULINE  A.  POST 
R.  A.  BROYLES 
WILLIAM  B.  JENSON 
WILLIAM  H.  BROWN 
HOWARD  0.  GOULD 
CHESTER  B.  COX 
T.  G.  JETER 
JEWELL  PLUNK  LOWE 
BYRON  A.  WELCH 

DOYLE  W  DRYER 
C.  IRVIN  WOOD 
CITY  OF  RICHARDSON 
H.  E.  PEARCE 
IRINEO  L.  REYES 
L.  H.  CAMPBELL 
EFFIE  R.  PURCELL 
ELIZABETH  MUEGELE 
JOHN  W.  LEE 
CLAYBORNEA  WERNER 

GEORGE  R.  JONES 
IMOGENE  M.  QUJSENBERR' 
CARROLL  KEACH 

REV  EMMETT  L  YEATS 
WYNETTE  C  MARRS 

PAUL  C.  SORENSON 
MRS.  BESSIE  BECKER 
WOOOROW  W.  HARRELL 
MRS.  JAMES  A.  RUOASILI 


ED  SCHILLING 
LOUIS  B.  JASKA 
GEORGE  W.  COCHRAN 
MALCOLM  F.  BYERLY 
E.  BERGMAN 
ERNEST  N.  JOHNSON 
MRS.  P.  F.  KOEN1G 
J.  D.  NORTON 
MRS.  SUSIE 


NGE 

EL  PASO  NATURAL  GAS  CO 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MCNEIL  METTEAUER 


if  IV 


LLAFR 


JAMES  C.  METCALF 
LAWES  STROHLE 
W.  E.  GRIGSBY 

W.  H.  GOLDWIRE 
SANGER  POWER  AND  1 
COLEMAN  COUNTY 
MRS.  J.  KENEOY.  Jl 
ELMO  M.  SCHAEFER 
OTTO  H.  BECKMAN 
J.  L.  SOWDERS 
JOHN  £.  MOFFATT 
MRS.  V.  OAUGHERTv 
R.  C.  DAVIDSON 


JUDGE 
FREO  I 


NEEL 


HEJ 


INDSEY 
DONALD  B  BRYANT 
EDWARD  L.  8ROSCH 
2YLPHIA  C.  DURHAM 
THOS.  A.  SLOAN 

HRs.  CLAUDIA  K.  YOUNG 

CITY  OF  SNYDER 

U  s  CORPS  OF  ENGINEERS 

PAT  BROWN 

MRS.  FARRIE  M.  COOK 

VIRGINIA  L.  CATES 

MRS  E.N.  HOLLINGSWORTH 

FALUN  C.  BEIERLE 

JOE  C.  SOUTH 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MILBURN  0.  THOMPSON 

OF  STAMFORD 

CAHOL  N.  MCENTIRE 
EDWIN  C.  BOUCHER 
JAMES  T.  HINSHAW 
MRS*  J.  0.  COUNTS 
U  S  CORP  OF  ENGINEERS 
TOMMY  FERGUSON 
HORACE  D.  SNEED 
MARGUERITE  RIEBE 


mk: 


++ 

U 

OBSERVATION 

6 

z 

U 

u 

Z 

0 

p 

TIME  AND 

S5 

0 

O 

< 

6 

P 

TABLES 

STATION 

1 

a 

COUNTY 

3 

O 

55 

0 

5 
d 

OBSERVER 

1 

u 
1 

si 

SUGAR    LAND 

ma 

08 

FORT    BEND 

5 

29    37 

95    3B 

85 

BA 

rtA 

DONALD    BROOKS 

SULPHUR    SPRINGS 

8743 

04 

HOPKINS 

10 

33    08 

95    36 

495 

7A 

RALPH   HILL 

SUNRAY    4   SW 

8761 

MOORE 

i 

35    56 

101     52 

3540 

5P 

3P 

: 

S    W    PUBLIC    SVC    CO 

SWAN    4    NW 

8778 

C 

SMITH 

32    27 

95    25 

450 

: 

FRANK    0.    HOLEY 

8818 

01 

33    10 

101    49 

3120 

8A 

8A 

TAMPICO 

8833 

02 

34    2  8 

100    49 

2253 

5P 

MRS    F    IZELL    PROCTOR 

TARPLET 

IS3*5 

06 

BANDERA 

29    39 

99    17 

1410 

MRS.    GEORGIA    M.    ERFURT 

bo5: 

01 

OLDHAM 

35    34 

102    IB 

3410 

6P 

ROY    TURNER 

TATJM 

08*9 

04 

RUSK 

11 

32    19 

94     31 

: 

HAROLD    C.    KUYKENDALL 

TAYLOR 

1861 

03 

WILLIAMSON 

30    35 

97     24 

570 

8A 

8A 

H.    N.    PATTERSON 

TAYLOR    RANCH 

0863 

06 

SAN    SABA 

30    5B 

96    56 

1991 

BA 

MRS.    DORIS    TAYLOR 

TEAGUE    RANCH 

6877 

06 

GILLESPIE 

30    26 

96    49 

1630 

7A 

MRS.    HELEN    T.     TEAGUt 

TELEGRAPH 

9B97 

06 

KIMBLE 

30    21 

99    54 

1751 

BA 

W.E.    HOOKS 

TELEPHONE 

«fl^ 

03 

FANNIN 

33    47 

96    01 

540 

MALCOM    H.    BARKER 

TEMPLE 

89  li 

03 

BELL 

31    06 

97    21 

700 

7A 

TEMPLE    DAILY    TELEGRAM 

TERRELL 

B929 

03 

KAUFMAN 

15 

32    45 

96    17 

510 

7A 

FINIS    G.    EPPLER 

TESCO 

B93S 

02 

NOLAN 

32    30 

100    15 

2000 

L.W.ADCOCK 

TEXARKANA 

6942 

BOWIE 

33    25 

94    05 

390 

7A 

MUNICIPAL     WATER    PLANT 

TEXARKANA    DAM 

04 

CASS 

33    IB 

94    10 

282 

n 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

THOMPSONS    3    WSW 

8996 

Oflj  FORT    BEND 

29   29 

95    3B 

72 

8A 

BA 

8A 

HOUSTON    LIGHT    AND    POWER 

THORNDALE 

9001 

03    MILAM 

30    37 

97    13 

468 

7A 

DAVID   F.    WESTERMAN 

THORNTON 

MM 

03    LIMESTONE 

31    25 

96    35 

489 

7a 

MRS.     IRA    C.    STRICKLAND 

THREE    RIVERS 

09    LIVE    OAK 

28    28 

98    11 

150 

SA 

MRS    VIOLA    E    ADLOF 

THROCKMORTON 

9014 

03    THROCKMORTON 

33    11 

99    11 

1320 

BA 

li  A 

WEST    TEXAS    UTILITIES    CO 

THURBER    5    NE 

9015 

03    PALO    PINTO 

32    32 

96    20 

964 

4P 

LONE    STAR    GAS    COMPANY 

TILOEN 

903] 

28    28 

256 

8A 

8A 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

TINNIN    RANCH 

05'  REEVES 

31    19 

103    59 

3230 

JOHN    0.    TINNIN 

TOMBALL 

■.076 

0  8    HARRIS 

14 

30    06 

95    37 

200 

7A 

JAMES    A.    MCTIGRJT 

TOY  AH 

9106 

05    REEVES 

31     18 

103    46 

2622 

JOE    C.     KUHN 

TRENT    2    ENE 

9122 

02    TAYLOR 

32    30 

100    06 

1920 

6P 

J.     C.     CRAIN 

TRENTON 

9125 

03!   FANNIN 

15 

33    26 

96    20 

764 

7A 

GRADY   s.    VINCENT 

TRINIOAO    POWER    PLANT 

9137 

04|  HENDERSON 

15 

32    06 

96    06 

292 

BA 

TEXAS   POWER   *    LIGHT   CO 

TROY 

9153 

031  BELL 

31    12 

97    16 

660 

SP 

VIOLA    TEAFF 

TRUBY    3    ESE 

9154 

02    JONES 

32    38 

99    53 

1706 

8A 

OAN    E.    BRAZEE 

TRUSCOTT 

M  63 

02 

10 

33   45 

1529 

JOE    P.    BULLION 

TULIA 

9175 

01 

SWISHER 

34    32 

101    46 

3500 

6A 

KENNETH    E.     RAHSEY 

TURKEY 

9  191 

02 

34    24 

100    54 

2320 

8A 

BA 

ARV1LLE    SETLIFF 

TYLER    5    NE 

9214 

06 

SMITH 

12 

32    24 

9S    16 

490 

8A 

BA 

DR.    ELDON    w.    LYLE 

UMBARGCR 

9224 

01 

RANDALL 

10 

34    57 

102    07 

3746 

C.    J.    KERN 

UVALDE 

9265 

06 

UVALDE 

8 

29    13 

99    46 

910 

6P 

BA 

JACK    CARPER 

VALENTINE 

9270   05 

JEFF    DAVIS 

11 

30    34 

104    29 

4430 

HIGH    OUTLAW 

VALENTINE    10    W5W 

9275J  05 

PRESIDIO 

11 

30    30 

104    38 

4420 

7A 

CLAY    E.    MILLER.    JR. 

VALLEY    JUNCTION 

9280    04 

ROBERTSON 

30    50 

96    38 

272 

BA 

CHARLES    D.    JONES 

VALLEY   VIEW 

92661  03    COOKE 

15 

33    29 

9?    10 

720 

CECIL    A.    MCFARLIN 

9295    051  CULBERSON 

31    03 

104    50 

4030 

9A 

FRANCISCO   QU1NTANA 

VEGA 

93301  Oil  OLDHAM 

35    15 

102    25 

4010 

8A 

LESLIE    A.    LINGER 

93461  02    WILBARGER 

1C 

34    10 

99    16 

1212 

6P 

7A 

CITY   OF    VERNON 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

9364    ce 

VICTORIA 

26    51 

96    55 

HIE 

MID 

U    S    WEATHER    BUREAU 

voss 

9410    02 

COLEMAN 

31    37 

99    34 

1650 

7A 

MRS.     L1LL1E    ALLEN 

WACO    DAM 

9417 

03 

MC    LENNAN 

31    36 

97    13 

493 

8A 

BA 

8A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

WACO    WB   AIRPORT 

9619 

03 

MCLENNAN 

31     37 

97    13 

500 

NIG 

HID 

C    MJ 

U    5    WEATHER    BUREAU 

WAELDER    7    SSW 

9624 

GONZALES 

29    36 

97   19 

367 

7A 

THOMAS    W,    STEINER 

WALLER    3    SSW 

9448 

04 

WALLER 

30    01 

95    56 

143 

7A 

ROSS    I.    DAVIS 

WARREN 

9480 

04 

TYLER 

30    37 

94    25 

116 

5P 

5P 

THEODORE    BUSSELLE 

WASHINGTON    STATE    PARK 

07 

WASHINGTON 

30    20 

96    09 

210 

MRS.    J.    SUE    CLEESATTLE 

WATER    VALLEY 

TOM    GREEN 

31    40 

100    43 

2120 

8A 

BA 

C.    0.    PARSONS 

WATER    VALLEY     10     NNE 

9501 

061  COKE 

31    48 

100    40 

2535 

7A 

JAMES    N.    COUNTS 

WATSON 

06!  BURNET 

30    56 

98    01 

1045 

CORBIT    C.    CASTLEBERRY 

WAXAHACHIE 

9522 

03    ELLIS 

32    24 

96    51 

62  B 

5P 

7A 

WAXAHACHIE     FIRE    DEPT. 

WAYSIDE 

952T 

Oil  ARMSTRONG 

10 

34    48 

101    33 

3400 

DARRAL    G.    WATSON 

WEAThERFORO 

9532 

03 

PARKER 

15 

32    46 

97    69 

1100 

7A 

7A 

HAZEL    P.     STUMPP 

WELDER    WILDLIFE    FNOTN 

SAN    PATRICIO 

5 

28    06 

97    25 

6A 

WELDER    W1L0L1FE    FNDTN 

WELLINGTON    2    ENE 

9565 

02 

COLLINGSWORTH 

10 

34    52 

100    11 

2000 

8A 

BA 

c 

CITY    OF    WELLINGTON 

WESLACO    2    E 

9588 

10 

HIDALGO 

11 

26    09 

97    58 

SP 

SP 

sp: 

TEXAS    AGRl    EXP    STATION 

WHARTON 

9655 

29    19 

96    06 

111 

GEORGE    L.    SCHEEL 

WHEELOCK    1     SE 

04    ROBERTSON 

1 

30    53 

96    23 

394 

: 

ERNEST    V.    GOODMAN 

WHITNEY    DAM 

9  715 

BOSOUE 

1 

31    51 

97    22 

574 

BA 

BA 

ba: 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

WHITSETT    2    SW 

9T17 

LIVE    OAK 

28    37 

98    17 

221 

7A 

PRENTICE    TAYLOR 

WICHITA    FALLS    WB    AP 

9729 

02 

WICHITA 

10 

33    58 

96   29 

M|C 

!'.  1  E 

U    S    WEATHER    BUREAU 

WICHITA    VALLEY    FARM    29 

9  7  30 

02 

WICHITA 

10 

33    56 

98    35 

960 

6P 

MRS.    GAIL    V.    MITCHELL 

WILLS    POINT 

9B0O 

04 

VAN    2ANDT 

12 

32    42 

96    01 

516 

BA 

BA 

JACK    GI6BARD 

96^9 

05 

WINKLER 

31    46 

103    09 

2790 

MISS    BETH   HOWARD 

WINK    FAA   AIRPORT 

9e30 

05 

31    47 

103    12 

2807 

MID 

MID 

U    S    FED   AVIATION    AGENCY 

WINNSBORO    6    SW 

10 

32    53 

99    20 

429 

BA 

CLAUDINE    WOOOARD 

WINTERS    1    NNE 

9847 

02 

3 

31    58 

99    57 

1862 

BA 

BA 

ROY    0.    RICE 

WOLF    CREEK    DAM 

90^8 

01 

OCHILTREE 

2 

36    14 

100    40 

2700 

c 

SAM    J.    HANDLY 

WOLFE    CITY 

9659 

10 

33    22 

96    04 

670 

7A 

MARION    W    MC    WHlRTER 

WOODSON    5    NNE 

98  9  3 

03 

THROCKMORTON 

33    05 

99    02 

1300 

HILMON    LATHAM 

YOAKUM 

9952 

07 

LAVACA 

29    18 

97    09 

363 

6P 

6P 

PAUL    LEO   BRIER 

YORKTOWN 

995  J 

07 

DEWITT 

* 

26    59 

97    30 

260 

8A 

mrs.  wanoa  a.  turner 

YSLETA 

9966 

0  5 

EL    PASO 

11 

31    42 

106    19 

3670 

9A 

9A 

9A 

U    S    BUR    OF    RECLAMATION 

ZAPATA 

9976 

09 

2APATA 

11 

26   54 

99    16 

301 

6P 

6P 

EILHUE    W.    ADAMS 

CLOSED    STATION 

MARFA    9    W 

5592 

0! 

PRESIDIO 

11 

30    18 

104    10 

4750 

c 
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REFERENCE   NOTES 

TEXAS 
MAY  1969 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Cllmatologlst 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  vou    Additional 
precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS;   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totalB  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table   "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.' 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  -diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mtn  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  aa  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan, 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  pointB  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Dally  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARX, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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HIGH  PLAINS          01 

AMARILLO  WB  AIRPORT    1  If. 

ANDREWS 

BIC  SPRING 

BURGER  3  W 

BRAVO 

65.8 
92.8 
11,. 0 
87.9 
84. 1M 

59.8 
65.5 
67.3 
60.8 
56. 1M 

72.8 

79.2 
80.7 
74.4 
70. 1M 

-  4.2 

100 
103 
107 
101 
99 

21 

23+ 

20 

26 

28 

48 
55 

58 
49 
48 

14 

4 
15  + 
14 
14 

24 

1 

0 
16 
19 

14 
20 
23 
16 
9 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

o 

0 

4.09 
1.59 
1.09 
4.37 
4.72 

1.20 

1.67 
.65 
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1.26 
1.93 

7 
17 

9 
17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
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0 
0 
0 
0 

6 
4 
4 

6 
5 
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1 
1 
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2 
0 
0 
2 
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BR0WNFIEL0  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
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CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

90.7 
89.5 
86.6 
83.1 
85.4 

60.7 
61.6 
59.1 
56.5 
57.8 

75.7 
75.6 
72.9 
69.8 
71.6 
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98 
99 
99 

21 

30* 
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29 

22 

52 
50 
44 
45 
46 

15  + 

14 

14 

14 

15+ 

11 

13 
22 
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21 
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15 
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1.12 
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85.0 
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86.7 

56.0 
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58.5 
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70.5 
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.0 

99 
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29 
22 

47 
56 
52 
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43 

15 
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14 

30 
0 
15 
26 
17 

14 

21 
20 
14 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.57 
2.50 
.67 
2.09 
5.37 

.72 

2.05 

1.13 

.37 

.78 

4.19 

14 
17 
14 
17 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 

4 
4 

1 
2 
0 
2 

2 

1 
1 
0 
0 

1 

LUBBOCK  WB  AIRPORT       R 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT     //R 

MIDLANO  4  ENE 

91.1 
85.2 
86.4 
91.2 
93.4 

62.7 
61.0 
58.8 
-65.1 
66.4 

76.9 

73.1 
72.6 
76.2 
79.9 

-  .6 

-  2.7 

-  3.0 

106 
101 
100 
104 
105 

21 
22 
22 

2U 
20 

50 
51 
49 
55 

58 

2 

14 

15 
4 
15+ 

7 

20 

24 

0 

0 

18 

14 
15 
17 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

e 

0 

0 

1.41 
2.05 
3.59 
2.66 
.65 

-  1.12 

.56 
1.05 

1.30 
1.16 
1.37 
2.5* 
.40 

13 
14 

17 
3 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
5 
5 

1 
2 

1 

1 
3 
1 
0 

1 
1 
1 
1 

0 

MORTON 
MULESHOE  1 
OLTON 

PAMPt  NO.  2 
PANHANDLE 

86.7 
86.4 
87.0 
84.3 
66.2 

SB. 4 
56.2 
57.6 
57.4 
58.9 

72.6 
71.3 
72.3 
70.9 
72.6 

-  4.3 

101 
100 
101 
98 
98 

22 
22 
22 
22 

21 

50 
45 
47 
46 
46 

2 
16 
14 
15 
14 

14 
29 
24 
32 
24 

13 
15 

It! 

13 
14 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.16 
2. 28 
2.62 
3.35 
3.98 

-   .20 
.35 

1.40 
1.25 
2.04 
1.16 
2.12 

17 
13 
14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 
5 

4 

4 
2 
1 
3 
3 

2 

1 
1 
1 

1 

PERRYTDN  5  NNE 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTON 

83.9 
M 

91.3 

86.1 

55.9 

M 

61.3 
57.4 

69.9 

M 

76.3 

71.8 

101 
104 

105 
102 

29 
22 

22 
22 

45 
52 

55 

50 

15+ 
15 

14 
14+ 

37 

1 
27 

11 
17 

19 

13 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.65 

1.01 
3.45 

2.02 
.48 

.68 
1.35 

1 
8 

4 
14 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

2 

2 

6 

0 

1 
3 

0 

0 
2 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  SW 
TAHOKA 
TULIA 

66.5 

82.9 
67.4 
90.5 
67.3 

58.1 

55.1 
59.3 
62.3 
57.6 

73.3 
69.0 
73.4 
76.4 
72.6 

-  1.5 

102 
101 
103 
104 
101 

28 
29 
26 
22 
22 

45 
45 
45 
53 
49 

14 
15+ 
14 
2 
15 

18 

38 

21 

5 

20 

16 
10 
16 
18 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.18 
2.49 
1.68 
1.93 

4.13 

-  1.06 

1.23 
1.00 
.71 
1.10 
2.16 

18 
17 
13 

14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
5 
3 
2 

6 

1 
2 
2 
2 
3 

1 
1 
0 

1 

1 

VEGA 

62.5 

56.0 

69.3 

-  4.9 

97 

29 

45 

15+ 

43 

10 

e 

0 

0 

3.20 

.77 

.86 

17 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

73.4 

-  3.0 

2.56 

.13 

.0 

«    »    • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT      //R 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

89.1 
93.1 
93.3 
93.1 
90.3 

67.7 
68.5 
64.1 
65.9 
64.7 

78.4 
80.6 
78.7 
79.5 
77.5 

-  1.9 

-  1.6 

104 
104 
109 
106 
107 

20 
21  + 
22 
21  + 
21 

52 
53 
50 
53 
55 

2 
2 

3+ 
2 
15 

1 
0 
0 
0 
4 

15 
23 
21 
22 
17 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.42 
3.16 
1.23 

1.63 
2.70 

-  .25 

-  1.03 

-  .32 

-  .40 

1.46 
.93 
.93 

.76 
1.61 

3 

13 

14 

3 

18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
3 
4 
2 

1 
3 
1 

2 
2 

1 

0 
0 
0 

1 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
ElECTRA 

88.7 
92.4 
94.6 
93. 3M 
91.2 

59.9 
65.7 
68.0 
66. 2M 
65.9 

74.3 
79.1 
81.3 
79. 8M 
78.6 

-  1.1 

101 
105 
108 
105 
104 

22 

20 
20 
21 
22 

52 
55 

56 
58 
54 

15 
2 
3+ 

14  + 
16 

9 
0 
0 
0 
0 

16 
20 
23 
21 

20 

e 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

4.02 
4.23 
2.78 
2.15 

3.15 

1.30 

1.75 
2.06 
1.60 
1.10 
2.15 

14 
13 
9 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 

4 
2 

4 

3 
3 

2 
2 
2 

2 
2 

1 
2 

1 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HOROS  CREEK  DAM 

JAYTON 

92.1 
93.2 
91.0 
87.9 
93. 5M 

66.1 
63.1 
66.8 
65.3 

64. 8M 

79.1 
78.2 
78.9 
76.6 
79. 2M 

106 
110 
104 
101 
106 

20 
22 
22 
21 
23  + 

52 

51 
54 
54 
52 

2 
3 

2 
2 
4 

0 
2 
1 
5 

0 

20 
21 
19 
16 
19 

0 

a 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.04 
1.01 
1.57 
6.72 
1.30 

-  1.27 

.40 

.88 

1.14 

3.40 

1.35 

12 
14 
14 
13 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
2 
5 
I 

0 

1 
1 

3 
1 

0 
0 

1 

2 

1 

MATADOR 

MEMPHIS 

MUNDAY 

PADUCAH 

POST 

91.1 
90.0 
93.7 
91.9 
91.4 

64.0 
62.9 
65.8 
65.1 
66.0 

77.6 
76.5 
79.8 
76.5 
78.7 

-  2.6 

105 
105 
105 
106 
106 

22 

23 
22  + 
22 
21 

49 
55 

53 
57 
55 

2 
17+ 

2 
15  + 

2 

2 

4 
0 

0 
0 

18 
16 
22 

13 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
o 

0 

2.50 
3.60 
2.25 
3.38 
2.12 

-  .43 

-  .05 

1.42 
1.30 
1.02 
2.60 
1.29 

14 
14 
14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
5 
3 
3 

2 

4 
2 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

OUANAH  9  SE 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

90.9 
92.9 

94.4 
91.7 
91.2 

65.8 

65.4 
67.4 
66.6 
61.7 

7B.4 
79.2 
80.9 
79.2 
76.5 

-  2.5 

-  1.9 

108 
106 
106 
103 
105 

22 
20 
21 
21 
21 

50 
49 
52 
56 
52 

2 

14 
2 

14 
15  + 

2 
0 

0 
0 
4 

18 
2  2 
23 
22 

19 

0 
D 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

1.92 
2.00 
1.39 
3.70 
1.22 

-  1.10 

-  .93 
.63 

1.31 
.70 
.87 

3.20 
.52 

14 
6 
14 
14 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 

3 
2 

4 

1 
? 
1 
2 
1 

1 
0 
0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

JUNE 

1969 

Temperature 

Preci 

Ditation 

■  g 

1  a 

•3 
.1 

No.  of  Days 

.1 

>. 

Q 

Sno 

».  Sleet 

N 

0.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

■3-n 

is 

Q  2 
»(J> 

£ 

s 

o 

s 

0 

tn 

< 

|z 
S  a 

u 

e 

A 

a 

* 

a 

« 

i 

2 

£ 
a 

■ 

a 

| 

a 

■J 

a » 

1  1 

-  j 

3 

I  e 

Qui 

o 
0 

a 

0 
H 

Q 

o 

i 

SNYDER 

91.9 

65.2 

78.6 

-  1.9 

107 

28 

54 

6 

0 

20 

0 

0 

0 

2.16 

.00 

.63 

17 

.0 

0 

4 

3 

0 

TRUSCOTT 

92.3 

66.6 

79.5 

109 

22 

56 

3  + 

2 

ie 

0 

0 

n 

2.09 

1.54 

14 

.0 

0 

3 

1 

1 

TURKEY 

92. 5M 

63. ?M 

77. 9M 

106 

22 

53 

4  + 

7 

19 

0 

0 

0 

2.01 

.93 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

VERNDN 

92.4 

67.8 

80.1 

104 

21 

55 

15  + 

0 

21 

0 

0 

0 

2.96 

2.20 

14 

.0 

0 

2 

2 

1 

WELLINGTON  2  ENE 

91.0 

61.6 

76.3 

106 

23 

55 

16  + 

1 

19 

0 

0 

0 

.40 

.40 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 

91.9 

66.4 

79.2 

-  2.6 

105 

21 

52 

4 

4 

20 

0 

0 

0 

3.11 

-   .09 

1.93 

13 

.0 

0 

5 

1 

1 

WINTERS  1  NNE 

90.4 

65.4 

77.9 

106 

21 

55 

5  + 

3 

18 

0 

0 

0 

3.65 

2.15 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

78.6 

-  1.9 

2.50 

-   .22 

.0 

»    *    * 
NORTH  CENTRAL        03 

ALBANY 

89. 6 

65.4 

77.5 

-  3.5 

102 

22 

49 

2 

4 

17 

0 

0 

n 

4.56 

2,15 

1.35 

9 

.0 

0 

8 

3 

1 

ARCHER  CITY 

90.3 

66.9 

78.6 

100 

24+ 

53 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

3.37 

1.50 

14 

.0 

0 

5 

2 

1 

BARDWELL  DAM 

90.2 

69.2 

79.7 

99 

22 

58 

5  + 

1 

18 

0 

0 

0 

.85 

.63 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

BELTON  DAM 

91.1 

69.3 

BO. 2 

100 

24  + 

56 

4 

3 

20 

0 

0 

0 

.67 

.45 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

BENBROQK  DAM 

90.4 

67.3 

78.9 

102 

22 

56 

4  + 

5 

19 

0 

0 

0 

1.62 

.65 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

BONHAM 

88. 8 

65.8 

77.3 

96 

30  + 

52 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

3.61 

.71 

14 

.0 

0 

7 

3 

0 

BOWIE 

90.0 

67.6 

78.8 

99 

30  + 

54 

4 

1 

19 

0 

0 

0 

3.39 

1.15 

14 

.0 

0 

5 

3 

1 

BOYD  3  SE 

90.2 

66.6 

76.4 

101 

22 

52 

3  + 

4 

19 

0 

0 

0 

1.89 

1.18 

14 

.0 

0 

4 

1 

1 

BRECKENRIDGE 

90.2 

67.9 

79.1 

102 

21 

52 

2 

1 

19 

0 

0 

0 

3.30 

.65 

1.53 

14 

.0 

0 

6 

2 

1 

BRIDGEPORT 

90.9 

66.7 

78.8 

101 

25  + 

52 

2 

6 

20 

0 

0 

0 

2.01 

-   .87 

1.18 

14 

.0 

0 

4 

1 

1 

BR0WNW00D 

92.1 

69.2 

80.7 

.0 

105 

21 

58 

5  + 

5 

21 

0 

0 

0 

1.33 

-  1.67 

.79 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

CAMERON 

92.5 

69.0 

80.8 

-   .8 

99 

27+ 

56 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

.93 

-  1.95 

.82 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

CLEBURNE 

92.9 

68.4 

80.7 

-   .6 

104 

21 

56 

5  + 

0 

23 

0 

0 

0 

1.35 

-  1.57 

.74 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

CORSICANA 

90.6 

68.6 

79.6 

-  2.0 

98 

26+ 

56 

5 

2 

19 

0 

0 

0 

.43 

-  2.69 

.27 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

DALLAS  WB  AIRPORT      1  IK 

91.3 

71.5 

81.4 

.1 

102 

21 

58 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

.44 

-  2.80 

.28 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

DENISON  DAM 

89.2 

67.4 

78.3 

96 

28  + 

54 

5  + 

0 

15 

0 

0 

0 

4.72 

1.47 

18 

.0 

0 

6 

3 

3 

DENTON  2  SE 

90.5 

67.9 

79.2 

-  1.4 

101 

20 

46 

6 

1 

18 

0 

0 

0 

3.78 

.62 

1.38 

14 

.0 

0 

6 

3 

2 

DUBLIN 

89.8 

66.2 

78.0 

-  1.7 

102 

22 

55 

5  + 

6 

18 

0 

0 

0 

3.52 

.64 

1.25 

4 

.0 

0 

4 

4 

1 

EASTLAND 

89.7 

66.9 

78.3 

102 

22 

53 

2 

5 

18 

0 

0 

0 

3.20 

1.20 

4 

.0 

0 

5 

2 

2 

EVANT 

M 

M 

M 

102 

21 

52 

4 

0 

0 

0 

.0 

0 

FERRIS 

91.8 

68.7 

80.3 

100 

23  + 

55 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

.61 

.28 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

90.8 

68.7 

79.8 

-  1.7 

101 

21 

56 

5  + 

4 

19 

0 

0 

0 

.63 

-  2.35 

.30 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

GAINESVILLE 

88.0 

65.5 

76.8 

-  3.9 

97 

23  + 

52 

2 

6 

15 

0 

0 

0 

3.79 

.00 

1.67 

13 

.0 

0 

5 

4 

1 

GATESVILLE 

92.2 

67.8 

80.0 

103 

22 

53 

5 

2 

21 

0 

0 

0 

.35 

.35 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

GEORGETOWN 

92.5 

69.2 

80.9 

99 

23+ 

56 

5 

0 

2h 

0 

0 

0 

2.53 

2.00 

24 

.0 

0 

2 

2 

1 

GLEN  ROSE 

94.0 

68.1 

81.1 

105 

21 

54 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

2.16 

1.23 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

GOLOTHWAITE 

93.9 

67.8 

80.9 

105 

19 

56 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

.79 

.49 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRAHAM 

88.6 

67.0 

77.8 

-  2.9 

100 

22 

51 

2 

5 

17 

0 

0 

0 

2.12 

-  1.11 

1.45 

14 

.0 

0 

3 

1 

1 

GRANBURY 

93.5 

68.6 

81.1 

104 

21 

55 

5 

0 

23 

0 

0 

0 

2.22 

1.18 

14 

.0 

0 

3 

2 

1 

GRAPEVINE  DAM 

89.4 

68.5 

79.0 

100 

22 

57 

4  + 

3 

19 

0 

0 

0 

1.36 

.63 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

GREENVILLE  7  NW 

89.1 

66.8 

78.0 

-  1.9 

98 

24+ 

53 

5 

1 

17 

0 

0 

0 

2.35 

-  1.85 

1.19 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

GROESBECK 

91.8 

68.7 

80.3 

99 

28  + 

58 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

.76 

.38 

13  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

HAMILTON 

93.3 

66.8 

80.  1 

106 

22 

55 

6+ 

0 

21 

0 

0 

0 

.14 

.14 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

HENRIETTA 

86.1 

66.5 

77.3 

-  4.5 

98 

22 

51 

4 

7 

16 

0 

0 

0 

3.11 

1.15 

14 

.0 

0 

5 

2 

1 

HICO 

93.7 

67.4 

80.6 

105 

21 

53 

5 

0 

23 

0 

0 

0 

.72 

.55 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

HILLSBORO 

90.8 

67.2 

79.0 

99 

24+ 

56 

6  + 

2 

19 

0 

0 

0 

1.48 

1.04 

24 

.0 

0 

2 

1 

1 

JACKSBDRO 

92.1 

67.4 

79.8 

100 

23  + 

53 

4+ 

0 

23 

0 

0 

0 

2.96 

2.42 

14 

.0 

0 

4 

1 

1 

KAUFMAN 

90.3 

67.5 

78.9 

-  1.7 

99 

20 

55 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

.74 

-  2.93 

.65 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

KILLEEN 

93.6 

67.5 

80.6 

103 

21 

55 

3 

1 

25 

0 

0 

0 

■  49 

.48 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAVON  DAM 

89.8 

68.3 

79.1 

99 

23 

57 

6  + 

1 

18 

0 

0 

0 

.71 

.23 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

MARLIN 

93. 2M 

69. OM 

81. 1M 

100 

28  + 

56 

5+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.80 

.75 

3 

.0 

0 

1 

1 

0 

MC  GREGOR 

92.8 

69.8 

81.3 

102 

22 

58 

5 

0 

25 

0 

0 

0 

.21 

-  2.47 

.21 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

MC  KINNEY 

89.7 

68.6 

79.2 

97 

21 

56 

5 

0 

17 

0 

0 

0 

3.57 

1.52 

24 

.0 

0 

5 

3 

1 

MEXIA 

89.6 

68.3 

79.0 

-  1.2 

97 

30  + 

56 

6 

2 

17 

0 

0 

0 

.82 

-  2.46 

.42 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

90.9 

67.5 

79.2 

103 

21 

55 

4+ 

3 

20 

0 

0 

0 

4.05 

1.89 

14 

.0 

0 

3 

3 

2 

NAVARRO  MILLS  DAM 

90.7 

69.1 

79.9 

99 

24  + 

56 

5 

2 

20 

0 

0 

0 

.32 

.19 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

OLNEY 

90.6 

66.5 

76.6 

101 

22 

52 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

2.84 

1.61 

14 

.0 

0 

3 

2 

1 

PARIS 

88.6 

68.3 

78.5 

-   .9 

97 

30 

54 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

2.75 

-  1.51 

.74 

13 

.0 

0 

7 

3 

0 

PILOT  POINT 

88.8 

66.6 

77.7 

97 

30  + 

55 

4  + 

4 

19 

0 

0 

o 

4.79 

1.23 

24 

.0 

0 

6 

4 

3 

PROCTOR  RESERVOIR 

90.9 

67.4 

79.2 

104 

22 

55 

3 

4 

19 

0 

0 

0 

2.74 

1.13 

4 

.0 

0 

5 

2 

1 

PUTNAM 

90.5 

66.6 

78.6 

101 

21 

54 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

3.04 

.59 

1.98 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

OUINLAN 

91.5 

67.8 

79.7 

99 

30  + 

54 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

.47 

.32 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANGER  1  W 

89.7 

66.7 

78.2 

99 

22* 

55 

3  + 

0 

15 

0 

0 

0 

2.58 

.90 

3 

.0 

0 

4 

3 

0 

RISING  STAR 

90.0 

65.8 

77.9 

100 

22  + 

53 

2 

2 

18 

0 

0 

0 

4.19 

1.93 

13 

.0 

0 

4 

3 

1 

ROSFPUQ  3  WSW 

92.7 

69.2 

81.0 

100 

23  + 

56 

5 

0 

23 

0 

0 

0 

.69 

.49 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

SHERfAN  PUMP  STATION 

88.6 

66.3 

77.5 

-  2.9 

97 

30+ 

50 

6 

3 

19 

0 

0 

0 

3.69 

-   .06 

1.10 

18 

.0 

0 

7 

4 

1 

SPRINGTOWN 

90.2 

64.0 

77.1 

100 

25  + 

49 

2 

6 

20 

0 

0 

0 

2.02 

1.25 

14 

.0 

0 

4 

I 

1 

STEPHENVILLE  4  N 

90.5 

64.6 

77.6 

101 

21 

49 

3 

1 

14 

0 

0 

0 

3.04 

1.18 

4 

.0 

0 

5 

3 

1 

STItlHOUSE  HOLLOW  DAM 

91.2 

68.8 

80.0 

100 

22 

57 

4 

2 

21 

0 

0 

0 

.74 

.52 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

TAYLOR 

92.0 

68.4 

80.2 

-  1.4 

99 

24+ 

56 

5 

0 

23 

0 

0 

0 

1.90 

-  1.62 

.95 

4 

.0 

0 

3 

2 

0 

TEMPLE 

93.1 

69.2 

81.2 

-   .1 

102 

22 

58 

4 

1 

24 

0 

0 

0 

.67 

-  2.43 

.44 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

THROCKMORTON 

89.6 

67.1 

78.4 

-  2.9 

103 

22 

53 

2 

4 

19 

0 

0 

0 

3.38 

.21 

1.93 

14 

.0 

0 

4 

3 

1 

WACO  DAM 

91.4 

70.1 

80.8 

99 

24  + 

56 

4 

2 

21 

0 

0 

0 

.52 

.39 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

WACO  WB  AIRPORT           R 

93.3 

72.0 

82.7 

.7 

102 

23  + 

60 

5  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.44 

-  2.23 

.37 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

WAXAHACHIE 

92.8 

68.4 

80.6 

100 

30  + 

56 

5 

0 

2  2 

0 

0 

0 

1.31 

.75 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

WEATHERFORD 

91.0 

65.1 

78.1 

-  1.7 

103 

22 

53 

5 

7 

20 

0 

0 

0 

2.49 

-   .51 

1.00 

13 

.0 

0 

4 

3 

1 

WHITNEY  OAM 

92.6 

69.1 

80.9 

102 

24  + 

56 

5 

2 

22 

0 

0 

0 

.42 

.23 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

79.4 

-  1.4 

1.96 

-  1.27 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   154    - 
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*    *    * 
EAST  TEXAS           0* 

ANDERSON 

91.3 

68.7 

80.0 

99 

30+ 

5* 

5 

1 

21 

0 

0 

0 

2.02 

-  1.24 

1.30 

* 

.0 

0 

2 

2 

1 

ATHENS  3  SSf 

92.1 

67.1 

79.6 

101 

30  + 

52 

5 

0 

20 

0 

0 

" 

.74 

.38 

13 

.0 

0 

* 

0 

0 

CARTHAGE 

92.2 

68.3 

80.3 

101 

29 

52 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

.32 

.19 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

CENTFP. 

69.9 

66.6 

78.3 

96 

30  + 

53 

5 

3 

19 

0 

0 

0 

1.14 

1.10 

2 

.0 

0 

1 

1 

1 

CENTERVILLE 

91.'. 

65.9 

78.7 

100 

30  + 

51 

5 

3 

21 

0 

0 

0 

.57 

.39 

* 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLARKSVILLE  2  E 

86.2 

66.5 

77.4 

96 

30 

53 

3  + 

0 

14 

0 

0 

0 

1.54 

.73 

19 

.0 

0 

* 

1 

0 

COLOSPFING  5  SSW 

91.* 

66.6 

79.0 

99 

23  + 

5* 

5 

4 

22 

0 

0 

0 

1.36 

.90 

* 

.0 

0 

3 

1 

0 

COLLEGE  STATinN  FAA  AP 

90.0 

70.2 

60.1 

98 

28 

57 

5  + 

0 

20 

0 

0 

0 

3.13 

1.86 

3 

.0 

0 

3 

2 

2 

CONROE 

91.3 

68.1 

79.7 

99 

23 

56 

5 

3 

22 

0 

0 

0 

1.00 

.72 

* 

.0 

0 

3 

1 

0 

CROCKETT 

91.1 

67.1 

79.1 

99 

29  + 

5* 

6+ 

2 

21 

0 

0 

0 

.33 

.33 

* 

.0 

0 

1 

0 

0 

OAINGERFIELD  9  S 

92.5 

69.7 

81.1 

101 

30 

56 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

.35 

.19 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIALVILLE  2  W 

92.2 

67.4 

79.6 

102 

30+ 

51 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

.44 

.21 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

EMORY 

EVADALE 

69.7 

66.2 

79.0 

97 

30  + 

58 

3 

4 

18 

0 

0 

0 

2.24 

1.19 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

FAIRFIELD 

91.  5M 

68. 6M 

80. 1M 

97 

23  + 

5* 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

1.25 

.68 

13 

.0 

0 

2 

2 

0 

FRANKLIN 

92.1 

68. 5 

80.3 

99 

30  + 

5* 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

1.84 

1.35 

2 

.0 

0 

3 

1 

GILMER  2  V 

89.7 

65.* 

77.6 

97 

30  + 

50 

5 

2 

17 

0 

0 

0 

1.12 

.77 

24 

.0 

0 

2 

0 

GLADEWATER 

90.* 

68. *M 

79. 4M 

99 

22 

53 

5 

1 

20 

0 

0 

0 

.46 

.32 

2 

.0 

0 

2 

0 

GROVETON  2  NNW 

91.5 

67.3 

79.4 

99 

30+ 

52 

5 

2 

21 

0 

0 

0 

.60 

.55 

4 

.0 

0 

1 

0 

HEMPHILL 

90.6 

67.1 

78.9 

99 

30 

54 

3 

4 

21 

0 

0 

0 

1.50 

.77 

5 

.0 

0 

3 

0 

HEMPSTEAD 

91.4 

69.1 

80.3 

96 

30  + 

56 

5 

1 

22 

0 

0 

0 

1.44 

.95 

4 

.0 

0 

2 

0 

HENOERSHN 

90.* 

66.2 

78.3 

100 

30 

51 

5 

3 

20 

0 

0 

0 

.45 

-  2.96 

.25 

2 

.0 

0 

3 

0 

HUNTSVILL3 

92.3 

66.5 

80.4 

-   .8 

100 

28  + 

54 

5 

3 

22 

0 

0 

0 

2.37 

-  1.89 

2.34 

4 

.0 

0 

1 

1 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

88.5 

68.8 

78.7 

95 

30  + 

57 

5 

2 

16 

0 

0 

0 

2.67 

1.47 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

JACKSONVILLE 

92.3 

68.0 

80.2 

101 

30 

52 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

.47 

.38 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

JASPER  3  Sw 

90.0 

6*. 6 

77.3 

97 

30+ 

54 

6 

5 

20 

0 

0 

0 

3.80 

2.12 

5 

.0 

0 

3 

2 

2 

KARNACK 

90.8 

66.2 

79.5 

98 

30  + 

52 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

1.37 

.70 

13 

.0 

0 

2 

2 

0 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

92.1 

67.* 

79.8 

.3 

100 

30 

56 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

3.03 

-  1.28 

1.25 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

LINOEN 

89.* 

65.8 

77.6 

98 

30 

51 

5 

2 

18 

0 

0 

0 

1.32 

.73 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

LIVINGSTON  2  MNE 

91.3 

67.2 

79.3 

99 

30 

55 

7  + 

3 

22 

0 

0 

0 

1.79 

1.22 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

LONGVIEW 

90.5 

67.7 

79.1 

-  2.1 

99 

30 

53 

5 

1 

19 

0 

0 

0 

1.10 

-  2.26 

.67 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

lovelady 

91.8 

67.0 

79.4 

99 

30  + 

53 

5 

3 

22 

0 

0 

0 

.24 

.24 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

91.1 

70.3 

80.7 

-   .3 

96 

30  + 

58 

5 

0 

23 

0 

0 

0 

.82 

.51 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

MADISONVILLE 

93.2 

69.0 

81.1 

100 

30  ' 

52 

5 

0 

23 

0 

0 

0 

.39 

.38 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

MARSHALL 

89.5 

67.0 

78.3 

-  2.5 

96 

30 

51 

5 

2 

19 

0 

0 

0 

.34 

-  2.84 

.21 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

MINEOLA  8  ENE 

91.6 

67.2 

79.4 

98 

30  + 

52 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

1.07 

.93 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

MOUNT  PLEASANT 

90.8 

65.1 

78.0 

-  1.7 

101 

22 

50 

5 

1 

21 

0 

0 

0 

.37 

.23 

19 

.0 

0 

1 

s 

0 

MOUNT  VERNON 

87. 9M 

65. 8M 

76. 9M 

97 

30+ 

53 

2 

0 

1* 

0 

0 

0 

.90 

.39 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

NACOGDOCHES 

91.* 

67.9 

79.7 

.3 

98 

30  + 

51 

6 

2 

21 

0 

0 

0 

.76 

-  2.55 

.61 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

NEWTON 

91.* 

66.3 

78.9 

99 

24+ 

57 

7+ 

5 

21 

0 

0 

0 

2.11 

1.66 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

PALESTINE 

91.7 

67.9 

79.8 

-   .5 

100 

24 

53 

5 

1 

20 

0 

0 

0 

.30 

-  2.58 

.30 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

POYNOR  I  NE 

92.6 

68.5 

60.6 

101 

23 

52 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

1.61 

l.*0 

13 

.0 

0 

2 

1 

1 

ROCKLAND  1  N 

91. OM 

67. OM 

79. OM 

97 

30  + 

55 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

2.37 

-  1.47 

1.31 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

RUSK 

89.2 

67.* 

78.3 

97 

30+ 

54 

5 

2 

16 

0 

0 

0 

.09 

.06 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAM  RAYBURN  DAM 

89.7 

68.5 

79.1 

96 

30  + 

58 

6 

3 

18 

0 

0 

0 

3.69 

2.32 

2 

.0 

0 

* 

3 

1 

SIMMS  2  NNW 

69. 3M 

66. 3M 

77. BM 

98 

30 

51 

5 

0 

14 

0 

0 

0 

1  .00 

.*3 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

SPURGER  DAM  B 

69.9 

68.3 

79.1 

97 

24 

56 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

4.03 

2.01 

5 

.0 

0 

* 

2 

2 

SULPHUR  SPRINGS 

69.3 

65.2 

77.3 

98 

30 

53 

6  + 

0 

16 

0 

0 

0 

1.81 

.86 

19 

.0 

0 

3 

2 

0 

TEXARKANA 

87. 3M 

65. 8M 

76. 6M 

97 

30 

53 

5 

1 

12 

0 

0 

0 

1.42 

.82 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

TYLER  5  NE 

90.3 

67.1 

78.8 

99 

30  + 

50 

5 

3 

19 

0 

0 

0 

.28 

.11 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

WARREN 

90.9 

65.6 

78.3 

96 

30+ 

55 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

3.53 

1.39 

2 

.0 

0 

5 

2 

2 

WILLS  POINT 

91.2 

67.1 

79.2 

100 

20 

57 

6  + 

1 

19 

0 

0 

0 

.88 

.80 

2* 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

79.1 

-  1.1 

1.37 

-  1.98 

.0 

*    »    * 
TRANS  PECOS          05 

ALPINE 

90.2 

60.7 

75.5 

-  2.1 

99 

20 

50 

12 

1 

18 

0 

0 

0 

2.08 

-   .22 

1.26 

15 

.0 

0 

* 

1 

1 

BAKERSFIELD 

95.* 

69.* 

B2.4 

107 

21 

56 

4 

0 

23 

0 

0 

0 

1.78 

1.25 

14 

.0 

0 

3 

1 

1 

8ALM0RHEA 

96.9 

65.7 

81.3 

.4 

108 

22 

55 

4 

0 

25 

0 

0 

0 

.59 

-   .88 

.33 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

CANDELARIA 

10*. OM 

64. 7M 

84. 4M 

111 

27+ 

55 

11 

0 

30 

0 

0 

0 

2.1* 

1.06 

16 

.0 

0 

* 

2 

1 

CHISOS  BASIN 

88.5 

64.9 

76.7 

98 

23+ 

53 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

1.42 

1.00 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

96.7 

57.6 

77.2 

107 

20 

50 

5 

0 

25 

0 

0 

0 

.37 

.32 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

CRANE 

95.9 

67.3 

61.6 

112 

22 

55 

5  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.77 

.30 

1* 

.0 

0 

3 

0 

0 

DRYDEN 

95.9 

70.3 

83.1 

109 

24 

60 

6  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.37 

.37 

* 

.0 

0 

1 

0 

0 

EL  PASO  W«  AIRPDRT       R 

96.0 

66.9 

81.5 

.5 

105 

30 

58 

4 

n 

27 

0 

0 

0 

T 

-   .69 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

FABENS 

9*.  8 

61.5 

78.2 

103 

29  + 

55 

12 

0 

27 

0 

0 

0 

.52 

.30 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  HANCOCK 

98. 2M 

61. 7M 

80. OM 

106 

20 

53 

12 

0 

30 

0 

0 

0 

.80 

.70 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

FT  STOCKTHN  KFST  RADIO 

96.0 

65.4 

80.7 

110 

22 

54 

4 

0 

23 

0 

0 

0 

.6* 

.25 

* 

.0 

0 

4 

0 

0 

GRANDFALLS  3  SSE 

96.8 

65.3 

81.1 

110 

21 

57 

5  + 

0 

24 

0 

0 

0 

1.47 

.70 

17 

.0 

0 

« 

1 

0 

KENT 

93. 5M 

M 

M 

106 

27 

19 

0 

0 

0 

.66 

.34 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

LA  TUNA  1  S 

97.1 

65.3 

81.2 

106 

30  + 

57 

4 

0 

30 

0 

0 

0 

.17 

.15 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

MARATHON 

93.0 

60.1 

76.6 

102 

22  + 

46 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

1.72 

1.25 

3 

.0 

0 

2 

1 

1 

MARFA  NO  2 

92.8 

56.4 

74.6 

100 

28  + 

47 

5 

0 

23 

0 

0 

0 

2.46 

1.25 

15 

.0 

0 

5 

1 

1 

MENTONE  2  S 

97. *M 

61. 9M 

79. 7M 

111 

22 

53 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

.85 

.38 

* 

.0 

0 

3 

0 

0 

MONAHANS 

9*.0 

65.7 

79.9 

106 

21 

55 

12 

0 

23 

0 

0 

0 

3.21 

1.26 

17 

.0 

0 

* 

2 

2 

MOUNT  LOCKE 

85.1 

58.0 

71.6 

98 

25 

49 

4 

9 

7 

0 

0 

0 

1.45 

.58 

17 

.0 

0 

3 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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JUNE 

1969 

Temperature 

Precipitation 

ll 

<3 

8,1 

>  3 

d 

S, 

■ 

No.  ol 

Day* 

.3 

a 

Snow.  Sloet 

No.  of  Days 

SUtfOD 

Max. 

Min. 

3-0 

O  0 
Z  o 

s 

• 

§ 

s 

0 

o 

1 

< 

ig 

• 

a 

Q 

« 
1 

2 

3 

'J. 

'■1 

\  1 

hi 

.  » 

3 
£ 

5Z 

\a 

«  2 

3 
■ 
6 

Q 

f- 

• 

i 

£ 

PANTHER  JUNCTION 

96.1 

69.1 

82.6 

105 

23 

57 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

1.35 

.87 

3 

.0 

0 

3 

i 

0 

PECOS 

96.5 

64.1 

80.3 

111 

22 

57 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

1.75 

.87 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

PRESIDIO 

104.1 

71.0 

87.6 

.7 

114 

21 

61 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

1.66 

.71 

.83 

3 

.0 

0 

3 

2 

0 

RED  BLUFF  DAM 

95.1 

65.3 

80.2 

106 

21 

57 

4 

0 

23 

0 

0 

0 

2.56 

1.24 

17 

.0 

0 

4 

2 

1 

SALT  FLAT  10  ENE 

94.0 

63.8 

78.9 

103 

23 

52 

13 

0 

23 

0 

0 

0 

.40 

.26 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANDERSON 

94.  i 

67.5 

B1.0 

110 

24 

55 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

.42 

.28 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

SHEFFIELD 

95.2 

70.2 

82.7 

106 

20 

60 

6  + 

0 

22 

0 

0 

0 

1.51 

.98 

4 

.0 

0 

2 

2 

0 

SIERRA  BLANCA 

92.3 

61.5 

76.9 

100 

21  + 

50 

5 

0 

ll 

0 

0 

0 

.49 

.25 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

VAN  HORN 

M 

M 

M 

112 

25 

0 

0 

0 

.0 

0 

WINK  FAA  AIRPORT 

9*. 9 

66.2 

80.6 

108 

21 

57 

5  + 

1 

22 

0 

0 

0 

1.26 

.56 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

YSLETA 

97.5 

62.0 

79.8 

105 

29+ 

55 

13 

0 

10 

0 

0 

0 

.04 

.02 

4  + 

.0 

0 

0 

0 

U 

DIVISION 

79.9 

.1 

1.16 

-   .18 

.0 

*    *    • 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

96.2 

72.9 

84.6 

106 

21 

63 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

.20 

.17 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

BIG  LAKE  NO  2 

BLANCO 

89.7 

67.1 

78.4 

-  2.1 

96 

24  + 

53 

5 

5 

16 

0 

0 

0 

4.65 

1.71 

2.47 

4 

.0 

0 

4 

2 

2 

BOERNE 

89.3 

66.9 

78.1 

-   .7 

98 

21 

53 

6+ 

2 

15 

0 

0 

0 

2.73 

-   .17 

1.76 

4 

.0 

0 

2 

2 

1 

BRACKETTVILLE 

95.0 

71.0 

83.0 

105 

21 

62 

6+ 

0 

24 

0 

0 

0 

1.45 

1.00 

3 

.0 

0 

2 

1 

1 

BRADY  2NNW 

90.8 

65.4 

78.1 

104 

22 

51 

5 

4 

19 

0 

0 

0 

6.89 

5.76 

24 

.0 

0 

6 

1 

1 

BURNET 

90.8 

67.4 

79.1 

99 

21 

53 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

1.84 

.83 

3 

.0 

0 

3 

2 

0 

CAMP  WOOD 

94.1 

69.2 

81.7 

103 

23 

59 

6 

0 

22 

0 

0 

0 

1.21 

.90 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

CARTA  VALLEY 

91.8 

69.4 

80.6 

101 

23  + 

59 

4 

0 

19 

0 

0 

0 

1.75 

1.15 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

COPE  RANCH 

93.1 

65.0 

79.1 

107 

21 

54 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

.29 

.15 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

DEL  RIO  WB  AP 

95.9 

72.9 

84. 4 

.0 

105 

23  + 

62 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

.20 

-  2.09 

.13 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

EDEN  1 

95.5 

66.6 

81.1 

109 

20 

54 

5 

0 

26 

0 

0 

0 

2.54 

1.40 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

ELDORADO  11  NW 

91. 3M 

65. 5M 

78. 4M 

105 

19 

55 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

.61 

.33 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

FREDERICKSBURG 

91.2 

66.8 

79.0 

100 

21  + 

53 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

3.85 

3.45 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

JOHNSON  CITY 

91.3 

68.3 

79.8 

98 

23  + 

58 

4 

0 

25 

0 

0 

0 

3.78 

2.40 

24 

.0 

0 

2 

2 

2 

JUNCTION 

94.4 

66.7 

80.6 

103 

20 

52 

5 

0 

26 

0 

0 

0 

2.65 

1.87 

24 

.0 

0 

2 

2 

1 

JUNO 

96.1 

70.6 

83.4 

108 

23 

60 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

.8b 

.68 

3 

.0 

0 

1 

1 

0 

KERRVULE 

89.6 

66.2 

77.9 

.4 

100 

22 

54 

5 

1 

16 

0 

0 

0 

1.55 

-  1.44 

.80 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

LAMPASAS 

91.3 

66.3 

78.8 

-  1.4 

101 

22  + 

53 

6  + 

2 

21 

0 

0 

0 

.77 

-  2.22 

.70 

4 

.0 

0 

1 

1 

0 

LANCTRY 

97.9 

73.2 

85.6 

107 

24  + 

62 

4 

0 

27 

0 

0 

0 

.43 

.35 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

LEAKEY  NO  2 

92.0 

68.1 

80.1 

99 

22  + 

57 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

1.34 

.73 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

LLANO 

93.1 

68. 1 

80.6 

-  1.9 

105 

21 

58 

5  + 

2 

23 

0 

0 

0 

1.61 

-   .77 

.76 

4 

.0 

0 

3 

2 

0 

MASON 

93. 5M 

66. 3M 

79. 9M 

108 

21 

56 

5 

6 

22 

0 

0 

0 

5.16 

4.90 

24 

.0 

0 

2 

1 

MC  CAMEY 

96.6 

69.7 

83.2 

110 

20 

57 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

.59 

.21 

3 

.0 

0 

2 

0 

MEDINA 

90. 7M 

66. 5M 

78. 6M 

101 

21 

54 

5 

0 

18 

0 

0 

0 

3.16 

1.96 

4 

.0 

0 

3 

2 

MENARD 

94.6 

65.8 

80.2 

108 

20 

50 

5 

0 

26 

0 

0 

0 

4.07 

1.87 

3.65 

24 

.0 

0 

2 

1 

MERTZON 

93.8 

66.2 

80.0 

108 

21 

56 

5  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.89 

.45 

3 

.0 

0 

3 

0 

OZONA 

93.1 

67.2 

80.2 

104 

21 

57 

4  + 

0 

18 

0 

0 

0 

3.34 

1.98 

4 

.0 

0 

3 

3 

PAINT  ROCK 

95.2 

66.4 

80.6 

109 

21 

53 

4 

0 

26 

0 

0 

0 

2.60 

.71 

1.24 

24 

.0 

0 

5 

2 

PANDALE 

96.1 

71.9 

84.0 

108 

24 

55 

4 

1 

25 

0 

0 

0 

1.13 

1.13 

3 

.0 

0 

1 

1 

PRADE  RANCH 

91.0 

66.7 

78.9 

102 

25 

53 

6 

0 

17 

0 

0 

0 

2.67 

1.22 

4 

.0 

0 

3 

3 

RANKIN 

95.4 

68.1 

81.8 

108 

20 

57 

4 

0 

25 

0 

0 

0 

.72 

.37 

17 

.0 

0 

2 

0 

ROBERT  LEE 

93.4 

67.8 

80.6 

109 

21 

57 

2 

1 

22 

0 

0 

0 

3.46 

1.50 

3 

.0 

0 

3 

3 

ROCKSPRINGS 

91. 9M 

67. 1M 

79. 5M 

100 

23  + 

60 

4 

0 

20 

0 

0 

0 

1.30 

1.00 

4 

.0 

0 

2 

1 

SAN  ANGELO  DAM 

92.5 

67.2 

79.9 

108 

21 

55 

5 

2 

22 

0 

0 

0 

.72 

.27 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

95.8 

68.1 

82.0 

-   .5 

110 

20 

52 

5 

0 

23 

0 

0 

0 

.26 

-  1.56 

.14 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  SABA 

93.0 

68.6 

80.8 

106 

21 

58 

5 

3 

21 

0 

0 

0 

.95 

.81 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

SONORA 

95.5 

67.9 

81.7 

105 

21  + 

57 

5 

0 

26 

0 

0 

0 

.50 

.33 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

STERLING  CITY 

94.1 

65.6 

79.9 

111 

22 

57 

9 

0 

21 

0 

0 

0 

.91 

-  1.12 

.53 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

UVALDE 

93.3 

70.4 

81.9 

103 

20 

61 

5  + 

0 

22 

0 

0 

0 

2.50 

1.50 

3 

.0 

0 

2 

2 

1 

WATER  VALLtY 

93.7 

65.1 

79.4 

108 

21 

54 

5 

1 

22 

0 

0 

0 

.83 

.32 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

80.6 

-   .1 

1.93 

-   .74 

.0 

*    »    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 

90.7 

70.6 

80.7 

-  1.2 

98 

21 

59 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

2.66 

-   .56 

1.60 

24 

.0 

0 

2 

2 

2 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

89. 1M 

75. 2M 

82.  2M 

93 

29+ 

63 

5 

0 

14 

0 

0 

0 

1.19 

.88 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

BEEVILLE  5  NE 

91.6 

70.0 

BO. 9 

-  1.2 

106 

23 

60 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

.70 

-  2.29 

.42 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

BRENHAM 

92.6 

69.0 

80.8 

-   .7 

100 

30  + 

55 

5 

1 

23 

0 

0 

0 

1.53 

-  1.76 

1.28 

4 

.0 

0 

2 

1 

1 

CANYON  DAM 

91.3 

69.5 

80.4 

100 

21 

56 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

2.09 

.84 

4 

.0 

0 

3 

3 

0 

CHAPMAN  RANCH 

91.0 

73.0 

82.0 

95 

29  + 

60 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

.10 

.10 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

COLUMBUS 

92.5 

67.3 

79.9 

98 

30  + 

56 

5 

2 

25 

0 

0 

0 

.95 

-  2.39 

.70 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

CORPUS  CHRISTI 

89.2 

77.9 

83.6 

93 

30  + 

66 

5  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.95 

.SO 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

91.3 

72.9 

82.1 

-   .2 

97 

20 

61 

6 

0 

22 

0 

0 

0 

.13 

-  2.26 

.07 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUERO  3  E 

92.0 

70.5 

81.3 

98 

30+ 

59 

5 

0 

25 

0 

0 

0 

2.78 

2.06 

3 

.0 

0 

2 

2 

1 

ELGIN 

91.5 

70.0 

80.8 

98 

23  + 

58 

5  + 

0 

21 

0 

0 

0 

1.58 

.66 

4 

.0 

0 

3 

2 

0 

FLATONIA  2  W 

92. 6M 

68.  3M 

80. 5M 

-  1.4 

100 

30  + 

55 

5 

0 

25 

0 

0 

0 

1.65 

-  1.99 

1.16 

4 

.0 

0 

3 

1 

1 

FLORESVlLLE 

93.4 

69.8 

81.6 

100 

23  + 

58 

5 

0 

25 

0 

0 

0 

2.92 

2.63 

4 

.0 

0 

2 

1 

1 

GOLIAD 

92.0 

71.6 

81.8 

97 

20 

60 

6 

0 

24 

0 

0 

0 

1.66 

-  1.63 

.99 

5 

.0 

0 

2 

2 

0 

GONZALES 

91.2 

68.6 

79.9 

100 

28 

57 

7  + 

0 

22 

0 

0 

0 

1.84 

-  1.07 

1.42 

4 

.0 

0 

2 

1 

1 

HALLETTSVILLE 

93.1 

70.2 

81.7 

.2 

100 

28  + 

58 

5 

0 

23 

0 

0 

0 

1.78 

1.25 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

HONDO 

94.8 

68.2 

81.5 

-  1.1 

105 

21 

60 

5  + 

0 

25 

0 

0 

0 

2.25 

-   .78 

1.72 

4 

.0 

0 

3 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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0 

•a 

0  c 

s 

S 
a 
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Sutton 

Max. 

Min. 

1 
o 
H 

11 

a  S 

I  § 

o 

i 

1 
o 

■ 
1 

8  4 

hi 

St 

g  k 

KENEOY 

KINGSVILLE 

93.9 

72.6 

83.3 

102 

20 

60 

6 

0 

24 

0 

0 

0 

.44 

.31 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

LA  GRANGE 

90.3 

70.5 

80.4 

97 

22  + 

57 

5 

1 

18 

0 

0 

0 

2.08 

1.70 

4 

.0 

0 

2 

1 

1 

LEXINGTON 

89.8 

69.5 

79.7 

97 

28* 

57 

5 

1 

17 

0 

0 

0 

1.48 

1.33 

4 

.0 

0 

1 

1 

1 

LULING 

90.8 

68.4 

79.6 

-  3.1 

98 

30  + 

57 

6  + 

0 

19 

0 

0 

0 

.64 

-  2.46 

.50 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

MATHIS 

93.5 

70.0 

81.8 

103 

29 

61 

6  + 

0 

25 

0 

0 

0 

.10 

.10 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

NATALIA 

95.3 

69.3 

82.3 

106 

21  + 

59 

6+ 

0 

7  5 

0 

0 

0 

1.32 

.80 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

NEW  BRAUNFELS 

9*. 3 

70.1 

82.2 

-   .6 

102 

23 

59 

6 

0 

24 

0 

0 

0 

2.15 

-  1.26 

1.08 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

NIXON 

90. 4M 

67. 3M 

78. 9M 

99 

21 

56 

5 

0 

23 

0 

0 

0 

1.09 

.56 

3 

.0 

0 

2 

2 

0 

REO  ROCK 

90.2 

69.3 

79.8 

98 

23  + 

55 

5 

1 

21 

0 

0 

0 

1.60 

.90 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

REFUGIO 

90.6 

71.2 

BO. 9 

96 

30+ 

60 

6 

0 

22 

0 

0 

0 

4.21 

3.86 

4 

.0 

0 

2 

1 

1 

ROBSTOWN 

93.2 

73.3 

83.3 

101 

21 

64 

6  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.11 

.09 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROCKPORT 

87.4 

76.8 

82.1 

91 

30 

64 

4 

0 

11 

0 

0 

0 

.58 

.54 

4 

.0 

0 

1 

1 

0 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

90.9 

71.5 

81.2 

-   .7 

99 

23  + 

60 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

2.32 

-   .63 

1.08 

24 

.0 

0 

3 

3 

1 

SAN  MARCOS 

90.9 

M 

M 

96 

24+ 

23 

0 

0 

0 

2.46 

-  1.07 

1.02 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 

SEALY 

91.8 

70.1 

81.0 

-  1.1 

99 

29+ 

57 

5 

1 

22 

0 

0 

0 

1.28 

-  2.26 

.75 

4 

.0 

0 

2 

2 

0 

SEGUIN 

92.7 

70.1 

81.4 

-   .6 

100 

27+ 

59 

6  + 

0 

23 

0 

0 

0 

1.41 

-  1.77 

.58 

4 

.0 

0 

3 

2 

0 

SINTON 

92.0 

73.2 

B2.6 

98 

30 

63 

6  + 

0 

23 

0 

0 

0 

1.53 

1.03 

4 

.0 

0 

2 

1 

1 

SMITHVIllE 

89.1 

69.4 

79.3 

-  2.9 

96 

22 

57 

5 

1 

19 

0 

0 

0 

3.28 

-   .59 

1.65 

5 

.0 

0 

2 

2 

2 

SOMERVILLE  DAM 

90.0 

69.7 

79.9 

97 

29  + 

56 

5 

1 

19 

0 

0 

0 

.99 

.99 

4 

.0 

0 

1 

1 

0 

WASHINGTON  STATE  PARK 

93.0 

69.3 

81.2 

101 

23 

56 

5 

1 

24 

0 

0 

0 

1.20 

1.20 

4 

.0 

0 

1 

1 

1 

YOAKUM 

93.1 

70.5 

81.6 

100 

30  + 

57 

5 

0 

25 

0 

0 

0 

1.97 

1.52 

3 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

81.2 

-  1.1 

1.56 

-  1.57 

.0 

*    *    * 
UPPER  COAST          08 

ALVIN 

89.7 

70.8 

80.3 

95 

24+ 

60 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

2.66 

2.16 

2 

.0 

0 

2 

2 

ANAHUAC  TBCD 

92.3 

71.2 

81.8 

98 

25 

62 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

.75 

.75 

2 

.0 

0 

1 

1 

ANGLETON  2  W 

88.6 

69.9 

79.3 

-  1.2 

94 

28 

59 

5 

0 

17 

0 

0 

0 

2.75 

-   .76 

1.62 

2 

.0 

0 

3 

2 

BAY  CITY  WATERWORKS 

90.0 

71.9 

81.0 

97 

29 

61 

5  + 

0 

21 

0 

0 

0 

1.71 

.77 

4 

.0 

0 

3 

2 

BAYTOWN 

89.4 

73.0 

81.2 

96 

25 

61 

5 

o 

16 

0 

0 

0 

2.12 

-  1.63 

1.46 

2 

.0 

0 

2 

2 

CLEVELAND 

89.9 

67.1 

78.5 

96 

30+ 

55 

5 

3 

20 

0 

0 

0 

.70 

.40 

2 

.0 

0 

2 

S 

DANEVANG  2  SE 

89.3 

71.2 

80.3 

-  l.l 

95 

30  + 

60 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

2.00 

-  1.41 

1.26 

4 

.0 

0 

3 

2 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

M 

M 

M 

97 

29 

0 

0 

0 

1.91 

-  1.47 

.0 

0 

EL  CAMPO 

92.2 

69.2 

80.7 

99 

30  + 

57 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

3.10 

2.86 

3 

.0 

0 

2 

1 

FREEPORT  2  NW 

87.2 

71.3 

79.3 

94 

30+ 

57 

5 

0 

12 

0 

0 

0 

4.03 

2.06 

3 

.0 

0 

4 

3 

GALVESTON  WB  CITY        R 

85.3 

77.5 

81.4 

-   .3 

92 

30 

64 

5  + 

0 

2 

0 

0 

0 

3.45 

.60 

2.20 

4 

.0 

0 

2 

2 

HOUSTON  WB  CITY           R 

89.0 

73.6 

81.3 

-   .9 

96 

21 

60 

5  + 

1 

17 

0 

0 

0 

2.21 

-  1.62 

1.42 

4 

.0 

0 

3 

2 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

90.8 

71.8 

81.3 

-   .3 

99 

30 

59 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

1.89 

-  1.80 

1.15 

4 

.0 

0 

3 

2 

LIBERTY 

89.7 

70.3 

80.0 

-  1.1 

96 

30  + 

59 

5 

3 

16 

0 

0 

0 

2.79 

-  1.39 

1.66 

5 

.0 

0 

2 

2 

MATAGORDA  NO  2 

87.9 

73.7 

80.8 

-  1.1 

93 

30  + 

60 

5 

0 

11 

0 

0 

0 

2.67 

-   .03 

2.27 

4 

.0 

0 

2 

NEW  GULF 

90.0 

70.4 

80.2 

97 

29 

56 

5 

2 

20 

0 

0 

0 

1.46 

1.01 

5 

.0 

0 

2 

ORANGE  4  NW 

88.6 

69.5 

79.2 

95 

30+ 

61 

17  + 

2 

17 

0 

0 

0 

2.21 

1.25 

5 

.0 

0 

4 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

87.7 

74.4 

81. 1 

93 

30+ 

59 

5 

0 

11 

0 

0 

0 

.80 

.59 

3 

.0 

0 

2 

PIERCE  1  E 

90.7 

69.4 

80.1 

-  1.0 

98 

30  + 

57 

5 

0 

20 

0 

0 

e 

2.03 

-  1.48 

1.37 

4 

.0 

0 

2 

POINT  COMFORT 

86.4 

75.4 

80.9 

96 

20 

61 

5 

0 

B 

0 

0 

0 

1.80 

1.71 

4 

.0 

0 

1 

PORT  ARTHUR  W"  AIRPORT   R 

90.4 

71.5 

81.0 

.4 

98 

30 

62 

16+ 

0 

18 

0 

0 

0 

2.08 

-  2.21 

1.41 

4 

.0 

0 

2 

PORT  LAVACA  NO  2 

91.3 

75.5 

83.4 

98 

21 

63 

5 

0 

23 

0 

0 

0 

2.03 

2.00 

4 

.0 

0 

1 

PORT  0  CONNOR 

86.4 

76.7 

81.6 

90 

30+ 

63 

6  + 

0 

3 

0 

0 

0 

.70 

.48 

4 

.0 

0 

2 

0 

SUGAR  LAND 

91.2 

71.2 

81.2 

-   .4 

98 

22 

60 

5 

1 

23 

0 

0 

0 

1.56 

-  1.72 

1.03 

5 

.0 

0 

2 

1 

THOMPSONS  3  WSW 

91.0 

69.4 

80.2 

98 

29  + 

60 

5 

1 

22 

0 

0 

0 

1.05 

.66 

5 

.0 

0 

2 

0 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

90.9 

72. B 

81.9 

.6 

96 

30  + 

60 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

2.33 

-   .71 

1.81 

3 

.0 

0 

2 

2 

1 

DIVISION 

80.7 

-   .8 

2.04 

-  1.57 

.0 

*    *    » 
SOUTHERN             09 

ALICE 

97. 3M 

71.6 

84. 5M 

104 

21 

63 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

.49 

-  2.49 

.38 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

ARMSTRONG 

95.7 

70.7 

83.2 

102 

25+ 

60 

9  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.68 

.50 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

BENAVIDES  7  s 

M 

70.7 

M 

62 

6 

0 

0 

0 

1.50 

1.50 

3 

.0 

0 

1 

1 

1 

CARRIZO  SPRINGS 

97.8 

72. B 

85.3 

.6 

106 

21 

62 

6  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.22 

-  2.32 

.22 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

CATARINA 

101.4 

72.7 

87.1 

110 

21  + 

61 

5  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.06 

.06 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHARLOTTE  5  NNW 

95.9 

70.3 

83.1 

105 

21 

60 

6 

0 

25 

0 

0 

0 

1.64 

1.23 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

99.1 

71.7 

85.4 

109 

21 

60 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

2.00 

1.34 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 

CRYSTAL  CITY 

96.3 

73.4 

64.9 

105 

21  + 

63 

5 

0 

27 

0 

0 

0 

1.11 

1.09 

4 

.0 

0 

1 

1 

1 

DILLEY 

98.2 

70.1 

84.2 

.7 

107 

22  + 

60 

6  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.79 

-  2.12 

.69 

4 

.0 

0 

1 

1 

0 

EAGLE  PASS 

97.2 

72.8 

85.0 

-   .8 

106 

23  + 

62 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

.58 

-  1.65 

.42 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

ENCINAL  3  NW 

99.5 

71.2 

85.4 

.6 

108 

23  + 

56 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

1.20 

-  1.18 

.32 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

FALCON  DAM 

97.4 

73.2 

85.3 

106 

25  + 

65 

6  + 

0 

27 

0 

0 

0 

3.49 

2.97 

3 

.0 

0 

2 

1 

1 

FALFURRIAS 

94.7 

71.0 

82.9 

-  1.6 

101 

26  + 

61 

7 

0 

25 

0 

0 

0 

.63 

-  1.80 

.41 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

FOWLERTON 

FREER 

97.9 

69.9 

83.9 

107 

26 

61 

6 

0 

27 

0 

0 

0 

.42 

.42 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

HEB8R0NVILLE 

98.3 

71.1 

84.7 

109 

21 

61 

6 

0 

?9 

0 

0 

0 

.46 

.38 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

LA  PRYOR 

99.1 

67.0 

83.1 

108 

21 

60 

8 

0 

29 

0 

0 

0 

1.07 

1.07 

3 

.0 

0 

1 

1 

1 

LAREDO  NO.  2 

97.6 

74.2 

85.9 

106 

25  + 

67 

6  + 

0 

29 

0 

0 

0 

5.00 

2.62 

4 

.0 

0 

5 

2 

2 

OILTON 

96. 9M 

71. 1M 

84. OM 

105 

26  + 

63 

7+ 

0 

26 

0 

0 

0 

.65 

.65 

4 

.0 

0 

1 

1 

0 

PEARSALL 

97.0 

70.4 

83.7 

105 

21  + 

60 

5 

0 

27 

0 

0 

0 

1.18 

.73 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

POTFET 

95.2 

68.  5 

81.9 

102 

23  + 

60 

6 

0 

3  0 

0 

0 

0 

.50 

.50 

4 

.0 

0 

1 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

TEXAS 

JUNE 

1969 

Temperature 

Precipitation 

n    8 

11 

•1 
01 1 

s| 

>  a 

<Z 

I 
< 

i] 

|z 
sa 

■a 

A 
01 

s 

a 

| 

3 

a 

a 

t 

! 

No.  ol 

Dm 

■2 

O   C 

A 

>• 

a 

0 

• 

Snow,  Sloet 

No.  of  Day« 

Station 

Mix. 

Mln. 

3 

3-0 

S3 

a 

o 

{ 

o 

z 
s 

I 
Z 

0 

I 

8 

i 

ij 

1  1 

hi 

it  jj 

5  * 

RIO    GRANDE    CITY    3    W 

TILOEN 

ZAPATA 

96.8 
97.0 
99.0 

72.2 

71.5 
74.8 

84.5 
84.3 
86.9 

107 
105 
107 

25+ 
26  + 
24  + 

64 

59 
67 

7  + 

6 

6 

0 
0 
0 

26 

26 
29 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4.04 

1.08 

.84 

2.34 

1.03 
.81 

3 

4 
3 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

2 

1 
1 

2 

1 
1 

2 

1 
0 

DIVISION 

84.5 

.0 

1.30 

-    1.25 

.0 

*         *          » 
LOWER    VALLEY                     10 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT       R 

HARLINGEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

92.* 
9*. 3 
94.5 

96.0 

75.1 
71.5 
72.1 

71.1 

83.8 
82.9 
83.3 

83.6 

1.1 

-       .7 

97 
100 
98 

101 

21 
23  + 
26  + 

21 

63 

60 
63 

62 

6 
6 
6 

6 

0 
0 
0 

0 

25 

26 
29 

29 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

.06 
.62 
.49 

.78 

-  2.88 

-  1.96 

.06 
.35 
.23 

.51 

3 
29 
28 

3 

.0 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

0 

2 
2 

2 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 

MISSION 
PORT    ISABEL 
PORT    MANSFIELO 
RAYMONDVILLE 
SAN    BENITO 

96.7 

89.4 
B8.2M 
96.0 
94.3 

71.6 
78.0 
77.2 
72.1 
73.2 

84.2 
83.7 
82. 7M 
84.1 
83.8 

■  2 
1.3 

.8 

100 
92 
93 

101 
98 

26  + 
28  + 
26+ 
26  + 
21  + 

61 
73 
70 
61 
65 

6 
6 
15  + 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
16 
10 
28 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.31 
.31 
.76 
.41 
.91 

-  1.63 

-  2.18 

-  2.05 

.19 
.25 
.69 

.31 
.86 

3 
28 

3 
29 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

WESLACO    2    E 

93.6 

73.0 

83.4 

98 

22  + 

62 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

1.29 

-    1.17 

.98 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

83.6 

.2 

.60 

-    1.91 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
PRESIDIO 


LOWEST  TEMPERATURE 
GARCIA  LAKE  12  ENE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
VOSS 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
EL  PASO  WB  AIRPORT       R 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
BRADY  2NNW 


114 

DATE 

21 

41 

DATE 

14 

8.64 

T 

5.76 

DATE 

24 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14 


15 


25       26       27 


high  Plains 


se 


ABERNAT 
ACKERLY 

AMARILLO  MB 
ANDREWS 
BIG  SPRI 


BOOKER 

BORGEft  3  H 

BRAVO 
BROWNMElO  NO  2 

BULER  2  NE 

BUNKER  HILL 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 
CHANNING  NO.  2 

CLAUDE 

COLDHATER  3  H 

CONLEN 

CR0S8YT0N 

DALHART  FAA  AIRPORT 

OARRQUZETT 

DlMHITT  6  E 
DIMMITT 
DUMAS 
FLOYDAOA 
FLOYDADA  9  SE 

FOLLETT 

FORSAN 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

HART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HIGGINS 

HITCHLAND 
LAMESA  1  SSE 

LENORAH 
LEVELLAND 

LIPSCOMB 

LlTTLEFIELD  NO.  2 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK  HB  AIRPORT 
HC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  MB  AIRPORT 

MIOLAND  4  ENE 

MORSE 
MORTON 

MULESHOE  1 
NOTLA  3  SE 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

PERRYTON  5  NNE 
PERRYTON  10  MNM 
PLAINS 
PLAINVIEH 
OUITAOUE  2  SE 

SEMINOLE 
SILVERTDN 
SLATQN  5  SE 
SPEARMAN 
STRATFQRO 

SUNRAY  4  SM 
TAHOKA 

TASCOSA 

TULIA 

UMBARGER 


VEGA 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 


ABILENE  ■ 

B  AIRPORT 

ANSON 

ASpERMON1 

2  SSW 

BALL1NCEI 

1  sw 

BENJAMIN 

BURKETT 

CHILDRESS 

FAA  AIRP 

CHILLICOTHE 

CLARENOOI 

CQLEHAN 

COLORADO 

CITY 

CRDWELL 

DICKENS 

ELECTRA 

FLOMOT  1 

N 

GAIL 

GUTHRIE 

HAHLIN 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAH 

JAYTON 

KNAPP  6 

LIKE  ABI 

ENE 

LAHN 

MATADOR 

MEMPHIS 

MOBEETIE 

2  S 

MUNDAT 

NORTHFlEl 

D 

NOVICE  I 

E 

NUGENT  I 

ESE 

PADUCAH 

POLAR 

POST 

QUANAH  5 

SE 

2.12 

3.29 

2.60 
3.75 
3.4 
2.63 


3.33 
2.79 
2.61 


1.67 

T 

T 
.52 

T 
T 

.24 

T 

.01 

T 

.35 

T 

.35 

.02 

.06 

.02 

.40 

.20 

.07 

.07 

.40 

.07   .22   T 


.07 

1.2B 

.05 

1.95 

.35 

.01 

.67 

.29 

1.10 

.30 

T 

2.20 

.?0 

.13 

.05 

.55 

.11 

1.19 

.41 

2.09 

5.37 

c.65 
1.11 
1.41 

2.05 

3.55 


4.16 

2.2B 
2.14 
2.62 
3.35 
3.99 


1.93 
3.78 
4.13 


3.16 
1.23 

1.83 


2.78 
3.80 
2.15 
3.15 
1.99 

1.04 
1.01 
1.64 
1.57 
6.72 

1.50 


.03 

T 

.17 

.15 

.37 

.39 

.65 

.85 

.10 

2.00 

.56 

1.13 

T 

.03 

.78 

.30 

.20 

.02 

.03 

.14 

.26 

•  04 

1.37 

.02 

.01 

.03 

.95 

.30   .19 
.23   .25 


1.25 

62 

.22 

14 

2 
1 

04 

18 

2 

.12 

.56 
T    1.60 


.IB 

.46 

.04 

.70 

.93 

.43 

.15 

.93 

.61 

1.56 

1.32 

.87 

.78 

.54 
1.75 

2.08 

.12 

.35 

.03 
2.49 

1.05 

1.10 
2.15 

.03 
.04 
T     .08 


.50 

.•1 

.53   .39 


.15 

.03 


1.42 

1.30 
.16 
1.02 


29  1.29 

.04 

1.31 

•■  following  Station 

.,d.. 
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DAILY  PRECIPITATION 


7(XA5 

Continued 

J'JNf       1969 

3 

Day  ol  Monlh 

Station 

2 

1   | 

2  I 

3 

4  |  5  |  6 

7   8   9 

10  ]  11  J  12 

13   14   IS 

16   17   18 

19  | 

20  |  21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  |  27 

28   29   30 

31 

ROBY  1  ES6 

ROSCOE 

2.00 

,60 

.70 

7 

.35 

.25   .10 

7 

ROTAN 

1.39 

.14   7 

.06 

.20   .67 

.06   .04 

SEVMQUft 

3.70 

.50 

3.20 

SHAMROCK 

l.<>3 

.66 

.14 

.23 

.20 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

1.22 

.52   .35 

.16   .06   7 

.11 

SNYDER 

2.16 

7 

7     .42 

.56   .53 

7     .63 

7 

STAMFORD  1 

2.33 

.30 

.30  1.30 

.25 

.18 

TAMPICO 

2.93 

.90   .60 

.60 

.33 

TESCO 

2.04 

.35 

.42 

.02 

.41   .30 

.32 

.12 

TRENT  2  ENE 

1.62 

.80 

7 

.26   .50 

.04 

7 

TRuBY  i    ESE 

2.70 

.:> 

.24 

7     .97 

.24   .70   7 

.20 

.13 

7 

TRUSCOTT 

2.09 

.41 

1.34 

.14 

TURKEY 

2.01 

.16   .07 

T 

.93 

.03        .60 

.03 

.37 

.02 

VERNQN 

2.96 

2.20 

.72 

.04 

VOSS 

8.6* 

1.14 

2.18 

2.79 

2.93 

WELLINGTON  2  ENE 

.4(1 

.40 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 

3.11 

7 

.10 

.49 

7     .06 

1.93   .11 

.16 

.04 

7     7 

T 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

3.06 

7 

■  16 

.10 

7 

.02  2.19 

.99 

.04 

7 

7 

WINTERS  1  NNE 

3.6! 

..9 

.55 

.41 

2.15 

T 

.03 

NORTH  CENTRAL        03 

ALBANY 

*.56 

.53 

1.35 

.40   .76   .20 

.49 

.47 

.96 

AlEDO  *  SE 

2.36 

.17 

.66 

.25        .05 

.52 

.71 

A.-IDICE  1  WNW 

2.90 

1.05 

1.85 

T 

ANNA 

3.52 

.23 

.44   .64 

.37 

.54 

1.10 

ANTELOPE 

2.02 

7 

.27 

.20 

.27  1.04 

.17 

.07 

ARCHER  CITY 

3.37 

.39 

.81 

1.50 

.43 

.07 

.17 

ARLINGTON 

.90 

.30 

.04 

.16 

ARTHUR  CITY 

2.67 

■  01 

.31 

.07 

.93   .31   .01 

.37 

.28 

.11   .47 

AVALON 

.99 

.30 

.69 

BAIRD 

2.57 

1.20 

.20 

.22   .95 

BARDwELL  DAM 

.8? 

7 

7 

.20 

.02 

.43 

BELTON  OAM 

.67 

.45 

.16 

.04 

BENBROOK  DAM 

1.62 

.05 

.65 

.19 

.02 

.22 

.49 

80NHAM 

3.61 

.05 

.25 

.47   .71   .07 

.70 

.94 

.34 

.48 

BOM  IE 

3.39 

.06 

.20 

.41 

.92  1.15 

.65 

bdyo  3  SE 

1.89 

.20 

.36  1.16   .12 

.03 

BRAZOS 

3.81 

.72 

2.00   .60 

.49 

BRECkENRIDGE 

3.30 

.63 

•  23 

.43 

1.53 

7 

.15 

.33 

BRIDGEPORT 

2.01 

.02 

.20 

.21  1.16   .35 

.05 

BROWNWOOD 

1.33 

.05 

.23 

.79 

.26 

BURLESON  2  SSW 

1.37 

■  02 

.67 

.03        .02 

.22 

.41 

BURLINGTON  3  WSW 

.69 

.56 

7 

.19 

CAMERON 

.93 

■  82 

.11 

CARROLLTON 

1.23 

.05 

.01 

7 

.29 

.07   .46   .02 

.05 

.30 

celina 

4.21 

.30 

1.01  1.10 

.50 

.30 

1,00 

CENTER  CITY 

.23 

.23 

7 

CHALK  MOUNTAIN 

1.55 

.05 

.63   7 

.04 

.20 

.18 

.23 

CLEBURNE 

1.35 

.7* 

.02 

.22 

.37 

CLIFTON  9  E 

.48 

7 

.29 

.05 

.02 

.12 

COMANCHE 

2.43 

1.37 

.13 

.45 

.03 

.45 

COOPER 

3.27 

.30 

.60 

1.15 

.50 

.92 

COPPERAS  COVE  NO  2 

.78 

.71 

.07 

CORSICANA 

.43 

.01 

T 

.27 

.15 

CRANDALL 

.57 

T 

.11 

.46 

CRESSON 

2.30 

.10 

.70 

.23 

.57 

.70 

CROSS  PLAINS 

4.97 

1.15 

1.60 

.76        .46 

1.00 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

■  44 

.02 

.28 

7 

.04 

7 

.10 

DAVILLA 

1.35 

.05  1.30 

DECATUR  2  SSw 

2.07 

.14 

.29  1.16   .18 

.10 

.10 

DENISON  DAM 

4.72 

.10 

T 

.05 

1.39  1.02 

1.47 

.09 

.15 

.45 

DENTON  2  SE 

3.78 

.02 

.20 

.01 

.56  1.38 

.29 

.05 

.12 

1.15 

DUBLIN 

3.52 

.73 

1.23 

.65        .06 

.01 

.62 

DUNDEE  6  NNW 

2.56 

.43 

1.44 

.11 

.16 

.40 

EAGLE  MTN  LAKE  OAM 

2.72 

.31 

.37   .62   .10 

.07 

1.25 

EASTLAND 

3.20 

1.20 

7 

.39   .03   .39 

1.05 

.14 

ENHIS 

EVANT 
FARMERSvlLL? 

.83 

.21 

.07 

.95 

2.47 

.13 

.17 

.32   7 

.60 

1.25 

FERRIS 

.61 

.02 

.05 

.26 

.26 

FLORENCE  3  SE 

3.23 

.73 

l.OS 

1.43 

.04 

FORESTBURG  *  S 

2.36 

.07 

.23 

7 

,91  1.06 

7 

.09 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

.63 

.01 

7 

.30 

7 

7 

.02 

.05 

7 

.29 

FRISCO 

3.51 

7 

7 

T 

.24 

7 

.63  1.07   .04 

.17 

.16 

.04 

1.16 

FROST 

.57 

7 

.18 

7 

T 

.19 

GAINESVILLE 

3.79 

.16 

.05 

.03 

1.67   .50   .01 

.80 

T 

.97 

GATESVILLE 

.33 

.35 

GEORGETOWN 

2.53 

.52   .01 

2.00 

GLEN  ROSE 

2.16 

.20 

1.23 

.08   7 

.22 

.04 

.19 

GOLDTHWAITE 

.79 

,69 

.30 

GRAHAM 

2.12 

7 

.30 

.30 

.03  1.45   7 

7 

.04 

GRANBURY 

2.22 

.77 

7 

1.16   7 

.25 

.02 

GRANGER 

2.04 

1.11 

.69 

.46 

GRAPEVINE  DAM 

1.36 

.05 

.32   .63   .07 

.04 

T 

.25 

GREENVILLE  7  •;„ 

2.35 

7 

.04 

.10 

.03   T 

.61 

.36 

1.19 

GROESBECK 

.76 

7 

.38 

.38 

T 

GUNTER 

4.97 

.09 

.32 

1.00   .95 

.94 

.47 

1.20 

HAMILTON 

■  14 

.16 

7 

T 

7 

HENRIETTA 

3.11 

.23 

.48 

.79  1.15 

.46 

hEmITT  1  SE 

.35 

.35 

7     7 

HICO 

.72 

7 

7 

.55 

7 

7          7 

.04 

7 

7     .13 

HILLSBORO 

1.48 

.36 

.08 

1.04 

mONEy  GROVE 

3.91 

.20 

1.55   .55 

.46 

.43 

.70 

HUCKABAY 

3.73 

1.22 

.70 

.61 

1.00 

MURST  SPRINGS 

.28 

.26 

.02 

INDIAN  GAP 

.62 

.45 

.05 

.12 

JACKSBORO 

2.96 

.19 

.22 

.10  2.42 

.03 

JARRELL 

KAUFMAN 

.7* 

.01 

.08 

.69 

KENNEDAtE  6  SSW 

1.49 

.02 

.60 

7 

T 

.67 

KlLLEEN 

.49 

.46 

.01 

LAVON  DAM 

.71 

7 

7 

.20 

.23 

.16 

.12 

LfwISVlLLE  oam 

2.39 

.09 

.21 

.63  1.11   .03 

.06 

.02 

.90 

LlPAN 

4.04 

.07 

.86 

1.61   .01   .26 

1.19 

HARL1N 

.80 

7 

.75 

.01 

7 

.04 

MARYS  CREEK 

5.78 

.36 

1.36 

.36   .09 

.17 

1.90 

MC  GREGOR 

.21 

.21 

MC  KINNEY 

3.57 

.37 

.17   .85 

.66 

1.92 

MERIDIAN  STATE  PARK 

.82 

.67 

.19 

"ExlA 

.82 

7 

.40 

.42 

MINERAL  HELLS  FAA  AP 

4.05 

7 

.56 

7 

.03  1.49 

7    1.89 

.06 

T 

S*9>  ralaiaot-w  noln  !o  Jowlng  Slatlon 
-    160    - 
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Day 

of  Month 

Station 

0 

H 

1 

2 

3 

4 

5  ]  6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13 

14   IS 

16   17   18 

19 

20   21 

22  |  23   24 

25  1  26  1  27 

28   29   30 

31 

-organ  3  wnw 

.SB 

.45 

.15 

.28 

T 

MORGAN  HILL 

4.04 

1.29 

.95 

.23 

.73 

.18 

.70 

NUENSTER 

2.42 

.03 

.06 

.06 

.78 

.70 

.63 

.16 

HUH  IN 

1.7B 

.37 

.80 

.36 

.05 

NAVARRO  KILLS  DAN 

.32 

.19 

.11 

.02 

NEWPORT 

2.30 

.30 

.75 

.95 

.30 

OLNEY 

2.94 

•  3< 

T     .72 

1.61 

.05 

.07 

7 

OLNEv  5  NNM 

2.09 

.46 

.02 

1.25 

.30 

.02 

PALO  PINTO 

4. SO 

.56 

.03 

1.69 

1.35 

.87 

PARIS 

2.75 

■  03 

.32 

.17 

.74 

■  IS 

.60 

.17 

.94 

PILOT  POINT 

4.79 

.09 

■  02 

.22 

.03 

1.01 

1.10   .04 

.66 

.39 

1.23 

POSSUM  KINGDOM  0AM 

2.56 

.32 

.25 

1.70 

.29 

PROCTOR  RESERVOIR 

2.74 

.Jl 

1.13 

T 

.21 

.05 

T 

.77 

T 

.37 

PUTNAM 

3.04 

1.98 

.49 

.08 

.49 

QUINLAN 

.47 

.08 

.07 

.32 

RAINBOW 

1.72 

T 

1.10 

.22 

.15 

.25 

RANGER  1  H 

2.5J 

.90 

T 

.02 

.81 

.65 

T 

.17 

.03 

REO  OAK 

.63 

T 

T 

.28 

.35 

RICHARDSON 

.80 

.3- 

.35 

T 

.11 

RINGGOLD 

RISING  STAR 

4.19 

T 

.97 

.07 

.07 

1.93 

T     .22 

T 

T 

T 

.93 

T 

ROANOKE 

1.96 

.05 

.29 

.26 

.82   .13 

.09 

.36 

ROCKDALE 

1.71 

■  02 

1.57 

.03 

.09 

ROCKHALL 

.55 

.04 

.24 

T 

.13 

.14 

ROSEBUD  3  WSW 

.69 

T 

.49 

.04 

.16 

ROSS 

.40 

.20 

.20 

ROSSER  1  SE 

.45 

.45 

ROUND  ROCK  3  E 

2.61 

T 

.89 

.01 

T 

1.65 

.10   T 

SANGER 

3.41 

.33 

.87 

1.35 

.32 

.34 

SHERMAN  PUMP  STATION 

3.69 

.03 

.03 

.02 

.07 

.01 

.72 

.82   .18 

T         1.10 

.11 

.10 

.50 

SLIDELL 

2.61 

.04 

.07 

.16 

.78 

1.03   .09 

.39 

.05 

SPRINGTOWN 

2.02 

.29 

.21 

1.25   .21 

.06 

STEPHENVILLE  4  N 

3.04 

1.18 

.75 

.12 

.20 

.79 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

.74 

.52 

.15 

.07 

STRAWN  8  NNE 

2.39 

.37 

T 

.85 

.72   .25 

TAYLOR 

1.90 

.95 

.80 

.13 

TEMPLE 

.67 

.44 

.03 

.20 

TERRELL 

.96 

.04 

.08 

.02 

.82 

THORNOALE 

2.09 

1.57 

.82 

THORNTON 

.47 

.47 

T 

THROCKMORTON 

3.38 

.69 

.32 

1.93 

.19 

.05 

T 

THURBER  5  NE 

TRENTON 

4.00 

•  09 

.22 

T 

.55 

.92 

1.26 

.83 

.57 

TROV 

.61 

.40 

.05 

.16 

VALLEY  VIEW 

3.91 

.09 

.13 

.19 

T 

.63 

1.38 

.65 

.45 

.39 

WACO  DAM 

.52 

.39 

.12 

.01 

WACO  we  AIRPORT          R 

.44 

T 

.37 

.07 

T 

WAXAHACHIE 

1.31 

.42 

.14 

.75 

WEATHERFORO 

2.49 

T 

.30 

1.00 

.30   .58 

.04 

.02 

.05 

WHITNEY  DAH 

.42 

.23 

.02 

.08 

.09 

WOLFE  CITY 

2.33 

.28 

.14 

.18 

.28 

.46 

.11 

.88 

•   •   • 

EAST  TEXAS          04 

ALTO  S  SW 

.29 

.12 

T 

.13 

ANDERSON 

2.02 

.72 

1.30 

ATHENS  3  SSE 

.74 

.10 

.16 

.38 

.10 

ATLANTA 

.94 

.60 

.07 

T 

.15 

.07 

.05 

BEDIAS 

.90 

.90 

BON  WIER  2  E 

1.3B 

.31 

.15 

.86 

.06 

BOXELDER 

1.38 

.03 

.13 

.04 

.34 

.84 

BREMOND 

.39 

T 

T 

.39 

T 

BRONSON 

BUFFALO 

..43 

.43 

CANTON 

.70 

.05 

.10 

.95 

CARTHAGE 

.32 

.04 

.01 

T 

.08 

.19 

T 

T 

CENTER 

1.14 

1.10 

.03 

.01 

CENTERV1LLE 

.57 

.18 

.39 

CLARKSVILLE  2  E 

1.54 

.01 

•  12 

.03 

.03 

.14 

.73 

.46 

COLDSPRING  5  SSW 

1.36 

.29 

.90 

.17 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

3.13 

■  18 

;  .86 

1.09 

CONROE 

1.00 

.16 

.72 

.12 

T 

CROCKETT 

.33 

T 

.33 

T 

DACUS 

1.49 

1.49 

DA1NGERFIEL0  9  S 

.35 

T 

.03 

.04 

.19 

T 

T 

.09 

DEKALB  2  N 

1.09 

•  18 

.08 

.83 

OEWEYVILLE 

2.14 

•  30 

.45 

.10 

1.03   T 

.06 

.20 

DIALVILLE  2  W 

.44 

■  21 

.10 

.04 

.05 

.04 

EDCM  1  NW 

.83 

.10 

.13 

.60 

EMORY 

EVAOALE 

2.24 

.80 

.29 

1.19 

FAIRFIELD 

1.23 

,37 

.68 

FRANKLIN 

1.84 

1.39 

.34 

.19 

GILMER  2  W 

1.12 

.01 

•  19 

.08 

.07 

T 

.77 

GLADEWATER 

.46 

.14 

.32 

T 

CRAPELANO 

.19 

.19 

GROVETON  2  NNW 

.60 

.55 

.05 

HAGANSPORT 

1.76 

.11 

.07 

.54 

1.04 

HARLETON 

.78 

.29 

.49 

HAWXINS  i  E 

1.63 

.07 

1.03 

.93 

HEMPHILL 

1.50 

.39 

.34 

.77 

HEMPSTEAD 

1.44 

.02 

.95 

.47 

HENDERSON 

.45 

.23 

.10 

.10 

HORGER 

2.59 

1.95 

.22 

.62 

.16 

.04 

HUNTSVlLLE 

2.37 

2.34 

.03 

JACKSON  HILL  GUARO  STA 

2.67 

1.47 

.75 

.45 

JACKSONVILLE 

.47 

T 

T 

.09 

.38 

JASPER  3  SW 

3.80 

1.26 

.41 

2.12 

.01 

JEFFERSON 

.93 

■  38 

.04 

.21 

.32 

JEWETT 

.78 

.13 

.60 

.05 

KARNACK 

1.37 

.61 

.02 

.04 

.70 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

3.03 

1.29 

.42 

.79 

.25 

.32 

LIHOEN 

1.32 

.39 

.08 

.06 

T     .73 

.03 

.03 

LIVINGSTON  2  NNE 

1.79 

•  12 

.43 

1.22 

T 

LONG  LAKE 

.29 

.29 

T 

LONGvIEw 

1.10 

.37 

T 

.05 

.01 

.67 

T 

LOVlLADY 

.24 

.24 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

.82 

.51 

.04 

.09 

.18 

MADISONVILLF 

.39 

.01 

.38 

MAGNOLIA 

.80 

•  20 

.48 

.12 

MARSHALL 

.34 

•  11 

.02 

.21 

MAUD 

.88 

•  28 

.10 

.36 

.14 

MILAM  6  ENE 

Sm  r«I*t«iice  nol«i  lollowing  Station   Indw. 
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Station 

13 

1 

Day  of  Month 

H«l 

3 

4  | 

5  |  6 

7  [  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  J 

17   18 

19  |  20  |  21 

22   23   24 

25  |  26  |  27 

28   29  |  30 

31 

MlNEOLA  7  SSW 

mINFCU  A  6  ENE 

MONTGOMERY 

MOSCOW 

HOUNT  PLEASANT 

1.33 
1.07 
1.24 

.37 

T 
.02   .06 
.07 

.04 

T 
.03 

.11 
1.11 
.01 

.06 

.01 

7 
.03 

7 

.23   .01 

1.22 
.93 

.05 

MOUNT  VEANON 
NACOGDOCHES 
NAPLES  I  SW 
NE&LEY  <►  SSW 
NEUVILLE 

.90 
.76 
.46 
1.69 
1.06 

.19 
.61 
.23 

.28 
.97 

.05 

.03 
.13 

.03 

.01 

.02 

7     .14 

.08 

.89 

.39 

.04 

.06   .22 

.10 
.58 

NEW  UNFY  •>  NW 

NEWTON 

NO&ALUS  GUARD  STATION 

OVEHTON 

PALESTINE 

.59 

2.11 
.61 
.43 

.30 

.15 

.18 
.11 

T 

.37 
.19 
.43 
.10 
.30 

.07 
.66 

.16 

T 

.06 

7 

.26 

PITTSBURG  5  S 
POYNOR  1  NE 
PRICE  2  SW 
QUITMAN  2  S 
REKLAW  3  NNE 

.57 
1.61 
.48 

1.40 
.06 

T 
.47   .01 

.13 

T 

.03 
.05 

1.40 
.06 

.10 

7     7 

.57 
.05 

1.25 

RICHARDS 
RIVERSIDE 
ROCKLAND  1  N 
RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

3.02 
2.5! 
2.37 
.09 
3.69 

1.31 

.03 

2-32 

2.97 

2.55 

.39 

.06 

.52 

.05 
.63 

.70 

.01 
•  12 

.03 
.03 

SIMMS  2  NNW 
SPURGER  0AM  e 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TEXARKANA  DAM 

1.00 
4.03 

l.ei 

1.42 

.86 

.33 

1.36 
.08 
.82 
.42 

.09 

.23 

.03 

.09 
.10 

.01 

7     7 

.56 

.43 

.86 

.46   .03 

.24 

.13 

.28 

.02 
.10 

.06 

.37 

TRINIDAD  PDWER  PLANT 
TYLER  5  NE 
VALLEY  JUNCTION 
WALLER  3  SSW 
WARREN 

1.02 
.28 
1.** 
1.24 
3.53 

.01 
.37 

1.39 

T 

.18 
.10 

1.07 
.86 

1.16 

.38 

.78 
.11 

.06 
.06 

T 

.17   .40 

.41 

WILLS  POINT 
WlNNSBORO  b    SW 

.88 
.SI 

T     T 

.7J4 

T 

.08 

7 
.03 

T 

.80 
.74 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 

BALMORHEA 

BLOYS  CAMPGROUNO 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

2.08 
1.78 
.59 
2.10 
1.80 

T     .10 

.80 

1.23 

.03 
.03 

7 

.17 

.39   .01 

1.26 
1.23 

7    1.12 

.40 
.25 
.23 

.05 
.07 

.23 
.23 
.33 

.03 
T 

.10 

CANDELARU 

CHISOS  BASIN 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

2.14 

1.42 
.37 
.77 
.37 

T 
T 

.05 
1.00 

.18 
.24 

.07 
.37 

7 

.32 

.28 

7 

.30 

1.06 
.12 
.05 
.20 

.37 
.04 

.20 

.02 

EL  PASO  WB  AIRPORT        R 

FABENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

T 
.52 

1.15 
.60 

.64 

T     T 

T 
.30 

.10 

.19 
.33 

.2! 

T 
.14 

.03 
.70 

7 

.11 
.14 

.55 

.15 

.10 

7 

GIRVIN 
GRANDFALLS  3  SSE 

IMPERIAL 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

2.12 

1.47 
.77 
.66 
.17 

.15 

.10 
.04 

.10 

7 

.14 

.34 

7    1.78 
.26 

.02 

.18 
.33 
.26 
.32 

.06 
.70 

.41 

7 

MARATHON 
MARPA  NO  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

1.72 

2.46 

.85 

3.21 

1.45 

.02 

T 

1.25 

.08 

.21 

.25 

.38 
.33 

.03 

.30 

.09 
.05 

.19 
.01 

.43 
1.25 

.07 
.24  1.17   .02 

.04 

.48 
.13 

.09 

.10 
.08 
1.26 
.58 

.02 

.52 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL 

PLATA 

2.29 
1.35 

1.75 
1.70 
1.45 

1.50 
.87 
.01 

.40 

.24 

7 

.14 

.70 

.03 
.08 

.26   .05   .08 

1.70 

.35 

.18 

.87 

.35 

.05 
.65 

.03 

PRESIOIO 

REO  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

1.68 
2.56 
.40 
.42 
1.51 

.83 
.35 

T 

.05 
.10 
.98 

.35 

.62 

.28 

.33 

7 

7 

.52 

.07 
.28 

1.24 
.53 

.04 

SIERRA  BLANCA 
TOYAH 

VALENTINE  10  WSW 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

.49 
2.62 
.72 

1.26 

.03 
.02 

.15 

.34 

.03 

7 

.14 

.10 
.17 

.17 

.04 
.72 
.01        7 

.25 
1.27 

.58 

.02 

1.03 

YSLETA 

.04 

.02 

.02 

Edwards  plateau    o& 

ADAMSVlLLE 
AMISTAD  DAM 
BERTRAM  3  ENE 
BIG  LAKE  NO  2 

BLANCO 

.13 

.20 

2.36 

4.65 

T 

.13 
.03 

.20 

.17 
.92 

2.47 

.16 

T 

7 

1.44 
1.82 

T 

8LEWETT  5  NW 
BOER HE 

BRACKETTVlLLE 
BRADY  2NNW 
BURNET 

3.67 

2.73 
1.45 
6.89 
1.84 

3.00 
.08 

1.00 
7 
.11 

.67 
1.76 
.45 
.22 

.01 

7 

.08        .13 

.20 

7 

.35   .15 

.66 

5.76 
.63 

.02 
.38 

7 

CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
CASE  RANCH  3  S 
CASTELL 
COMSTOC* 

1.21 
1.75 
.92 

.57 

.26 

.12 
.65 

.57 

.90 
1.15 
.27 

.05 
.26   .22 

COPE  RANCH 
COTTONWOOD 
CP-IOER  RANCH 
DEL  RIO  WB  AP 
DOOLE  6  NNE 

.29 
.93 

.20 

4.05 

.07 
.37 

.15 
.33 

.13 
.56 

.06 

7 
1.06 

.03 

■  14 

7 

.60 
1.91 

.06 

DUNCAN  WILSON  RANCH 
EOEN  1 

ELDORADO  U  NM 
ELDORADO  19  S- 
FIFE 

.41 
2.54 
.61 

1.10 

.36 
.45 

.10 

.05 

.28 

.37 

.10 

.50        .02 

.33 

.07 
.63 

1.40 

FREDERICKSBURG 
FUNK  RANCH 
COLO 

3.85 
.22 

2.99 

.20 
.27 

.20 

.13 

.09 

3.43 

2.72 

Sm  (•[•fane*  noi»»  loUowmg  Suuoe    lnd«x. 
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TEXAS 

Continued 

JUNE 

1969 

"3 

Day  of  Month 

Station 

0 

I 

H 

1  [  2 

3 

4 

5   6 

7    8    9 

10   11   12 

13   14.   15 

16  | 

17   18 

19  1  20   21 

22   23   24 

25   26  |  27 

28   29   30 

31 

HARPER 

1.10 

.30 

.60 

HUMBLE  PUMP  STA  5  NE 

.40 

.60 

HUNT 

1.56 

.15 

.15 

1.26 

HVE 

2.53 

..'3 

.47 

1.83 

JAMES  RIVER  RANCH 

1.87 

.07 

.20 

.54 

1.06 

JOHNSON  CITY 

3. 78 

.06 

1.30 

.02 

2.40 

JUNCTION 

2.65 

.71 

1.87 

T 

JUNO 

.88 

,88 

KEMPNER 

.80 

.80 

KERRVILLE 

1.53 

.50 

.25 

.80 

LAMPASAS 

.77 

.70 

.07 

LANCTRY 

.*3 

.08 

.35 

LEAKEY  NO  2 

1.3* 

.35 

.73 

.26 

LLANO 

1.B1 

.03 

.76 

T     T 

.68 

.34 

LYNXHAVEN  RANCH 

1.77 

.76 

.52 

.05 

.44 

MARCO 

5.13 

.40 

.05 

.0* 

.04 

.15 

1.12 

3.33 

MASON 

5.18 

.28 

4.90 

MC  CAMEY 

.59 

.21 

.03   .20 

.07 

.08 

MEDINA 

3.18 

.65 

1.98 

.35 

MENARD 

4.07 

.37 

.05 

3.65 

MERTZON 

.89 

.45 

.17 

T 

.07 

.1* 

.06 

NELSON  RANCH 

1.66 

.32 

1.21 

.13 

NIX  STORE  1  « 

.18 

.18 

OAK  CREEK  LAKE 

6.07 

T 

2.-5 

.26 

.70 

2.30 

.06 

OZONA 

3.34 

T 

1.98 

.65   .03 

.68 

PAINT  ROCK 

2.60 

T 

.47 

.10 

.37        .19 

T 

1.24 

.03 

PANDALE 

1.13 

1.13 

PRAOE  RANCH 

2.67 

.75 

1.22 

.70 

RANKIN 

.72 

■  34 

.01 

.37 

RED  BLUFF  CROSSING 

.75 

.51 

.2* 

RICHLAND  SPRINGS 

1.0* 

.39 

.25 

.20 

.24 

ROBERT  LEE 

3.*6 

1.50 

.06 

.90 

.93 

.07 

ROCKSPRINGS 

1.30 

1.00 

.30 

ROCKSPRINGS  21  SW 

4.20 

1.42 

1.80 

.98 

ROUND  MOUNTAIN  4  WNW 

3.40 

.78 

.40 

2.22 

SABINAL  1  WSW 

2.34 

.75 

1.59 

SAN  ANGELO  DAM 

.72 

.21 

.08 

.27 

.08 

.04 

.0* 

SAN  ANGELO  MB  AIRPORT    R 

.26 

.14 

T 

T 

T 

T 

T 

.12 

T 

SAN  SABA 

.95 

.81 

.14 

SLOAN 

1.58 

1.45 

.08 

T 

.05 

SONORA 

.50 

.05 

.33 

.0* 

.08 

SPICEwOOq  1  5 

2.18 

T     T 

1.30 

T 

.68 

STERLING  CITY 

.91 

.53 

.08 

.12 

.18 

TAYLOR  RANCH 

2.26 

1.01 

.41 

.66 

.18 

TEAGUE  RANCH 

4.75 

.04 

.28 

.03 

T 

4.40 

TELEGRAPH 

1.80 

.6* 

.52 

.52 

.12 

UVALDE 

2.50 

1.50 

.99 

.01 

HATER  VALLEY 

.83 

.32 

.07 

.08 

.08 

.10 

.18 

WATER  VALLEY  10  NNE 

1.30 

.80 

.50 

WATSON 

1.43 

.93 

.23 

.27 

.    .    . 

SOUTH  CENTRAL        07 

ARANSAS  PASS  2 

.30 

.30 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 

2.66 

.03 

1.02 

.01 

1.60 

T 

T 

AUSTWELL  XL  REFUGE 

1.19 

.31 

.88 

8EEVILLE  5  NE 

.70 

.18 

.10 

.42 

BLUE 

1.85 

.60 

1.25 

BRENHAM 

1.53 

1.28 

.25 

BULVEROE 

1.36 

1.36 

T 

CALDWELL 

3.15 

.72 

2.41 

.02 

CANYON  DAM 

2.09 

.50 

.84 

T 

.75 

CHAPMAN  RANCH 

.10 

.10 

T 

CIBOLO  CREEK 

2.43 

1.10 

1.35 

CLASSENS  RANCH 

2.96 

1.15 

.71 

1.10 

COLUMBUS 

.95 

.03 

.70 

.20 

CORPUS  CHRISTI 

.95 

.15 

.80 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

.13 

T 

T 

.06 

.07 

CUERO  3  E 

2.78 

.05 

2.06 

.67 

DIME  BOX 

1.15 

1.15 

DRYER  1  NW 

1.34 

T 

.82 

.52 

T 

ELGIN 

1.58 

.30 

.66 

.62 

FAIR  OAKS  RANCH 

4.22 

2.56 

1.66 

FALLS  CITY  A  WSW 

1.91 

.24 

.69 

.74 

.2* 

FEOOR 

FISCHERS  STORE 

3.54 

.34 

1.10 

2.10 

FLAT0N1A  2  W 

1.65 

1.16 

.27 

.22 

FLORESVILLE 

2.92 

.22 

.01 

2.65 

.0* 

BIDDINGS 

1.30 

1.04 

.26 

COLIAD 

1.66 

.71 

.95 

GOLIAD  1  SE 

2.25 

.90 

1.35 

G0N2ALES 

1.64 

1.42 

.42 

HALLETTSVILLE 

1.78 

1.25 

.28 

.25   T 

HONOO 

2.25 

■  29 

1.72 

.2* 

T 

JEDOO  2  NNE 

1.13 

.01 

.66 

.13 

.33 

T 

KARNES  CITY 

1.72 

.16 

.33 

1.23 

KENEDY 

KINGSVILLE 

.44 

.31 

T 

.13 

LA  GRANGE 

2.08 

1.70 

.3a 

LEXINGTON 

1.48 

.03 

1.33 

.05 

.05 

T 

LOCKHART  2  NW 

1.97 

.71 

1.14 

.12 

LULING 

.84 

.06 

.50 

.19 

.09 

T 

MATHIS 

.10 

T 

.10 

NATALIA 

1.32 

.06 

.80 

.35 

.11 

NEW  BRAUNFELS 

2.15 

.32 

.75 

1.06 

NIXON 

1.09 

.03 

.56 

.50 

POST  OAK  SCHOOL 

.97 

.97 

RED  ROCK 

l.BO 

.10 

.80 

T 

.90 

REFUGIO 

4.21 

.03 

.30 

3.88 

T 

R1CAR00 

2.50 

1.20 

1.30 

RI0ME01NA  2  N 

1.19 

1.02 

.17 

ROBSTOWN 

.11 

T 

.09 

.02 

ROCKPORT 

.58 

T 

•  04 

.5* 

RUNGE 

2. 89 

T 

1,96 

1.33 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

2.32 

T 

.53 

.71 

1.08 

SAN  MARCOS 

2.46 

.94 

.02 

1.02 

.06 

.42 

SCHULENBURG 

1.55 

.05 

1.24 

.26 

SEALY 

1.28 

.53 

.75 

SEGUIN 

1.41 

.24 

.50 

.58 

.09 

SINTON 

1.53 

.48 

1.03 

.02 

SM1THVILLE 

3.28 

1.58 

1.65 

.03 

SOMERVlLLE  DAM 

.99 

.99 

SPEAKS 

1.33 

T 

1.07 

.26 

DAILY  PRECIPITATION 
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TEXAS 
JUNE 

1969 

Station 

3 
O 

E- 

Day  of  Month 

12    3 

•1 

5  |  6 

7  |  8  |  9 

10  |  11   12 

13   14   15  1  16   17  |  18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  |  24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

SPRING  BRUNCH 
WAELOER  7  SSW 
WASHINGTON  STATE  PARK 
WELDER  WILDLIFE  FNDTN 
YOAKUM 

4.00 
1.  J7 
1.20 
1.40 
1.97 

1.55 
1.32 

1.10 
1.57 
1.20 
.40 
.43 

T 
1.00 

1 

1.99 

T     T 

VQRKTOWN 

4.69 

.03 

3.42 

1.24 

. 

UPPER  COAST        OS 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  w 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTQWN 

2.B8 
.75 
2.73 
1.71 
2.12 

2.16   .01 

.75 
1.62 

•  28 

1.46 

.08 

.30 
.77 
.66 

.62   .01 

.93 
.66 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLOD1NE 

CYPRESS  1  SW 

DANEVANG  2  SE 

1.18 
.70 
1.16 
1.40 
2.00 

.17   .01 

.40 

.04 

.15   .54 

.04 
.28 
.01 
.90 
1.26 

.96   T 
.02 

1.11 
1.10 

T 
.05 

EDNA  HWY  39  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WB  CITY       R 

HOUSTON  WB  CITY         ft 

3.10 
4.03 
3.43 
2.21 

2.86 
.38  2.06 
1.24   .01 
.60   .19 

.24 
.86 
2.20 
1.42 

.73 

T     T 

T     T 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-OEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

1.89 

1.49 
2.31 
1.55 

.78 

.32   .22 

.08 
1.02   T 
.40 
.20 

1.19 
.24 

1.25 
.20 

.06 

1.17 

.95 
.30 

.o« 

MDUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

2.60 
.73 
1.16 

1.20 
1.61 

.26   T 

.08 

.53 

.36 

.60 

.46 
.23 
.06 
.12 
.26 

1.98 
.42 
.94 
.72 
.75 

.03 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 

1.37 
2.79 
2.67 
1.46 
2.21 

.08 
1.05 
.40 

.04   T 
.73   .11 

.68 

.09 

2.27 

.41 

T 

.61 
1.66 

1.01 
1.25   T 

T 

.10 

T 
T 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

.80 
2.03 

1.80 
2.09 
2.03 

.13   .59 
.04 

.62   T 

.08 
1.37 
1.71 
1.41 
2.00 

.58 
T 

.02 

.04 
.02 

.07 

.03 
.03 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
TOMBALL 

.70 
1.70 
1.56 
1.03 
1.48 

T 

■  02 
.04 

T 

.48 
.79 
.49 
.24 
.60 

.22 
.91 

1.05 
.68 
.88 

.09 

T 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 
WHARTON 

2.33 

1.28 

T    1.81 

.52 
.52 

.76 

•    •    * 
SOUTHERN           09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVULE 
BENAVIOES  7  S 
BIG  WELLS 

.49 

.68 

2.06 

1.50 

1.83 

.50   .05 
1.11 
1.50 

T     .60 

.11 
.03 
.95 

1.23 

.38 

.10 

T 

T 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

.22 

.06 
1.84 
2.49 
2.00 

.36 

.04 
■  12 

.22 

.06 
1.23 
1.65 
1.34 

.13   .12   T 

.SO 
.54 

T 

CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 

FALCON  DAM 

1.11 
.79 
.58 

1.20 
3.49 

.02 

.02   .02 

.10 

2.97 

1.09 
.69 

.42 
.16 
.06 

.03 

T 

T 

.03 
.32 

.06 
.90 
.46 

FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

.63 

.42 
.97 
.42 

.41 

.43 
.06   .01 

.22 

.54 

.07 

.42 
.28 

HEBBRONVILLE 
JOURDANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

.46 
.53 

1.07 
5.00 

.07 
.26  .27 

1.07 
T     .15 

.38 
2.62 

.04  1.87 

.01 
.21   .11   7 

OILTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

.65 

1.18 
.50 

4.04 
.30 

.23 

2.34 
T     .05 

.65 
.75 
.50 

.02 

T 

.05   .15 

1.61 
T          .25 

THREE  RIVERS 
TIlDEN 

WHITSETT  2  Sw 
ZAPATA 

1.54 
1.08 
1.30 

.84 

.03 

.81 

1.50 
1.03 
1.30 
■  03 

.01 

.01 
.04 

T 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 
ENCELMAN  garoens 

HARLINCEN 
MC  ALLEN 
MC  ALLEN  FAA  AP 

.08 
.76 
.62 
.49 

.02   .06 
.15 
.18 
.18 

T 

.26 
.09 
.08 

T 

.39 
.19 

.23 

MC  COOK 

"ERCEOES  6  SSE 
-ISSION 
PORT  ISABEL 
PORT  MANSFIELO 

.7B 
.80 
.31 
.31 
.76 

.51 
.05 
.19 
.06 
.69 

.21 

T 
.02 

T 

7     .06   T 

.10   .69 
.09   .04 

.25 

.05 

RATMONOVILLE 
SAN  BENITO 
wESLACO  2  E 

.41 
.91 
1.29 

.09 
.03 
.19 

.03 
.02 
.02 

T 

.31 
.16 

.98   .11   .01 

Sum  ToltMOnc*  notoi  following  Suuon    lain. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      1G       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


HIGH  PLAINS 
AM4RILL0  KR  AIRPORT 

ANnRFWS 

BIT.  SPRING 

80RGFR  3  W 

BRAVO 

RROWNFIEL0  NO  2 

CANADIAN  I  ENE 

CANYON 

CHANNING  NO.  2 

CLAUDE 

CRnSRYTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

DIMMITT 

DUMAS 

FLHYOADA 

FOLLETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  ]  E 

GR'JVER 

HEREFORD 

LAMESA  1  S5E 

LEVELLAND 

LIPSCOMB 

LITTLEFIELD  NO.  2 

IUR80CK  MB  MRPORT 

MC  LEAN  3  6 

MIAMI 

MIlLANn  UB  MRPORT 

MIDLAND  4  ENE 

MORTON 

MULESHOE  1 

CLTO" 

PAMPA  NO.  2 

PANHANDLE 

PEPRYTPN  5  NNE 

PLAINS 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


73   76 
58   55 


99   81 
63   58 


103   79 
64   58 


87   73 
57   65 


89   72 
53   56 


89   76 
58   52 


92   73 
56   54 


90   71 
53   54 


94   75 
54   53 


101   74 
58   55 


67   73 
54   54 


95   71 
55   55 


92   71 
53   53 


MAX 
Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


93   72 
55   54 


90   69 
53   53 


89   88 
65   63 


95   75 
55   52 


92   70 
55   55 


103   80 
65   56 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


90   71 
56   47 


98   78 
57   52 


78   80 
61   50 


94   72 
56   55 


93   73 

57   51 


86   80 
64   59 


98  .  81 

65   60 


96   75 
55   50 


97   76 
56   51 


93   70 
52   54 


90   73 
55   53 


94   95 
58   63 


89   89 
63   61 


97   97 
59   64 


89   92 
53   5B 


85   94 
58   58 


92   92 
55   63 


89   92 
57   5! 


87   94 
54   60 


83   94 
59   60 


68   93 
52   57 


90   97 
54   57 


85   90 
57   59 


88   94 
57   55 


88   94 
57   59 


100   98 
58   60 


88   93 
53   55 


68   96 
59   61 


89   96 
56   58 


85   93 
57   63 


87   9J 
59   62 


95   94 
57   62 


85   94 
60   64 


86   97 
56   60 


55   58   60 


89   90 
58   58 


85   91 

55   58 


87   94 

54   56 


86   93 
55   59 


93   93 
55   58 


86   93 
56   54 


95   77   82 
56   60   58 


61   63   62 


91   92   90 
64   65   60 


92   64 
59   58 


90   87 
55   57 


94   93 

60   63   60 


98   95   77 
67   66   60 


92   91   78 
56   61   57 


92   90   75 
61   61   57 


94   93   62 
60   61   57 


91   90   67 
61   63   60 


75   80 
59   57 


93   93 
58   61 


93   93   75 
65   59   57 


94   94 
64   61 


90   91 
61   62 


95   9! 
57   59 


90   91 
60   60 


97   96 
60   60 


91   92 
57   59 


93   94 
62   65 


93   95 
57   61 


95   96 
64   64 


93   94 
58   65 


94   92 
60   67 


94   95 
63   64 


95   95 
63   65 


89   89 
60   64 


92   92 

60   65 


91   92 

60   62 


93   92 
56   59 


94   92 
61   60 


92   65 
60   60 


95   92 

60   61 


86   90 
55   57 


62   58   53 


94   93 
65   64 


87   85 
57   62 


83   90 
60   60 


90   92 
58   68 


87   67   65 
61   64   52 


77   65   63 


80   92 
59   62 


80   88 
56   60 


86   82 

60|  61 


86   85 
56   51 


87   84 
57   50 


91   86 
51   46 


92   95 
62   63 


85   81 
59   58 


88   87 
60   51 


94   93 
64   59 


93   92 
56   55 


88   86 
62   52 


91   88 
62   54 


92   69 
63   55 


80   91 
63   53 


89   92 
63   55 


90   91 
64   60 


92   93 
65   62 


89   87 
59   50 


90   88 
58   53 


87   89 
61   54 


86   85 
65   52 


86   79 
56   52 


64   65 
48   52 


79   71 
57   56 


86   75 
59   56 


64   68 
49   52 


64   68 
46   49 


74   66 
52   52 


63   70 
50   52 


60   67 
44   53 


59   66 
45   46 


60   64 
48   48 


75   67 
48   54 


60   63 
48   47 


60   65 
45   45 


66   55 

48   47 


62   59 

48   47 


59   59 
41   46 


85   80 
59   59 


68   74 
45   50 


60   60 
48   47 


86   72 
57   58 


66   66 
52   53 


66   57 
50   46 


70   65 
43   52 


67   68 
55   55 


62   62 
51   52 


64   60 
52   49 


77   71 
57   58 


81   75 
58   58 


65   63 
48   47 


62   62 
49   46 


63   64 
46   50 


65   65 
45   45 


67   77 
57   56 


65   90 
63   62 


85   92 
63   62 


69   78 
56   56 


70   75 
57   55 


69   80 
54   62 


75   79 
59   58 


68   74 
56   55 


70   70 
49   51 


64   70 
50   56 


66   77 
54   60 


67   75 
52   54 


69   72 
54   55 


66   68 
50   55 


83  100 
61   70 


103  103 
69   77 


107  106 
75   79 


83  100 
59   68 


82   92 
59   61 


92  100 
64   67 


69   98 
61   68 


87   78 
56   64 


99   91 
61   63 


79   95 
58   66 


90   89 
56   60 


86   79 
59   59 


93   93 
60   60 


102  103 
76   73 


99   94 
64   63 


87   91 
56   55 


103  103 
68   67 


98   94 
61   56 


95   69 
61   60 


99   94 
62   61 


105  103 
68   61 


90   89 
54   57 


99   93 
60   56 


96   93 

60   58 


93 
62 

100 
74 

100 
79 

93 


99   99 
74   72 


102 
70 


99  102 
73   73 


92   98 
72   54 


89   98 
56   51 


96  100 
72   67 


97   95 
74   55 


90   96 
71   53 


90   88 
60   56 


92   84 
62   56 


97  100 
72   66 


88   93 
57   51 


91   92 
58   52 


91   91 
58   49 


101   96   98 
72   71   70 


101  100   99 
74   73   70 


99   95 
68   66 


102   92   96 
69   66   67 


100   99  100 
72   74   71 


96   96   98 
71   69   70 


94   99   93 

57   69   70 


94   97   96 
62   70   72 


102   97 
66   71 


100   95 
67   69 


97   97 
52   67 


94  100  100 
50   73   72 


54   56   56 


76   86 
59   61 


63   75 
59   58 


76   87 
60   64 


69   74   80 
52   57   57 


86   90   94 
63   65   66 


86   91 

64   65 


68  78  65 

54  57  60 

68  73  62 
4!  53  59 

63  72  80 

53  56  60 

66  72  79 
51  55  56 

67  76  81 

55  56  58 

67  74  79 

50  56  55 

69  80  93 
60  60  62 


82   90 
60   60 


82   90 
57   57 


82   90 
56   58 


100  104 
66   66 


91   90 
54   60 


82   91 
57   57 


94   99 
68   68 


89   97 
62   57 


82   92 
56   60 


85   94 
62   63 


98   97 
61   61 


81   67 
60   65 


82   92 
58   60 


100  104 
66   67 


82   92 
57   59 


80   89 
58   59 


89   82 
56   61 


82   92 
56   59 


94   94 
66   62 


95   96 
60   58 


94   94 
59   54 


106  107 
75   70 


97   97 
58   61 


95   96 
57   55 


103  102 
69   72 


101  102 
53   58 


95   98 
63   63 


97   99 
59   64 


101  100 
62   67 


94   96 
65   63 


96   97 
67   60 


100  100 
70   70 


102  101 
75   72 


94   96 
63   60 


95   96 
55   53 


94   93 
64   58 


94   94 
60   60 


95   94 
60   61 


96   94 
56   60 


95   91 
60   61 


96   94 
58   59 


99   99 
71   73 


97   93 
59   60 


95   92 
55   63 


102   96 
72   76 


102   98 
63   67 


99   93 
63   63 


98   95 
69   70 


98  100 
74   70 


92   97 
62   70 


96   94 
61   64 


98  100 
75   69 


100  101 
77   75 


95   92 
60   65 


96   92 
56   67 


94   91 
58   63 


93   91 
60   72 


96   94 
56   59 


99   98 
60   63 


99   99 
66   67 


96   94 
72   73 


102   96 
72   67 


98   97 
67   67 


98   97 
72   72 


99   99 
67   67 


101  100 
64   74 


98   97 
69   70 


99  100 
73   72 


96   97 
73   73 


99   98 
71   70 


95   96 

71   71 


96   98 
73   72 


97   96 
59   67 


97   97 
66   67 


94   96 
63   65 


95   96 
71   70 


101   99 
69   69 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE 


Day  ol  Month 


10      11       12      13      14      15      16      17      18      19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


PLAINVIFw 

SEMINOLE 

SIl  VERTON 

SPEARMAN 

STRATFCIRO 

SUNRAY  *  SW 

TAHOKA 

TULIA 

VEGA 

*      *      * 
inw  ROLLING  PLAINS  02 
ABILENE  we  AIRPORT 
ANSON 

ASPERMdNT  2  SSW 
BALLINGER  1  Sw 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 
CLARENOON 
COl'EMAN 
COIORAPO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 
GAIL 
GUTHRIE 
HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 
JAYTON 
MATAOOR 
MEMPHIS 
MUNQAY 
PAOUfAH 
POST 

OUANAH  5  SE 
ROSCPE 
ROTAN 
SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 
SNYDER 
TRUSCDTT 
TURKEY 


100   82   78 

61   57   58 


98   73   75 
57   54   53 


88   76   84 
56   51   54 


90   66   74 
54   53   53 


89   74   81 
55   54   56 


98   77   79 
55   55   55 


B9   69   74 
54   53   53 


78   68 
52   59 


96   81   79 
66   53   57 


79   82 
50   50 


83   82 
53   59 


77   76 
58   59 


76   76 
56   57 


84   81 
55   59 


99   81   78 
66   56   56 


76   78 
58 


78   78 
60   60 


79   78 
52   60 


75   74 
57   51 


80   80 
54   59 


66   54   57 


10? 
62 


80   78 
49   57 


77   88 
57   56 


81   80 
53   57 


79   79 
57   57 


77   80 
55   56 


79   77 
50   60 


85   77 
53   61 


81   79 
52   61 


80   77 
63   57 


73   79 
52   53 


88   81 
58   5B 


79   80 
56   56 


55   58   60 


79   91 
60   59 


71   83 
59   57 


75   89 
58   54 


86   96 
59   60 


84   90 
55   57 


78   89 
58   56 


80   92 
60   61 


77   79 
59   57 


84   93 
60   59 


74   Be 
59   54 


69   81 
59   59 


65   74 
56   56 


82   85 
52   60 


81   87 
58   61 


80   87 
56   56 


78   91 
58   57 


61   61   64 


81   85 
61   61 


71   61 
58   58 


85   96 
60   59 


76   91 
5B   60 


84   94 
54   57 


73   62 
61   60 


68   80 
58   59 


89   91 
59   62 


93   92   64 
58   57   57 


95   95   79 
63   60   56 


95   87   73 
58   60   57 


94   91 
62   59 


90   93 
60   62 


93   94   85 
58   57   57 


90   90   77 
61   58   56 


88   80 
65   65 


93   91 
69   65 


94   96 
62   61 


90   90 
65   64 


91   79 
66   63 


96   89 
61   61 


90   88 
65   64 


92   91 
68   63 


92   94 

64   64 


90   83 
67   61 


94   95 
57   61 


90   94 
68   64 


86   87 
63   61 


94   95 
64   61 


93   92 
63   60 


94   91 

60   60 


95   91 
68   63 


93   92 
64   62 


90   91 
65   63 


93   92 

68   63 


91   88 
65   61 


96   90 
70   63 


93   83 
65   62 


87   81 
64   60 


90   92 

60   62 


90   94 
68   65 


82   95 
63   59 


77   69 
57   61 


39   82 
60   56 


79   86 
57   56 


91   86 
62   60 


86   92 
62   64 


76   87 
57   57 


89   92   86 
6!   69   65 


87   94  101 
60   60   59 


93   98   98 
63   64   67 


94  100   87 
61   69   59 


83   93   94 
62   64   54 


91   94   94 
63   65   62 


92   96   96 
66   69   63 


91   96   95 
61   64   59 


81   92   92 
61   62   64 


93   94 
63   66 


87   94  100 
59   64   60 


65   91   97 
63   65   64 


78   89   91 
62   64   67 


85   94   99 
62   62   60 


63   91   96 
60   66   58 


79   94  100 

60   61   01 


93   97   95 
61   66   61 


83   94   99 
62   63   63 


83   93 
62   06 


79   92 
59   67 


91   95   90 
64   65   »5 


92   98 
62   71 


91   94   89 
62   63   63 


90   95   94 
57   64   63 


83   90   96 

63   65   58 


88   96  luO 
62   64   02 


S3   83   72 
58   55   56 


61   65 
50   51 


62   69 
45   50 


61   63 
45   45 


63   68 
45   47 


79   69 
57   55 


63   65 
50   49 


60   61 
45   45 


66   77 
63   63 


86   87 
64   63 


90   89 
61   59 


91   87 
59   67 


75   69 
59   56 


69   85 
61   62 


88   88 
63   60 


94   75 
67   58 


88   66 
64   63 


84   79 
62   57 


90   83 
61   57 


88   87 
62   62 


90  86 

60  68 

90  89  75 
60  58  57 

89  78  72 

60  56  56 

85  70  69 

61  59  56 

91  83  76 
61  60  56 

89  89  72 

60  58  57 


BS   84 
60   57 


67   78 
63   60 


54   49   56 


68   87 
63   60 


90   77 
63   56 


82   74 
57   52 


90   85 
63   58 


87   85 
64   62 


94 


62   64   61 


89   73 
61   55 


60   68   58 
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72   84 
57   61 


75   78 
57   56 


68   75 
50   54 


70   75 
56   56 


69   77 
56   57 


69   71 
54   56 


67   67 
47   53 


80   90 
62   69 


76   91 
62   67 


7*   76 
57   61 


86   94 
62   67 


80   85 
57   63 


68   73 
55   57 


8B   95 
63   61 


84   92 
63   68 


77   85 
65   65 


80   92 
60   64 


76   81 
58   63 


76   78 
59   63 


73   77 
57   62 


70   77 
57   61 


75   80 
58   62 


72   78 
58   63 


75   82 
58   63 


78   92 
63   66 


74   89 
57   59 


73   80 
56   63 


75   81 
58   63 


72   60 
55   60 


99  103 
57   59 


66   86 
58   61 


92  100 
60   63 


88   79 
56   56 


89   97 
60   67 


97  101 
60   61 


92   90 
58   02 


87   79 
56   62 


102   97   95 
63   58   60 


62   60   60 


93   93   94 

63   61   60 


104  102  100 
69   64   67 


70   75   76 


97  104  104 
68   74   76 


103 
67 


98   96 
70   72 


102   98 

79   72 


83   89   88 
60   61   62 


105 
70 


108  102 
74   74 


102   96 
78   65 


100  103 
60   69 


95   93 
60   61 


99   96 
73   68 


96   98 
71   64 


94   96 
68   58 


94   95 
64   51 


90   68 
56   47 


92   92 

65   54 


93   94 
66   58 


89   89 
59   54 


95   95 

77   78 

101   99 


96   95 
75   74 


103  101 
79   64 


96   97 
69   66 


99   96   96 
52   69   68 


102  101  100 
70   71   69 


92  101   95 

4B   72   70 


103  102   99 
77   74   73 


103   98 
70   73 


99   98 
58   69 


108 
70 


106  100 
76   71 


97 

09 


102 
62 


85   93   94 
61   63   66 


6° 
6  5 


96   96  105 

63   67   68 


86   91   95 
63   64   68 


86  101  106 


104  102 
72   78 


102  101 
78   71 


100  102 
77   70 


108  102 
66   68 


103   99 
79   73 


98   95 
75   68 


101   99 
63   72 


95   96 

70   57 


94   95 
75   75 


100  101 
75   7q 


94   97   96 
60   68   68 


96   96   95 
75   76   75 


103  100  100 
75   74   76 


97   93   96 
70   72   72 


99   99  100 

75   73   75 


99   99   99 

60   69   7q 


95   96   96 
71   72   72 


101   98   9B 
76   76   78 


100   98 
78   78 


101  103 
75   76 


104  106 
79   7o 


101  100 
77   78 


105  103 
69   66 


105  104  101 


104   99 

75   75 


103  101 
75   69 


95   92 
72   74 


102  105 
78   75 


98  103 
78   63 


98  101 
80   70 


103  102 
76   76 


99  101 

77   74 


106 

ei 


65   66   68 


67   9C   92 

60   63   68 


103  100 
73   80 


97  103 
62   62 


106  103 
78   71 


99  101 
59   68 


105  102 
71   78 


98   99 
78   75 


101  104 
74   76 


1  3  3 
•7 

104 


98   97   98 
75   74   72 


105  101  101 
75   74   77 


98   97   97 
75   75   76 


92   91   92 
70   72   71 


104  100  100 
75   73   76 


103  100   98 
71   74   75 


100  100   98 
70   70   72 


99  100  101 
74   73   75 


103  100  100 
70   75   75 


102   99   96 
75   75   75 


97   97   96 
81   75   71 


98   96   99 
72   74   76 


97   99   97 
75   76   67 


100  101  100 
71   72   71 


107   96   97 
75   75   OS 


103  100  100 
72   72   72 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


Day  of  Month 


13      14      15      16       17      18 


25      26      27 


28      29      30      31 


VEPNON 

WELLINGTON  ?     E«E 
WICHITA  FALLS  WB  AP 
WINTERS  1  NNE 

*     »      * 
NORTH  CfMTRAL       °3 
ALBANY 
ARCHFR  CITY 
BARDWELL  DAM 
BELTON  DAM 
RENBBOOK  DAM 
BONHAM 
BOWIE 
BDVO  3  SE 
BRFCKENRIOGE 
BRIDGEPORT 
BR0WNW0D0 
CAMERON 
CLEBURNE 
CORSICANA 
DALLAS  WB  AIRPORT 
DENISDN  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 
FERRIS 

FORT  WPRTH  WB  AIRPORT 
GAINESVILLE 
GATESVKLE 
GEORGETOWN 
GLFN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GR4HAM 


GRAOFVINF  DAM 


GREENVILLE  7  NW 


GROESBFC" 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


98   80   76 
63   53   60 


100   79 
60   57 


96   78 

66   55   57 


7?   91   93 

55   5B   64 


80   87   96 
55   55   58 


81   89   97 
52   58   58 


66   75   86 

57   55   60 


91   76   75 


69   86 
71   58 


91   89 
72   65 


91   82 
71   56 


80   77 
56   52 


90   77 
63   58 


93   81 
72   52 


81   81 
63   52 


93   78 
72   52 


95   75 
72   60 


89   85 
73   64 


90   80 
68   56 


89   85 
69   61 


82   80 
64   58 


89   77 
66   56 


92   81 
69   56 


95   74 
70   53 


92   64 
69   59 


87   81 
66   57 


83   80 
62   56 


88   76 
61   52 


92   91 
70   61 


91   90 
71   65 


93   82 
72   58 


84   82 
62   60 


93   63 
73   56 


91   80 
71   57 


86   79 
70   54 


91   64 
69   64 


92   88 

69   56 


67 

59 


86   91 
57   59 


77   84 
58   61 


75   84 
58   60 


86   90 
54   58 


69   93 
59   63 


79   67 
53   54 


69   90 
60   62 


81   88 
54   57 


80   88 
58   62 


85   87 
56   59 


86   90 
56   59 


76   82 
56   57 


86   90 
62   65 


85   89 
54   61 


84   90 
58   48 


77   85 
55   59 


78   82 
56   64 


85   8B 
55   59 


84   89 
56   59 


78   85 
54   56 


76   86 
53   55 


83   87 
56   56 


86   90 
54   58 


88   89 
63   63 


77   81 
55   51 


86   90 
55   59 


77   84 
58   56 


76   85 
53   56 


83 

56   59 


79   89 
55   55 


94   95 
67   67 


99   96   90 


95   93   79 
64   66   64 


87   88   90 


91   89 
60   62 


90   91 
62   66 


87   89 
66   63 


86   B6 
65   63 


88   90 
64   65 


86   91 
62   63 


85   90 
64   66 


89   87 
58   64 


89   91 
65   65 


92   89 
56   63 


91   95 
64   67 


67   90 
64   63 


87   92 
62   63 


67   86 
60   64 


68   90 
70   70 


89   89 
63   62 


88   89 
64   66 


88   86 
62   64 


90   88 
60   71 


66   90 
63   63 


88   90 
65   67 


66   90 
60   61 


68   87 
56   65 


87   90 
63   66 


90   92 
60   63 


91   91 
69   68 


91   87 
61   67 


89   90 
62   64 


88   86 
64   65 


86   86 
60   61 


91   89 
59   65 


90   93   92 


67   76   77 
62   62   55 


82   66 
63   67 


90   93 
63   65 


90   87 
63   69 


91   90 
68   72 


90   91 
70   72 


88   90 
67   72 


89   89 
69   72 


90   92 
68   72 


91   91 

60   70 


92   92   89 


59   64   71 


83   92   93 
63   66   70 


91   91   93 


92 

67 


89   90   90 
65   67   67 


91   93   92 


87  90  90 

61  68  72 

90  90  91 

63  68  60 

84  90  90 

64  65  66 

80  92  90 

63  64  67 


68 
65 


89   91   92 
64   64   67 


92   93 
69   72 


92   93   95 
61   66   72 


77   90   90 
59   62   70 


94   92   94 
64   67   72 


83   90   91 


100   76 
55   58 


93   81 
62   61 


88   89 
61   63 


68   64 
62   64 


90   92 
68   70 


90   69 
64   66 


90   85 
64   65 


93   92 
65   66 


90   81 
65   65 


93   91 
64   65 


96   92 
65   68 


93   96 
72   69 


93   90 
65   70 


90   91 
68   68 


93   88 
70   70 


90   88 
63   65 


90   89 
66   65 


94   89 
63   67 


92   88 
66   69 


92   85 
67   68 


91   89 
62   63 


94   93 
69   70 


92   95 
73   69 


93   92 
65   68 


88   83 
70   61 


67   89 
64   64 


92   90 
65   68 


91   91 
66   67 


66   66   61 


75   90 
59   63 


66   90   90 
61   66   63 


82   87 
59   60 


79   86 
59   63 


84   90 
59   62 


83   88 
60   67 


78   86 
60   62 


82   90 
63   67 


80   86 
59   65 


89   93 
62   63 


89   95 
60   66 


85   90 
63   64 


86   93 
63   70 


62   87 
59   64 


87   68 
60   67 


78   66 
60   62 


87   92 
61   64 


85   93 
61   66 


78   83 
58   60 


83   68 
59   59 


69   93 
61   64 


87   96 
57   64 


95   96 
68   68 


77   63 
60   63 


87   94 
60   66 


76   84 
62   65 


79   66 
60   61 


87       92       92 
62       62       66 
See  Reference  Notes  Following 
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67 

87 
62 
Station  Index 


92   88 
62   62 


82   90 
59   59 


96  101  104 
65   72   75 


96   97  105 

66   70   72 


69   69   70 


93   98 
67   67 


94   97  100 
65   69   75 


97   98 
68   75 


95   98   99 
65   67   73 


93   95 
70   73 


93   96 
66   68 


96   99 
67   75 


92   97 
69   71 


97  100 
70   75 


70   74   77 


100  102 
66   73 


97   98 
73   75 


99  100 
74   79 


93  101 
68   78 


95   98 
67   71 


93   99 
70   65 


102 
71 


98   99 
73   76 


98   99 
70   76 


89   93 
65   69 


98  100 
69   71 


96   98 
70   77 


101  101 
69   73 


105  104 
72   74 


90   94 
67   70 


98  100 
67   7* 


92   97 
68   75 


92   97 
65   70 


94   96 
69   72 


99  102 
69   67 


103  103  100 

81   79   72 


104   98  100 

80   79   74 


103  102   99 

70   76   66 


101   94 
79   6B 


98  100 
79   80 


101  102  100 
81   78   80 


99  100  101 
76   77   78 


97  101   98 
72   75   75 


78 
100 


98  100 
79   71 


95   94 
75   72 


94   98 
70   75 


100   96 
76   75 


91   97 
72   73 


99   96 
78   73 


102  100 
79   74 


99   96 
79   71 


101  100 
80   72 


98   96 
79   72 


100   97 
76   80 


95   96 
79   71 


99   98 
74   67 


99   94 
76   70 


100   97 
75   79 


97   96 
78   67 


99   97 
79   68 


103  101 
80   71 


96  95 

76  78 

95  97 

77  78 

97  95 
60  77 

95  97 

78  76 


96   95 
73   74 


97   99 
78   80 


98   95 
80   79 


98   98 
76   78 


99   98 
78   78 


98   99 
78   76 


96   98 
60   78 


98   96 
60   76 


97   98 
82   81 


94   95 
76   80 


94   99 
79   81 


96   94 
76   76 


97   98 
77   78 


95   96 

77   77 


97   99 
60   78 


96   96 
80   78 


95   95 
79   79 


100   97 
74   75 


97   91 
79   74 


101  103 
80   75 


98   98 
60   72 


98   98 
79   69 


99   96   96 


95   96 
78   75 


97  100 
80   78 


98   99 

75   73 


73 

101 

79 

96 
79 

92 


97   97 
79   79 


96   95 
79   78 


97   96 
80   79 


98   96 
78   77 


98   99   99 

77   76   78 


97   95   96 

71   73   71 


95   95   96 

74   77   74 


96   97   97 

76   75   78 


96   97   96 

75   74   76 


97   96   95 
73   74   75 


96   95   96 
73   72   74 


97   97   99 
76   75   77 


97   98   96 
77   77   76 


97   97   98 
75   77   76 


100   99  100 
75   74   75 


98   98   98 
75   76   76 


98   98   98 

75   74   74 


97   99   97 
75   73   73 


97   97   97 

76   73   74 


97   98   98 
80   80   60 


97   94   96 

77   75   76 


96   95   95 
73   73   72 


98   97   97 
74   74   73 


96   96   96 
74   73   71 


98   99   99 

76   74   74 


98   96   98 
76   75   75 


95   94 
77   74 


98   96   96 
76   72   73 


96   96   96 
75   72   75 


99   99   99 
75   74   74 


100   97  101 
72   70   70 


97   96   97 
77   77   77 


99   98   99 
74   75   76 


96   96   97 

76   75   76 


96   95   97 

75   74   74 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE 


Day  of  Month 


HENRIETTA 

HlfO 

HILLSBORO 

JACKSBORO 

KAUFMAN 

K 1 1  LEEN 

l'awon  cam 

MARLIN 

HC  GRECO" 

HC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

NAVARRP  MILLS  DAM 

□  LNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

OUT  Ni  AN 

RANGER  L  W 

RISING  STAR 

ROSEBUP  3  WSW 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SPOINGTOWN 

STFPHENVILLE  4  N 

STULHOUSE  HOLLOW  DAM 

TAYLnR 

TE-PlE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  W6  AIRPORT 

WA'AMACHIE 

WEATHESFORD 

WHITNEY  DAM 

•      *       • 
EAST  TEXAS  0 

AN1ERSON 
ATHENS  3  SSE 
CA'THAGE 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


94  77 

66  53 

91  8? 
70  56 

92  90 
69  59 

94  79 

63  53 

88  64 

69  56 

91  8» 


90   80 
68   60 


87   86 
77   59 


93   90 
69   60 


86   86 
65   67 


78   82 
64   55 


90   85   81 
72   60   63 


86   80 
65   52 


89   76 
71   54 


94   79 
70   58 


94  81  80 

61  54  55 

86  78  70 

67  54  61 

92  78 

66  55 

94  73  62 

67  53  54 


90   88 
73   62 


89   80 
71   51 


93   80   80 
71   49   51 


89   79 
67   54 


72   64   64 


91   90 
70   60 


92   91 
70   62 


97   79 
65   53 


91   88 
70   61 


89   87 

71   60 


88   82   80 
68   57   59 


94   83 
69   54 


90 
63 


90   86   81 
71   65   65 


69   59   56 


77   95 
56   63 


86   90 
53   59 


77   85 
56   56 


87   92 
59   65 


78   86 
55   56 


87   90 
57   67 


76   84 
57   57 


86   88 
56   58 


77   87 
58   60 


85   89 
56   61 


77   84 
57   56 


88   91 
58   60 


77   85 
56   60 


89   92 
57   60 


78   85 
59   63 


78   86 
58   59 


77   85 
58   61 


86   89 
58   63 


84   88 
55   61 


85   87 
58   60 


78   87 
56   60 


84   66 
56   59 


76   86 
53   50 


78   68 
51   54 


64   66 
56   59 


79   84 
59   63 


77   86 
56   59 


77   87 
59   61 


76   68 
56   60 


77   63 
61   63 


86   90 
60   63 


85   89 
56   58 


77   86 
53   55 


78   85 
56   57 


95   90 
58   60 


B9   91 
61   64 


91   68 
65   66 


88   67 
62   64 


67   90 
64   65 


90   90 
63   65 


66   90 
64   64 


85   86 
57   63 


88   90 
63   65 


67   67 
65   63 


90   90 
62   67 


90   88 
65   66 


90   87 
63   65 


89   89 
61   64 


87   89 
65   66 


87   90 
61   63 


85   86 
62   66 


69   68 
62   65 


67   90 
64   62 


91   68 
62   63 


90   67 
60   60 


65   68 
59   61 


86   86 
66   64 


87   87 
61   63 


87   88 
64   65 


68   67 
67   68 


90   92 
70   70 


90   91 
63   63 


90   68 
60   62 


89   90 
62   61 


77   88 
61   62 


91   91 
60   66 


89   91 
65   65 


91   92 

60   67 


88   90 
62   64 


90   92 
65   66 


83   89 
65   66 


92   92 
66   66 


90   93 
63   69 


90   90 
62   66 


92   93 
63   67 


89   92 
64   68 


90   90   90 


82   69 
62   67 


79   90 
63   64 


83   91 
63   65 


89   91 
62   61 


92   90 
61   68 


89   89 
62   63 


82   90 
63   64 


92   91 

66   67 


80   90 
59   65 


61   93 
55   58 


99   89 
63   62 


90   91 
62   69 


94   91 
65   67 


94   92 
66   68 


80   90 
62   67 


89   93 
66   69 


93   90 
65   72 


93   93 
63   72 


81   91 

60   62 


69   93 
64   66 


<1 
69 


93 


87   77 
65   57 


93   82 
70   61 


92   89 
69   61 


91   61 
64   56 


91   90 

68   60 


95   92 
69   65 


91   85 
67   63 


94   88 
70   64 


94   92 
71   65 


90   91 
69   63 


83   80 
65   59 


90   91 
70   63 


85   80 
63   57 


91   86 
66   62 


93   89   84 


91   81 
69   62 


84   76 
64   59 


69   81 
64   60 


95   92 
69   66 


90   84 
65   60 


88   66 
63   63 


93   96 
69   66 


88   79 
63   56 


93   91 
73   64 


92   82 
73   64 


93   86 
69   60 


90   81 
66   58 


93 
61 


9  3 


91 


77   60 
59   61 


89   95 
56   65 


60   89 
58   58 


85   91 
60   68 


79   87 
59   61 


76   83 
63   64 


90   94 
59   66 


82   90 
61   65 


85   89 
63   65 


81   67 
61   63 


85   92 

60   68 


80   86 
60   64 


63   88 
56   57 


79   82 
60   64 


80   85 
60   60 


79   87 
61   64 


65   90 
60   66 


86   91 
59   65 


82   87 
59   67 


89   88 
60   61 


88   93 
61   66 


77   65 
57   64 


79   85 
56   56 


64   69 
58   59 


84   89 
63   64 


88   91 
60   63 


96   90 
64   66 


77   79 
60   64 


92   86 
62   62 


90   95 
61   69 


69   93 
60   65 


78   82 
57   59 


82   89 
61   64 


68   90   94 
60   63   66 


64   SB   95 


58   58 

S»»  Raforcnc*  Notes  Following  Station  Index 
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88   92 

67   70 


100  103 
69   74 


95   97 
71   72 


95   97 
69   69 


96   99 
72   74 


99  102 
70   67 


90   97 
68   72 


98   99 
72   75 


97  100 
72   7* 


92   94 

70   73 


94   97 
66   73 


95   96 
68   76 


100 
72 


90   95 
67   75 


90   94 
66   68 


95   99 
65   73 


93   96 

67   71 


97   98 
71   76 


92   96 

64   68 


96   98 
67   66 


95   97 
69   71 


96   98 
70   76 


90   95 
66   71 


96   97 

7  1   74 


100  101 
77   78 


96   99 

69   75 


95   97   97 

69   73   75 


95   97   99 


96   97   98 
72   74   76 


98   96 
79   79 


104  100 
75   78 


102  100 
63   64 


99   99 
76   60 


102  100 
77   78 


101 

75 


99   98 
79   81 


101   96 
76   79 


96   96 
77   79 


97   96 
71   78 


104  101 
75   78 


99   93 
74   78 


99   97 
73   77 


92   97 
77   78 


100   98 
73   75 


99   98 
78   79 


102  101 
76   71 


103  101 
79   79 


100  102 
81   82 


99  100 
76   79 


95   96 
78   78 


96   95 
79   78 


96   96 
78   8o 


98   97 
79   78 


96  100 
80   76 


96   97 
81   77 


95   95 

80   79 


95   94 
80   77 


98   96 
60   77 


96   97 

77   79 


95   95 
78   79 


95   94 
79   79 


9S   96 
76   77 


96   94 
75   74 


95   96 

75   76 


94   93 
75   75 


98   99 
79   78 


97   96 
76   76 


98   95 
75   75 


94   95 
78   76 


94   95 
79   76 


97   99 
79   76 


101   96 
77   78 


95   95 
81   78 


98  100 
62   80 


97   97 

76   77 


101   98 

76   77 


98   98 
80   78 


91 

77 

98 

77 

-4 

n 

96 
77 

94 
78 

»9 

'4 

96 

74 

96 

73 

99 

73 

99 
7« 

101 
79 

LOO 

70 

97 
78 

99 
79 

100 
7« 

101 
73 

101 

70 

101 
6B 

96 
77 

96 
79 

n 

79 

97 
So 

96 
B0 

r. 
76 

97 
75 

101 
73 

LOO 

74 

95   95 
77   77 


98   96 

74   74 


96   96 
76   74 


96   97 
75   75 


97   95 

76   73 


99   96 
75   72 


96   96 

71   74 


100   99 
76   74 


99  100 
76   74 


97   97 
77   75 


98   99 

75   75 


98   96 
76   74 


96   96 
76   76 


95   96 
76   74 


96   96 
76   75 


98   98 
73   72 


97   96 

76   75 


95   95 

73   74 


95   95 
72   74 


95   95 
76   73 


98   98 
75   73 


95   94 
73   73 


97   97 
75   72 


97   98 
76   73 


99   99 
76   75 


96   96 

75   74 


96   98 
76   77 


101 
74 


100 
76 


98   96 
75   75 


100 
72 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE 


Station 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17      18 


28      29      30      31 


CENTFR 

CENTERVILLE 

Cl«R«St'llLE  2  E 

COtDSPRING  5  SSy 

COLLEGF  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

OAINGERFIELP  9  s 

nJALVILLE  2  w 

EHnpy 

EVADALE 

FAIRFIELD 

FRANKLIN 

GILMER  2  W 

C-LAOEWATER 

GROVFTDN  2  NNW 

HEMPHIIL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVULE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEw 

L0VELA0Y 

LUSKIN  FAA  AIRPORT 

MAPISONVILLE 

MARSHALL 

t'lNEHLA  8  ENE 

MOUNT  PLEASANT 

MOUNT  VERNON 

NArOCDflCHES 

NEWTON 

PALESTINE 

POVNOR  L  NE 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


87   87 
61   55 


89   82 
57   58 


87   76 
53   53 


91   85 
59   59 


88   84   75 
68   65   57 


68   63   62 


90   84 
61   61 


72   58 

87   82   75 
68   59   60 


87   88 
65   67 


88   87 
72   58 


87   84 
71   59 


87   85 
69   53 


89   87 
70   58 


89   89 
71   61 


89   90   85 


91   91 
69   66 


88   86 
68   57 


90   93 
71   65 


87   88 
70   65 


89   85 
69   59 


88   89 
69   59 


90   87 
65   66 


89   86 
67   53 


88   90 
68   66 


89   83 
70   56 


90   91 
69   62 


91   85 
70   65 


90   88 
71   63 


88   83 
66   58 


87   89 
71   52 


89   84 
58   53 


88   79 
70   53 


89   89 
65   57 


89   83 
70   59 


77   71 
60   53 


73   73 
59   51 


72   82 

53   57 


80   68 
59   56 


79   71 
60   54 


75   83 
61   56 


72   80 
59   51 


86   89   90 
60   63   64 


87   88   90 
60   57   61 


60   61   66 


87   88   90 


63   78 
59   59 


82   85 
54   60 


84   85 
54   58 


76   82 
50   57 


75   83 
53   58 


80   87 
52   55 


65   80 

57   56 


71   82 
56   57 


73   82 
51   53 


69   80 
54   56 


68   76 
57   58 


83   87 
52   58 


64   81 
55   54 


82   86 
52   58 


80   87 
59   58 


75   83 
51   55 


69   81 
55   56 


75   83 
53   56 


70   82 
53   54 


77   87 
58   60 


83   87 
52   59 


74   82 
51   55 


88   88 
54   58 


77   83 
54   60 


61   82 
58   57 


75   84 
53   60 


84   89 
52   60 


61   61   65 


87  88   90 
62   62   64 

88  90   91 


86   87   90 
63   63   63 


61   64   65 


87   88   92 
62   64   66 


83   89   91 
64   66   61 

82   88   91 


60   64   63 


64   64   69 


90   91 
70   71 


92   89 
66   68 


91   90 
68   72 


89   92 
67   70 


89   89 
59   69 


93   91   90 


90   92 
66   66 


93   92 
66   66 


92   91 
67   70 


93   92 
68   69 


91   89 
68   70 


92   90 
63   64 


90   91 
68   68 


93   90 
65   66 


89   90 
62   67 


93   90 
69   69 


91   92 
62   69 


93   91 
65   66 


92   93 
70   70 


90   90 
66   67 


83   92 
71   66 


53   61   68 


95   92 
69   69 


92   92 
65   68 


92   93   93 
72   62   64 


91 
66 


92  93  93 

63  67  65 

92  92  89 

68  75  64 


93 
69 


90   92   94 
69   70   70 


90   92   91 
67   65   65 


92   94 
68   68 


90   95 
66   66 


90   90 
63   62 


93   93   89 
70   66   65 


93   93   92 

71   69   66 


95   92 
72   69 


91   90 
61   62 


95   95   92 
70   69   61 


91   91   90 
72   72   72 


92   92   90 
63   70   61 


92   92 

65   67 


92   92   89 
67   72   63 


93   94 
69   69 


90   92   92 
66   67   60 


93   93 
70   67 


91   92   92 
67   63   61 


94   94   95 
68   65   65 


93   93 
73   70 


95   95   95 
72   67   67 


91   91   92 
68   69   63 


92   85   84 
69   58   56 


94   90 
69   60 


87   91 
65   67 


94   94 
71   70 


93   94 
64   68 


85   88 
56   56 


87   91 
59   63 


36   83 
62   65 


88   91 
60   61 


90   93 
66   68 


88   91 
63   65 


92   92 
63   71 


92   96 
60   68 


69  70  74 

76  83  88 

53  57  65 

73  83  88 

60  61  66 

88  90  94 

58  59  64 

78  85  89 

58  57  62 


87   89   93 
60   58   61 


76   84   38 
59   60   61 

86   39   92 


92   90   87 
65   70   62 


83  87  90 

53  58  58 

83  89  91 

60  61  66 

86  90  95 

61  63  70 


94   93 
68   72 


94   96 
68   72 


91   93 

71   71 


96   97 
64   68 


93   93 
69   76 


94   94 

66   70 


96   97 
71   73 


93   94 

71   74 


97   97 
70   73 


96   98 
75   76 


96   97 
73   76 


93   95 
73   76 


95   96 
72   75 


93   97 
69   73 


90   93 
63   70 


94   96 
65   71 


97   97 
71   73 


95   92 
72   73 


95   96 
71   7* 


96   97 
75   76 


96   97 
73   74 


96   97 
77   78 


97   98 
7*   75 


95   95 
74   76 


97   97 
75   78 


96   96 
72   15 


95   98 
70   74 


96   98 
71   75 


93   99 
74   75 


96   96 
76   78 


96   96 

80   30 


93   99 
77   79 


97   93 
76   77 


100  100 
77   77 


94   96 

78   76 


97   96 
79   79 


98   98   99 


97   97 
78   70 


98   98 
79   72 


97   94 

79   77 


97   98 
78   75 


95   95 

78   78 


96   96 
73   75 


97   94 
78   75 


96   94 
76   72 


96   95 
77   78 


97   98 
79   76 


97   95 
81   79 


99   98 
78   79 


95   93 
70   80 


98   97 
74   72 


95   95 

71   71 


97   98 
79   71 


97   99 

78   76 


96   95 

78   78 


95  100 
78   73 


93   94 
72   78 


94   96 
78   79 


99   98 
80   32 


101   98   99 
73   78   78 


94   94 
79   75 


95   96 
80   80 


99   98 
78   76 


96   96 
79   76 


79   80   77 


94   99 
79   76 


97   95 
79   76 


96   96 
78   75 


93   97 
77   78 


98   96 
78   76 


94   91 
78   77 


95  94 
75  73 

96  96 

80  78 

93  93 

77  75 

96  95 

79  76 

95  93 

77  78 

98  95 

81  78 

97  96 

73  76 

96  98 

81  78 

97  99 

79  78 

96  95 

80  77 

96  96 

78  74 

97  96 
80  77 

96  96 
78  78 

97  95 
80  78 

96  95 

77  76 

99  96 

73  76 


93   97   98 

73   70   73 


97   98   98 

74   71   70 


98   97   96 
77   76   73 


96   98   98 
75   73   71 


99   99   98 
76   72   70 


99  100  101 
77   77   78 


98  102  102 
75   72   71 


95   97   97 

74   71   73 


96 
72 


98   99   99 
73   72   71 


96   96   97 
73   73   72 


98   97 
77   74 


99   98   99 
75   72   69 


96   98   99 
71   70   72 


98   98   98 
75   75   71 


100   99   99 
76   75   78 


95   95   95 
76   74   74 


97   99  101 
76   72   71 


96   96   97 
69   68   69 


97   98   98 
74   71   72 


97   97  100 
72   71   74 


96   96   98 

73   71   70 


98   97   99 

75   73   72 


98   97   99 
76   74   75 


99   99 
75   72 


101   98 
77   73 


95   97   98 

78   72   75 


99   99  100 

75   75   71 


96   96   98 

74   72   73 


93   98   98 
71   69   72 


97   98   99 
72   69   69 


97   96   97 

73   74   73 


98   97   98 
76   73   75 


97   97 
72   71 


99   98   99 


98  100   98 
74   74   74 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE 


Day  of  Month 


19      20      21 


28      29      30      31 


ROCKLAND    1    N 

RUSK 

SAM  PAYBURN  DAW 

SIMMS  2  NNW 

SPIIRGER  DAM  0 

SUIPHUR  SPRINGS 

TEXARKANA 

TYLER  5  NE 

HAPPEN 

WILLS  POINT 

•      *      * 
TRANS  PECOS        0 
ALPINE 
BAKERSFIELD 
RALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 
CORNUDAS  SERVICE  STA 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


CRANE 

DRYOEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

PARENS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADII 

GRANDFAILS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  NO  2 

MENTONE  2  S 

MONAHANS 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


PECOS 

PRESIDIO 

06^    BLUFF    DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELO 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


8° 
63 


87   83 
66   59 


86     en 

59   60 


89   83 
67   59 


89   82 
67   59 


80   ?! 
54   54 


86   81 
58   57 


87   83 
66   56 


71   78 
59   56 


73   71 
59   54 


80   65 
60   59 


79   82 
59   51 


78   75 
59   56 


72   76 
58   53 


75   74 
58   53 


72   74 
59   50 


75   77 
58   59 


84   83 
60   55 


105   89 
71   60 


104   82 
68   62 


100   97 
74   69 


93   85 
58   61 


58   58  se 


106   90 
69   59 


100   91 
66   63 


94   90 
71   67 


97   94 
67   66 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


99   95 

71   68 


105   88 
67   61 


106   90 
68   63 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


65   73   60 


97   81 
59   53 


99   83 
67   62 


78   74 
57   52 


101   93 
72   62 


105   89 
69   64 


49 

01 

se 


92   82   8? 


98  100 
66   62 


99   87 
65   62 


97   86 
70   62 


63  65  67 

85  89  89 

61  64  65 

87  88  88 

60  60  64 

66  69  90 

62  64  66 


65  68 

62  70 

67  68 

62  60   63 


69   78   66 
59   57   57 


87   67   93 


93   92 
6!   65 


89   92 
6!   66 


90   91 
68   68 


84   68 
59   67 


92   92 

68   66 


66   90 
61   61 


87   84 
63   68 


90   91 
60   68 


91   92 
62   6S 


91   91 
70   61 


92   92 
69   70 


56 

90 


93   94 
65   67 


98  101 
65   66 


96   99  101 
56   60   65 


86   87   67 


93 
50 

89 


102   98 
60   56 


95 
55   55   60 

8)   83   87 

61   60   60 


92   87   94 


88   86   86 


95   96 
63   64 


92   91 
65   67 


98   98 
69   70 


98   98 
64   62 


95   97 
60   64 


97   98 
59   65 


92   93 

59   58 


93   67 
62   52 


94   96 
68   70 


96  102 
69   62 


10S  104 
65   55 


94   88 
57   60 


93   96 
6!   68 


92   97 
63   70 


94   87 
63   69 


95   92 
58   59 


95   91 
57   61 


92   98 
67   65 


94  100 
66   60 


92   95   92 


B8   94   90 


92   69 
63   59 


93   90 
66   63 


64   91   93 
58   56   58 


64   67   67 


86   64 
52   52 


92   95 
66   66 


98  102 
61   64 


103 
71 


89   66   92 
56   55   62 


93   95 
60   62 


92   93 
61   65 


90   90 
66   69 


96   90   91 


95   95   92 


97   92  95 

68   65  55 

U4   69  64 

55   58  57 

92  100  94 
66   68  66 

93  99  94 
64   64  59 

.07  101  102 


96   90 
62   62 


92   93 
62   68 


91   95 
6?   69 


93   98 
64   70 


106  103 
66   65 


69   91 
67   63 


96   89 
62   54 


96   77 
64   59 


96   91 
72   73 


93   90 

64   59 


90   92 
63   56 


95   91 
59   60 


97   68 
60   61 


98   85 
63   61 


89   86 
51   54 


94   93 
63   60 


95   69 
60   61 


98   89 
60   62 


69   81 
66   61 


63   65 
57   53 


95   98 
69   69 


90   86 
52   57 


91   39 
69   68 


97   87 
70   68 


78   65   69 
59   62   66 


89   85   89 
60   61   64 


63   84   86 
55   56   65 


61  84   69 

62  60   63 


79   85 
58   58 


75   83   89 
59   58   67 


85   89   94 
57   57   59 


80   68   93 
60   60   62 


89   93 
60   60 


74   87   93 
63   67   72 


93   94   95 
69   71   74 


92   92   96 
68   72   72 


92   93   93 

70   70   73 


93   93 
67   71 


92   96 
67   69 


94   96   97 

70   75   75 


93   94   96 
65   70   73 


96   97 
76   75 


97   97 
71   76 


96   96 
77   78 


96   95 
75   76 


94   95 
70   76 


99   96 
78   79 


96   96 
72   76 


96   99   98 


59 
104 


93   95 
62   64 


99  103 
63   61 


85   91 
62   67 


94   97 
53   54 


89   95 
63   66 


92   95 
71   72 


93   95 
70   66 


96   93 
56   59 


96   96 
54   56 


87   95 
62   67 


88   9S 
64   64 


90   65 
55 


91   97 
61   61 


107 

65 


111 
59 


93   95   98 
68   72   76 


1  0  I 
56 


104 
70 


97   96 
68   64 


107  105 

73   72 


105  109 
67   61 


98   95 

71   73 


99   98 
59   62 


109  107 
79   79 


107  109 
78   79 


9* 
63 

106 
79 

104 
72 

106 
69 

94 
67 

96 
67 

103 


95   96 
72   73 


96   93 

76   76 


94   93 
78   76 


95   93 

77   75 


95   95 
78   77 


95   94 
75   76 


98   96 

80   78 


92   92 

77   73 


96   96   97 
6B   69   70 


97   96   97 

75   73   71 


95   96   96 

74   72   74 


95   96   98 
71   70   7o 


94   95   96 

75   71   73 


95   95   98 
71   72   72 


95   96   97 
74   72   71 


98   97   99 

75   74   71 


94   94   96 

72   68   70 


97   96   99 
76   73   76 


102 
74 


107 
75 


100 
75 


109 

73 


105 

62 


93   95 
65   65 


95   96 
73   74 


104  104 
72   78 


98   98 

74   74 


96   98 
73   75 


103  102 

59  66 

97  103 

60  62 

106  105 
54   61 

108 

ft 

110 

64   66   66 


98   98   96 


100 
61 


95   96 
62   65 


103 
66 

105 


106  106 
70   71 


73 

95   94   94 
67   63   58 


107 
72 


100 

65 
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69 

SUtion  Lndt 


82   65 
54   51 


92  100 
69   72 


89   95 
63   64 


101  106 
69   71 


94   93 
62   61 


86   92 
67   70 


96  102 
68   74 


102 
69 

.00  102  101 
59   61   62 

96   99   99 
57   56   61 


107  107 
68   68 


98  101 
54   57 


95   96 
59   59 


103 
61 


112 
70 


68   68   65 


105  104 
76   79 


104  103 
70   65 


108  109 
75   71 


104 
73 


98   99 
72   74 


100  100 
73   73 


100  97  106 

72  62  67 

94  96  101 

66  67  62 

96  99  98 

64  66  64 


100 
55 


103 

0  9 


98   94 
64   66 


96   96 
59   56 


86   69 
59   62 


98   97 
71   73 


103  103 
70   76 


i :» 

71 


95   99  102 
59   64   63 


106 
72 


103   97 
66   72 


104  105   98 


102  103  102 


107  106 
75   do 


95   96 
71   72 


95   96 
73   75 


Continued 

Dl 

UL 

Y 

It 

;mj 

JL1 

tiA 

TU 

at 

;s 

TEXAS 
JUNE 

1969 

Station 

Day  ol  Month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

is 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

SIFRRA  BLANCA 

MAX 
MIN 

92 

65 

92 
63 

69 
57 

87 

53 

89 

50 

94 
55 

95 
63 

96 
68 

92 
62 

91 
60 

90 
61 

87 
56 

90 
59 

89 
58 

82 
60 

87 
51 

89 
56 

90 
62 

93 
59 

100 
57 

100 
66 

99 
70 

92 
62 

94 

68 

04 
66 

92 

68 

98 
59 

98 

71 

96 
70 

98 
71 

92.3 
61.5 

VAN  HQPN 

MAX 

MIN 

95 
65 

85 

60 

89 

53 

105 

105 

109 

112 

no 

105 

105 

105 

105 

WINK  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

BB 
65 

a? 

61 

a' 
61 

86 

57 

93 

57 

96 

60 

97 
65 

93 
67 

92 

67 

100 
65 

93 
63 

96 
58 

85 
62 

73 
61 

69 
59 

87 
60 

95 
66 

95 

6  4 

103 
67 

105 
83 

10" 
76 

103 

74 

104 

64 

104 
65 

100 
76 

101 
72 

105 
67 

99 
74 

100 
72 

101 
75 

94.9 
66.2 

YSLETA 

*      »      * 

MAX 
MIN 

99 

64 

97 
70 

90 
57 

95 

57 

94 
59 

101 

61 

100 
62 

99 

64 

100 
70 

98 
59 

94 
62 

96 

t>3 

92 

55 

93 

56 

92 

64 

93 

60 

99 
62 

9* 
60 

96 

57 

100 
58 

105 
62 

102 
60 

98 
62 

98 
62 

96 
62 

96 

72 

95 

56 

102 
64 

105 
69 

104 
69 

97.5 
62.0 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

MAX 

MIN 

100 
71 

89 

71 

86 
66 

89 
63 

87 
64 

68 
64 

92 
67 

93 
67 

91 

70 

94 

70 

98 
70 

97 
73 

87 
74 

95 

74 

93 

73 

90 

72 

94 
72 

96 

73 

102 

75 

104 
76 

106 
78 

104 
79 

102 
60 

105 
79 

102 
80 

100 
76 

102 

80 

101 
77 

99 

75 

98 
77 

96.2 
72.9 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 
MIN 

BLANCO 

MAX 

MIN 

90 
68 

89 
64 

B5 
64 

66 
58 

72 
53 

85 
94 

85 
57 

85 
65 

88 

6  5 

90 
63 

69 
63 

89 
69 

92 

70 

89 

70 

92 
69 

85 
62 

89 
61 

91 
66 

95 
69 

96 

71 

98 

73 

98 
75 

97 
76 

98 

63 

92 
68 

89 
75 

93 
75 

95 

75 

94 

73 

95 

73 

89.7 
67.1 

BOFRNE 

MAX 

MIN 

90 
68 

91 
65 

8! 
65 

69 
58 

75 
53 

85 
53 

85 
57 

83 
66 

87 
63 

89 
63 

88 
63 

88 
65 

89 
70 

89 
69 

92 

70 

85 
62 

86 
65 

89 
68 

94 
69 

95 

70 

98 

72 

97 
74 

97 
75 

96 
67 

96 

67 

90 
75 

91 

75 

93 

74 

93 
72 

93 
73 

89.3 
66.9 

6RACKETTVILLE 

MAX 
MIN 

98 
68 

92 

71 

88 
65 

87 
62 

87 
64 

85 
62 

89 
64 

90 
67 

90 

6» 

92 
68 

90 
69 

95 

71 

90 
72 

94 
72 

95 
74 

89 
70 

91 

70 

99 

70 

101 

71 

101 

73 

105 
74 

104 
77 

102 
78 

103 
79 

101 

77 

98 
76 

99 
79 

100 
72 

100 
72 

98 
74 

95.0 

71.0 

BRADY  2NNW 

MAX 

MIN 

95 
67 

80 
64 

81 
62 

65 

58 

76 
51 

89 

5? 

89 
57 

89 
63 

91 
66 

84 
63 

93 
64 

94 
66 

95 
62 

93 

64 

65 
6* 

78 

60 

68 
61 

91 

66 

98 
66 

100 
68 

102 
72 

104 
72 

102 

74 

102 
67 

93 
70 

94 
74 

93 
75 

94 
72 

93 

71 

94 
70 

90.8 
65.4 

BUPNFT 

MAX 

Mm 

91 

66 

88 
63 

83 
59 

75 
56 

84 
53 

05 

55 

85 

61 

88 
62 

90 
61 

90 
60 

90 
67 

91 

70 

91 

71 

91 
69 

88 
65 

88 
61 

91 
62 

94 
67 

96 
69 

98 

74 

99 

75 

98 

76 

97 

79 

94 

76 

93 

75 

92 

74 

93 

75 

93 
74 

94 
72 

93 

72 

90.8 
67.4 

CAMP  WOOD 

MAX 

MIN 

93 
66 

89 
68 

86 
64 

85 
62 

88 
64 

37 
59 

86 
65 

68 
68 

91 
63 

93 
62 

92 
69 

91 
68 

93 
71 

93 
72 

87 
69 

90 
62 

91 
68 

96 
66 

99 
68 

102 
69 

102 
74 

102 
71 

103 

7B 

101 

73 

99 
76 

98 
77 

100 
77 

99 
75 

97 
75 

98 
75 

94.1 
69.2 

CARTA  VALLEY 

MAX 

MIN 

95 
69 

65 
65 

84 
63 

83 
59 

85 
64 

85 
61 

82 
63 

85 
66 

90 
65 

90 
68 

91 
68 

88 
68 

89 
69 

92 
72 

78 
67 

86 
66 

90 
70 

96 

69 

99 

71 

101 
72 

101 
74 

100 
75 

101 
76 

98 

75 

99 
76 

97 
75 

97 
76 

96 

74 

95 

73 

95 

74 

91.8 
69.4 

COPE  RANCH 

MAX 

MIN 

97 
66 

62 
59 

82 
60 

78 
56 

84 
54 

91 

55 

90 
60 

90 
62 

93 
64 

83 
62 

93 
63 

95 
62 

95 
63 

89 
60 

82 
59 

74 
60 

88 
63 

93 
66 

101 
65 

104 
66 

107 
71 

103 
76 

105 

76 

102 
68 

98 
69 

100 
73 

102 
74 

100 
72 

96 
72 

96 
73 

93.1 
65.0 

DEL  PIC  WB  AP 

MAX 
MIN 

90 
72 

87 
70 

69 
65 

88 
62 

69 
64 

92 
63 

93 
66 

92 
69 

94 

70 

97 

70 

96 

71 

87 
73 

94 
73 

94 

74 

89 

73 

93 

71 

95 

73 

102 
72 

104 
75 

109 

76 

104 
79 

102 

79 

105 

81 

102 
80 

100 
81 

101 
76 

101 
79 

98 

77 

97 

75 

99 

76 

95.9 

72.9 

EDEM  1 

MAX 
MIN 

94 

70 

85 
60 

80 
59 

78 
58 

92 

54 

94 
58 

93 

63 

94 
65 

92 
64 

93 
62 

96 
66 

101 
68 

99 
67 

96 
62 

83 
62 

91 
61 

96 
65 

101 
66 

105 
67 

109 
73 

109 
75 

103 
73 

104 
76 

102 
64 

98 
75 

95 
74 

96 

74 

95 

71 

96 

72 

96 
71 

95.5 
66.6 

ELDORADO  11  NH 

MAX 
MIN 

87 
66 

79 
57 

84 
61 

77 
57 

79 
55 

90 

57 

90 
62 

92 

63 

86 
67 

90 
67 

97 
67 

96 
62 

90 

65 

82 

60 

78 
61 

88 

63 

89 
65 

102 
73 

105 

73 

104 

74 

102 
76 

104 
68 

97 
73 

97 

73 

94 

71 

95 
68 

91.3 
65.5 

FRFD6RICKSBURG 

MAX 
MIN 

89 
67 

84 
64 

80 
61 

72 
57 

87 
53 

93 
57 

90 
63 

90 
69 

91 
67 

90 
62 

89 
67 

91 
62 

88 
68 

92 
69 

88 
62 

89 
62 

91 
62 

97 
64 

100 

70 

100 
70 

100 
74 

98 
74 

99 
76 

92 
69 

99 
74 

89 
72 

91 
74 

92 

73 

94 
74 

92 

71 

91.2 
66.8 

JOHNSON  CITY 

MAX 
MIN 

91 
69 

91 

64 

90 
65 

7? 
56 

86 
59 

87 

61 

85 
62 

90 
64 

92 
64 

92 

64 

91 
64 

91 
71 

91 
70 

90 
69 

93 

68 

8! 
61 

90 
63 

05 

69 

96 
73 

9B 

75 

98 

76 

96 
78 

9B 

74 

92 

79 

90 
77 

93 

75 

94 
70 

94 
71 

94 
72 

92 

69 

91.3 
66.3 

JUNCTION 

MAX 

MIN 

91 
69 

88 
66 

87 
62 

79 
59 

90 

52 

92 

57 

92 
62 

92 
65 

92 
65 

94 
62 

94 
67 

97 
63 

93 
65 

94 
69 

87 
62 

92 
65 

93 
65 

99 
67 

101 
67 

103 

70 

102 
73 

101 
73 

102 

78 

100 

62 

97 
76 

95 

74 

97 
76 

93 
70 

96 
69 

97 
71 

94.4 
66.7 

JUNO 

MAX 

MIN 

99 
65 

89 
67 

87 
60 

89 

65 

90 
64 

88 
61 

89 
65 

89 

66 

87 
67 

95 
69 

96 

70 

98 
70 

93 

71 

92 

71 

93 
68 

88 
70 

92 

71 

94 
73 

103 
73 

106 

75 

107 
77 

106 
78 

108 
75 

102 
76 

105 
76 

102 

76 

99 
76 

99 
75 

97 
72 

100 
76 

96.1 
70.6 

KERRVIl LE 

MAX 

MIN 

90 
65 

90 
63 

84 
64 

71 

59 

74 
54 

8' 
56 

87 
60 

82 
64 

89 
60 

88 
60 

89 
67 

87 
6B 

92 
67 

88 
66 

93 
68 

88 
63 

86 
65 

91 
69 

96 
69 

97 
70 

98 
73 

100 
74 

97 
76 

98 
64 

90 
67 

88 

69 

90 

73 

94 
73 

94 

72 

92 

72 

89.6 
66.2 

LAMPASAS 

MAX 
MIN 

90 

68 

92 
63 

84 
63 

68 
57 

77 
53 

85 
53 

87 
56 

86 
60 

89 
65 

90 
62 

91 
63 

90 
69 

93 
66 

91 

66 

93 
66 

84 

57 

69 
58 

93 
62 

96 
65 

99 
69 

101 
74 

101 
77 

99 

77 

99 
79 

96 
76 

94 
78 

95 

76 

97 
74 

96 

69 

95 

70 

91.3 
66.3 

LANGTRY 

MAX 

MIN 

99 

74 

97 
67 

94 
67 

93 
62 

68 
63 

80 
66 

92 
67 

94 
68 

92 

70 

94 
72 

99 
72 

99 
72 

95 

74 

95 

74 

90 
73 

88 

73 

95 
73 

98 
74 

103 

75 

106 
77 

107 
79 

106 

80 

105 
80 

107 
81 

104 
80 

105 

78 

104 

78 

100 
75 

99 

75 

99 
76 

97.9 
73.2 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

MIN 

94 
65 

ee 

66 

86 
63 

84 
61 

86 
59 

87 
57 

85 
64 

68 
68 

91 

62 

90 
62 

90 
68 

90 
66 

89 
70 

93 

70 

90 
66 

67 
61 

90 
69 

96 

65 

97 

68 

99 
69 

98 

74 

99 
75 

98 
76 

98 
69 

95 

76 

91 
76 

96 
76 

95 
74 

94 
73 

95 

74 

92.0 
68.1 

LLANO 

MAX 

MIN 

94 
70 

93 
65 

.9  5 
13 

67 
58 

76 
58 

81 
61 

89 
63 

97 
66 

91 
66 

92 
66 

92 
67 

92 
67 

95 
69 

92 
70 

93 
65 

86 
62 

89 
64 

95 
66 

101 

69 

103 
72 

105 
74 

103 

71 

102 
78 

102 
71 

96 
71 

94 
77 

95 
76 

97 
73 

98 
72 

96 
72 

93.1 
68.1 

MASON 

MAX 

MIN 

94 
61 

62 

57 

84 
56 

87 

89 
59 

92 

61 

90 
60 

95 
66 

93 
62 

93 
61 

92 

70 

90 
67 

60 
61 

91 
60 

97 
64 

104 
66 

104 
72 

108 
74 

105 

75 

102 
78 

104 
69 

95 

70 

95 
76 

94 

75 

95 

71 

95 
70 

93.5 

66.3 

HC  CAMfY 

MAX 

MIN 

96 
68 

86 
62 

66 
66 

87 
57 

94 
60 

93 

63 

93 

66 

90 

9  4 
66 

93 
69 

97 
67 

96 

67 

92 

67 

84 
63 

78 
62 

69 
65 

95 
66 

101 
74 

105 

70 

110 

75 

107 

80 

107 

78 

107 
79 

106 
72 

103 

76 

106 

75 

105 
7B 

99 
79 

99 

75 

98 
75 

96.6 

69.7 

MEDINA 

MAX 
MIN 

93 
64 

91 
65 

89 

64 

72 
58 

78 
54 

87 
57 

86 
61 

85 
66 

9  0 
60 

89 
61 

90 
68 

90 

69 

8» 
68 

92 

70 

85 

60 

90 

65 

95 
69 

10! 
73 

100 
75 

99 
72 

08 
68 

96 
68 

94 

75 

95 

74 

95 
73 

94 
71 

90.7 
66.5 

MENARD 

MAX 

Mm 

94 

70 

84 
61 

B3 
60 

80 

57 

92 
50 

92 
53 

90 
61 

94 
60 

9  1 
65 

94 
59 

95 
65 

97 
65 

93 
61 

91 
72 

86 
6* 

91 

61 

96 
64 

102 
66 

104 
67 

108 
70 

104 
73 

102 

74 

104 
76 

101 
68 

94 

74 

96 

74 

96 

74 

95 

71 

94 
70 

94 

70 

94.6 
65.8 

MEPT70N 

MAX 

Mm 

98 
67 

80 
56 

84 
60 

76 
59 

78 
56 

92 

61 

91 
63 

91 
65 

93 

66 

83 
59 

95 
63 

99 

69 

96 
60 

90 
63 

81 

61 

76 
60 

90 
69 

92 
6  8 

104 
64 

109 
64 

108 
79 

105 
76 

105 

n 

L06 
67 

99 
72 

102 

74 

102 
76 

98 
73 

98 
73 

97 
73 

93.8 
66.2 

OZDNA 

MAX 

Mm 

96 
69 

86 
57 

87 
62 

83 
57 

83 
60 

8° 

60 

89 
63 

89 
64 

B9 

67 

90 
65 

92 

67 

97 
69 

94 
65 

89 
68 

84 
61 

75 
62 

87 
65 

90 
67 

99 
68 

102 

71 

104 

71 

101 
74 

103 

76 

103 

69 

96 

71 

102 

73 

101 
77 

97 
74 

96 
71 

95 

74 

93.1 
67.2 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

98 
69 

85 
55 

81 
62 

78 
53 

90 
55 

92 

59 

93 

60 

93 
63 

9? 

65 

95 
63 

98 
64 

09 
68 

97 

61 

90 
62 

67 

6? 

90 
61 

95 
67 

05 

67 

105 
68 

108 

72 

109 
74 

105 
75 

103 

77 

9  5 
65 

98 

77 

98 
76 

97 
76 

97 
71 

96 
73 

96 

74 

95.2 
66.4 

PANDALE 

MAX 

MIN 

100 
72 

90 
65 

90 
60 

72 
55 

89 
62 

88 
63 

90 
65 

87 
70 

90 

6? 

92 

73 

95 

70 

100 
72 

94 

74 

94 
74 

88 

71 

94 

73 

90 
72 

05 
74 

104 

74 

106 
77 

107 
79 

105 
79 

106 

80 

108 
79 

103 

80 

105 

77 

105 
do 

100 

78 

95 
75 

102 
74 

96.1 
71.9 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

92 

67 

87 
64 

99 

i? 

78 
60 

86 
54 

17 
5? 

87 

64 

86 
66 

89 

60 

90 
62 

89 
67 

89 

66 

66 
67 

91 
68 

91 
65 

86 
63 

89 
67 

93 

63 

96 
69 

96 
69 

7  2 

97 
73 

97 
75 

97 

66 

102 

75 

92 

74 

94 

74 

93 
72 

94 
71 

92 
72 

91.0 
66.7 

RANKIN 

MAX 

Mm 

94 

68 

85 
58 

84 
66 

62 
57 

89 

60 

92 
62 

93 
65 

92 
65 

90 
66 

93 
63 

95 
69 

93 
66 

96 
66 

91 
62 

81 

65 

91 
61 

93 
62 

100 

73 

104 

68 

106 
77 

107 
79 

106 

78 

104 
78 

100 
72 

101 
79 

104 
74 

101 
70 

97 
72 

97 
70 

98 
71 

95.4 
68.1 

RO»EBT  LEE 

MAX 

Mm 

98 

67 

82 

57 

a: 

59 

6B 
59 

69 
59 

90 

6? 

91 
62 

91 
63 

93 

62 

90 
65 

92 
66 

96 
68 

93 
61 

87 
61 

s: 

63 

77 
61 

85 
62 

99 

67 

95 

67 

104 
67 

109 
76 

105 

77 

105 

77 

104 
78 

99 

79 

103 

79 

100 

7  9 

101 

79 

99 

78 

98 
74 

93.4 
67.8 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


TEXAS 
JUNE 


Day  ol  Month 


28      29      30      31 


ROCKSPBINGS 

SAM  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WR  AIRPORT 

SAN  SARA 

SONORA 

STERLING  CITV 

UVALDE 

WATER  VALLEY 

»     •      • 
SOUTH  CENTRAL       01 
AUSTIN  k»  AIRPORT 
AUSTwELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRFNHAM 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CDRPUS  CHRIST! 
CORPUS  CHRISTI  wR  AP 
CUFRD  3  E 
ELGIN 

FLATONIA  2  U 
FLORESVILLE 
G0LIA0 
GONZALFS 
HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULINO 
MATHIS 
NATALIA 
NEW  RRAUNFEI.S 
NIXON 
RE"  ROCK 
REFUGIO 
RORSTOWN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


81   86 
65   60 


93   8R 
71   66 


97   87 
62   62 


91   84 
59   60 


95   89 
68   70 


97   8? 
6*   59 


90   86 
71   68 


89   85 
76   68 


91   93 
71   68 


91   92 
67   67 


89   86 
74   73 


93   91 

71   66 


88   8* 
77   74 


90   84 
73   73 


92   90 
67   67 


89   87 
72   67 


93   95 

69   68 


86   92 
70   70 


91   92 
67   67 


96   94 
63   63 


96   B8 
72   72 


89   88 
72   64 


89   89 
73   66 


94   94 
64   67 


96   94 
65   69 


93   95 
70   64 


92   89 

71   68 


90   90 
73   67 


90   83 
73   69 


93   89 
72   73 


81   82   87 
60   61   62 


67   75   90 
59   55   60 


64   78   87 
59   58   60 


83   90   90 
60   57   58 


78   80   83 
60   60   62 


81   83   83 
61   61   62 


69   79   92 

58   54   57 


61   56   60 


68   68   73 


69   65   61 


74   82   85 


61   58   60 


86   87 
64   67 


74   73 
60   57 


87   82 
66   61 


77   84 
60   59 


88   75 
60   60 


74   64 
60   58 


70   73 
60   55 


84   84 
64   62 


88   87 
69   64 


87   90 
61   62 


91   90   93 


90   92 
65   57 


68   88   89 
63   69   66 


92   93 

62   62 


89   90 
67   69 


87   88 
63   65 


83   69 
66   68 


89   92 
69   66 


91   92 
62   63 


87   87   90 
76   77   76 


89   91 
66   69 


90   91 
66   63 


90   90 
70   72 


63   66   64 


91   92 
67   68 


88   90 
63   66 


89   90 
63   63 


91   94 

70   64 


86   68 
6?   65 


90   91 
65   65 


91   91 
67   65 


87   90 
62   67 


89   90 
64   67 


84   S3   89 


90   93 
66   66 


89   91 
68   68 


90   90 
63   65 


79   94 
63   65 


86   92 
64   67 


94   94 
67   68 


91   93 

66   69 


82   95 
61   65 


91   91   92 

69   69   72 


89   88   81 
72   76  T 


90   91   90 
67   68   68 


92   93   93 

71   68   69 


90   90 
69   70 


90   90   91 
69   76   76 


94   95 
65   67 


89   89 
7!   78 


91   91 
69   73 


91   91 

68   68 


92   90   92 
68   68   70 


91   92 
66   66 


90   91 
68   68 


92   91 
69   69 


91   91 
67   67 


92   93 
63   66 


90   89   89 


89   89   91 
63   66   67 


93   93 
67   68 


90   B9   91 

66   68   70 


91   81 
65   65 


91   Hi 
65   61 


84   78 
68   64 


92   89 
72   66 


90   87 
68   65 


91   95 
62   62 


91   91 
73   75 


91   94 

71   71 


95   94 
71   69 


92   91 

72   69 


90   92 

75   76 


70   70   63 


69   91 
80   80 


92   92 
74   71 


92   94 

71   70 


92   93 
71   69 


93   92 

68   71 


94   94 
67   71 


97   97   97 
72   72   73 


92   90   92 
70   69   70 


72   74 


86   90 
63   67 


92   95  103 

64   67   71 


90   90   97 
67   59   67 


90   91  100 
66   63   67 


86   94 
59   63 


90   93   98 
67   68   68 


76   87   94 
60   61   65 


92   94 
67   69 


90   93 
62   63 


89   92 
67   68 


89   91 
65   69 


93   94 
66   65 


89   90 
78   76 


90   93 
67   66 


92   94 
64   67 


99  100 
68   69 


101  105 
67   72 


9°  102 
68   73 


103  103 

70   71 


98   99 
63   67 


100  103 

67   71 


102  103 
66   66 


96  97  96 

74  77  77 

91  93  92 

72  79  80 


100   96 
66   69 


104  103 
'8   67 


106  101 
74   68 


102  103 
74   73 


104  104 
78   68 


106  105 
71   70 


101   99 

78   71 


105  104 
76   63 


96   94   95 

74   74   /3 


99  100  101 
76   76   78 


10*  103  102 
80   77   79 


96   96   97 
78   77   77 


99  100   99 

76   75   77 


100  103  106 
75   75   75 


96   95   98 
79   77   78 


96  103  102 
70   74   75 


95   96   96 

72   73   71 


99   98   98 

72   75   74 


102  101  100 
74   76   75 


98   98   97 
75   70   72 


98   98   98 

73   79   73 


102   98   98 
74   75   75 


96   95   96 
76   74   76 


99  100   99 

73   74   73 


97   97 
7  6   79 


92   92 
81   81 


97  106 
79   00 


96   96   98 
68   73   74 


93   93   93 


100   99   98 


94   94 
80   80 


72   76   80 


95   98   97 


95  98  97 
72  75  76 

96  99  99 

68  76  78 

95  99  99 

71  75  76 

93  97  96 

70  74  77 

93  93  97 

67  73  74 


96   96 
71   71 


92   92 
82   82 


96   96 

80   80 


97   98   93 


94  96 

79  77 

90  91 

61  60 

94  94 

81  73 

96  97 

78  76 

92  94 

77  76 

93  92 

79  76 

97  95 
74  7*, 

90  92 

82  81 

95  93 

80  77 

94  97 

81  '8 

95  97 
77  76 

97  99 

79  76 


95   98   95 

78   80   75 

93   93   96 

79 

93 


95   95 
76   73 


92   93 
60   81 


98   97 
73   73 


95   96 
76   73 


100 
74 

95 


94   95   93 


96   95 
77   74 


95   96 
78   76 


9* 
70 

)5 

72 

91 

71 

91 
72 

90 
72 

88 

64 

91 

70 

92 

68 

84 
61 

92 

70 

93 
73 

87 
63 

92 
69 

93 

69 

93 
69 

94 

93 

92 

92   95 
66   66 


LO I 

72 


79   80   77 


67   65   68 


97   94   97 
63   65   68 


69   91   94 


66   88 
62   64 


96  102  101 


93   94   96 
71   73   77 


91   89 
68   63 


.   93 

70      72      73      73      71       72 
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97  100  100 


94  93  97 

70  75  76 

92  94  95 

70  72  79 

94  97  101 


97   96 
78   80 


99   99 
79   78 


104  104 
75   77 


98  102 
75   77 


98   98   97 
78   78   70 


91   90 
81   80 


99   97   96 


91   97 
70   76 


95   94 
81   79 


94   96 
80   77 


95   9a 

80   77 


99   95 
80   77 


98  100 
76   77 


92   9R 
76   76 


91   95 
81   76 


94   95   95 

77   75   76 


96   96   95 

77   74   73 


97   96   96 
76   73   72 


98   97   98 

77   71   71 


97  103   98 

76   73   73 


97   98   97 

70   73   71 


97   97 
71   70 


97   96   96 
77   72   71 


96   95   96 

77   75   74 


79   80   78 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE 


Station 


Day  oi  Month 


10      11      12      13      14      IS      16       17      18 


22      23      24 


25      26      27      28      29      30      31 


ROCKPGRT 

SIN  ANTONIO  W8  AIRPORT 

SAN  MARCOS 

SIMV 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

SOMERVILLE  DAM 

WASHINGTON  STATE  PARK 


UOPfR  COAST  08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCO 
ANGLFTON  2  U 
BAY  CITY  WATERWORKS 
BAYTOWN 
CLEVELAND 
PANEVANC-  2  SE 
EONA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FRPEPOPT  2  NW 
GALVESTON  WB  CITY 
HOUSTON  WB  CITY 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
flRERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIfS  FAA  AIRPORT 
PIFRCE  1  E 
POINT  COMFORT 
PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUCAP  LAND 
THIWOSHNS  3  WSW 
VICTHRU  WB  AIRPORT 


MAX 
Ml.N 


MAX 

M1N 


MAX 

MIN 


72 

91   93 


87   75 
70   62 


91   87   83 
70   67   64 


93   87 
72   71 


93   85   86 
75   71   71 


90   89   87 
70   68   65 


89   88 
72   65 


92   91 

70   65 


92   87 
71   65 


64   74   66 


75   68   66 


82 
69 


67   68   62 


89 
6B 


91   79   78 
77   70   72 


90  91  8! 

70  68  64 

90  90  84 

66  69  62 

89  80  85 


80   83 

64   66   69 


75   85   85 
61   60   61 


70   72   83 


67   82   86 
61   57   61 


73   83   87 
60   59   59 


85   86   85 
69   63   63 


71   71   82 
60   57   58 


74   72   81 
58   56   57 


77   72   85 
57   56   59 


75   84   87 
60   57   61 


73   82 
62   57 


83   76 
66   57 


70   78 
63   59 


60   59   62 


78   80 
67   60 


73   82 
62   62 


77   81 
66   63 


83   67 
63   60 


84   68   79 


76   83 
64   60 


85   8S   87 
75   76   71 


36   87   88 
64   70   67 


85   86   88 


90   92 
63   70 


85   65   88 
60   63   65 


8° 
69 

82 
63 

83 

66 

69 
60 

77 
62 

65 
63 

92 

71 

91 
70 

82 

70 

82 
62 

83 
71 

94 
70 

8' 

5" 

81 
65 

81 
67 

71 
59 

78 

60 

85 
61 

70 

81 
61 

85 
66 

74 
61 

82 

6? 

87 

65 

86 
69 

83 
64 

79 
62 

79 
61 

85 

62 

85 
63 

89 

67 

8* 
59 

79 
59 

68 

55 

79 

57 

84 

58 

92 
6» 

84 
6' 

72 
65 

80 
60 

8! 
63 

86 

65 

64   66   69 


65  68  68 

68  88  90 
63  65  67 

85  88  89 

62  64  67 

84  86  88 

65  68  72 

69  89  90 

63  63  67 


66  74  76 

66  68  91 

64  66  69 

86  88  90 


86   66 
76   78 


90   92   92 
66   72   73 


91   90   90 


91   91 

70   68 


90   90   69 

69   70   70 


91   9] 

70   72 


91   94 
72   70 


90   89 
71   73 


90   88 
69   68 


89   89 
77   77 


93   90 
66   66 


68   90 
70   70 


92   94 
69   69 


68   85 
70   75 


85   86 
78   79 


86   89 

74   76 


89   92 

70   72 


91   89 
69   70 


90   88 
70   71 


87   89 
77   76 


90   91 
68   70 


85   64 
77   77 


69   91 
71   73 


92   93 

75   76 


65   86 
77   76 


93   92 

70   71 


92   91 
66   68 


91   92 
71   73 


66   88 
79   79 


93   92   87 
71   74   72 


92   90   92 


93   93   88 
72   69   72 


90   90   90 
70   71   72 


93   97   90 
71   72   74 


94   90 
70   69 


69   94 
73   71 


89   91 
69   70 


94   95 
71   69 


83   82 
76   71 


88   93 
74   72 


91   93 
73   71 


87   93 
68   70 


91   92 
71   68 


90   91 
71   71 


89   90 
75   72 


90   92 
77   76 


88   88 
78   80 


92   92 
73   70 


93   92 

72   75 


91   92 
73   72 


90   86   87 


90   94 
65   73 


93   93   91 


93   95 
66   66 


93   97 
66   68 


92   94 

66   70 


64  84  90 

63  62  66 

84  88  90 

60  62  66 


88   93 
65   66 


88   90 
66   66 


87   89 
65   64 


89   89 
68   67 


8B   90 
60   61 


90   92 
67   67 


90   80 
62   64 


92   95 
65   66 


64   86 
63   67 


90   94 
70   7* 


90   93 
70   69 


89   90 
65   66 


68   91 
67   66 


85   86 
61   63 


67  8e 

68  73 


89   92 
65   67 


91   95 
71   79 


85   86 
72   74 


91   91 
68   69 


68   91 
64   63 


91   95 
68   70 


90   89   90 


95   98   96 
74   77   76 


94   95   98 


95   97 
71   73 


98  100  100 
72   75   77 


97   95 
76   80 


90   90   90 
81   82   81 


99   94 

79   72 


98   98   98 


99   96   97 

78   78   73 


96   96 
81   61 


96   95 
77   76 


94   96 
75   76 


96   97   99 

70   74   76 


97   99  100 

72   76   77 


95   93 
68   73 


97   96   95 
79   81   80 


100  101   99 

78   79   76 


96   97   96 

76   80   81 


94   95   95 

79   80   80 


94   96 
71   71 


91   90 
68   73 


93   93 
69   7* 


94   93 
66   70 


95   96 
68   72 


69   90 
69   75 


85   87 
80   82 


89   90 
77   80 


90   91 
65   70 


89   89 
79   80 


94   92 
69   71 


87   36 
78   80 


94   96 
70   75 


94   95 
69   72 


94   96 
72   76 


96   97 
73   73 


92   92 

81   80 


93   93 
61   80 


90   90 
83   62 


92   91 

62   80 


94   93 
76   77 


95   93 
79   76 


90   94 
81   80 


87   87 
83   82 


92   90 
81   SO 


95   93 
62   80 


95   94 
72   79 


94   94 

80     ao 


91   91 

83   82 


95   94   94 


89   68 
83   82 


94   93 
81   79 


95   94 
62   82 


89   87 
82   82 


97   95 
81   79 


94   94 
82   61 


95   92   94 


95   96 
78   80 


93   93 

81   81 


93   94 

72   81 


93   94 

82   80 


97   99   97 
78   79   76 


91   92 
79   79 


97   96 
74   73 


91   92 
61   78 


96   92 
61   79 


91   92 
83   61 


93   9l 
79   75 


91   94 
81   77 


92   93 
78   75 


95   97 
78   75 


91   94 
81   8o 


95   96 
82   78 


92   92 

79   78 


91   93 
81   60 


92   93 
79   77 


92   94 
79   79 


92   93 
83   81 


93   94 
79   76 


89   90 
82   81 


95   94 
82   8l 


89   88 
81   81 


95   94 

80   77 


95   94 

77   75 


95   96 
61   76 
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90   90   91 
61   81   61 


95   95   95 
77   76   77 


97   96   96 


99   99   98 
76   73   75 


99   99   97 
76   72   72 


92   97 
77   76 


95   95 
76   73 


96  100  100 
74   75   73 


94   93 
77   75 


96   97 
73   73 


94   92 
75   73 


93 
71 


93   93   94 
79   76   79 

96   95   96 

75   72   71 

95  94   95 

77   75   72 

96  97   96 
73   72   69 

9  9 
70 


98   99 
75   74 


90   93 
79   79 


89   89 
63   83 


93   94 
60   60 


95 

60 


93   93 
60   77 


96   97   96 


92   94 
76   73 


93   93 
60   79 


97   98 

76   75 


95   90   90 
80   60   60 


98 

76 


93   93 
81   81 


90   90   90 
82   62   62 


96   96 
77   77 


97   96 
75   75 


96   96 

78   77 


96 
74 


Continued 

Ul 

AIL 

I 

It 

■Ml 

JtA 

^A 

1U 

Kt 

,b 

TEXAS 
JUNE 

1969 

Station 

Day  ol  Month 

m 

01 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21   22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

41 

> 
< 

*     *     * 

SnUTHFRN              09 

slice 

MAX 

MIN 

95 
70 

99 

72 

63 
72 

89 
70 

65 

63 

64 

67 

66 

101 
67 

95 

69 

96 

70 

96 

70 

95 

70 

96 
72 

96 

70 

94 
66 

97 
69 

99 
69 

100 

73 

104 
77 

102 
76 

103 
79 

101 
79 

97 
79 

103 

79 

97 

77 

98 
76 

98 

74 

98 

75 

97.3 
71.6 

APMSTRONG 

MAX 

MIN 

102 
75 

95 

72 

94 

on 

90 
6B 

87 

67 

88 
60 

91 
61 

93 
60 

9! 

94 
69 

93 
72 

95 
68 

94 
71 

95 
69 

97 
70 

93 

68 

92 

73 

96 

72 

97 
70 

100 
71 

100 
72 

102 
76 

ioo 

78 

99 
81 

102 
80 

100 
80 

95 

75 

95 
74 

98 

72 

95 

70 

95.7 

70.7 

RENAVICES  7  S 

MAX 

MIN 

69 

73 

69 

70 

67 

62 

64 

68 

64 

68 

68 

63 

70 

71 

70 

70 

63 

69 

7  0 

75 

7B 

76 

76 

74 

80 

78 

77 

76 

68 

74 

70.7 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 

MIN 

99 
68 

98 

73 

88 
68 

92 

63 

84 
62 

84 
62 

91 
66 

94 
70 

95 

69 

94 

70 

99 
72 

99 
73 

97 
72 

97 
73 

98 

76 

93 

71 

96 
72 

99 
72 

104 
75 

106 
73 

108 
77 

106 
76 

105 
61 

l  14 
80 

105 
81 

98 
79 

101 

8  0 

101 
76 

99 

74 

99 

77 

97.8 
72. B 

CATAR1NA 

MAX 
MIN 

103 
68 

95 

71 

97 
61 

92 

64 

90 
61 

93 
62 

96 
66 

97 
70 

97 
66 

10? 

70 

103 

74 

105 
73 

100 
75 

100 

74 

96 

73 

90 

71 

101 
71 

105 
72 

ion 

75 

no 

74 

110 
77 

108 
77 

106 
81 

i  18 
81 

106 
82 

104 

78 

104 
89 

103 
76 

101 
73 

103 
75 

101.4 
72.7 

CHARLOTTE  1  NNW 

MAX 
MIN 

99 

63 

99 
70 

87 
70 

81 
61 

83 
61 

86 

60 

89 
62 

92 
66 

92 
65 

94 
66 

96 

70 

95 

68 

95 
70 

95 
72 

96 
74 

91 
67 

95 
65 

100 
70 

101 
70 

104 
72 

105 
76 

103 
77 

104 

79 

10? 
77 

100 
79 

97 
79 

100 
78 

100 
77 

98 

74 

99 
73 

95.9 

70.3 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

103 
71 

92 
69 

93 

60 

83 
63 

87 
64 

90 
63 

94 
65 

94 
69 

95 
68 

99 
69 

100 

75 

99 
70 

100 

71 

97 

74 

94 

75 

96 
71 

101 

70 

103 
72 

106 
72 

108 
72 

109 
74 

106 
78 

105 

Bl 

106 
81 

104 
75 

1U0 
75 

102 
76 

101 
76 

102 
75 

101 
76 

99.  1 
71.7 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

97 
70 

92 

73 

91 
68 

82 
64 

84 
63 

88 
65 

91 
66 

92 
71 

93 
69 

97 
69 

98 

73 

96 

73 

96 

73 

96 
71 

92 

76 

94 
72 

95 
72 

101 
72 

103 
75 

105 
74 

103 
76 

102 
79 

103 

81 

103 
61 

99 

82 

99 

80 

101 
60 

96 

77 

97 

76 

99 
78 

96.3 

73.4 

OULEY 

MAX 
MIN 

100 
67 

101 
69 

90 
61 

92 
62 

83 
60 

85 
60 

89 
62 

93 

67 

95 
65 

95 
65 

98 

70 

96 

70 

98 

70 

99 
71 

98 
72 

94 
68 

95 
67 

96 
69 

105 
69 

105 

70 

107 

72 

107 
76 

105 
80 

104 

80 

104 
79 

103 
75 

101 
79 

102 
76 

101 
73 

101 
74 

9«.2 
70.1 

EAGLE  PASS 

MAX 
MIN 

100 
72 

94 
74 

84 
64 

90 
65 

at 

65 

eg 

62 

89 
66 

90 
67 

94 

6° 

95 

70 

99 

71 

98 

73 

93 
72 

93 

75 

97 

75 

91 

72 

95 

72 

97 

73 

103 

74 

106 

75 

108 

76 

108 
79 

108 

"1 

105 
80 

105 
80 

99 

76 

103 
79 

102 
77 

100 

74 

100 
77 

97.2 
72.8 

ENC1NAL  3  Nw 

MAX 

MIN 

100 
68 

105 
68 

8B 
65 

92 
69 

93 
65 

90 
56 

93 

60 

93 

68 

96 
63 

99 
68 

100 
72 

1  jo 
73 

99 
72 

99 
72 

100 
72 

97 
72 

99 

70 

98 

70 

105 
70 

106 
72 

108 
72 

106 
78 

108 
79 

104 
80 

105 
62 

106 

78 

99 
76 

102 
75 

98 

74 

98 

75 

99.5 
71.2 

FALCON  DAM 

MAX 

MIN 

100 

71 

104 
72 

88 
65 

90 

67 

87 
70 

87 
65 

90 
68 

92 

69 

93 

72 

93 

70 

96 
69 

98 

75 

95 

74 

96 
75 

91 
71 

93 
73 

91 
73 

95 
73 

102 
73 

102 
73 

106 

74 

105 
80 

106 

80 

108 
82 

109 
80 

107 
80 

103 
80 

102 
76 

94 
73 

98 

74 

97.4 
73.2 

FALFURRIAS 

MAX 

MIN 

93 

69 

96 

70 

87 

70 

88 
67 

88 
67 

87 

62 

88 

61 

91 
63 

91 
68 

93 
66 

94 
67 

95 
69 

96 
69 

94 

71 

96 
69 

95 
69 

92 

67 

94 
67 

97 
74 

99 
72 

101 
77 

101 
78 

100 
79 

100 

90 

99 
79 

101 
81 

96 

76 

96 
76 

96 

73 

97 
74 

94.7 

71.0 

FOWLERTON 

MAX 

MIN 

FREER 

MAX 
MIN 

98 

67 

103 
69 

8! 
65 

92 
66 

85 
62 

89 

61 

91 
64 

93 
67 

96 

6? 

97 
69 

9B 

70 

96 
69 

96 
69 

97 
71 

98 
70 

97 
68 

95 
65 

98 
67 

103 
71 

101 
72 

10S 

71 

104 
72 

103 

75 

1  i2 
76 

103 

75 

107 
76 

10  1 

bo 

101 
74 

100 
74 

100 
76 

97.9 
69.9 

HEBBRO^VILLE 

MAX 

MIN 

97 
68 

101 

74 

90 
67 

■il 
69 

89 
67 

91 
61 

90 
63 

91 
68 

95 
69 

95 

67 

96 
69 

99 

67 

98 

70 

98 

71 

97 
70 

97 

71 

96 
67 

97 
66 

101 

70 

102 
72 

L09 

74 

104 
77 

103 
73 

104 
78 

104 
78 

107 
80 

103 
77 

102 

75 

103 
74 

100 

75 

96.3 

71.1 

LA  PRYOR 

MAX 
MIN 

95 
63 

96 
64 

99 

65 

91 
62 

90 
66 

89 
65 

91 
62 

93 

60 

94 

64 

95 
63 

96 
64 

97 
65 

96 
66 

99 
66 

98 
67 

100 
68 

100 
69 

'  M 
66 

104 
67 

106 
69 

108 
68 

106 
69 

107 

68 

104 
69 

102 
68 

101 
73 

105 
74 

103 
76 

102 

70 

103 
71 

99.1 
67,0 

LAREOD  NO.  2 

MAX 

MIN 

105 
73 

95 
70 

91 
69 

88 
68 

91 

67 

91 

67 

91 
69 

93 

69 

96 

71 

96 
71 

96 

74 

94 

75 

90 

74 

97 
77 

9° 
73 

95 

73 

96 
73 

102 
73 

103 
75 

106 
78 

104 
60 

105 
60 

104 
83 

106 
84 

106 

77 

99 
75 

100 
80 

94 

77 

98 
75 

96 
75 

97.6 

74.2 

QILTON 

MAX 

MIN 

103 
68 

101 
73 

89 
65 

90 
66 

88 
65 

69 

63 

88 
63 

90 
68 

92 
68 

93 
68 

96 
72 

96 
69 

95 

71 

96 
72 

95 
70 

96 

71 

93 
69 

96 

70 

101 
72 

102 

72 

103 

76 

104 

77 

105 

77 

101 

77 

105 

77 

105 

78 

99 

77 

76 

96.9 

71.1 

PEARSALL 

MAX 

MIN 

99 

67 

94 

70 

90 
69 

89 

61 

84 
60 

67 
62 

91 
63 

92 

67 

9? 
66 

95 

75 

96 
70 

97 
68 

96 

76 

97 
73 

95 
73 

93 

68 

97 
67 

102 
69 

103 
70 

105 

70 

103 
74 

104 

75 

103 

77 

103 

74 

102 

78 

98 

75 

101 
76 

100 
76 

99 

72 

99 
72 

97.0 
70.4 

POTEST 

MAX 

Mm 

93 
68 

92 
69 

93 

70 

94 
66 

93 
62 

90 

60 

90 
62 

92 
63 

93 
63 

92 

63 

94 
62 

90 
70 

92 
64 

92 
64 

91 
72 

94 
66 

92 

70 

93 
67 

96 
69 

98 
73 

102 

76 

101 
76 

102 

77 

100 
74 

99 

73 

97 
72 

100 
70 

99 
69 

100 
72 

101 
75 

95.2 
68.5 

RIO  GRANOE  CITY  3  U 

MAX 

MIN 

98 
69 

103 

71 

90 
65 

89 
66 

87 
71 

88 
64 

68 
64 

90 
68 

91 
71 

92 

71 

95 
69 

96 
74 

94 
73 

96 
75 

95 
68 

95 
66 

95 

70 

96 

70 

101 
72 

102 

72 

105 
72 

104 
76 

107 
80 

107 
80 

107 
80 

105 
80 

100 
79 

100 
77 

92 

74 

95 

74 

96.6 

72.2 

TILOEN 

MAX 
MIN 

98 
71 

103 
70 

89 
70 

91 
62 

80 
61 

86 

59 

87 
63 

92 

67 

92 
65 

95 
68 

96 
72 

97 
69 

97 

70 

96 

70 

97 
74 

93 

70 

94 

65 

97 
71 

102 
74 

104 
73 

105 
76 

104 
79 

105 
79 

104 

80 

102 
60 

105 
78 

99 

79 

101 
78 

100 

75 

100 
74 

97.0 
71.5 

ZAPATA 

MAX 

MIN 

104 
73 

99 

74 

90 

68 

89 
72 

92 
71 

91 
67 

93 
69 

95 

71 

96 

73 

98 
75 

98 
74 

96 
75 

97 
73 

97 
76 

9  8 
72 

97 
75 

96 

74 

:  j3 

74 

104 

74 

103 

74 

105 
79 

107 
80 

107 

UO 

107 
62 

104 
80 

104 
81 

102 

8  0 

97 

77 

98 

75 

100 

76 

99.0 
74.6 

LOWER  VALLEY        10 

BROHNSVIllE  ws  airport 

MAX 

MIN 

91 
76 

99 
73 

87 
74 

90 
75 

87 
70 

86 

63 

90 
68 

89 

74 

91 
72 

91 

71 

91 
77 

92 

72 

92 

76 

93 
73 

93 

70 

93 

73 

92 
69 

94 
72 

95 

76 

96 

79 

97 
62 

96 
82 

95 
82 

94 

61 

93 

80 

92 
8? 

94 

80 

95 
77 

95 
76 

96 

77 

92.4 
75.1 

HAHINGEN 

MAX 
MIN 

94 
67 

93 

73 

89 

70 

90 
70 

88 

70 

88 
60 

89 
61 

92 
65 

91 

68 

94 
69 

95 
73 

94 
68 

96 
68 

94 
72 

95 

67 

93 
71 

94 

67 

9* 
67 

98 

71 

99 
75 

100 
75 

96 

80 

100 
80 

97 
30 

96 
80 

96 
60 

96 

77 

94 
74 

94 

73 

95 
74 

94.3 
71.5 

MC  ALLFN 

MAX 

Mm 

93 

69 

93 

73 

92 
68 

90 
69 

92 

71 

30 
63 

91 
64 

91 
66 

91 

66 

94 
69 

94 
69 

93 
72 

94 

74 

96 

73 

96 
69 

93 
69 

96 
71 

93 
69 

97 
71 

97 

74 

98 
76 

98 
78 

98 
79 

96 

60 

98 
80 

98 
30 

96 

78 

96 

75 

92 

74 

92 

75 

94.5 
72.1 

HC  ALLCN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

MC  COOK 

MAX 

MIN 

95 
68 

97 

73 

92 
68 

90 
68 

90 

70 

99 

62 

91 
63 

92 

65 

93 

69 

96 
63 

96 
67 

94 

7  0 

95 
70 

97 
72 

97 

6  8 

97 
6B 

96 
67 

96 
68 

99 
70 

99 

74 

101 

15 

100 
79 

99 

00 

100 
90 

100 

79 

100 

78 

96 
78 

99 

74 

95 
72 

96 
72 

96.0 

71.1 

MISSION 

MAX 

Mm 

96 
72 

95 
68 

97 
67 

97 

67 

93 

70 

92 

6! 

93 
63 

95 
69 

94 

68 

97 

68 

96 
68 

96 

74 

96 

72 

97 
70 

<9 
67 

96 

70 

99 
70 

98 
71 

100 

74 

97 
74 

98 

76 

100 
76 

96 

77 

99 

-9 

100 
78 

100 
79 

97 

77 

94 
73 

95 

74 

95 
75 

96.7 
71.6 

PORT  ISABEL 

MAX 

Mm 

88 
77 

89 
75 

85 
7S 

87 
77 

87 
75 

86 
73 

86 
76 

88 
78 

67 
7S 

88 
76 

89 

77 

69 
76 

90 
78 

90 
79 

91 

"6 

90 

74 

91 

75 

89 
76 

90 
79 

91 
80 

92 

■■?- 

92 
82 

91 
62 

*2 

81 

91 
83 

92 
63 

91 

64 

92 

76 

88 

79 

91 

80 

89.4 

79.0 

PORT  MANSFIEI.C 

MAX 

Mm 

87 
75 

87 
76 

85 

79 

84 
74 

87 
76 

92 
70 

84 

70 

86 

75 

a7 

77 

88 

73 

e7 

78 

87 

n 

88 
79 

87 
79 

38 

70 

89 

74 

89 
74 

74 

90 
78 

90 

79 

42 

82 

91 

83 

93 
82 

98 
12 

90 
81 

93 
81 

90 
81 

89 
60 

69 
81 

90 

ai 

88.2 

77.2 

RAVMONr-VILLE 

MAX 

Mm 

95 
69 

96 
7? 

90 
71 

91 
71 

91 
69 

B9 
61 

89 
62 

94 

64 

94 

6  = 

95 

69 

96 

70 

71 

98 
72 

94 

73 

68 

96 
69 

95 
67 

93 
68 

100 

71 

100 

75 

101 
76 

101 
60 

100 
81 

1  0  1 

80 

100 

B0 

101 

ei 

97 

i  ft 

97 
76 

96 

75 

96 
75 

96.0 

72.1 

SA'l  =E<JITQ 

MAX 

Mm 

93 
69 

92 
69 

92 

72 

90 
72 

90 
72 

90 

6  0 

92 
66 

93 
69 

93 

6'- 

9S 

70 

95 
70 

9? 
70 

95 

73 

94 

73 

94 

74 

93 
73 

97 
72 

96 

72 

96 
72 

98 
74 

98 

^6 

97 
76 

96 
60 

96 

80 

93 
60 

96 

Bl 

93 

78 

95 

77 

92 

75 

95 
75 

94.3 
73.2 

KE5LACC  2  E 

MAX 

Mm 

92 

73 

90 
73 

91 

69 

91 
74 

88 

70 

9- 
62 

91 
65 

91 
72 

93 

9' 
69 

92 

74 

94 

=  9 

94 

73 

95 

73 

95 

08 

94 
71 

94 

68 

96 
'1 

96 
74 

99 
75 

7 
'9 

96 
80 

97 

B0 

,6 

eo 

97 
30 

96 
00 

9' 
77 

93 
74 

92 
74 

95 
75 

93.8 
73.0 

See  Reference  Notes  Following  5 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
JUNE 


Day  Ol  Monlh 


Station 


6  i  7 


9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 
H0R0S  CREEK  0AM 

*  •    • 
NORTH  CENTRAL 

9ARDWELI  0AM 

BELTON  0AM 
BENBR00K  0AM 
0ENIS0N  DAM 

GRAPEVINE  DAM 

LAVDN  DAM 
NAVARRO  MILLS  0AM 

PROCTOR  RESERVOIR 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
WACO  DAM 

WHITNEY  DAM 

»    •    • 
EAST  TEXAS  04 

DAINGERFIELD  9  S 
SAM  RAYBURN  DAM 
SPJRGEP  DAM  B 

•  *    * 

TRANS  PECOS        05 

MOUNT  LOCKE 
RED  BLUFF  DAM 


EDWARDS  PLATEAU 
AMISTAD  DAM 


SAN  ANGELO  0AM 


»    *    * 
SOUTH  CENTRAL 


AUSTIN  WB  AIRPORT 


EVAP  .40  .20 
KIND  170  142 


36   • 

98  104 


.50  .19  .36  .42   -   .44  .20,  .30  .29  .34  .26 
79   46  126  126  112  109  143   74;  68   91   32 


.4Bj  .49  .53 
83!  Sol  165 


WIND 

MAX 

MIN 


168  106 
89  87 
66   59 


.28  .05  .18  .30  .34  .32 

59  51   42  35   64  77 

B9  641   85  95   94  89 

59  58   59  62   64  55 


30  .24  .37  .44  .37  .33  .36 

54  73  7S  170  107   77  104 

95  94  96  90  91   89   92 

65  66  66  68  67   68   62 


.26  .29  .38  .40  .43  .43  .56  .51 


56  111   75'  113  106 

94   91   97   97 

61   65,  70   72!  73 


.47  ,44i  .43 
125  209  194 


.351  .441  .49'  .46 
188  133'  135  124 


.50  .55  .52 


EVAP  .56  .27 
WIND  12B   79 


EVAP  .40  .30 
WIND  148   83 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP  .43  .23 

WINO  208  93 

EVAP  .48,  .20 

WIND!  198  113 

MAX  87  92 

MIN  |  67|  59 

EVAP  .53|  .33 


13  .24 


.11'  .18 
37   35 


WINO 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 


56 


.50  .43 

142  112 

92  81 

62  60 


.16 


56 

59 

• 

* 

SO 

42 

65 

72 

60 

60 

03 

.19 

59 

45 

OS 

.16 

48 

42 

M 

64 

57 

62 

?9 

.21 

97 

29 

45 

85 

58 

57 

19 

.11 

60 

41 

03 

.16 

37 

.30 
35 


31  .36  .28 
23   85  100 


63   65   65 


.34 

.31 

64 

77 

92 

B8 

63 

67 

.34 

.33 

69 

.37 

85 
.37 

.29  .30  .40  .41 

51  46  89  152 

.27  .19  .45  .31 

66  36  121  142 
90  92  03   90   92 

67  64  68   66 


45 

.35 

.37 

.36 

.28 

.40 

94 

74 

61 

45 

26J 

72 

45 

.36 

.25 

.24 

.33 

.35 

96 

81 

106 

63 

62! 

90 

49 

.46 

.27 

.291 

..J 

.43 

58 

74 

95 

45 

54 

61 

92 

69 

91 

91 

90 

94 

65 

62 

60 

611 

67! 

67 

30 


.42  .44  .35  .12  .51 

84  158  77  69  69 

94  91  95  95  92 

72  69  68  70  63 


.32  .36  .34  .45  .44  .37  .28 

68   63,  811  1861  119  87  103 

,28  .30  .27  .43  .36  .39  .28 

57   55!  61,  167  112!  75  105 

93j  94i  95l  88'  90  92  94 

65'  66  66!  68   68  66  62 

.35  .32  .44  .50  .40  .22  .19 

73   60  120  149   86  102  122 

94   91  91   91   98  90  82 

63'  63!  64   66   67  63'  65   66  66  62 


.26 

.28 

56 

41 

86 

93 

63 

64 

.24 

.29 

67 

55 

.37 

.31 

941  92 
61   64 


76 
89 
65 


95 
95 
65 

.40 

121 


84   43  108 

94!  94!  931 

61   62   66' 


44 


185,  207  197  181  219  212  118 
95'  94  93  92  90  90  95 
74!   75l   72   74   75   75   74 


104 


.53:  .381  .41  .49  .45  .37 
133  133!  140  120   92   54 


.57  .44  .44 

207  109!  96 


.49  .36'  .43  .47 


82  195  172,  114'  223  237  221  108  102  104 
100  98  96  96  96  91  95,  96  96  97 
73   73   75   71   74!  72   66'  75   72!  721 


.42  .49  .35 

79  134  132 

95l  95!  97 

69   72  77 


.27  .36  .36 

32'  611  90! 
94l  93;  89 


.401 
71 
67 
62 


35  .40 
52   39 


.35  .37 
9l!  117 


65   68   68   66 


40  .41 
95  123 

40  .46 

41  261 
95  90 
67   72 


.36  .44 
77   88 


.38  .34  .46 
62   44   89 


40  .33  .36 


96  101 
95  93 
70   70 


16 

.03 

.17 

48 

33 

35 

88 

67 

84 

62 

60 

60 

36 

.23 

.16 

76 

56 

42 

69 

63 

91 

62 

62 

60 

28 

.'9 

.19 

39 

51 

*7 

90 

84 

64 

62 

62 

60 

24 

.18 

. 

33 

37 

32 

93 

86 

74 

63 

62 

60 

30 

.15 

.21 

49 

36 

30 

75 

79 

86 

54 

45 

53 
.34 

56 

.46 

.31 

.37 

.36 

3/ 

52 

74 

95 

92 

95 

63 

65 

64 

.29 

.40 

.31 

36 

73 

47 

95 

95 

95 

67 

72 

71 

.38  .31  .431  ,47!  .43 

60  50  89  156   90 

94  97  96   92   97 

67  69  68   66   69 


.25 

76! 
93 
63 

42  .331  .371 

77  86   65 

67  85   9l! 

69  631  64 


* 

.44 

.45 

* 

95 

94 

0  9 

99 

99 

70 

71 

72 

40 

.46 

.52 

69 

95 

127 

42 

.49 

.44 

88 

148 

133 

95 

96   97 

74 

73 

74 

.35 
61 

97 

68 


42  .40 

46|  126 

93  93 

62  66 


36  .45!  .41  .51'  .47 

41  97|  63  114  105 

95  94'  96  100  102 

65  70!  71  731  77 


75  81 
90  91 
62   58 


48  .45 
57 


.33  .24  .26  .28 
20   26   24   42 


71   70' 


34 

.32 

91 

55 

93 

98 

71 

71 

31 

.17 

61 

35 

95 

91 

70 

67 

.36  .17  .36  .36  .28  .22  .41!  .39  .49 

72  80!  60  70'  74   61   76   92  125 

93  931  93'  93|  96  101!  99'  100  100 

75  65i  64'  63!  69,  76j  77 


.24  .33  .32  .29  .31 

16  41!  661  371  22 

99  103   91   96   99 

76  711  65   65:  67 


.25  .28  .25  .30  .30  .24  .28  .29  .30  .26  .28 

35i  41  48  62  66  45,  31  40  47   33i  40j  54 

99  102  102  102  97  98  102  105  99   98,  99!  103 

67   68  66  67  67  71   73  70  651  65   65   67 


.30  .40 

78  60 

87  64 

50  50 


14  .15 

48  51 

82  66   82   84 

58  57   58   57 


.24  .33 


.28  .30 

72  90 

99  102 
73 


EVAP  .56  .36 
WIND  132  104 
MAX  I  86   75 


.50  .35  .45  .60  .59  .43  .29  .21  .14  .10   -  .35  .55  .50  .55!  .56 

89  72  126  106  110   73  138  135  100  64  121  81  72  56  78  71 

96  95  91   95  87   92   83   77  72  65   89  94  92  97  95,  96 

63  67  67   65  62   57   65   62  62  611  62!  65  67  61  68:  68 

.63  .54  .60   -  -   .33  .67  .51  .61  .40  .35  -  .60  .43  .56  .68 

56  63  38   71  124   72   23  103  157  122   54  66  39  56  57  77 

107  93  95   94  90   94   92  100  89  90   93  92  91  90  105 

52  62  61   60  57   62   57   51  61  60   62  60  57  63  53  60 


96 

96 

96 

91 

75 

71 

74!  72 

.50 

.51 

.53 

.53 

152 

145 

186 

211 

97 

100 

96 

96 

75 

75 

75 

75 

.56 

.46 

.58 

.59 

222 

199 

221 

265 

.55 

.55 

.501  .67 

222 

215 

204  252 

94 

95 

92   90 

74 

74 

75 

75 

.65  - 

204  114 

94  97 

76  77j  74   74 

.68  .42  .55  .47] 

269  166!  125!  112! 


.52  .47  ,40  .46 

232  140   91!  110' 

90  95l  97'  95' 

75  751  72   74 


1641  118 
95!  95 
72   70 

.52  .54 
162  170 

.551  .67 
203  265 
96  96 
76!  73 


210i  203 
95'  94 


.59  .491  .49' 

239  1191  101 

93  951  96' 

72  72   72 


48 


.391  .37  .48  .48 
169  157  158  108 


41  .31 
78   83 


.74,  .53;  .49  .37  .54  .45 

274  239  224  149  1141  121 

931  92!  9l|  96  97   95 

72]  76   76!  76  74   74 


.59'  .54'  .59  .59  .56  .56  .44  .51 

191  166  209  225  218  132  95  101 

100   98   96  93  92!  102!  98!  97 

71,  75   75!  76  75l  75  74   73 


.26  .39  .50   -  '  -  .43  .50 

108  129  160  155  115  31  68  46 

98  95  96   96   95  100  100  102 

78  75  77   77   76  77  76  77 


55 


.35  .37:  .28  .16 

1101  112,  84  29 

961  95  93  98 

78   78  76  77 


.39  .19 
25   33 

103  105 
76!  77 


.38  .29  .16  .31  .28 
1061  91  34'  36!  42 
99'  97!  981  106  105 
75 


55 


.36  .29 

83  64 

92  89 

56  56 


.61  .70  .66  .71  .50  .65  .58  .67 

105'  156  144'  141  53  119  109  116 

91'  89]  901  901  95   98!  100  100 

651  62!  65!  65!  621  70  68'  68 


.66 

.69 

.57 

.33 

.68 

50 

136 

129 

92 

32 

86 

90 

88 

9C 

89 

105 

9  7 

62 
.57 

62 
.58 

60 
.50 

59 
.57 

50 
.55 

67 
.63 

.56 


MIN 

60 

60 

60 

57 

58 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.67 

161 
91 
65 

.36 
115 
78 
60 

.47 
92 
82 
59 

.09 
92 
72 

61 

.10 
24 
82 
62 

EVAP 

.29 

.13 

.60 

.04 

.09 

36  .36  .31  .35  .49  .53  .33  .44  .73  .44  .25  ,46  ,29  ,39  ,52  .45  .48  .66  .67,  .67  .50 

94  111   77   88  152  164  126  107  217  104  137  175  92  111  176  143   97  135'  1391  165  147  163'  186,  162  185  173  161  171 

76]  63   68   86  85j  94  84  88  86  89  74  61  86  "3  83  86   86   89   89'   90   91   93'   89   R9   89   88   86   86 

57  58,  53  61  60  60  65  64  65  64  61  61  62   65   63   64   67   68   69   70   65   66   67   65   66 

.41  .50  .49  .49  .16  .56  .57  .53  .51  .39  .20  .34  .54 

37  73   86  77  70  116  100  116  96  140  86  83  113 

94  92   92  95  89  91  92  95  90  84  78'  89  92 

65   65,  67  67  62  67  62  63  63  60  64  68 


53 

.75 

.76 

.78 

.76 

.57 

.62 

.70 

.70 

.65 

.70 

.70 

72  116 

116 

153 

134 

114 

176 

156 

158 

124 

129 

120 

99   97 

99 

95 

98 

99 

96 

97 

98 

97 

96 

95 

71 

71 

70 

73 

74 

68 

68 

72 

72 

72 

72 

72 

18 

.53 

.37 

.42 

.56 

.30 

.34 

.33 

.31 

.21 

.25 

WIND  163  136 
MAX  91  81 
MIN  i  71   65 


99  98  61 
91  67  79 
63'  60!  59 


.24'  .29  .25'  .27  .27  .33  .36  .40  .26  .17  .18  .20  .22 

34   43  56   44  38  83  116  79  63  108  122  42  89  101  113  137!  160  165  134  162  141  145   82  57   59 

93   96  92   97  97  97  95  99  97  104  90  97  95   97,  96'  071  101:  97  100'   97   95  95  100  103,  100 

63   65  67   68  70  68  66  71  70  67  62  67  681  67   69:   67|  751  75!   70!   76|  76  76|  76  741   71 


11.418 
3343 


10.988 
3308 
91.4 
66.9 

10.91 
2172 


10.35 
2925 


ll.OOB 
2878 


11.40 
3643 

11.62 
3528 
91.2 
67.7 

12.1-4 
3220 
91.3 


11.59 
2854 

12.24 
3845 
92.1 
69.1 

12.88 
3173 
93.7 
69.0 


10.07B 
2406 
94.9 

71.2 

9.40B 
1559 
95.3 
70.2 

8.45B 
1701 
98.2 
69.1 


9.568 
1843 
84.8 
55.8 

14.38B 
2946 
91.0 

63.7 

15.17B 
2067 


14.60 

4216 

86.0 

62.7 

15.60 

3247 

8.688 
2930 
94.5 
68.8 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
JUNE 


Day     Ol  Month 


12      13       M      15 


21      22      23      24      25 


27      26      29      30      31 


3  ..  ? 


BEEVlUE    5    NE 

CANYON    DAM 

SOMERVILLE  DAM 

*   *   • 
UPPER  COAST        oa 

POINT  COMFORT 

THOMPSONS  3  WSW 

»    •    • 
SOUTHERN  09 

DlLLEY 

LAREDO  NO.  2 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 


*    *    * 
LOWER  VALLEY        10 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.27  .24  .08  .SO 

U!  12*  94  116 

94  94  90  95 

70  70  66  65 


.43  .30  .39  .07 

106   74   71   49 


11  .18  .16  .17 

43  71  39  20 

85  93  97  101   97 

65  69  70  72   69 


30  .22 
97  119 


.13  .37 
56   74 


96   99   97 


70   71   72   74   72   63   71 


.04  .26  .29  .25  .30  .22  .40  .32  .33  .37  .39  .34  .38  .39  .' 
24   27   36'  51   22   20  100  109   81   R8   62!  75   56   90   83   97 


05 
68 


94   91   91 

68   68   69   70   69   68 


97' 100  101 
74|  77   78 


7R 


99'  94 
78   78 


79 


.28 

197 

92j 
78 


98'  99 
77   75 


EVAP  .41  .21  .32  .08  .07  .13  .30 
WIND  143   1*   - 


EVAP  .50  .22  .23  .31'  .22 

WIND  270  120  105  123  100 
MAX    88   81   84   78 

MIN  I  70   71   69   62  61 


.31  .36  .36  .34  .32  .30  .30  .28  .39 
21   72  130   60   71   21   41   17   73 


WESLACO  2  E 


EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.21 

.26 

SB 

75 

05 

93 

69 

61 

,*« 

.37 

*9 

57 

39 

100 

70 

69 

.12 

.20 

58 

32 

10* 

95 

72 

75 

."5 

„ 

36 

29 

,18 


.57  .32  .48  .18  .34  .38 

81  111  71  126  184  259 

87  92  92  93  92  94 

64  74  70  70  70  70 


.32  .35 

58   92 


.45 

.45 

113 

,32 

97 

96 

72 

73 

.39 

.44 

100 
.15 

142 
.35 

.43  .56 

147  145 

89  96 

74  71 


.40  .26  .33  .41  .34  .33 

161  146  146  112  73;  62 

94   86   92  95  98  94 

70;  72   73  74  72 


.42  .41  .50  .45  .31  .36  .42 
156  214  233  207  107   70   88 


24  .36  .37  .33  .34  .34  .46'  .30  .15  .35  .60  .50  .40  .28  .45  .47  .32  .51 

24  104  106   91  69  109  136,  2*0  60  220  225  135  320  245  184  145  126  115 

93  92  92   92  92  94  941  99  96   94'  93  94  93  94  97  97  96  96 

71  72  70,  64  65  69  72,  74  75   76i  76;  77  75  76  75  75 


.16  .27  .20  .34  .22  .30  .13  .40  .15'  .40  .28 


30 

91   94 


34 
99 

69 


53 
96 

70 


97 

99 

68 

70 

36 

.32 

30 

66 

38 

90 

70 

71 

.19  .31 

16|  30 

92  98 

66  63 

.32  .36 

25  60 

100  97 

72  70 

.20  .31 

15  16 


.34  .27  .26,  .35 
82   32   46   37 

93   99'  97  101 


33  .42  .24  .43  .41  .36 

39   *  53   65  63  51 

98   97  100   99  98  101 

68   72  72   72  73  72 


,30  .30  .46  .32  .28  .37 

72  62  37  82  85  80 

99  103  99  101  96  97 

72  74  72  73  74  75 


.26  .29  .25  .43 

21   10   37   41 


.3* 


.37 

58  34 

97  101 

72  74 

.28  .34 

50  33 

99  101 

77  76 

-  .27 

*1  21 


.50 


.40 


72 


.41 

37   43   *4   45! 
961   99'  1 02,  101  102 
76   75 


.34  .36 
39   70 

99  100 
76i   74 


.37  .45  .43 
50  77  83 
103  106  103 


.311 


100 

77j 


.51  .45  .48  .33 

73  179   81   901   62 
97 


103 

102 

103 

101 

76 

77 

77 

78 

.47 

.36 

.46 

.40 

45 

92 

94 

68 

LOS 

101 

103 

105 

78 

76 

79 

79 

.50 

.52 

.40 

.52 

55 

60 

60 

51 

6  / 
12 

CO 
.28 

67 
.39 

75 

45 

49 

96 

97 

99 

74 

74 

67 

.31 

.29 

.35 

.43 

.44 

.33 

.38 

.36 

.36: 

.32 

.40  .42 

.41 

.46  .49 

.55  .47 

66 

52 

47 

11  1 

107 

77 

89 

50 

46 

50 

69  139 

62  136  139  192  183 

97 

96 

99 

97 

97 

96 

99 

99 

99 

101 

99  101 

100  100  101   99   99 

66 

68 

67 

68 

70 

69 

72 

72 

69 

70 

69   70 

71   72   76   76   76 

.24 

.30 

.30 

.32 

.46 

.34 

.30 

.33 

.27 

.35 

.37  .22; 

.53 

.38,  .35  .58  .46 

42 

36 

82 

35 

86 

79 

54 

40 

33 

33 

70'  40 

95 

44  117 

187  127 

91 

06 

97 

95 

98 

95 

94 

98 

94! 

97 

99   98 

99 

98   99 

99,   97 

77 

74 

72 

77 

70 

73 

72 

72 

72 

72 

73   75 

75 

78   78 

76   77 

13 

.2  i 

.51 

56 

44 

101 

100 

77 

74 

.41 

.40 

43 

46 

101  100' 
76   76 


47  .44  .54  .40  .41  .25  .33 

191  179  168  99'  30   65 

99,  100   95  99   96   99 

75  75   77  75   75   74 

.27  .38;  ,*3|  .17 

73  109  114  26 

99  96   98  96 

781  79'  75  76 


31 

.41 

27 

51 

94 

.00 

75 

75 

7.67 
3124 

95.9 
72.5 

10.22 
2578 
91.8 
68.1 

9.91 
26038 


10.52 
4255 
91.6 
70.6 

6.25 
1665 
95.2 
70.5 


11.336 
1656 
98.5 
72.3 

10.476 
1696 

100.0 
75.0 

10.496 
990 


11.44 
2682 
96.2 
70.9 

10.19 
2061 
96.6 
74.0 


BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


See  Reference  Note*  Following  Stalion  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXA< 
JUNE 

1969 

id 
Q 
II  M 

(V 

a 

Day  of  month 

01 

Station 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 
•5 

*U$HIA>'0    l    wSw 

2 

SAM 

64 

►  3 

62 

►2 

65 

'  8 

66 

66 

64 

66 

65 

66 

67 

57 

58 

60 

60 

63 

64 

66 

70 

6  7 

69 

70 

71 

72 

69 

75 

76 

77 

66,3 

6 

3V< 

66 

66 

6". 

64 

67 

r.9 

71 

69 

66 

66 

66 

67 

69 

60 

59 

59 

60 

62 

64 

66 

69 

69 

69 

70 

72 

72 

72 

75 

76 

77 

67.4 

BUSHLAND  1  WSW  •  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD,  MIXTURE  OF  BUFFALO 
AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  SOUTHEAST.     2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMO- 
METERS.  LOWER  DEPTH  REAOINGS  FROM  THERMOCOUPLES. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wl 
(Speed   - 

id 
m.p.h. 

) 

Relat 

ve    humidity    averages 
percent 

Num 

Der  of  days  wit] 

precipitation 

~°    »   • 
«  —   a 

5  -£  M 

s  s  ° 

3 

tu 

■51  1 

SU&OD 

*j  a 
a  o 

«  -H 

3    © 
CO    U 
01  -H 

k  a 

s  a. 

0 
K 

• 
« 
• 
> 
< 

£    © 
3  1 

a 

0 

u 

£ 

■ 

i 
1 
J 

£  J 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID            6    AM         NOON          6    PM 

S 

8 
3 

o> 

A 

8 

A 

in 

s 

j 

0 

> 

3 

0 

ABILENE    WB    AIRPORT 

17 

8.8 

13.1 

47 

N 

23 

65 

74 

59 

48 

2 

4 

3 

0 

1 

0 

10 

78 

3.9 

AMAR1LLO    WB    AIRPORT 

18 

3.9 

12.8 

59 

NW 

07 

62 

75 

45 

38 

5 

2 

4 

0 

2 

0 

13 

77 

4.0 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

17 

6.6 

10.3 

31 

SE 

24 

73 

82 

53 

49 

2 

2 

0 

0 

2 

0 

6 

71 

4.5 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

14 

9.9 

12.3 

32 

SE 

24 

82 

85 

53 

61 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

90 

4.2 

CORPUS    CHRISTI    WB    AIRPORT 

14 

10.7 

13.3 

35 

S 

25 

83 

87 

56 

62 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

87 

4.3 

DALLAS    WB    AIRPORT 

16 

7.4 

11.5 

31 

s 

26 

62 

74 

50 

44 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

6 

75 

4.1 

DEL    RIO   WB    AP 

12 

11.4 

12.9 

24++ 

12 

30  + 

58 

77 

54 

37 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

- 

5.0 

EL    PASO    WB    AIRPORT 

22 

3.9 

9.5 

42 

NW 

03 

26 

39 

23 

18 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

93 

1.3 

FORT    WORTH   wB    AIRPORT 

18 

7.4 

11.9 

36++ 

36 

18 

75 

89 

57 

50 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

9 

- 

4.3 

GALVESTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

27 

NE 

02 

- 

" 

- 

- 

2 

1 

0 

0 

1 

1 

5 

83 

- 

HOUSTON    1NTERCON    WB    AIRPORT 

15 

4.1 

6.8 

21++ 

17 

26 

92 

96 

56 

60 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

4 

78 

4.5 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

16 

4.2 

11.5 

44  +  + 

36 

13 

57 

72 

38 

32 

2 

3 

0 

0 

1 

0 

6 

- 

3.6 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

16 

6.2 

11.6 

40+  + 

35 

03 

53 

71 

37 

28 

2 

6 

0 

0 

0 

1 

9 

- 

3.0 

PORT    ARTHUR    WB   AIRPORT 

16 

4.5 

9.4 

33 

S 

26 

90 

92 

64 

67 

2 

2 

0 

1 

1 

0 

6 

75 

4.1 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

17 

6.0 

10.1 

37+  + 

16 

17 

63 

76 

44 

36 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

8 

- 

3.8 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

14 

7.3 

10.8 

29 

N 

24 

79 

86 

57 

50 

1 

0 

0 

2 

1 

0 

4 

72 

4.4 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

15 

7.3 

10.9 

38    * 

S 

25 

87 

91 

58 

63 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

3 

- 

4.7 

WACO    WB    AIRPORT 

16 

9.0 

12.8 

55+  + 

16 

24 

72 

83 

53 

48 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

- 

3.4 

WICHITA    FALLS   WB    AIRPORT 

15 

7.4 

13.7 

39++ 

30 

13 

78 

67 

53 

49 

5 

2 

4 

0 

1 

0 

12 

_ 

4.6 

*    PEAK   GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    177    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 

JUNE    1969 

DELAYED    DATA 


Temperature 

Precipitation 

II 

•  1 

< 

•a 

J 

|i 

Qui 

■9 

a 

1 

3 

£ 
a 

g, 

Q 

a 

i 

& 

Q 

No.  ol  Day* 

3 

.■3 

u 

«3  a 

oi  2 

a 
o 

o 
Q 

Snow.  Sloet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

5 

0 

H 

■St) 
o  o 

7.% 

S 

0 

S 

£ 

a 
5 
S 

■A 

o    * 

"■-.i. 

s  S 

*          •          * 
NOVEMBER          1968 

FALFURR1AS 

74.5 

46.7 

60.6 

-    4.6 

90 

6 

29 

20+ 

197 

i 

0 

t 

0 

.44 

-      .56 

.22 

30 

.0 

a 

1 

c 

0 

*          *          ♦ 
OECEMBER          1968 

BRACKETTVILLE 

65.0 

38.2 

51.6 

75 

13 

25 

23 

Aoe 

0 

0 

9 

0 

1.15 

1.00 

1 

.c 

0 

2 

i 

1 

*          *          * 
FEBRUARY          1969 

FREER 

70.* 

47.9 

59.2 

84 

8 

37 

IB 

171 

0 

a 

0 

a 

1.62 

1.11 

14 

,0 

0 

•. 

i 

1 

*         *         * 
MARCH                  1969 

BENAVIOES    7    S 
SNYDER 

STEPHENVILLE    4    N 
VERNON 

72. BM 
56.6 
59.1 
57.7 

46. AM 
31.2 
36.8 
33.4 

59. 6M 
43.9 
48. 0 
45.6 

-    8.5 

90 
82 
87 
84 

30+ 
20 
19 
19 

35 
18 
19 

17 

5 

10  + 

9 

9 

205 
645 
522 
594 

2 

0 

c 
c 

0 

a 
c 

0 

C 

15 

9 

15 

0 
0 
0 

a 

,6C 
1.42 

3.85 
2.06 

.66 

.5C 

.50 

1.0S 

.62 

17 
15 
23 

3 

.c 
.c 

2.C 

G 
0 
0 
2 

16 

2 

5 
7 

i 
i 
a 

2 

0 
0 

l 

0 

•         »         » 
APRIL                  1969 

EDNA    HWY    59    BRIDGE 

LA    PRYOR 

RANKIN 

TILDEN 

79.9 

86. OM 
79.5 
M 

57.7 

55. 8M 
54.3 

M 

68.6 
70. 9M 
66.9 
M 

89 
95 
88 

11 
6 

7 

49 
46 
42 

29 

1 
18 

a 

45 

0 
0 

c 

0 

a 

0 

a 

0 

0 
0 

a 

6.5C 

2.08 
2.41 

3.32 

5.82 

1.70 
2.29 

12 

12 
12 

.c 
■( 

•.c 
.c 

C 
Q 
0 
C 

1 

I 

1 

] 

1 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

JUNE  1969 

DELAYED  DAT* 


Station 

•g 

O 

Day  of  Month 

jA 

2  | 

3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10  |  11 

12 

13  |  14  |  15 

16  J 

17 

18 

19   20 

21 

22  J 

23   24 

25-  |  26   27 

28  |  29   30 

31 

.   .   . 

NOVEMBER     1966 

FUFURRIAS 
FORSAN 
FUNK  RANCH 
LOOP 
PLATA 

.44 
A. 06 
3. 07 

.20 
2.31 

.20 

T 

T     .07 

.74 

.50   .42 

.26 

.04 
.47 
.20 

.04 

.03 

1.05  1.20 

.02 

1.30   .75 

.06 
.56 
1.70   . 

.22 

T 
3 

WATER  VALLEY  10  NNE 

KOLFE  CITY 

A. 19 

3. AS 

.48 

.50   .49 

.45 

.50  2.70 
1.97 

.58 

.     .    . 

nECENBER     1968 

BRACKETTVILLE 
tNGELMAN  GARDENS 
GIDDINGS 

KNAPP  6  SW 
STANFORD  1 

1.15 

.21 

3.75 

.00 

.A6 

1.00 

.14 

2.01 

.13 
.30 

.06 

.01 
.03 

.02 

.03 

.u 

.55 

.15 
.87 

.16 

voss 

1.31 

1.07 

T 

.24 

T 

.    .    . 

JANUARY      1969 

BOOKER 

CASE  RANCH  3  S 

LONG  LAKE 

REO  BLUFF  CROSSING 

VOSS 

.00 
.00 

i .  a? 

.03 
.00 

.11 

.44 

.65 

.32 

T 

.03 

.30 

.    .    . 

FEBRUARY     1969 

CASE  RANCH  3  S 

DAVILIA 

DUNDEE  6  NNW 

FREER 

VALENTINE  10  WSW 

.A9 
2.29 
3.07 
1.62 

.51 

.23 
.05 

.07 

.27 
2.06 
1.62 

1.17 

.21 

.05 

.57 

.22 

T 
.23 

.67 
.12 

.    .    . 

HARCH        1969 

SATESVILLE 
BENAVIDES  T  S 
DtMMITT  6  E 
DUNDEE  6  NNW 
JOURDANTON 

.60 
1.62 
2.04 
3.00 

.04 

.02 

.24 

.02 

■  OS 
.10 

.65 

.37 
.07 

.04 

.03 

.41 
.42  1.04 

.82 

.50 

.10 

.03 

.11 

.92 
.35 

PLATA 

ROSS 

SNYDER 

STEPHENVILLE  A  N 

VERNON 

.00 

A.OB 
1.A2 
3.85 
2.06 

.60 

.08 

.40 
.62 

.20 
.31 
.05 

T     .89 
.11 

.14  1.10 
.50 

.56 

.51 

.34 
.16 
.75 
.48 

.31 

.07 

.AS 

.93 
.23 
1.05 
.26   .12 

T 

.05   . 

)7 

VOSS 

2.11 

T     * 

* 

1.06 

1.05 

.    .    . 

APRIL        1969 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

KNAPP  6  SW 

LA  PRYOR 

RANKIN 

TlLOEN 

6.50 
2.A6 

2.08 
2.A1 

.01   .04 

.01   .03 
.38 

.25 
.03 

5.82 

1.60 

1.70 
2.29 

.34 

.03 
.23 
.09 

.46 

.41 
.13 

•  05 

.01 

.06 

T 

.10 

.    .    . 

HAY          1969 

PENWELL 

2.AA 

.21 

.12  1.26   T 

.10 

.75 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

JUNE    1969 

DELAYED   DATA 


Station 


NOVEMBER      1961 
FA1 FURR IAS 

*  •      * 
DECEMBER      1968 

BRACKETTVILLf 

*  *      * 
FEBRUARY       1969 

FREER 

*  *      * 
MARCH         1969 

BENAVIDES  7  S 
SNYDFR 

ST=PHENVILLF  4  N 
VERNON 

*  *  * 


APRIL 

1969 

EDNA  HWY 

5" 

BRIDGE 

MAX 

MIN 

LA  PRYHR 

MAX 
MIN 

RANKIN 

MAX 

MIN 

TUOEN 

MAX 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  of  Month 


DATE 
JANUARY  1969 

JANUARY  1969 
JANUARY  1969 

FEBRUARY  1969 

FEBRUARY  1969 
FEBRUARY  1969 
MARCH  1969 

MARCH  1969 


87   86   86 
58   57   57 


".6   59   68 
29   42   43 


72   62   68 


55   66   61 
34   37   33 


61   56   42 

37   40   31 


7B   79   80 
53   62   04 


79   87   V2 


79   B7 

44   44 


TABLE 
CLIMAT0LOGICAL  DATA 

CLIMATOLOGICAL  DATA 
DAILY  PRECIPITATION 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

CLIMATOLOGICAL  DATA 
DAILY  PRECIPITATION 
CLIMATOLOGICAL  DATA 

DAILY  TEMPERATURE 


59   67   67 


56   69   77 


58   60   70 
36   35   36 


44   56 
33   25 


26   38   36 


49   49   48 
27   3B   31 


77   78   85 
65   66   50 


79   67   55 
55   50   38 


72   60   57 
35   27   29 


84   82 
52   47 


79   79   79 
41   41   37 


67   67   45 


81   79   79 
50   55   6B 


56   54 

88   87 
61   63 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


58   06 
38   36 


68   70   80 


31   49   60 


68   61 
31   33 


72   70   68 


4* 

IS 

36 

19 

40 
21 

43 
25 

58 
25 

45 
30 

40 

34 

40 
23 

52 
28 

57 
27 

51 
41 

47 
36 

43 
26 

43 
19 

46 
28 

53 
22 

52 
36 

38 
32 

72 
61 

81 
56 

71 
53 

78 
55 

75 

55 

55 

82 
54 

50 
,9 

72 
43 

73 
S3 

85 

58 

82   83 
65   65 


62   70   66 


75   68   52 


69  59  69 

48  43  41 

33  36  57 

30  30  33 


51   47   75 


49   64   76 
31   32   36 


80   64   78 
61   66   50 


83   94   84 
55   54   50 


85   65   77 


CORRECTIONS 


65   69   72 
29   29   45 


67   65   59 
37   37   45 


60   58   62 
38   45   55 


75   82   63 


87   78   69 


78   63   77 
52   54   51 


88   79 
54   53 


80   73   79 
55   49   56 


76   77 
53   55 


59   58 
25   32 


70   70   77 


78   70   88 
60   62   54 


73   65   74 


62   69   63 
43   50   42 


92 

59   60 


79   81 

60   65 


87   83 
60   63 


80   80 
64   67 

80   89 


69   52 

30   38 


72   70   73   73 
34   36   47   44 


70 

38 

77 
48 

80 
58 

90 
62 

65 
33 

72 
38 

75 
41 

55 
32 

71 
39 

80 
49 

70 
49 

50 
43 

70 

1? 

78 
51 

69 
37 

52 
40 

77   78   75 
56   49   51 


85   85   64 
54   51   50 


75   79   84 
47   53   55 


DIVISION 
EAST  TEXAS  04 

EAST  TEXAS  04 
EAST  TEXAS  04 

EAST  TEXAS  04 

EAST  TEXAS  04 
EAST  TEXAS  04 
NORTH  CENTRAL  03 

NORTH  CENTRAL  03 


STATION 
TEXARKANA 

DIVISION 
TEXARKANA 

TEXARKANA 

DIVISION 

TEXARKANA 

GROESBECK 

GROESBECK 


74.5 
46.7 


65.0 
38.2 


72.8 
46.4 


57.7 
33.4 


79.9 
57.7 


86.0 
55.8 


79.5 
54.3 


CORRECTION 

TOTAL  PRECIPITATION  3. 65,  GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION  1.58, 
DATE  30TH.  NUMBER  OF  DAYS  WITH  .10  OR  MORE  5,  .50  OR  MORE  2, 
1.00  OR  MORE  2. 

AVERAGE  PRECIPITATION  1.77,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -2.45 

TOTAL  PRECIPITATION  3.85,  AMOUNT  ON  2D  .00,  3D  .15,  15TH  .00, 
16TH  .05,  17TH  .29,  18TH  T,  21ST  .00,  22D  T,  230  .01,  27TH  .00, 
28TH  T,  29TH  1.55,  30TH  1.58,  31ST  .22 

TOTAL  PRECIPITATION  5.66,  GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION  2.00, 
DATE   1ST,  NUMBER  OF  DAYS  WITH  .10  OR  MORE  6,  .50  OR  MORE  3, 
1.00  OR  MORE  3. 

AVERAGE  PRECIPITATION  4.93,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  1.11 

TOTAL  PRECIPITATION  5.66,  AMOUNT  ON  1ST  2.00,  2D  .30 

AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  60. 1M,  AVERAGE  TEMPERATURE  50. 2M, 
DEGREE  DAYS  457 

MAXIMUM  TEMPERATURE  31ST,  MISSING,  AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERA- 
TURE 60.1 
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STATION  INDEX 


a   Ifel 


ABCRNAThY 

ABILENE  WB  AIRPORT 

ACKERLY  3  SE 

ADAMSVlLLE 

IUMR 

ALEDO   A    SE 

ALICE 


ALVORD    A    NE 
AMAftlLLO    MB    A  I  R1 
AM) STAC    DAM 
ANAHUAC     T8CO 
ANOERSON 
ANDICE    1    WNW 
A NORSK S 
AMGLETON    2    W 

AM  SON 

ANTELOPE 
ARANSAS    PASS    2 
ARCHER   CITY 
ARLINGTON 
ARMSTRONG 
ARTHUR    CUV 
ASPERMONT    2    SSW 
ATHENS    3    SSE 
ATLANTA 
AUSTIN    MB    AlRPOl 


AOSTwELL    I 


REFUGE 


BAMS 

BAKERSFIELO 

BALLINGER   1   Sw 

BALMORmEA 

BankERSMITh 

BAROwELL  DAM 

BATESVILLE 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BAY TOWN  NO  2 

BEAUMONT  FILTER  PLAN 

BEDIAS 

8EEV1LLE  5  NE 

BELTON    DAM 
,    BENAVIDES 
;    8ENAVIDES    7    S 
1    8ENBROOK   DAM 
,    BENJAMIN 

BERTRAM    3    ENE 
|    BIG    LAKE 

:  big  lake  no  2 

i  big  spring  field  sta 

big  sprinc- 

big  wells 

BLANCO 
I  8LEWETT  5  NW 
:  BLOYS  CAMPGROUND 


BOERNE 
i  BON  WlER  2  E 

BONHAM 

BONITA 
{    BOOKER 

BOQuiLLAS  Ran 

BORGER    3    W 
i    BOWIE 
1    BOXELDER 

BOYD    3    SE 


H 

oil 

HALE 

If 

Oi 

TAYLOR 

01 

HOWAftO 

5(1 

SHACKE 

PARKER 

JIN  WE 

'•< 

01 

BREwST 

L    33    50 

1  32  26 
3    32    31 

1.  31  18 
1  32  ** 
15  32  39 
5  2T  A* 
9   30    21 


33*9 

1762 
2760 

98  10         1072' 

99  IB         1*38 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


98  0*  I 
103  AO  I 
95    08  ! 


2b   06 

VAL  VERDE 

nl 

29 

ei 

101  02 

35)  oa 

CHAMBERS 

29 

94  40 

GRIMES 

1 

29 

95  59 

Ab  03 

WILLIAMSON 

30 

AS1  Oil 

ANDREWS 

37 

19 

102  32 

57  08 

BRAZORIA 

79 

09 

95  27 

COLLIN 

!*■ 

71 

96  31 

6d  03 

JONES 

1 

3? 

U 

99  54 

JACK 

' 

31 

7(i 

96  22 

OZ  0? 

SAN  PATRICIO 

27 

55 

97  08 

is  oa 

ARCHER 

id 

11 

36 

98  38 

3?  03 

3? 

\\    01 

KENEDY 

26 

56 

SI 

95  31 

94  OZ 

STONEWALL 

11 

Of 

100  14 

OM    0*4 

HENDERSON 

3? 

10 

95  50 

:a  ;- 

CASS 

in 

31 

07 

94  11 

2B  0  71 

TRAVIS 

1 

30 

18 

97  42 

37|  07| 

ARANSAS 

4 

28 

16 

96  48 

40  0  3 

ELLIS 

i* 

37 

12 

78  03 

CALLAHAN 

1 

37 

74 

82  05 

PECOS 

(0 

53 

102  18 

93  OZ; 
98  05 

RUNNELS 

il 

REEVES 

30 

103  45 

KENDALL 

i 

30 

oa 

18  03 

ELLIS 

\\ 

3? 

9 

99  37 

69j  oa: 

MATAGORDA 

i 

78 

59 

95  58 

1026J 
3172| 

.a 


8A       8A 
26|      5P 


0738  08  BURNET 
i  0776;  Ofl  REAGAN 
I  0779J  .:■-.  REAGAN 
I  0784;  OU  HOWARD 
1    0786   OU    HOWARD 


|    KENDALL 
|    NEWTON 
I    0923J    0: 

I  092d  03  MONTAGUE 
i  094*  01  LIPSCOMB 
.  0950|  03  BREWSTER 
I  0958J  Olj  HUTCHINSON 
|  0984  03  MONTAGUE 
|    0991,   04    RED    RIVER 


30    43         98    01 


32    15      101    27 


1350       7A       7A 


I    BRACKETTVILLE 
I   BRADY    2NNW 

BRAVO 

BRAZOS 

BRECKENRIDGE 
I    BREMOND 
.   BRENHAM 

BR1CE 


BR  IT TON 


BROwnFIElD  NO  2 
BROWNSVILLE  MB  AH 
,  BROWNWOOD 
BUFFALO 
BULER  2  NE 
BUL VERDE 
BUNKER  HILL 
BURKETT 

BURLESON  2  :■:.. 

BURLINGTON  3  WS« 

BURNET 
.  BUSHLANO  1  WSW 
i  CALDWELL 
1  CAMERON 

CAMP  WOOD 

CANADIAN    1    ENE 

CANDELARIA 

CANTON 

CANYON  DAM 
CANYON 

CANYON  DAM  NO  1 
CANYON  0AM  NO  2 
CANYON  DAM  NO  3 
CANYON  DAM  NO  4 
.  CANYON  DAM  NO  5 
CANYON  0AM  NO  6 
]  CANYON  DAM  NO  7 
|   CAftRlZO   SPRINGS 

CAR ROLL TON 

CARTA  VALLEY 
I  CARTHAGE 
1  CASE  RANCH  3  S 

CASTELL 

CATARINA 

CEL1NA 
,   CENTER 

CENTER    CITY 

CENTERVILLE 

CHALK    MOUNTAIN 
CHANNING 
CHAINING   NO.    2 
CHAPMAN    RANCH 
CHARLOTTE    5    NNW 
CHEAPS  IDE 
CHEROKEE 
CHILORESS 
CHILDRESS    FAA    A|Rl 
CHILLlCOTHE 

chisos  basin 
c1bol0  creek 
clarendon 
clarksville  2  E 

RKSVILLE     1     . 
CLASSENS    RANCH 
CLAUDE 
CLEBURNE 
CLEVELAND 
CLIFTON    9    E 


s  3! 

E    K 


M.     0.    HOOD 

U  S  HEATHER  BUREAU 

LEONARD  COLEMAN 

HIRLEV  J.  CARLILE  I 
W1LLETT.  JR. 


JOHN  I 

I  CMESIEI 

LBER 


ClODlNE 

.OSPRING  5  SSW 
.OHATER  3  W 

COI 

COLORADO   I 
,    COLUMBUS 
COMANCHE 
COMMERCE 
COMSTOCK 


U  S  FOREST  SERVICE 

CONCORD 

U  S  WEATHER  BURE 

CONLEN 

INT  B    DRY  *  WATER 

f(» 

ANAHUAC*  TBCD 

COOPER 

WILLIAM  J.  BARGER 

COPE  RANCH 

LAwR    E  I.  DUNLOP 

COPPERAS  COVE  NO  2 

ANDREWS  CO  N  Y  AIRPORT 

CORNUDAS  SERVICE  S 

CITY  OF  ANGLETO 

CORPUS  CHRIST! 

JESSE  T.  VANOAGtflFF 

CORPUS  CHRIST)  WB 

C.  M.  RICE 

CORSICANA 

mack  v.  Roberts 

CORYELL  CITY 

RUBERT  La  HERNDON 

J.T.  SHEPPARD 

COTULLA 

CHARLES  T.  HAWKES 

COTULLA  FAA  A  I RPOR 

HAZEL  W.  PELHAM 

CRANDALL 

JAMES  B.  W1GLEY 

CRANE 

C.  G.  V1ERTEL 

CRANF1LLS  GAP 

DR.  DWIGHT  A.  JONES 

CRESSON 

BILL  LOVIL 

.CRIOER  RANCH 

u  S  WEATHER  BUREAU 

CROCKETT 

U  S  WILDLIFE  REFUGE 

CROSBY TON 

HERSCHEL  H.  SMITH 

CROSS  PLAINS 

B.  C.  CHRISMAN 

CROSS  PLAINS  3  NNE 

CLY0£  GRAVES 

CROWELL 

RADIO  STATION  KRJN 

CRYSTAL  CITY 

REEVES  COUNTY  WTR  D 

ST 

CUERO  3  E 

ELROY  SCHNELLE 

CYPRESS  1  SW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DACUS 

EARL  P.  KING 

DAINGERFJELO  9  S 

CHARLES  SLATER 

OALHART  FAA  AIRPORT 

WILSON    KLOSE 
CITT    OF    BIG    LAKE 
DWAIN    CA«R 
U    S    D    A    BIG    SPRG    I 


EDGAR  SCHWAflZ, 

CLARENCE  A.  PEN 
R.  M.  CANTRELL 

R.  D.  TOMPMNS 
DWIGHT  F.  SPIES 
BIG  BEND  NATL  P 
ARTHUR  W.  MORGA 
ORAN  C.  STOVALL 
OTIS  L.  DANIEL 

MRS.  FRAN 

:is  wi 

FREDDIE  L 
JOSEPH  E. 

FRER 

PARKE 
HUGHS 

VIVIAN  AL 
ECTOR  B. 

MELDS 

MRS.    DORA    £.    MARSHBURN 

LEWIS    SIMHUNDS 

U    S    WEATHER    BUREAU 

RADIO    STATION    KBWD 

CHARLIE    A.    SUUYRES 

L.    PAULENE    MCCARTOR 

LAURA    D.    WOOD 

MRS  MINNIE  JO  STEEN 

MERREL  F.  BURKETT 

W.  RUSSELL  LACE 
MRS.  ANNIE  G.  KLEIN 
CITY  OF  BURNET 


CORPS  OF  ENGINEE 


WAL01E  K.  WUNDERLICH 

HERMAN  LUEHLFING 
NELDA  M.  HALM 
STELLA  8.  KELLOGG 

DAN  MOSLEY 

AUDREY  W  VARGA 
CITY  OF  CARTHAGE 
CLINTON  HOOGES 
WILLARD  E.  DALCHAU 
MARGUERITE  BURNS 
GEORSE  J.  YARBOROUGH 
JAMES  W.  FORBES 
DARREL  HEAD 
J.  E.  DICKEY 

MRS  BESSIE  L.  OLSON 


ARTHUR  E.  HERCHMAN 


TOMMIE  C.  SAYE 
RADIO  STATION  K< 

RAYMOND  R.  HAM1' 
J.  P.  CLASSEN 
DONALD  8.  BOOTH 


l  DANEVANG  2  SE 


DEL  RIO  WB  Al 
DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DEPORT 


CKENS 

LLGY 
ME  BOX 

MMITT  6  E 
IMMITT 
DOOLE  6  NNE 
DRYDEN 
DRYER  1  NW 

i  DUBLIN 

I  OUMAS 

|  DUNCAN  WILSON  RANCH 

DUNDEE  6  NNW 

|  EAGLE  LAKE 

I  EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

I  EAGLE  PASS 

|  EASTLAND 

I  EDEN  1 

1  EDEN  NO  2 


EDNi 


|  EOOM  1  > 
i  EL  CAMPO 
1  EL  PASO  WB  , 
1  ELDORADO  1  I 


EVADALE 


59  BRIDGE 


ABENS 

AIR  OAKS  RANCH 

AIRFIELD 

ALCON  DAM 

ALFURRIAS 


iLLS    CI  T' 
IRMERSVILLE 

EDOR 

ERR  IS 

IFE 

ISChERS  STORE 

LAT 

LATON1A  2     W 

LOMOT  1  N 

LORENCE  3  SE 


REDERICi 

REEPORT 
REER 


GAGEBY  1  WNW 

GAIL 
I  GAINESVILLE 
IfGALVESTON  WB 
<  GARCIA  LAKE 
!  GARDEN  CITY 

I  GARDEN  CITY 
I  GATESVILLE 
!  GEORGETOWN 

GEORGE  WEST 
i  GIDOINGS 
I  GILMER  2  W 
I  GIRVIN 


COUNTY 


838;    OB    FORT    BEND 

0*     SAN    JACINTO 
01    DALLAM 
5l   02    COLEMAN 
BRAZOS 
MITCHELL 
COLORADO 
COMANCHE 
1921J   0)    HUNT 


I   04"    MONTGOMER' 
I   OA    DELTA 
06    STERLING 


03  CORYELL 

0  6  GILLESPIE 

19.  LA    SALLE 

09j  LA    SALLE 

20821    09  CRANE 

208«   03  BOSOUE 

2096|    03  HOOD 


HARRIS 

I   MONTGOMERY 
t   MORRIS 
|   HARTLEY 

•  031  DALLAS 
08  WHARTON 
Oil   LIPSCOMB 


23941    03   GRAYSON 
2404)   031    DENTON 


2527^   06    MCCU 


759H   031    ERATH 
Zb\i    01    MOORE 
2630|    On    SCHLEICHER 
2633   03   ARCHER 
7675(   07^    COLORADO 


OH    JACKSON 


1   051   EL    PASO 

SCHLEICHER 
SCHLEICHER 
SCHLEICHER 
I    WICHITA 
2820   071    BASTROP 


2929   03|   ELLIS 


CORYELL 
EL    PASO 
COMAL 
FREESTONE 

|    STARR 
BROOKS 


LEE 


T    STOCKTON    KFST    RADIO 

ORT    WORTH    WB    AIRPORT      | 
ORT    WORTH    MEACHAM    FLO  I 


1  3  3j   0  3|    ELLIS 

\   MCCULLOCH 

I    COMAL 

i    CORYELL 

FAYETTE 

MOTLEY 

WILLIAMSON 

32011    ,■■7    WILSON 
321*   0l|    FLOYD 
3719   Oil   FLOYD 
3725J   Oil    LIPSCOMB 
32471   Oil  MONTAGUE 
37531  Oil   HOWARD 
3762   05    JEFF    DAVIS 
3766]   09   HUDAPETH 
32701   06    MENARD 
3279   05J    PECOS 

01  05i  PECOS 

31  03j  TARRANT 

4^  03  TARRANT 

5!  03  TARRANT 

9J  0>  LA  SALLE 

1  04;  ROBERTSON 


I  I* 


3379  03    NAVARRO 

340l|   06     IRION 

HEMPHILL 

BORDEN 

COOKE 

GALVESTON 

DEAF    SMITH 

GLASSCOCK 

06    STERLING 

03|    CORYELL 

L1AMSON 


09j   LIVE    OAK 

LEE 
04J   UPSHUR 

05  PECOS 
04    GREGG 

03    SOMERVELL 

06  GILLESPIE 


i   30    32 
36    26 

31    50 


S9 


36  1 

10    33  22 

3    31  34 

1    31  07 

9    31  47 

9    27  48 


]J    31  33 

30  10 

B    28  26 

Cj    28  27 

32  3i 


13 


14  30  26 
10  32  55 
2    36   01 


17    30  18 

7|    31  52 

33  37 

8|    28  40 

30  21 


2    IAS    102    15 


31    23 


5|    77    13 

78  57 
5    33    10 

30  19 
37    37 

31  23 

79  59 
31  19 
29    41 


15    33 
3    37 

9    30 


101  15 
97  55 
105    78 


96    51 
96    11 

100    19 


98  21 

101  58 

100  10 

98  56 


95  38 

96  17 

106     24 


102  54 
97  03 
97    21 


I  ill    34  38 

15  33  09 
isl    32  05 

i  31  30 

16  35  37 


3  31    S7       101 

i  31    51 

1  31    26 

1  30    38 

S  78    19 

3  30    11 

10  37    ' 

9  31    05 

12  32    32 

1  32    14 

3  30    21 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


670      5P       5P 


7A  7A 
7A  7A 
6P       6P 


562       7A       7A 


610        8A|       8A 
1292 

5P]      5P 


400       SA      8A 


750      5P       7A 


it 


LEROY  S.  DABNEY 

FRANKLIN  CHAPMAN 

MRS  MEL8A  R.  STE 

/ENS 

U  S  FED  AVIATION 

AGENCY 

COLORADO  CITY  Fl 

IE  DEPl 

ERWIN  J.  KNIPPEL 

ELT*ON  K.  MC  CULL 

TED  D.  ARMFIELD 

GEORGE  HUMPHREYS 

JAMES  G.  TAYLOR 

JESSE  C.  DAVIS 

G.  W.  FULLEN 

OOIE  L.  BRIDGES 

LINOON  L.  CLICK 

A.  R.  THOMPSON 

U    S    WEATHER    BUREAU 
RADIO    STATION    KAND 


EDGAR  A.  AHRENS 

MRS 

ILA  JENNINGS 

U  S 

:ED  AVIATION  AGE  NO 

IE  SUE  SORRELLS 

J.C. 

NEWLAND 

MRS 

ILSIE  LEE  PHILL 

IPS 

MRS. 

ORA  YORK 

BYPON  CRIOER 

JAME 

CITT 

S  H.  GIBBS 

OF  CROSBYTON 
.  BOND 

CHES 

TER  GLOVER 
LEE  BLACK 
3.  MOLDSWORTH 

RAOI 

)  STATION  KCFH 

JOHNNIE  W.  DOLEN 

PAUL 

WEST 

LONE 

STAR  STEEL 

U  S 

FED  AVIATION  AGENCY 

U    S    WEATHER    BUREAU 
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6060,  03    ERATH 

6070]  Olj   HANSFORD 

607<J  Oil   COCHRAN 
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J.  h.  KERSHAW 
A.  R.  HOGHLAND 
PIERCE  I 


WJM 


BRANi 


PLAINVIE-  HERALD 
E.  0>  HAMILTON 
ALUMINUM  CO  OF  AMERICA 
JIM  COX 

u  s  weather  bureau 
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BILL  H.  YOUNG 

BRAZOS  RIVER  AUTHORITY 
(  ROY  S.  CONNER 

CLAYTON  TURNER 
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HUNT  OIL  CO 
,  HENRY  L.  STAPLEION 

JAMES  C.  RUSCHt 
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7A 

7A 
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RED    BLUFF    CROSSING 
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SAN    SABA 

3 

31    13 

98    34 
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7A 

R.    A.    BROYLES 

RED   BLUFF    CAM 

7*81    05 

REEVES 

9 
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6P 

6P 

; 

MILL1AM    8.    JENSON 

REO   OAK. 

7*9*;   03 
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15 
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96    48 

7A 

WILLIAM    H.    BROWN 

RED   ROCK 

7*97^   07 
7*9si   02 

BASTROP 

3 

29    58 

97    27 
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HOWARD    0.    GOULD 

RED    SPRINGS    2    ESC 

BAYLOR 

1 

33    36 

99    21 

1367 

: 

CHESTER    B.    COX 

REFUGIO 

7529    07 

REFUGIO 

5 

28    18 

97    17 

*5 

6P 

6P 

T.   G.    JETER 

REKLAW    3    ■■■- 

7 

31    5* 

330 

7A 

jewEll  Plunk  lowe 

RENO   *    SE 

7556   OS    PARKER 
7SB0]  i)7    KLEBERG 

IS 

32    55 

97    13 

715 

: 

BYftON    A.    WELCH 

RICARDO 

5 

27    25 

97    49 

59 

7A 

DOYLE    W    DRYER 

RICHARDS 

7586    0*    GRIMES 

30    32 

95    51 
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7A 

C.     l*VLN    WOOD 

RICHARDSON 

758*   03   DALLAS 
7593  Dii    SAN    SABA 

1! 

32    57 

96    46 

623 

SP 

CITY    OF    RICHARDSON 

RICHLAND    SPRINGS 
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1395 

7A 

H.    E.    PEARCE 

RICHMOND 

759*1    03    FORT     BEND 

29    35 

95    45 
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7A 

c 

IRINEO    L.    REYES 

RINGGOLD 

761*1    03    MONTAGUE 

10 

33    *9 

886 

L.    M.    CAMPBELL 

RIC    GRANDE    CITY    3    w 

7622    0*    STARR 

U 

26    23 

9B    52 
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7A 

n 

EFFIE    R.    PURCELL 
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7628    07    MEDINA 

13 

29    28 
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ELIZABETH    HUEGELE 

RISING    STAR 

76331    03    EASTLAND 

1 
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7A 

7A 

JOHN    W.     LEE 

RIVERSIDE 

7651    OH    MALKER 
7659   03   OENTON 
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30    51 
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7A 

CLAYBORNEA    WERNER 

ROANOKE 
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GEORGE   R.    JONES 
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7669J    061   COKE 
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5 

27    47 
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BA 
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32    *5 

100    22 
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REV    EMMETT    L    YEATS 

ROCKDALE 

7685.    03    MILAM 

1 

30    39 
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7A 

WYNETTE    C    MARRS 

ROCKLAND    1    N 

7700   Om    JASPER 

31    02 

9*    24 
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C 

MATTIE    BELL    STANLEY 

RQCKPORT 

770*1    OT"    ARANSAS 
7706)   06|    EDWARDS 
770fl   01   ROCKWALL 

5 

28    01 

97    03 

6P 

PAUL    C.    SORENSON 

ROCKSPRINGS 

1 

30    01 

100    13 
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BA 

MRS.    BESSIE    BECKER 

ROCKWALL 

IS 

12    56 

96    28 
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WOODROW    W.    HARRELL 

ROCKSPRINGS    21    S- 

'712    3d    EDWARDS 

I 

29    *5 

100    2* 

1720 

7A 

MRS.    JAMES    A.    RUDASILL 

ROSCOE 

77*3   02    NOLAN 

1 

12    27 

100    32 

2  380 

61 

6P 

£.    M.   COOPER 

ROSEBUD    3    WSM 

77**1   03    FALLS 

1 

11    03 

97    01 
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5( 

5P 

ED    SCHILLING 

ROSS 

776((    03    MCLENNAN 

31    43 
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5P 

LOUIS    B.    JASKA 

ROSSER    1    SE 

7773   oi   KAUFMAN 

1! 

32    27 

96    26 

352 

7A 

GEORGE    W.    COCHRAN 

77B2|    02    FISHER 

1 

32    52 

100    28 

1925 

6f 

7A 

MALCOLM    F.    OYERLY 

ROUND    MOUNTAIN    4    HNH 

7787    06    BLANCO 

30    2  8 

98    25 

1365 

7A 

E.    BERGMAN 

ROUND    ROCK    3    E 

7791]    03    WILLIAMSON 

1 

30    31 

97    38 
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7A 

ERNEST    N.     JOHNSON 

flUNGE 

13 

28    52 

97    43 
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6P 

MRS.    P.    F.    KOENIG 

RUSK. 

31    *8 

95    09 
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7« 

J.    D.    NORTON 

SAB1NAL    1    «SM 

99    29 
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7A 

MRS.    SUSIE    H.    RANGE 

salt  flat   io  ene 

7921   05J   CULBERSON 

31     *7 

104    54 

BA 

8A 

EL    PASO    NATURAL    GAS    CO 

SAM    RATBURN    DAM 

79361   0*}    JASPER 
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BJ 

BA 

BA 
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SAN    ANGELO    DAM 
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C    HJ 

U   S   WEATHER   BUREAU 
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1 
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c 

MCNEIL    METTEAUER 

SAN    BENITO 

7952    id    CAMERON 

11 

26    08 

97    38 

37 

BJ 

BA 

JESUS    V1LLAFRANCO 

SAN    MARCOS 

7983    07    HAYS 

29    53 

7* 

JAMES    C.    METCALF 
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H  K  K  K  H  E  N  C  K   NOTES 

TEXAS 
JUNE  1969 

MdltiOMl  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Cllraatologlst 
W«ath«r  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  7S723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you    Additional 
precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data- 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time. Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

i  IPOH  neasured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
In  tii.  E  vaporation  and  v\  Ind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow 
and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  *R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


t     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price;   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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95.3 

66.4 

80.9 

101 

14 

62 

30+ 

0 

29 

0 

0 

0 

2.75 

1.08 

22 

.0 

0 

3 

3 

2 

VEGA 

92.1 

65.4 

78.8 

.6 

101 

31 

61 

6 

0 

22 

0 

0 

0 

2.78 

.22 

1.07 

5 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

81.8 

2.1 

2.23 

-   .18 

.0 

*    *    * 
LOU  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT     //R 

98.7 

76.0 

87.4 

4.2 

102 

15+ 

68 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

2.15 

-   .13 

2.13 

22 

.0 

0 

1 

1 

1 

ANSON 

100.9 

76.4 

88.7 

105 

25 

70 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.27 

.27 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

ASFERMONT  2  SSW 

102.0 

71.7 

86.9 

106 

24 

63 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.12 

-  1.90 

.12 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

BALLINGER  1  SW 

99.3 

71.4 

85.4 

1.5 

102 

26+ 

65 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.85 

-   .64 

.83 

21 

.0 

0 

1 

1 

0 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

100.7 

73.5 

87.1 

105 

30+ 

66 

29+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.35 

-  1.55 

.19 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLARENDON 

99.1 

68.2 

83.7 

105 

25 

58 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

1.03 

.44 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

COLEMAN 

99.1 

72.8 

86.0 

2.5 

103 

12 

68 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

1.59 

-   .79 

1.34 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

COLORADO  CITY 

100.1 

75.7 

67.9 

103 

29  + 

68 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.40 

.30 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

DICKENS 

99. OM 

72. OM 

65. 5M 

103 

24 

68 

29  + 

0 

31 

0 

0 

0 

1.25 

1.00 

22 

.0 

0 

2 

1 

1 

ELECTRA 

102.6 

73.8 

88.2 

108 

13 

65 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.37 

.13 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

GAIL 

99.1 

72.5 

85.8 

104 

24 

66 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

.70 

.32 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

GUTHRIE 

103.7 

72.9 

88.3 

109 

12 

63 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.13 

.06 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

HASKELL 

100.2 

74.9 

87.6 

105 

13 

65 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.08 

-  2.30 

.07 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOROS  CREEK  uAM 

96.1 

71.7 

83.9 

100 

27 

68 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.67 

.53 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

JAYTON 

101. 9M 

73. OM 

87. 5M 

107 

25 

65 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MATADOR 

101.2 

73.2 

87.2 

105 

12  + 

64 

29  + 

0 

31 

0 

0 

0 

l.U 

.40 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

MEMPHIS 

99.7 

70.3 

85.0 

1.5 

104 

30 

66 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

2.10 

1.30 

11 

.0 

0 

2 

2 

1 

MUNDAY 

104.2 

73.4 

88.8 

no 

24 

64 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.10 

-  2.13 

.10 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

PAOUCAH 

101.7 

74.4 

88.1 

106 

26  + 

70 

30+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.60 

.80 

22 

.0 

0 

1 

1 

0 

POST 

98.1 

75.5 

86.6 

102 

25  + 

67 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

1.59 

-   .63 

.53 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

QUANAH  5  SE 

101.5 

73.9 

87.7 

2.9 

107 

13+ 

62 

29+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.79 

-  1.05 

.47 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

ROSCOE 

98.8 

72.2 

85.5 

102 

30+ 

65 

3 

0 

31 

0 

0 

0 

.28 

.25 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROTAN 

101.9 

75.3 

88.6 

106 

12 

61 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.03 

-  1.99 

.03 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEYMOUR 

102.6 

72.7 

87.7 

2.8 

108 

12  + 

65 

29  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.10 

-  2.23 

.10 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

100.2 

72.1 

86.2 

104 

16+ 

59 

28 

0 

31 

0 

0 

0 

.27 

.14 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNYDER 

9B.3 

72.6 

85.5 

2.6 

103 

25 

68 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.70 

-  1.76 

.68 

22 

.0 

0 

1 

1 

0 

TRUSCOTT 

103.0 

75.2 

89.1 

108 

12 

67 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.36 

.36 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

TURKEY 

VERNON 

101.  6 

74.  7 

88.2 

107 

12  + 

66 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

3.22 

2.83 

22 

.0 

0 

2 

1 

1 

WELLINGTON  2  ENE 

101.4 

68.9 

65.2 

108 

17 

62 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.30 

.20 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 

104.0 

73.6 

88.8 

3.2 

109 

24+ 

63 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.34 

-  1.63 

.24 

22 

.0 

0 

z 

0 

0 

WINTERS  1  NNE 

97.9 

71.3 

84.6 

103 

27 

62 

3 

0 

31 

0 

0 

0 

.05 

.05 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

86.9 

3.1 

.71 

-  1.43 

.0 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

100.3 

72.3 

86.3 

1.9 

105 

26  + 

63 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

-  2.60 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

ARCHER  CITY 

100.8 

74.8 

87.8 

106 

11 

65 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

■  06 

.06 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAROWELL  DAM 

99.1 

75.5 

87.3 

103 

16 

68 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.06 

.06 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

BELTON  DAM 

99.3 

74.6 

87.0 

104 

16 

72 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.27 

.18 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

BENBROOK  DAM 

99.3 

74.1 

86.7 

104 

16 

66 

8 

0 

30 

0 

0 

0 

.66 

.58 

21 

.0 

0 

1 

1 

0 

BONHAM 

98.7 

74.3 

86.  5 

103 

24+ 

62 

30+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.05 

.03 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

BOWIE 

100.8 

76.2 

SB. 5 

107 

15  + 

68 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.84 

.60 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

BOYD  3  SE 

99.5 

73.5 

86.5 

104 

16+ 

64 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

1.50 

1.46 

21 

.0 

0 

1 

1 

1 

BRECKENRIDGE 

100.3 

74.7 

87.5 

104 

26  + 

65  29 

0 

31 

0 

0 

0 

1.28 

-   .93 

.59 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

BRIDGEPORT 

103.0 

72.9 

88.0 

107 

25  + 

64 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.20 

-  1.84 

.16 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

BROWNWOOD 

100.0 

74.8 

87.4 

3.2 

104 

26+ 

67 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.93 

-   .89 

.59 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAMERON 

100.3 

73.9 

87.1 

2.4 

104 

15 

68 

16 

0 

31 

0 

0 

0 

.53 

-  1.09 

.28 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLEBURNE 

100.1 

74.5 

87.3 

2.5 

105 

26  + 

67 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.35 

-  1.82 

.25 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

CORSICANA 

99.6 

74.8 

87.2 

1.9 

106 

29 

70 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.18 

-  1,72 

.16 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

99. B 

80.5 

90.2 

5.3 

104 

24  + 

73 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

-  1.94 

T 

27  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENISON  DAM 

98.3 

73.8 

86.1 

102 

25  + 

63 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.20 

.16 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

DENTON  2  SE 

98.0 

75.2 

86.6 

2.3 

102 

16  + 

65 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.61 

-  1.44 

.56 

21 

.0 

0 

1 

1 

0 

DUBLIN 

97.6 

71.9 

84.8 

1.3 

103 

25 

68 

30  + 

0 

30 

0 

0 

0 

6.35 

4.26 

4.20 

27 

.0 

0 

2 

2 

2 

EASTLAND 

100.7 

72.1 

86.4 

105 

27+ 

65 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.74 

.46 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

EVANT 

100.2 

73.6 

86.9 

104 

11 

66 

30+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.8^ 

.37 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

FERRIS 

100.4 

74.6 

87.5 

105 

15 

65 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

1.30 

1.30 

24 

.0 

0 

1 

1 

1 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

99.3 

76.5 

87.9 

2.5 

104 

15 

69 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.77 

-   .98 

.70 

21 

.0 

0 

1 

1 

0 

GAINESVILLE 

9B.4 

72.5 

85.5 

.7 

103 

16  + 

63 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.45 

-  1.93 

.45 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

GATESVILLE 

100.6 

72.9 

86.8 

105 

16 

67 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.11 

.11 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

GEORGETOWN 

98.6 

73.1 

85.9 

102 

16+ 

67 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.79 

.34 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

GLEN  ROSE 

101.3 

73.1 

87.2 

106 

15 

62 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

1.49 

.66 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

GOLDTHWAITE 

M 

M 

M 

105 

14+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.51 

.32 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRAHAM 

100.4 

73.6 

87.0 

2.5 

105 

26+ 

65 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

1.08 

-   .79 

1.00 

27 

.0 

0 

1 

1 

1 

GRANBURY 

101.8 

74.5 

88.2 

106 

15 

65 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

1.56 

1.07 

21 

.0 

0 

2 

1 

1 

GRAPEVINE  DAM 

98.6 

75.0 

86.8 

103 

16 

68 

30+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.59 

.59 

21 

.0 

0 

1 

1 

0 

GREENVILLE  7  NW 

98.7 

73.6 

86.2 

2.9 

104 

16 

66 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.27 

-  2.91 

.25 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

GROESBECK 

99.2 

73.9 

86.6 

103 

16 

70 

30+ 

0 

31 

0 

0 

0 

1.12 

.70 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

HAMILTON 

99. 9M 

72. OM 

86. OM 

106 

16 

64 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

2.00 

.95 

22 

.0 

0 

4 

2 

0 

HENRIETTA 

99.1 

73.4 

86.3 

-   .1 

105 

25 

62 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.32 

.22 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

HICO 

101.4 

73.2 

87.3 

105 

15  + 

65 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

1.03 

.49 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

HILLSBDRO 

99.2 

74.2 

86.7 

104 

15 

68 

30+ 

0 

30 

0 

0 

0 

.08 

.03 

21  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

JACKSBORO 

99.5 

74.5 

87.0 

104 

11 

68 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

1.08 

.75 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

KAUFMAN 

100.0 

74.2 

87.1 

2.6 

105 

16 

66 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.30 

-  1.99 

.16 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

KILLEEN 

101.3 

73.6 

87.5 

105 

20 

68 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.54 

.26 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAVON  DAM 

99.0 

7*. 7 

86.9 

103 

16 

68 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.16 

.16 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

MARLIN 

102.2 

7*. 8 

88.5 

106 

28+ 

70 

30+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.27 

.10 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

MC  GREGOR 

101.3 

75.4 

88.4 

105 

16 

70 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.05 

-  2.14 

.05 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  KINNEY 

98.9 

75.0 

87.0 

104 

11 

67 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

MEXIA 

99.0 

75.4 

87.2 

3.3 

104 

16 

71 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.26 

-  1.85 

•  21 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

100.4 

74.7 

87.6 

105 

11 

67 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.39 

.21 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

98.7 

75.9 

87.3 

103 

20+ 

68 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.96 

.91 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

OLNEY 

100. 6M 

74. 4M 

87. 5M 

104 

24+ 

70 

29+ 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

27+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARIS 

98.9 

75.1 

87.0 

3.9 

105 

12 

65 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

1.29 

-  2.36 

.55 

27 

.0 

0 

4 

0 

PILOT  POINT 

100.1 

74.6 

87.4 

105 

16+ 

65 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.64 

.53 

21 

.0 

0 

1 

0 

PROCTOR  RESERVOIR 

99.0 

72.6 

85.8 

104 

16 

66 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

.83 

.37 

28 

.0 

0 

3 

0 

PUTNAM 

100.0 

73.6 

86.8 

104 

15  + 

65 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.55 

-  1.49 

.55 

21 

.0 

0 

1 

0 

OUINLAN 

100.8 

75.9 

86.4 

106 

15 

69 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

RANGER  1  W 

98. 1M 

72. 8M 

85. 5M 

102 

26+ 

67 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

1.38 

1.14 

27 

.0 

0 

2 

1 

RISING  STAR 

98.5 

71.7 

85.1 

104 

16 

65 

28 

0 

31 

0 

0 

0 

1.26 

.75 

23 

.0 

0 

2 

0 

ROSEBUD  3  WSw 

100.2 

74.8 

87.5 

104 

15 

70 

30+ 

0 

31 

o 

0 

0 

.96 

.70 

28 

.0 

0 

2 

0 

SHERMAN  PUMP  STATION 

99.7 

73.9 

86.8 

2.6 

105 

12 

64 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.02 

-  2.76 

.02 

20 

.0 

0 

0 

0 

SPRINGTOWN 

100.2 

70.9 

85.6 

106 

16 

58 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

1.28 

1.20 

21 

.0 

0 

1 

1 

STEPHENVILLE  4  N 

98.4 

70.3 

84.4 

102 

26  + 

66 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

1.20 

.62 

28 

.0 

0 

4 

0 

STILLHDUSE  HOLLOW  DAM 

96.6 

74.0 

86.3 

102 

16 

70 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.55 

.33 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

TAYLOR 

100.5 

73.7 

87.1 

2.6 

104 

31  + 

67 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.55 

-  1.26 

.39 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

TEMPLE 

100.3 

75.0 

87.7 

3.1 

104 

16 

71 

17 

0 

31 

0 

0 

0 

.67 

-  1.27 

.36 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

THROCKMORTON 

100.5 

73.8 

87.2 

2.3 

105 

26+ 

63 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.19 

-  1.80 

.18 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

WACO  OAM 

99.3 

76.9 

88.1 

103 

16 

70 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.03 

.03 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

WACO  WB  AIRPORT          R 

102.4 

78.5 

90.5 

5.2 

107 

15 

71 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.05 

-  1.94 

.05 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

WAXAHACHIE 

101.3 

75.5 

88.4 

105 

25  + 

67 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.17 

.15 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

WEATHERFORD 

101.5 

73.0 

87.3 

3.5 

108 

16 

66 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.90 

-   .99 

.70 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

WHITNEY  DAM 

100.8 

74.7 

87.8 

105 

16 

69 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

.10 

.07 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

87.1 

2.6 

.68 

-  1.54 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ll 
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ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

99.9 

103.0 
99.7 
99.3 
99.5 

72.9 
71.3 
74.9 
71.6 
70.8 

86. 4 
87.2 
87.3 
85.5 
85.2 

104 
107 
105 
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29  + 

16 

14 

16 

16 

67 
64 

67 
64 
66 

16 
30 
30 

31  + 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
31 

31 
31 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.57 
.00 
.38 
.56 
.37 
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.40 
.00 
.29 
.26 
.24 

16 

28 

16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
3 
2 

1 

0 

0 

o 
0 
0 

0 
0 
0 
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0 

CLARKSVILLE  2  E 
COLOSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

98.6 
98.1 
98.1 
98.0 
99.3 

73.0 
71.8 
74.8 
73.2 
72.0 

85.8 
85.0 
86.5 
85. 6 
85.7 

105 
104 
102 
101 
104 

13 

15 

15 

30+ 

16 

64 
67 
70 
68 
69 

31 
21 
16 
16 

31  + 

0 
0 
0 
0 
0 

30 

31 
31 
31 
31 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.31 

.46 

.76 

1.71 

1.69 

.25 
.23 
.23 

.96 

.83 

29 

20 
28 

21 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

4 
4 

3 

0 
0 
0 
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2 

0 
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0 
0 
0 

DAINGERFIELD  9  S 

DIALVILLE  2  W 

EMORY 

EVADALE 

FAIRFIELD 

ioo.o 

99.5 
100.7 
93.7 
98. 2M 

75.8 
73.1 
72.1 

73.0 
74. OM 

87.9 
86.3 
86.4 
83.4 
86. 1M 

106 
106 
107 
100 
103 

11 
15 
16 

4 
15 

63 
67 
63 
68 

69 

31 
30 
29 
21  + 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
31 
26 
31 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.16 
2.09 
.21 
8.36 
1.32 

.64 
1.82 

.09 
3.06 

.84 

28 
16 
20 

21 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

0 
9 
3 

1 
1 

0 
5 
1 

0 

1 

0 
3 
0 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER 
GRQVETON  2  NNW 
HEMPHILL 

100.4 
98. 8M 
97.3 
97.7 
96.1 

72.9 
72.1 
74.0 
73.0 
72.3 

86.7 

85. 5M 
85.7 
85.4 
84.2 

104 
103 
101 
105 
102 

15 
15 
15  + 
15 
16+ 

68 
60 
65 
67 
67 

30+ 
31 
31  + 
21 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
31 
31 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.83 
1.04 

.80 
3.07 
3.05 

.56 
.44 
.70 
.98 
.79 

16 
28  + 
28 
29 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
5 
6 

1 
0 

1 

3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 
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98.3 
99.2 
99.2 
95.5 
100.3 

73.7 
72.9 
73.0 
72.6 
73.3 

86.0 
86.1 
86.1 
84.1 
86.8 

2.6 

102 
105 
104 
101 
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16+ 

16 
16  + 
16 
15  + 

69 
65 
68 
67 
68 

16 
30 
21  + 
31  + 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
31 
29 

31 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
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0 

2.10 

.42 

1.63 

2.24 

.33 
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1.32 
.30 

1.10 
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.13 
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21 
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12 

.0 
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.0 

0 
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0 
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1 

3 
5 

1 

2 
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0 

1 

0 

1 
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0 
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95.2 

97.7 
95.0 
98.0 
98.3 

68.8 
73.5 
72.5 
71.4 
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82.0 
85.6 
83. 8 
84.7 
85.6 
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29 
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16 

63 
65 

68 
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68 
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30 
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31  + 
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0 
0 
0 
0 

0 
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31 
29 

31 
31 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.33 
3.11 
7.01 
.39 
2.28 

1.14 

1.66 
1.00 
2.79 
.13 
1.11 

20 
24 
12 
16 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 

10 
2 
5 

4 
3 

3 
0 

2 

2 

1 
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1 

LONGVIEW 
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LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

9B.7 
98.7 
96.5 
100.1 
97.2 

74.3 
71.8 
75.6 
74.0 
72.9 

86.5 

85.3 
86.1 
87.1 
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2.3 

2.7 
1.3 
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102 
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16 

15 

15 
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64 
70 
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66 
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29 

21 

16 
30 
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0 

31 

31 

31 
31 

31 
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0 
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0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
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0 
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4.40 
3.68 

1.90 
2.40 
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-  .88 

.78 
1.60 

.89 
1.80 
1.02 

28 
29 

17 
16 
20 

.0 
.0 
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.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 
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5 
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4 

1 
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2 
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1 

1 

MINEQLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

99.2 
99.1 
98. 2M 
98.0 
94.9 

71.7 
70.4 
73. OM 
74.5 
72.6 

85.5 

84.8 
85.  6M 
86.3 
83.8 

1.9 
4.0 

104 
104 
104 
102 
101 

15+ 

12  + 

12 

3 

15  + 

61 
62 
63 
69 
69 

30 
30 
30 
30 
21  + 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
31 
31 

28 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.65 

.78 

1.94 

2.69 

7.47 

-   .88 

.40 
.73 
.98 

1.72 
1.61 

16 
28 
24 
16 
20 

.0 
.0 
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.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

3 

4 

11 

0 
1 
2 

1 

6 

0 
0 
0 

1 

2 

PALESTINE 

PDYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

99.9 

100. 3M 
97.0 
98.0 
93.7 

73.5 

75. 1M 
69.9 
72.6 
73.5 

86.7 
87. 7M 
83.5 
85.3 
83.6 

3.6 

106 
106 
102 
101 
99 

29 

15 
15 
20  + 
16+ 

68 
69 
65 
67 
69 

30  + 
30 
29  + 
30 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
31 
31 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.44 
.17 

1.47 
.35 

3.B2 

-  2.20 

-  2.63 

.18 
.13 
.53 

.23 

1.32 

16 
17 
29 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
4 

2 
6 

0 

0 

1 

0 
3 

0 
0 
0 
0 

1 

SIMMS  2  NNW 
SPURGER  DAM  B 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TYLER  5  NE 
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101.0 
96.7 
98.7 

71. 1M 
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72.5 

73.1 

72.9 

84. 9M 

83.9 

86.8 

84.9 

85.8 
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11 
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25 

15 

16 

60 
67 
62 
64 
62 

30 
21 
31  + 
30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

31 

28 
31 
29 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
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0 
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0 
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6.01 

.65 
2.87 
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17 
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.0 
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0 
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1 

0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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100 
109 
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31  + 
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0 
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98.9 
101.8 
87.5 
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74.2 
69.7 
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66.0 

77.0 
87.0 
84.3 
85.4 
76.8 
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3.2 
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93 

13 

27 

27 

4 

5 

56 
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62 
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0 
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0 
0 
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31 
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9 
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0 
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0 

0 
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0 
0 
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0 
0 
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1.81 
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16 
27 

7 

7 

21 
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.0 
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0 
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CRANE 
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FABENS 

97.9 
100.5 
99.6 
97.0 
95.7 
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72.9 
74.4 
72.8 
68.0 

81.5 
86.7 
87.0 
84.9 
81.9 

3.0 
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5 

6 
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69 
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65 
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0 
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31 

31 

28 
28 
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0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.62 
2.67 
.33 
1.14 
1.92 
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.58 

1.41 

.23 

.36 
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22 

27 

29 

9 

9 
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.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
2 
3 
4 
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2 
0 
1 
1 

0 

1 

0 
0 

1 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

99. OM 
98.7 
101.0 
98.1 
98. i 

68. 5M 

71.1 

71.9 

66.7 
74.4 

83. 8M 

84.9 

86.5 

82.4 

86.3 
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108 
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106 

13+ 
27 

27 

6  + 
4 

64 
66 
67 
63 
70 

18 
30 
18 

4 
21  + 

0 
0 
0 

0 
0 

31 

31 
30 
30 
31 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1.68 
1.95 
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3.42 
2.95 

.65 

1.13 

.12 

1.80 

1.99 

23 
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27 

27 

9 
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.0 
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0 
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0 
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5 

4 

1 
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2 
2 

0 

1 

0 
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1 

MARATHON 
MARFA  NO  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

94.6 
92.0 

98.1 
84.0 

64.7 
59.6 

71.9 
60.1 

79.7 
75.8 

85.0 
72.1 

101 
98 

103 
91 

26 

5  + 

26 

12 

60 
56 

66 

55 

21  + 
31  + 

11  + 
8  + 

0 
0 
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0 

31 

25 

31 
1 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
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0 
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5.28 
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4.62 
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1.94 
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.0 
.0 
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.0 
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0 
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0 
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5 

1 
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0 

1 
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84.0 

100 
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4 

65 
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0 
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1.19 
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.0 

0 

6 

0 

0 

RED  BLUFF  DAM 

99.0 

71.9 

85.8 

107 

26 

67 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.96 
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.0 
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0 
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96.8 
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1 
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21 
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0 
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0 
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0 
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0 
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3 

61 

10 

0 

31 

0 

0 

0 
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0 
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9B 
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61 

U 
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0 
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.80 
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0 
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104.5 

M 

M 
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27 

0 

31 

0 

0 

0 

1.03 

.40 

9 

.0 

0 

6 

0 

0 

WINK  FAA  AIRPORT 

9b. 9 

72.1 

85.5 

105 

26+ 

66 

23  + 

0 

30 

0 

0 

0 

2.07 

1.57 

22 

.0 

0 

3 

1 

1 

YSLETA 

99. OM 

68.2 

83. 6M 
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27 

65 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

1.14 

.55 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 
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83.3 

3.0 

1.96 

.16 

.0 

»    »    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AHISTAD  DAM 

101.0 

76.8 

88.9 

105 

25 

72 

19+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.29 

.27 

28 

.0 

0 

1 

0 

Q 

BIG  LAKE  NO  2 

M 

68.0 

M 

65 

29  + 

0 

0 

0 

0 

.10 

.07 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLANCO 

97.5 

71.2 

8*.* 

1.3 

101 

31  + 

66 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.69 

-  2.05 

.29 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

BOERNE 

95.6 

69.8 

82.7 

1.6 

100 

31 

65 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

1.26 

-  1.22 

.69 

21 

.0 

0 

3 

0 

BRACKETTVILLE 

100. 2M 

7*.6M 

87. *M 

104 

25 

71 

18 

0 

31 

0 

0 

0 

.62 

.40 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

BRAOY  2NNW 

96.6 

69.* 

83.0 

100 

16 

62 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

1.18 

1.06 

24 

.0 

0 

1 

1 

BURNET 

96.6 

70.6 

83.6 

99 

26+ 

65 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.44 

.36 

23 

.0 

0 

1 

0 

CAMP  WOOD 

100.3 

72.3 

86.3 

103 

30  + 

67 

18  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.95 

.80 

18 

.0 

0 

2 

0 

CARTA  VALLEY 

98.3 

72.8 

85.6 

102 

11 

68 

28  + 

0 

30 

0 

0 

0 

1.88 

1.30 

18 

.0 

0 

3 

1 

COPE  RANCH 

98.9 

70.5 

8*. 7 

103 

27 

66 

30 

0 

3J 

0 

0 

0 

.19 

.11 

28 

.0 

0 

1 

0 

DEL  RIO  WB  AP 

100.* 

76.* 

88.* 

2.2 

104 

24 

71 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

1.47 

.16 

1.36 

27 

.0 

0 

2 

1 

EDEN  1 

99.9 

70.* 

85.2 

104 

30  + 

65 

30 

0 

3i 

0 

0 

0 

1.66 

1.29 

23 

.0 

0 

2 

1 

ELDORADO  11  NW 

98. OM 

70. 3M 

8*.2M 

103 

26 

65 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.55 

.25 

27 

.0 

0 

3 

0 

FREDERICKSBURG 

96.6 

71.0 

83.8 

101 

29 

66 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

1.30 

.60 

28 

.0 

0 

2 

0 

JOHNSON  CITY 

97.5 

72.3 

8*. 9 

100 

26+ 

65 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

2.86 

2.80 

28 

.0 

0 

1 

1 

JUNCTION 

99. B 

69.9 

84.9 

105 

12+ 

65 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

1.31 

1.15 

28 

.0 

0 

2 

1 

JUNO 

102.3 

7*. 5 

88.* 

106 

13 

71 

26  + 

0 

31 

0 

0 

0 

1.76 

1.11 

22 

.0 

0 

3 

1 

KERRVULE 

95.2 

69.9 

82.6 

1.8 

101 

30 

64 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.62 

-  1.70 

.23 

2B  + 

.0 

0 

3 

0 

LAMPASAS 

98.6 

70.5 

8*. 6 

1.2 

103 

16+ 

63 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

2.41 

.51 

1.23 

24 

.0 

0 

2 

2 

LANGTRY 

102.0 

76.9 

89.5 

106 

31 

72 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.15 

.13 

28 

.0 

0 

1 

0 

LEAKEY  NO  2 

98.2 

70.6 

8*.* 

103 

30 

66 

22  + 

0 

31 

0 

0 

0 

2.16 

1.52 

28 

.0 

0 

3 

1 

LLANO 

100.7 

71.7 

86.2 

.9 

106 

12 

66 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

2.16 

.14 

2.16 

28 

.0 

0 

1 

1 

MASON 

97. 3M 

69. 2M 

83. 3M 

101 

26+ 

64 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

3.62 

3.60 

28 

.0 

0 

1 

1 

MC  CAMEY 

100.* 

75.2 

87.8 

107 

26 

71 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

2.28 

2.20 

28 

.0 

0 

1 

1 

MEDINA 

97. 5M 

69. 6M 

B3.6M 

101 

31 

64 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

1.84 

1.14 

23 

.0 

0 

3 

1 

MENARD 

97. 7M 

69. 8M 

83. 8M 

102 

11  + 

62 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

1.64 

-   .58 

.64 

21 

.0 

0 

4 

0 

MERTZON 

99.5 

71.8 

85.7 

10* 

26 

65 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

.08 

.08 

28 

.0 

0 

0 

0 

OZONfi 

100.1 

71.6 

85.9 

105 

17 

6B 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

1.27 

1.22 

23 

.0 

0 

1 

1 

PAINT  ROCK 

100.1 

72.3 

86.2 

104 

16+ 

67 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.35 

-  1.54 

.30 

21 

.0 

0 

1 

0 

PANDALE 

101.* 

75.5 

88.5 

104 

31  + 

66 

19  + 

0 

31 

0 

0 

0 

1.66 

1.40 

18 

.0 

0 

3 

1 

PRADE  RANCH 

96.2 

68.6 

82.* 

105 

11 

63 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

3.21 

1.89 

22 

.0 

0 

3 

2 

RANKIN 

98.6 

72.1 

85.4 

102 

25  + 

68 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.66 

.63 

27 

.0 

0 

2 

0 

ROBERT  LEE 

100.5 

7*.l 

87.3 

10* 

31  + 

67 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROCKSPRINGS 

98.6 

69.9 

84.3 

101 

31  + 

65 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.65 

.28 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAN  ANGELO  DAM 

98.8 

73.5 

86.2 

103 

16 

68 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

.02 

.02 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  flNGELO  WB  AIRPORT    R 

101.3 

73.6 

87.5 

2.7 

105 

25  + 

67 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

.62 

-   .79 

.48 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  SABA 

100.2 

72.5 

86.4 

10* 

26  + 

63 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORA 

100.0 

71.* 

85.7 

10* 

16 

66 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

1.74 

1.04 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

STERLING  CITY 

99.5 

71.7 

85.6 

105 

25 

67 

29+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.18 

-  2.08 

.16 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

UVALDE 

98.3 

73.9 

86.1 

102 

30 

70 

IB 

0 

31 

0 

0 

0 

.40 

.21 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

WATER  VALLEY 

99.5 

72.* 

86.0 

103 

31 

68 

22  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

85.5 

2.* 

1.13 

-  1.13 

.0 

*    *    » 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 

97.7 

74.9 

86.3 

1.8 

102 

29 

71 

16 

0 

31 

0 

0 

0 

.12 

-  2.06 

.10 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

9*.0M 

76. 9M 

85.  5M 

97 

29 

72 

29+ 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEEVILLE  5  NE 

98.3 

7*.  3 

86.3 

2.0 

101 

31  + 

70 

17 

0 

31 

0 

0 

0 

1.30 

-  1.57 

.88 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

BRENHAM 

100.5 

74.2 

87.4 

3.3 

105 

16 

70 

17  + 

0 

31 

0 

0 

0 

1.22 

-  1.66 

1.12 

16 

.0 

0 

1 

1 

1 

CANYON  DAM 

98.7 

73.7 

86.2 

102 

16 

69 

21 

0 

31 

0 

0 

0 

.55 

.40 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

CHAPMAN  RANCH 

95.5 

76.4 

86.0 

99 

21  + 

72 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.05 

.05 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLUMBUS 

98.8 

72.5 

85.7 

102 

30+ 

68 

22  + 

0 

31 

0 

0 

0 

1.16 

-  1.77 

.85 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

CORPUS  CHRISTI 

92.* 

80.1 

86.3 

96 

21 

78 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

96.2 

76.9 

86.6 

2.5 

99 

22 

72 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

.03 

-  2.29 

.02 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUERO  3  E 

100.1 

73.9 

87.0 

10* 

15 

71 

18  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.31 

.22 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELGIN 

96.5 

73.7 

85.1 

101 

15 

68 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.20 

.20 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

FLATONIA  t    W 

100.* 

73.9 

87.2 

2.9 

10* 

29+ 

70 

18+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.26 

-  2.58 

.15 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

FLURESVILLE 

98.9 

74.1 

86.5 

102 

31 

69 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

1.06 

.60 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

GOLIAD 

97.6 

74.3 

86.0 

101 

15 

70 

18  + 

0 

31 

0 

0 

0 

1.38 

-  1.39 

.97 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

GONZALES 

99.3 

71.6 

65.5 

104 

31  + 

69 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.14 

-  2.65 

.14 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

HALLETTSVILLE 

101.4 

73.9 

87.7 

3.* 

105 

30+ 

70 

19+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.06 

.06 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TEXAS 
JULY 


Temperature 

Preci 

pitation 

4 

■  x 

<2 

■  g 

01  | 

•  a 
>  3 

« 

> 
< 

■3 

.3 

I2 

is 

Qu. 

I 

M 

CD 

a 

« 
a 

1 

2 

3 

a 

Q 
o 

1 

a 

No.  of  Days 

3 

•3 
,f 

Q 

i 

O 

• 
a 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

II 

11 

Q 

9 

a 

s 

G 

0 

s 

o 

e 
1 

s 

a 

8  | 

1  i 

B  * 

-  > 

HQNOD 
KENEDY 
KINGSVILLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 

102.2 
99.6 
96.0 
97.3 
96.9 

72.9 
74.4 
76.8 
75.2 
74.3 

87.6 

87.0 
87.4 
86.3 
85.6 

2.7 

108 
103 
103 
101 
101 

31 

30+ 

20 

29 

16 

70 
69 
73 
71 
68 

23  + 
12 
20  + 
16 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

.36 
.40 
.13 
.85 
.12 

-  2.00 

.28 
.30 

.13 
.54 
.06 

21 
17 
2 
21 
21  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

1 

2 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXQN 

98.4 

102.5 
99.8 
99.2 

72.9 

71.9 
73.6 
73.6 

85.7 

87.2 

86.7 
86.4 

.7 
1.6 

103 

106 
104 
103 

30 

30  + 
16 
30  + 

69 

69 
67 

70 

2  + 

23  + 

21 

18 

0 

0 
0 
0 

31 

31 

31 

31 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

1.04 

.27 

1.35 

.38 

-  1.79 

-  .88 

1.04 

.27 

1.30 
.38 

18 

22 
20 

17 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

1 

1 

1 
1 

1 

0 
1 
0 

1 

0 

1 

0 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

98.4 
97.1 
98.2 
90.5 
97.6 

73.1 
75.5 
76.5 
79.3 
75.9 

85.8 
86.3 
67.4 
84.9 
66.6 

2.6 

103 
101 
102 
99 
102 

30 
29+ 
31  + 
21 
29 

68 
72 
72 
75 

70 

30 
20 
20 
20 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

31 

31 
31 
26 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

.40 
.80 
.94 
.45 
.36 

-  1.73 

.40 
.47 
.83 
.30 
.19 

16 
17 
22 
16 
20 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

1 

2 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

98.5 
99.5 
99.6 
97.7 
95.7 

M 
74.2 
74.1 
77.4 
74.1 

M 
66.9 
86.9 
87.6 
84.9 

2.7 
2.8 

-   .2 

103 
104 
103 
102 
99 

30 
15 

30 
29  + 
30+ 

71 
70 
73 

70 

16  + 

18 

2 

29  + 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
3' 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.55 

.96 

.66 

1.68 

.50 

-  1.96 

-  2.81 

-  1.54 

-  2.19 

.31 
.42 
.39 
1.58 
.23 

16 
20 
22 
22 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

i 

2 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

l 

0 

SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

97. 7M 
99.9 
100.3 

75.4 
73.8 
72.8 

86.  6M 

86.9 

86.6 

101 
104 
105 

16+ 
16 

15 

69 
69 

70 

17+ 

17 
19+ 

0 
0 
0 

31 
31 

31 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

2.30 

1.35 

.01 

2.07 
.93 

.01 

16 
17 
18 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

2 

4 
0 

1 

1 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

86.5 

1.9 

.63 

-  2.05 

.0 

*    *    * 
UPPER  COAST         08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

94.6 
96.7 
93.9 
94.5 
94.2 

75.0 
74.5 
73.7 
76.7 
77.5 

84.8 
85.6 
83.6 
85.6 
85.9 

1.5 

98 

101 

98 

97 
96 

30+ 
17 
16  + 
20+ 
16+ 

71 
72 
71 
72 
71 

16 
20  + 
21 
16 
16 

0 
0 
0 

0 
0 

29 
30 
30 
29 
29 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.85 
6.79 
3.56 
1.33 
3.92 

-  1.95 

-  1.61 

.79 
1.52 
1.13 

.51 
1.78 

16 
16 
22 
12 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

11 

6 
3 

6 

2 
5 
3 

1 

2 

0 
3 
1 
0 
2 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

96.4 
95.3 
98.4 
98.9 
92.5 

72.3 
74.8 
70.9 
72.4 
76.6 

84.4 
85.1 
84.7 
85.7 
84.6 

1.8 

102 

100 

104 

103 

95 

15+ 
29 
30 
29  + 
31  + 

68 
71 
67 
68 
67 

16 
16 
16 
16 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

30 

31 
31 

31 
26 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.35 

2.27 

.93 

.61 
4.93 

-  1.47 

-  2.32 

.60 

1.73 

.56 

.29 

1.86 

19 
11 
IB 
16 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
2 
2 

6 

1 
1 
1 

0 
4 

0 
1 
0 
0 

2 

GALVESTON  WB  CITY        R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  WB  CITY           R 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 

88.3 
95.7 
94.8 
95.1 

80.2 
73.0 
77.8 
75.6 

84.3 
84.4 
B6.3 
85.4 

1.2 
2.0 
2.4 
2.4 

94 
101 
100 

99 

15 
15 
15  + 
13+ 

69 
68 
72 
72 

20 

15 
23  + 
21 

0 
0 
0 
0 

7 
29 
28 
28 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4.76 
3.89 
2.17 
3.92 

-  .03 

-  .14 

-  2.98 

-  .37 

1.56 

1.03 

.64 

1.73 

15 

5 

22 

17 

.0 
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101.9 
104. 6M 

74.9 
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87.6 
89.7 
87.6 
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90.0 
87.8 
87.6 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


TEXAS 
JULY 
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.0 

0 

0 

0 

0 

TILOEN 

101.  8 

75.5 

88.7 

105 

31  + 

71 

18  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.26 

.26 

lb 

.0 

0 

1 

0 

0 

ZAPATA 

104.0 
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*         +         * 
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96.2 
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87.2 

3.2 
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29 
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0 
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.21 
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.0 
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0 
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97.6 

75.1 
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1.2 

101 
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70 

31 

0 

31 

0 
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0 

.19 
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.15 
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.0 
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MC    ALLEN 

97.9 
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74 

21  + 
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.oo 
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0 

MISSION 

100.1 

75.5 
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PORT    ISABEL 

92.6 

79.7 
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0 

0 

0 
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PORT    MANSFIELD 

91.6 

79.5 
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.02 
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RAYMONDVILLE 
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.02 
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0 
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.04 
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21 
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31  + 
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.42 

2 

.0 
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1 
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0 

DIVISION 

87.1 

2.3 

.14 

-    1.51 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
F0WLERT0N 


LOWEST  TEMPERATURE 
MOUNT  LOCKE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 


LEASI  TOTAL  PRECIPITATION 
28    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
POINT  COMFORT 


111 

DATE 

06 

55 

BATE 

08  + 

10.14 

.00 

4.70 

DATE 

17 

SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


Temperatures  average  considerably  above  nor- 
mal In  most  sections  of  the  State.  At  Waco 
the  average  monthly  temperature  was  90.5°, 
the  highest  ever  reported  for  July.  Port  Arthur 
experienced  the  highest  average  July  tempera- 
ture   ever    recorded    at    the    Airport    location. 

Most  of  North  Central  and  South  Central  Texas 
received  scant  rainfall  during  the  month.  No 
measurable  rain  fell  at  the  Dallas  Weather  Bureau 
Office   at    Love    Field.      Only   0.03    inch   fell  at 


Corpus  Christi,  and  0.05  inch  at  Waco.  Austin 
recorded  0. 12  inch  for  the  month.  In  contrast, 
heavy  rains  along  the  Upper  Coast  from  the 
11th  through  the  22d  produced  a  monthly  total 
of  10.14  inches  at  the  Weather  Bureau  Office, 
Port  Arthur. 

At  the  close  of  the  month  dry,  hot  weather 
continued  to  deteriorate  crops  and  pasture.  All 
areas  were  short  of  soil  moisture  except  the 
northeastern  portion  of  the  Panhandle. 


Robert  Orton 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Airport  Administration  Building 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas    78723 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
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.10 

■  26 

.32 

GUTHRIE 

.13 

.05 

.08 

HAMLIN 

.46 

T 

.46 

T 

HASKELL 

■  OS 

.07 

.01 

HORDS  CREEK  DAM 

.67 

.14 

.53 

JAYTON 

.00 

KNAPP  6  SW 

LAKE  ABILENE 

.11 

.11 

LAWN 

.86 

.86 

MATADOR 

1.11 

.40 

.11 

.15 

.21 

T 

.24 

MEMPHIS 

2.10 

1.30 

.80 

MOBEETIE  2  S 

1.63 

.21 

.65 

.56 

.21 

MUNDAY 

.10 

.10 

NORTHFIELO 

1.05 

.14 

.12 

.70 

.09 

NOVICE  1  E 

.57 

.13 

.44 

T 

NUGENT  1  ESE 

T 

T     7 

PADUCAH 

.80 

.80 

T 

T 

POLAR 

.28 

.28 

T 

POST 

1.59 

.14 

.40 

.50 

.55 

QUANAH  5  SE 

.79 

.47 

.03 

.26 

.03 

S»«  reference  noiei  following  Suiion  Index. 
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7IXAS 

JULY 

1969 

Station 

1 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  IS 

16  |  17  |  IS 

19  | 

20  I 

21 

22 

23  1 

24 

25   26  [  27 

28  |  29  |  30 

31 

RO&Y  1  ESE 

.23 

T 

.23 

ROSCQE 

.26 

.25 

.03 

ROTAN 

.03 

.03 

7    ! 

SEYMOUR 

.10 

.10 

SHAMROCK 

.88 

.10 

I     .43 

.22 

.13  .' 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

,27 

.13 

.14 

SNYDER 

.70 

.02 

.61 

STAMFORD  1 

.00 

TAMPICU 

.30 

I 

.30 

TESCO 

.32 

.07 

.25 

TRENT  2  ENE 

.00 

TRU9Y  3  ESE 

T 

7 

TRUSCOTT 

.36 

.36 

TURKEY 

VERNQN 

3.22 

2.83 

.34 

.05  . 

VOSS 

3.31 

T 

1.19 

1.04 

.36 

.55 

.17 

WELLINGTON  2  ENE 

.30 

■  10 

.20 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 

■  34 

7 

.24 

.10   7     7 

7 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

1.** 

.03 

1.33 

.02   .06 

7 

WINTERS  1  NNE 

.03 

7 

.05 

•   «   • 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

T 

7 

ALEDO  <.  SE 

1.65 

1.6! 

ANDICE  1  WNW 

2.33 

.05 

.01 

1.21 

.38   .66 

ANNA 

.00 

ANTELOPE 

1.B7 

.04 

.10   .70 

1.03 

ARCHER  CITY 

.06 

7 

.06 

ARLINGTON 

1.30 

1.30 

ARTHUR  CITY 

1.21 

.49 

.  44 

7     .15   .13 

7 

AVALON 

1.27 

.04 

1.23 

BAIRO 

.00 

BARDWELL  DAM 

.06 

.06 

BELTON  DAM 

.27 

.16   .09 

BENflROOK  DAM 

.69 

.58 

.05 

.05 

7    ! 

BONHAM 

.05 

.05 

BOWIE 

.84 

.07 

.17 

.60 

BOYD  3  SE 

1.50 

1.46 

.04 

7 

BRAZOS 

.66 

.19 

.47 

BRECKENRIDGE 

1.28 

.31 

.36 

.59 

BRIDGEPORT 

.20 

.16 

7 

.04 

BRQWNWOOD 

.93 

7 

.34 

.59 

BURLESON  2  SSW 

.70 

.66 

.04 

BURLINGTON  3  WSW 

1.31 

.6? 

7     .62 

CAMERON 

.53 

.03 

.22 

.28 

CARROLLTQN 

.19 

.13 

.06 

7 

CELlNA 

T 

7 

CENTER  CITY 

1.47 

.30 

.73 

.21 

.12 

.09 

CHALK  MOUNTAIN 

.93 

.06 

.26 

.26 

7 

.35 

CLEBURNE 

.35 

.29 

.10 

CLIFTON  9  E 

.06 

.06 

COMANCHE 

1.24 

.08 

.26 

.90 

COOPER 

2.15 

1.30 

.65 

COPPERAS  COVE  NO  2 

.66 

7 

.56   .10 

C0RS1CANA 

.U 

.02 

.16 

7 

CRANOALL 

T 

7 

7    ! 

CRE5S0N 

1.35 

1.10 

.10 

7 

.15 

cross  plains 

.60 

.30 

.30 

DALLAS  Hfl  AIRPORT      //R 

T 

T 

7 

7 

DAVlLLA 

1.51 

1.16 

.10 

.29 

DECATUR  2  SSk 

1.50 

1.49 

7 

.01 

DENISDN  OAM 

.20 

.02 

.18 

7 

7 

DENTON  2  SE 

.61 

.56 

.03 

DUBLIN 

6.35 

.04 

.03 

4.20 

2.08 

DUNDEE  6  NNW 

.70 

.70 

EAGLE  MTN  LAKE  OAM 

.90 

.80 

.10 

EASTLAND 

.7* 

T 

.28 

.46 

ENNIS 

.10 

.10 

EVANT 

.62 

.30 

.15 

.37 

FARMERSVILLE 

T 

7 

7 

FERRIS 

1.30 

1.30 

FLORENCE  3  SE 

.61 

.07 

.17   .37 

FORESTBURG  *.  S 

1.53 

T 

1.52 

7     .01 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

.77 

7 

.70 

.03 

7 

.04  . 

FRISCO 

.23 

7 

.23 

7 

FROST 

.20 

7 

.17 

.03 

7 

GAINESVILLE 

.45 

.45 

GATESVlLLE 

.11 

7 

.11 

GEORGETOWN 

.79 

.17 

.34 

.06 

.02 

.06 

.12 

GLEN  ROSE 

l.«9 

T 

.66 

.12 

7 

.32 

7 

.39 

GOLDTHWAITE 

.51 

.32 

.19 

GRAHAM 

1.08 

1.00 

.08 

GRANBJRY 

1.56 

1.07 

.48 

.01  ■ 

GRANGER 

.35 

.01 

.34 

7 

GRAPEVINE  DAM 

.59 

.59 

7 

GREENVILLE  7  NW 

.27 

.02 

.25 

T 

GROESBECK 

1.12 

.42 

.70 

7 

GUNTgR 

.10 

.03 

.02 

7 

.05 

7 

HAMILTON 

2.00 

.IS 

.95 

.34 

.56 

HENRIETTA 

.32 

.10 

.22 

HEwlTT  I  SE 

.26 

.24 

.02 

mIlO 

1.03 

.49 

.13 

.07 

.07 

.27 

HlLLSBORO 

.08 

.03 

.03 

.02 

MONEY  GROVE 

T 

7 

T 

7 

HUCKABAY 

3.79 

.25 

2.52 

1.02 

mu«ST  SPRINGS 

.16 

.14 

.04 

INDIAN  GAP 

1.43 

.12 

7 

.12 

.07 

.39 

.73 

JACKSBORQ 

1.06 

.10 

.73 

.13 

.10 

JARRELL 

1.42 

.90   .62 

.30  ! 

KAUFMAN 

.30 

.16        .14 

T 

KENNEDALE  6  SSW 

.65 

.63 

.01 

.01 

KILLEEN 

.54 

.26 

.26 

.AVON  DAM 

.16 

.16 

7 

7 

7 

LEMISVILLE  OAM 

.43 

.41 

.02 

LlPAN 

1.29 

.56 

.17 

.06 

.48 

HARL1H 

.27 

.04 

.09 

.10 

.04 

7 

MAKYi  CREEK 

1.02 

1.02 

MC  GREGOR 

.05 

7 

.05 

-C  KINNEY 

T 

7 

7 

mERIOUN  state  park 

.30 

.02 

.15 

.13 

HEXU 

.28 

.07 

.21 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

.39 

7 

.21 

.08 

.10 

Sm  :«lM»nc«  nottji  lollowing  SuUon 
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JULY 

1969 

* 

Day  of  Month 

Station 

O 

1     1 

1 

] 

1     1 

I 

E- 

1  |  2  |  3 

4  1  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10  J  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  | 

17  J 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25  |  26   27 

28 

29   30 

31 

MORGAN  3  wnw 

.00 

MORGAN  HILL 

1.53 

.72 

.81 

MUENSTER 

.75 

.75 

KULIIN 

1.19 

.60 

.39 

NAVARRO  KILLS  DAH 

.96 

.01 

.01 

.91 

.03 

NEWPORT 

1.20 

.46 

.74 

OLNEV 

T 

T 

7 

OLNEY  5  NNW 

.00 

PALO  PINTO 

.96 

.28 

.20 

.48 

PARIS 

1.29 

.06 

.19 

.11 

.36   .55 

T 

PILOT  POINT 

.64 

.53 

.06 

.05 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

i.O* 

.55 

.-9 

PROCTOR  RESERVOIR 

.63 

.20 

.26 

.37 

PUTNAM 

.55 

.55 

T 

QUINLAN 

.00 

RAINBOW 

1.54 

1.02 

.02 

.10 

T 

.40 

RANGER  1  H 

1.3B 

.17 

.07 

1.14 

RED  DAK 

1.36 

1.3o 

R1CHAR0SQN 

.08 

.08 

RINGGOLD 

.52 

T 

.30 

.22 

RISING  STAR 

1.29 

T 

T 

.73 

.53 

T 

ROANOKE 

.42 

.33 

.07 

ROCKDALE 

.22 

.20 

.02 

ROCKWALL 

T 

T 

ROSEBUD  3  NSW 

.96 

.26 

.70 

7 

ROSS 

.06 

.03 

.03 

ROSSER  1  SE 

.15 

T 

.15 

ROUND  ROCK  3  E 

.44 

T 

.38 

T 

T 

T 

.06 

SANGER 

.90 

.76 

.12 

SHERMAN  PUMP  STATION 

.02 

.02 

T 

SLIOELL 

1.82 

1.62 

SPRINGTOHN 

1.28 

1.20 

.08 

STEPHENViLLE  *  N 

1.20 

.10 

.21 

.02 

.23 

.62 

ST1LLHOUSE  HOLLOW  DAM 

.55 

.22 

.33 

STRAWN  8  NNE 

3.75 

.08 

.22 

3.25 

.20 

TAYLOR 

.55 

.05 

.39 

.11 

TEMPLE 

.67 

7 

.31 

.36 

TERRELL 

.62 

.62 

T     T 

THORNOAlE 

.56 

T 

.56 

T 

T 

THORNTON 

1.25 

.02 

.03 

1.20 

THROCKMORTON 

.19 

.16 

T 

.01 

THURBER  5  NE 

3.50 

3.50 

TRENTON 

T 

T 

T 

TROY 

.10 

.10 

VALLEY  VIEW 

2.00 

2.00 

WACO  DAH 

.03 

.03 

WACO  WB  AIRPORT          R 

.05 

T 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 

WAXAHACHIE 

.17 

.02 

.15 

WEATHERFORO 

.90 

.70 

.10 

.10 

WHITNEY  DAM 

.  ID 

.03 

.07 

WOLFE  CITY 

.91 

.08 

.14 

.69 

EAST  TEXAS          04 

ALTD  3  SW 

1.65 

1.01 

T 

.30 

.22 

.02 

.10 

7 

ANDERSON 

.57 

.40 

.17 

ATHENS  3  SSE 

.00 

ATLANTA 

1.09 

.06 

T 

.25 

.10   .09 

.37 

BEDIAS 

1.10 

1.00 

.10 

7 

BON  WIER  2  E 

4.80 

1.00 

.88 

T 

2.20 

.60 

.07 

.05 

BOXELDER 

.94 

.26 

.10 

.56 

BREMOND 

1.32 

1.13 

.19 

T 

T 

BRONSON 

BUFFALO 

1.01 

.90 

.11 

CANTON 

.11 

.03 

.06 

.02 

CARTHAGE 

.58 

.19   T 

T 

T 

.10 

.29 

7 

CENTER 

.56 

.26 

.02 

.01 

.22 

.02 

.03 

CENTERVILLE 

.37 

.09 

.24 

.04 

CLARKSVILLE  2  E 

.31 

.06 

.23 

COLDSPRING  5  SSW 

.46 

.19   .04 

.23 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

.76 

T 

.12 

T 

.19 

.20 

.25 

7 

CONROE 

1.71 

.24 

T 

.09 

.19 

.22 

.96 

.01 

T 

CROCKETT 

1.69 

.85 

.50 

.32 

T 

.01 

.01 

DACUS 

1.75 

1 

.28 

.09 

1.33 

.05 

T 

DAINGERFIELD  9  S 

1.16 

.10 

.09 

.31 

.02 

.64 

DEKALB  2  N 

1.58 

.32   .51 

.24 

.51 

DIALVILLE  2  W 

2.09 

.24 

1.B2 

.03 

EDOM  1  NW 

EMORY 

.21 

.06 

.09 

.01 

.02 

.03 

EVAOALE 

6.36 

.13 

.25   T 

1.96 

.19 

T 

1.09 

3.06 

.27 

.50 

.87 

FAIRFIELD 

1.32 

■  »4 

.55 

.13 

FRANKLIN 

.63 

.56 

.09 

.16 

GILMER  2  W 

1.04 

T 

.08 

.06 

.44 

.44 

GLADEWATER 

.80 

.10 

.70 

GRAPELAND 

.78 

.20 

.11 

.12 

.11 

.24 

GROVETON  2  NNW 

3.07 

.26 

.95 

.36 

.32 

7 

.96 

HAGANSPORT 

.79 

.55 

.05 

■  14 

.05 

HARLETON 

.06 

.06 

T 

T 

HAWKIN5  1  E 

1.34 

.45 

.65 

.24 

HEMPHILL 

3.05 

.02 

.24 

.24 

.52 

.79 

.71 

.31 

.02 

HEMPSTEAD 

2.10 

.67 

.11 

1.32 

HENDERSON 

.42 

.07 

.05 

.30 

MORGER 

1.32 

.12 

.18 

.06 

.15 

.43 

.30 

.02 

.06 

HUNTSVILLE 

1.63 

.26 

T     T 

.05 

.11 

T 

1.10 

.06 

.03 

JACKSON  HILL  GUARO  STA 

2.24 

.31 

T 

.06 

.22 

.12 

.81 

.72 

JACKSONVILLE 

.33 

.15 

.09 

.06 

.03 

7 

JASPER  3  SW 

5.33 

T          .06 

•  16 

.05 

.24 

.66 

.30 

T 

.71 

1.66 

.03 

.02 

1.37 

.07 

JEFFERSON 

1.21 

.68 

.33 

JEWETT 

.47 

T 

.03 

.35 

.09 

KARNACK 

3.11 

.39 

.28 

l.OC 

.74 

.70 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

7.01 

.01 

.28 

.17 

2.79 

.47 

.14 

.15 

1.00 

1.55 

.19 

.04 

.22 

LINDEN 

.39 

.06 

.13 

.03   .02   .03 

.12 

LIVINGSTON  2  NNE 

2.28 

T 

T     .12 

T 

.04 

.13 

.16 

T 

.70 

1.11 

LONG  LAKE 

4.59 

T 

T 

3.40 

.80 

.39 

LONGVIEW 

.97 

.01 

.16 

.7B 

LOVELADY 

4.40 

.50 

.35 

1.00 

.95 

1.60 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

3.66 

.17 

.14 

■  40 

.89 

.60 

.60 

.66 

MAOISDNVILLE 

1.90 

1.60 

.10 

MAGNOLIA 

1.46 

.40 

.67 

.21 

MARSHALL 

2.40 

.11 

T 

1.02 

.33 

.94 

MAUD 

1.30 

.23 

.70   .13 

.24 

MILAM  6  ENE 

MINEOLA  7  SSW 

T 

T 

T 

T 

l«i  following  Slit 
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Continued 

JULY 

1969 

1 

Day  of  Month 

Station 

S 

1  |  2  |  3 

4|S| 

t 

7   | 

8 

9 

10   11   12 

13  |  14  |  IS 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25   26 

27 

28 

29   30 

31 

MINEOLA  8  ENE 

.65 

.03 

.40 

.13 

.06 

T 

.03 

MONTGOMERY 

l.JO 

.29 

.02 

.68 

.21 

MOSCOW 

MOUNT  PLEASANT 

.78 

.05 

.73 

MOUNT  VERNON 

1.9* 

■  02 

.84 

.98 

.10 

NACOGDOCHES 

2.6? 

T 

.24 

.45 

1.72 

.02 

.26 

NAPLES  1  SB 

1.62 

1.54 

.03 

.15 

.10 

NEGLEY  *  SSW 

.10 

.10 

T 

NEUVULE 

1.82 

1.62 

.04 

.16 

NEW  CANEY  4  NW 

2.*.* 

.07 

.35 

.12 

.25 

1.69 

NEWTON 

7.47 

.31 

.74 

.69 

.40 

.27 

.85 

.26 

.06 

1.61 

1.24 

.13 

.90 

.01 

NOGALUS  GUARD  STATION 

2.47 

.11 

T 

.26 

.39 

.69 

.0* 

.5* 

OVERTON 

.25 

.14 

.11 

PALESTINE 

.44 

.03 

T 

T 

.18 

.12 

.11 

T 

T 

PITTSBURG  5  S 

.63 

.12 

.76 

POTNOR  1  NE 

.17 

T 

.03 

.13 

T 

.01 

PRICE  2  SW 

.36 

.02 

.31 

.03 

T 

QUITMAN  2  S 

.71 

.05 

.50 

.06 

.10 

REKLAW  3  NNE 

1.36 

.05 

1.31 

RICHARDS 

1.71 

T 

.40 

T 

T 

1.28 

.03 

T 

T 

RIVERSIDE 

2.47 

.19 

1.10 

T 

1.22 

ROCKi  AND  1  N 

1.47 

.15 

.23 

.06 

.*6 

.99 

RUSK 

.35 

.25 

T 

.10 

SAM  RAY8URN  DAM 

3. 82 

T 

T 

1.32 

.49 

.68 

T 

.5* 

.34 

.41 

.04 

SIMMS  2  NNW 

.22 

.12   .06 

.04 

SPURGER  DAM  B 

6.01 

.03 

.14 

.20 

.13 

1.34 

.19 

1.37 

2.32 

.09 

SULPHUR  SPRINGS 

.65 

.13 

.40 

.12 

T 

TEXARKANA 

2.67 

.90 

.50 

.21   .06 

T 

1.20 

TEXARKANA  DAM 

2.96 

.60 

2.00   .06 

.30 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

.27 

.21 

.06 

TYLER  5  NE 

.39 

.01 

.07 

.27 

.04 

VALLEY  JUNCTION 

1.07 

.13 

.08 

.86 

WALLER  3  SSW 

.70 

.33 

.05 

.32 

WARREN 

3.33 

T 

.23 

.01 

T 

.06 

1.19 

.36 

1.04 

.41 

.03 

WILLS  POINT 

.07 

.05 

T 

T 

T 

T 

.02 

wlNNSBORO  6  SW 

.03 

.03 

*    *    * 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

7.0* 

.10   .42 

1.47 

2.09 

.02   .15 

2.76 

.03 

BAKERSFIELD 

2.52 

.60 

..8  0 

.12 

BALMORHEA 

1.61 

.02 

.65 

.25 

.16 

.25 

.31 

.06 

.09 

BLOYS  CAMPGROUND 

4.91 

T 

.38 

1.60 

.12 

.56 

.06 

.26 

T 

.91 

.75 

T 

T 

.15 

.09 

BOOUILLAS  RANGER  STA 

.41 

.04 

.13 

T     T 

.04 

.06 

.12 

CANOELARIA 

3.27 

.05 

.19 

1.66 

.06 

.72 

.25 

T 

.11 

.0* 

.07 

.16 

ChlSOS  BASIN 

2. 98 

T 

.72 

.06 

T 

.39 

.55 

.07 

.96 

.15 

T 

.08 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

1.62 

.53 

.13 

.05 

.10 

T 

.20 

.56 

.03 

CRANE 

2.67 

.02 

.56 

.*0 

.2* 

1.41 

.0* 

DRYOEN 

.33 

.10 

.23 

EL  PASO  WB  AIRPORT        R 

1.1* 

T 

T 

T 

.10 

.96 

.02 

T     .02 

T 

.40 

T 

T 

.02 

T 

.02 

T 

T 

FABENS 

1.92 

T 

T 

1.30 

T     T     .07 

T     .08 

.13 

T 

.13 

.13 

.06 

FORT  DAVIS 

4.11 

.55 

.56 

.12 

.40 

.19 

.40 

.06 

.02 

.09 

.80 

.21 

.06 

.69 

FORT  HANCDCK 

1.6B 

.10 

.35 

.10 

.36 

.63 

.10 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

1.95 

.37 

.03 

1.19 

.*0 

GIRVIN 

.91 

T 

.31 

.13 

T 

.27 

.20 

GRANOFALLS  3  SSE 

.23 

T 

T 

.11 

.12 

IMPERIAL 

.69 

.89 

KENT 

3.42 

.22 

.80 

.05 

T 

.30 

.25 

..80 

LA  TUNA  1  S 

2.95 

.11 

T 

L.99 

.58 

.27 

T 

T 

T 

MARATHON 

1.74 

1.13 

.04 

.23 

.34 

MARFA  NO  2 

5.2S 

1.94 

.B3 

.03 

.05 

.05 

.08 

.19 

.16 

.03 

1.84 

.06 

MENTONE  2  S 

MONAHANS 

.13 

T 

.13 

MOUNT  LOCKE 

4.62 

.18   .10 

,69 

.98 

.01 

.02 

T     .02 

.05 

.07 

.63 

.15 

.03 

.07 

1.22 

ODESSA 

.52 

.34 

.05 

.10   .03 

PAl.TnER  JUNCTION 

1.53 

.40 

.03 

T 

.21 

.09 

.33 

.47 

T 

PECOS 

.63 

.32 

.11 

.16 

.04 

PENWELL  1  SSE 

.03 

T 

.03 

PLATA 

3.40 

.32 

.08 

.90 

.45 

.06 

.14 

.12 

.58 

.26 

.*9 

PRESIDIO 

1.19 

.'0 

.10 

.10 

.02 

T 

.15 

.10 

.25 

.07 

RED  BLUFF  DAM 

.96 

T     .31 

.10 

.13 

.28 

T 

.1* 

SALT  FLAT  10  ENE 

.80 

.07 

.07 

.03 

.17 

.03 

.08 

.23 

T 

.12 

SANDERSON 

.38 

.38 

SHEFFIELO 

.62 

.20 

.26 

.16 

SIERRA  BLANCA 

3.22 

.06   .03 

.04 

.41 

.18 

.27 

.80 

.68 

.60 

.10 

.03 

TOYAH 

1.48 

1.20 

.28 

VALENTINE  10  WSW 

2.47 

.22 

.57 

.24 

.47 

.24 

.08 

.31 

.23 

.11 

VAN  HORN 

1.03 

T 

.10 

.10 

.*0 

.16 

.10 

T 

.07 

.10 

WINK  FAA  AIRPORT 

2.07 

T 

T 

.30 

.04 

.10 

1.57 

.06 

T 

YSLETA 

1.14 

.95 

.13   .02 

.27 

.02 

.01 

.14 

EDWAROS  PLATEAU     06 

ADAMSVIllE 

1.66 

.20 

1.28 

.18 

AMISTAO  DAM 

.29 

.02 

T 

.27 

BERTRAM  3  ENE 

1.94 

.03 

.07 

.07 

.01 

.07 

T 

.83 

.86 

T 

BIG  LAKE  NO  2 

.10 

T 

.07 

.03 

BLANCO 

.69 

.18 

.22 

.29 

BLCWETT  5  NW 

2.02 

.31 

1.71 

BOERNE 

1.28 

.69 

.01 

.45 

.11 

.02 

BRACKETTVILLE 

.62 

.1* 

.01 

.07 

.40 

FRADf  2NNW 

1.18 

1.06 

.08 

.04 

BURNET 

.44 

.36 

.06 

.02 

CAMP  WOOO 

.95 

.80 

.0* 

.11 

CARTA  VALLEY 

l.BB 

1.30 

.11 

.*7 

CASE  RANCH  3  S 

.00 

C1STELL 

3.32 

.60 

.40 

.12 

2.20 

COMSTOCK 

.03 

.03 

COPE  RANCH 

.19 

.08 

.11 

COTTONWOOD 

.63 

.26 

.37 

CR1DER  RANCH 

2.24 

.7* 

.30 

.80 

.40 

DEL  RIO  WB  AP 

1.47 

T 

T 

T 

1.36 

.11 

COOLE  6  NNE 

.11 

T 

.05 

.06 

T 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

.75 

.73 

EDEN  1 

1.66 

.01 

.53 

.26 

1.29 

ELDORADO  11  NW 

.55 

.20 

.10 

.25 

ELDORADO  19  SW 

1.59 

.33 

.99 

.27 

FIFE 

.90 

.90 

FREDERICKSBURG 

1.30 

.50 

.80 

FUNK  RANCH 

.00 

GOLD 

♦.11 

1.12 

3.05 

HARPER 

:•■  following  Station 
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DAILY  PRECIPITATION 


HUMBLE  PUMP  STA  5  NE 

HUNT 

HYE 

JAMES  RIVER  RANCH 

JOHNSON  CITY 

JUNCTION 

JUNO 

KEMPNER 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANCTRY 
LEAKEY  NO  2 
LLANO 

LYNXHAVEN  RANCH 
MARCO 

MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
"ENARD 
MEKTZON 

NELSON  RANCH 
NIX  STORE  1  II 
OAK  CREEK  LAKE 
OZONA 
PAINT  ROCK 

PANDALE 

PRADE  RANCH 

RANKIN 

RED  BLUFF  CROSSING 

RICHLAND  SPRINGS 

ROBERT  LEE 
ROCKSPRINGS 
ROCKSPRINGS  21  Sw 

ROUND  MOUNTAIN  *  WNW 
SA8INAL  1  WSW 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  MB  AIRPORT 

SAN  SABA 

SLOAN 

SONORA 

SPICEWOOO  I  S 
STERLING  CITY 
TAYLOR  RANCH 
TEAGUE  RANCH 
TELEGRAPH 

UVALDE 

MATER  VALLEY 

WATER  VALLEY  10  NNE 

WATSON 


1.31 
1.76 
1.19 


.15 
2.16 
2.16 


.02 
.62 

.00 


1.82 
.IB 
.76 


Day  of  Month 

I  12   13  I  14  I  15  I  16  I  17  I  18 


19      20      21 


.15 
1.52 
2.16 


.19 

•  OS 
1.16 


1.04 
1.50 


SOUTH  CENTRAL 


ARANSAS  PASS  2 
AUSTIN  WB  AIRPORT 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
SEEVILLE  5  NE 
BLUE 

BRENHAM 
BULVERDE 
CALDWELL 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 

CI80LO  CREEK 
CLASSENS  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

CUERO  3  E 

DIME  BOX 

DRYER  1  NW 

ELGIN 

FAIR  OAKS  RANCH 

FALLS  CITY  4  WSW 
FEDOR 

FISCHERS  STORE 
FLATONIA  2  H 
FLORESVILLE 

C1DDINGS 
GOLIAD 
GOLIAD  1  SE 
GONZALES 
HALLETTSVILLE 

HONDO 

JEDDO  2  NNE 
KARNES  CITY 
KENEOY 
KINGSV1LLE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LOCKHART  2  NW 
LULING 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

POST  OAK  SCHOOL 

RED  ROCK 

REFUGIO 
R1CARD0 
RIOMEOINA  2  N 

ROBSTOWN 
R0CKP3RT 


RUNGE 

SAN  ANTONIO 

SAN  MARCOS 

SCHULEN8URG 

SEALY 

SEGUIN 
SINTON 
SM1THVILLE 
S0MERV1LLE  DAM 
SPEAKS 


IB    AIRPORT      R 


.12 

T 
1.30 
.12 

1.22 
.IB 
.12 
.55 
.05 

1.35 
.47 

1.16 
.00 
.03 


.30 
.26 

1.06 


.80 

.18 

.04       .97       .19 


.08  T 

1.67 
.30       .10 


.38 
.55 

.40 

T  .47       .02 

.04 
.30      T 

.80 

T 
.31 
.10      T  .03 


.27 

T  T 

.25  .08 

2.07  .11 


S««  reletence  notes  following  Station  IDd»x. 
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DAILY  PRECIPITATION 


1  fenttnued 

TEXAS 
JUL* 

1969 

Station 

O 
H 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4    |    5    1    6 

7    | 

S    1    9 

10    |    11    j 

12 

13       14    |    IS 

16 

17 

18 

»  | 

20  | 

21 

22 

23  ! 

24 

25  |  26  |   27 

28      29      30   1  31 

SPRING  BRANCH 

WAELDER  7  SSW 
WASHINGTON  STATE  PARK 
WELDER  WILDLIFE  FNDTN 
YOAKUM 

.55 

.IB 
1.55 
.46 
.01 

T     T 

.38 

.93 

T 

.01 

.10 

,09 

.18 
.04 
.46 

.05 

..■5 

.10 

.20 

YORKTQWN 

.26 

•  26 

• 

UPPER  COAST         06 

AIVIN 

ANAHUAC  TBCO 

ANGLETON  2  W 

bAY  CITY  WATERWORKS 

6AYTOWN 

1.85 
6.79 
3.58 
1.33 
3.92 

.07 
.26   .45 

.55 

1.00 

.77 
1.10 
.85 
.51 

.02 

.79 
1.52 
.35 

.26 
.47 

.07 

.05 

.48 

.IB 

.02 

.20 

.46 
.40 

.23 

.09 
.61 

.60 

1.71 

.05 
.48 
1.15 
.06 

.03 
.21 

1.00 
.24 

.15  '. 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLODINE 

CYPRESS  1  SW 

DANEVANG  2  SE 

S.BS 
1.55 
2.95 
.20 
2.27 

T          T 

.10 
.04 

T     .26 
.03 

.01 

T     .02 

.14 
.24 

T 

T 
.09 

T 

T 
1.73 

1.79 
.09 

.03 

.03        .20 

1.04 
.89 
.44 

.97 
.10 
.01 

.85 

.01 

.60 

.36 
.03 

.82 

.05 

.85 

.35 

2.49 

.40 

.01 
.94 

.28   T 

T     T 

EONA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
PREEPORT  2  Nw 

GALVESTON  WB  CITY        R 
HOUSTON  1NCONT  AP 

.93 

.61 

4.93 

A. 76 

3.89 

T     .11 
1.03   T 

.04 

.17 
.05 

T 

.01 

T 

.24 

.43 

T 

.25 

.08 
,60 

T 

.02 

1.56 

.50 

.03 
.29 
1.06 
.45 
.12 

.01 
.87 

T 

.56 
.31 

.72 
.91 

.01 
1.04 
1.02 

.02 

.04 

T 

1.86 
.31 
.30 

T 

.09  . 

.01  . 

HOUSTON  WB  CITY          R 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 

2.17 
3.92 
2.76 
2.58 
4.32 

T     .18 
.11 

.12   .16 
.20 

.06 
.12 

T 
.11 

T 

.02 
.34 

.19 

.54 
.07 

.43 
.30 

.01 
T 

.57 
.65 
1.20 

.19 
1.75 
.37 
.23 

.02 
.52 

.03 
.10 

.13 

.07 
.35 

.18 
.42 

.33 

.84 
.20 

.68 

.43 
.38 

1.15 
.22 
1.22 

.25 

T 

.09  . 

T 

HOUSTON-1NDEP  HEIGHTS 
HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 

4.60 
1.76 
2.81 
2.79 
3.25 

.90 

T 

.16 

.06 

.04 

.38 

.04 

1.52 
.59 

1.18 
.99 

.88 

T 

.10 

.63 

.34 

.32 

.04 
.29 

.62 

.10 

.30 

.03 

1.47 
.05 
.90 
.24 

1.22 

.31 
.02 

.95 

.40 

.12 

HUMBLE 

KATY  WULF  HILL 

LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 

NEW  GULP 

3.68 

.91 

.87 
1.91 

.07 

.11 
.16 

.06 

.22 

T 

.43 

T 

.10 
.33 

.12 

T 

1.61 
.21 

.08 
.58 

.66 
.21 

.10 
T 

.10 

T 

T 

T 

.10 

.18 

.04 

.17 
.67 

.85 
.13 

.06  . 

ORANGE  4  NW 

PALACIDS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

7.72 
1.97 
.72 
4.84 
10.14 

.19 

.10 
.26 
.03   .04 

.12 

T 

.02 

1.73 

.12 

1.79 

3.51 

T 

.80 

.13 
.09 

2.86 

.52 
.02 
.33 

.02 

4.70 
2.15 

.09 
.02 

.45 

.38 

T 

.62 

.49 
.09 

.09 

.50 
1.82 

.45 

.01 

.57 
.07   .09   T 

T 
.16  '. 

PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

1.65 

T 
3.14 
1.21 

3.44 

T 

.15 

.06 

T 
.07 

.06 

T 
Lt90 

.16 
1.98 

T 

.70 
.29 
1.18 

1.59 

.08 
.04 

.21 

T 
T 
.48 

.28 

.10 

.11 

T    ! 

TOMBALL 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

WHARTON 

1.41 
1.74 
.42 

T 

T 

T 

T 
.42 

T 
T 

.15 

T 

.26 

.60 

T 

1.00 
.55 

.59 

T 

T 

T 

SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
6ATESVILLE 
BENAVIOES  7  S 
BIG  WELLS 

3.40 
.30 
.00 
.12 

1.94 

1.10 
.30 

.12 

.10 

T 

T 

1.60 

1.94 

.60 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

.06 
.29 
.38 
.00 

.04 

.38 

.04 

.06 
.29 

T 

T 
T 

CRYSTAL  CITY 
CILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  OAM 

.35 
.92 

1.55 
1.28 

1.64 

.0» 

.35 

.32 

.06 

.75 

.03 
.20 

.03 

.75 
.10 

.67 

1.25 
.18 
.05   .92 

FALFURRIAS 
FOWLERTDN 
FREER 
FRIO  TDWN 
GEORGE  WEST 

.03 
.00 
.00 
.00 
1.11 

.03 

.11 

.22 

.97 

•  21 

HEBBRONVILLE 
JOUROANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

.00 
.00 

.00 
.16 

.01 

.01 

.14 

OILTON 

PEARSALL 

POTEfcT 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

.49 
.28 

.02 

T 

.02 

T 

T 

T 

.24 

.02 

.25 

.26 

T 

THREE  RIVERS 
TILOEN 

WHITSETT  2  SW 
2APATA 

.93 
.26 

1.15 

T 

.01 
.72 

.92 

.2b 

T 
.43 

T 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 

ENGELMAN  GARDENS 

HARL1NGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

.23 

.08 
.19 
.00 
.00 

.21 

.15   .04 

T     .02 

T 

T     T 
.08 

T 

HC  COOK 
MERCEDES  6  SSE 
MISSION 
PORT  ISABEL 
PORT  MANSFIELD 

.51 
.34 
.00 
.09 
.02 

.19 

T 

.15 

.06 
.02 

.03 

.31 

RAYMONOVILLE 
SAN  BENITO 
WESLACO  2  E 

.02 

.04 

.48 

.02 
.04 
.42   T 

.06 

S*«  rolwtne*  nolM  tallowing  Slatton   Indtirx. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON 

DF  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

*    *    * 

HIGH  PLAINS         01 

ABERNATHY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

.5 

.5 

12.0 

4 

13.5 
5 

ACKERLY  3  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.1 

4.0 
2 

7.1 
2 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

1.8 

.2 

2.9 

1 

10.3 
8 

15.5 

9 

ANDREWS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2 

2 

BIG  SPRING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

- 

- 

BOOKER 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

T 

- 

- 

BORGER  3  n 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 

T 

9.5 
2 

19.5 
6 

31.0 
8 

BRAVO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

- 

- 

BROWNFIELD  NO  2 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

4.4 
2 

.8 
1 

T 

T 

17.5 

6 

22.7 
9 

BULER  2  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.5 

4 

10.0 
8 

14.5 
12 

BUNKER  HILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

CANADIAN  1  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

3.0 

- 

- 

CANYON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.5 

.5 

2.8 

1 

8.5 
2 

12.3 
3 

CHANNING  NO.  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
1 

10.2 
6 

11.7 

7 

CLAUDE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

2.0 
2 

12.3 
5 

14.3 

7 

COLOWATER  3  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

CONLEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

CROSBYTON 

SNDWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

2 

2 

DALHART  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 
2 

T 

6.5 
2 

12.3 

4 

T 

19.8 

8 

DARROUZETT 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

1.0 

T 

3.0 

24.0 

26.0 

DIMMITT  6  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

DIMMITT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

T 

.1 

2.0 
1 

10.0 
4 

13.1 

6 

DUMAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

T 

5.5 
3 

12.5 
7 

20.0 
11 

FLOYDADA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.5 

7.3 

7.8 

FLOYDADA  9  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

FDLLETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.2 

1 

7.0 
6 

28.5 

18 

37.7 

25 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON 

]F  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

FORSAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
2 

1.0 
1 

5.0 
3 

FRIONA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

.8 

1 

.8 

2.0 
2 

6.0 
3 

10.6 
7 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

.6 

T 

. 

. 

GARDEN  CITY  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

GRUVER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

3.0 

16.5 

20.5 

HART 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HARTLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

4.5 

- 

- 

HEREFORD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

.3 

2.0 
1 

4.6 
4 

6.9 
5 

HIGGINS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.6 

1.0 
2 

17.0 

18.6 

HITCHLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

- 

28.0 

. 

LAMESA  1  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

- 

- 

LENDRAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.1 
4 

6.0 
2 

14.1 
6 

LEVELLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

2 

2 

LIPSCOMB 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1.1 
1 

16.2 

18.3 

LITTLEFIELD  NO.  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

11.0 

11.0 

LOOP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

2 

14.0 

17.0 

LORENZO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.2 

.6 

.1 

11.7 
5 

13.6 
5 

MC  LEAN  3  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

13.1 

13.1 

MIAMI 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

.7 

4.3 
3 

9.4 

14.4 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.5 

T 

1.5 
1 

6.0 

1 

MIDLAND  4  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

T 

T 

2.0 

MORSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

MORTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.5 

9.5 

MULESHOE  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

11.5 

11.5 

NOTLA  3  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

T 

- 

- 

OLTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

8.5 
3 

a. s 

3 

PAMPA  NO.  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

10.2 
5 

11.0 
6 

21.2 

11 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

DF  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

PANHANDLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 
1 

.5 

1 

3.6 
2 

13.1 
6 

19.2 
10 

PERRYTON  5  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
5 

T 

6.0 
4 

15.5 

16 

24.5 
25 

PERRYTON  10  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
2 

T 

3 

20.0 

- 

PLAINS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
2 

T 

T 

14.8 
4 

18.  8 
6 

PLAINVIEW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.5 
1 

2.0 
1 

11.4 
3 

13.9 
5 

QUITAQUE  2  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

SEMINOLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.5 
3 

T 

T 

12.0 
3 

21.5 

6 

SILVERTQN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

1 

10.0 

11.5 

SLATDN  5  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

2.0 
1 

10.0 

15.0 

SPEARMAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 
1 

4.0 
3 

10.0 
5 

14.5 

STRATFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 
1 

3.0 
1 

18. 0 
9 

21.5 

11 

SUNRAY  4  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

TAHOKA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.5 
2 

1.0 
1 

12.0 
4 

19.5 

7 

TASCOSA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.1 
2 

7.5 
1 

13.6 
3 

TULIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

5 

5 

UMBAR&ER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

1.0 

.3 

- 

- 

VEGA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4 

T 

4 

5 

13 

*     *     * 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

a.i 

2 

T 

.5 

8.6 
2 

ANSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

4.0 

. 

ASPERMONT  2  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

1 

8.0 

11.0 

BALLINGER  1  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
1 

5.0 

1 

BENJAMIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

2 

2 

BURKETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
1 

T 

2.0 
1 

12.0 
4 

18.0 
6 

CHILLICOTHE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

1.0 

8.0 
2 

9.0 
2 

CLARENDON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.4 

3.0 
2 

8 

10 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

DF  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

COLEMAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.5 
5 

T 

T 

9.5 

5 

COLORADO  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

T 

T 

T 

2.0 

CROWELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

DICKENS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

ELECTRA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

FLOMOT  1  N 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

GAIL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

2 

- 

- 

GUTHRIE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.7 
3 

10.0 

16.7 

HAMLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

1 

3.3 

1 

5.3 
2 

HASKELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
1 

1.5 

T 

6.0 
2 

9.0 
3 

HORDS  CREEK  0AM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JAYTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

KNAPP  6  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.5 
7 

2.0 

1 

10.5 
8 

LAKE  ABILENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LAWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MATADOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

15.0 
3 

15.0 
3 

MEMPHIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 
1 

8.5 

9.0 

MOBEETIE  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

12.3 

12.3 

MUNDAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.5 
1 

1.5 

9.0 
3 

12.0 
4 

NORTHFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

NOVICE  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.8 
3 

2.8 
3 

NUGENT  1  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 
2 

2.0 
1 

3.0 
3 

PADUCAH 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

2.5 
2 

2.0 

T 

9.0 
2 

13.5 

POLAR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

4.5 

1 

7.0 
2 

11.5 
3 

POST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

U.O 

14.0 

QUANAH  5  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

T 

1.0 
1 

8.3 
3 

11.3 
5 

ROBY  1  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.5 

4.0 

6.5 

RDSCOE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.5 
5 

3.0 
2 

13.5 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

3F  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

ROTAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

5.0 
2 

5.0 
2 

SEYMOUR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

SHAMROCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.4 

9.5 
5 

U.3 
6 

24.2 

11 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

6.5 
4 

10.0 
6 

16.5 

10 

SNYDER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

STAMFORD  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

TAMPICO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

TESCO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

7.5 
S 

1.5 

9.0 

TRENT  2  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.0 
3 

T 

1 

4 

TRUBY  3  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.5 
1 

1.5 
1 

T 

1.3 

1 

7.3 
3 

TRUSCOTT 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

. 

- 

TURKEY 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

.5 

1 

8.0 

B.5 

VERNON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

2 

3 

voss 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

WELLINGTON  2  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

2 

- 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

1.7 
1 

3.0 

4.7 
1 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

4.0 

4.0 

WINTERS  1  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

2.5 

1 

- 

- 

*     *     * 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

. 

ALEDO  <i    SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ANDICE  1  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ANNA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ANTELOPE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

. 

. 

ARCHER  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
3 

1.0 

6.0 

10.0 

ARLINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ARTHUR  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

3F  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

AVALON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

BAIRD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BARDWELL  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

BELTON  0AM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BENBRODK  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BONHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BQWIE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

T 

- 

- 

BOYD  3  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BRAZOS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

BRECKENRIDGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BR0WNW00D 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.2 
2 

2.2 

2 

BURLESON  2  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

BURLINGTON  3  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CAMERON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CARR0LLT0N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CELINA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CENTER  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
1 

3.0 

1 

CHALK  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

2.0 

1 

CLEBURNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

CLIFTON  9  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

COMANCHE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

COOPER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

COPPERAS  COVE  NO  2 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

CORSICANA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

CRANDALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CRESSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

T 

1.5 

CROSS  PLAINS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

DF  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

DALLAS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

DAVILLA 

SNL1WFALL 
1  IN  ON  GD 

DECATUR  2  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

DENISON  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

DENTON  2  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

DUBLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.5 

7 

T 

12.5 

7 

DUNDEE  6  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

EASTLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

2.0 
1 

3.0 
2 

ENNIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

EVANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.5 
2 

7.5 
2 

FARMERSVlLLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FERRIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FLORENCE  3  SE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

FORESTBURG  4  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

T 

T 

7.0 
2 

11.0 
2 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

FRISCO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FROST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GAINESVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.2 
1 

1.2 

1 

GATESVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GLEN  ROSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

7.4 

8.9 

GOLDTHWAITE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 

1 

2.5 

1 

GRAHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

GRANBURY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

T 

1.0 

GRANGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GRAPEVINE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GREENVILLE  7  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

3F  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

GROESBECK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

GUNTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

T 

.5 

HAMILTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

<i.O 

2 

HENRIETTA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

. 

HEWITT  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HICO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
2 

T 

T 

7.0 
2 

HILLSBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HONEY  GROVE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

HUCKABAY 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

1.0 

1 

1.0 

1 

HURST  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

INDIAN  GAP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JACKSBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JARRELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

KAUFMAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

KENNEDALE  6  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

KILLEEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LAVON  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LEWISVILLE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LIPAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

MARLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MARYS  CREEK 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

MC  GREGOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

MC  KINNEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

MERIDIAN  STATE  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MEXIA 

5N0WFALL 
1  IN  ON  GD 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

T 

2.0 

MORGAN  3  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MORGAN  MILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

DF  1966  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

MUENSTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 
1 

5.0 
1 

6.0 
I 

MULLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

3.0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

OLNEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

<t 

T 

T 

4 

OLNEY  5  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 

1 

6.0 

1 

PALO  PINTO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PARIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 
1 

.5 

1 

PILOT  POINT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

PROCTOR  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
3 

6.0 

3 

PUTNAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

15.0 
2 

1.7 

16.7 
2 

QUINLAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RAINBOW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RANGER  1  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.5 
1 

5.5 

1 

RED  OAK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

RICHARDSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

RINGGOLD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

T 

3.5 

5.5 

RISING  STAR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.0 
8 

8.0 
3 

18.0 
11 

ROANOKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROCKDALE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROCKWALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROSEBUD  3  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

T 

T 

T 

ROSS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

ROSSER  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROUND  ROCK  3  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SANGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

1.0 

1 

1.0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

DF  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

SLIDEIL 

SNOWFALL 
I  IN  ON  C-D 

T 

T 

- 

- 

SPRINGTDWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

STEPHENVlLLE  4  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

. 

. 

- 

- 

. 

- 

2.0 

. 

STEPHENVlLLE  6  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.0 
3 

T 

- 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

- 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

STRAWN  8  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TAYLOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

TEMPLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TERRELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

THORNDALE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

THORNTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

THROCKMORTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 

1 

6.0 

1 

THURBER  5  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

T 

1.0 

1 

TRENTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TROY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

VALLEY  VIEW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.6 

.6 

WACO  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

WACO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

WAXAHACHIE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WEATHERFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WHITNEY  DAM 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

WOLFE  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

*     *     * 

EAST  TEXAS           04 

ALTO  5  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ANDERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ATHENS  3  SSE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

ATLANTA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 


BEDUS 

BON  WIER  2  E 

BOXELDER 

BREMOND 

BRONSON 

BUFFALO 

CANTON 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

CLARKSVILLE  2  E 

COLDSPRING  5  SSW 

COLLEGE  STATION  FAA 

CONROE 

CROCKETT 

DACUS 

DAINGERFIELD  9  S 

DEKALB  2  N 

DEWEYVILLE 

DIALVILLE  2  W 

EOOM  1  NW 

EMORY 

EVADALE 

FAIRFIELD 

FRANKLIN 

GILMER  2  w 

GLADEWATER 

GRAPELAND 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


JULY        AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC         JAN  FEB         MAR        APR         MAY        JUNE 


SEASON    OF    1968    -    1969 


TEXAS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON    OF    1968    -    1969 


Tfc/AS 


Station 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC  JAN  FEB  MAB         APR  MAY         JUNE 


TOTAL 


GROVETON  2  NNW 

HAGANSPORT 

HARLETON 

HAWKINS  1  E 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORGER 

HUNTSVILIE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

JEFFERSON 

JEWETT 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FDR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONG  LAKE 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MAGNOLIA 

MARSHALL 

MAUD 

MILAM  6  ENE 

MINEOLA  7  SSW 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

3F  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

MINEOLA  8  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

MONTGOMERY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MOSCOW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MOUNT  PLEASANT 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

NACOGDOCHES 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NAPLES  1  SW 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

NEGLEY  4  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NEUVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

NEW  CANEY  4  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NEWTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NOGALUS  GUARD  STATION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

OVERTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PALESTINE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PITTSBURG  5  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

POYNOR  1  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PRICE  2  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

QUITMAN  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

REKLAW  3  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RICHARDS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RIVERSIDE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROCKLAND  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RUSK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SAM  RAYBURN  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SIMMS  2  NNW 

SNUWFALL 
1  IN  ON  GD 

SPURGER  DAM  B 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TEXARKANA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

3F  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TEXARKANA  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TYLER  5  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

VALLEY  JUNCTION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WALLER  3  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WARREN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WILLS  POINT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

WINNSBORO  6  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

*     *     * 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.0 
5 

8.0 
5 

BAKERSFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

BALMORHEA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 

- 

- 

BLOYS  CAMPGROUND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.0 

T 

- 

<i 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CANDELARIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CHISOS  BASIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

T 

1.0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

SNUWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
1 

T 

6.0 

1 

CRANE 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

DRYDEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
2 

T 

T 

7.0 
2 

FABENS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.5 
5 

T 

T 

6.5 

5 

FORT  DAVIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

2 

1.0 
2 

FORT  HANCOCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GIRVIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

- 

- 

GRANDFALLS  3  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

IMPERIAL 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON  OF  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

KENT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

5.5 
5 

6.0 

11.5 

LA  TUNA  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

MARATHON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

MARFA  ND  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.2 
2 

T 

T 

2.2 
2 

MENTONE  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

MONAHANS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.1 

.8 

1.9 

MOUNT  LOCKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
5 

3.0 
5 

ODESSA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

- 

- 

PANTHER  JUNCTION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

PECOS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

1 

PENWELL  1  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

- 

- 

PLATA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PRESIDIO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RED  BLUFF  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

4.0 

SALT  FLAT  10  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

SANDERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SHEFFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SIERRA  BLANCA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

TOYAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
5 

3.0 

s.o 

VALENTINE  10  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
2 

.5 

i 

.5 

1 

5.0 

4 

VAN  HORN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

T 

T 

3.0 

6.5 

WINK  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

T 

T 

2.2 

1 

3.2 
2 

YSLETA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
4 

T 

6.U 
4 

*     *     * 

EDWARDS  PLATEAU     06 

ADAMSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

AMISTAD  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BERTRAM  3  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

3F  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APH 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

BIG  LAKE  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

BLANCO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

BLEWETT  5  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

BOERNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

BRACKETTVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BRADY  2NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

<t.O 
2 

<i.O 
2 

BURNET 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

CAMP  WOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CARTA  VALLEY 

SSQWFALL 
1  IN  ON  GD 

CASE  RANCH  3  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CASTELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

COMSTOCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

COPE  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CRIDER  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

DEL  RIO  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

DOOLE  6  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
1 

1 

T 

T 

2 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

EDEN  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.1 
1 

.5 

3.6 

1 

ELDORADO  11  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

ELDORADO  19  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FIFE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

FREDERICKSBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

FUNK  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GOLD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

HARPER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HUMBLE  PUMP  STA  5  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

HUNT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

3F  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

HYE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JAMES  RIVER  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

JOHNSON  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

JUNCTION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

JUNO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

KEMPNER 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

KERRVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

LAMPASAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

LANGTRY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

LANGTRY  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

. 

- 

- 

. 

- 

LEAKEY  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LLANO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LYNXHAVEN  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MARCO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 

3 

7 

MASON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MC  CAMEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MEDINA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

MENARD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 

5.0 
4 

MERTZON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NELSON  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NIX  STORE  1  M 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1.0 

OAK  CREEK  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

OZONA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

PAINT  ROCK 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

1.0 

T 

1.0 

PANDALE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PRADE  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RANKIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

3F  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

RED  BLUFF  CROSSING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RICHLAND  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

ROBERT  LEE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROCKSPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

ROCKSPRINGS  21  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROUND  MOUNTAIN  <t  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SABINAL  1  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SAN  ANGELO  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.8 

1 

8.8 

1 

SAN  SABA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SLOAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

T 

1.0 

1 

SQNORA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

SPICEWOOD  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

STERLING  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TAYLOR  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.4 

.<t 

TEAGUE  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TELEGRAPH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

UVALDE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WATER  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

WATER  VALLEY  10  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

WATSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

*     *     * 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BEEVILLE  5  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BLUE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON  OF  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

BRENHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BULVERDE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CALDWELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CHAPMAN  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CIBOLO  CREEK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CLASSENS  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

COLUMBUS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CORPUS  CHRISTI 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CUERO  3  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

DIME  BOX 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

DRYER  1  Nw 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ELGIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FAIR  OAKS  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FALLS  CITY  <t  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FEDOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FISCHERS  STORE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FLATONIA  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FLORESVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GIDDINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GOLIAD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GOLIAD  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GONZALES 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HALLETTSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HONDO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JEDDO  2  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

KARNES  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

DF  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

KENEDY 

SNOWFALL 
1  IN  On  GD 

KINGSVIILE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LA  GRANGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LEXINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LDCKHART  2  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LULING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MATHIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NATALIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NEW  BRAUNFELS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NIXON 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

POST  OAK  SCHOOL 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

RED  ROCK 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

REFUGIO 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

RICARDO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RIOMEDINA  2  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROBSTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROCKPDRT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RUNGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SAN  MARCOS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SCHULENBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SEALY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SEGUIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

SINTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SMITHVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SOMERVILLE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SPEAKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SPRING  BRANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON  OF  1966  -  1969 


Station 


WAELDER  7  SSW 

WASHINGTON  STATE  PARK 

WELDER  WILDLIFE  FNDTN 

YOAKUM 

YORKTOWN 

*     »     * 
UPPER  COAST         08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLODINE 

CYPRESS  1  SW 

DANEVANG  2  SE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WB  CITY 

HOUSTON  WB  CITY 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

HOUSTON-BARKER 

HOUSTON-DEER  PARK 

HOUSTON-HEIGHTS 

HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

HOUSTON-WESTBURY 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  CN  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNUWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC  JAN 


MAR         APR  MAY         JUNE 


TEXAS 


TOTAL 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

3F  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HUMBLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

KATY  WOLF  HILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LIBERTY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

MATAGORDA  NO  2 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

NEW  GULF 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ORANGE  <>  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PIERCE  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

POINT  COMFORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

PORT  LAVACA  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PORT  0  CONNOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RICHMOND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SUGAR  LAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

THOMPSONS  3  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TOMBALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WHARTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

*     *     * 

SOUTHERN            09 

ALICE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ARMSTRONG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BATESVULE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BENAVIDES  7  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BIG  WELLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

3F  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

CARRIZO  SPRINGS 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

CATARINA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CHARLOTTE  5  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

COTULLA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CRYSTAL  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

DILLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

EAGLE  PASS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ENCINAL  3  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FALCON  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FALFURRIAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FOWLERTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FREER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FRIO  TOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GEORGE  WEST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HEBBRONVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JOURDANTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

KAFFIE  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LA  PRYOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LAREDO  NO.  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

OILTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PEARSALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

POTEET 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SARITA  7  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

THREE  RIVERS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TILDEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WHITSETT  2  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

3F  1968  -  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

ZAPATA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

*     *     * 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ENGSLMAN  GARDENS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HARLINGEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MC  ALLEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MC  ALLEN  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MC  COOK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MERCEDES  6  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MISSION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PORT  ISABEL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PORT  MANSFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RAYMONDVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SAN  BENITO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WESLACO  2  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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D, 

\LL 

I 

It 

.MJ 

■'fcj 

rtA 

1U 

Kt 

.b 

TEXAS 
JULY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

D) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

*     *     * 
HIGH  PLAINS         01 

AMSRILLO  KB  AIRPORT 

MAX 

MM 

96 

70 

99 
72 

99 

71 

101 

70 

85 

65 

9  2 

63 

83 
69 

93 
69 

94 

69 

86 
70 

93 
67 

99 

73 

100 
71 

99 
73 

93 
74 

101 
77 

96 
71 

95 

67 

95 
68 

91 
70 

95 

67 

92 

65 

96 
70 

99 

69 

95 
72 

97 
71 

95 
72 

95 
61 

100 
67 

104 
72 

94 
73 

95.5 
69.6 

ANDREWS 

MAX 

Mm 

95 

69 

97 
67 

9  6 
68 

95 
66 

100 
70 

93 

63 

»1 

70 

94 

70 

95 
72 

98 
69 

98 
69 

99 
72 

98 
72 

98 
74 

96 

73 

100 
69 

98 

70 

94 
68 

95 

66 

96 

64 

98 
67 

95 

70 

100 
72 

102 
74 

102 
78 

103 
74 

89 
70 

95 

69 

97 

61 

98 
71 

45 
62 

96.6 
69.3 

BIG  SPRING 

MAX 

MW 

98 

74 

105 

74 

103 
73 

100 
76 

98 
75 

95 
72 

96 
75 

97 
75 

99 

75 

101 
76 

101 
77 

102 
78 

101 
78 

100 

77 

100 
77 

101 
77 

99 
75 

96 

72 

96 
72 

99 
72 

97 

69 

100 
73 

100 
73 

102 
76 

102 
79 

101 
78 

99 
75 

97 
72 

101 
72 

101 

74 

'02 
73 

99.7 

74.7 

80RGER  3  * 

MAX 

Mm 

97 
71 

98 
72 

101 
73 

104 
72 

102 

64 

92 
64 

86 
68 

93 
70 

95 

67 

91 
63 

95 
66 

loo 

70 

101 
75 

100 
74 

102 
73 

100 
76 

99 
70 

98 
67 

99 
67 

89 
69 

95 
70 

97 
65 

100 
70 

99 

70 

93 
72 

102 
70 

97 
73 

102 
69 

101 
67 

104 
10 

100 
70 

97.7 
69,6 

BRAVO 

MAX 

Mm 

93 
66 

95 

70 

97 
69 

95 

66 

92 
65 

91 
63 

89 

62 

88 
66 

86 
64 

87 
62 

86 
60 

92 

65 

94 
64 

93 
69 

99 

06 

93 
67 

94 
63 

89 

61 

89 
66 

84 
64 

86 
63 

89 
63 

93 
64 

94 
64 

90 
65 

94 
64 

91 
66 

91 
59 

97 
62 

100 
66 

s8 
66 

91.8 
64.4 

BROwNFIElD  ND  2 

MAX 

Mm 

97 
66 

95 

65 

96 
66 

97 
66 

102 
69 

92 
63 

89 

64 

86 
65 

91 

6a 

93 

67 

95 
67 

97 

68 

98 
69 

97 
69 

96 
67 

97 
69 

96 

69 

94 
64 

93 
63 

93 
63 

96 
64 

98 
64 

90 

67 

94 
6  8 

100 
69 

9  8 
71 

96 
71 

94 
66 

92 

66 

97 
65 

98 
65 

95.1 
66.5 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

99 
72 

103 
73 

103 
73 

102 

75 

101 

62 

98 

67 

92 

70 

97 

70 

98 
72 

96 

71 

100 
70 

103 

70 

104 
75 

104 
75 

105 
75 

104 
73 

102 

75 

100 
70 

100 

71 

93 

72 

93 

67 

98 
66 

103 
69 

99 
73 

96 

71 

103 

6  8 

101 
75 

96 
60 

98 

71 

103 
72 

100 

70 

99.9 
70.9 

CANYON 

MAX 

Mm 

98 
71 

95 
69 

95 
70 

98 
68 

97 
67 

90 
6? 

90 
67 

90 
67 

90 

6  6 

90 

70 

93 
67 

97 
69 

96 
69 

98 

70 

9  5 
70 

95 
70 

98 

67 

96 

64 

94 
66 

94 
67 

93 

68 

93 
64 

95 

67 

96 

66 

95 

71 

95 

70 

95 
68 

93 
61 

97 
62 

98 
70 

98 
73 

94.8 
67.7 

CHANNING  ND.  2 

MAX 

Mm 

96 
67 

94 
66 

99 
67 

100 
70 

101 
64 

63 
62 

90 
63 

87 
68 

69 
64 

91 
66 

92 
62 

89 
66 

95 
66 

96 

70 

95 

69 

97 
71 

97 
67 

95 

69 

93 
68 

93 
61 

90 

66 

93 
62 

94 
69 

97 

70 

97 
65 

91 
67 

96 
66 

92 

64 

94 
64 

102 
67 

105 
70 

94.3 
66.3 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

97 
70 

96 

71 

98 
72 

99 
72 

99 

66 

89 
63 

92 
63 

92 
63 

93 
63 

9* 
67 

92 
65 

96 
69 

99 
69 

100 
70 

97 
71 

99 

71 

100 
70 

97 

65 

95 
65 

97 
64 

92 

66 

93 
63 

95 
63 

96 
63 

98 
69 

93 

67 

95 
70 

92 

58 

94 
62 

96 
66 

100 
66 

95.6 
66.6 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

97 
67 

95 
66 

96 
69 

98 
68 

99 
72 

94 
67 

96 
71 

93 

71 

96 

70 

98 
71 

99 
69 

101 
69 

101 

71 

100 
72 

99 

71 

100 
72 

100 
71 

96 

69 

95 
64 

93 
67 

92 
66 

95 

67 

91 
68 

97 
71 

101 
71 

100 
72 

97 
73 

94 

70 

93 

65 

98 
66 

100 
70 

97.0 
69.3 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

92 
66 

98 
69 

101 
68 

100 
65 

89 
65 

91 
61 

91 
64 

90 
67 

91 
64 

79 
62 

89 
64 

95 
67 

96 
66 

95 

71 

95 
67 

96 

70 

93 

67 

93 

63 

89 
67 

87 
66 

90 
0  5 

94 
62 

95 

65 

96 
66 

88 

67 

97 
66 

89 

70 

92 
59 

99 
63 

103 
68 

69 

68 

93.0 
63.9 

DIMMITT 

MAX 

Mm 

97 
66 

94 
64 

9  7 
64 

95 
64 

98 
67 

B7 

60 

90 
65 

81 
65 

9  0 
64 

94 
64 

93 

65 

9  5 
63 

98 

67 

98 
68 

95 

65 

96 
65 

96 
65 

94 

02 

93 
63 

94 
63 

90 

65 

95 

64 

90 

64 

95 
64 

9B 
69 

99 
67 

93 

65 

90 
59 

90 
59 

96 
63 

98 
66 

93.8 
64.4 

DUMAS 

MAX 

Mm 

94 
67 

95 
68 

100 
72 

99 
72 

100 
64 

87 
63 

90 
65 

88 
67 

91 
66 

91 
66 

92 

62 

8  9 
5  8 

95 
73 

96 
73 

95 
71 

97 
72 

97 
65 

93 
69 

93 
66 

91 
67 

87 
65 

92 

61 

92 
63 

94 

69 

94 
66 

87 
66 

97 

66 

88 

61 

92 

62 

100 
66 

104 

66 

93.2 
66.7 

FLOYOAOA 

MAX 

Mm 

97 
70 

95 
69 

97 

69 

97 
70 

98 
72 

92 

67 

94 
69 

91 

71 

96 
68 

95 

71 

98 
71 

98 
71 

100 
72 

98 
73 

98 

73 

99 

72 

96 
70 

95 
66 

96 
66 

92 
68 

96 
66 

90 
69 

95 
71 

101 
72 

99 

71 

95 
73 

95 
65 

95 

64 

96 
67 

V8 

70 

96.1 
69.5 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

99 

67 

93 
67 

71 

100 
68 

98 
65 

85 
68 

92 

68 

89 
68 

9* 

70 

96 

70 

92 

70 

100 
72 

102 
74 

102 

75 

101 
73 

102 
77 

102 
73 

100 
69 

99 
71 

97 
70 

69 
65 

91 
66 

97 
70 

102 
72 

95 

67 

8  6 
69 

99 

72 

91 

60 

92 
63 

94 
69 

95 
70 

96.0 
69.4 

FRIQNA 

MAX 

Mm 

100 
69 

95 
65 

97 
65 

97 
68 

101 

67 

90 
61 

91 
65 

89 
67 

90 

68 

92 
65 

87 
61 

90 
67 

96 

67 

97 
68 

96 
68 

97 
69 

97 
65 

9  5 
64 

93 
64 

93 
65 

91 

63 

96 
64 

90 
66 

97 

oe 

100 
70 

98 
67 

99 
66 

90 

61 

91 
63 

96 
65 

100 
67 

94.4 
65.7 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

100 
68 

95 

64 

9  9 
62 

98 
68 

102 
65 

67 
6C 

90 
61 

86 
65 

89 

64 

92 
64 

64 
64 

89 

64 

94 
64 

94 
65 

93 
64 

95 
65 

95 
63 

9  5 
61 

94 
62 

95 

63 

90 
63 

96 
63 

93 

64 

98 

65 

100 
69 

99 
66 

98 
65 

94 
57 

93 
60 

100 
64 

103 

65 

94.5 
63.8 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

96 
70 

96 

70 

97 
69 

97 
70 

97 
74 

95 
72 

94 
75 

96 
73 

97 

3 

97 
73 

100 
70 

101 
71 

101 
72 

98 
73 

99 
74 

100 
74 

100 
72 

98 

69 

98 
68 

93 
66 

98 
68 

101 
72 

94 
70 

99 
71 

100 
74 

101 

76 

105 
68 

94 
68 

98 
68 

98 
69 

101 
69 

98.1 
71.1 

GRUVER 

MAX 

Mm 

99 
68 

103 
70 

103 
71 

105 
69 

103 
65 

95 
6* 

93 

65 

95 

70 

95 

67 

94 
67 

93 
66 

99 
67 

101 
70 

100 
69 

102 
71 

103 
69 

100 
68 

102 
67 

99 
65 

92 

66 

96 

65 

99 
61 

104 
68 

102 
69 

91 
66 

102 
66 

100 
70 

98 
37 

102 
63 

104 
69 

94 

66 

99.0 
66.9 

HEREFORD 

MAX 

MIN 

100 
67 

94 
66 

9B 

64 

96 
64 

99 
67 

37 
62 

90 
64 

64 
66 

9  0 
66 

92 

65 

96 

67 

92 

67 

96 
66 

96 
65 

95 
67 

96 

67 

96 

67 

94 

64 

93 
63 

92 
63 

90 
69 

95 

64 

90 
64 

97 

67 

99 
69 

96 

08 

95 
66 

91 
59 

91 
59 

98 
63 

99 
67 

93.8 
65.1 

LAME5A  1  SSE 

MAX 

Mm 

99 
68 

98 
68 

90 
68 

98 
69 

100 
74 

92 

70 

92 

74 

94 

74 

94 
72 

96 

73 

101 
74 

103 

72 

102 
72 

103 

70 

99 
72 

101 
70 

101 
70 

99 
69 

99 

69 

100 
70 

103 

69 

103 

70 

97 
70 

104 
72 

105 
73 

104 
73 

102 
76 

93 

73 

98 

70 

101 
70 

102 
70 

99.5 

71.1 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

98 
62 

95 
62 

98 
60 

96 
62 

101 
69 

92 
63 

92 
65 

85 
66 

93 
65 

95 
66 

96 
64 

99 
64 

100 
64 

99 
65 

100 

06 

99 
66 

100 
69 

96 
64 

96 
64 

95 
64 

97 
66 

100 
66 

89 

67 

95 

67 

99 
6B 

100 
72 

96 
70 

93 
67 

93 
65 

99 
64 

101 
65 

96.4 
65.4 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

101 
66 

95 

64 

103 

71 

102 
72 

100 
66 

86 
69 

93 
69 

93 
69 

96 
71 

92 
70 

91 
69 

100 
69 

103 
73 

103 
76 

;03 

75 

103 
77 

103 

77 

101 
66 

99 

69 

96 

71 

87 
65 

91 
63 

98 
66 

102 
70 

96 
70 

66 

08 

100 
72 

90 
39 

90 
61 

97 
63 

99 

65 

96.6 

68.6 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

99 
66 

96 
67 

9  8 
69 

98 
69 

101 
72 

91 

63 

92 

67 

63 
67 

91 

67 

94 
70 

95 
67 

9  7 
70 

99 
69 

98 
69 

96 

71 

97 
70 

98 

68 

96 
67 

94 
66 

95 
66 

96 
68 

99 
66 

90 
67 

94 
70 

99 
72 

9  9 
71 

95 
72 

94 
66 

92 
65 

97 
68 

99 

70 

95.5 
66.3 

LUBBOCK  W8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

97 
67 

99 

71 

98 
68 

102 
72 

92 

70 

93 

65 

91 

70 

94 
72 

96 
69 

99 

70 

100 
67 

101 
73 

100 
73 

99 
74 

100 
73 

101 
73 

98 

73 

97 

65 

97 
65 

98 
65 

98 

68 

88 

66 

94 

71 

100 
72 

99 

73 

96 

71 

92 
73 

93 

67 

95 

65 

98 

67 

96 
75 

96.8 
69.8 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

97 
72 

98 
71 

97 
70 

100 
72 

99 
72 

99 
66 

95 
66 

95 

70 

89 
71 

96 

70 

94 
69 

99 
77 

101 
74 

103 
73 

101 
74 

102 
77 

103 
74 

99 

72 

98 
71 

99 

71 

92 
67 

94 
66 

93 

71 

93 
71 

99 

70 

9  8 
71 

97 
72 

97 
64 

93 
66 

96 

70 

101 
71 

97.5 
70.7 

MIAMI 

MAX 

Mm 

100 
70 

97 
72 

102 
73 

101 
72 

100 
65 

91 
65 

93 

68 

66 
70 

95 
6  9 

96 
68 

90 
68 

100 
69 

103 
72 

102 
76 

102 
74 

102 

73 

102 
76 

100 
08 

99 
70 

100 
70 

'90 
66 

93 
64 

94 
65 

100 
67 

97 
69 

92 
68 

100 
69 

94 
56 

99 

57 

98 
65 

102 
70 

97.3 
68.6 

MIDLAND  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

96 
69 

96 
69 

97 

67 

100 
70 

97 
69 

94 

69 

94 
71 

94 
72 

97 

73 

98 
70 

99 

67 

99 
70 

99 

71 

98 

71 

100 
72 

100 
75 

93 

70 

92 

69 

94 
68 

98 
68 

99 

70 

95 
71 

100 
72 

101 
72 

101 
75 

104 
75 

93 

73 

98 

70 

9B 

70 

99 
70 

96 
71 

97.5 
70.6 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

Mm 

97 

71 

97 
69 

97 

n 

100 
73 

99 

74 

95 
68 

95 
75 

96 
74 

9  8 

74 

100 
73 

100 
78 

101 

7  1 

100 
71 

99 

73 

101 
73 

100 
75 

96 
71 

99 
70 

97 
68 

100 
68 

101 
70 

95 

72 

100 
73 

100 
72 

102 
74 

105 
76 

96 
73 

100 

70 

99 

70 

100 
70 

100 
70 

98.9 
72.2 

MORTON 

MAX 

Mm 

97 
65 

93 

63 

95 
65 

94 
65 

99 
68 

91 

62 

91 
62 

83 
67 

92 
66 

94 
69 

93 
66 

95 
6  5 

97 
66 

97 
67 

95 
67 

96 
67 

97 
69 

94 
64 

92 

63 

92 
64 

93 
64 

97 

64 

98 
66 

94 
67 

99 

67 

96 
70 

95 
69 

92 

64 

89 
63 

96 
63 

96 
65 

94.1 
65.5 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

98 

67 

93 
65 

9  6 

66 

96 
68 

98 
67 

9  1 
61 

90 
64 

81 
66 

91 

6  5 

93 
67 

91 
63 

<2 
6  4 

97 
65 

96 
68 

94 

6' 

95 
66 

93 

65 

94 
62 

91 
62 

91 
64 

92 
62 

99 
64 

91 
63 

96 

66 

97 

70 

98 
oS 

99 
67 

89 
62 

91 
62 

97 
65 

99 

69 

93.8 
65.4 

OITQN 

MAX 

Mm 

99 
65 

95 
64 

98 
65 

98 

66 

101 
67 

86 
62 

91 
64 

82 
65 

92 
64 

93 
66 

96 
68 

96 

99 
67 

99 
67 

96 
65 

97 
66 

98 
69 

97 
64 

93 
64 

93 
65 

93 

66 

94 
64 

98 
69 

43 
58 

98 
69 

99 
70 

94 
68 

90 
64 

91 
63 

97 
63 

100 
62 

94.7 
65.5 

PAMPA  NQ.  2 

MAX 

Mm 

96 

71 

94 

71 

98 

71 

97 
72 

96 
65 

05 
6  4 

90 
64 

65 

70 

11 

M 

93 
69 

89 
67 

9  5 

6  7 

99 

73 

99 
73 

98 
7  3 

99 
73 

99 

74 

96 
69 

95 

71 

95 
69 

89 
65 

91 
63 

90 
64 

n 

95 
69 

98 
69 

95 
67 

92 
60 

93 
60 

95 
66 

100 
68 

94.0 
68.3 

PANHANOLE 

MAX 

Mm 

94 

70 

98 
70 

97 
7  0 

97 

70 

90 
66 

9  0 
62 

86 
67 

92 
69 

93 

6  8 

92 

68 

94 
66 

loO 

69 

98 
69 

97 

70 

98 
69 

97 
72 

95 
66 

94 
66 

96 

66 

89 
67 

92 

66 

90 
61 

94 
67 

9  7 
66 

95 
70 

95 
67 

94 
70 

95 
59 

95 

65 

100 
68 

94 
71 

94.5 
67.9 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

98 
64 

96 
70 

10! 

74 

103 
74 

101 
64 

66 
65 

92 

64 

87 
69 

93 
66 

94 
65 

84 
66 

93 

o7 

96 
70 

100 
70 

99 

73 

100 
71 

101 
74 

95 
64 

95 
68 

92 

67 

65 

64 

86 

60 

94 
66 

96 
67 

99 

67 

34 
66 

96 

68 

92 
63 

95 
63 

99 

64 

90 

67 

94.4 
67.1 

PLAINS 

MAX 

Mm 

98 
61 

94 
64 

96 
6  0 

95 
61 

101 
64 

93 
6  2 

91 
66 

85 
65 

9  2 
67J 

94 
65 

96 
64 

.7 
63 

96 
64 

96 
64 

95 
65 

99 
68 

98 
66 

95 
63 

93 
62 

95 
66 

99 
65 

91 
63 

96 
63 

100 
70 

101 

6  5 

99 
65 

92 
65 

97 
61 

95.6 
64.2 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

JULY 

1969 

Station 

Day  oi  Month 

e 

O) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

PLAINVIEW 

MAX 

Mm 

98 
69 

96 
69 

98 

66 

98 
66 

101 
72 

99 

'0 

93 

68 

90 
68 

94 
70 

95 
71 

98 
73 

98 

72 

100 
73 

100 

71 

99 
71 

99 
75 

100 
73 

97 
70 

93 

71 

96 
70 

96 

68 

96 
65 

91 
71 

9  6 

100 

73 

99 
72 

96 
71 

94 
66 

94 
63 

97 
69 

100 
76 

96.9 
70.3 

SEMINOLE 

MAX 
MIN 

96 
68 

99 

6* 

97 

63 

97 
68 

102 
69 

93 
64 

91 

69 

68 

67 

92 
68 

94 

69 

96 
70 

96 

1,9 

96 
68 

97 
68 

97 

70 

98 
70 

98 

67 

96 

67 

94 
66 

95 

67 

96 
68 

99 
68 

94 
68 

100 
68 

102 
69 

101 

n 

10? 
68 

89 
68 

93 
67 

96 

66 

98 

6  8 

96.2 
67.8 

SUVERTON 

MAX 

MIN 

98 
6? 

95 

67 

96 

07 

97 
67 

99 
67 

89 

65 

94 
68 

91 
68 

95 

67 

96 

68 

97 
66 

98 
67 

101 
68 

100 
69 

98 
70 

98 
70 

100 
70 

96 

63 

93 
64 

96 

64 

91 
6'. 

94 

63 

89 
64 

94 
68 

96 

70 

97 
69 

94 

69 

»1 
64 

92 
62 

95 
65 

99 
65 

95.6 

66.7 

SPEARMAN 

MAX 

Mm 

98 
68 

101 
70 

103 
71 

103 
71 

101 
67 

93 

65 

90 
65 

95 

71 

97 

67 

91 
63 

96 

67 

100 
66 

102 
67 

101 

71 

102 
75 

101 
71 

100 
69 

98 
65 

94 

66 

89 
67 

91 
61 

93 
62 

96 
68 

95 
68 

90 
65 

99 

66 

96 

7  0 

92 
61 

99 

63 

103 
69 

95 

6  6 

97.0 
67.3 

STRATFORD 

MAX 

Mm 

90 
67 

93 

63 

100 
69 

101 
68 

99 
64 

89 
61 

91 
62 

90 
63 

92 

69 

90 
64 

89 
69 

95 

07 

96 
68 

97 
68 

97 
68 

98 
69 

96 

67 

94 
66 

93 
66 

89 
66 

86 
67 

93 
63 

92 

63 

93 

67 

94 
68 

86 
65 

100 
65 

88 
59 

99 
59 

100 
66 

103 
68 

94.1 
65.6 

SUNRAY  4  SH 

MAX 

Mm 

93 

74 

100 
71 

101 
73 

102 
69 

102 
66 

92 

62 

92 

66 

94 
69 

94 

65 

90 
67 

90 
63 

98 
70 

99 
69 

99 
70 

100 
72 

97 
68 

96 

67 

96 
67 

96 

67 

90 
68 

94 

65 

93 
62 

96 

70 

95 
ft 

92 

67 

96 
68 

97 
'0 

92 
64 

98 

67 

103 
67 

104 

C7 

96.2 

67.7 

TAHOKA 

MAX 

Mm 

98 
66 

9J 

67 

98 

69 

97 
65 

101 

72 

93 
63 

90 
69 

89 

70 

92 
69 

93 

71 

93 
68 

97 

6  8 

98 
68 

98 

70 

98 

?0 

98 
70 

99 
71 

95 
66 

94 
66 

93 
65 

98 
66 

99 
66 

88 
68 

9  6 
70 

100 
73 

100 
75 

94 

67 

93 
66 

97 
67 

99 
69 

9  8 
69 

95.9 
66.2 

TULU 

MAX 

Mm 

100 
68 

97 
68 

98 
67 

97 
66 

100 
66 

86 
63 

93 

63 

82 
63 

91 

66 

93 

66 

93 
66 

97 

67 

100 
68 

101 
69 

97 

69 

97 
71 

99 

69 

96 
66 

96 
66 

96 

67 

93 
67 

96 
65 

91 
66 

9  5 
69 

97 
70 

98 
66 

93 

69 

92 
62 

93 
62 

96 
62 

99 

65 

95.3 
66.4 

VEGA 

*     *     • 

MAX 

Mm 

97 
69 

92 

68 

96 

66 

96 
68 

96 

64 

85 
61 

66 
65 

85 

67 

88 
63 

89 

63 

80 
64 

08 
66 

93 
68 

94 
70 

9  3 
67 

94 
69 

94 

64 

93 
63 

92 
65 

91 
65 

88 
62 

94 
62 

88 
62 

9  3 

6  8 

93 

66 

93 

67 

97 
67 

92 
63 

91 
62 

98 
64 

101 
66 

92.1 
65.4 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

97 
73 

97 
73 

97 

74 

97 
76 

96 
75 

95 
76 

95 
75 

93 
75 

96 
75 

101 
78 

102 
76 

102 
76 

101 
79 

101 
80 

102 
61 

101 
77 

98 
78 

98 
73 

99 

75 

101 
72 

101 
76 

94 
73 

98 

74 

101 
77 

101 
79 

99 

81 

98 

8  0 

99 

75 

96 
66 

101 
75 

98 
78 

98.7 
76.0 

ANSON 

MAX 

Mm 

97 
73 

99 

74 

100 
7  5 

100 
76 

99 
77 

96 
77 

96 
76 

97 
77 

100 
76 

103 
76 

104 
77 

102 
77 

102 
78 

102 
79 

102 
79 

101 
78 

99 

77 

98 
76 

101 
76 

103 
74 

103 
76 

101 
73 

101 
72 

104 
78 

103 
80 

102 
81 

101 
79 

101 
79 

101 
70 

103 

71 

102 

78 

100.9 
76.4 

ASPERMONT  2  SSW 

MAX 

Mm 

101 
67 

100 
67 

102 
70 

102 
70 

102 
75 

99 
76 

100 
75 

103 
76 

101 
77 

103 
77 

103 
72 

103 
73 

105 
71 

104 
71 

104 
75 

104 
73 

102 

71 

100 
70 

100 
69 

102 

70 

102 
71 

101 
72 

97 
69 

106 
69 

103 
74 

99 
75 

99 

75 

101 
71 

101 
63 

102 
63 

105 
75 

102.0 
71.7 

BALLINGER  1  SM 

MAX 

Mm 

96 
69 

97 
68 

99 
66 

100 
75 

100 
74 

97 
75 

97 
75 

98 

74 

100 
74 

101 
77 

100 
71 

101 
70 

101 
72 

101 
72 

102 

74 

102 
72 

98 

71 

98 

69 

96 
69 

99 
66 

99 

67 

94 
67 

97 

70 

101 

71 

102 
76 

102 
76 

100 
78 

99 

71 

99 
68 

101 
67 

99 

70 

99.3 

71.4 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

9B 
66 

102 
73 

101 
74 

101 
75 

96 

74 

98 
71 

96 
76 

100 
75 

100 
76 

103 
77 

100 
72 

105 
73 

103 
74 

102 
74 

104 
77 

103 
76 

100 
76 

100 
72 

101 
74 

98 
73 

98 
73 

96 

71 

103 
72 

103 
76 

104 
75 

100 
73 

98 

75 

97 
67 

100 
66 

103 
71 

102 
78 

100.7 
73.5 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

100 
69 

99 

68 

101 
72 

100 
72 

101 
67 

91 

66 

95 

68 

89 
68 

97 

67 

98 
68 

97 
68 

loO 
69 

101 
69 

104 
71 

101 
71 

102 
72 

104 
74 

101 
67 

100 
67 

101 
69 

95 

69 

99 
66 

94 
66 

101 
68 

103 
72 

99 

70 

100 
69 

97 
59 

97 
58 

100 
65 

103 
70 

99.1 
68.2 

COLEMAN 

MAX 

Mm 

98 
68 

98 
69 

98 
71 

98 

74 

97 
73 

95 
73 

95 
74 

96 
72 

9e 
76 

102 
78 

102 
74 

103 
73 

100 
77 

100 
74 

102 
74 

102 
72 

98 
71 

99 

69 

100 
70 

100 
70 

98 
74 

97 
71 

98 

70 

101 
72 

101 
75 

102 

76 

99 

78 

96 

72 

98 

70 

101 
75 

96 
71 

99.1 

72.8 

COLORADO  CITY 

MAX 

Mm 

98 

73 

98 

72 

98 
80 

101 
85 

100 
79 

97 
79 

97 
76 

98 
80 

98 
76 

101 
76 

100 
76 

102 
78 

101 
76 

101 
79 

lol 

77 

102 
77 

100 
69 

96 
75 

97 
72 

102 

71 

100 
73 

98 
70 

100 
73 

103 
76 

103 
79 

103 
60 

99 
75 

99 

72 

103 
68 

102 
75 

102 
74 

100.1 
75.7 

DICKENS 

MAX 

Mm 

98 
69 

98 

71 

98 

72 

99 
71 

99 

71 

98 
73 

97 
73 

98 

72 

101 
74 

101 
73 

101 
75 

102 
72 

101 
74 

101 
73 

100 
73 

96 
70 

97 
72 

98 
49 

96 
68 

103 
72 

101 
77 

99 
73 

96 
73 

97 
68 

100 
68 

100 
73 

99.0 
72.0 

ELECTRA 

MAX 

Mm 

100 
69 

102 
70 

10* 
75 

103 
75 

102 
77 

10C 
78 

101 
78 

100 
79 

103 
78 

104 
76 

106 
76 

107 
77 

108 
74 

103 

76 

105 
75 

107 
76 

103 

74 

101 
73 

103 
72 

105 
74 

102 

73 

101 
72 

97 
71 

104 
71 

105 
76 

103 
74 

100 
78 

102 
71 

99 
65 

98 

67 

101 
69 

102.6 
73.6 

GAIL 

MAX 

Mm 

98 
70 

96 
69 

99 
74 

100 
75 

97 
71 

97 
70 

96 

74 

97 
73 

99 

72 

102 
72 

101 
73 

102 
77 

101 
77 

100 
78 

101 
73 

101 
73 

100 
73 

97 

7  0 

97 
70 

100 
66 

98 

74 

94 

68 

100 
68 

104 

74 

102 
60 

98 

77 

95 
70 

98 

70 

100 
70 

101 
72 

96 
73 

99.1 
72.5 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

101 
66 

102 
69 

103 

75 

103 
76 

103 
75 

104 
76 

103 
73 

100 
78 

105 
75 

106 
79 

107 
73 

109 
79 

107 
72 

106 
75 

103 
75 

104 
73 

108 
73 

104 
69 

103 
69 

105 
71 

103 
72 

104 
71 

97 
70 

102 
74 

106 
75 

102 
72 

98 
76 

104 
72 

103 
63 

103 
70 

103 

72 

103.7 
72.9 

HASKELL 

MAX 

Mm 

97 
72 

99 

73 

100 
73 

100 
77 

99 
76 

97 

76 

96 
77 

97 
77 

96 

76 

99 
77 

103 
73 

104 

76 

105 
76 

103 
77 

101 
77 

102 
77 

101 
73 

99 

75 

99 

73 

101 

73 

103 
7J 

100 
75 

97 
71 

101 
76 

101 
76 

103 

81 

98 
80 

100 
74 

99 
65 

99 

68 

102 

74 

100.2 
74.9 

HDRDS  CREEK  OAM 

MAX 

Mm 

91 
68 

93 

72 

94 

73 

95 
71 

95 

71 

94 
72 

94 
72 

94 
71 

93 

70 

93 
74 

97 
71 

99 
73 

99 

73 

97 
74 

97 

74 

98 
71 

98 

71 

95 

70 

95 
73 

97 
69 

98 
74 

96 
70 

95 

70 

95 
71 

98 
75 

99 

75 

100 
75 

93 

71 

96 
69 

97 
70 

99 
71 

96.1 

71.7 

JAYTON 

MAX 

Mm 

100 

70 

100 
70 

102 
74 

101 

73 

102 
75 

ioo 

75 

100 
76 

99 

76 

100 
76 

102 
76 

104 
76 

106 
73 

94 
75 

104 
77 

103 

72 

104 
73 

104 
72 

5  00 
71 

102 
70 

103 
70 

96 

70 

104 
70 

107 
77 

106 
77 

ion 

76 

101 
74 

100 
67 

104 
65 

105 
70 

101.9 
73.0 

MATADOR 

MAX 

Mm 

100 
73 

100 
75 

100 
77 

100 
74 

101 
73 

100 

70 

99 
73 

95 

75 

100 
75 

101 
76 

103 
73 

105 
73 

103 
78 

103 
77 

102 
77 

102 
77 

104 
74 

102 
70 

100 
70 

103 
71 

102 
69 

102 
70 

97 
72 

100 
77 

104 
79 

104 
73 

96 
75 

102 
64 

100 
64 

100 
68 

,03 
74 

101.2 
73.2 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

100 
70 

96 

70 

102 
70 

101 
72 

101 

72 

9  8 
72 

98 
75 

94 
75 

100 
71 

101 

70 

101 
66 

101 
66 

102 

72 

102 
73 

101 
73 

101 
73 

102 
73 

9  8 
70 

98 

69 

99 
69 

96 
71 

96 

69 

93 

67 

100 
67 

103 
70 

101 
71 

100 
71 

98 
73 

98 
67 

104 
66 

102 
66 

99.7 

70.3 

MUNOAY 

MAX 

Mm 

102 
75 

103 
66 

102 
70 

102 

74 

101 

74 

101 
75 

101 

75 

101 
75 

104 
73 

107 
76 

107 
72 

108 
76 

107 

73 

106 
76 

107 
75 

103 
82 

103 
70 

102 
70 

103 
69 

104 
70 

102 
72 

100 
73 

106 
69 

110 
74 

106 
79 

105 
78 

103 
78 

102 
74 

103 
64 

106 
69 

107 
76 

104.2 
73.4 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

99 

70 

100 
70 

102 

75 

102 
75 

101 
75 

100 
77 

100 
78 

98 

78 

100 
75 

101 

73 

103 
76 

10? 
77 

106 

74 

103 
74 

103 
76 

104 
76 

103 
75 

101 
74 

101 

74 

102 
73 

99 
73 

100 
72 

97 
73 

102 
75 

106 
77 

106 
77 

99 
76 

101 
73 

98 

70 

100 
70 

104 
71 

101.7 
74.4 

POST 

MAX 

Mm 

98 
72 

96 
76 

97 

75 

98 
76 

100 
78 

95 
72 

95 
76 

95 
75 

98 
77 

97 
73 

100 
76 

1  J0 
78 

102 

61 

100 
77 

ioo 

78 

100 
73 

100 
74 

97 
74 

95 

78 

97 
80 

98 
73 

100 
70 

92 
72 

98 
76 

102 
78 

100 
81 

88 

80 

97 
72 

96 

67 

99 

74 

101 
73 

96.1 
75.5 

GUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

99 
69 

100 
75 

1Q4 
75 

103 
77 

101 
74 

ioo 

76 

102 
79 

100 
79 

102 
77 

103 
77 

105 
74 

1U7 
80 

107 
75 

105 
78 

104 

78 

106 
78 

103 
73 

100 
67 

102 
68 

103 
69 

99 
75 

98 
72 

93 

72 

102 
76 

103 
79 

104 
74 

97 
73 

96 
62 

95 
62 

98 

71 

103 
74 

101.5 
73.9 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

97 
69 

97 
69 

97 
65 

100 
69 

95 
80 

96 
7* 

97 

74 

96 
75 

99 
73 

102 
74 

102 
73 

101 

75 

100 
72 

100 
73 

100 
74 

100 
75 

97 
73 

97 
71 

99 
69 

101 
66 

96 
69 

95 
69 

99 
69 

102 
70 

101 
76 

97 

79 

97 

74 

99 
69 

101 
68 

102 

73 

100 
74 

96.8 
72.2 

ROTAN 

MAX 

Mm 

100 
70 

100 
73 

99 

74 

100 
76 

96 

79 

98 
77 

96 
77 

96 
78 

102 
77 

104 
79 

103 
79 

106 
79 

103 
76 

102 
77 

103 
78 

102 
78 

100 
74 

100 
72 

101 
72 

105 
71 

103 
74 

101 
74 

103 
73 

105 

78 

103 
81 

102 

61 

102 
76 

103 
73 

103 
61 

103 
71 

102 
75 

101.9 
75.3 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

102 
69 

102 
71 

10* 

73 

99 
75 

99 

76 

101 
78 

99 

71 

100 
74 

103 
74 

106 
73 

108 
73 

I  OS 

76 

103 

76 

106 
76 

106 
72 

102 
71 

102 
69 

104 
70 

104 
72 

101 
72 

9  8 
7  0 

104 
71 

97 
77 

105 
78 

100 
81 

104 
71 

102 
71 

100 
63 

101 
65 

104 
70 

103 
73 

102.6 
72.7 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

Mm 

99 
69 

103 
70 

102 
92 

101 
77 

99 

69 

9  6 
66 

98 
70 

100 
71 

100 

73 

100 
70 

103 
67 

104 

74 

99 
73 

103 
72 

103 
76 

104 

77 

101 

74 

99 
68 

101 

67 

99 
69 

98 
67 

97 
66 

101 
79 

101 
76 

99 
77 

98 

70 

98 
71 

98 
59 

98 
65 

103 
70 

ioo 

91 

100.2 
72.1 

SNYDER 

MAX 

Mm 

97 
68 

97 
70 

91 

71 

98 
73 

99 
75 

75 

95 
75 

97 

75 

97 
7  6 

98 
78 

98 

73 

100 
73 

101 
73 

100 
73 

98 
73 

100 

74 

100 
74 

99 
71 

98 
71 

99 
74 

100 
72 

97 
69 

94 
69 

9  8 
72 

103 
72 

101 

77 

9e 

74 

94 

73 

97 
68 

99 
68 

101 
7  3 

98.3 
72.6 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

100 
72 

101 
72 

103 
^5 

103 

76 

103 
76 

102| 
7? 

102 
79 

101 
79 

102 

76 

103 
77 

103 
78 

108 
79 

107 
76 

105 
78 

104 
79 

105 

78 

106 
76 

102 
73 

101 
72 

103 

72 

102 
74 

100 
73 

97 
72 

104 

72 

107 

78 

106 
79 

101 
79 

103 
72 

99 

67 

101 

67 

105 
74 

103.0 
73.2 

TURKEY 

MAX 

Mm 

S**  R«i*r*j>nc4>  Noi»i  Following  Sutton  lnd»x 
-    224    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
JULY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

0) 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ID 

> 
< 

VERNON 

MAX 

Mm 

99 

68 

103 

75 

102 
70 

102 
77 

100 
78 

100 
78 

99 
73 

100 
79 

102 
78 

105 
76 

107 
78 

107 
80 

106 
76 

103 

78 

106 
78 

105 
78 

103 

74 

102 
72 

102 
71 

102 
75 

99 
7* 

98 
68 

99 

75 

103 
77 

103 
78 

103 
74 

97 
75 

97 
67 

95 
66 

99 

71 

99 
75 

101.6 
74.7 

WELLINGTON  2  ENE 

MAX 

Mm 

100 
70 

98 
69 

10' 
72 

98 
66 

102 
68 

100 

70 

98 
66 

102 
70 

104 

69 

102 
69 

105 
72 

105 
72 

106 
69 

105 
72 

105 
72 

103 
72 

108 
73 

103 
66 

102 
67 

103 
68 

97 
71 

98 
69 

95 

69 

102 

69 

102 
70 

100 

70 

100 
70 

96 
62 

97 
62 

100 
62 

105 
6° 

101.4 
68.9 

WICHITA  FALLS  we  AP 

MAX 

Mm 

102 
68 

104 

74 

104 
75 

104 
75 

102 
74 

102 
78 

103 
79 

104 
76 

10! 
76 

107 
79 

108 
76 

10° 

76 

109 
76 

106 
78 

108 
79 

106 
76 

104 
72 

105 
72 

104 
70 

108 
73 

103 

71 

97 
71 

106 
70 

109 

77 

104 
72 

100 
72 

104 

77 

99 
67 

99 
63 

99 
67 

100 
72 

104,0 
73.6 

WINTERS  1  NNE 

•      *      * 

MAX 

Mm 

94 
67 

95 
67 

95 
62 

95 

73 

97 
72 

9  5 

n 

95 
72 

95 
73 

93 

71 

98 
73 

98 
69 

100 
71 

99 
72 

100 
73 

99 

7* 

100 
73 

98 
72 

95 
70 

95 
72 

98 
69 

100 
73 

98 
70 

93 
68 

96 
72 

102 
75 

102 
76 

103 
79 

100 
72 

100 
67 

100 
69 

100 
72 

97.9 
71.3 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

96 
67 

98 
70 

98 
73 

98 
75 

99 
73 

99 
74 

98 
73 

98 

74 

9  6 
73 

100 
73 

102 
72 

103 
74 

103 
73 

102 
77 

102 

7  6 

103 
74 

102 
70 

99 

70 

98 
68 

98 
72 

103 

74 

99 

74 

96 
69 

104 
74 

103 
78 

105 
80 

103 
74 

97 
72 

100 
63 

99 
64 

103 
67 

100.3 
72.3 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

98 

78 

100 

78 

100 
69 

99 
76 

98 

76 

98 

77 

98 

77 

99 
76 

100 
76 

104 
76 

106 
77 

10-- 
77 

102 
76 

103 
79 

104 
77 

104 
75 

103 
76 

100 
74 

102 

71 

101 

72 

102 
71 

99 
73 

102 

71 

104 
72 

102 
61 

102 

77 

99 
77 

99 

72 

97 
65 

97 

70 

98 
76 

100.8 
74.8 

BAROWELL  DAM 

MAX 

Mm 

97 
77 

98 
76 

99 

76 

100 
76 

99 

74 

98 
73 

97 
78 

98 
76 

98 
77 

99 

78 

101 

78 

101 
77 

99 
79 

99 
79 

100 
77 

103 
72 

96 
73 

97 

76 

99 

75 

102 
78 

100 
74 

97 

74 

100 
75 

98 

77 

101 
78 

101 
77 

100 
78 

101 
73 

101 
69 

96 
66 

97 
69 

99.1 
75.5 

BELTON  dan 

MAX 

Mm 

95 
75 

100 
75 

96 
75 

100 
74 

99 

74 

97 

75 

99 
76 

97 
74 

98 
75 

100 
76 

101 
75 

1  0  3 
74 

98 
78 

100 
74 

100 
77 

104 
72 

98 
72 

9  8 
72 

101 
76 

99 
73 

101 
74 

97 
73 

99 
74 

100 
78 

102 
77 

102 
75 

99 
76 

93 

74 

101 
75 

100 
72 

99 
72 

99.3 
74.6 

8ENBR0OK  DAM 

MAX 

Mm 

97 
73 

99 
75 

100 
75 

101 
75 

99 

73 

97 
77 

98 
77 

97 
66 

9  9 

73 

101 
78 

101 
77 

103 
75 

102 
78 

102 
78 

102 
77 

104 
74 

98 
74 

98 

75 

100 
75 

102 
69 

100 
69 

94 
71 

97 
73 

100 
78 

102 
79 

103 
78 

102 
73 

68 
73 

99 
67 

96 
67 

96 
70 

99.3 
74.1 

BONHAM 

MAX 

Mm 

97 
74 

99 

73 

99 

74 

99 

75 

96 
74 

98 
78 

97 
78 

98 

78 

100 
76 

103 
76 

103 
76 

102 
75 

100 
76 

102 
77 

103 
77 

100 
71 

100 
75 

ioo 

o9 

98 

73 

98 
75 

9'.. 
73 

100 
76 

103 
76 

103 
76 

101 
80 

99 
80 

94 
73 

93 

72 

94 
62 

94 
62 

93 
72 

98.7 
74.3 

BOWIE 

MAX 

Mm 

100 
75 

103 

76 

100 

77 

100 

77 

99 

76 

98 
77 

100 
79 

101 
77 

104 
76 

106 
78 

107 
79 

106 
77 

105 
78 

104 

78 

107 
79 

100 
77 

98 
76 

101 
75 

103 
76 

101 

77 

95 

70 

95 

76 

104 
77 

103 
76 

100 
78 

100 
62 

97 
75 

97 
74 

96 
68 

96 
70 

96 

75 

100.8 
76.2 

BOYD  3  SE 

MAX 

Mm 

97 
70 

100 
70 

100 
73 

100 
73 

99 

74 

97 
77 

99 

78 

98 
78 

99 

74 

101 
76 

103 
72 

10' 
73 

103 
77 

102 
80 

102 
77 

104 
72 

99 
73 

99 
72 

100 
72 

102 

74 

101 

68 

94 

70 

96 
75 

100 

76 

101 
77 

101 
80 

101 
81 

93 
73 

98 
64 

95 
64 

96 

64 

99.3 

73.5 

BRECKENRIDGE 

MAX 

Mm 

99 
71 

100 
73 

100 
73 

100 
77 

99 

76 

99 
78 

99 

77 

100 
76 

100 
76 

102 
78 

104 
76 

104 
73 

102 
78 

104 
80 

104 

7  6 

102 
76 

99 
74 

100 
73 

102 
72 

10* 
73 

98 
74 

97 
73 

101 
71 

103 
73 

104 
80 

104 
80 

91 

0  9 

98 
73 

96 

65 

97 
70 

96 
76 

100.3 
74.7 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

100 

71 

100 
73 

103 
72 

103 
75 

!03 
71 

10  1 
7* 

102 
76 

100 
74 

103 
74 

104 
73 

106 
73 

107 
74 

107 
73 

103 
76 

106 
75 

107 
77 

103 
73 

103 

72 

104 
71 

105 

74 

105 

69 

98 
70 

100 
74 

104 
74 

107 
77 

105 
77 

104 
78 

99 

73 

101 
64 

99 
65 

99 
67 

103.0 
72.9 

BROwNWOOD 

MAX 

Mm 

98 
71 

99 

73 

100 
73 

101 
76 

LOO 

75 

100 
76 

99 
76 

98 
75 

ioo 

78 

101 
77 

102 
73 

103 

74 

102 
78 

103 
77 

103 

78 

104 
74 

101 
73 

98 

72 

98 
74 

100 
73 

102 
76 

95 
75 

99 

74 

98 
73 

103 
78 

104 
78 

10  3 
79 

92 

76 

98 
70 

98 
67 

99 
72 

100.0 
74.8 

CAMERON 

MAX 

Mm 

9B 
73 

98 
72 

99 

74 

99 
7  2 

99 
72 

97 
74 

100 
76 

101 
73 

100 
74 

102 
74 

100 
74 

99 
74 

101 
77 

101 

75 

104 
76 

100 
68 

100 
71 

100 
73 

101 
75 

100 
74 

98 
71 

102 
74 

102 
75 

102 
75 

102 
76 

101 
75 

97 

75 

103 
76 

103 
78 

102 
72 

97 
74 

100.3 
73.9 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

98 

71 

100 

74 

100 
73 

100 
73 

97 
73 

99 
77 

98 

77 

99 

76 

102 

60 

102 

76 

102 
72 

100 
75 

103 
78 

103 
78 

105 
75 

102 
73 

97 

74 

100 
76 

100 

74 

99 

76 

95 

69 

99 
73 

100 
75 

105 
76 

105 
80 

105 
78 

100 
74 

101 
72 

96 
67 

98 
67 

94 

76 

100. 1 
74.5 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

98 
76 

99 

76 

101 
77 

101 
75 

99 

74 

98 
7* 

99 
77 

99 

75 

99 
75 

100 
76 

102 
77 

102 
76 

100 
76 

101 

77 

101 

77 

104 
72 

97 
72 

98 
74 

98 
74 

102 

74 

99 

74 

97 
74 

99 

74 

9  8 
77 

101 
77 

102 
76 

ioo 

76 

94 

75 

106 
73 

96 
70 

99 
70 

99.6 
74.8 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

98 
81 

101 
80 

102 
63 

101 
81 

99 

79 

9  9 
81 

100 
80 

101 
80 

101 
82 

102 
82 

103 
83 

101 

ei 

102 
83 

103 
85 

104 
83 

98 
79 

98 
81 

100 
80 

101 

80 

99 

82 

97 
77 

98 
81 

102 

ei 

104 
80 

102 
83 

101 
82 

93 
62 

101 
79 

96 

73 

95 

73 

91 
77 

99.8 

80.5 

DENISON  DAM 

MAX 

Mm 

96 
73 

98 
72 

99 
79 

99 
73 

99 
73 

96 
78 

96 
78 

97 
78 

-9 
7? 

102 
77 

101 
73 

101 
76 

102 
75 

101 
76 

102 
76 

102 
72 

98 

72 

100 
70 

99 
71 

92 

73 

9? 
74 

97 

73 

99 

72 

101 
79 

102 
76 

97 
76 

98 
75 

100 
69 

93 
67 

93 
63 

93 

71 

98.3 
73.8 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

97 
74 

97 
74 

98 
78 

100 
81 

98 
75 

97 
78 

97 

78 

98 
76 

9  9 
78 

102 
79 

102 
75 

102 
74 

100 
76 

100 
79 

102 
80 

102 
75 

96 
76 

99 
73 

99 
73 

96 
77 

96 
71 

93 

76 

98 

77 

99 

77 

99 
78 

99 
68 

93 

78 

97 

74 

95 

67 

93 
65 

92 

70 

98.0 
73.2 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

95 
68 

98 
72 

97 

71 

98 
73 

98 

72 

98 

71 

96 

73 

95 

73 

97 
73 

99 
73 

100 
75 

100 
73 

99 
73 

100 
76 

100 
75 

102 
72 

98 
71 

96 

71 

97 

71 

100 
72 

9  P. 
70 

93 
69 

95 

73 

100 
73 

103 
73 

102 
74 

102 
68 

87 
69 

95 

69 

93 
68 

95 
69 

97.6 

71.9 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

98 
69 

99 

70 

100 
70 

101 
71 

1C1 
72 

99 
72 

99 

74 

99 

75 

101 
72 

101 
72 

102 
74 

104 
72 

103 
72 

104 
76 

104 
74 

103 
73 

102 
71 

101 
71 

100 
71 

102 
72 

104 

73 

95 

74 

99 

74 

101 

73 

105 
73 

104 
80 

105 
75 

90 
69 

98 
65 

97 
67 

96 
70 

100.7 
72.1 

EVANT 

MAX 

Mm 

100 
70 

99 

73 

99 

75 

97 
75 

98 
72 

97 

73 

97 
75 

98 

74 

101 
73 

103 
77 

104 
75 

103 

75 

101 
74 

101 
75 

103 
77 

100 
74 

98 

73 

99 
72 

102 
78 

101 
74 

98 
73 

100 
74 

99 

74 

101 
75 

102 
76 

101 

75 

96 
73 

102 
73 

102 
66 

102 
66 

99 
71 

100.2 
73.6 

FERRIS 

MAX 

Mm 

100 
74 

101 
76 

102 

76 

101 
73 

96 
74 

9  9 
78 

100 
78 

100 
76 

102 
75 

103 
76 

104 
74 

102 
75 

102 
77 

103 
77 

105 
7  6 

101 
73 

100 
73 

102 
73 

102 
73 

99 

77 

100 
75 

101 
73 

99 

73 

102 
74 

102 
77 

103 
76 

93 

78 

101 

74 

95 

67 

96 
65 

94 
74 

100.4 
74.6 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

98 
74 

100 
76 

101 
79 

101 
73 

98 
75 

ioo 

79 

100 
78 

101 
78 

101 
77 

101 
79 

103 
77 

101 
74 

102 
79 

102 
80 

104 
77 

98 
73 

98 

76 

100 
76 

100 
74 

98 

79 

96 
73 

98 
76 

100 
77 

101 
79 

102 
80 

101 

81 

93 
78 

99 
75 

95 
69 

95 

69 

92 
78 

99.3 
76.5 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

96 
71 

98 

74 

100 
73 

100 

74 

9B 
73 

95 
73 

96 
77 

96 
76 

96 
74 

101 
73 

101 
72 

103 
73 

102 
75 

100 
76 

101 
73 

103 
73 

98 
74 

97 

73 

101 
70 

100 

70 

ioo 

70 

94 
72 

96 

75 

96 
75 

101 
73 

100 
75 

96 
73 

98 
71 

96 

64 

92 
63 

94 
65 

98.4 
72.5 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

96 
72 

100 
72 

95 
73 

99 
72 

98 

72 

9  8 
73 

99 
76 

99 

74 

9  9 
74 

102 
73 

104 
74 

103 
74 

102 

74 

102 

74 

102 
74 

105 
74 

100 
73 

99 

70 

100 
71 

99 
72 

102 
72 

98 
73 

102 
73 

102 
76 

103 
76 

102 
75 

102 

75 

100 
73 

102 
69 

101 
67 

100 
67 

100.6 
72.9 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

97 
71 

96 

72 

96 
72 

96 
73 

97 

75 

97 
74 

97 
75 

98 
75 

96 
73 

99 
74 

99 

73 

96 
74 

100 
76 

100 
73 

102 
7- 

102 
70 

97 
73 

94 
71 

99 
73 

99 
73 

99 

73 

99 

73 

100 
71 

100 

76 

101 
77 

100 
75 

98 
75 

100 
73 

101 

71 

100 
67 

99 

70 

96.6 
73.1 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

100 
70 

102 

71 

102 
71 

101 
74 

100 
72 

101 
77 

100 
76 

101 
76 

103 

74 

104 
77 

103 
71 

103 

72 

103 
76 

104 
77 

106 
77 

103 

72 

100 
73 

100 
74 

103 

72 

103 
74 

97 
69 

99 

74 

99 

74 

102 
75 

103 

78 

104 

77 

98 
74 

99 
72 

99 

64 

97 
62 

97 

70 

101.3 
73.1 

GOLDTHWAITE 

MAX 

Mm 

102 
73 

101 
72 

9  9 
72 

98 
71 

101 
72 

100 
74 

99 

73 

103 
72 

105 
74 

105 
7! 

103 
72 

104 
76 

104 
74 

103 
76 

103 
72 

101 
73 

102 
70 

101 

75 

97 

74 

98 
72 

102 
73 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

97 
69 

99 

71 

100 
70 

100 

73 

100 
76 

97 
77 

100 
78 

99 
78 

99 

76 

101 
73 

103 
74 

105 
75 

105 
78 

103 
78 

102 
76 

103 
73 

101 
72 

100 
71 

100 
73 

104 
72 

104 
73 

97 
76 

94 
71 

102 
72 

103 
76 

105 
80 

104 
70 

93 
71 

97 
65 

95 

66 

96 
72 

100.4 
73.6 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

100 
71 

101 
74 

102 
13 

102 

75 

101 
74 

100 
78 

101 
77 

101 
76 

102 
75 

103 
78 

104 
74 

104 
73 

103 
78 

104 
80 

106 
^8 

105 
73 

101 
74 

102 
76 

104 

74 

103 
74 

103 
70 

99 
75 

101 
76 

102 
76 

103 
79 

103 
79 

100 
73 

100 
72 

100 
66 

97 
65 

"8 
74 

101.8 
74.5 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

97 

74 

98 

75 

99 

78 

100 
74 

9  9 
75 

9  7 
78 

97 
78 

98 
77 

98 
76 

99 

79 

101 

74 

102 
75 

100 
71 

100 
78 

101 

76 

103 
74 

97 

73 

96 
74 

100 
74 

100 
77 

96 
73 

95 
74 

96 

76 

100 
77 

101 
79 

101 
79 

100 
70 

93 
74 

99 
68 

94 
68 

95 

72 

98.6 
75.0 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

97 
73 

99 

72 

100 
73 

101 

74 

100 
74 

97 

76 

97 
78 

98 
78 

98 

74 

99 

74 

102 
72 

103 
74 

100 
74 

100 
74 

101 
74 

104 
71 

97 
74 

98 
70 

99 
70 

99 

73 

97 
75 

97 
76 

98 

76 

102 

76 

102 
78 

102 
80 

99 
79 

90 

72 

98 

67 

93 
66 

93 
66 

98.7 
73.6 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

100 
75 

100 
76 

100 
74 

100 

75 

98 

74 

96 

76 

99 

75 

99 
75 

100 
73 

102 
76 

101 
75 

100 
76 

100 
75 

101 
75 

1C2 
75 

103 
70 

97 
70 

9  9 
72 

98 
75 

98 
71 

98 
72 

97 
72 

101 
73 

99 
76 

100 
73 

99 

75 

95 

78 

101 

71 

99 

70 

97 
70 

94 
74 

99.2 
73.9 

HAMILTON 

MAX 

Mm 

98 
73 

100 
69 

102 
70 

102 
72 

100 
73 

100 
74 

100 
75 

99 
75 

10C 
74 

98 
72 

103 
73 

105 
71 

104 
75 

100 
76 

103 
76 

106 
71 

101 
71 

100 
70 

101 

70 

101 
70 

101 
70 

93 
69 

98 
71 

95 
74 

102 
76 

102 
75 

102 
75 

84 
71 

97 
64 

99 
65 

99.9 
72.0 

Sea 

Inference  N 

3tes  Fo 

Jowln 

Stall 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY 


Station 


HENRIETTA 

H1C0 

HIlLbBJRO 

JACKSBORO 

KAUFMAN 

KILLEEN 

LAVON  DAM 

MARLIN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

NAVARRO  MILLS  0AM 

DLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PR3CT0R  RESERVOIR 

PUTNAM 

OUINLAN 

RANGER  1  W 

RISING  STAR 

ROSEBUD  3  WSW 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SPRINGTOWN 

STEPHENVILLE  4  N 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

TAYLOR 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  W8  AIRPORT 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORO 

WHITNEY  DAM 

*      *      • 
EAST  TEXAS  0< 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 


MAX 

Mm 


MAX 

min 


MAX 

min 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


Day  of  Month 


96   97 

70   72 


101  102 
70   73 


97   97 
74   73 


98  100 
70   7* 


98   99 

75   75 


100  104 
73   73 


98   98 
75   7* 


101  102 
73   74 


98  101 
75   73 


98  100 
74   73 


98  100 
72   75 


97   98 
77   76 


97   98 
70   74 


99   99 
77   73 


97   99 
74   73 


97   99 
69   72 


98   99 
71   72 


100  102 

76   75 


95   97 
69   71 


96   96 
68   69 


101   99 
72   7* 


97   99 
72   73 


99   99 

68   69 


92  100 
76   71 


97  101 
72   73 


98  100 
75   75 


97   99 
69   74 


98  100 
76   76 


103  102 
75   76 


99  101 
74   75 


100  101 
71   72 


98  100 
72   73 


99  100  100 
73   73   73 


101  100  104 
69   77   71 


77   73   76   75   78 


V9 
76 

1C0 


100 
73 


99   97 

79   79 


99  100 
72   73 


97   96 
74   73 


99   97 
74   75 


99   99 

74   73 


99   97 
74   77 


99  100 
74   73 


101   99 
73   73 


101 
75 


100 
75 


94   96 
74   78 


98   97 
74   75 


98  100 
72 


98   98 
74   77 


100   97 
76   73 


100   98 
75   75 


100   98 

72 


99   99 

76   77 


98   96 

72   73 


99   98 
73   73 


100   97 
72   77 


101   99 
70   70 


99   98 
72   73 


100   99 
74   74 


99   98 
76   76 


98   98 
77   76 


101  101 
78   80 


99   99 
75   77 


103  100 
73   73 


100 
73   77 


99   99  10C 

72   73 


104  103  102 
70   71   73 


97   99 
78   73 


98   99 
75   76 


98  100 
75   77 


100  101 
75   71 


100  100 
77   76 


101  102 
75   75 


101  100 
75   76 


98  100 
77   73 


98   99 
73   73 


99   99 
75   77 


97  100 
78   74 


98  100 
79   80 


98  100 
78   76 


98   99 
73   72 


97   99 

74   75 


100  100 
77   76 


97   98 
74   71 


96   98 
73   70 


100  100 
74   76 


98  100 
76   73 


98  101 
73   73 


98  100 
73   69 


96   99 
74   74 


99  101 
73   76 


96   98 
77   76 


101  103 
79   80 


100  103 
76   76 


99  100 
76   74 


12   13   14   IS   16   17   18   19  20 


100  101 
76   73 


101  102 
76   77 


102 
76 


99  101 
73   74 


103  102 

74   74 


101  103 
77   74 


104  103 
73   74 


100  101 
76   74 


104  105 
76   75 


103  103 
77   76 


99  102 
76   76 


101  105 
76   75 


100  101 
76   78 


102  103 
75   75 


100  102 
76   79 


102  104 
77   75 


100  101 
78   74 


103  104 
77   76 


99  101 
73   74 


96  100 
71   73 


101  102 
77   75 


101  103 
76   73 


102  103 
74   75 


101  101 
69   70 


99  100 

76   76 


101  102 
73   74 


101  102 
76   76 


101  102 
76   73 


100  101 
79   79 


104  105 
80   78 


102  103 
76   73 


104  103 
74   72 


103  104 
78   72 


102 

73 


103  106  103 
74   72   72 


101  101 

75  76 

103  105 

72  76 

100  104 
75  72 

101  102 
80-  78 

101  102 

77  76 

104  102 

73  76 

101  102 

77  76 

104  106 

75  77 

103  103 

76  76 

101  103 

77  72 

99  101 

75  77 

103  104 

77  77 

100  100 

76  76 

102  103 
75  74 

101  103 
79  80 

103  103 

78  77 

101  102 

77  75 


103  106 
78   76 


100  101 
76 


101  101 
75   73 


101  104 
76   78 


102  103 
77   76 


101  104 
77   76 


100  102 
70   71 


100  102 
75 


101  102 
76   76 


100  101 
78   79 


104  107 
79   80 


103  105 
78   79 


105  105 
76   77 


103  103 
76 


99  102  104 
73   72   72 


103  103  106 
71   71 


101  102  103  102  100   96  100  101  103  103   99   98  102  103  104  101  101  100   96   93   96   96  101  103  103  100   98 


102  101  102 
73   72   73 


104  101  102 
72   74   76 


96   98   99 

72   72   72 


103   99   98 

73   73   74 


103   98   99 

73   73   73 


100   98  101 

73   72   72 


103   98   98 

74   73   74 


100  101  103 

70   74   72 


103  100  100 
74   75   75 


100   97  102 

74   75   73 


104   97   99 
72   73   74 


100   99  100 
75   75 


103   97   98 
72   74   77 


100   99  101 

73   73   73 


104  101  100 
74   76   73 


105  100  100 
74   75   75 


104  100   98 
72   71   70 


102  100   99 
75   72   74 


104  100  101 
74   75   74 


100   97   98 

73   72   72 


104  100   98 
73   71   71 


102   99  101 
70   74   73 


103  101   99 
73   74   71 


106  100  101 
69   68   68 


101   97   99 
72   71   70 


97   99 
71   72 


104  100   99 
69   70   73 


104   98   99 

72   71   75 


102  100   98 

75   70   71 


103   98   98 

73   75   77 


102  102  103 
76   77   77 


103  100  101 
72   74   74 


108  100  101 
71   72   74 


103  100  100 
72   73   74 


101  100 
74   69 


99  102 
76   73 


101   98 
73   74 


101  102 
73   73 


102  103 
75   72 


99  100 

69   76 


104  104 
77   75 


102  101 
76   75 


102   96 
74   76 


98  100 
76   76 


102  101 
75   76 


97  103 
78   76 


104  103 
71   72 


100   99 
74   73 


104  102 
73   75 


96  100 
72   73 


101  103 
73   70 


103   99 
75   76 


99  102 
72   73 


99  100 
71   70 


101  100 
78   76 


100  101 
71   74 


102  101 
71   67 


101   99 
70   70 


99   97 

77   73 


98  101 
71   71 


101  103 
73   75 


100  102 
73   76 


98  101 
72   76 


101  101 
73   76 


99  101 

76   75 


103  103 
77   77 


103  103 
77   78 


101  101 
76   73 


100  103 
75   74 


101  100 
75   76 


99  102 
69   72 


99  101 
78   79 


100  102 
74   73 


99  104 
73   77 


96   99   99  100  100   96 
67   72   72|  72   72   69 


107  102  103 


103  102   99 


67   71   69   69   70   71 
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102  104 
76   77 


99   97 
77   77 


102  104 
72   81 


99   98 

77   75 


98  101 
77   77 


99   98 
73   72 


99  102 
72   75 


103  100 
76   77 


103  102 
77   76 


102  102 
79   78 


103  101 
79   80 


102  102 
77   77 


103  103 
76   74 


102  100 
76   79 


102  104 
78   76 


99  100 
72   73 


98   98 
71   73 


102  102 
76   77 


100  102 
75   75 


100  101 
74   78 


96   99 
75   78 


102  103 
74   78 


97  104 
70   75 


101  100 
81   80 


102  105 
82   81 


103  103 
78   74 


98  102 
74   74 


99  102  100 
71   73   77 


101  105  102 
69   72   73 


73   71   72   76   76   78   76   76 


104  104 
77   77 


104  102 
77   76 


101   97 
80   80 


98   99 

79   76 


103  103 
76   79 


100  100 
78   76 


103  101 
80   80 


101  100 
76   72 


102  100 
77   80 


102  102 
76   76 


103  101 
76   78 


103  102 
79   78 


100  102 
73   75 


102  100 
78   76 


103  101 
73   80 


101  101 
77   75 


102  102 
72   76 


101  101 
77   75 


103  102 
77   76 


102  101 
78   76 


105  105 
78   79 


102  100 
79   77 


105  104 
81   79 


104  105 
73   78 


100  101  100 
76   73   75 


105  106  103 
75   75   76 


96   96 
70   62 


100  100 
72   67 


66  103 
73   68 


97   94 
73   69 


95  102 
73   69 


102  102 
74   70 


91   99 
75   72 


106  102 
76   72 


91  104 
74   71 


100   96 
74   67 


93  103 
76   71 


100   97 
73   67 


92  101 

77   70 


101   97 
74   70 


98   94 
72   67 


94   96 
72   63 


88   97 
70   66 


99   99 
71   65 


101  100 
74   69 


93   93 
69   68 


97   93 
63   67 


102   99 
71   72 


96   97 
70   64 


100   98 
66   58 


100   96 
69   66 


94   95 

64   71 


99   99 

65   70 


96   97 
66   69 


96   97 
68   75 


97   96 
66   67 


103   98 
68   71 


103   99 
70   76 


101  100 
70   73 


94   91 
67   73 


99   98 

73   73 


95   97 
68   72 


92   92 

65   71 


96   97 
66   66 


94   97 

66   70 


101  100 
70   76 


96   90 
69   76 


98   91 
72   71 


99   97 

70   74 


96   93 
69   70 


94   95 

58   60 


96   93 
67   73 


93  100 
74   71 


97  104 
76   73 


94  102 
73   73 


97  101 
74   63 


90  102 

78   72 


106  102 
79   71 


102  101 
73   69 


94   99 

70   67 


87  104 
74   73 


100   99 
70   73 


104  104 
67   70 


102  101 

73   73 


98   96 

70   74 


101 
72   79 


98   97 

67   77 


96   97 
66   66 


99   99 
69   73 


102  104  102 
76   74   71 


100  102  101 
72   66   64 


93   93   94   92   99.7 
72   71   67   74   74.9 


99.1 
73.4 


101.4 
73.2 


99.2 
74.2 


99.3 
74.3 


100.0 
74.2 


101.3 
73.6 


99.0 
74.7 


102.2 
74.8 


101.3 
75.4 


98.9 

75.0 


99.0 
75.4 


100.4 
74.7 


98.7 

75.9 


100.6 
74.4 


98.9 
75.1 


100.1 
74.6 


99.0 
72.6 


100.8 
73.9 


96.1 
72.8 


98.5 
71.7 


100.2 
74.8 


99.7 
73.9 


100.2 
70.9 


98.4 
70.3 


98.6 
74.0 


100.3 
73.7 


100.3 
73.0 


100.3 
73.6 


99.3 
76.9 


102.4 
78.3 


101.3 
75.5 


101.3 
73.0 


100.6 
74.7 


99.9 
72.9 


103.0 
71.3 


Continued 
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TEXAS 
JULY 

1969 

Station 

Day  ol  Month 

Ot 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20  I 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 

< 

CENTER 

MAX 

min 

101 
72 

102 
72 

103 

n 

103 
73 

100 
74 

97 
72 

97 
72 

98 
72 

103 
75 

102 
73 

104 
76 

98 
71 

96 
74 

101 
76 

104 
70 

105 
68 

94 
68 

100 
72 

100 
69 

102 

71 

90 
67 

95 

68 

97 
69 

100 

74 

101 
77 

100 
77 

98 
77 

99 

71 

93 

68 

98 
64 

97 
64 

99.3 

71.6 

CENTERVItLE 

MAX 

Mm 

99 

70 

100 
70 

ijO 
72 

101 
70 

100 
70 

101 
71 

99 

72 

100 
70 

100 
70 

100 
72 

101 
72 

98 
70 

98 

74 

101 

70 

102 

70 

103 
68 

93 
69 

98 
71 

98 

70 

98 
71 

97 

67 

96 
68 

100 
71 

102 

73 

101 
76 

101 

73 

102 
76 

97 
74 

100 
66 

98 

67 

98 
73 

99.5 
70.8 

CLARKSVILLE  2  6 

MAX 

MIN 

97 

74 

98 
72 

98 

72 

99 
76 

98 

74 

97 
74 

V6 
75 

98 
75 

98 

75 

99 
74 

101 
75 

102 

75 

105 
74 

100 
76 

103 
75 

103 
73 

99 

73 

99 

73 

98 
73 

95 
72 

9  4 

73 

96 
73 

100 
73 

100 
73 

101 
73 

101 
72 

100 
71 

98 
76 

99 
70 

93 
66 

89 
64 

98.6 
73.0 

CULDSPRING  5  SSw 

MAX 

MIN 

99 

75 

100 
73 

LOO 

73 

100 
72 

99 

72 

u 

72 

92 

72 

97 
72 

100 
72 

102 
72 

100 
74 

90 
73 

95 

73 

101 
71 

104 
71 

103 
68 

93 

68 

96 
70 

96 

73 

94 

70 

93 

07 

95 
69 

95 
72 

90 
75 

100 
75 

99 
73 

100 
72 

101 
75 

102 
72 

101 
70 

9B 

70 

98.  1 
71.8 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

99 
75 

98 
74 

99 

76 

99 

74 

98 
74 

96 
It 

99 

77 

100 
75 

100 
75 

100 
76 

95 
75 

99 
74 

100 
77 

100 
75 

102 
71 

93 

70 

96 
74 

97 
73 

99 
76 

97 
74 

95 
72 

95 
74 

99 
77 

99 
79 

99 

77 

99 
75 

98 
76 

100 
75 

100 
75 

98 
72 

92 

76 

98.1 
74,8 

CONROE 

MAX 

Mm 

98 

73 

99 

74 

99 

73 

100 
73 

99 
72 

97 
73 

97 

74 

98 

72 

99 
73 

101 
75 

101 
76 

90 
73 

96 
73 

100 
72 

101 
74 

101 
68 

96 
70 

9o 

72 

99 

74 

97 
72 

95 

70 

93 

71 

94 

75 

98 
77 

99 
75 

98 

74 

98 

74 

97 
75 

100 
74 

101 
73 

99 
74 

98.0 
73.2 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

99 
70 

101 
73 

170 
73 

101 
70 

101 
70 

100 

70 

99 

73 

98 

72 

100 
72 

101 
72 

101 
74 

10" 
72 

101 
71 

101 
73 

102 
72 

104 
70 

96 

70 

9  7 
7* 

96 

74 

98 
70 

97 
70 

98 
71 

101 
72 

98 
76 

99 
76 

99 
74 

98 
76 

97 
75 

99 

70 

99 

69 

98 
69 

99.3 

72.0 

DAINGERFIELD  9  S 

MAX 

Mm 

11)3 
77 

103 

74 

10* 

77 

103 
80 

101 
79 

99 
79 

99 

77 

100 
77 

101 

103 
79 

106 
79 

100 
76 

101 
78 

104 
SO 

104 
7B 

100 
75 

100 
76 

101 
75 

100 
75 

95 
75 

99 
75 

99 

75 

100 
77 

101 
7  0 

101 
79 

101 

ao 

92 
70 

97 
70 

96 
71 

93 
69 

93 
63 

100.0 
75.8 

DIALVILLE  2  - 

MAX 

Mm 

102 
75 

103 
74 

104 
77 

102 
72 

101 

71 

:oo 
71 

101 

74 

100 
74 

102 
74 

103 
76 

100 
74 

99 
73 

102 
74 

105 
75 

106 
76 

97 
68 

98 

74 

95 

7* 

99 

74 

92 
72 

97 

0  9 

98 
69 

97 
75 

96 
75 

99 

75 

99 
76 

96 
76 

100 
72 

95 
68 

98 
67 

93 
72 

99.5 

73.1 

EMORY 

MAX 

Mm 

99 
73 

101 
71 

102 

72 

102 
74 

101 
73 

99 
73 

99 

73 

100 
76 

101 
76 

101 
74 

105 
74 

103 
74 

102 
74 

102 
74 

103 
72 

107 
70 

100 
71 

100 

70 

101 
70 

100 

71 

99 
71 

100 
71 

102 
72 

95 
74 

102 
76 

104 

78 

102 
76 

93 
70 

101 
63 

95 

64 

98 
64 

100.7 
72.1 

EVAOALE 

MAX 

Mm 

97 
73 

98 

74 

it 

73 

100 
72 

99 

73 

93 
73 

95 

72 

97 
73 

97 
72 

99 

74 

95 
77 

88 

74 

94 
72 

95 
73 

97 

75 

97 
68 

93 

74 

95 
72 

96 

72 

83 
72 

00 

6  6 

88 
72 

83 

74 

90 
76 

94 
73 

93 

74 

94 
74 

95 

76 

95 
72 

95 
72 

93 
73 

93.7 
73.0 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

9B 
70 

100 

74 

99 

77 

98 
72 

97 
74 

98 
76 

101 
77 

100 
77 

96 
74 

100 
76 

100 
76 

103 
76 

102 
71 

96 
72 

99 
76 

97 
73 

96 
73 

96 
73 

97 
74 

97 
76 

97 

77 

100 
77 

100 
69 

93 

70 

92 

70 

98.2 
74.0 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

100 
72 

99 
71 

100 
73 

99 
72 

100 
72 

99 
72 

100 
74 

102 
72 

100 
72 

102 

73 

102 
72 

100 
71 

100 
75 

102 
75 

104 
74 

101 
70 

97 

72 

99 

71 

101 

73 

98 

74 

9  8 
74 

100 

70 

102 
76 

101 
77 

102 
77 

100 
75 

101 
75 

103 
76 

102 
66 

101 
68 

97 
75 

100.4 
72.9 

GILMER  2  W 

MAX 

MIN 

98 
72 

99 
71 

101 
72 

101 
76 

101 
74 

100 
74 

99 
75 

99 
75 

100 
75 

102 
75 

102 
69 

100 
74 

101 
75 

101 
75 

103 
74 

101 
73 

100 
75 

102 
76 

69 

92 

70 

o=> 

98 

69 

100 
71 

97 
74 

99 
72 

10S 
72 

96 

79 

91 
69 

97 
63 

93 
68 

92 

60 

98.8 
72.1 

GLAOEWATER 

MAX 

Mm 

97 
76 

98 
73 

99 

74 

99 

77 

100 
75 

97 
73 

96 
76 

98 
76 

98 
76 

100 
77 

101 

77 

97 

74 

97 

75 

98 

77 

101 
76 

100 
71 

97 
74 

96 
72 

98 
73 

97 
73 

93 

72 

97 
72 

98 

76 

97 

77 

100 
78 

99 

78 

9  0 
78 

92 
69 

97 
67 

93 
65 

91 
65 

97.3 

74.0 

GROVETON  2  NNM 

MAX 

Mm 

100 
75 

100 
72 

too 

74 

99 
71 

98 
71 

99 

72 

98 
73 

101 
72 

101 
71 

100 
73 

98 

75 

94 
76 

92 

77 

101 
76 

105 
74 

98 
69 

98 

72 

97 
71 

101 
74 

91 
79 

93 
67 

95 
70 

93 

75 

99 

76 

97 
76 

9  8 
74 

96 

75 

98 
71 

94 
70 

94 
68 

95 

73 

97.7 
73.0 

HEMPHILL 

MAX 

MIN 

100 
72 

100 
73 

102 
7* 

102 
73 

100 
73 

95 
71 

94 
71 

98 
71 

101 
79 

100 
74 

98 

77 

92 

73 

94 

75 

100 
75 

101 
70 

102 
68 

93 
73 

95 

71 

95 

71 

92 

71 

86 

66 

93 

70 

92 

73 

92 

73 

97 
77 

95 

70 

97 
75 

97 

70 

90 

69 

93 
67 

93 
69 

96.1 
72.3 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

97 
75 

99 

7* 

98 

75 

99 

73 

100 
73 

97 

74 

99 

75 

99 
74 

.00 
73 

100 
75 

100 
76 

9  3 
72 

96 

74 

101 
73 

102 
75 

102 
69 

95 

70 

93 
73 

98 
75 

98 
73 

99 
72 

97 
74 

94 
76 

9  9 
73 

98 
76 

98 
74 

98 

74 

98 
76 

100 
74 

101 
72 

100 
74 

98.3 
73.7 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

100 
77 

101 
75 

102 
76 

103 
74 

100 
73 

99 
74 

98 
74 

100 
74 

100 
73 

101 
73 

103 
75 

96 
72 

97 
72 

100 
73 

103 
79 

105 
78 

98 

70 

100 
74 

98 
69 

99 
70 

98 
09 

98 

70 

98 

72 

100 

74 

100 
76 

98 
76 

98 
75 

94 
72 

99 

67 

94 
65 

93 
66 

99.2 
72.9 

HUNTSVlLLE 

MAX 

Mm 

101 
73 

101 
7* 

101 
74 

101 
74 

102 

73 

97 

74 

98 

74 

99 

74 

101 
74 

101 
73 

101 
75 

100 
73 

95 
74 

102 
74 

104 
75 

104 
68 

97 
69 

99 
73 

99 
73 

95 
72 

94 
08 

93 

70 

97 
71 

99 
76 

99 

76 

98 
74 

100 

74 

98 
76 

101 
73 

98 
70 

98 

70 

99.2 
73.0 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

97 
70 

99 

71 

97 
76 

98 
74 

99 
75 

94 
75 

92 
77 

95 

74 

99 
74 

98 
76 

98 
77 

92 

73 

93 
73 

97 
74 

99 
74 

101 
67 

95 
69 

96 
74 

96 

73 

95 
74 

83 
70 

93 
70 

93 

71 

90 
74 

96 

72 

95 
73 

93 

72 

96 

72 

88 
68 

94 
72 

93 

67 

95.5 

72.6 

JACKSONVILLE 

MAX 

MTN 

100 
76 

103 
74 

104 
75 

101 

73 

99 
73 

99 
74 

100 
75 

102 
75 

102 
73 

103 
73 

101 

75 

96 
72 

101 
74 

104 
74 

104 
75 

98 

70 

100 
73 

98 
72 

100 
72 

96 
71 

97 
70 

99 

70 

101 
74 

102 

74 

101 
76 

102 
76 

100 
76 

103 
74 

97 
70 

97 
68 

96 

73 

100.3 
73.3 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

98 
69 

98 

70 

98 
69 

100 
70 

98 
70 

92 

69 

96 
69 

95 
68 

99 
67 

98 
69 

96 
73 

90 
70 

93 
68 

99 
68 

101 
69 

100 
65 

93 
68 

96 
66 

95 
70 

91 
65 

03 
63 

92 
68 

98 
69 

91 
73 

93 

74 

94 
71 

94 

70 

95 
70 

93 
68 

94 
68 

93 

68 

95.2 

68.8 

KARNACK 

MAX 

MIN 

98 
74 

98 
72 

100 
(5 

100 

75 

99 

74 

98 

73 

98 
74 

99 

76 

100 
76 

101 
75 

100 

75 

94 

75 

100 

74 

102 
77 

102 
74 

101 
71 

96 
73 

96 
72 

94 

72 

93 

73 

96 

70 

96 

72 

99 

74 

98 

73 

100 
76 

98 
79 

96 
79 

94 

70 

104 
68 

90 
65 

90 

72 

97.7 
73.5 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

99 
71 

100 
74 

100 
73 

100 
72 

98 
73 

92 
74 

96 
72 

98 

71 

98 
72 

93 
73 

90 
73 

97 
74 

96 
74 

98 
75 

98 
73 

93 
68 

96 

72 

93 

70 

93 

72 

84 
68 

90 

09 

87 
72 

91 
75 

95 
75 

93 

73 

95 
74 

97 

75 

95 
74 

95 

74 

95 
69 

94 
72 

95.0 
72.5 

LINDEN 

MAX 

Mm 

99 
72 

97 
71 

100 
71 

101 

71 

100 
72 

97 
73 

98 
74 

99 

74 

100 
72 

101 
71 

102 

72 

94 
71 

99 
72 

101 
73 

103 
74 

102 
71 

96 

73 

99 

72 

98 
71 

95 
71 

93 
09 

97 
70 

98 
73 

102 
72 

101 
73 

101 

77 

V4 
78 

93 

68 

96 
65 

91 
63 

92 
63 

98.0 
71.4 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

100 
73 

101 
73 

99 

7J 

101 

73 

99 
72 

»» 

72 

95 

75 

97 
75 

101 
74 

102 
72 

100 
77 

92 
74 

96 

74 

101 
74 

104 
72 

106 
68 

97 
68 

99 

72 

97 

74 

97 
72 

91 
69 

96 

68 

94 
72 

98 
78 

97 
78 

97 
74 

96 
73 

98 
75 

100 
72 

99 

70 

100 
68 

98.3 
72.8 

LONGVIEW 

MAX 

Mm 

99 
78 

100 
73 

101 
74 

102 
78 

100 
76 

99 
76 

98 
76 

98 
77 

100 
76 

101 
77 

103 
77 

96 
75 

98 
75 

100 
76 

102 
77 

103 
71 

99 
71 

100 
73 

100 

72 

98 
72 

95 
72 

97 
73 

98 

73 

99 
77 

101 
79 

100 
78 

90 
78 

94 

71 

98 

70 

94 
66 

92 
67 

98.7 
74.3 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

100 
72 

101 
72 

101 
74 

102 

72 

100 
71 

99 

72 

99 
73 

98 
72 

101 
72 

102 

72 

102 
75 

91 
73 

100 
74 

102 

72 

104 
72 

105 
69 

97 

68 

98 
72 

98 

73 

100 
70 

94 

07 

94 
70 

96 

72 

98 
76 

98 
76 

97 
74 

98 

75 

96 

75 

99 

64 

95 

68 

95 
69 

98.7 
71.8 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

99 

76 

99 
76 

100 
"8 

99 
76 

96 

74 

94 
77 

97 
76 

100 
75 

100 

n 

99 
77 

93 

77 

94 
76 

99 
78 

101 
76 

102 
74 

94 
72 

96 
75 

95 
74 

97 
75 

90 
74 

93 
70 

96 

73 

96 
77 

97 
78 

96 

80 

98 
78 

96 
78 

95 

75 

95 

74 

93 

71 

90 
76 

96.5 
75.6 

MAOISDNVILLE 

MAX 

Mm 

101 
75 

101 

74 

101 
73 

101 
73 

100 
73 

ioo 

7  4 

99 
75 

101 
74 

101 
7? 

103 
75 

101 

75 

98 

74 

101 

74 

102 
73 

105 
75 

104 
69 

98 

73 

97 
73 

98 
75 

98 

73 

95 
70 

100 
71 

99 
74 

100 
79 

101 
77 

100 
74 

99 
78 

101 
77 

100 
73 

99 

70 

98 
75 

100.1 
74.0 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

99 
75 

98 

72 

101 
73 

101 
75 

98 
74 

100 
73 

96 
73 

98 
75 

99 

74 

100 
75 

100 
75 

9  3 
74 

95 
73 

100 
75 

102 
76 

102 
71 

97 
71 

96 
73 

99 

72 

94 
71 

90 
71 

93 
71 

96 
72 

99 

73 

100 
74 

100 
78 

95 

76 

93 

70 

95 
69 

90 
66 

90 
67 

97.2 
72.9 

MINEDLA  8  ENE 

MAX 

Mm 

98 
73 

100 
71 

101 
■'3 

99 

71 

98 

70 

98 
76 

100 
73 

100 
77 

100 
7  1 

103 

73 

104 
73 

101 
72 

101 
71 

103 

70 

104 
71 

98 
69 

98 

73 

100 
70 

98 

70 

95 

71 

96 

70 

99 

70 

100 
73 

102 
74 

102 

78 

97 

76 

94 
75 

101 
70 

96 
62 

95 
61 

95 
74 

99.2 

71.7 

mount  Pleasant 

MAX 

MIN 

100 
71 

98 
70 

'  jO 

H 

102 
72 

101 
71 

98 

07 

99 
69 

100 
74 

100 
71 

101 
70 

104 
73 

104 
74 

102 

70 

100 
70 

101 
71 

100 
69 

99 
68 

99 

71 

98 

70 

97 
71 

95 
70 

99 

71 

100 
72 

98 
72 

103 
73 

102 
75 

95 
75 

96 
70 

96 
64 

92 
62 

93 
67 

99.1 
70.4 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

98 

75 

99 
71 

102 

?4 

101 
73 

100 
74 

H 

74, 

98 
75 

98 
77 

99 

74 

101 
76 

102 
76 

104 

n 

101 
76 

103 
75 

103 
72 

98 
73 

98 
70 

98 
72 

95 

71 

95 

71 

97 
73 

99 

74 

98 
75 

98 
75 

98 

78 

92 
77 

94 
70 

95 
65 

90 
63 

93 
65 

98.2 

73.0 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

100 
77 

101 

76 

102 

n 

101 
75 

100 
75 

IOC 

75 

97 
75 

99 

74 

101 

76 

101 

77 

101 
77 

9  5 
74 

95 

75 

99 

76 

101 
78 

101 

70 

95 

72 

9  8 
'3 

97 
74 

98 
73 

9  0 

7  0 

95 
72 

97 
73 

99 
70 

99 

77 

100 
77 

94 
76 

94 
77 

97 
71 

97 
69 

95 
70 

98.0 
74.5 

NEWTON 

MAX 

Mm 

97 
72 

99 
72 

IOC 

7* 

101 
73 

99 
73 

9r 
73 

91 
72 

96 
72 

n 

12 

98 
74 

92 

76 

90 

5 

93 

74 

98 
75 

101 
74 

100 
70 

92 

70 

9  0 
70 

96 
72 

96 
69 

88 
09 

90 
70 

87 
74 

93 

74 

96 
76 

9  6 
74 

9  6 

74 

97 
74 

89 
72 

95 

71 

95 
70 

94.9 
72.6 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

100 
77 

101 
75 

L02 

76 

102 
73 

101 
73 

98 
74 

99 

75 

99 

74 

101 
74 

100 
73 

101 
75 

100 

n 

98 
74 

100 
74 

103 
75 

105 
68 

98 

73 

9  8 
74 

92 

73 

102 
73 

99 

70 

98 
71 

100 
75 

97 

75 

100 
76 

100 
75 

101 
76 

97 
75 

106 
70 

100 
68 

98 
70 

99.9 

73.5 

POYNDR  1  NE 

MAX 

Mm 

100 
77 

101 

74 

LOS 

77 

102 
75 

98 
74 

100 
74 

102 
76 

101 
74 

101 
7' 

103 
76 

101 
77 

u 

74 

101 

76 

104 
78 

106 
77 

100 
70 

99 

74 

9  8 
.'8 

100 
73 

98 
73 

11 
72 

101 
72 

102 

70 

102 
77 

101 
77 

100 
78 

102 

75 

97 
77 

97 
69 

95 
75 

100.3 
75.1 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
JULY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

0 
oi 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  1  25 

M 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ROCKLAND  I  N 

MAX 
MIN 

99 
70 

99 
71 

100 

72 

98 
70 

95 
70 

93 

70 

97 
69 

99 
69 

99 

70 

99 
71 

99 

72 

96 
73 

100 
70 

101 

71 

102 
70 

100 
67 

97 
69 

97 
09 

90 
69 

96 
65 

91 
68 

98 
70 

98 
72 

M 

75 

99 
72 

9  8 
72 

97 
72 

94 

69 

99 
69 

94 
69 

94 

6  8 

97.0 
69.9 

RUSK 

MAX 
MIN 

98 

75 

100 
76 

100 
76 

100 
72 

99 
72 

98 
73 

98 
74 

99 
73 

10C 

74 

100 
74 

100 
74 

92 

72 

95 

72 

99 

73 

101 
7  5 

101 
68 

93 

73 

98 
72 

98 

72 

101 
71 

9  5 
6  9 

95 
69 

9  7 
73 

M 

74 

99 

73 

99 

75 

99 
75 

96 
72 

99 
69 

95 
67 

95 
73 

99.0 
72.6 

SAM  RAYBURN  OAH 

MAX 

MIN 

97 

73 

95 

74 

9  5 
74 

99 

74 

97 

74 

9? 
74 

90 
75 

95 

74 

98 
73 

93 

74 

95 

77 

90 
74 

94 
75 

98 
75 

99 
73 

99 

70 

93 

71 

94 

71 

94 
74 

91 

73 

85 
0  9 

91 
72 

74 

8  9 
72 

99 

77 

9  3 
?5 

94 
77 

99 
72 

99 

71 

93 

73 

9  3 
73 

93.7 
73.3 

SIMMS  2  NNW 

MAX 

MIN 

100 
73 

100 
70 

7  9 
73 

100 
72 

98 

71 

95 
7? 

96 

75 

93 

75 

99 
72 

102 
72 

105 
72 

100 
72 

100 
71 

102 
79- 

104 
72 

100 
70 

101 
71 

100 
69 

97 
70 

97 

98 
69 

100 

72 

101 

70 

100 
71 

100 

76 

93 

79 

97 
68 

97 
63 

92 

60 

90 
69 

99.7 
71.1 

SPURCER  DAM  b 

MAX 

MIN 

98 
73 

98 

74 

n 

74 

100 
73 

98 
73 

92 

73 

91 
72 

94 
73 

97 
7* 

98 
77 

97 

77 

99 

74 

93 
73 

97 
75 

99 
74 

100 
69 

93 

71 

96 

71 

95 
71 

91 
73 

94 

07 

92 

72 

99 

73 

9! 
77 

94 

77 

94 
77 

98 
74 

99 
75 

94 

71 

93 

70 

94 
72 

94.3 
73.2 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

100 
73 

101 
72 

102 

72 

103 
73 

100 
73 

99 

73 

99 
75 

100 
73 

103 

76 

102 
73 

103 
75 

103 
75 

103 
75 

103 
75 

105 
75 

105 
72 

100 
72 

101 
70 

102 

70 

101 
71 

97 
72 

100 
73 

102 
73 

103 
73 

106 
79 

10; 
76 

95 
76 

95 

70 

101 
69 

96 
62 

96 

6  2 

101.0 
72.5 

TEXARKANA 

MAX 

MIN 

97 

79 

95 
70 

96 

74 

97 

75 

95 

70 

98 

73 

95 

74 

96 
76 

94 
74 

101 
72 

103 

76 

100 
74 

101 
73 

102 

75 

74 

102 
72 

100 
72 

98 

72 

96 
72 

95 

73 

94 

72 

97 

74 

91: 
75 

94 
75 

99 

72 

9  8 
76 

99 
79 

97 
69 

93 

69 

99 

64 

90 

69 

96.7 
73.1 

TYLER  5  NE 

MAX 

MIN 

99 

7<t 

100 
71 

101 

I! 

101 

75 

100 
75 

97 
75 

97 
76 

101 
76 

99 

74 

100 
74 

102 

75 

100 

98 
73 

100 
74 

103 
74 

104 
69 

97 
72 

97 

71 

99 

70 

98 

71 

94 

0  9 

97 
69 

99 
76 

99 

76 

100 
77 

LOO 

77 

99 
78 

92 

71 

100 
64 

94 
62 

94 
70 

99.7 
72.9 

WARREN 

MAX 

MIN 

96 

70 

97 
71 

98 
70 

96 
69 

96 
69 

92 

70 

95 
69 

97 
69 

97 

09 

96 
70 

92 

74 

91 

69 

97 
68 

100 
69 

100 
70 

93 
66 

96 
69 

93 

67 

92 

71 

83 

67 

90 

07 

98 

71 

90 
72 

95 

74 

99 

74 

95 

71 

94 
72 

96 
75 

96 
69 

94 

67 

91 
70 

94.4 
69.9 

HILLS  POINT 

*     *     * 

MAX 

MIN 

100 
76 

101 
74 

103 
77 

104 
78 

102 
74 

190 

74 

101 
75 

101 
73 

103 
78 

104 
76 

106 
76 

105 
76 

103 
76 

104 
73 

106 
76 

109 
73 

101 

73 

102 
74 

101 

74 

101 
74 

98 

74 

101 

73 

102 
79 

99 
77 

109 
79 

105 
79 

103 
78 

99 

74 

103 
71 

99 

67 

97 
67 

101.9 
74.9 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

91 
65 

91 

61 

93 
67 

96 
66 

92 

65 

85 

01 

94 
65 

87 
60 

B9 
60 

90 
67 

92 

69 

92 

00 

97 
61 

93 
69 

94 

00 

92 
58 

99 

61 

85 

0  0 

99 
59 

95 
62 

91 

0  0 

89 
66 

91 
04 

93 

01 

94 
66 

96 

68 

94 

64 

88 
63 

91 
60 

93 

61 

94 
61 

90.9 
63.1 

BAKERSFIELO 

MAX 

MIN 

97 

7* 

98 

74 

9  8 
75 

98 
77 

101 

97 
75 

95 

75 

95 
74 

99 

7* 

99 
73 

101 
76 

102 
71 

101 
76 

101 
77 

100 
78 

10* 

76 

102 
74 

101 
71 

100 
70 

96 

74 

100 
70 

101 
74 

00 
76 

102 

7s 

103 
78 

103 

109 

07 

92 

70 

101 
69 

99 

73 

1O0 

75 

99.7 
74.2 

BALMORHEA 

MAX 

MIN 

104 
69 

100 
69 

99 

68 

102 
72 

104 

73 

99 
09 

96 
65 

89 

67 

99 
71 

95 
69 

97 
65 

99 
69 

102 
67 

104 
76 

101 
73 

102 
70 

99 
68 

99 
67 

95 
68 

95 

67 

92 
70 

100 
71 

101 
73 

102 

7  0 

104 
74 

102 
77 

106 
71 

92 
67 

97 
69 

100 
70 

101 
70 

98.9 
69.7 

CANDELARIA 

MAX 

MIN 

106 
70 

106 
68 

106 
73 

109 
71 

108 
73 

100 
70 

94 
66 

99 
69 

97 

67 

97 
67 

100 
69 

102 
70 

103 
67 

103 
68 

103 
72 

99 

71 

96 
66 

95 

64 

99 
65 

99 
65 

101 
64 

103 
68 

102 
69 

10* 
69 

108 
69 

104 
79 

99 
77 

93 

70 

104 
69 

109 
67 

107 
67 

101.8 
68.9 

CHISOS  BASIN 

MAX 
MIN 

90 

65 

89 

63 

SB 
04 

89 
69 

93 

70 

99 

0A 

86 
69 

90 
65 

95 

0? 

88 
67 

89 
64 

90 
67 

90 
65 

90 
67 

89 

70 

90 
67 

96 
63 

86 

6  2 

80 
62 

84 
64 

80 
64 

67 
66 

81 

07 

S6 
66 

90 
68 

89 
69 

99 

09 

97 
66 

84 
64 

68 
67 

90 
66 

87.5 
66.0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

MIN 

100 
66 

100 
64 

101 
62 

106 
66 

100 
66 

97 

06 

99 
65 

95 
65 

91 

06 

91 
66 

97 
64 

100 
64 

100 
62 

101 
66 

102 

03 

102 
69 

97 
62 

99 

64 

95 

60 

91 
60 

97 

63 

102 
69 

93 
66 

99 
64 

102 
72 

9  9 
73 

94 
70 

93 

64 

97 
63 

104 
61 

98 
66 

97.9 
65.1 

CRANE 

MAX 

MIN 

100 
73 

105 
69 

100 
68 

100 
74 

100 
73 

99 

73 

98 
73 

97 
73 

97 
73 

100 
73 

103 
75 

103 
76 

103 
76 

105 
75 

102 

79 

108 
78 

103 
73 

100 
72 

97 
71 

93 
69 

LOO 

71 

100 
72 

99 

71 

104 

•3 

101 
75 

104 
79 

107 
69 

91 
71 

97 
70 

99 

70 

100 
72 

100.5 
72.9 

DRYDEN 

MAX 

MIN 

98 
75 

92 
74 

96 

75 

99 
72 

102 
72 

Las 

76 

98 

75 

97 
75 

97 

75 

98 
77 

101 
76 

101 
76 

101 
76 

100 
75 

100 
78 

102 
73 

101 
74 

98 

70 

96 

69 

98 

72 

100 
7  3 

101 
76 

100 
76 

102 
74 

103 
78 

102 
79 

103 
79 

97 

74 

102 
70 

99 

71 

103 
69 

99.6 
74.4 

EL  PASO  MB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

102 
75 

102 
72 

101 

71 

102 
79 

103 
79 

97 
74 

97 
71 

93 

70 

35 
68 

97 
66 

94 
69 

96 
72 

100 
73 

100 
73 

99 

71 

100 
79 

94 
71 

98 
70 

93 

70 

92 

69 

97 
72 

98 

74 

99 

74 

96 
74 

100 
78 

99 

77 

89 

76 

94 

71 

99 
73 

100 
71 

100 
74 

97.0 
72.9 

FABENS 

MAX 

MIN 

101 
70 

99 
65 

100 
67 

99 
72 

101 
73 

102 
74 

95 
66 

90 
68 

92 
05 

95 
66 

99 
66 

92 

66 

99 

69 

100 
69 

100 
66 

96 
69 

99 
65 

93 
67 

96 

65 

93 
69 

94 
69 

97 

70 

9  9 

96 

65 

93 

71 

99 

70 

95 
72 

96 
69 

92 
66 

97 
65 

99 

56 

93.7 
69.0 

FORT  HANCOCK 

MAX 

MIN 

105 
71 

102 
71 

102 
65 

103 
73 

104 

75 

99 

74 

95 
68 

93 

67 

94 
66 

92 
69 

95 
67 

101 
06 

105 
68 

103 

70 

99 
65 

101 
68 

93 
66 

98 
04 

97 
65 

95 

70 

97 

69 

102 
71 

93 

6b 

95 
65 

100 
72 

99 

71 

98 
70 

100 
66 

102 
69 

101 
66 

99.0 
69.5 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

MIN 

99 
72 

96 

72 

95 

08 

98 
73 

103 
76 

101 
71 

93 

70 

93 
71 

96 
73 

99 
72 

100 
69 

100 
09 

101 
70 

100 
74 

00 
77 

103 
74 

99 

72 

99 

71 

95 
71 

93 
69 

97 
70 

99 

75 

10" 
09 

9  8 
70 

102 
72 

102 
74 

105 
7  0 

96 
69 

97 
69 

99 
66 

101 
67 

99.7 
71.1 

SRANDFALLS  3  SSE 

MAX 
MIN 

101 
73 

99 
72 

98 

09 

101 
72 

103 
77 

100 
73 

98 

74 

96 
74 

97 

76 

101 
72 

104 
69 

102 

68 

103 
72 

102 
73 

101 
75 

105 
75 

102 

71 

101 
07 

98 
68 

97 
74 

LOO 

71 

102 
71 

102 
73 

103 
73 

106 
73 

106 
76 

108 
72 

98 
69 

101 
70 

101 
69 

103 
69 

101.0 
71.9 

KENT 

MAX 
MIN 

102 
64 

100 
65 

98 
64 

102 
63 

101 
72 

102 

6  5 

101 
66 

95 
64 

96 

66 

96 
67 

99 
64 

100 
67 

101 
68 

100 
69 

96 
09 

101 
66 

100 
64 

95 
65 

95 
65 

97 

70 

101 
68 

100 
69 

LOO 

71 

101 

74 

101 

71 

92 

05 

90 

65 

99 
69 

99 
69 

95 
69 

100 
66 

99.1 
66.7 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

MIN 

10* 
80 

102 
78 

102 
79 

106 

80 

102 
90 

100 

95 
70 

96 

72 

94 
71 

90 
70 

96 
70 

98 
79 

100 
73 

101 

74 

98 
72 

98 
78 

94 
70 

98 
72 

92 

70 

94 

71 

95 

70 

100 
80 

99 
90 

100 

74 

100 
78 

101 
74 

90 

74 

99 

71 

100 
72 

100 
72 

101 

73 

98.1 
74.4 

MARATHON 

MAX 

MIN 

91 

65 

90 

61 

98 
00 

96 
67 

93 

65 

95 
72 

97 
66 

98 

66 

95 

63 

93 
63 

93 

63 

94 
04 

93 
68 

95 

67 

9e 

68 

93 

63 

90 
60 

92 

63 

91 
62 

93 
64 

94 
60 

93 
69 

99 
63 

97 
63 

98 
66 

101 
71 

90 

66 

93 
61 

93 

61 

96 
61 

96 

69 

94.6 
64.7 

MARFA  NO  2 

MAX 

MIN 

97 
59 

94 
58 

96 

56 

98 
60 

98 
63 

95 
59 

87 
61 

99 
59 

,0 
04 

91 
63 

94 
59 

93 
58 

93 
59 

93 
60 

9  3 
62 

93 
62 

91 
57 

85 
58 

98 
58 

87 
58 

90 
57 

92 

61 

90 
03 

9  3 
57 

95 

61 

93 

64 

93 

58 

67 
61 

90 

57 

91 
59 

94 
56 

92.0 
39.6 

MENTONE  2  S 

MAX 
MIN 

MQNAMANS 

MAX 
MIN 

95 

70 

95 

69 

97 

0* 

100 
73 

98 
79 

96 
73 

94 
74 

95 
74 

97 
76 

98 
70 

100 
66 

99 
68 

99 

69 

98 

76 

101 

76 

100 
73 

96 

72 

95 

4  9 

96 
69 

96 
73 

99 

73 

97 
74 

99 

71 

101 

71 

102 
76 

103 

78 

101 
72 

97 
69 

97 

70 

99 

67 

100 
69 

99.1 

71.9 

MOUNT  LOCKE 

MAX 
MIN 

67 
59 

88 
59 

91 

59 

87 
58 

98 

57 

80 
55 

79 
55 

92 
53 

83 
59 

99 
58 

96 
59 

91 
0  2 

86 
63 

88 
63 

S3 
63 

82 
63 

94 

60 

82 

60 

77 
61 

81 
62 

8  6 
59 

86 
60 

79 

or, 

93 
61 

63 
66 

97 

65 

78 
57 

60 
98 

93 
60 

99 
67 

65 
61 

94.0 
60.1 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

MIN 

98 
72 

99 

72 

95 

72 

97 

74 

100 
75 

9  7 

73 

95 

75 

96 
69 

93 

73 

96 
74 

97 
75 

98 
72 

99 

71 

99 

73 

9  7 
75 

99 
76 

96 
69 

96 

65 

87 
67 

92 
68 

91 
07 

97 
75 

94 

73 

95 
71 

99 
73 

9  9 
75 

98 
70 

94 
72 

92 

70 

96 

70 

97 
71 

96.1 

71.8 

PECOS 

MAX 

MIN 

102 

74 

97 
70 

98 
0* 

103 
70 

106 
71 

101 
73 

99 
69 

93 
69 

9  7 
73 

99 
72 

99 

70 

102 
08 

103 
69 

102 
70 

102 
75 

106 
74 

101 
71 

99 

70 

97 
70 

97 
71 

9  8 
72 

103 
76 

101 
73 

101 
72 

104 
73 

104 
74 

105 

78 

82 
69 

99 
69 

100 
67 

106 
07 

100.2 
71.2 

PENHELL  1  SSE 

MAX 
MIN 

101 
72 

99 
74 

101 

72 

99 

77 

1.2 
78 

102 
76 

100 
66 

96 

09 

95 

68 

98 

70 

99 

7  0 

99 
73 

100 

73 

102 

75 

102 
80 

100 
91 

104 

72 

99 
72 

99 
71 

100 
73 

100 
69 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

104 
76 

102 
78 

104 
'6 

109 

79 

108 
73 

'  .2 

74 

97 
72 

101 
69 

98 

65 

98 
69 

103 
68 

104 
70 

106 
78 

102 

78 

101 
72 

103 
76 

100 
66 

99 
72 

100 
72 

102 
72 

102 

08 

103 
68 

101 
68 

105 
72 

107 
77 

102 
74 

100 
76 

99 

77 

103 
7S 

103 
76 

105 
73 

102.4 
72.9 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

97 

74 

99 

71 

101 
'2! 

103 

74 

99 

72 

M 

70 

90 
70 

97 
70 

98 
74 

97 
71 

101 
69 

102 
09 

103 

7! 

102 

74 

102 
77 

101 
72 

100 
70 

97 

u 

97 
71 

98 
71 

101 

73 

100 
73 

102 
74 

104 
73 

104 
73 

107 
79 

92 

75 

99 
69 

100 
70 

102 
67 

92 

71 

99.6 
71.9 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

102 
72 

96 

72 

9  8 

100 
68 

101 
67 

97 

05 

99 
67 

100 
67 

95 

70 

92 
67 

92 
68 

.51 
72 

98 
71 

99 

68 

99) 
05 

99 

69 

93 
64 

96 
67 

92 
68 

92 

67 

91 

63 

96 
73 

99 
69 

98 

67 

99 
71 

97 

73 

96 
79 

100 
66 

93 

70 

99 
71 

99 
72 

96.8 
68.8 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

95 
73 

95 
73 

9« 
7< 

97 

75 

100 
74 

:  oc 

74 

96 
73 

95 
72 

94 
74 

96 
74 

99 
75 

99 

74 

99 
74 

98 

74 

99 

74 

102 

74 

96 
72 

97 
09 

95 

67 

95 

72 

a 

100 
76 

LOC 

73 

10  1 
0  5 

101 

70 

101 
77 

104 
77 

100 
72 

97 
69 

99 
69 

101 
66 

98.1 
72.5 

1  Rvfttftoc*  Notot  Following  Station  Index 
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Continued 

Dl 

UL 

Y 

It 

.MJ 

JfcJ 

ItA 

TU 

at 

.s 

TEXAS 

JULY 

1969 

Station 

Day  oi  Month 

Si 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

> 
< 

SHFFFI6L0 

MAX 

Mm 

97 
76 

97 
73 

10* 

76 

99 
76 

98 

80 

96 
78 

95 
77 

93 
76 

96 
73 

101 
61 

100 
78 

LOO 

76 

100 
78 

99 

77 

102 

80 

101 
67 

100 

75 

98 
70 

97 
69 

100 

74 

101 
68 

99 
72 

101 
73 

101 
77 

102 
79 

101 

78 

100 
79 

101 
72 

99 
69 

101 
68 

100 
71 

99.4 
74.1 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

96 
67 

96 
63 

95 

03 

98 
69 

97 
70 

92 

69 

86 
64 

88 

64 

89 

65 

B7 
66 

93 

61 

96 

67 

97 
62 

96 
66 

92 

63 

92 
66 

90 
62 

90 

6? 

89 
62 

88 
63 

91 
67 

94 
66 

94 
66 

91 
66 

9* 
72 

93 
71 

89 
70 

91 
65 

93 
63 

95 

63 

9ft 

05 

92.6 
65.5 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

105 

10S 

105 

104 

104 

104 

104 

104 

104 

104 

10* 

104 

105 

105 

105 

105 

10* 

104 

10* 

105 

103 

10* 

105 

105 

104 

105 

106 

105 

105 

105 

105 

104.5 

WINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

97 
71 

99 

71 

100 
69 

103 
75 

99 
75 

97 
73 

91 
70 

97 
72 

98 
76 

100 
75 

102 
71 

102 

72 

101 
70 

100 
76 

103 
77 

101 
73 

98 
72 

96 

70 

97 
68 

96 
73 

101 

72 

100 
66 

100 
66 

102 
71 

104 
77 

105 
79 

85 
73 

97 

70 

99 
71 

101 
69 

94 
71 

98.9 

72.1 

VSLETA 

•      *      * 

MAX 

[■ON 

106 
74 

103 
70 

104 
68 

102 
72 

105 
73 

10* 

73 

101 
67 

96 
69 

97 
66 

90 
63 

90 
66 

9  6 
67 

98 
69 

101 
66 

65 

63 

66 

0  6 

97 
66 

95 
67 

97 
71 

99 

71 

102 
68 

99 
68 

98 
67 

101 
67 

107 
73 

89 
66 

95 
66 

100 
65 

102 

69 

99.0 
68.2 

EOWAROS  PLATEAU     06 

AHISTAD  DAM 

MAX 

Mm 

99 

76 

100 
75 

98 
78 

101 

78 

102 

78 

101 
78 

100 
78 

100 
77 

99 
76 

100 
77 

102 
78 

102 
77 

101 
79 

102 

77 

101 
79 

103 
7* 

102 
75 

99 
72 

96 
72 

101 
77 

102 
78 

101 
75 

102 
79 

102 
80 

105 
79 

103 

78 

103 
77 

100 
73 

96 

74 

102 
79 

104 
78 

101.0 
76.8 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

Mm 

68 

67 

67 

71 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

66 

68 

68 

67 

72 

71 

68 

65 

65 

65 

65 

67 

67 

69 

70 

71 

67 

65 

65 

66 

67 

68.0 

BLANCO 

MAX 

Mm 

94 
69 

96 

68 

9! 
68 

96 

72 

96 
73 

96 
74 

96 

75 

93 
74 

97 
73 

96 

70 

98 

71 

101 
72 

99 
72 

98 
74 

99 
72 

100 
71 

98 
70 

9* 

67 

97 
67 

100 
72 

100 
71 

95 
70 

99 

70 

98 
7* 

100 
75 

99 
73 

95 
74 

95 
73 

97 
71 

101 
66 

101 
67 

97.5 
71.2 

BOERNE 

MAX 

Mm 

92 
65 

95 
66 

94 
66 

94 
68 

95 
71 

94 

7? 

94 

74 

95 

74 

95 
73 

95 
68 

97 
69 

98 

70 

96 

74 

96 
74 

9ft 
71 

98 

70 

95 
68 

93 
66 

95 
66 

97 
69 

98 
70 

95 
69 

96 

69 

97 

69 

97 
73 

97 
73 

94 

7* 

91 

7* 

96 
68 

99 

66 

100 
66 

95.6 
69.6 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

98 
74 

99 
72 

9  6 
73 

99 
75 

101 
76 

90 
77 

99 

76 

99 
76 

99 

75 

100 
75 

101 
76 

102 
76 

100 
77 

102 
72 

102 
77 

103 
73 

101 
74 

99 
71 

99 
72 

100 
75 

'.03 
74 

100 
73 

100 
74 

102 
77 

10* 
77 

103 
75 

102 
77 

99 

72 

93 
73 

101 

75 

100.2 
74.6 

BRADV  2NNW 

MAX 

Mm 

93 
66 

95 
66 

95 

67 

96 
68 

97 
72 

95 
72 

95 

72 

95 

72 

95 

71 

97 
72 

98 

73 

99 

66 

99 

71 

99 
71 

98 

73 

100 
70 

98 

69 

95 
66 

96 

66 

96 
65 

93 
67 

93 
68 

99 
69 

93 

76 

98 
71 

99 
71 

9? 
71 

92 

71 

97 
71 

97 
62 

99 

64 

96.6 
69.* 

BURNET 

MAX 

Mm 

95 
69 

95 
68 

95 
67 

95 
71 

95 
72 

96 

74 

95 

75 

95 
73 

95 
72 

98 
70 

99 
69 

96 
72 

97 

71 

97 
71 

99 
71 

99 
69 

96 
69 

95 
69 

97 
73 

98 
70 

98 
71 

95 
70 

95 

73 

9  7 
73 

99 
73 

99 
72 

94 
73 

96 

69 

98 
69 

98 
65 

96 

67 

96.6 
70.6 

CAMP  MOOD 

MAX 

Mm 

100 
77 

97 
68 

100 
70 

101 
73 

99 

74 

100 
7* 

99 
75 

99 
73 

100 
73 

102 
71 

103 
71 

101 
70 

102 
76 

101 

74 

103 
73 

102 
67 

101 
68 

98 
67 

97 

70 

101 

72 

101 

73 

95 
68 

100 
75 

102 

73 

102 
75 

101 
73 

100 
74 

97 
76 

102 
79 

103 
69 

101 
69 

100.3 
72.3 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

98 
72 

96 
71 

99 

74 

99 

74 

98 

74 

98 
73 

96 
74 

97 
73 

90 

73 

100 
7* 

102 
74 

101 
74 

100 
76 

100 
73 

101 
75 

101 
69 

98 
72 

97 
69 

83 
68 

98 
72 

100 
73 

98 

70 

100 
77 

101 

75 

100 
75 

96 
73 

93 
75 

95 

6B 

100 
70 

100 
72 

100 
7* 

98,3 
72.6 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

98 
70 

96 
67 

98 
68 

99 
69 

99 
73 

97 
74 

95 
73 

96 
73 

96 

72 

99 
73 

101 
68 

101 
69 

102 
71 

99 

73 

100 

72 

102 
74 

100 
71 

98 
69 

98 
70 

95 
67 

100 
70 

99 
69 

95 

70 

9  9 
71 

102 
75 

102 

75 

103 

73 

9* 
67 

99 
68 

101 

66 

101 

67 

98.9 
70.5 

DEL  RIO  HB  AP 

MAX 

Mm 

98 
76 

97 
75 

101 

76 

101 

78 

100 
77 

99 

78 

99 

77 

99 
76 

100 
76 

101 
77 

102 
78 

101 

77 

102 
79 

100 
77 

103 
79 

101 
74 

99 
75 

98 
72 

99 

73 

101 
76 

101 
78 

101 
7* 

101 
80 

!04 
79 

103 
79 

102 
77 

100 
71 

95 

72 

101 

76 

102 
79 

102 
77 

100.* 
76.* 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

98 
68 

98 
67 

100 
70 

99 
72 

97 
71 

97 
73 

95 

72 

97 
71 

101 
71 

10* 
72 

104 
72 

103 
72 

101 

74 

101 
73 

104 
72 

10* 
71 

100 
68 

10O 
67 

97 
69 

103 
66 

101 
71 

90 
68 

94 
67 

100 
69 

101 
74 

100 
7* 

98 

76 

100 
72 

102 
68 

104 
65 

103 
69 

99.9 
70.* 

ELOORAOO  11  NW 

MAX 

Mm 

97 
65 

97 
71 

97 
73 

97 
71 

94 
73 

9* 

71 

95 
71 

95 
71 

96 
72 

101 

70 

100 
70 

100 
7* 

97 
72 

100 
75 

101 
72 

101 
69 

97 
67 

97 
71 

98 

67 

100 
72 

97 

66 

97 
70 

93 

70 

100 
73 

98 

74 

103 
67 

9  8 
69 

99 

67 

101 
67 

98 
70 

98.0 
70.3 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

94 
68 

9* 
68 

94 

70 

94 
70 

93 

72 

93 
72 

94 
73 

95 

74 

95 
71 

96 
69 

98 
70 

97 
72 

98 

74 

97 
73 

99 
72 

98 

70 

95 
69 

95 
68 

98 

72 

100 
72 

95 
73 

99 

70 

100 
72 

98 
71 

97 
73 

98 
7* 

95 
71 

94 
72 

101 

74 

99 
66 

99 
67 

96.6 
71.0 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

96 

68 

95 

70 

95 

77 

95 

74 

95 

74 

95 
7* 

95 

74 

95 
73 

97 
72 

98 

74 

100 
74 

97 

74 

98 
75 

100 
72 

100 
73 

98 

69 

95 

66 

97 
70 

100 
69 

100 
71 

96 
70 

100 
75 

100 
74 

99 
76 

100 
74 

100 
7* 

96 
70 

96 

73 

99 
65 

99 

71 

98 
75 

97.5 

72.3 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

100 
68 

97 
67 

100 
68 

100 
73 

97 
71 

97 
72 

97 
74 

98 
72 

ioo 

71 

104 
71 

105 
70 

105 

70 

100 
75 

101 
70 

102 
71 

101 
70 

100 
67 

99 

67 

96 
69 

101 
66 

101 
7* 

101 
68 

97 
71 

101 

69 

101 
73 

99 
73 

97 
72 

96 
66 

99 

70 

102 
65 

100 

65 

99.8 
69.9 

JUNO 

MAX 

Mm 

100 
76 

102 
75 

100 
75 

103 
76 

100 
75 

101 
76 

100 
76 

104 
76 

102 
76 

103 

77 

105 
76 

104 
75 

106 

74 

104 

77 

100 
75 

103 

74 

104 
72 

101 
71 

10* 

71 

10* 
73 

101 
72 

103 
71 

96 

74 

103 
77 

103 
75 

100 
71 

101 

72 

101 
71 

103 
75 

105 
76 

102 
78 

102.3 
74.5 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

96 
68 

94 
65 

95 
67 

96 
67 

94 
67 

90 
71 

92 

74 

95 
73 

94 
72 

94 
73 

96 
72 

97 
72 

95 
73 

94 
72 

98 
72 

97 
72 

92 
66 

93 

70 

93 
72 

97 
66 

96 
70 

94 
66 

94 
70 

97 
72 

97 
74 

93 
72 

9* 
72 

94 
72 

98 
67 

101 

64 

99 
64 

95.2 
69.9 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

95 
67 

100 
68 

9  8 
69 

98 
70 

96 

70 

96 
70 

97 
70 

98 

71 

96 

71 

100 
73 

102 
74 

103 
71 

101 
72 

101 
73 

100 
73 

103 
72 

100 
70 

98 
66 

100 
70 

99 
70 

101 
72 

97 
70 

97 
71 

98 
71 

99 
75 

100 
7* 

9  7 
74 

92 
73 

98 
69 

97 
63 

97 
63 

9B.6 

70.5 

LANGTRY 

MAX 

Mm 

100 

77 

100 
76 

100 
7  3 

103 
79 

103 
78 

100 
78 

100 
72 

100 
73 

100 
77 

101 
77 

102 
79 

100 
77 

103 
79 

101 
78 

102 
78 

10* 
77 

103 
77 

101 
7* 

99 

7* 

101 

74 

104 
77 

105 
77 

10* 
78 

105 
80 

103 
80 

105 
81 

102 
80 

96 

74 

102 
74 

103 
75 

106 
80 

102.0 
76.9 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

97 
71 

95 
66 

96 

71 

97 
73 

97 

74 

95 
73 

95 
75 

93 

75 

97 
72 

99 
69 

101 
68 

100 
69 

99 
75 

100 
75 

99 
71 

99 
67 

96 
68 

95 
67 

98 
68 

101 
69 

102 
71 

98 
66 

98 
72 

100 

71 

99 

75 

98 
73 

98 
7* 

95 
68 

100 
67 

103 
67 

100 
68 

98.2 
70.6 

LLANO 

MAX 

Mm 

97 

70 

101 
69 

100 

W 

99 

70 

99 

74 

97 

74 

98 
75 

98 

74 

96 
71 

100 
73 

104 
75 

106 
72 

102 

76 

102 

74 

101 
74 

103 
72 

103 
71 

100 
69 

98 
72 

99 
67 

104 
70 

100 
71 

102 
73 

100 
73 

103 

74 

103 

73 

99 
75 

98 

69 

99 

69 

103 
69 

103 
66 

100.7 
71.7 

MASON 

MAX 

Mm 

94 
65 

94 
67 

9  4 
67 

96 
73 

95 
73 

95 

70 

94 
70 

97 
72 

98 
69 

100 
69 

98 
71 

101 
69 

99 
66 

97 

66 

99 

66 

93 
69 

100 
73 

96 
07 

99 
73 

101 

71 

99 

71 

95 

71 

98 
64 

97 
69 

97.3 
69.2 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

99 
75 

98 
72 

100 
75 

101 
76 

97 
76 

9b 
76 

97 
76 

96 
75 

99 
76 

102 
77 

102 
76 

10  J 

76 

103 

77 

102 
76 

10* 
7  9 

102 
77 

100 
73 

97 

7  2 

97 
72 

100 
73 

101 
73 

99 
77 

10* 
75 

104 
77 

10* 
79 

107 
79 

99 

74 

100 
72 

101 

71 

102 
72 

99 

7* 

100.4 
75.2 

MEDINA 

MAX 

Mm 

94 
66 

95 
64 

9  5 

67 

96 
71 

97 
74 

95 

96 
74 

97 
74 

96 
72 

100 
66 

99 
70 

100 
69 

100 
70 

99 

70 

99 
69 

9  a 

0  6 

99 

70 

99 

67 

99 
68 

97 
69 

97 
69 

98 
7* 

98 

71 

96 
73 

93 
74 

96 
68 

100 
65 

101 
65 

97.5 
69.6 

MENARO 

MAX 

Mm 

95 
65 

96 
64 

9  7 
64 

97 
68 

95 

71 

94 
74 

94 

74 

94 

71 

96 
75 

102 
76 

102 
71 

100 
73 

99 

74 

98 

70 

101 

71 

99 

66 

99 
66 

93 

69 

96 
67 

99 
73 

99 

73 

96 

75 

95 

70 

100 
66 

101 
62 

100 
64 

97.7 
69.8 

MERTZON 

MAX 

Mm 

98 

71 

100 
69 

99 

73 

100 
74 

100 
73 

96 
74 

97 
73 

97 
72 

97 

73 

99 
75 

101 
74 

102 
75 

102 
75 

100 
74 

100 
75 

102 

7* 

101 
72 

9B 

70 

97 
69 

99 
65 

101 
68 

100 
67 

93 

71 

99 

74 

103 
75 

10* 
76 

103 

76 

98 
69 

100 
68 

101 
66 

102 
66 

99.5 

71.8 

OZONA 

MAX 

Mm 

97 

71 

99 

70 

99 

73 

100 
74 

99 

73 

96 

73 

97 
72 

96 

72 

96 

72 

99 

74 

102 

74 

103 
7  3 

10* 
75 

10* 
74 

102 
'5 

103 
73 

105 
70 

101 
69 

101 
69 

100 
71 

102 
74 

101 
69 

99 
69 

96 
69 

100 
69 

101 
7* 

101 
7  4 

93 
69 

100 
68 

101 
68 

104 
71 

100.1 
71.6 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

97 
66 

98 

69 

98 
71 

99 

73 

97 
74 

97 
75 

96 

74 

98 
75 

ioo 

75 

102 

73 

102 

73 

102 
72 

102 
7* 

103 
75 

104 
76 

10* 

77 

102 
72 

9  9 

08 

98 
69 

101 
67 

100 
72 

96 
69 

98 
69 

103 
71 

103 

77 

102 
76 

101 
79 

101 
71 

101 
69 

99 
67 

100 
68 

100.1 
72.3 

PANDALE 

MAX 

Mm 

99 
77 

100 
76 

100 
76 

102 
79 

103 
77 

100 
77 

100 
77 

99 

76 

9  5 
78 

100 
77 

103 
76 

104 

103 

78 

102 
78 

102 
77 

10* 
78 

10* 
76 

104 
66 

102 
66 

100 
74 

100 
73 

100 
75 

100 
75 

102 
75 

10* 
75 

102 
78 

101 
77 

97 
73 

101 
72 

102 
75 

104 
74 

101.4 
75.5 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

96 
70 

93 
64 

93 

70 

95 

70 

95 
71 

94 
70 

94 

74 

101 
72 

96 
70 

97 
70 

105 
68 

9  9 
68 

96 
73 

97 
70 

97 

71 

98 

68 

97 
66 

95 

67 

91 
67 

96 

67 

97 
69 

96 

65 

93 
63 

95 

70 

95 
70 

9* 

71 

95 

70 

91 
70 

97 
65 

99 
63 

9  8 
64 

96.2 

66.6 

RANKIN 

MAX 

Mm 

96 
70 

96 
71 

9  8 
11 

102 

75 

96 
72 

94 
73 

98 
72 

96 
73 

99 
72 

100 
73 

102 
73 

90 

71 

98 
74 

100 
73 

102 
75 

101 

73 

99 
73 

9  3 
70 

92 
70 

100 
69 

99 

70 

99 
75 

100 
74 

10  1 
75 

102 
75 

100 
74 

96 
69 

97 
69 

99 

68 

100 
70 

98 

71 

98.6 

72.1 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
-    229 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
JULY 

1969 

Station 

Day  o!  Month 

■ 

a 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

U 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ROBERT  LE6 

MAX 

min 

101 
76 

99 

75 

100 
76 

101 
73 

93 

75 

101 
76 

99 
75 

93 

73 

97 
73 

100 
73 

102 
77 

102 

rs 

102 
77 

100 
78 

102 
78 

103 
76 

101 
71 

100 

71 

102 
74 

101 
73 

100 
73 

100 
70 

98 
72 

103 
75 

104 
76 

102 
77 

ft 

75 

100 
73 

100 
69 

102 
67 

104 
67 

100.3 
74.1 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

98 

70 

95 

63 

98 

re 

97 

71 

94 

70 

M 

70 

96 

71 

97 
70 

97 

70 

100 
71 

101 
71 

100 
70 

99 
73 

100 
70 

100 
72 

100 
68 

98 
67 

9  9 
70 

99 

70 

101 
69 

101 
70 

99 

67 

101 
73 

100 
71 

100 
70 

98 
70 

97 

69 

93 

70 

99 
66 

100 
70 

10  1 
71 

98.6 
69.9 

SAN  ANCELQ  DAM 

MAX 

Mm 

97 
71 

97 
71 

97 
73 

99 

75 

100 
74 

93 

75 

97 
74 

97 
73 

97 

73 

100 
76 

101 
75 

100 
76 

101 
75 

98 

75 

100 
77 

103 
76 

100 
74 

96 

72 

97 
71 

96 
68 

99 
73 

99 
69 

95 

73 

W 

74 

102 
77 

102 
77 

101 
77 

98 

70 

99 

72 

101 
69 

101 
71 

98.8 
73.5 

SAN  ANGEIO  WS  AIRPORT 

MAX 

Mm 

100 
72 

100 
69 

103 

72 

101 
76 

100 
75 

9  9 
7  6 

100 
74 

100 
73 

101 

16 

103 
78 

103 
73 

103 

75 

101 
75 

103 
71 

;o5 

78 

103 
77 

100 

73 

100 

71 

98 

71 

101 

67 

100 

97 
70 

103 
72 

104 

75 

105 
78 

103 
78 

98 
74 

100 
72 

102 

73 

104 
70 

101 
72 

101.3 
73.6 

SAN  SABA 

MAX 

MIN 

97 

70 

99 

70 

99 
71 

100 
73 

99 

73 

9  8 
75 

98 
75 

98 

74 

99 

73 

100 
73 

103 
72 

104 

71 

103 
76 

102 

75 

102 
74 

103 
72 

100 
70 

98 

69 

99 

74 

97 
69 

LSI 

73 

97 
71 

102 
74 

101 
73 

102 
79 

104 
76 

102 
77 

96 
74 

100 
68 

102 
63 

101 
66 

100.2 
72.3 

SONORA 

MAX 

Mm 

100 
70 

100 
66 

101 

72 

100 
73 

99 
73 

97 
73 

96 

74 

97 
72 

100 
72 

101 
74 

103 
74 

103 
74 

101 
75 

100 
73 

103 
73 

104 
72 

102 
70 

9  9 

61 

98 

71 

102 
66 

99 

69 

96 

67 

92 

70 

103 
M 

102 
74 

102 

74 

,00 
77 

96 
70 

100 
69 

100 
67 

102 
67 

100.0 
71.4 

STERLING  CITY 

MAX 

Mm 

98 
69 

98 

67 

9  8 
6B 

100 
74 

101 

76 

9  8 
7? 

98 

74 

98 

73 

100 
76 

99 

72 

101 
74 

103 

70 

101 
69 

100 
74 

98 
71 

97 

70 

99 
72 

11 

70 

96 
69 

96 

72 

97 
74 

99 
72 

100 
74 

102 
79 

105 
76 

100 

72 

9  9 
70 

100 
69 

101 
67 

100 
69 

102 
72 

99.9 
71.7 

UVALDE 

MAX 

Mm 

96 

71 

93 

73 

97 

r» 

98 

73 

97 
76 

98 
76 

97 

77 

93 

77 

98 

75 

100 
73 

100 
74 

it 

74 

100 
78 

98 

74 

ioo 

73 

99 

71 

96 
72 

93 

70 

97 
72 

100 
74 

99 
74 

98 

71 

99 

75 

101 

75 

100 
77 

98 
75 

98 

73 

93 
72 

101 
73 

102 
74 

101 
74 

96.3 
73.9 

WATER  VALLEY 

«     *     * 

MAX 

Mm 

98 
72 

97 
73 

99 

72 

99 
75 

100 
74 

96 

73 

97 
68 

97 
73 

98 
73 

100 
73 

101 
70 

10  1 
74 

102 
72 

99 

73 

100 
70 

102 
76 

102 
70 

100 
72 

100 
72 

98 

73 

99 

69 

98 
68 

102 
72 

101 
74 

96 
72 

98 
72 

99 
74 

99 
72 

100 
72 

102 
73 

103 
75 

99.3 

72.4 

SDUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  W8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

97 
73 

96 
73 

96 
73 

96 
75 

97 

74 

97 
75 

97 
77 

98 
76 

9  8 
76 

97 
74 

99 

73 

94 

76 

98 
77 

99 
75 

101 
73 

96 

71 

92 
73 

93 
73 

98 

77 

99 
77 

96 

74 

»00 
74 

101 
76 

101 
77 

100 
77 

98 

77 

94 
76 

99 

73 

102 
74 

101 
72 

97 
74 

97.7 
74.9 

AUSTWtll  WL  REFUGE 

MAX 

Mm 

91 

75 

95 

78 

92 
74 

94 

78 

94 

80 

93 

79 

93 
80 

96 

30 

94 
78 

93 

78 

95 

8  0 

94 

80 

95 

79 

95 
79 

92 

73 

92 

79 

93 
72 

94 
76 

96 

74 

94 

76 

94 

78 

96 

74 

94 
77 

93 
73 

97 
72 

94 

76 

9^ 

75 

94.0 
76.9 

BEEVIILE  5  NE 

MAX 

Mm 

97 
72 

98 

74 

97 
71 

98 

74 

99 

73 

97 

75 

97 
76 

97 
75 

96 

n 

100 
74 

101 
74 

95 
78 

100 
77 

99 

75 

100 
76 

101 
73 

97 
70 

92 
71 

98 

71 

97 
72 

9  b 
75 

99 
76 

99 

77 

99 
76 

99 
76 

98 
74 

99 
77 

97 
76 

100 
74 

101 
73 

101 
73 

98.3 
74.3 

BRENHAM 

MAX 

Mm 

100 
74 

101 
73 

101 
73 

101 
74 

102 
74 

101 
74 

100 
75 

100 
75 

102 
75 

103 
73 

101 
76 

92 

7* 

99 

75 

102 
74 

103 
75 

103 
70 

97 
70 

96 
74 

100 
74 

100 
73 

99 
73 

96 

73 

97 
77 

100 
78 

102 
77 

102 
75 

102 
75 

100 
75 

102 
73 

104 
72 

102 
72 

100.3 
74.2 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

95 
73 

96 

73 

98 

73 

98 

74 

97 
75 

98 

76 

99 

75 

100 
75 

99 

73 

99 

74 

100 
74 

100 

75 

96 
75 

100 
76 

100 
73 

102 
72 

98 
72 

93 
70 

98 

70 

97 

73 

9S 
69 

100 

72 

100 

74 

i  M 

75 

101 
73 

101 

75 

98 
74 

93 
76 

99 

73 

101 
73 

100 
72 

98.7 
73.7 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

Mm 

94 

74 

94 
73 

96 

74 

95 

75 

95 

79 

95 

79 

94 
76 

93 

78 

96 

78 

96 
76 

97 
77 

95 

79 

96 
80 

96 

78 

96 
77 

92 

76 

95 

79 

93 

13 

93 

76 

99 
72 

i9 

76 

98 

77 

97 
78 

96 

77 

93 
76 

94 
78 

93 
78 

95 
73 

98 
76 

96 

73 

9  4 
72 

93.5 
76.4 

COLUMBUS 

MAX 

Mm 

97 
73 

96 
73 

96 
73 

99 

74 

97 
73 

98 

7? 

96 

76 

98 

76 

97 

76 

99 
73 

9B 

73 

10? 
73 

96 
77 

99 
77 

100 
78 

101 
70 

97 
70 

93 

69 

97 
69 

102 
73 

10 
68 

99 
66 

101 
71 

102 
73 

100 
73 

101 
70 

100 
69 

96 
69 

101 
72 

102 
70 

100 
70 

98.8 
72.5 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

Mm 

92 
81 

93 
80 

94 

SO 

94 
80 

91 
82 

91 

82 

91 
80 

91 
80 

91 

81 

93 

80 

92 

81 

93 
81 

93 
81 

93 
82 

93 
80 

91 
80 

92 
82 

9  2 

79 

92 

80 

94 

78 

96 
79 

92 

80 

94 
60 

;2 

8  0 

90 
80 

92 
80 

91 
60 

92 

80 

99 

79 

92 

78 

93 

79 

92.4 

90.1 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

MAX 

Mm 

92 

7J 

92 

76 

93 

75 

97 

74 

96 

77 

96 
79 

95 

77 

96 
76 

91 

77 

97 

76 

96 

77 

96 
80 

97 

79 

97 
78 

97 
77 

94 

78 

96 
79 

96 

73 

96 

77 

98 

72 

97 
77 

99 

77 

98 

79 

97 

76 

95 

76 

96 

79 

94 
79 

97 

76 

96 

75 

96 

74 

97 

75 

96.2 
76.9 

CUERO  3  E 

MAX 

Mm 

99 

74 

99 

74 

100 
71 

98 

72 

99 

73 

98 

75 

99 

76 

100 
74 

102 

73 

102 
72 

99 

72 

76 

100 
73 

102 
73 

104 

74 

101 
73 

94 

76 

99 
71 

100 
72 

101 
74 

100 
74 

100 
73 

101 
78 

100 
78 

100 
78 

100 
72 

100 
74 

100 
76 

103 
73 

103 
73 

101 
73 

100.1 
73.9 

ELGIN 

MAX 

Mm 

96 

72 

97 

74 

96 
74 

97 
75 

97 
74 

96 
73 

97 
77 

96 
73 

9B 
74 

98 
74 

96 

73 

97 
75 

98 
76 

98 

74 

101 
75 

98 
69 

91 
74 

94 
72 

93 

74 

93 

74 

9  0 
71 

97 
73 

98 

73 

97 
7* 

97 
76 

96 
76 

95 
74 

97 
77 

99 

73 

97 

66 

97 
70 

96.5 
73.7 

FLATONIA  2  U 

MAX 

Mm 

100 
71 

101 
70 

101 
72 

100 
74 

99 

74 

98 
75 

98 

76 

101 
73 

102 

73 

101 
73 

96 
74 

97 

74 

101 
73 

102 
73 

10" 
76 

100 
70 

92 

70 

9  = 
70 

101 
75 

102 

74 

101 
74 

100 
72 

103 
78 

103 
78 

101 
76 

101 
75 

102 
76 

101 
76 

104 
73 

103 
74 

98 
74 

100.4 
73.9 

FLORESVILLE 

MAX 

Mm 

98 
69 

98 

71 

99 
70 

100 
72 

99 

75 

99 
75 

98 

77 

98 

75 

9* 
73 

99 

73 

99 
75 

99 
75 

98 
76 

100 
76 

101 
76 

101 

74 

96 
75 

90 

70 

97 
72 

98 

73 

99 
74 

99 

73 

99 

76 

101 

77 

101 
78 

101 
76 

99 

74 

100 
75 

100 
72 

101 
73 

102 
74 

98.9 
74.1 

GOLIAD 

MAX 

Mm 

97 
73 

9B 

74 

99 

71 

97 
73 

96 
74 

95 
76 

95 

76 

97 
75 

99 

75 

100 
73 

100 
74 

98 
77 

98 
73 

99 
73 

101 
75 

98 

72 

94 
70 

96 
70 

97 
73 

98 

74 

M9 
75 

96 

76 

99 

76 

97 
76 

95 
78 

95 

75 

95 
76 

96 

76 

100 
73 

100 
73 

97 

73 

97.6 
74.3 

GONZALES 

MAX 

Mm 

98 
69 

97 
70 

98 

70 

90 
72 

99 
72 

96 
73 

99 

72 

99 
72 

99 
71 

101 
71 

100 
72 

97 
73 

93 

73 

100 
71 

1C1 

71 

102 
70 

97 
70 

97 

70 

99 

71 

100 

71 

101 
70 

96 

71 

100 
73 

101 

74 

101 
73 

101 
72 

100 
72 

100 
73 

101 
71 

104 
71 

104 
71 

99.3 

71.6 

HALLETTSVILlE 

MAX 

Mm 

99 

72 

101 
72 

102 
73 

101 

72 

100 
73 

99 
73 

100 
75 

102 
73 

104 
73 

104 
76 

100 
74 

97 

74 

102 
7* 

103 

74 

109 

75 

102 
70 

94 
76 

102 
7* 

100 
70 

101 

72 

102 
74 

101 

73 

102 
76 

10? 
79 

103 
76 

100 
73 

103 
74 

104 
76 

104 
72 

103 
73 

99 
76 

101.4 
73.9 

HONOO 

MAX 

Mm 

101 
72 

102 
70 

too 

71 

100 
72 

102 
74 

100 
75 

101 
75 

100 
77 

100 
74 

102 
70 

104 
73 

103 

72 

100 
76 

103 
76 

10/ 
71 

105 
73 

103 
71 

99 

70 

100 
72 

102 

70 

105 
71 

103 
70 

102 

70 

103 
73 

103 
79 

104 
75 

101 
75 

96 

76 

103 
72 

107 
72 

108 
72 

102.2 
72.9 

KENEDY 

MAX 

Mm 

98 

71 

96 

73 

98 
71 

99 

74 

99 
75 

97 
74 

98 

77 

99 

76 

101 
74 

100 
73 

100 
73 

98 

69 

100 
77 

101 

74 

102 

77 

102 
74 

94 

72 

9  7 
71 

98 
74 

99 

74 

100 
73 

101 
76 

103 
76 

ioo 

79 

100 

76 

100 
76 

101 
76 

96 

76 

102 
73 

103 
73 

102 
74 

99.6 
74.4 

KINGSVILLE 

MAX 

Mm 

96 

73 

95 

73 

98 
75 

96 

73 

95 
76 

9  6 
79 

94 
78 

96 
78 

96 

80 

98 
76 

98 

77 

96 
79 

99 

78 

99 

79 

99 
77 

91 
76 

93 

78 

99 

'6 

99 

76 

103 
73 

102 
76 

102 
77 

102 
78 

100 
7  8 

96 

76 

99 
78 

a9 

7  V 

97 
76 

102 
77 

101 
74 

98 
75 

98.0 
76.8 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

98 
7* 

96 
73 

96 

7  5 

97 
74 

98 
74 

96 
75 

97 
76 

98 

75 

V9 

75 

98 
73 

94 
76 

94 
75 

99 
76 

99 
74 

99 
77 

97 
71 

92 
73 

9  6 
73 

97 
76 

96 

73 

n 

96 
76 

99 

78 

99 
79 

99 
76 

99 

75 

96 

76 

98 

78 

101 
74 

100 
74 

98 

76 

97.3 
73.2 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

95 
73 

98 
74 

9  7 
74 

97 
73 

97 
73 

98 

75 

96 

76 

97 
74 

98 
74 

98 

74 

99 

74 

9  8 
74 

93 
76 

92 

76 

39 

78 

101 
69 

93 

73 

94 

72 

96 

75 

97 

75 

97 
73 

96 

74 

97 

77 

98 
77 

96 

77 

97 

75 

97 

76 

95 

78 

96 
73 

100 
68 

99 

75 

96.9 
74.3 

LUL1NG 

MAX 

Mm 

97 
69 

99 
69 

98 
70 

97 
72 

98 

73 

97 
73 

98 

75 

97 
73 

99 
7? 

100 
72 

100 
73 

95 
74 

91 
76 

100 
73 

101 
73 

101 
73 

98 
72 

92 

71 

93 

71 

98 

73 

99 

71 

97 
71 

99 
74 

100 
77 

100 
77 

100 
75 

99 
75 

96 
76 

101 
72 

103 
72 

102 

70 

98.4 
72.9 

MATHIS 

MAX 

Mm 

NATALIA 

MAX 

Mm 

97 
69 

97 
69 

100 
09 

102 
72 

101 
75 

,03 
75 

103 
75 

102 
74 

103 
72 

104 
70 

104 
70 

102 

70 

103 
69 

103 
73 

105 
73 

103 
73 

97 
71 

101 

69 

103 
73 

103 
69 

,  0  3 
72 

100 
71 

103 
69 

105 
76 

103 
74 

102 
75 

102 
75 

100 
76 

105 
70 

106 
70 

104 
71 

102.9 
71.9 

NEW  BRAUNFElS 

MAX 

Mm 

98 

71 

98 

73 

ICO 
71 

100 
73 

100 
75 

9  6 
77 

102 

74 

100 
75 

:  =  2 

rs 

103 

73 

102 
73 

98 
76 

99 

78 

102 
68 

101 
78 

104 
73 

101 
73 

97 

69 

98 

70 

100 

76 

101 

67 

98 

71 

100 
74 

102 
75 

100 
78 

100 
78 

100 
77 

99 

77 

96 

72 

98 

73 

100 
72 

99.6 
73.6 

NIXON 

MAX 

Mm 

97 
71 

98 
71 

91 

7! 

98 
72 

98 
72 

9  9 
75 

97 

74 

99 
74 

9! 

100 
74 

98 

73 

100 
-'6 

95 
75 

101 
73 

101 
74 

100 
75 

98 

73 

96 
70 

99 

71 

102 
73 

101 
74 

99 
75 

101 
76 

101 
77 

100 
77 

100 
73 

100 
74 

96 

73 

103 
72 

103 
71 

96 
73 

99.2 
73.6 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

95 
71 

97 
70 

97 

71 

97 
73 

100 
71 

98 
7k 

99 
75 

100 
74 

10C 
72 

100 
74 

99 

73 

v7 
73 

96 
76 

100 
73 

100 
73 

100 
71 

93 

71 

92 

70 

96 

73 

99 

73 

98 
70 

96 

71 

99 

76 

101 
^7 

101 

77 

100 
73 

!9 

76 

96 
77 

100 
73 

103 
68 

101 
73 

96.4 
73.1 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

98 
77 

97 
73 

9B 
74 

96 

74 

96 

76 

9- 

78 

95 

77 

93 

78 

y! 
7! 

99 

74 

93 

73 

97 
79 

97 

76 

98 

76 

tI 

97 

73 

96 

74 

95 

73 

98 

74 

101 
72 

100 
"5 

97 
73 

97 

76 

96 

78 

95 

79 

96 

77 

93 

78 

96 

77 

101 
73 

99 

73 

98 

74 

97.1 
75.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY 


Station 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


R08ST0WN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

SAN  MARCOS 

SEALV 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

SOMERVUlE  DAM 

WASHINGTON  STATE  PARK 

YOAKUM 


UPPER  COAST 


03 


ALVIN 

ANAHUAC  "BCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

CLEVELAND 

DANEVANG  2  SE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  Nw 

GALVESTON  WB  CITY 

HOUSTON  INCONT  AP 

HOUSTON  WB  CITY 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 

NEW  GULF 

ORANGE  4  NW 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 


MAX 
MM 


MAX 

ten 


MAX 

urn 


MAX 

inn 


IWI 

Mm 


MAX 
NU.N 


MAX 
Mill 


MAX 

min 


MAX 

Mm 


95  95  95 

75  76  76 

91  90  91 

78  80  77 

95  95  96 

72  71  77 


97      97      97 

75       77       77 


93 
76 

98 

73 

100 
74 

96 
71 

98 
72 

100 
73 

96 
75 

96 

73 

97 

73 

95 

73 

96 

73 

95 
74 

96 
76 

99 

74 

98 
74 

101 
75 

101 
73 

100 
74 

97 

71 

100 
70 

101 
71 

96 

75 

9* 

74 

93 
74 

97 

74 

97 

74 

98 
75 

94 
74 

94 

72 

95 
72 

97 
76 

97 
75 

97 
76 

95 

79 

93 

76 

97 

78 

97 
71 

9B 
72 

97 
73 

96 

76 

97 
73 

97 

7* 

97 
70 

99 

71 

100 
71 

96 
72 

99 

71 

101 
73 

95 

77 

95 

75 

95 
76 

90 
83 

91 
83 

91 
83 

96 
75 

98 
72 

98 
72 

94 
81 

94 
78 

96 

79 

96 
80 

98 

77 

99 
77 

93 
76 

93 

75 

94 
77 

97 
74 

97 

74 

96 
74 

97 
74 

95 

74 

94 

73 

95 

78 

94 
75 

94 
80 

97 

74 

98 
72 

99 
73 

90 
74 

90 
75 

91 

73 

9B 

76 

99 

77 

100 
76 

94 
78 

95 
80 

97 
78 

90 
77 

91 
81 

91 
78 

97 

77 

97 
75 

98 
76 

98 

75 

97 
72 

97 
72 

97 
78 


96      97      97 


100      99    100 

73      73      75 


98      99      98 
72      73 


98      97      95 
75      77      79 


97      97 

77       77       76 


102  101  100 
72   73   74 


100  100   97 
72   72   71 


96   96   97 
78   78   77 

90   90   90 
80   B2   82 

97 

76 

98   99 


100  100  100 
76   78   79 


97   97 
79   79 


96 


91   91 
82   81 


98   97 
76   77 


97   96 
75   75 


99   98 
7*   74 


95   95 
72   73 


96   95 
76   77 


96   94 
78   80 


98   97 
71   71 


96   95 

74   75 


99   98 
71   72 


100   99 
71   73 


95   95 

78   79 


90   89 
83   82 


99   93 
71   72 


96   93 
80   80 


100  100 
76   75 


99  100 
76   75 


96   97 
78   79 


95   95 
75   75 


97   98 
77   72 


101  102 
75   74 


99  102 
74   74 


93   93 

81   SI 


97   94 
75   76 


97   90 
74   75 


99   95 
74   73 


91   91 
82   82 


92   97 
76   76 


98   97 
79   81 


90   90 
84   80 


99   99 
74   75 


95   96 
75   73 


96   96 

74   75 


95   95 
74   73 


95   95 

78   76 


94   96 
71   71 


96   99 
77   7* 


96   99 
72   71 


101  102 
73   72 


94   93 
76   79 


90   89 
84   84 


97  100 
73   72 


96  100 
60   81 


94   95 

80   81 


94   95 
76   75 


92   94 

74   75 


94   94 
83   82 


95   97 

75   75 


91   91 
83   82 


98  100 
78   77 


99   98 
81   80 


90   90 
82   83 


96  101 
77   76 


96   99 
69   73 


99  100  100 


101   97 
74   76 


101   95 
73   75 


99   98 
77   79 


100   98  100 
77   78 


91   91   91 
81   82   81 


98   99  100 
78   78   77 


93  100  100 


100   93   96 
76   78   74 


69   90   91 
77   81   76 


96   94 
77   74 


102   97   95 


97   97 
75   74 


100  100 
78   78 


103  101 
74   75 


102  100 
74   71 


98   97 
75   75 


98   98 

75   75 


96   97 
78   80 


98   9B   94 


100   98 
72   75 


99   94 
73   73 


101  101 
70   71 


102   97 
72   72 


90   84 
83   76 


98   84   96 


98   86 
80   76 


97   86 
76   75 


101 
80 


91   96 
79   76 


99   89 
77   73 


91   89 
76   73 


90   91 
72   79 


100   92 
76   73 


97   90 
78   79 


87   96 
73   75 


96   99 
79   79 


90   88 
82   80 


100   90 
79   74 


103  104 
71   75 


102  102 
76   73 


99   99 
79   79 


97   98 
75   77 


1U1 
71 


100 
75 


92 

73   73 


97   97   98 


102  103 
72   75 


98  105 
73   74 


96   95 
73   75 


99   99 
75   75 


95   95 
72   75 


94   95 
77   78 


97   98 
76   76 


102  102 
71   73 


95   98 

75   76 


98  100 
72   72 


103 
70 


94   94 
69   75 


96   96 
69   74 


93  102 
74   74 


100  101 
76   76 


98   94 
72   76 


97   93 
72   73 


98   93   94 


102  103 
72   73 


93   94 
78   80 


102   94 
67   70 


88   94 
82   72 


100  101 
70   68 


100  100 
78   72 


98   99 
74   73 


93   94 
76   76 


94   95 
72   74 


88   93   95 
73   74 


91   92   93 

Bl   82   73 


94   95   97 
73   73 


91   93   93 
81   81   62 


96   99  100 
74   74   72 


100  101  100 
80   79   80 


92   93   93 
83   85   85 


98   99   97 

75   75   77 


92   92 
69   72 


90   92 

73   78 


93   94 
73   73 


99   93 

70   75 


95   90 
69   70 


88   91 
73   79 


100   93 
70   72 


94   89 
73   70 


93   96 
71   72 


98   94 
76   76 


93   92 

75   80 


100   94 
72   76 


100   89   95   96   97   99   92 
76   72|  73   72   74J  70   75 
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98  100  100 
76   72 


90   91   99 
77   75   79 


97   98   97 
76   74   75 


98  101  100 


98  101  100 
76   78   77 


96  101  101 
72   77   78 


96  100  102 


99  100 
75   75 


100   99 
75   72 


99  102 
79   75 


94   96 
74   74 


97   98 
74   78 


97   98 

75   74 


100   99 
70   71 


96   96 
75   76 


95   92 

74   72 


95   96 

73   74 


97   97 
73   77 


94   87 
75   72 


94   92 
73   71 


97   97 
74   75 


99  100 
69   70 


100   98 
71   73 


92   90 
76   74 


89   84 
73   69 


95   90 
73   73 


94   88 
77   76 


94   89 
76   74 


100  101 
76   77 


102  102 
75   77 


96   96 
79   77 


97   98 
75   79 


96   98 
77   79 


96  100 
77   78 


100  101 
76   79 


100 
72 


91 

75 


90   92 
78 


91   93 
79   79 


96   94 

74   75 


98  100 
75   75 


94   98 
75   76 


94   96 
72   79 


93   95 

77   76 


96   89 
80 


97   95 
75   73 


85   80 
71   68 


94   90 
79   76 


98   98 
73   72 


85   89 
70   74 


99   97 
76 


92   93 

74   82 


92   92 

74   77 


71   72   76 


92 
77 


92  93  94 

83  80 

97  98  93 

77  77  71 

96  97  92 

74  74  71 


96   94 
75   75 


96   90 
83   82 


61   91 
73   77 


90   92 

82   84 


96   91 
75   76 


94   94 
74   75 


98   97 
76   77 


89   90 

80   80 


100   97   95 
79   77 


102  102   99 


97  100  102  102 
78   75   75   74 


98  102  101 

77   73   73   73 


93   96  103  102 


100   99 
75   74 


101  100 
76   75 


94   97 
79   79 


98   97 

75   76 


100  101 
77   74 


100  100 
76   73 


96   94 
76   75 


96   99 
75   75 


93   92 
75   73 


93   93 

79   78 


98   96 
75   73 


103  101  100 
75   73   74 


102  103  100 
72   72   73 


102   98 
76   76 


99   99 
70   74 


99  100   99 

78   70   71 


102   98  102 
75   71   71 


104  104   99 
72   72   76 


94   94   95 
76   76 

99   98 


87   88 
82   62 


97   96 
76   74 


94   95 
79   78 


94   95 

76   74 


93   92 

81   80 


91   92 
75   75 


92   92 

81   82 


97   96 
74   74 


90   90 
81   81 


96   96 
75   77 


97   97 
76   79 


91   91 
64   83 


98   98 
76   77 


96   96 
75   73 


96   97 
74   75 


99   98 
74   75 


95   96 
72   73 


94   95 
77   76 


95   96 
78   79 


97  100 
76   74 


97  100 
75   72 


98   99 

71   68 


100  103 
73   74 


93   95 
77   75 


87   87 
80   80 


97   99 

77   74 


98   98 
80   78 


97   97 
75   76 


93   94 
77   77 


95   97 

75   74 


93   94 

76   75 


98   96 
75   75 


98   99 
76   76 


96   94 
73   73 


96   95 
76   76 


101   96 
72   72 


97   96 
73   73 


104  101 
69   69 


100   99 
72   70 


94   95 
77   77 


97   93 
71   73 


98   94 
79   79 


95   93 

75   75 


9  4 

80 


78   76   80 


95   98  101 
75   73   72 


92   93   91 
80   79   81 


96   96   93 
76   76   75 


98  102  100 
77   76   78 


91   91 
79   78 


99  100  100 
77   75   75 


97   98   99 
73   73   73 


Continued 

Ul 

\IL 

I 

It 

■1V1J 

JU 

rtA 

1U 

Kt 

-b 

TEXAS 

JULY 

1969 

Station 

Day  of  Month 

at 
O) 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

t 
< 

vKTOKIA  Wfl  AIRPORT 

•      •     « 

MAX 
MIN 

96 
75 

96 
76 

98 
75 

98 
76 

97 
76 

it 

78 

97 
79 

97 
77 

99 

79 

99 
77 

97 
78 

97 
79 

99 
78 

100 
79 

loo 
76 

93 
73 

91 
76 

"6 
74 

97 
77 

97 
77 

96 

30 

96 
78 

96 
80 

96 

80 

96 
76 

97 
75 

96 
77 

97 
76 

100 
77 

98 
76 

97 

75 

97.0 
77.0 

ST.UTHERN             09 

ALICE 

MAX 
MIN 

97 
74 

97 
74 

96 

73 

100 

74 

100 
76 

98 
76 

99 

76 

97 
76 

98 

77 

100 

74 

101 
76 

96 

77 

101 
76 

101 

77 

102 

76 

102 
73 

98 
75 

96 
69 

99 

76 

100 
73 

103 
74 

104 
74 

103 
76 

76 

103 
76 

101 
77 

101 
77 

102 
75 

102 
75 

104 
72 

105 
73 

100.1 
74.9 

AR-lSTKONG 

MAX 
MIN 

95 

71 

96 
70 

98 

71 

96 

71 

97 
72 

95 

74 

98 

74 

99 
73 

97 
73 

100 
72 

95 
72 

99 

74 

102 
76 

100 

74 

101 
75 

102 
71 

97 
73 

93 

72 

94 

71 

103 

76 

104 
71 

102 
74 

102 
75 

102 
7* 

101 
76 

102 

76 

104 

78 

104 
72 

10* 
71 

102 
69 

100 
69 

99.5 
72.9 

BENAVIOES  7  S 

MAX 

MIN 

72 

70 

71 

74 

76 

76 

76 

75 

74 

74 

101 
73 

101 

77 

102 
76 

101 

77 

102 
76 

103 

74 

93 
70 

101 
72 

101 

72 

102 
73 

103 
73 

102 
73 

103 
75 

104 
74 

10* 
77 

103 

73 

103 
76 

104 
76 

102 
73 

10* 
69 

103 
03 

73.7 

CARRIZU  SPRINGS 

MAX 

MIN 

99 
76 

99 
74 

99 
75 

102 
75 

103 
78 

102 
78 

102 
78 

101 
78 

101 

76 

102 
75 

103 
77 

103 

78 

100 
80 

104 
78 

103 
77 

105 
74 

101 
75 

99 
72 

99 

72 

97 
74 

101 
78 

102 
75 

102 
79 

105 
79 

105 
79 

105 
79 

Lot 

78 

102 
75 

100 
78 

103 
76 

10* 

8  0 

101.9 
76.7 

CATARINA 

MAX 

MIN 

102 
75 

101 
74 

104 
75 

105 
76 

105 

77 

105 
72 

103 
78 

103 

77 

105 
76 

105 
74 

106 
76 

102 

78 

106 
78 

105 

76 

LOS 

76 

105 
72 

103 
76 

102 
73 

103 

74 

104 
74 

105 
74 

108 
7* 

107 
78 

107 
78 

104 
78 

103 
75 

106 
76 

107 
75 

106 

76 

104.6 
75.7 

CHARLUTTE  5  NNW 

MAX 

MIN 

98 

70 

98 
71 

100 

70 

100 
73 

99 

77 

10O 
77 

100 
78 

100 

77 

101 

7! 

103 
71 

102 

73 

102 

77 

101 
75 

103 

75 

104 
73 

104 
74 

101 
73 

97 
69 

100 

74 

101 
71 

102 
73 

102 

72 

105 
76 

105 
72 

10* 
75 

102 
75 

L01 

75 

99 

77 

103 

71 

10* 
71 

10* 
71 

101.5 
73.6 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

99 
7". 

99 
76 

103 

75 

105 
75 

102 
77 

104 

76 

102 
78 

103 
78 

103 
77 

104 
73 

103 
76 

100 
7  9 

102 

77 

105 
79 

107 
72 

102 
74 

95 
75 

102 
72 

102 
77 

103 
73 

103 
77 

103 
74 

105 

74 

105 
77 

107 
78 

105 

77 

105 
75 

100 
75 

105 
77 

105 
76 

104 

77 

103.0 
73.6 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

99 

76 

98 
75 

100 
76 

102 

77 

100 

76 

101 

76 

100 
74 

99 
78 

100 
77 

102 
76 

102 
78 

98 
79 

103 
80 

101 
79 

103 
78 

101 
74 

99 

75 

98 
73 

97 
73 

101 
75 

102 
77 

102 
75 

103 
79 

104 
79 

102 
79 

103 
79 

101 
78 

99 

75 

10* 
76 

105 
78 

103 
78 

101.0 
76.9 

DIUEY 

MAX 
MIN 

130 
72 

100 

72 

101 
71 

102 

73 

104 

76 

103 
76 

103 
77 

102 

76 

102 
74 

103 
70 

104 
73 

103 

77 

100 
76 

104 

77 

104 
74 

106 
71 

102 

72 

94 

67 

100 
73 

102 

70 

104 
73 

105 
72 

101 
76 

105 
76 

105 
75 

104 
7* 

10* 
75 

103 
75 

100 
72 

105 
72 

105 
72 

102.6 
73.5 

EAGLE  PASS 

MAX 

MIN 

100 
75 

100 
75 

100 
77 

101 
78 

103 
78 

101 
79 

102 
78 

100 
77 

101 
76 

101 

77 

103 
78 

105 
76 

100 
78 

104 
78 

102 
78 

105 
75 

102 
75 

100 
73 

100 
75 

98 
76 

101 
80 

103 
76 

102 

76 

105 
79 

105 
79 

10* 

78 

105 

79 

100 
71 

9* 

74 

102 

78 

10* 
77 

101.7 
76.8 

ENCINAL  3  NW 

MAX 

MIN 

99 
73 

99 
73 

101 
75 

102 

74 

102 
75 

103 
75 

102 
78 

100 
76 

104 
78 

104 
72 

104 
72 

102 

75 

102 
76 

103 
76 

102 
74 

106 
69 

100 
69 

97 

39 

100 
70 

100 
65 

101 
70 

102 
73 

103 
71 

105 
78 

105 
77 

105 
78 

106 
77 

105 
75 

100 
73 

10* 
72 

106 
7* 

102.4 
73.6 

FALCON  DAM 

MAX 
MIN 

99 

75 

99 
74 

100 
75 

102 
76 

102 
76 

103 

7B 

103 
78 

101 

77 

101 

77 

103 
73 

103 
78 

103 
79 

104 
78 

103 

77 

104 

76 

105 
75 

100 

77 

104 
77 

104 
77 

103 

77 

102 
73 

102 

72 

10* 

77 

105 
78 

106 
60 

105 
79 

106 
79 

108 
75 

97 

70 

102 
74 

'03 
7* 

102.8 
76.3 

FALFURRIAS 

MAX 

MIN 

96 
72 

97 
71 

98 

73 

98 

74 

99 
76 

98 
77 

97 
76 

98 

77 

98 

76 

98 

78 

100 
80 

98 

7B 

99 

77 

99 

78 

99 

76 

101 
74 

92 
76 

99 

74 

100 
73 

99 

74 

101 

so 

102 
75 

101 
79 

101 

8  0 

100 
78 

100 
79 

100 
76 

102 
76 

99 
76 

101 
73 

101 
73 

99.1 
76.0 

FOWLERTON 

MAX 

MIN 

100 
73 

101 
73 

102 

73 

104 
77 

107 
78 

111 
78 

101 
76 

102 
78 

103 
76 

103 
73 

103 
74 

109 
79 

104 
75 

104 

78 

106 
74 

104 
73 

99 
73 

100 
70 

101 
75 

104 
70 

108 
75 

10* 
74 

105 
77 

LOS 

79 

105 
77 

105 
77 

105 

78 

102 
76 

105 
75 

107 
73 

105 
75 

104.1 
75.2 

FREER 

MAX 

MIN 

100 
74 

99 

71 

100 
71 

100 
74 

101 
72 

102 

75 

101 

74 

99 

75 

103 
74 

103 
72 

103 
72 

103 
72 

101 

75 

103 

74 

103 
75 

103 
73 

104 

70 

100 
72 

98 

70 

102 
73 

102 
72 

104 
71 

103 
72 

10' 
75 

105 
75 

103 
75 

104 
73 

104 
74 

103 
72 

102 
70 

105 
72 

102.2 
72.9 

HEBBRONVILLE 

MAX 

MIN 

100 
72 

100 
72 

100 
72 

101 
77 

102 
77 

102 

76 

101 
76 

100 
75 

102 

75 

102 
72 

103 
74 

102 

75 

104 
75 

102 
76 

102 
74 

105 
71 

97 

75 

102 
72 

103 

74 

103 
73 

104 

73 

10* 
72 

105 
75 

105 
77 

105 
76 

105 
75 

105 
76 

105 
77 

102 
73 

103 
71 

105 
72 

102.7 
74.2 

LA  PRYDR 

MAX 
MIN 

103 
73 

104 
74 

104 
78 

105 
78 

103 
77 

104 
76 

104 
79 

103 
77 

104 
71 

106 
71 

105 
72 

106 
73 

105 
74 

107 
74 

105 
71 

105 
70 

103 
69 

102 
70 

103 
73 

104 
74 

105 
75 

102 
72 

105 
75 

L04 

76 

103 
7* 

104 
73 

105 
72 

106 
76 

106 
70 

105 
72 

104 
71 

104.3 
73.5 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

MIN 

99 
75 

100 
74 

99 
76 

100 
77 

100 
79 

IOC 
79 

99 

79 

99 

78 

102 
77 

102 

77 

101 

78 

100 
80 

100 

78 

100 
80 

104 

78 

101 
74 

101 

78 

101 
75 

103 

77 

106 
78 

104 
78 

105 
78 

10* 
60 

10* 

SO 

10* 
79 

105 
60 

107 
80 

102 
75 

105 
78 

106 
76 

104 
77 

102.2 
77.7 

OILTON 

MAX 

MIN 

98 
74 

98 
71 

100 
72 

100 
74 

102 
75 

100 
75 

101 

75 

99 
76 

100 
76 

101 
73 

102 
74 

101 
77 

102 

75 

101 

76 

101 
73 

104 

73 

95 

74 

102 
71 

101 

74 

101 

73 

103 
73 

101 
74 

100 
75 

L04 
76 

10* 
75 

103 
77 

103 
76 

105 
76 

96 

75 

103 
71 

10* 
73 

101.2 
74.3 

PEARSALL 

MAX 

MIN 

99 

71 

99 
71 

100 
72 

104 
72 

101 
75 

101 
75 

101 
75 

100 
74 

101 
73 

102 

71 

103 

72 

102 

76 

104 
75 

102 
75 

104 
73 

10* 
73 

101 
72 

100 
69 

102 
74 

103 

71 

■  03 
73 

102 
73 

105 
75 

104 

75 

10* 
74 

103 

74 

101 
74 

101 
75 

105 
72 

105 
73 

104 

72 

102.3 
73.2 

P0T6ET 

MAX 

MIN 

RIO  GRANDE  CITY  3  H 

MAX 

MIN 

96 
73 

97 
73 

98 

73 

97 

74 

100 
77 

98 

76 

99 
78 

98 
76 

ICO 

75 

101 
73 

101 
75 

103 
77 

102 
76 

101 
76 

103 
75 

103 

73 

100 
75 

102 
76 

103 

76 

101 

76 

103 

73 

103 

73 

10* 
75 

'.05 
77 

106 
78 

105 
78 

105 
79 

105 
79 

102 

75 

10* 
74 

103 
72 

101.6 
75.5 

TILDEN 

MAX 
MIN 

100 
71 

100 
73 

100 
73 

101 
76 

102 
77 

103 
78 

100 
77 

100 
77 

101 
76 

102 
75 

103 
76 

100 
80 

102 
78 

102 
77 

103 

75 

105 

74 

100 
76 

9  8 
71 

100 
74 

100 
72 

101 
76 

102 
74 

102 
78 

104 
78 

104 
77 

103 
77 

104 

7  3 

103 
76 

102 
73 

10* 
73 

103 
74 

101.8 
75.5 

ZAPATA 

MAX 

Mm 

101 
75 

101 
75 

101 
76 

103 
77 

102 
78 

102 
78 

101 
79 

102 
78 

104 

78 

104 
76 

104 

78 

104 
79 

104 
78 

103 
78 

106 
76 

105 
76 

101 
78 

104 
76 

104 
78 

106 
77 

105 
77 

106 
77 

106 
78 

105 
78 

105 
79 

106 
79 

107 

B0 

106 
76 

106 
77 

106 
7* 

105 

76 

104.0 
77.3 

LTHER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  KB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

95 
77 

94 
77 

15 
75 

96 
77 

97 
79 

95 

90 

95 
80 

95 
77 

96 

76 

97 

77 

96 
78 

96 
78 

94 
79 

97 
78 

96 

78 

95 
78 

94 
79 

96 
79 

97 
77 

98 
77 

98 
79 

98 
80 

97 
81 

97 

00 

96 

80 

95 
80 

97 
80 

95 
77 

99 

78 

98 
76 

97 
75 

96.2 
76.2 

HARLINGEN 

MAX 

MIN 

93 

73 

94 
72 

94 
73 

94 

73 

98 

75 

96 

76 

95 

75 

96 

74 

96 

74 

96 
74 

98 

74 

95 

lb 

97 
76 

97 
77 

loo 

74 

99 

74 

98 
75 

97 

75 

99 
74 

100 

74 

100 

74 

101 
76 

100 
79 

9e 
79 

96 

79 

98 

78 

98 

78 

99 
75 

99 

75 

101 
75 

101 
70 

97.6 

75.1 

MC  ALLEN 

MAX 

Mm 

95 
74 

96 
74 

94 

74 

96 
74 

97 
74 

7ft 
76 

95 

76 

96 
76 

97 
76 

98 

75 

98 

74 

98 

76 

97 
76 

97 

75 

98 
76 

99 

75 

97 

75 

97 

'6 

99 

75 

100 

75 

101 
74 

103 
75 

100 
78 

99 

79 

99 

79 

97 
78 

98 
78 

98 

77 

99 

76 

101 
76 

101 
75 

97.9 
75.7 

MC  ALlEI<  FAA  AP 

MAX 

MIN 

96 
75 

93 
75 

98 

74 

98 
75 

97 
78 

97 

78 

96 
77 

97 
77 

90 
77 

99 
75 

99 
77 

^8 
.'6 

97 
77 

100 
79 

99 

76 

96 
76 

99 
78 

100 

77 

101 
75 

100 
77 

103 
76 

100 
79 

100 
81 

101 
60 

98 
79 

99 

81 

9  9 
80 

100 
80 

103 
78 

103 
76 

99 

76 

98.8 

77.3 

»C  COOK 

MAX 
MIN 

98 

71 

100 

71 

■9 

73 

99 

73 

98 

73 

98 

77 

98 
77 

96 

76 

99 

74 

100 
73 

100 
73 

100 
75 

100 

77 

98 
76 

L01 

.'5 

101 

74 

100 
74 

9  8 

77 

101 

74 

101 
74 

L03 

73 

10* 

7* 

102 
77 

102 

78 

101 

78 

100 
78 

102 
78 

101 
76 

101 
74 

103 
7* 

104 
72 

100.3 
74.8 

MISSION 

MAX 

MIN 

96 
72 

99 
72 

97 
I 

99 
72 

100 
74 

100 
!1 

100 
75 

99 
74 

1  0  0 
74 

95 

75 

99 
'4 

LOO 
75 

97 

76 

94 

74 

100 
7  6 

100 

75 

99 

77 

101 
77 

102 
76 

104 
77 

100 
76 

102 
76 

100 
77 

100 
76 

101 

76 

102 
77 

103 
77 

102 
76 

103 
77 

103 
76 

105 
77 

100.1 
75.5 

PORT  ISABEL 

MAX 

MTN 

91 
80 

92 

78 

>3 

•9 

92 
81 

92 

82 

31 

93 
82 

94 
79 

94 
DC 

93 
7B 

94 
80 

93 
3  1 

94 
79 

93 
79 

91 

79 

90 
80 

92 
80 

90 
31 

94 
82 

94 
60 

94 

79 

96 
80 

94 
80 

92 
80 

92 
81 

92 

77 

<2 

re 

92 

78 

92 

78 

92 
81 

91 
30 

92.6 
79.7 

PORT  MANSFIELD 

MAX 
MTM 

90 
80 

92 

78 

9] 

71 

90 

80 

93 
82 

'.1 

92 

82 

91 
81 

91 

80 

92 

78 

92 
80 

91 

30 

91 
81 

91 
83 

•2 

n 

92 

79 

90 
80 

91 
31 

91 

78 

90 

78 

9? 
78 

96 
79 

97 
80 

95 

33 

91 
80 

90 

80 

9  0 
80 

90 

79 

91 
80 

92 

77 

92 
"6 

91.6 
79.5 

RAYMONOVILLE 

MAX 

Mm 

96 
74 

98 
74 

it 

74 

98 
74 

102 
76 

99 

78 

99 
77 

101 

77 

102 

74 

103 
75 

101 
'7 

101 

76 

99 

78 

1.3 
76 

103 
76 

99 

76 

102 
It 

103 

73 

103 
75 

104 
7< 

103 
76 

10* 
80 

..2 

-9 

101 
79 

101 

79 

101 

79 

103 
76 

103 
76 

105 

75 

106 
74 

101.3 
76.3 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

96 
75 

96 

75 

9! 
! 

96 
75 

97 
75 

H 
t 

95 
77 

97 
76 

it 

7S 

98 
76 

96 
76 

97 
77 

97 
78 

95 
76 

LOO 

76 

99 
76 

96 
76 

9  6 

"3 

97 

75 

99 

75 

L02 

77 

100 
76 

97 
79 

»1 

79 

98 
77 

97 
76 

91 

79 

97 
77 

100 
76 

101 

75 

101 
74 

97.5 

76.3 

MESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

94 
74 

91 
73 

^3 

•3 

96 

75 

95 
76 

94 

11 

93 
76 

96 

74 

97 
73 

98 

74 

96 

76 

96 

n 

95 

76 

99 

77 

9  9 
It 

97 
74 

96 
77 

99 

7  3 

99 
75 

100 
75 

102 
77 

100 

79 

99 

79 

99 
80 

98 
79 

98 
74 

9  7 

78 

99 

75 

100 
77 

101 

75 

99 

73 

97.3 
75.9 

S 

eo  Re 

:eren 

e  Mo 

les  F 

illowi 

ig  S 

dlion 

Index 

MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASUN 

OF  1968 

-  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*    *    * 

HIGH  PLAINS         01 

AMARlLLO  WB  AIRPORT 

0 

0 

6 

159 

583 

865 

726 

681 

808 

176 

69 

24 

4097 

3985 

ANDREWS 

0 

0 

3 

63 

441 

608 

474 

465 

567 

83 

14 

1 

2719 

8IG  SPRING 

0 

0 

0 

29 

357 

530 

420 

389 

485 

37 

7 

0 

2254 

BDKGER  3  W 

0 

0 

2 

117 

552 

845 

689 

637 

774 

146 

52 

16 

3930 

BRAVO 

0 

0 

160 

588 

886 

680 

688 

793 

196 

75 

19 

BR0WNFIEL0  NO  2 

0 

0 

21 

130 

504 

710 

628 

585 

728 

134 

50 

11 

3501 

CANADIAN  1  ENE 

0 

0 

0 

112 

546 

859 

725 

626 

762 

134 

44 

13 

3821 

CANYON 

0 

0 

11 

127 

523 

746 

604 

626 

755 

158 

25 

22 

3597 

CHANNING  NO.  2 

1 

0 

8 

198 

607 

916 

7b2 

712 

851 

226 

68 

36 

4425 

CLAUDE 

0 

0 

16 

209 

586 

899 

779 

730 

834 

231 

88 

32 

4404 

CROSBYTON 

0 

0 

15 

134 

521 

770 

704 

605 

768 

158 

61 

12 

374B 

3539 

DALHART  FAA  AIRPORT 

0 

2 

28 

202 

673 

968 

786 

730 

872 

241 

86 

37 

4625 

DIMMITT 

1 

5 

24 

196 

617 

636 

728 

694 

805 

249 

97 

27 

4279 

DUMAS 

0 

4 

17 

205 

651 

953 

817 

745 

894 

252 

90 

36 

4664 

FLOYDADA 

0 

1 

16 

159 

555 

795 

749 

648 

809 

186 

65 

20 

4003 

FOLLETT 

0 

0 

10 

165 

646 

965 

942 

737 

893 

242 

63 

39 

4722 

FRIONA 

0 

1 

21 

185 

590 

831 

728 

677 

800 

227 

87 

29 

4176 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

1 

1 

23 

190 

604 

844 

713 

700 

840 

252 

96 

36 

4300 

GARDEN  CITY  1  E 

0 

0 

3 

63 

452 

677 

589 

491 

594 

90 

21 

0 

3000 

GRUVER 

0 

0 

13 

156 

585 

938 

749 

678 

811 

154 

48 

12 

4146 

HEREFORD 

1 

2 

33 

212 

615 

858 

735 

706 

831 

258 

92 

30 

4373 

LAMESA  1  SSE 

0 

0 

4 

92 

452 

683 

587 

525 

647 

87 

24 

0 

3101 

3136 

LEVELLAND 

0 

1 

28 

151 

536 

750 

644 

620 

768 

158 

56 

15 

3727 

LIPSC0M8 

1 

0 

24 

223 

662 

1022 

906 

730 

236 

63 

28 

LITTLEFIELD  NO.  2 

0 

3 

14 

154 

535 

754 

645 

634 

739 

155 

56 

17 

3706 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

0 

1 

31 

151 

543 

770 

614 

601 

723 

126 

45 

7 

3612 

3578 

MC  LEAN  3  E 

0 

0 

7 

133 

557 

890 

803 

679 

796 

157 

63 

20 

4105 

MIAMI 

0 

3 

19 

191 

616 

946 

832 

716 

843 

212 

78 

24 

4480 

4264 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

60 

456 

665 

535 

467 

534 

52 

30 

0 

2799 

2591 

MIDLANO  4  ENE 

0 

0 

0 

63 

387 

607 

468 

431 

487 

48 

8 

0 

2499 

MORTON 

2 

26 

159 

536 

728 

647 

625 

794 

185 

55 

14 

MULESHOE  1 

1 

2 

34 

209 

599 

800 

729 

682 

802 

210 

84 

29 

4181 

4138 

OLTON 

0 

4 

28 

182 

583 

795 

717 

671 

802 

203 

83 

24 

4092 

PAMPA  NO.  2 

0 

3 

15 

202 

606 

932 

774 

737 

862 

237 

93 

32 

4493 

PANHANDLE 

0 

0 

14 

152 

579 

864 

725 

682 

804 

180 

63 

24 

4087 

PERRYTON  5  NNE 

224 

664 

996 

930 

747 

940 

268 

105 

37 

PLAINS 

0 

0 

40 

192 

569 

769 

675 

655 

745 

167 

51 

PLAINVIEW 

0 

0 

18 

131 

516 

756 

684 

618 

762 

132 

43 

12 

3672 

3564 

SEMINOLE 

0 

0 

9 

113 

489 

702 

616 

535 

676 

111 

36 

1 

3268 

SILVERTQN 

0 

3 

28 

187 

595 

870 

787 

710 

849 

223 

90 

27 

4369 

SPEARMAN 

0 

2 

13 

154 

639 

936 

771 

698 

849 

179 

56 

18 

4315 

4498 

STRATFORD 

0 

5 

34 

222 

673 

991 

834 

756 

932 

260 

92 

38 

4837 

SUNRAY  4  SW 

0 

2 

10 

137 

580 

855 

668 

624 

795 

160 

47 

21 

3699 

TAHOKA 

0 

0 

11 

117 

500 

726 

635 

568 

685 

119 

53 

5 

3419 

TULIA 

0 

1 

16 

171 

579 

816 

735 

674 

797 

212 

73 

20 

4096 

VEGA 

*     *     * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

4 

7 

37 

228 

635 

907 

764 

718 

880 

284 

106 

43 

4613 

4301 

ABILENE  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

42 

387 

599 

520 

468 

541 

53 

15 

1 

2626 

2624 

ANSON 

0 

0 

0 

27 

428 

499 

28 

11 

0 

ASPERMONT  2  SSW 

0 

0 

4 

74 

432 

650 

623 

520 

677 

101 

27 

0 

3108 

BALLINGER  1  SW 

0 

0 

2 

41 

397 

548 

406 

420 

451 

34 

9 

0 

2306 

2491 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

69 

498 

811 

698 

597 

700 

100 

26 

4 

3523 

CLARENDON 

0 

0 

16 

165 

542 

883 

778 

678 

781 

160 

56 

9 

4068 

COLEMAN 

0 

0 

0 

27 

375 

511 

437 

437 

29 

6 

0 

2199 

COLORADO  CITY 

0 

0 

0 

35 

351 

527 

402 

405 

467 

26 

4 

0 

2217 

DICKENS 

0 

0 

90 

488 

673 

653 

546 

673 

90 

23 

0 

ELECTRA 

0 

0 

1 

66 

428 

691 

660 

543 

640 

88 

25 

0 

3144 

GAIL 

0 

0 

2 

42 

376 

609 

470 

441 

562 

66 

14 

0 

25P2 

GUTHRIE 

0 

0 

2 

89 

411 

698 

700 

560 

683 

92 

20 

2 

3257 

HASKELL 

0 

0 

2 

65 

413 

646 

624 

520 

623 

6B 

16 

1 

2978 

HOROS  CREEK  DAM 

0 

0 

5 

56 

393 

602 

545 

484 

555 

65 

22 

5 

2732 

JAYTON 

0 

0 

6 

89 

454 

689 

613 

558 

670 

100 

23 

0 

3202 

MATADOR 

0 

0 

4 

96 

428 

747 

687 

565 

709 

125 

35 

2 

3398 

MEMPHIS 

0 

0 

4 

104 

492 

860 

733 

605 

734 

131 

35 

4 

3702 

3508 

MUNDAY 

0 

0 

0 

41 

382 

616 

538 

480 

557 

45 

5 

0 

2664 

PADUCAH 

0 

0 

0 

79 

449 

751 

682 

538 

690 

88 

25 

0 

3302 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1968 

-  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

POST 

0 

0 

1 

82 

431 

646 

590 

511 

667 

97 

28 

0 

3053 

QUANAH  5  SE 

0 

0 

8 

123 

496 

828 

750 

607 

691 

105 

34 

2 

3644 

3214 

ROSCOE 

0 

0 

2 

46 

403 

589 

501 

484 

554 

67 

16 

0 

2662 

ROTAN 

0 

0 

1 

45 

382 

578 

493 

468 

534 

41 

6 

0 

2548 

SEYMOUR 

0 

0 

5 

84 

435 

734 

652 

533 

649 

82 

27 

0 

3201 

3071 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

0 

0 

2 

98 

516 

800 

691 

592 

703 

103 

26 

4 

3535 

SNYDER 

0 

0 

2 

107 

457 

670 

618 

516 

645 

73 

23 

0 

3111 

2977 

TRUSCOTT 

0 

0 

0 

■4 

443 

711 

664 

548 

675 

66 

21 

2 

3236 

TURKEY 

0 

8 

111 

458 

757 

659 

641 

107 

36 

2 

VERNON 

0 

0 

0 

57 

425 

678 

518 

594 

55 

9 

0 

WELLINGTON  2  ENE 

0 

0 

7 

146 

519 

148 

39 

1 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

0 

0 

0 

66 

431 

676 

646 

543 

609 

91 

14 

4 

3082 

2632 

WINTERS  1  NNE 

*     *     * 
NORTH  CENTRAL       03 

0 

0 

5 

75 

433 

619 

572 

503 

575 

59 

19 

3 

2863 

ALBANY 

0 

0 

5 

65 

413 

638 

607 

502 

592 

86 

15 

4 

2927 

2611 

ARCHER  CITY 

0 

0 

0 

44 

369 

601 

561 

484 

547 

57 

6 

0 

2669 

BARDWELL  DAM 

0 

0 

0 

53 

366 

554 

557 

466 

500 

58 

3 

1 

2560 

BELTON  DAM 

0 

0 

0 

26 

305 

493 

487 

428 

435 

34 

4 

3 

2215 

BENBROOK  DAM 

0 

0 

0 

57 

383 

576 

583 

491 

536 

83 

1 

5 

2715 

80NHAM 

0 

0 

0 

99 

406 

619 

587 

489 

504 

59 

8 

0 

2771 

BOWIE 

0 

0 

0 

44 

383 

604 

536 

506 

568 

61 

6 

1 

2709 

BOYD  3  SE 

0 

0 

4 

92 

431 

636 

603 

525 

581 

99 

16 

4 

2991 

BRECKENRIDGE 

0 

0 

5 

58 

435 

655 

548 

491 

561 

59 

11 

1 

2824 

BRIDGEPORT 

0 

0 

2 

78 

421 

616 

608 

525 

575 

90 

14 

6 

2935 

BROWNWOOD 

0 

0 

0 

47 

389 

585 

510 

455 

506 

32 

11 

5 

2540 

2387 

CAMERON 

0 

0 

0 

14 

261 

404 

372 

339 

347 

8 

1 

0 

1746 

1746 

CLEBURNE 

0 

0 

0 

36 

359 

537 

466 

426 

458 

39 

4 

0 

2325 

2181 

CORSICANA 

0 

0 

1 

57 

367 

537 

530 

445 

493 

63 

8 

2 

2503 

2216 

DALLAS  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

36 

343 

517 

464 

414 

465 

33 

3 

0 

2295 

2363 

DENISON  DAM 

0 

0 

0 

65 

358 

575 

557 

479 

510 

62 

7 

0 

2613 

OENTON  2  SE 

0 

0 

0 

47 

341 

539 

500 

442 

473 

41 

7 

1 

2391 

2452 

DUBLIN 

0 

0 

3 

53 

415 

595 

517 

498 

566 

61 

14 

6 

2750 

2516 

EASTLAND 

0 

0 

4 

70 

441 

635 

586 

498 

610 

81 

22 

5 

2952 

EVANT 

0 

0 

0 

21 

326 

487 

403 

405 

423 

29 

2 

0 

2096 

FERRIS 

0 

0 

0 

56 

347 

525 

464 

418 

452 

36 

7 

0 

2305 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

47 

348 

540 

492 

416 

468 

49 

6 

4 

2370 

2*05 

GAINESVILLE 

0 

0 

6 

121 

462 

675 

654 

550 

607 

99 

24 

6 

32G4 

2612 

GATESVILLE 

0 

0 

1 

54 

389 

530 

508 

468 

495 

61 

12 

2 

2520 

GEORGETOWN 

0 

0 

0 

9 

266 

404 

353 

357 

337 

18 

1 

0 

1745 

GLEN  ROSE 

0 

0 

0 

48 

337 

530 

422 

430 

443 

41 

3 

0 

2254 

GOLDTHWAITE 

0 

0 

0 

18 

331 

482 

399 

402 

443 

30 

8 

0 

2113 

GRAHAM 

0 

0 

10 

75 

422 

638 

609 

518 

602 

61 

16 

5 

2978 

2717 

GRANBURY 

0 

0 

0 

26 

322 

519 

410 

409 

442 

41 

3 

0 

2174 

GRAPEVINE  DAM 

0 

0 

0 

70 

372 

587 

593 

496 

524 

67 

12 

3 

2724 

GREENVILLE  7  NW 

0 

0 

1 

99 

435 

632 

624 

528 

555 

86 

12 

1 

2973 

2678 

GROESBECK 

0 

0 

0 

22 

317 

531 

502 

434 

446 

45 

5 

0 

2302 

HAMILTON 

0 

0 

0 

46 

390 

591 

522 

492 

526 

69 

11 

0 

2647 

HENRIETTA 

0 

0 

2 

98 

447 

695 

655 

533 

616 

109 

16 

7 

3178 

2856 

HICO 

0 

0 

0 

26 

325 

508 

415 

433 

447 

44 

4 

0 

2202 

HILLSBORO 

0 

0 

0 

43 

368 

570 

543 

447 

516 

65 

5 

2 

2559 

JACKSBORO 

0 

0 

0 

30 

355 

542 

485 

434 

511 

52 

7 

0 

2416 

KAUFMAN 

0 

0 

0 

59 

363 

461 

509 

65 

7 

0 

2517 

KILLEEN 

0 

0 

0 

14 

424 

364 

337 

355 

10 

11 

1 

LAVON  DAM 

0 

0 

0 

69 

398 

593 

575 

480 

525 

66 

8 

1 

2715 

MARLIN 

0 

0 

0 

30 

299 

457 

413 

385 

376 

20 

3 

0 

1983 

MC  GREGOR 

0 

0 

0 

31 

336 

537 

513 

444 

475 

51 

3 

0 

2390 

MC  KINNEY 

0 

0 

0 

61 

374 

568 

532 

462 

485 

47 

7 

0 

2536 

MEXIA 

0 

0 

0 

38 

349 

532 

536 

432 

462 

41 

3 

2 

2395 

2211 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

0 

0 

0 

39 

385 

577 

521 

454 

517 

52 

4 

3 

2552 

NAVARRO  MILLS  DAM 

0 

0 

0 

52 

340 

515 

533 

463 

464 

58 

5 

2 

2452 

OLNEY 

0 

0 

0 

39 

336 

576 

464 

552 

56 

6 

0 

PARIS 

0 

0 

0 

107 

420 

651 

652 

519 

541 

77 

5 

0 

2972 

2828 

PILOT  POINT 

0 

0 

1 

96 

432 

652 

652 

531 

582 

87 

13 

4 

3050 

PROCTOR  RESERVOIR 

0 

0 

2 

50 

387 

578 

528 

481 

529 

54 

9 

4 

2622 

PUTNAM 

0 

0 

0 

32 

377 

554 

479 

460 

531 

62 

7 

0 

2502 

OUINLAN 

0 

0 

0 

47 

517 

451 

435 

464 

26 

7 

0 

RANGER  1  W 

0 

0 

0 

36 

403 

578 

503 

470 

555 

57 

8 

0 

2610 

RISING  STAR 

0 

0 

5 

66 

412 

587 

529 

492 

571 

60 

12 

2 

2738 

ROSEBUD  3  WSW 

0 

0 

0 

11 

261 

427 

393 

362 

366 

20 

1 

0 

1841 

SHERMAN  PUMP  STATION 

0 

0 

3 

120 

429 

662 

667 

548 

572 

94 

18 

3 

3116 

2826 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  196B 

-  1969 

TEXAS 

NORMALS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

JULY-JUNE 

SPRINGTOWN 

0 

0 

3 

78 

422 

651 

620 

533 

605 

108 

18 

6 

3044 

STEPHENVILLE  4  N 

522 

59 

7 

1 

STEPHENVILLE  6  SW 

0 

0 

49 

399 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

0 

0 

0 

22 

308 

496 

488 

431 

458 

36 

6 

2 

2247 

TAYLOR 

0 

0 

0 

22 

300 

467 

451 

404 

391 

16 

4 

0 

2055 

1879 

TEMPLE 

0 

0 

0 

22 

297 

417 

23 

2 

1 

2030 

THROCKMORTON 

0 

0 

7 

75 

397 

665 

620 

524 

614 

81 

12 

4 

2999 

2603 

WACO  DAM 

0 

0 

0 

33 

328 

506 

512 

444 

468 

39 

3 

2 

2335 

WACO  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

22 

294 

484 

438 

382 

405 

15 

1 

0 

2041 

2030 

WAXAHACHIE 

0 

0 

0 

45 

345 

519 

452 

411 

445 

38 

5 

0 

2260 

WEATHERFORD 

0 

0 

0 

65 

410 

614 

596 

509 

599 

98 

12 

7 

2910 

2763 

WHITNEY  DAM 

*     *     * 
EAST  TEXAS           04 

0 

0 

0 

45 

351 

546 

503 

454 

494 

45 

6 

2 

2446 

ANDERSON 

0 

0 

0 

19 

252 

419 

392 

308 

350 

14 

1 

1 

1756 

ATHENS  3  SSE 

0 

0 

0 

21 

266 

446 

413 

362 

397 

25 

4 

0 

1954 

CARTHAGE 

0 

0 

0 

56 

304 

505 

438 

389 

402 

25 

2 

0 

2121 

CENTER 

0 

0 

0 

49 

365 

556 

521 

471 

481 

53 

14 

3 

2513 

CENTERVILLE 

0 

0 

1 

38 

339 

469 

475 

413 

420 

41 

9 

3 

2208 

CLARKSVILLE  2  E 

0 

0 

1 

B6 

441 

683 

608 

534 

562 

83 

19 

0 

3019 

COLDSPRING  5  SSW 

0 

0 

1 

50 

333 

513 

453 

391 

409 

27 

4 

4 

2185 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

0 

0 

0 

19 

306 

443 

398 

337 

371 

17 

2 

0 

1893 

CDNROE 

0 

0 

1 

31 

304 

472 

405 

331 

364 

16 

2 

3 

1929 

CROCKETT 

0 

0 

1 

51 

351 

534 

487 

398 

441 

35 

8 

2 

2308 

DAINGERFIELD  9  S 

0 

0 

0 

49 

310 

536 

405 

421 

29 

0 

0 

DIALVILLE  2  W 

0 

0 

0 

37 

3ie 

486 

444 

404 

426 

33 

6 

0 

2154 

EMORY 

0 

0 

1 

95 

456 

597 

597 

500 

534 

84 

10 

0 

2874 

EVADALE 

0 

0 

0 

45 

276 

458 

410 

337 

338 

17 

1 

4 

1886 

FAIRFIELD 

0 

0 

0 

31 

288 

430 

417 

366 

396 

23 

2 

0 

1953 

FRANKLIN 

0 

0 

0 

433 

393 

349 

371 

21 

2 

0 

GILMER  2  W 

0 

0 

6 

102 

402 

622 

591 

516 

533 

87 

11 

2 

2872 

GLADEWATER 

0 

0 

6 

93 

388 

587 

543 

438 

459 

52 

5 

1 

2572 

GROVETON  2  NNW 

0 

0 

0 

36 

299 

463 

406 

375 

389 

33 

3 

2 

20C6 

HEMPHILL 

0 

0 

1 

62 

299 

510 

461 

408 

436 

50 

7 

4 

2238 

HEMPSTEAD 

0 

0 

0 

19 

254 

408 

396 

319 

346 

16 

2 

1 

1761 

HENDERSON 

0 

0 

4 

76 

401 

573 

542 

464 

518 

74 

13 

3 

2668 

HUNTSVILLE 

0 

0 

0 

27 

310 

476 

445 

359 

395 

19 

3 

3 

2037 

1747 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

0 

0 

0 

41 

328 

510 

481 

405 

427 

24 

6 

2 

2224 

JACKSONVILLE 

0 

0 

2 

21 

443 

383 

409 

26 

3 

0 

JASPER  3  SW 

0 

0 

4 

75 

335 

553 

366 

420 

34 

7 

5 

KARNACK 

0 

0 

0 

67 

310 

516 

434 

394 

420 

39 

2 

0 

2162 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

0 

0 

0 

27 

261 

431 

365 

320 

324 

7 

0 

0 

1735 

1699 

LINDEN 

515 

514 

79 

11 

2 

LIVINGSTON  2  NNE 

0 

0 

0 

58 

338 

508 

423 

385 

421 

27 

3 

3 

2166 

LONGVIEW 

0 

0 

0 

56 

342 

572 

546 

452 

491 

58 

5 

1 

2523 

2174 

LOVELADY 

0 

0 

1 

35 

344 

500 

482 

404 

410 

38 

5 

3 

2222 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

42 

316 

467 

396 

362 

374 

13 

1 

0 

1971 

1892 

MADISONVlLLE 

0 

0 

0 

16 

260 

403 

373 

324 

349 

16 

1 

0 

1742 

MARSHALL 

0 

0 

3 

86 

390 

581 

530 

484 

512 

73 

13 

2 

2674 

2218 

MINEOLA  8  ENE 

0 

0 

0 

75 

352 

571 

476 

441 

484 

48 

5 

0 

2452 

MOUNT  PLEASANT 

0 

0 

5 

120 

426 

648 

607 

523 

544 

91 

15 

1 

2980 

2620 

MOUNT  VERNON 

0 

0 

6 

110 

410 

620 

610 

519 

532 

80 

11 

0 

2898 

NACOGDOCHES 

0 

0 

2 

58 

346 

518 

488 

412 

443 

32 

9 

2 

2310 

2103 

NEWTON 

0 

0 

2 

63 

342 

555 

464 

380 

397 

37 

6 

5 

2251 

PALESTINE 

0 

0 

0 

33 

332 

528 

531 

422 

467 

51 

10 

1 

2375 

2029 

POYNOR  1  NE 

0 

0 

0 

32 

310 

481 

446 

380 

401 

27 

3 

0 

2080 

ROCKLAND  1  N 

0 

0 

0 

53 

303 

472 

306 

370 

385 

26 

1 

0 

1916 

RUSK 

0 

0 

1 

45 

331 

555 

550 

437 

479 

50 

11 

2 

2461 

SAM  RAYBURN  DAM 

0 

0 

1 

56 

302 

499 

437 

383 

414 

35 

4 

3 

2134 

SIMMS  2  NNW 

0 

0 

1 

95 

340 

620 

520 

462 

511 

79 

8 

0 

2636 

SPURGER  DAM  B 

0 

0 

0 

52 

292 

502 

439 

374 

392 

27 

4 

0 

2082 

SULPHUR  SPRINGS 

0 

0 

0 

98 

424 

629 

607 

510 

552 

94 

11 

0 

2925 

TEXARKANA  DAM 

0 

0 

5 

117 

620 

TEXARKANA 

7 

101 

390 

619 

586 

519 

549 

111 

5 

1 

TYLER  5  NE 

0 

0 

5 

97 

389 

594 

567 

485 

507 

75 

14 

3 

2736 

WARREN 

0 

0 

0 

44 

291 

457 

372 

344 

343 

18 

3 

0 

1872 

WILLS  POINT 

0 

0 

0 

71 

383 

578 

588 

472 

518 

81 

17 

1 

2709 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON    OF    1968    -    1969  TEXAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*    *    * 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

0 

4 

31 

100 

453 

561 

446 

431 

505 

82 

36 

1 

2650 

2311 

BAKERSFIELO 

0 

0 

1 

32 

322 

5H 

430 

362 

417 

28 

8 

0 

2137 

BALMORHEA 

0 

0 

5 

57 

358 

564 

399 

369 

470 

33 

16 

0 

2271 

2154 

CANOELARIA 

0 

0 

0 

23 

328 

562 

368 

316 

309 

1 

0 

0 

1907 

CHISOS  BASIN 

0 

1 

50 

53 

376 

505 

429 

395 

491 

37 

15 

0 

2352 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

0 

0 

9 

96 

491 

750 

552 

525 

596 

96 

45 

0 

3160 

CRANE 

0 

0 

5 

89 

416 

734 

547 

497 

55 

7 

0 

DRYDEN 

0 

0 

1 

26 

322 

549 

445 

361 

375 

18 

1 

0 

2098 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

61 

414 

728 

503 

464 

477 

43 

24 

0 

2714 

2700 

FABENS 

0 

0 

4 

94 

740 

539 

475 

492 

59 

35 

0 

FORT  HANCOCK 

0 

0 

0 

46 

375 

690 

493 

419 

443 

29 

0 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

0 

0 

15 

67 

365 

545 

445 

408 

459 

44 

15 

0 

2363 

GRANDFALLS  3  SSE 

0 

0 

1 

75 

376 

653 

520 

432 

477 

37 

10 

0 

2581 

KENT 

3 

0 

17 

104 

462 

662 

511 

466 

78 

17 

LA  TUNA  1  S 

1 

0 

0 

28 

371 

757 

498 

471 

486 

48 

24 

0 

2684 

MARATHON 

0 

6 

35 

98 

509 

493 

473 

481 

27 

0 

MARFA  NO  2 

0 

3 

39 

114 

477 

687 

566 

533 

578 

109 

48 

0 

3154 

MENTONE  2  S 

0 

0 

0 

350 

424 

24 

0 

MONAHANS 

0 

0 

2 

61 

382 

558 

411 

370 

434 

40 

6 

0 

2264 

MOUNT  LOCKE 

11 

27 

79 

143 

499 

665 

515 

517 

639 

129 

106 

9 

3339 

PANTHER  JUNCTION 

0 

0 

13 

25 

311 

465 

390 

327 

369 

10 

0 

0 

1910 

PECOS 

0 

0 

0 

83 

408 

596 

528 

391 

490 

30 

7 

0 

2533 

PENWELL  1  SSE 

0 

0 

0 

35 

382 

PRESIDIO 

0 

0 

0 

3 

228 

492 

332 

257 

238 

0 

0 

0 

1550 

1626 

RED  BLUFF  DAM 

0 

0 

0 

57 

404 

607 

438 

389 

492 

32 

3 

0 

2422 

SALT  FLAT  10  ENE 

0 

0 

8 

107 

416 

707 

549 

495 

583 

68 

24 

0 

2957 

SANDERSON 

0 

0 

10 

50 

371 

596 

505 

421 

389 

24 

5 

0 

2371 

SHEFFIELD 

0 

0 

1 

30 

350 

549 

387 

341 

358 

17 

7 

0 

2040 

SIERRA  BLANCA 

0 

1 

9 

88 

460 

715 

506 

493 

555 

86 

50 

0 

2963 

VAN  HORN 

0 

0 

0 

49 

400 

621 

418 

404 

488 

20 

0 

WINK  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

74 

406 

660 

485 

415 

505 

39 

6 

1 

25«l 

YSLETA 

*     *     * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

0 

0 

2 

56 

388 

739 

524 

465 

455 

47 

26 

0 

2702 

AMISTAD  DAM 

0 

0 

0 

1 

210 

440 

376 

269 

297 

1 

0 

0 

1394 

BIG  LAKE  NO  2 

0 

0 

11 

81 

420 

662 

553 

474 

513 

46 

25 

0 

2785 

BLANCO 

0 

0 

1 

33 

340 

503 

466 

413 

426 

28 

14 

5 

2229 

2010 

BOERNE 

0 

0 

4 

46 

339 

502 

479 

418 

413 

35 

12 

2 

2250 

1875 

BRACKETTVILLE 

0 

0 

0 

8 

235 

406 

348 

255 

303 

6 

1 

0 

1564 

BRADY  2NNW 

0 

0 

3 

31 

346 

32 

4 

BURNET 

0 

0 

0 

27 

312 

447 

382 

389 

382 

27 

5 

0 

1971 

CAMP  WOOD 

0 

0 

0 

11 

275 

464 

358 

273 

324 

16 

2 

0 

1723 

CARTA  VALLEY 

0 

0 

0 

15 

281 

448 

362 

297 

294 

12 

6 

0 

1715 

COPE  RANCH 

0 

0 

8 

90 

428 

644 

538 

477 

563 

70 

31 

0 

2851 

DEL  RIO  WB  AP 

0 

0 

0 

0 

225 

419 

324 

240 

266 

1 

0 

0 

1475 

1504 

EDEN  1 

0 

0 

1 

19 

365 

512 

374 

414 

39 

9 

0 

ELDORADO  11  NW 

0 

0 

9 

57 

420 

624 

554 

461 

540 

61 

22 

0 

2748 

FREDERICKSBURG 

0 

0 

1 

21 

308 

440 

387 

368 

392 

22 

5 

0 

1944 

JOHNSON  CITY 

0 

0 

0 

31 

306 

492 

426 

411 

409 

29 

10 

0 

2114 

JUNCTION 

20 

6 

0 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

0 

0 

7 

58 

391 

577 

501 

JUNO 

0 

0 

0 

31 

290 

520 

444 

337 

378 

28 

7 

0 

2035 

KERRVILLE 

0 

0 

10 

47 

319 

512 

438 

423 

417 

43 

21 

1 

2231 

2341 

LAMPASAS 

0 

0 

1 

41 

373 

532 

480 

458 

482 

66 

14 

2 

2449 

2210 

LANGTRY 

0 

0 

223 

466 

367 

285 

294 

7 

0 

0 

LANGTRY  NO  2 

0 

0 

LEAKEY  NO  2 

0 

0 

0 

24 

283 

485 

406 

309 

324 

20 

4 

0 

1855 

LLANO 

0 

0 

2 

42 

359 

533 

469 

460 

449 

31 

7 

2 

2354 

2164 

MASON 

0 

0 

3 

60 

358 

542 

484 

456 

487 

49 

14 

6 

2459 

MC  CAMEY 

0 

0 

0 

23 

353 

571 

423 

354 

375 

20 

4 

0 

2123 

MEDINA 

0 

0 

0 

38 

318 

526 

456 

384 

408 

30 

13 

0 

2173 

MENARD 

0 

0 

12 

48 

411 

551 

432 

412 

427 

45 

12 

0 

2350 

MERTZON 

0 

0 

11 

73 

396 

608 

504 

463 

524 

48 

24 

0 

2651 

C1Z0NA 

0 

0 

4 

61 

367 

593 

485 

420 

471 

50 

19 

0 

2470 

PAINT  ROCK 

0 

0 

0 

33 

394 

521 

392 

397 

428 

18 

4 

0 

2187 

PANDALE 

0 

0 

0 

34 

302 

565 

485 

378 

403 

23 

3 

1 

2194 

PRADE  RANCH 

0 

0 

12 

54 

404 

612 

509 

419 

389 

58 

7 

0 

2464 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1968 

-  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

RANKIN 

0 

0 

0 

53 

433 

5S1 

443 

413 

441 

45 

9 

0 

2388 

ROBERT  LEE 

0 

0 

0 

57 

375 

620 

541 

454 

586 

54 

19 

1 

2707 

ROCKSPRINGS 

0 

0 

2 

12 

312 

505 

402 

320 

368 

39 

10 

0 

1970 

SAN  ANGELO  0AM 

0 

0 

3 

54 

390 

591 

513 

458 

528 

57 

16 

2 

2612 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

38 

362 

542 

399 

372 

416 

33 

9 

0 

2171 

2255 

SAN  SABA 

0 

0 

3 

47 

348 

513 

456 

451 

467 

45 

16 

3 

2349 

S0N0RA 

0 

0 

3 

34 

363 

514 

419 

362 

14 

8 

0 

STERLING  CITY 

0 

0 

410 

642 

550 

469 

567 

69 

17 

0 

UVALDE 

0 

0 

0 

17 

224 

363 

319 

248 

248 

1 

0 

0 

1420 

WATER  VALLEY 

*     *     * 
SOUTH  CENTRAL       07 

0 

0 

9 

76 

405 

571 

526 

459 

525 

52 

12 

1 

2636 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

7 

294 

446 

368 

345 

346 

6 

1 

0 

1813 

1711 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

0 

0 

0 

0 

209 

271 

160 

224 

0 

0 

0 

BEEVlLLE  5  NE 

0 

0 

0 

7 

157 

322 

314 

205 

256 

1 

1 

0 

1263 

1104 

BRENHAM 

0 

0 

0 

15 

257 

425 

408 

330 

350 

9 

1 

1 

1796 

1677 

CANYON  DAM 

0 

0 

0 

16 

227 

398 

421 

332 

348 

4 

5 

0 

1751 

CHAPMAN  RANCH 

0 

0 

0 

3 

91 

154 

197 

116 

171 

0 

0 

0 

732 

COLUMBUS 

0 

0 

0 

13 

252 

407 

396 

285 

345 

2 

0 

2 

1702 

CORPUS  CHRISTI 

0 

0 

0 

0 

102 

179 

219 

107 

167 

0 

0 

0 

774 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

0 

0 

0 

3 

144 

219 

237 

146 

226 

0 

0 

0 

975 

914 

CUERO  3  E 

0 

0 

0 

6 

176 

274 

266 

183 

250 

1 

0 

0 

1156 

ELGIN 

0 

0 

0 

5 

232 

3S2 

328 

341 

333 

8 

0 

0 

1629 

FLATONIA  2  W 

0 

0 

0 

e 

255 

380 

322 

263 

300 

7 

1 

0 

1536 

1399 

FLORESVILLE 

0 

230 

385 

346 

250 

273 

1 

3 

0 

GOLIAD 

0 

0 

0 

2 

138 

266 

244 

155 

222 

0 

0 

0 

1027 

GONZALES 

0 

0 

0 

15 

264 

423 

392 

276 

308 

5 

3 

0 

1686 

HALLETTSVILLE 

0 

0 

0 

4 

198 

334 

303 

236 

289 

1 

0 

0 

1365 

HONDO 

0 

0 

0 

12 

242 

410 

370 

291 

321 

4 

5 

0 

1655 

I486 

KENEDY 

0 

0 

0 

4 

131 

282 

267 

185 

224 

1 

0 

u 

1094 

KINGSVILLE 

0 

0 

0 

3 

128 

183 

218 

109 

173 

3 

0 

0 

817 

LA  GRANGE 

0 

0 

0 

10 

236 

369 

328 

268 

290 

7 

1 

1 

1510 

LEXINGTON 

0 

0 

0 

26 

285 

446 

445 

367 

374 

23 

3 

1 

1970 

LULING 

0 

0 

0 

17 

267 

434 

411 

316 

345 

17 

8 

0 

1815 

1621 

MATHIS 

0 

0 

0 

5 

154 

283 

288 

184 

220 

1 

0 

0 

1125 

NATALIA 

0 

0 

0 

5 

195 

332 

310 

226 

241 

2 

1 

0 

1312 

NEW  BRAUNFELS 

0 

0 

0 

15 

287 

481 

459 

348 

377 

8 

5 

0 

1980 

1376 

NIXON 

0 

0 

0 

6 

194 

350 

300 

237 

273 

7 

0 

0 

1367 

RED  ROCK 

0 

0 

0 

16 

262 

388 

413 

342 

367 

27 

7 

1 

1823 

REFUGIO 

0 

0 

0 

3 

135 

239 

239 

141 

206 

0 

0 

0 

963 

ROBSTOWN 

0 

0 

0 

3 

124 

210 

245 

147 

190 

0 

0 

0 

919 

ROCKPORT 

0 

0 

0 

3 

109 

224 

259 

152 

200 

0 

0 

0 

947 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

9 

278 

437 

394 

319 

315 

5 

3 

0 

1760 

1546 

SAN  MARCOS 

0 

0 

0 

27 

279 

465 

420 

332 

359 

8 

0 

1740 

SEALY 

0 

0 

0 

8 

207 

332 

306 

243 

287 

2 

0 

1 

1386 

1320 

SEGUIN 

0 

0 

0 

5 

209 

346 

333 

269 

287 

2 

1 

0 

1452 

1475 

SINTON 

0 

0 

0 

3 

129 

220 

218 

120 

189 

0 

0 

0 

879 

SMITHVILLE 

0 

0 

0 

30 

296 

455 

437 

337 

344 

14 

4 

1 

1918 

1551 

SOMERVILLE  DAM 

0 

0 

0 

24 

286 

448 

438 

371 

361 

19 

2 

1 

1970 

WASHINGTON  STATE  PARK 

0 

0 

0 

12 

209 

390 

370 

266 

384 

13 

1 

1 

1646 

YOAKUM 

*         *         # 

0 

0 

0 

4 

194 

320 

293 

227 

280 

0 

0 

0 

1318 

UPPER  COaST         08 

ALVIN 

0 

0 

0 

12 

213 

354 

333 

248 

307 

15 

0 

0 

1482 

ANAHUAC  TBCD 

0 

0 

0 

0 

192 

384 

266 

119 

270 

0 

0 

0 

1231 

ANGLETON  2  W 

0 

0 

0 

15 

221 

340 

331 

242 

306 

16 

2 

0 

1473 

1261 

BAY  CITY  WATERWORKS 

0 

0 

0 

9 

178 

296 

314 

221 

280 

2 

0 

0 

1300 

BAYTOWN 

0 

0 

0 

12 

176 

349 

290 

218 

260 

1 

0 

0 

1306 

CLEVELAND 

0 

0 

0 

39 

321 

501 

424 

355 

369 

18 

2 

3 

2032 

DANEVANG  2  SE 

0 

0 

0 

5 

173 

265 

265 

200 

260 

2 

0 

0 

1170 

1173 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

0 

0 

0 

20 

230 

392 

361 

256 

313 

8 

2 

0 

1582 

EL  CAMPO 

0 

0 

0 

7 

184 

290 

290 

210 

293 

4 

0 

0 

1278 

FREEPORT  2  NW 

0 

0 

0 

7 

172 

309 

319 

253 

310 

7 

0 

0 

1377 

GALVESTON  WB  CITY 

0 

0 

0 

4 

142 

283 

296 

236 

281 

0 

0 

0 

1242 

1235 

HOUSTON  WB  CITY 

0 

0 

0 

6 

172 

279 

286 

223 

271 

1 

0 

1 

1239 

1278 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

5 

199 

297 

284 

234 

281 

1 

0 

0 

1301 

1396 

LIBERTY 

0 

0 

0 

19 

224 

402 

355 

290 

315 

11 

0 

3 

1619 

1405 

MATAGORDA  NO  2 

0 

0 

0 

5 

162 

260 

266 

188 

248 

2 

0 

0 

1131 

1097 

NEW  GULF 

0 

0 

0 

10 

212 

334 

349 

244 

301 

8 

0 

2 

1460 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1968 

-  1969 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

ORANGE  4  NW 

0 

0 

0 

38 

272 

461 

405 

341 

376 

18 

3 

2 

1916 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

9 

204 

298 

295 

230 

292 

2 

0 

0 

1330 

PIERCE  I  E 

0 

0 

0 

13 

210 

350 

340 

249 

303 

15 

1 

0 

1481 

1429 

POINT  COMFORT 

0 

0 

0 

5 

184 

288 

278 

211 

276 

1 

0 

0 

1243 

PORT  ARTHUR  W8  AIRPORT 

0 

0 

0 

20 

207 

343 

331 

289 

317 

4 

0 

0 

1911 

1447 

PORT  LAVACA  NO  2 

0 

0 

0 

4 

141 

262 

211 

0 

0 

0 

PORT  0  CONNOR 

0 

0 

0 

1 

144 

278 

348 

249 

259 

1 

0 

0 

1280 

SUGAR  LAND 

0 

0 

0 

13 

208 

351 

349 

268 

308 

8 

0 

1 

1506 

1410 

THOMPSONS  3  WSW 

0 

0 

0 

13 

219 

357 

307 

266 

317 

9 

1 

1 

1490 

VICTORIA  WB  AIRPORT 
*     *     * 
SOUTHERN             09 

0 

0 

0 

6 

188 

287 

281 

208 

261 

1 

0 

0 

1232 

1173 

ALICE 

0 

0 

0 

2 

113 

216 

231 

141 

207 

0 

0 

0 

910 

ARMSTRONG 

0 

0 

0 

8 

119 

123 

211 

92 

140 

0 

0 

0 

689 

BATESVILLE  2  S 

0 

0 

0 

5 

186 

BENAVIDES  7  S 

0 

0 

0 

3 

137 

265 

271 

178 

205 

1 

0 

0 

1060 

CARRIZO  SPRINGS 

0 

0 

0 

2 

142 

284 

271 

169 

201 

1 

0 

0 

1070 

1159 

CATARINA 

0 

0 

0 

0 

139 

251 

238 

149 

173 

0 

0 

0 

950 

CHARLOTTE  5  NNW 

0 

0 

0 

6 

162 

308 

288 

192 

221 

0 

0 

0 

1177 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

2 

182 

292 

296 

184 

206 

0 

0 

0 

1162 

CRYSTAL  CITY 

0 

0 

0 

2 

177 

301 

284 

190 

213 

0 

0 

0 

1167 

DILLEY 

0 

0 

0 

8 

210 

362 

353 

242 

268 

1 

1 

0 

1445 

1285 

EAGLE  PASS 

0 

0 

0 

3 

190 

390 

325 

224 

253 

1 

0 

0 

1386 

1354 

ENCINAL  3  NW 

0 

0 

0 

5 

162 

292 

300 

202 

235 

0 

0 

0 

1196 

1123 

FALCON  DAM 

0 

0 

0 

0 

125 

214 

228 

137 

160 

0 

0 

0 

864 

FALFURRIAS 

0 

0 

0 

8 

197 

297 

235 

123 

180 

0 

0 

0 

1040 

802 

FOWLERTON 

0 

0 

0 

3 

128 

266 

238 

188 

0 

0 

0 

FREER 

0 

0 

0 

5 

151 

262 

284 

171 

210 

3 

0 

0 

1086 

HEBBRONVILLE 

0 

0 

0 

3 

136 

207 

254 

148 

200 

0 

0 

0 

948 

LA  PRYOR 

0 

0 

0 

2 

154 

370 

299 

202 

267 

0 

0 

0 

1294 

LAREDO  NO.  2 

0 

0 

0 

0 

115 

211 

213 

123 

142 

0 

0 

0 

804 

OILTON 

0 

0 

0 

6 

173 

231 

276 

188 

221 

2 

0 

0 

1097 

PEARSALL 

0 

0 

0 

3 

157 

236 

269 

190 

229 

0 

0 

0 

1134 

POTEET 

0 

0 

0 

13 

219 

354 

342 

259 

245 

0 

3 

0 

1435 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

0 

0 

0 

5 

143 

239 

241 

131 

181 

2 

0 

0 

942 

TILDEN 

0 

0 

0 

8 

182 

303 

319 

196 

243 

0 

0 

0 

1251 

ZAPATA 

*     *     * 
LOWER  VALLEY        10 

0 

0 

0 

0 

93 

175 

189 

79 

122 

0 

0 

0 

658 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

73 

96 

141 

45 

115 

0 

0 

0 

470 

600 

HARLINGEN 

0 

0 

0 

1 

102 

151 

203 

88 

159 

0 

0 

0 

704 

586 

MC  ALLEN 

0 

0 

0 

0 

112 

167 

195 

98 

157 

0 

0 

0 

729 

MC  ALLEN  FAA  AP 

0 

0 

0 

0 

89 

128 

186 

82 

137 

0 

0 

0 

622 

MC  COOK 

0 

0 

0 

3 

135 

195 

231 

116 

169 

0 

0 

0 

851 

MISSION 

0 

0 

0 

0 

125 

170 

205 

100 

153 

0 

0 

0 

753 

649 

PORT  ISABEL 

0 

0 

0 

0 

23 

56 

139 

42 

80 

0 

0 

0 

340 

539 

PORT  MANSFIELD 

0 

0 

0 

1 

81 

174 

232 

108 

0 

0 

0 

RAYMONDVILLE 

0 

0 

0 

1 

104 

161 

208 

88 

159 

0 

0 

0 

721 

661 

SAN  BENITO 

0 

0 

0 

0 

69 

137 

157 

66 

132 

0 

0 

0 

561 

WESLACO  2  E 

0 

0 

0 

0 

72 

98 

158 

69 

118 

0 

0 

0 

515 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
JULY 


Station 

Day 

01  Month 

*3  u   01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*    *    * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

hords  creek  dam 

EVAP 
WIND 

.47 
92 

.44 
59 

.48 
80 

.52 

112 

.55 

148 

.55 

140 

.52 

163 

.55 

166 

.50 
124 

.46 
90 

.47 
56 

.40 
50 

.46 
36 

.41 
78 

.47 
88 

.53 

76 

.47 
64 

.43 
51 

.47 
46 

.40 

41 

.41 
44 

.38 
35 

.44 
62 

.35 
61 

.44 
79 

.54 
96 

.46 

105 

.36 
56 

.44 
56 

.44 
41 

.44 
37 

14.29 
2452 

•   •   * 
NORTH  CENTRAL       03 

8ARDWELL  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.42 
65 

97 
72 

.38 
42 

101 
74 

.40 
53 

102 
73 

.43 

74 
100 
72 

.52 

102 
95 
74 

.33 
HI 
97 

73 

.61 
123 
97 
73 

.53 
127 
94 
73 

.49 
107 
97 
72 

.45 
86 
99 

73 

.57 
69 

103 
73 

.44 
81 

104 
73 

.42 
73 

101 
73 

.53 

96 
96" 
74 

.48 
73 
99 

74 

.50 
78 

101 
72 

.40 
57 
99 

72 

.38 
45 
99 
72 

.39 

47 
102 
72 

.39 
50 

101 
74 

.50 
88 
96 

74 

.36 
54 
99 

73 

.38 
61 

101 
73 

.37 
93 
96 

74 

.51 
113 
96 
74 

.47 
122 
99 
74 

.54 
138 
96 
73 

.23 

75 
90 
76 

.51 
76 
97 
66 

.34 
77 
95 
66 

.53 
73 
99 
65 

13.82 
2531 
98.4 
72.5 

8ELTON  DAM 

EVAP 
WINO 

.40 
43 

.27 
26 

.41 
33 

.40 
45 

.55 

69 

.39 
72 

.40 
92 

.40 
80 

.42 
56 

.43 

48 

.45 
38 

.43 
44 

.40 
54 

.34 
60 

.45 
49 

.55 
59 

.43 
36 

.40 

34 

.45 
22 

.30 
16 

.40 
22 

.31 
20 

.32 
27 

.35 
52 

.44 
77 

.54 

84 

.59 

106 

.17 
24 

.31 
17 

.44 

14 

.38 
14 

12.52 
1432 

BENBROOK  0AM 

EVAP 
WIND 

.48 
61 

.42 

45 

.30 
60 

.42 
86 

.54 
104 

.49 
102 

.48 
115 

.51 
108 

.44 
83 

.46 
67 

.50 

64 

.45 
66 

.36 
74 

.43 
71 

.49 

70 

.55 

79 

.44 
76 

.46 
63 

.40 
52 

.42 

61 

64 

.40 
49 

.28 

46 

.34 
65 

.50 
71 

.47 
88 

.46 
89 

.15 
40 

.37 
49 

.43 
43 

.40 
94 

13.27B 
2205 

DENISON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
30 

102 
75 

.36 

40 
103 
74 

.46 
85 

101 
74 

.40 
80 
96 
73 

.46 
97 
94 
72 

.45 
120 
94 
74 

.51 
146 
93 
74 

.47 
129 
95 
73 

.41 
Bl 
97 
73 

.36 
60 

104 
74 

.45 

51 

102 

75 

.27 

60 
101 
75 

.50 
81 
102 

74 

.50 
72 
98 
76 

.37 
59 
98 
75 

.37 
59 

97 

73 

.32 

35 
99 

75 

.32 

26 

98 
76 

.31 
20 
93 
75 

.16 
22 
94 
76 

.23 
32 
95 

75 

.26 
26 

97 
76 

.35 

34 
96 
76 

.46 
83 
95 

75 

73 
100 
76 

66 
98 
77 

.26 

89 
96 
77 

.38 
55 

92 

73 

.32 

43 
96 
69 

.40 
42 
93 
68 

.27 
66 

91 
71 

11.46B 
1962 
97.2 
74.2 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.46 
63 
99 
75 

.34 
39 

103 
76 

.37 

50 
104 
76 

.48 
83 

100 
74 

.52 

103 
98 
75 

.47 
105 
98 
75 

.52 
122 
96 
75 

.49 
112 
96 
75 

.43 
68 

100 
75 

.46 
67 

100 
75 

.48 
52 

104 
75 

.46 
56 

105 
75 

.39 
57 

102 
75 

.51 
62 

102 
75 

.60 
55 

100 
75 

.55 

68 
101 
75 

.43 
47 

100 
75 

.36 
30 

100 
76 

.40 
29 

101 
75 

.35 
32 

102 
75 

.36 
55 

96 

75 

.29 
25 

100 
75 

.34 
33 

101 
76 

.42 
72 

102 
72 

.49 
77 

100 
76 

.51 
103 
98 
76 

.45 
91 
97 
76 

.08 
43 
92 

76 

.49 
61 
99 

70 

.41 
51 
97 
69 

.41 
60 
98 
69 

13.32 
1971 
99.8 
74.6 

LAVON  DAM 

EVAP 
WINO 

.44 
85 

.43 
42 

.54 
65 

.49 
105 

.53 

134 

.47 

135 

.50 
157 

.51 
157 

.67 

117 

.48 
97 

.42 

64 

.42 
82 

.44 
82 

.47 
93 

.46 
82 

.49 
84 

.35 

61 

.32 

37 

.46 
37 

.25 

36 

.35 
56 

.31 
49 

.36 
51 

.43 

106 

.49 
143 

.54 

162 

.40 
143 

.14 
79 

.40 
61 

.41 
64 

.40 
72 

13.41 
2742 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.43 
70 
95 
74 

.37 
46 
99 
74 

.41 
65 
98 
74 

.52 
89 
97 
72 

.42 

114 
95 
72 

.48 
119 
95 
76 

.55 

133 
95 
74 

.54 
121 
93 
74 

.52 

114 
95 
74 

.49 

102 
97 
74 

.44 

73 
100 
74 

.39 

96 
100 
74 

.47 
89 
96 
74 

.60 
117 
97 
74 

.46 
85 
99 

73 

.56 

97 
98 
71 

.42 
59 

97 
71 

.40 
55 
98 
73 

.30 
56 
97 
75 

.50 

61 
101 
74 

.36 
59 
99 

74 

.33 

56 
97 
73 

.47 
63 

100 
73 

.56 
105 
92 

74 

.46 
133 
96 
74 

.58 
138 
98 
73 

.56 
163 
94 
76 

.19 

81 
87 
74 

.46 
70 
97 
64 

.42 
59 
95 
66 

.42 
64 
96 
66 

14.12 
2772 
96.6 
72.6 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.53 

81 
92 
69 

.38 
41 
95 
70 

.42 
64 
96 
70 

.53 

88 
94 

71 

.55 

116 
93 
70 

.50 
110 
93 
71 

.50 
135 
92 
71 

.59 
92 

92 
71 

.48 
121 
95 
71 

.45 
74 
96 
71 

.51 
55 

99 

72 

.52 
55 
98 
72 

.49 
71 
96 
72 

.49 
83 
96 
72 

.52 

78 
95 
72 

.57 

65 
97 
71 

.51 
65 

97 
70 

.36 
39 

97 
72 

.39 

37 
96 

71 

.43 
38 
98 
72 

.40 
51 
96 
72 

.30 
42 
93 

73 

.31 

48 
96 

72 

.36 
66 
94 

73 

.40 
66 
95 
73 

.49 
94 

97 
72 

.36 

104 
99 
72 

.24 

57 
89 
72 

.40 
48 
98 
69 

.39 
27 
97 
69 

.36 
46 
95 
68 

13.73 
2179 

95.4 
71.2 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 
WIND 

.45 
75 

.48 
58 

.49 
58 

.40 
71 

.51 
95 

.56 
95 

.46 
115 

.38 

105 

.40 

B4 

.48 

74 

.39 
66 

.46 
74 

.52 

74 

.36 
S3 

.43 
76 

.54 
84 

.46 
64 

.42 
66 

.42 
59 

.31 
44 

.39 
55 

.29 

47 

.36 
60 

.29 
63 

.51 

103 

.51 

no 

.46 
121 

.12 
53 

.46 

41 

.55 

54 

.39 

42 

13.27 
2271 

WACO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.50 
89 
95 
73 

.37 

60 
99 

72 

.50 
80 
97 
74 

.51 
120 
97 
74 

.50 
141 
96 
74 

.50 
144 
96 
75 

.43 
179 
96 
75 

.56 

149 
94 
75 

.41 
124 
98 
75 

.49 
123 
97 

79 

.51 
93 

100 
74 

.46 

108 
100 
74 

.46 
118 
98 
76 

.52 

132 
97 
74 

.50 
103 
99 
75 

.55 

92 
99 

72 

.44 
76 
99 
72 

.36 
78 

100 
72 

.56 

51 
100 
74 

.37 

38 
98 
75 

.33 
62 
96 
74 

.44 
61 
96 
76 

.46 
80 

100 
76 

.36 

111 
92 

76 

.51 

135 
97 
70 

.46 
56 
99 
75 

.51 

263 

95 

74 

.25 

51 
83 
76 

.42 

43 
98 
69 

.45 
42 
96 
67 

.42 
43 
98 
68 

14.11 
3065 
96.9 
73.7 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.51 

81 
97 
73 

.39 
39 

101 
73 

.54 
6B 

100 
74 

.50 
66 
99 

73 

.59 
131 
99 
73 

.51 
113 
98 
73 

.57 
148 
98 
73 

.54 
127 
94 
75 

.51 
95 
97 
74 

.57 
92 
99 

74 

.53 
62 

102 
74 

.56 

82 
102 
74 

.55 

90 
101 
73 

.53 

103 
102 

74 

.51 
73 

100 
74 

.61 
94 

101 
73 

.45 
57 
93 
73 

.49 
57 
97 
74 

.43 
45 
98 

74 

.49 

50 
102 

74 

.38 
56 

101 
73 

.38 
42 
98 
75 

.43 
46 

100 
76 

.46 
96 

99 
75 

.53 

109 
100 
75 

.55 
126 
99 

73 

.54 
139 
99 
73 

.10 
37 

83 
75 

.49 
59 

102 

76 

.45 
42 

100 
75 

.41 
39 

100 
70 

15.10 

2464 
98.7 
73.8 

*    *    * 
EAST  TEXAS          0* 

OAINGERFIELD  9  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.39 

57 
103 
79 

.33 

51 
104 
74 

.33 

57 
106 
77 

.47 
76 

103 
78 

.43 
64 

100 
83 

.47 
97 
98 
77 

.41 
99 
99 
76 

.40 
70 

101 
77 

.42 
45 

103 
78 

.43 

51 
105 
78 

.44 
67 

105 
78 

.38 
66 

101 
77 

.45 
64 

101 
78 

.41 

41 
105 
81 

.46 
52 

104 
76 

.54 
78 

97 
75 

.38 
58 

100 
77 

.44 
69 
98 
75 

.44 
79 

100 
75 

.39 

84 
97 

75 

.27 
73 
99 

75 

.49 
26 

100 
75 

.39 
29 

97 
77 

.16 
68 

101 
75 

.45 

80 
100 
77 

.32 

64 
98 
79 

.35 
72 
68 
73 

.32 

71 
98 
73 

.39 
68 
95 
72 

.42 
96 
95 
68 

.10 
91 

94 
72 

12.07 
2063 
99.8 
76.2 

SAM  RAYBJRN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.31 
29 

105 
78 

.28 

20 
102 
77 

.30 
24 

103 
79 

.31 
25 

107 
79 

.34 
40 

102 
78 

.20 
27 
98 

77 

.21 
45 
93 
76 

.29 

47 

101 
77 

.32 

41 

105 
78 

.29 
26 

104 
78 

.29 
33 

103 
78 

.19 
40 
94 

77 

.22 

40 
97 
76 

.32 

47 
102 
77 

.35 

40 

105 
76 

39 

107 
73 

.30 
16 

98 
73 

.37 
25 

102 
76 

.26 
36 
99 

75 

.19 
47 
96 
75 

.21 
19 
68 
73 

.24 
30 
98 

74 

.22 
32 

98 
75 

.27 
44 
92 
77 

.34 
77 

101 
78 

.31 
77 
98 
76 

.32 
73 
98 

77 

.30 
59 

100 
76 

.13 
26 
95 

75 

.30 
31 

105 
73 

.29 

18 
102 
74 

8.558 
1173 
99.9 
76.2 

SPURGER  DAM  b 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.32 

32 
102 
73 

.33 
39 

101 
76 

.32 

39 

107 
75 

49 

107 
75 

.37 
30 

105 
75 

.09 
44 
98 
75 

43 

95 

74 

.46 
43 

101 
75 

.34 
55 

106 

75 

.32 

60 
106 
76 

.14 
47 

103 
76 

.23 

54 
90 
74 

.21 

50 
100 
74 

63 

105 
75 

48 
100 
75 

52 

109 
71 

.23 
33 
102 

70 

.08 
38 

105 
72 

.47 
52 

101 
72 

53 
98 

74 

34 
90 
69 

.29 
33 

100 
74 

.17 
62 
97 
75 

.17 
68 
97 
75 

.30 
79 

103 
77 

.27 
83 

100 
74 

74 
102 
74 

.31 
73 

102 
75 

29 

102 
75 

.27 

30 
102 
74 

.26 
26 

104 
73 

1535 
101.3 
74.1 

«    •   « 
TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.08 
48 
91 
56 

.25 

45 
90 
60 

.21 

54 
91 
59 

.42 

64 
91 
59 

.18 
47 
91 
59 

.30 
62 
91 
58 

.30 

41 
91 
52 

.11 
42 
91 
55 

.27 
58 
92 
55 

.29 

23 
91 
58 

.17 
52 
92 
58 

.21 
26 
91 
62 

.30 
30 
92 
62 

.26 
49 
90 
62 

.29 

57 

96 
63 

.15 
32 
98 
52 

* 
35 

100 
55 

.22 
27 
66 
58 

.11 
23 

88 
59 

.05 
21 
88 
52 

.10 
46 
86 
57 

38 
79 
59 

.13 
44 
79 
59 

.23 
48 
94 
54 

.16 
35 
94 
54 

.27 
71 

100 
54 

53 

100 
54 

.15 
40 

100 
55 

.24 
32 
90 
62 

.25 

29 
88 
63 

.35 

35 
86 
62 

6.47B 
1307 
91.4 
57.6 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.65 
132 
94 
68 

.55 

IB 
96 
67 

.54 
109 
97 

67 

.57 
78 
95 
69 

.38 
78 
93 

72 

.40 
98 
95 
69 

.39 
59 
85 

71 

.21 
65 
97 
71 

.40 
86 
97 

70 

.44 
94 

98 

71 

.50 
71 
98 
69 

.49 
46 
97 
68 

.52 
36 

97 
69 

.60 
72 
98 

70 

.57 
80 

100 
71 

.33 
76 
94 

72 

.47 

53 
97 
66 

.43 
53 
99 
69 

.45 
53 
97 

70 

.39 
69 
92 

72 

.42 
40 
98 
72 

.39 

57 

101 

73 

.44 
62 

101 
72 

.45 
35 

101 
71 

.52 
55 

99 
72 

.47 
66 

101 
74 

.24 
72 
68 
72 

.33 
65 
96 
69 

.49 
62 
97 
68 

.47 
36 
95 
69 

.30 
50 
87 

74 

14.00 
2026 
96.1 
70.3 

YSLETA 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.51 

• 
100 
69 

.61 
* 
96 
66 

.62 

* 

97 

6B 

.61 

188 
106 
57 

.50 
* 

98 
69 

.50 
56 
94 

70 

.31 
48 
98 
69 

.38 
39 
93 
68 

41 
96 
69 

.06 
23 
93 
68 

.20 
49 

90 
67 

.47 
91 

106 
61 

.40 
24 
97 
71 

.43 

* 
100 
70 

.60 

6 

.20 

9 

101 

72 

.23 
40 
99 

69 

.31 
40 
93 
66 

.40 
62 

106 
39 

.40 
60 
95 

67 

.44 
42 
94 

71 

.40 

* 

9B 

72 

.50 

11 
100 
66 

.33 

41 
96 
69 

.39 

28 
98 
70 

.54 

103 
109 
61 

.50 
53 
95 

70 

.14 
17 
82 
70 

.13 
31 
91 

70 

.42 
22 
97 

67 

.48 

4 

98 

65 

12.41B 
1148 
97.2 
67.6 

•    *    * 
EDWAROS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.59 

150 
88 
66 

.56 
121 
90 
64 

.58 
120 
87 
64 

.68 
140 
89 
61 

.66 

181 
88 
65 

.69 
189 
87 
66 

.60 
196 
85 
65 

.63 

211 

84 

66 

.66 

183 
84 
67 

.64 
131 
88 
66 

.59 
122 
90 
65 

.74 

126 
92 
67 

.50 
119 
90 
67 

.63 

137 
87 
65 

.64 

154 
89 
65 

.69 

138 
90 
63 

.62 

140 
89 
64 

.63 

137 
90 
63 

.26 
45 

91 
65 

.49 

94 
91 
65 

.49 
70 
94 
66 

.39 

80 
86 
65 

.55 

114 
90 
65 

.52 

130 
90 
67 

.70 

140 
91 
68 

.65 

155 
89 
67 

.48 

135 
68 
67 

.31 
75 
93 
66 

.32 
53 
93 
66 

.51 
72 
93 
66 

.58 
92 
93 

65 

17.56 
3970 
69.4 
65.4 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 

MIN 

.68 
114 
97 

69 

.61 

70 
97 
70 

.63 
70 
97 

71 

.66 
93 
95 
72 

.75 
124 
96 
71 

.67 
120 
95 
71 

.65 

135 
95 
71 

.73 
135 
95 

71 

.71 
124 
96 
71 

.64 
104 
96 
72 

.63 

B6 
99 

71 

.66 

83 

100 
70 

.69 

81 
98 
71 

.64 
69 
95 

72 

.69 
91 
97 

72 

.70 
77 
99 
72 

.67 
86 
95 
71 

.62 

72 
96 

71 

.60 
61 
96 
71 

.50 
53 
98 
72 

.60 
69 
98 
73 

.46 
49 
96 

72 

.38 
51 
92 
72 

.62 
72 
99 
73 

.64 
99 
99 

74 

.72 

111 
99 
74 

.66 
93 
99 

73 

.35 

61 
96 
63 

.63 
77 
98 
70 

.57 
58 
98 
69 

.53 
54 
97 
69 

19.29 
2662 
96.9 
71.1 

*    *    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.22 
53 

100 
76 

.26 

45 
101 
71 

.22 

43 
103 
73 

.48 
64 

102 
72 

.38 
68 

101 
74 

.42 
74 
98 
73 

.38 

100 
97 
75 

.32 
93 

97 
76 

.26 
79 
98 

77 

.41 
73 

102 
75 

.31 
61 

105 
76 

.32 

70 
99 
75 

.41 
78 
95 
75 

.45 
102 
96 

75 

•  41 
77 

100 
75 

.49 
69 

102 
71 

.29 

56 

100 
71 

.24 
53 
97 
72 

.12 
48 

100 
72 

.24 
55 

104 
72 

.21 

41 
96 
70 

.25 

50 
101 
72 

.36 
56 

105 
74 

.34 
91 
99 
75 

.44 
105 
100 
75 

.36 
127 
83 
75 

.37 
127 
96 
75 

.22 
73 
92 
75 

.17 

37 
103 
73 

.57 

60 
98 
68 

.34 
47 

102 
67 

10.26 
2195 
99.2 
73.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CONTINUED 

JULY 

1969 

Station 

Day 

Ol  Month 

3-» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Z°< 

*   *   * 
SOUTH  CENTRAL       07 

BEEVlLLE  5  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
M1N 

.27 
66 

100 

74 

.31 
80 
96 
75 

.25 

61 
98 
75 

.24 
65 
94 
75 

.3* 
97 
99 
73 

.43 
117 
98 
76 

.25 

148 
98 
76 

.26 
123 

96 
77 

.35 

97 
98 
76 

.31 
95 

102 
76 

.32 

65 

102 
76 

.21 
77 
96 

77 

.17 
101 
98 
76 

.30 
102 
100 
72 

.31 
90 
99 
77 

.36 
36 

100 
76 

.29 
125 
97 

76 

.19 
64 
91 
77 

.20 
11 
99 

73 

.22 

97 
104 
76 

.33 

44 
102 
76 

.12 
45 

103 
77 

.35 

118 
104 
78 

.36 
140 
102 
78 

.32 

143 
101 
76 

.31 
137 
98 
76 

.39 

147 
98 
78 

.34 

133 
98 
78 

.26 
69 

100 
76 

.31 
76 

101 
79 

.34 
90 

102 
76 

9.08 
2659 
99.2 
76.2 

CANYON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.42 
66 
95 

71 

.35 

61 
96 
72 

.42 

51 
96 
72 

.45 
76 
96 
72 

.43 
107 
98 
72 

.43 
120 
96 
72 

.42 

131 
95 
73 

.46 

125 
96 

74 

.47 
105 
94 
77 

.41 
74 
95 
73 

.45 
69 
96 

74 

.38 
73 
96 

74 

.33 

72 
94 
74 

.48 
102 
96 
75 

.47 
83 

96 

74 

.47 
69 
98 
72 

.25 
52 
94 

71 

.42 
52 
94 
70 

.37 
66 
94 
70 

.43 
49 
96 

70 

.36 
41 
94 

71 

.26 
44 
95 
11 

.34 
46 
98 

74 

.36 
65 
96 
74 

.47 
90 
98 
74 

.45 
106 
96 
72 

.30 
91 
94 
72 

.26 
62 

94 
72 

.36 

36 
97 

74 

.46 
38 
98 

74 

.43 
42 
99 
75 

12.42 
2264 
96.0 
72.6 

SOMERVILLE  DAM 

EVAP 
WINO 

•  *0 
53 

.38 
63 

.39 

61 

.40 
62 

.45 

109 

.43 
96 

.36 

140 

.40 
113 

.41 
97 

.40 

72 

.39 
79 

.26 

63 

.40 
89 

.44 
95 

.40 
90 

.40 
71 

.30 
57 

.32 
51 

.35 
52 

.36 
66 

.25 

40 

.29 

40 

.29 
79 

.42 
102 

.42 
110 

.39 
112 

.45 
114 

.30 
75 

.33 

40 

.37 
36 

.35 

39 

11.32 
2388 

*    *    * 
UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

65 
9* 
72 

.50 
120 
95 

72 

.45 
94 
96 
75 

.46 

136 
96 
75 

.51 
162 
96 

75 

.48 
188 
95 
75 

.47 
190 
96 
75 

.46 
160 
97 
75 

.44 
133 
98 
75 

.48 
142 
98 

74 

.19 

124 
92 
75 

.29 
67 
95 
74 

.36 

146 
94 
74 

.41 
138 
97 
75 

.55 

124 
99 
76 

.38 
94 
92 
69 

92 

89 
70 

.25 

140 
94 
73 

.40 
100 
96 
74 

.30 
100 
9b 

74 

.4U 
120 
92 
75 

.35 

130 
97 
75 

.40 
160 
98 
76 

.33 
160 
96 
76 

.32 

163 
92 

77 

.38 
195 
91 
74 

.41 
163 
92 
75 

.33 

122 
92 

76 

.31 
94 
94 

74 

.39 
169 
96 
75 

.55 

136 
98 
74 

13.01B 
4167 
95.0 
74.3 

THOMPSONS  3  WSH 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.36 

38 
99 
75 

.36 
53 
96 

75 

.29 

30 
100 
76 

.33 

30 

100 
74 

.26 

36 
100 
75 

.33 

43 
99 

74 

.28 
53 

100 
77 

.36 

51 
100 
76 

.28 

37 
100 
78 

.36 
36 

101 
74 

.33 

37 
101 
76 

.20 
29 
87 

73 

.33 
35 

97 
73 

.29 

38 
100 
76 

.31 

30 
100 
75 

.62 
55 

104 
74 

.17 
29 
95 

74 

.17 
20 
92 
76 

.33 

23 

102 
76 

.33 

43 
103 
77 

.25 

44 
97 
74 

.20 
35 

100 
74 

.16 

40 
95 
72 

.25 

49 
98 

77 

.35 

49 
100 
76 

.28 
49 
98 

74 

.16 

47 
97 

75 

.33 

44 
98 
76 

.30 
42 

104 
76 

.22 
37 

104 
75 

.31 
36 

103 
76 

9.16 

1220 
99.1 
75.2 

*    *    * 
SOUTHERN            09 

DILlEY 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.37 
45 
99 
75 

.41 

36 
100 
75 

.37 
37 
100 

75 

.43 

44 
100 
75 

.38 

74 
99 

75 

.52 

73 
98 
76 

.48 
62 
98 
75 

.45 
76 
98 
75 

.41 
28 
99 
75 

.47 
76 

100 
75 

.46 
46 

102 
75 

.42 
49 

101 
76 

.32 
55 

96 
76 

.54 
68 
99 
76 

.46 
58 
99 
76 

.51 
52 

101 
75 

.39 

41 
99 

74 

.19 
21 
89 
72 

.30 
38 
96 
72 

.42 
33 

102 
74 

.41 
27 

100 
75 

.43 
25 

100 
76 

.36 
27 

100 
76 

.45 
49 

101 
77 

.44 
52 

102 
77 

.45 
54 

100 
76 

.38 
53 

100 
76 

.32 
38 
98 
77 

.28 
19 
97 
76 

.43 
25 

102 
76 

.42 
24 

102 
75 

12.67 
1429 
99.3 
75.3 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.35 
62 

102 
77 

.34 
30 

104 
76 

.41 
62 

103 
77 

.45 

85 
101 
76 

.46 
98 
99 
77 

.47 
107 
99 
76 

.47 
121 
97 
76 

.44 
110 
97 
77 

.42 
80 

102 
77 

.48 
16 

102 
76 

.41 
108 
101 
77 

.32 
56 
99 
79 

.50 
86 
98 
76 

.41 
79 
99 
77 

.44 
74 

103 
76 

.35 
53 

97 

75 

.27 
44 

102 
77 

.36 
39 

103 
76 

.39 
46 

105 
75 

.38 
50 

107 
80 

.39 

26 

105 
77 

.38 
37 

105 
78 

.47 
62 

104 
78 

.44 
77 

104 
78 

.49 
84 

102 
78 

.46 
91 

105 
78 

.38 

60 

106 
76 

.29 
28 

105 
78 

.38 
38 

107 
79 

.42 

41 
105 
77 

.40 
60 

104 
77 

12.62 

2012 
102.3 
77.1 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 
WIND 

.45 
2* 

.22 

10 

.33 

14 

.31 
26 

* 
* 

.82 
92 

56 

.52 

53 

.43 
40 

.42 
39 

.38 
34 

.38 
32 

.44 
44 

.56 

47 

.37 

43 

.43 

41 

.39 
38 

.48 
40 

.49 
39 

.36 
31 

.45 
18 

.25 

1C 

36 

.53 
55 

.52 

51 

.44 
50 

.36 
45 

.32 

37 

.34 
13 

.52 

16 

.31 
23 

12.676 
1097 

*    *    * 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.33 

61 
102 
73 

.31 

58 
101 
70 

.34 
64 
99 
69 

.43 

62 
99 

73 

.45 
117 
98 
72 

.48 
143 

97 
74 

.46 
147 
97 
74 

.41 
126 
97 

74 

.42 

100 
97 
72 

.46 

91 

101 
73 

.47 
104 
101 
72 

.43 
124 
100 
74 

.45 
144 
99 
75 

.45 
141 
95 

74 

.41 
126 
99 

74 

.46 

ue 

99 
73 

.45 
125 
97 
72 

.45 
121 
98 
74 

.44 
118 
97 
74 

.46 

106 
101 
73 

.48 

77 
104 
73 

.38 

70 
101 
73 

.44 
118 
102 
74 

.51 

156 
99 

75 

.50 
163 
99 
76 

.52 

172 
98 
75 

.48 
156 
100 
75 

.45 

126 
100 
75 

.37 
64 

102 
74 

.52 

96 

101 
73 

.49 

101 
101 
72 

13.72 
3535 
99.4 

73.4 

WESLACO  2  E 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.15 

27 
97 
79 

.26 
37 
96 

75 

.29 
42 

100 
76 

.40 
60 

101 
76 

.44 
85 
98 
77 

.54 
120 
98 
76 

.32 
55 

98 

78 

.50 
85 
99 
76 

.32 
56 

100 
75 

.29 
39 

100 
76 

.52 

106 
98 
76 

.43 
97 
98 
77 

.33 

66 

98 
77 

.40 
89 

100 
76 

.18 
37 
99 

77 

.45 
89 
98 

75 

.40 
81 

77 

.47 
76 

100 
77 

.45 
65 

101 
76 

.46 
69 

102 
76 

.44 
70 

101 
76 

.33 
97 
98 

77 

.66 

158 
98 
78 

.41 
69 
99 

77 

.66 
170 
98 
77 

.42 
97 
98 
76 

.35 
69 
96 
79 

.31 
61 

101 
77 

.33  .36 
621  106 
101  101 

76   75 

.41 
53 

101 
74 

12.30 
2393 
99.1 
76.6 

BEEVlLLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY  1969 


-c 

Ik 

4> 

1 

Day  of  month 

• 

0> 

Station 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 
« 

-5 

9USHLAND    1    WSM 

2 
6 

9AM 
SAM 

74 
75 

73 

75 

74 
76 

76 
77 

73 
76 

69 
70 

70 
70 

70 
70 

71 
71 

73 
73 

71 
72 

71 
71 

72 

73 

74 
7* 

74 
75 

76 

77 

75 
76 

71 
72 

71 
72 

72 
72 

73 
73 

69 

70 

73 
72 

72 
72 

74 
73 

72 
72 

73 
74 

71 
73 

70 
72 

72 
73 

74 
74 

72.4 
73.1 

BUSHLAND  1  WSW  :  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD,  MIXTURE  OF 
BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  1  PERCENT  TOWARD  SOUTH-SOUTHEAST.   2-  AND  6-INCH  READINGS 
FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMOCOUPLES. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relc 

five 

hum 

dity 

N 

umber 

of  days  w' 

th 

_c 

IE 
</> 

c 

^_    3 
u  o 

l_    eft 

a>  o 
a-a. 

c 

3 

(Sp 

eed  — 

m.p.h 

) 

averages 
percent 

" 

F 

rec 

ipitation 

1.2 

11 

ex.  O 

c 
5-0 

"=  £ 

■A    ® 

<D    Q- 
Of  CO 

o 

0) 
0 

• 
> 
< 

• 

w    _ 

,2  "i 

o'1 

i-      IV) 

62 

4) 

M-'i 

0_ 

(A 

Standard  of  1 

CENTRAL 

ime 

4) 
0 

I- 
1- 

o 
q 

q 

o 

o> 
o 

&■ 

o 

o 
q 

L. 
4) 

> 

0 

9S 
CN  0 

~0 
0 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00 

06 

12 

18 

ABILENE    WB    AIRPORT 

17 

8.3 

10.6 

35 

N 

22 

50 

63 

41 

32 

2 

I 

0 

0 

0 

1 

4 

88 

4.0 

AMARIU0    WB    AIRPORT 

18 

6,6 

11.8 

42 

SE 

05 

56 

69 

39 

34 

4 

4 

1 

I 

1 

0 

11 

84 

4.2 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

18 

6.6 

8,6 

43 

SE 

15 

69 

84 

48 

40 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

6 

77 

4.5 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

15 

11.9 

12.9 

30 

SE 

24 

81 

87 

49 

57 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

7 

90 

4.0 

CORPUS    CHRISTI    WB    AIRPORT 

15 

12.6 

13,8 

29 

S 

27+ 

78 

85 

49 

57 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

77 

4.8 

DALLAS    WB    AIRPORT 

16 

6,7 

9.5 

25 

SE 

15 

52 

67 

42 

34 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

80 

3.7 

DEL    RIO    WB    AP 

12 

11.0 

11.9 

38  +  + 

32 

27 

53 

73 

46 

32 

3 

0 

1 

0 

1 

0 

5 

4.5 

EL    PASO    WB    AIRPORT 

16 

2.2 

8,0 

38 

SW 

11 

45 

60 

37 

30 

10 

4 

2 

1 

0 

0 

17 

77 

5.2 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT 

18 

6.1 

9,0 

22++ 

16 

15+ 

63 

82 

47 

39 

2 

2 

0 

1 

0 

0 

5 

3.7 

GALVESTON    WB    CITY 

45 

E 

15 

m 

- 

4 

2 

4 

1 

2 

0 

13 

79 

m 

HOUSTON    INCONT   AP 

18 

2.8 

5,3 

46+  + 

10 

15 

91 

98 

57 

62 

5 

1 

2 

2 

? 

0 

12 

77 

5.9 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

17 

5.9 

8,8 

43  +  + 

1 

21 

53 

64 

40 

31 

3 

2 

2 

0 

0 

1 

8 

4.1 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

IS 

6.8 

9,1 

26++ 

1 

26 

45 

62 

34 

26 

3 

1 

3 

0 

0 

0 

7 

4.2 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

21 

3.9 

7,9 

47 

S 

11 

93 

94 

65 

73 

2 

6 

2 

1 

2 

2 

15 

63 

6.0 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

16 

7.2 

9,9 

26++ 

13 

27 

52 

69 

35 

3] 

1 

0 

2 

c 

0 

c 

3 

■ 

4.0 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

16 

7.  4 

9.3 

37 

E 

21 

72 

84 

50 

41 

1 

1 

2 

c 

0 

c 

4 

80 

5.0 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

18 

7.8 

9,8 

41    % 

S 

21  + 

83 

89 

49 

55 

4 

0 

0 

3 

0 

c 

7 

6.1 

WACO    WB    AIRPORT 

16 

8.2 

10,4 

23++ 

12 

15 

59 

78 

42 

36 

b 

1 

c 

C 

0 

c 

7 

3.2 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

16 

8.3 

11.7 

38  +  + 

35 

25 

60 

74 

36 

31 

4 

0 

2 

0 

0 

C 

6 

4.1 

%    PEAK    GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 
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oi 
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D< 
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i 

99    ,  „ 
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15 
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09 
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8/ 
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■   . 

OS 

..i  i  HSTI  '■ 
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ALVIN 

D20A 

0' 

. 

5 
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54 

BA 

BA 
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REFERENCE   NOTES 

TEXAS 
JULY  1969 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Climatologist, 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional 
precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

E VA PO RATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.   Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  lor 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Cliraatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 
D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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SILVERTON 

92.2 

64.9 

78.6 

101 

13 

61 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

3.33 

1.70 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

SPEARMAN 

93.  BM 

64. 8M 

79. 3M 

.5 

106 

11 

59 

14 

0 

24 

0 

0 

0 

1.92 

-   .79 

.82 

25 

.0 

0 

5 

2 

0 

STRATFORD 

91.7 

63.6 

77.7 

104 

12 

58 

15 

0 

19 

0 

0 

0 

2.17 

.95 

31 

.0 

0 

4 

2 

0 

SUNRAY  4  SW 

93.5 

66.4 

80.0 

103 

12  + 

61 

15 

0 

22 

0 

0 

0 

3.30 

1.37 

24 

.0 

0 

5 

3 

1 

TAHOKA 

94.9 

66.2 

80.6 

103 

16 

62 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

2.04 

1.20 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

TULI4 

92.4 

64.7 

78.6 

99 

14  + 

63 

28  + 

0 

23 

0 

0 

0 

3.38 

1.95 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

VEG4 

90.6 

63. B 

77.2 

.3 

99 

IB 

60 

15  + 

0 

22 

0 

0 

0 

2.26 

-   .53 

1.28 

3 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

79.7 

1.0 

2.57 

.45 

.0 

•    •    • 
LOW  ROLLING  PL4INS  02 

4BILENE  WB  4IRP0RT     //R 

96.2 

74.9 

85.6 

2.6 

106 

13 

69 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

8.16 

6.71 

2.17 

23 

.0 

0 

6 

6 

3 

4NS0N 

98.4 

75.2 

86.8 

108 

13+ 

69 

31  + 

0 

27 

0 

0 

0 

3.04 

1.50 

26 

.0 

0 

3 

2 

2 

4SPERM0NT  2  SSW 

98.9 

69.4 

84.2 

110 

13 

64 

31 

0 

24 

0 

0 

0 

2.24 

.05 

.85 

25 

.0 

0 

4 

2 

0 

BALLINGER  1  SM 

96.7 

68.7 

62.7 

-  1.2 

107 

14+ 

61 

31 

0 

24 

0 

0 

0 

1.50 

-   .16 

.65 

26 

.0 

0 

2 

2 

0 

CHILDRESS  F44  AIRPORT 

96.5 

70.5 

63.5 

109 

12 

66 

17+ 

0 

24 

0 

0 

0 

2.36 

.26 

.79 

27 

.0 

0 

5 

2 

0 

CLARENDON 

96.6 

66.5 

81.6 

106 

14 

64 

26+ 

0 

24 

0 

0 

-, 

4.27 

2.80 

25 

.0 

0 

3 

2 

2 

COLEMAN 

97.0 

70.8 

83.9 

.2 

107 

14  + 

66 

16 

0 

2h 

0 

0 

0 

3.36 

1.42 

.95 

28+ 

.0 

0 

5 

3 

0 

C0L0R400  CITY 

96.7 

72.3 

84.5 

104 

17+ 

66 

26+ 

0 

25 

0 

0 

0 

2.36 

1.02 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

DICKENS 

95. OM 

70. 1M 

82. 6M 

104 

13 

63 

25 

0 

0 

0 

0 

3.94 

2.00 

26 

.0 

0 

4 

3 

2 

ELECTR4 

98.3 

71.0 

84.7 

112 

14 

67 

30+ 

0 

28 

0 

0 

0 

4.13 

2.10 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

G4IL 

96.1 

70.5 

83.3 

104 

17* 

62 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

1.73 

.90 

25 

.0 

0 

9 

1 

0 

GUTHRIE 

100.5 

70.2 

85.4 

no 

14  + 

61 

29  + 

0 

20 

0 

0 

0 

1.60 

1.06 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

H4SKELL 

97.5 

71.4 

84. 5 

.0" 

14 

66 

31  + 

0 

2- 

0 

0 

0 

4.45 

2.53 

1.69 

23 

.0 

0 

e 

3 

1 

HORDS  CREEK  D4M 

94.1 

70.8 

82.5 

103 

15* 

65 

31 

0 

23 

0 

j 

0 

2.90 

.98 

27 

.0 

0 

6 

3 

0 

JAYTON 

98. 8M 

70. 7M 

84. 8M 

108 

14 

65 

30 

0 

2* 

0 

0 

0 

2.82 

.92 

23 

.0 

0 

7 

2 

0 

MATADOR 

91. 9 

68.8 

83.4 

107 

14 

64 

25  + 

0 

25 

0 

0 

0 

3.15 

1.38 

25 

.0 

0 

7 

2 

1 

MEMPHIS 

95.7 

68. 3M 

82. OH 

-  1.0 

.0" 

14* 

64 

28  + 

0 

23 

0 

0 

0 

5.97 

1.60 

25 

.0 

0 

6 

4 

3 

MUNDAY 

101.0 

69.9 

85.5 

111 

13  + 

65 

31 

0 

29 

0 

0 

■) 

2.65 

.92 

1.33 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

P4DUC4H 

98.1 

71.7 

84.9 

103 

14  + 

65 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

3.09 

1.94 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

POST 

95.5 

72.3 

83.9 

103 

17. 

65 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

2.21 

.65 

1.55 

25 

.0 

0 

4 

1 

1 

0U4N4H  5  SE 

97.3 

71.3 

84.3 

-   .2 

no 

14 

66 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

5.27 

3.20 

3.67 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

ROSCOE 

95.5 

70.5 

83.0 

105 

17 

63 

31 

0 

2  3 

0 

0 

0 

3.95 

.0 

0 

R0T4N 

99.0 

71.6 

85.3 

108 

14 

62 

16 

0 

25 

0 

0 

0 

1.64 

-   .05 

.67 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

SEYMOUR 

99.6 

70.3 

85.0 

-   .3 

112 

12 

62 

31 

0 

29 

0 

0 

1 

1.23 

-   .50 

.60 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

SH4MR0CK  RADIO  KBYP 

95. 6M 

68. 3M 

82. OM 

108 

13 

63 

25 

0 

24 

0 

0 

o 

4.58 

2.27 

25 

.0 

0 

5 

3 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL   WEATHER    SUMMARY   ON   PAGE    252 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

TEXAS 
AUGUST 

1969 

Temperature 

Precipitation 

|| 

>  J 

8,1 

V   r  J 

>  3 

> 
< 

J 
|z 
Is 

*  £ 

I 

M 

n 

2 

£ 

a 

1 

O 

a 
0 

No.  0 

Days 

3 
H 

■3 
•i 

Iz 

11 

a 
6 

0 

O 

Snow.  Sleet 

No.  of  Daye 

Station 

Max. 

Min. 

0 

H 

0  2 

™   r- 

2  0 

2 

0 

i 

0 

1  * 

0   0 

al 

I  k 

0  1 

M  I 

SNYDER 

TRUSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

WELLINGTON  2  ENE 

96.5 
9b. 8 
96. 3M 
97.9 
95.9 

70.4 

71.  e 

69. 3M 

72.3 

68.0 

83.5 
B5.3 
82. BM 
85.1 
62.0 

1.2 

103 
110 
108 
109 
110 

19  + 
14  + 
14 
14 
14 

66 
68 
64 
67 
64 

31  + 
31  + 
25 

31 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

2  5 

26 
24 
28 

23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

.55 

1.58 
2.02 

1.71 
4.40 

-  1.15 

.55 

1.10 

1.28 

.50 

2.00 

25 
27 
25 
3 
25 

.0 

.0 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
5 

4 
3 

1   U 

1  1 
1  1 
1  0 

3   2 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 
WINTERS  1  NNE 

97.0 
96.4 

70.5 
69.6 

83.8 
83.0 

-  1.9 

112 

106 

13 
15 

67 
61 

29  + 

31 

0 
0 

25 

24 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.95 

2.41 

2.16 

1.01 
.90 

15 
24 

.0 
.0 

0 
0 

5 
5 

4   1 
2   0 

DIVISION 

83.9 

.3 

3.10 

1.25 

.0 

*   »   * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BAROWELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 

99.2 

96.3 
96.7 
97.2 
95.1 

69.9 
71.7 
72.7 
73.1 
72.1 

84.6 
84.0 
84.7 
85.2 
83.6 

-   .2 

111 
109 
106 
109 
105 

14 
13 
14+ 
12 
15  + 

63 
65 
64 
66 

67 

17 
29 
31 
15 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

29 

24 
27 
25 

26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.38 
2.22 
.81 
3.40 
1.83 

-   .76 

.61 
.98 
.43 
1.31 
.48 

27 
22 
5 
26 
16+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
2 

5 
s 

1  0 

2  0 
0   0 
4   1 
0   0 

BONHAM 
BOWIE 

BOYD  3  SE 

BRECKENRIOGE 

BRIDGEPORT 

96.6 

96.7 
95.9 
96.0 
98.0 

70.8 
73.0 
71.4 
72.0 
70.7 

83.7 

84.9 
83.7 
B4.0 
84.4 

104 
110 
106 
108 
110 

21  + 
13 
14  + 
13 
15 

64 
68 
64 
66 
66 

30+ 

15 

31 

31 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
26 
25 

24 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

.98 
3.27 
3.43 
3.69 
2.60 

1.90 
.99 

.41 
1.40 
2.72 
2.74 

.60 

5 

16 

5 

4 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

i 

7 
4 
4 
6 

0  0 

2  1 

1  1 
1   1 

3  0 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

96.0 
98.8 
98.2 
97.2 
95.8 

72.5 
72.6 
72.7 
72.4 
76.2 

84.3 
85.7 
85.5 
84.8 
86.0 

.2 

.8 

.4 

-   .6 

1.0 

106 
109 
111 
106 
105 

15  + 
11 
11 
12  + 
13+ 

64 
66 
66 
69 

70 

31 
31 
31 
31  + 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

24 

28 
27 
27 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.92 
3.43 
1.70 
1.B5 
2.43 

2.21 
1.44 

-  .55 

-  .34 
.50 

1.33 
2.18 
.73 
1.14 
1.05 

5 
26 

5 

27 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

3 

4 
4 
3 

2   2 

2  1 
1   0 
1   1 

3  1 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

95.4 
96.2 
93.2 

97.0 
97.4 

70.5 
73.0 
70.5 
70.0 
72.0 

83.0 
84.6 
81.9 
83.5 
84.7 

-  .3 

-  2.2 

102 
105 
103 
108 
111 

14+ 
14 
14 
15  + 
14+ 

63 
66 
65 
66 
66 

31 
31 
16 
31 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

27 

26 
2  3 
26 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.33 
2.91 
4.04 
5.50 
2.38 

1.18 
2.42 

2.75 
.68 
2.76 
2.15 
1.03 

26 
15 
5 
26 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
6 
5 
5 

1   1 
3   0 

1  1 
3   2 

2  1 

FERRIS 

FDRT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

96.5 

94.5 
94.9 
98.1 
97.1 

71. B 
73.8 
70.4 
70.3 
72.1 

84.2 
64.2 
62.7 
84.2 
84.6 

-  1.2 

-  2.2 

107 
103 
106 
109 
106 

13 
13  + 
14 
13  + 
12  + 

68 
68 
66 
66 

63 

31  + 

31 
31 
31  + 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
26 

26 
25 

26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.85 
2.56 
1.86 
2.63 
5.00 

.68 
-   .59 

1.14 
.70 
.55 

.63 

1.55 

16 
4 
27 
23 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
5 
6 
8 

1   1 

3  0 

1  0 

2  0 

4  2 

GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

97.5 

M 
96.2 
97.9 
94.4 

70.3 

M 
71.1 
72.5 

72.4 

83.9 

M 
63.7 
65.2 
83.4 

•  1.2 

107 

108 
107 
104 

13 

14 
14 
14 

63 
65 
68 
67 
65 

28 
31 
31  + 
31 
31 

0 

0 
0 

0 

27 

10 
25 
27 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.98 
3.02 
3.09 
4.55 
2.95 

1.22 

1.69 
1.53 

1.15 
2.30 
1.53 

5 
5 
5 

25 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
6 
4 
4 

2   1 
2   1 
2   1 
2   2 

2   1 

GREENVILLE  7  Nw 

GROESBECK 

HAMILTON 

HENRIETTA 

HICO 

95.3 
97.5 
95. BM 
93.7 
97.1 

70.7 
71.4 
69. 6M 
70.1 
70.8 

83.0 
84.5 
82. 7M 
81.9 
84.0 

-  .7 

-  4.6 

106 
108 
106 
105 
108 

11 
11 
15 
14 
14 

63 
65 
66 
66 
65 

31 
30 
16 
31  + 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
28 
23 

20 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.60 

.87 

4.56 

3.99 

3.63 

-  1.47 

.55 
.24 

2.52 
.69 

2.39 

5 
4 
5 
5 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 
6 

3 

1  0 
0   0 

4  1 

5  0 

2  1 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

96.5 
96.4 
96.7 
98.6 
95.1 

72.6 
71.7 
71.6 
73.0 
72.8 

84.6 
84.1 
84.2 
85.6 
84.0 

-   .7 

107 
106 
107 
109 
104 

14  + 

13  + 
14+ 

14  + 
11 

69 
68 
64 
69 
66 

31 
31  + 
31 
31  + 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

26 

27 
26 
29 

26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.62 
2.97 
4.25 
6.04 
.79 

2.24 

.86 
1.93 
2.19 
1.80 

.34 

5 
26 

23 

14 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
5 
6 
3 

1  0 

2  1 
4   1 
4   3 
0   0 

MARLIN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

99.9 

98.6 
98.0 
97.0 
95.6 

72.9 
73.0 
71.4 
73.5 
72.1 

86.4 
85.8 
64.7 
65.3 
63.9 

.6 

112 
109 
107 
108 
107 

11 
12 
10 
12 

11 

66 

67 
62 

67 
67 

31 
31  + 
31 

31 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
28 
29 
27 
22 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.41 
1.72 
1.02 
2.51 
5.58 

.07 
.64 

1.00 

.70 

.37 

1.85 

1.48 

22 
28 
27 
23 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
3 

5 
8 

2   1 
2   0 

0  0 

1  1 
4   2 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

96.2 

97.3 
95.4 
96. 8M 
94.7 

73.3 
71.3 
71.1 

71. OM 
70. 6M 

84.8 
84.3 
63.3 
83. 9M 
82. 7M 

.0 

105 

109 
103 
108 
104 

17+ 
13 
22  + 
14 
15  + 

65 
68 
65 
65 
67 

31 
31  + 
31  + 
31 
31  + 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
26 
26 
27 
22 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.60 
1.60 
.96 
2.55 
3.18 

-  1.77 

1.49 

.56 

.64 

1.04 

1.58 

27 

4 

26 

27 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 

5 
2 

5 
4 

3   1 
2   0 

1  0 

2  1 
2   1 

PUTNAM 
OUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

96.7 

98.3 
95.0 
96.2 
97.6 

71.6 
73.3 
70.6 
69.8 
73.6 

84.2 
85.8 
82.8 
83.0 
85.6 

109 
106 
106 
106 
109 

13 
10 
13 
15 
11 

65 

67 
62 
64 
67 

31 
31  + 
16 
31  + 
31  + 

0 
0 
0 
0 

0 

23 
29 

23 
26 

26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.61 
1.12 
1.54 
3.39 
3.98 

2.74 

1.42 
.45 
.70 

1.25 

1.25 

5 
5 
5 
5 

26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
3 

5 
6 

7 

3   2 

0  0 

1  0 

2  1 

3  1 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTC1WN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

95.3 
96.5 
95.1 
96.7 
99.1 

70.5 
67.4 
68.6 
72.5 
72.9 

62.9 

82.0 
81.9 
84.6 
86.0 

-  1.5 
1.1 

105 
106 
107 
106 
109 

14 
15 
14 
15  + 
12 

57 
61 
61 
66 
66 

8 
31 
25 
15 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

25 

27 
24 
25 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.23 
3.72 
3.53 

3.30 
2.55 

-  1.38 
.25 

.60 
1.95 
1.32 
1.02 

.94 

5 
27 

5 
23 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
7 
6 
5 

1  0 

2  1 

3  1 

3   1 
3   0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT           R 

WAXAHACHIE 

97.8 
97.0 
96.8 
99.5 
97.2 

73.5 
71.0 
75.0 
76.7 
72.7 

85.7 
84.0 
85.9 
88.1 
85.0 

.6 

•  1.3 

2.6 

109 
108 
108 
112 
106 

12 

14+ 

12 

11 

13 

67 
66 

69 
71 
62 

15 

31  + 
31  + 
31  + 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
23 
27 
29 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.95 
3.48 
2.29 
2.23 
4.06 

.92 

1.89 

.55 

.91 
1.20 
1.02 
1.09 
2.48 

27 
26 
15 
14 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
6 
4 
5 

2  0 

3  1 
2   1 

2  1 

3  1 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

96.5 
97.0 

70.5 
72.2 

83.5 

84.6 

-   .8 

109 
106 

12 

15  + 

65 

SB 

31 
31  + 

0 
0 

23 
26 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

2.91 
5.08 

1.24 

.85 

2.10 

5 
5 

.0 
.0 

0 
0 

6 

5 

2   0 
5   1 

DIVISION 

84.3 

-   .5 

2.67 

.94 

.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
AUGUST 

1969 

Temperature 

Precipitation 

[] 

>  M 

<2 

© 

> 

< 

•3 

.1 
5  o 
|z 

i  ° 

8 

A 

cn 

a 

£ 

a 

I 

0 

Q 

Q 
■ 

a 

No.  o 

Days 

■3 
J 

a 

6 

a 

Snow.  Sleet 

N 

0.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

a  o 
2  o 

a 

1 

1 

0 

1 

0 

si 

o   S 

o  k 

•o« 

»    *    » 
EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

97.3 
96.8 
98.5 

71.5 

72.0 
67.6 
69.2 

84.5 

84.7 
82.2 
83.9 

108 

107 
106 
109 

11 

10 

U 

12 

65 

62 
62 

60 

30 

6 

30  + 
31 

0 

0 
0 
0 

27 

30 

29 
30 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

7.17 

1.81 
2.22 
1.39 

4.26 

4.70 

1.12 

1.10 

.45 

23 

22 
22 
26 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

7 

3 
3 
3 

2 

1 
3 
0 

2 

1 
1 
0 

CLARKSVIL'E  2  E 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATIDN  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

95.5 
96.9 
95.1 
97.* 
97.4 

70.2 
69.4 
74.1 
72.1 
70.9 

82.9 
83.2 

84.6 
84.  8 
84.2 

103 
104 
106 
106 
108 

10 
12  + 
11 
12 
12 

65 
63 
68 
67 
64 

2  + 
31  + 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
31 
26 
31 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.19 
1.64 
3.78 
1.16 
2.41 

.11 
1.40 
1.44 

.27 
1.04 

22 
12 
22 

21 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
6 

6 
5 

0 
1 
4 
0 
2 

0 

1 

1 

0 

1 

DAINGERFIELD  9  S 

OIALVILLE  2  W 

EMORY 

EVAOALE 

FAIRFIELD 

97.1 
97.9 
97.8 
93.6 
97. 8M 

73.4 
70.9 
69.0 
70.6 
72. 6M 

85.3 

84.4 
83.4 
82.1 
85.  2M 

106 
106 
106 
100 
109 

10 
10 
14 
11 
11 

68 
64 
62 

65 
61 

29+ 

31 
31  + 
6+ 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

30 

31 
27 

30 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.62 

.41 
.41 

.11 

.89 

1.64 
.33 
.13 
.06 
.28 

14 
26 
1 
28 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 

0 

4 

2 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

FRANKLIN 
GILMER  2  M 
GLADEWATER 
GROVETON  2  NNW 
HEMPHILL 

98.5 
95. 9M 
95.5 
97.1 
94.6 

72.2 

68. 5M 
71.1 
70.2 
68.3 

85.4 

82. 2M 
83.3 
83.7 
81.5 

110 
107 
105 
108 
104 

11 
11 
11 
11 
11 

66 
61 
63 
64 
62 

31  + 
31  + 
29 

7 
29  + 

0 
0 
0 
0 
0 

30 

27 

31 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.17 

1.48 

.65 

1.45 

1.07 

2.70 
.81 
.40 

1.18 
.50 

18 
15 
23 
15 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 

2 
2 

3 

2 

0 
1 
1 

1 

0 
0 

1 

0 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

97.4 
94.8 
96.8 
95.6 
98.1 

73.0 
70.1 
70.5 
71.0 
71.1 

85.2 
82.5 
83.7 
83.3 
84.6 

.1 

107 
105 
106 
103 
105 

12 
11 
12 
11 
13+ 

68 
62 

61 
67 
64 

31 
29 

24 

31  + 

31 

0 
0 

0 
0 
0 

29 
25 
29 

27 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.24 
2.80 
1.49 

T 
1.63 

-  .15 

-  1.32 

3.01 
1.75 

.66 

T 

.59 

30 
18 
23 
5 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

4 
3 
4 
0 
5 

2 
2 

1 
0 
2 

1 
1 

0 
0 

0 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

93.8 
95.5 
95.0 
94. 9M 
97.6 

65.7 

70.6 
69.9 
69. 2M 
70.5 

79.8 
83. 1 
82.5 
82. 1M 
84.1 

1.0 

102 
104 
102 
103 
106 

11 
10 
10 

11  + 

12 

60 
64 
64 
63 
63 

31  + 
29  + 
31  + 

4 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
29 
31 
27 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.80 

.79 

4.03 

1.30 

.70 

.25 

.64 

.67 

2.58 

.62 

.42 

12 
22 
20 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

5 
2 
2 

1 
1 
1 
2 
0 

0 
0 

1 

0 

0 

longview 

lovelady 

lufkin  faa  airport 

madisonville 

marshall 

95.3 

95.6 
96.4 
99.9 
94.5 

71.5 
69.5 
73.3 
72.4 
70.3 

83.4 
82.6 
84.9 
86.2 
82.4 

-  .9 

1.5 

-  1.4 

105 
105 
104 
109 
105 

11 
12 
11  + 
11 
11 

65 
63 
66 
64 
64 

6 
31 

6 
30 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
29 
30 
31 
26 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.11 

1.36 

.16 

.46 

.07 

-  2.45 

-  2.46 

.07 
.62 

.07 
.18 
.05 

30 
16 
16 
18 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

3 
0 
3 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

97.3 
96.3 
95. 4M 
96.0 
93. 5M 

69.3 

68.5 
69. BM 
71.6 
69. 2M 

83.3 
82.4 
82. 6M 
83.8 
81. 4M 

-   .5 

1.4 

107 
105 
105 
105 
98 

10 
12  + 
11 
11 
22  + 

61 
62 

64 
65 

64 

29 
29 

31  + 
29 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
27 
28 
27 

30 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.91 

.35 

1.04 

1.56 

1,56 

-  1.13 

1.31 
.12 
.73 
.80 
.63 

14 
15 
25 
23 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
2 
4 
3 

2 

0 

1 

2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

97.3 
97.3 
97.0 
96.2 
93.7 

71.4 
72.4 
67.6 
70.5 
71.1 

84.4 
84.9 
B2.3 
83.4 
82.4 

1.1 

109 
107 
105 
104 
102 

12 
11 

11  + 

12  + 
11 

65 
66 
60 
66 
64 

31 

31 

6 

25 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

27 

28 
31 
29 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.14 

3. BO 

1.46 

.54 

.69 

-  .31 

-  1.42 

1.05 

2.29 

1.08 

.52 

.30 

23 
22 
23 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
2 
1 
3 

1 
2 

1 

1 
0 

1 
1 
1 

0 
0 

SIMMS  2  NNW 

SPURGER  DAM  8 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TYLER  5  NE 

96.5 

93.8 
98.1 
94.9 
94.4 

68.1 

70.5 
69.5 
69.5 

70.1 

82.  3 

82.  2 
83.8 
62.2 
82.  3 

103 
103 
109 
103 
105 

19  + 

11 

11 

11 

11 

60 
65 
62 
62 
60 

6+ 
31  + 
31 

4 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
27 
27 

29 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.50 

1.07 

.44 

.96 

2.53 

1.B5 
.87 
.30 
.96 

1.78 

22 
23 
26 
22 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
1 

1 
4 

2 
1 
0 
1 

1 

1 

0 
0 
0 

1 

WARREN 
WILLS  POINT 

93.9 

98.6 

68.2 
71.2 

81.1 
84.9 

103 
109 

10 

11 

61 
65 

6 
31 

0 
0 

27 
29 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.96 
1.15 

.35 

.42 

18 
23 

.0 
.0 

0 
0 

4 

3 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

83.4 

.3 

1.56 

-  1.35 

.0 

*   *   * 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 
8AKERSFIELD 
BALMQRHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

91.1 
97.7 
99.6 
103.8 
87.8 

63.1 
72.6 

69.8 
67.0 
65.1 

77.1 
85.2 
84.7 
85.4 
76.5 

.1 
4.6 

100 
109 
108 
111 
95 

18 
16 
16 

17 
19+ 

57 
63 
63 
61 
60 

28 

27 
29  + 

18 
27+ 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
27 
2b 
31 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.45 
1.47 

.57 
2.02 

1.51 

-  1.84 

-  .76 

.45 

1.34 

.32 

1.52 

1.08 

26 
27 
27 
29 
26 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 
2 
2 
3 

0 

1 

0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 
1 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

FABENS 

98.0 
99.8 
97.8 
98.0 
97.5 

65.4 
71. B 
72.1 
73.3 
67.5 

81.7 
85.8 
85.0 
85.7 
82.5 

5.3 

109 
110 
109 
105 
105 

16 
18  + 
18 
17  + 
17 

60 
65 
67 
67 
60 

27+ 
28  + 
31  + 
30 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

27 

28 
26 
28 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.54 
.82 

1.35 
.26 
.88 

-   .91 

1.80 
.63 

1.29 

.11 
.72 

30 
27 
26 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
1 
2 

1 

1 
1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

99.3 

97.5 
99.8 

98.8 

67.7 
69.2 
69.9 

72.7 

83.5 

83.4 
84.9 

85.8 

106 
107 
110 

106 

16 
18 
18  + 

16 

60 
64 
65 

64 

16 
29  + 
26  + 

31 

0 
0 
0 

0 

29 
28 
30 

28 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

1.50 
.10 
.03 
.35 

3.76 

.10 

.03 

.15 

1.92 

26 

25 
19 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
3 
5 

0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
2 

MARATHON 
MARFA  NO  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

M 

92.5 

M 
96.0 
87.5 

M 
57.9 

M 
70.0 
60.6 

M 
75.2 

M 
83.0 
74.1 

101 
101 
HI 
105 
104 

18 
17 

18 

17+ 

17 

58 
51 

65 
55 

26 

9 

27  + 
31 

0 

0 
0 

24 

26 
9 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

.35 
.67 
.32 
.20 

.67 

.35 
.43 
.21 
.16 
.12 

26 

27 
26 
26 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
2 
1 
4 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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pitation 
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3 

■3 

■  I 

5  o 
|z 
|a 

e  2 
Qb. 

i 

Q 
| 

1 
0 

• 

Sno 

or.  Sloel 

No.  ot  Dayi 

Station 

Max. 

Mln. 

•3 
5 

■3d 

Co. 
Z  O 

0 

a 

o 

o 

z 

0 

1 
S 

3 

u 

B  h 

s  > 

hi 

. » 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  QAM 

95.7 

100.1 
97.4 

102.8 
99.0 

70.4 
69.6 
71.8 
73.9 

71.4 

83.1 

84.9 
84.6 
88.4 
85.2 

2.9 

103 
108 
108 
110 
107 

19  + 
IB* 
16 
16  + 
17+ 

64 
64 
65 
66 
67 

29 

12 
27  + 
18 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
3  0 
25 
31 
28 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

.71 
.16 
.16 
.77 
.02 

-   .44 

.61 
.16 
.10 
.60 
.02 

26 
29 
24 

1C 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 
1 

2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SALT  FLAT  10  ENE 
SANOERSON 
SHEFFIELD 
SIERRA  BLANCA 
VAN  HORN 

96.6 

96.0 
97.8 
93. 8M 
105.5 

69.9 
69.9 
72.7 

65. 4M 

83.3 

83.0 
85.3 
79. 6M 
M 

105 
107 
109 
102 
108 

18 

16 
17 

17 
21 

62 

66 
65 
59 

23 

31  + 

12 

21 

0 
0 
0 
0 

27 

25 
26 
24 
31 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.29 

•  42 

.60 

2.46 

2.15 

1.17 
.29 
.33 

1.62 

1.10 

30 
27 
26 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

2 
3 
2 

2 

0 
0 

1 

2 

WINK  FAA  AIRPORT 
YSLETA 

97.8 
99.4 

70.4 
67.7 

84.1 
B3.6 

108 
106 

17 
18 

65 
61 

26+ 

16 

0 
0 

25 
2V 

0 
0 

0 
0 

0 

1.32 

.77 

1.44 
.68 

26 

30 

.0 
.0 

0 
0 

1 
1 

1 
0 

DIVISION 

83.0 

3.5 

l.oo 

-   .65 

.0 

*    *    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

98.5 

97. 1M 
97.0 
95.3 
96.4 

75.3 
63. 9M 
70.2 
68.4 
73.1 

86.9 
80. 5M 
83.6 
81.9 
85.8 

.5 

.6 

109 
106 
106 
103 
107 

IB 
15 
12 
18 
18 

67 
59 
60 
61 
69 

27 
31 
31 
31 

31  + 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
27 
26 
24 
26 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.93 
2.76 

3.13 
4.14 
2.75 

.85 
1.83 

1.80 
1.00 
1.13 
1.23 
1.20 

27 
27 
25 
28 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
5 
6 
7 

5 

1 

3 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

94.9 
94.7 
98.1 
96.9 
97. 5M 

67.6 

71.0 
70.2 
71.3 
67. 9M 

81.3 
82.9 
84.2 
84.1 
82. 7M 

104 
104 
106 
105 
107 

14 
14 
17 
18 
18 

59 
65 
68 
65 
62 

31 
4 
31  + 
14 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
26 
2  6 
25 

25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.07 
.  3.86 
3.36 
2.76 
1.14 

.83 

1.29 

.91 

.79 
.42 

5 

24 
25 
26 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 

i 

6 
5 

3 

4 
3 

3 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

DEL  RIO  WB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

97.1 
97.6 
96.4 
95.7 
95.5 

74.9 
69.5 
68.5 
70.1 
70.7 

86.0 
83.6 
82.5 
82.9 
83.1 

.2 

109 
109 
105 
105 
106 

17 
14 
17 
14  + 
13 

67 
60 
62 
60 
60 

26 

31 
31 
31 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

25 

24 
25 
24 
24 

0 

0 

s 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.27 
3.06 
3.12 
4.35 
3.90 

2.75 

2.02 

1.41 
1.02 
1.50 
1.01 

26 
24 
23 
26 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
7 
5 

6 

6 

2 
2 
3 
3 
3 

2 

1 
1 
2 
1 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

98.0 

100. 2M 

97.1 

96.2 

100.3 

67.8 
73. 4M 
67.8 
69.1 
74.8 

82.9 
86. 8M 
82.5 
82.7 
87.6 

1.6 
-   .9 

107 
109 
107 
107 
113 

17+ 

19 

18 

13 

18 

60 
65 
59 
63 
63 

31  + 

31 

31 

31 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

25 

27 
26 
25 
27 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.78 
3.11 
3.83 
5.10 
.68 

1.98 
3.10 

2.03 
1.49 
1.66 

2.41 
.47 

24 
27 
25 
26 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

s 

4 
8 
9 
2 

2 
2 
2 
2 
0 

1 
1 
1 
2 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLAND 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

96.2 
98.5 
95. 3H 

98.2 
96. 9M 

69.0 
70.7 
68. 9M 
73.3 
66. 8M 

82.6 

84.6 
82. 1M 
85.6 
81. 9M 

-   .7 

107 
109 
103 
108 
105 

17 
14 
14  + 
18  + 
20 

64 
63 
65 
66 
61 

5 

31 
30 
31  + 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
27 
25 
26 
26 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.34 
8.04 
2.89 
2.37 
2.36 

6.32 

.73 
1.86 

.95 
2.06 

.87 

27 
15 
24 
26 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 

7 
2 

7 

1 
3 

2 
1 

2 

0 

4 
0 
1 
0 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

97.4 

98.0 
99.3 
99.4 

66. B 

69.2 

68.6 
74.4 

82.1 

83.6 

84.0 
86.9 

109 

109 
108 
HI 

14 

18 
14 
18 

56 

65 
60 
69 

31 

31  + 
26 

31  + 

0 

0 
0 
0 

26 

25 
30 
26 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

4.08 

3.54 
2.83 
1.42 

2.16 
1.09 

1.70 

2.13 
1.60 

.41 

24 

28 
26 
27 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

6 

9 
5 

6 

3 

1 
1 

0 

2 

1 
1 
0 

PRADE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
ROCKSPRINGS 
SAN  ANGELO  DAM 

94.2 
95.8 

99. 3M 
M 
96.5 

65.9 
70.6 
69. 7M 
M 
70.6 

80.1 
83.2 

84. 5M 
M 
83.6 

104 
104 
109 

105 

17 
16 
16+ 

16 

60 
65 
63 
65 
62 

15  + 
31 
8 
30 
31 

0 
0 

0 

0 

25 
25 
25 

25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.33 
1.73 
2.61 

2.43 

2.30 
1.03 
1.23 
1.22 
.96 

21 
26 
26 

27 
27 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

5 

3 
4 

5 

4 
1 

2 

2 

3 

1 
1 

0 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

98.4 
98.0 
97.6 
96.6 
95.5 

71.3 
70.9 
68.1 
68.7 
72.5 

84.9 
84.5 
82.9 
82.7 
84.0 

-   .2 

107 
108 
107 
108 
103 

14+ 
14+ 
17+ 
17 
17  + 

62 

64 
63 

61 
69 

31 
31 
6 
30 
31  + 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
25 
25 
25 
25 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.96 
6.64 
1.86 
5.31 
3.12 

1.69 

3.34 

.98 
2.00 
1.11 
2.20 
1.13 

26 
26 
29 
28 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
5 
6 
6 

2 
5 
1 
4 
2 

0 
2 
1 
2 
2 

WATER  VALLEY 

97. 3M 

67. 9M 

82. 6M 

105 

15+ 

64 

11 

0 

25 

0 

0 

0 

6.43 

2.30 

27 

.0 

0 

5 

3 

3 

DIVISION 

83.6 

.5 

3.44 

1.46 

.0 

*    •    * 
SOUTH  CENTRAL        07 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

95.7 

92. OM 
96.  7M 
99.8 
97.2 

74.0 
74. 3M 
72.6 
73.4 
72.4 

84.9 
83. 2M 

84. 7M 

86.6 

84.8 

.2 

.6 
2.2 

105 
98 

103 
109 
103 

11 

11  + 
19+ 
12 
13 

66 
67 
67 
66 
65 

31 
29 
21 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

26 

26 

25 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.76 
3.46 
3.32 
3.72 
2.44 

3.84 

1.12 
.64 

2.79 
1.87 
1.00 
2.00 
.90 

14 
29 

27 
28 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
6 
3 
5 

3 
3 
2 
3 
1 

2 
1 
1 
1 
0 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  "B  AP     R 

CUERO  3  E 

94.6 
98.9 
91.1 
94.2 
97.8 

74.6 
72.5 
78.9 
76.3 
73.6 

84.6 
85.7 
85.0 
85.3 
85.7 

1.1 

96 

106 
97 
100 

104 

18+ 
13+ 
11 

18  + 
12  + 

72 
66 
76 
73 

70 

3+ 
6 

30  + 
30 
3+ 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
29 
22 
25 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.16 
3.10 
2.33 
2.63 

2.71 

.09 
.06 

.31 

1.10 

.70 

1.13 

1.27 

30 
24 
28 
30 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 
3 

6 
6 
3 

0 
2 
2 
2 
2 

0 
2 
0 
1 
2 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

96.7 
98. 7M 
97.5 
95.9 
97.3 

72.9 

72. 9M 
72.4 
73.0 
72.6 

84.8 
85.  8* 
85.0 
64.5 
85.0 

1.2 

107 
105 
104 
102 
106 

12  + 

13  + 
13  + 
17+ 
12 

67 
66 
69 
70 
67 

31  + 
31 
31  + 
29 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

25 

30 
23 
27 
28 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3.27 

.98 

1.73 

6.40 
1.63 

-  1.40 

3.62 

-  .80 

1.11 
.41 
.77 

2.26 
.68 

27 
28 
29 
26 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
4 
7 
4 

2 

0 

1 

3 

I 

1 
0 
0 
3 
0 

HALLETTSVILLE 

100.2 

72.7 

66.5 

2.0 

107 

13  + 

66 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

3.34 

2.00 

25 

.0 

0 

7 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TEXAS 
AUGUST 


Temperature 

Precipitation 

|| 

>  J 

•1 
1  S 

« 

* 
< 

A 

5  o 

|z 
IB 

•  2 

Qu. 

1 

a 

2 

a 

1 

2 

a 

Q 
■ 
0) 

Q 

No.  of  Days 

•a 

!§ 

s 

0 

o 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Sutton 

Max. 

Min. 

H 

Q  0 

E  § 

s 
a 

0 

i 

o 

0) 

i 

0 

0 

o 

2 

u 

5  s 

°  I 

hi 

Z    0 

•ol 

HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 

99.9 
96.4 
96.3 
95.5 
95.5 

71.8 
73.3 
75.3 
73.9 
73.5 

85.9 
85.9 
85.8 
84.7 
84.5 

.9 

109 
104 
105 
105 
104 

18 

18* 
17 
11 
12 

67 
70 
73 
66 

67 

31 
31 
31  + 
31 
31 

0 
0 

0 
0 
0 

2? 
29 

29 
26 
2b 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.32 

2.77 
4.74 
1.79 
3.75 

1.10 

1.3B 
.97 

3.14 
.58 

3.14 

28 
25 
29 

24 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
6 
5 
3 

2 
2 

1 
1 
1 

1 
0 
1 
0 

1 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

97.2 

96.9 
99.9 
98.5 
97.9 

72.0 
74.0 
70.8 
73.5 
72.5 

84.6 
85.5 
85.4 
66.0 
85.2 

-   .7 
.7 

105 
104 
108 
105 
104 

14+ 

17 
17 
12 
13+ 

66 
72 

68 
64 
67 

31 

5  + 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

25 

27 

27 
30 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.44 
3.39 
4,00 
2.89 
2.56 

1.32 
.81 

.88 
1.23 
1.50 
1.10 

.63 

25 

21 
25 
21 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
•   0 
0 

7 

10 
6 

6 

a 

3 

5 
4 
2 
2 

0 

1 
1 
1 

0 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

96.9 
96.9 
96.4 
90.9 
97.1 

72.3 

73.8 
75.3 
76.6 
74.3 

84.6 
85.4 
85.9 
B3.8 
65.7 

1.9 

107 

104 

102 

93 

104 

12 

17 
14  + 
19+ 
17  + 

65 
70 
71 
71 
67 

31 

5 

23 

29 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

26 

3  0 
28 
23 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.82 
4.99 
3.30 
7.39 

4.19 

1.83 

1.00 
2.39 
1.12 
1.73 
1.53 

28 
29 
29 
29 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

5 
6 
6 
10 
5 

3 

3 
3 
6 
2 

1 
1 
1 

3 

2 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

98.5 
97.6 
97.9 
97.2 
96.1 

73.6 
72.8 
76.1 
73.2 

M 
85.7 
85.4 
86.7 
84.7 

1.3 

1.1 

-   .7 

108 
106 
106 
106 
105 

13+ 

10 

11 

17 
12 

69 

67 
72 
69 

31 

31 

30 

5 

0 
0 
0 
0 

2b 
28 
28 
27 
2b 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.03 
1.96 
2.95 
2.28 

1.S2 

.90 

-  1.26 

.93 

-  .92 

1.07 
.60 

1.80 
.83 
.7T 

28 
29 
27 
29 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 

s 

6 
5 
4 

3 
2 

1 
2 
1 

1 
0 

1 

0 
0 

SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

96.5 
99.3 
98.5 

74.3 
73.1 
71.6 

65.4 
66.2 
85.1 

105 
108 
105 

12 
13 

11 

66 
68 
68 

31 
6 

31  + 

0 
0 
0 

27 
27 
30 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.33 
2.16 
4.34 

.84 

.74 

2. 23 

30 
30 
27 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

2 

4 
7 

1 
2 
2 

0 
0 

1 

DIVISION 

85.3 

.6 

3.21 

.64 

.0 

»    *    * 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

93.9 

95.5 
93.2 
95.4 
92. 8M 

73.2 
74.9 
72.5 
74.9 
75. 6M 

83.6 

85.2 
82.9 
85.2 
84. 2M 

.6 

99 
100 

99 
100 

99 

13 
13 
11 
18  + 
10 

70 
70 
69 
67 
72 

9 

28 

6 

23 

30  + 

0 
0 
0 
0 
0 

2b 
29 
28 
30 
27 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.48 
5.31 
4.20 
6.27 
1.12 

-  .62 

-  3.09 

1.21 
1.24 

.86 
2.50 

.50 

21 
27 
27 
29 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
8 
7 
4 

2 

4 

4 

4 
1 

1 

3 
0 
3 
0 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  Nw 

96.0 
95. 7M 
98.6 
98.6 
92.7 

70.1 
73. 8M 
68.3 
70.6 
76.1 

83.1 
84. BM 
83.5 
64.6 
84.4 

1.4 

105 
102 
105 
106 
97 

11 
10 
12 
17 
13+ 

65 
71 
65 
67 
69 

31  + 
6  + 
29  + 
29 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
26 
30 
30 
27 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.02 
4.13 
3.46 
2.65 
3.63 

-   .38 
•  28 

.51 
1.90 
1.03 

.86 

.73 

12 
29 
22 
29 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
6 
7 
5 

9 

1 
3 
4 
3 
2 

0 
2 

1 
0 
0 

GALVESTON  WB  CITY        R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  WB  CITY           R 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
MATAGORDA  NO  2 

88.7 
94.1 
93.3 
95.2 
94.2 

80.1 
72.2 
76.8 
75.7 
76.3 

84.4 
83.2 

85.1 
85.5 
85.3 

1.1 

.7 

1.0 

2.3 

1.5 

95 

101 

102 

101 

99 

17 
10 
10 
11  + 
22  + 

73 
68 
72 
72 
72 

27 
31 
31  + 

9 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
27 
24 
29 
27 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.75 
2.67 
2.15 
2.37 
3.39 

1.36 

-  1.34 

-  1.40 

-  1.90 

-  .85 

3.  88 

1.52 

.53 

1.09 
1.09 

27 
1 
28 
28 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

i 
6 
S 

7 

3 

1 
2 
1 
2 

l 

l 

0 

1 
1 

NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

95.0 
90.3 
92.2 
97.6 
B9.3 

73.4 
71.7 
76.6 
73.0 
76.7 

64.2 
81.0 
84.4 
85.3 
63.0 

2.4 

101 
96 
97 

104 
94 

18 

11 

3 

IS 

17+ 

70 
68 
71 
70 
72 

30+ 
7  + 
7 

24  + 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
19 

26 

30 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.51 
2.19 
4.22 

3.15 
3.78 

-   .51 

1.37 
1.02 
1.03 
1.12 
.98 

30 
8 
24 
24 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

5 

9 
b 
6 

6 
1 
3 

2 
3 

3 
1 
1 

1 
0 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

92.5 

96.1 
91.0 
96.1 
95.4 

73.7 
77.9 
79.5 
74.5 
72.4 

83.1 

87.0 
85.3 
85.3 
83.9 

.8 

1.7 

98 
103 

94 
102 
101 

18+ 
11 
20+ 
12+ 
12  + 

69 

73 
74 
70 
68 

6  + 
29 

2 
31 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

23 

28 
2<. 
29 

27 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.06 
4.51 
4.00 
2.31 
2.63 

-  2.43 

-  1.46 

.84 

1.39 

1.40 

1.04 

.93 

20 
25 
29 
30 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

7 
5 
7 
5 
6 

2 

3 
3 

2 
1 

0 
2 
2 

1 
0 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

96.1 

75.8 

86. 0 

2.6 

102 

17+ 

72 

29 

0 

29 

0 

0 

0 

3.49 

.36 

.93 

29 

.0 

0 

10 

2 

0 

DIVISION 

84.4 

1.2 

3.32 

-   .96 

.0 

*   *   » 
SOUTHERN             09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

98.  2 

96. 4M 

98.8 

99.5 

101. 8M 

73.9 

70. 8M 
71.5 
75.6 
74. 4M 

86.1 
83. 6M 
85.2 
87.6 

68.1M 

1.1 

106 
104 
106 
108 
111 

18 
13 
18 
18 
17 

71 
68 
68 

71 
71 

30 

3 

2+ 
31 

27+ 

0 
0 
0 
0 
0 

30 

3  0 
30 
30 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.20 
4.40 
1.40 
3.74 
2.79 

3.81 
1.43 

2.10 
1.90 
.40 
1.60 
1.21 

21 
26 
27 
27 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
3 
5 
5 

6 

3 

3 

0 
2 
2 

2 
3 

0 

2 
1 

CHARLDTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

99.4 

99.6 

98.0 

100.3 

99.5 

72.2 

74.9 
75.2 
72.4 
75.4 

85.  8 
87.3 
66.6 
86.4 
87.5 

.6 
.2 

106 
108 
108 
109 
109 

18  + 

17 
17 
18 

18 

70 

72 
70 
70 
66 

31+ 

31  + 
28  + 
31  + 
27 

0 

0 
0 
0 
0 

2b 
30 
27 

28 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.95 
3.84 
4.26 
4.08 
8.72 

2.31 
6,38 

4.47 
1.25 
2.60 
1.05 
6.40 

25 
24 
28 
28 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 
4 

4 

3 

3 
2 

4 

4 

1 
2 
2 
1 
2 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

101.0 
99.4 
97.7 

100.8 
99.5 

73.7 
74.9 

73.5 
74.0 
70.8 

87.4 
87.2 
85.6 
67.4 
65.2 

1.1 
-   .7 

110 
105 
105 
108 
109 

17 
17  + 
17 
17 
18 

71 
71 
70 
71 
66 

31  + 
31  + 
31  + 
30 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
30 
30 
30 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

1.42 
2.86 
2.16 
4.95 

3.37 

-  .48 

-  .33 

.43 
1.20 
1.10 
2.50 
1.10 

27 
31 
2 
26 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

4 

4 
7 

0 
2 
2 
3 
3 

0 
1 
1 
2 

1 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 
PEARSALL 

100.3 

105.6 

99.5 

99.1 

99.2 

73.0 
72.7 
75.8 
73.3 
72.1 

86.7 
89.2 
87.7 
86.2 
85.7 

107 
111 
109 
107 
108 

19  + 
23 
17 
19  + 
17 

70 
70 
71 
70 
68 

31  + 
30+ 
28 
31  + 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

29 

31 
30 
28 
26 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.34 
1.30 
3.19 
1.61 
4. 56 

.52 

1.50 

1.83 

.83 

2.41 

21 
26 
28 
21 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

1 
7 
2 

7 

1 
1 
2 
2 
2 

0 
1 
2 

0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   251    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

TEXAS 
AUGUST 

1969 

Temperature 

Precipitation 

SI 
II 

.1 

01  | 

>  ;3 

0) 

> 
< 

■a 
,1 

|z 

!§ 

0 

i 

a 

1 

s 

\ 

a 

% 
\ 

Q 

No.  ol 

['..'/ 

g 

0 
H 

•a 

el 

is 

n) 

a 
d 

5 
Q 

Sno 

».  Sleet 

No.  oi  Days 

Station 

Max. 

Mm. 

3 

■S-a 

Q.  C 
O  0 

s° 

2  o 

a 

o 

1 

o 
o 

9 
1 

i 

1 
o 

•A 

s  ft 

'si 

o   ft 

;    ft 

POTEET 

Rid    GRANDE    CITY    3    W 

TILDEN 

ZAPATA 

98.9 
99.7 

100.4 

74.2 
74.1 
75.3 

86.6 
86.9 
87.9 

107 
107 
106 

18 
18 
18 

71 

71 
70 

31 
30  + 

31 

0 
0 
0 

28 
29 
30 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.89 
2.59 
3.03 

1.13 
1.14 
1.52 

30 
27 
30 

.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 

5 
5 

5 

2 
2 
2 

1 
1 
1 

DIVISION 

86.7 

.3 

3.65 

1.51 

.0 

#         *          * 
LOWER    VALLEY                     10 

BROWNSVILLE    WR    AIRPORT       R 

HARLINGEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

93.2 
96.1 
96.7 
95.8 
98.0 

76.5 
72.9 
74.1 
75.5 
73.3 

84.9 
84.5 
85.4 
85.7 
85.7 

.8 
-       .9 

98 
103 
101 
103 
104 

4 
18 
19  + 
17 

19  + 

74 
70 
71 
72 
71 

31  + 
15 
31 
31  + 
31  + 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
29 
28 
27 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.74 
3.73 
3.04 
4.35 
3.13 

4.97 
.65 

1.41 
1.01 
1.14 
1.55 

.83 

24 
6 
21 
30 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

11 
9 
6 
6 

7 

6 
2 
3 
3 
3 

3 

1 
1 
2 
0 

MISSION 
PORT    ISABEL 
PORT    MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN    BENITO 

100. 4M 
91.7 
90.7 

95.4 

75. 7M 

78.3 

77.8 

74.4 

88. 1M 

85.0 

84.3 

84.9 

2.3 

1.3 

106 
95 
99 

101 

16 

26  + 

2 

5+ 

72 
73 
72 

70 

21 
31 
31 

31 

0 
0 
0 

0 

29 

27 
27 

28 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

1.94 
1.22 

3.59 

-       .25 

2.10 
.76 
.43 

.77 

21 
29 

31 

25 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 

0 

4 
4 

10 

2 
0 

2 

0 
0 

0 

WESLACP    2    E 

95.8 

74.4 

85.1 

104 

17 

72 

31  + 

0 

28 

0 

0 

,  0 

5.93 

3.26 

3.23 

20 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

85.4 

.4 

3.85 

1.29 

.0 

SPECIAL        WEATHER      SUMMARY 


The  first  half  of  the  month  was  extremely  hot 
and  soils  were  critically  dry.  Temperature 
maxima  above  10(T  were  common.  On  August 
11,  the  maximum  temperature  at  the  Waco  ESSA- 
Weather  Bureau  Station  was  112°,  the  highest 
temperature  ever  recorded  at  Waco  since  records 
began  in  1888.  The  weather  during  the  second 
half  of  August  was  quite  different.  Thunder- 
showers    were    frequent    and    heavy.       Daytime 


temperatures  dropped  in  response  to  cloudiness 
and  precipitation  so  that  for  the  entire  month, 
averages  were  near  the  August  normals.  Not 
all  areas  benefitted  equally  by  the  late  August 
rains.  The  extreme  eastern  and  extreme  western 
portions  of  the  State  received  less  than  normal 
rainfall.  The  heaviest  rains  fell  in  central  and 
southwest    Texas    near   the   end  of  the  month. 


Robert  Orton 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Airport  Administration  Building 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas    78723 
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1.65 

.45 

T     .29 

.04 

.15 

T     T 

.62 

.06   T 

.26 

1.26 

.1* 

.04 

.60 

.21 

.08 

1.37 

1.2  0 

2.35 

.54 

.10 

.03 

1.93 
1.24 

.06 
.05 

.14 

T 
.06 

.01 
.19 

.41 

.60  . 
.26  '. 
T 

VEGA 

2.26 

1.26 

.03 

T     .06 

T 

T 

.09 

.19 

.61 

T 

T 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  KB  AIRPORT     //R 

ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 

BALLINGER  1  SW 

BENJAMIN 

8.16 
3.04 
2.24 
1.50 
3.03 

T 

.01 

.93 
.45 

T 

.04 
.05 
.02 

T 

.67 

.09 
.05 

T 

1.71 
T 

2.17 
.17 
.21 

.50 

.02 

.07 

T 

.89 
.08 

.42 

1.72 
1.50 

.65 
1.72 

.98 
1.37 
.58 
.58 
.25 

T 

.03 
.03 

.05 

T 

.02 

BURKETT 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CHILLICDTHE 

CLARENDON 

COLEMAN 

4.36 
2.36 
1.10 
4.27 
3.36 

.01 

T 

.47 

1.33 

T 
.06 

.95 

.05 
.09 
.32 
.12 

.10 

T 
.69 

.10 
.05 

T 

.32 

T 

.93 

.28 
.21 

2. SO 
.45 

.05 
.05 

.01 
.09 
.62 

1.54 
.79 

1.20 
.39 

.03 
.04 

.95 

.43 

.01 

COLORADO  CITY 
CPOWELL 
DICKENS 
ELECTRA 
FLOMOT  1  N 

2.36 
2.48 
3.94 
4.13 
2.57 

T 

.08 
.29 

.19 
.25 

.22 

T 

.05 

.25 

.12 

.40 

T 
1.05 

.34 

1.04 
1.80 

.02 

2.00 
.96 
.42 

1.02 
1.10 

.00 
2.10 

.71 
.25 
.10 

T 
.16 

GAIL 

GUTHRIE 
HAMLIN 
HASKELL 
HORDS  CREEK  DAM 

1.73 

1.60 
2.04 
4.45 
2.90 

T 
.02         .44 

T 

T 
.69 

T 

T 
.06 

.10 

T 

.35 

.76 
1.69 

.11 

.90 

.42 

T 

.31 

.64 

.20 
1.06 
.66 
.59 
.05 

.12 
.12 
.32 
.92 

.98 

.06 

.01 
.09 
.16 

.12 

.16 

.07 

.It 
.14 

JAYTON 
KNAPP  6  SW 
LAKE  ABILENE 
LAWN 
MATADOR 

2.82 
3.15 
1.10 
2.42 
3.15 

.30 

.06 
.07 

.03 

T 

.74 

T 

.20 

.92 
1.35 
.56 

1.08 
T 

T 
.23 

.30 
.75 

1.38 

.17 

T 

.35 

.90 

.40 
.06 
•  01 
.62 
.22 

.15 

.16 
.30 
.18 

.50 
.11 
.13 

.25 

T 
.14 

MEMPHIS 
MOBEETIE  2  S 
MUNOAY 
NORTHFIELO 
NOVICE  1  E 

5.97 
5.73 
2.65 
2.56 
5.85 

.03 
.10 

.42 

.26 

.45 

.50 

.70 

.02 
.45 

T 

T 
.27 

T 

1.60 
.36 
.07 
1.40 
1.20 

1.50 
4.95 
1.33 

1.13 

1.30 
Is? 
1.20 

.02 
1.96 

.04 
.21 

T 

T 

NUGENT  1  ESE 

PAOUCAH 

POLAR 

POST 

OUANAH  5  SE 

2.75 
3.09 
1.14 
2.21 
5.27 

T 
.34 

■  02 

.08 
.26 

T 
.25 

.50 

.26 
.56 

T 

.45 
1.94 
1.03 
1.55 

.40 

.12 

T 
T 

l.SO 
.78 
.11 
.05 

3.67 

.02 

.13 
.10 

£*•  r«f«i-«nce  notei  following  Station   Indtji 
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4UGUS7     1969 

3 

Day  of  Month 

Station 

s 

1  |  2  |  3 

4 

•1 

6 

7  [  8  [  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  IS 

16   17  |  IS 

19   20   21 

22  |  23  | 

24 

25   26 

27   28 

29 

30 

31 

RQBY  1  ESP 

2.4* 

.03 

.14 

.23   .05 

1.3ll  • 

.36 

ROSCOE 

3.95 

•    2.25 

.25 

.25   .30 

.731   .15 

ft  'TAN 

1.6". 

.06 

7 

.67 

.03 

.10   .06 

.62 

,08 

StYMOUR 

1.23 

.08 

.33 

.12 

.10   .60 

SHAMKOCK 

S.9I 

.34 

.08 

.74 

.04   .09 

2.01  1.35 

1.22 

.04 

SHAMROCK  ft40IO  KBVP 

4.58 

.67 

.13 

2.27   .16 

1.26 

.02 

.03 

SNYDER 

.53 

.53 

7 

STAMFORD  ! 

2.86 

.13 

.22 

1.46 

1.03 

TAMPICO 

1.49 

7 

.29 

1.20 

TESCO 

2.69 

T 

.07 

.45   .11 

1.13 

1.12 

7 

T 

trent  i   ene 

1.69 

.42 

.02!  .53   .37 

.26 

.09 

7 

tsu«v  3  E5E 

2.26 

T 

7 

.36 

.311  .37 

1.24 

TPOSCDTT 

1.56 

.09 

.15 

1.10 

.09 

.15 

RKEV 

2.02 

.10 

.03 

.03 

.24 

1.26   .10 

.21   .02 

.01 

■ 

1.71 

.50 

.02 

.43 

.33 

.02 

.05 

.36 

vnss 

WELLINGTON  I    ENE 

4.40 

2.00 

i  .90 

.50 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 

J. 55 

.97   T 

T 

7 

1.01 

.94   7 

.14   .86 

7 

.01  '. 

wUHiTA  Galley  Farm  29 

4.75 

.42 

.07 

1.40 

2.57 

.10   .15 

.04 

WINTERS  1  NNE 

2.41 

.10 

.68 

.90 

.01   .03 

.36 

.32 

•    •    • 

NORTH  CENTRAL       03 

At  EiANY 

1.31 

.26 

.06 

7     .26 

.61 

.17 

ALEDO  <•  SE 

2.57 

.03 

.56 

7 

.68 

.27 

.38 

.63 

ANDICE  1  MNW 

7.52 

.64 

.07 

7     7     .96 

.08 

1.90 

2.30 

.96 

.61 

ANNA 

1.17 

.57 

.35 

.12 

.13 

ANTELOPE 

1.36 

.05 

.62 

.20 

.15 

.13 

.02 

.20 

.01  '■ 

ARCHER  CITY 

2.22 

■  12 

.24 

.07   .63 

.96 

.08   .10 

ARLINGTON 

3.22 

1.98 

.62 

.32 

.30 

T 

ARTHUR  CITY 

.30 

7 

.12 

.12 

.06 

7 

AVALON 

^.47 

1.62 

.36 

7 

7 

7     .06 

.41 

7 

BMRD 

3.50 

.67 

.06 

.73 

.20 

.90 

.74 

BARDwfLL  0AM 

.61 

.43 

.08 

.02 

.07 

.09 

.12  . 

RELTON  DAM 

3.40 

.57 

.75 

T    1.3i 

.03 

.60 

■  14 

BENBRODk  OAM 

1.63 

.48 

.48 

.03 

.15 

.23 

.46 

BONHfiM 

.98 

.02 

.41 

.10 

.10 

.13 

.12 

BOWIE 

i.n 

.11 

.26 

.32 

1.40 

.07 

.66 

.34 

.11 

BOYD  3  SE 

3.43 

2.72 

.41 

.04 

.11 

.15 

7 

BRAZOS 

3.23 

1.22 

.20   .26 

.25 

.40 

.14 

.03 

.69 

BRECkENRIDGE 

3.09 

2.74 

.11 

.36   .01 

.36   .03   7 

.04 

BRIDGEPORT 

2.50 

T 

.38 

.03 

.60 

.42 

.32 

.55 

.10 

BROWNhOflD 

3.92 

1.33 

.22   .29 

1.28,       .18 

.37 

.12 

.13 

BURLESON  2  SSW 

2.32 

.44 

.31 

.47 

.16 

.94 

BURLINGTON  3  WSW 

6.57 

T 

T 

7 

.10 

7     .34 

T     .51 

1.13 

.01 

s.;« 

1.09 

CAMERON 

3.43 

.05  2.18 

.85 

.35 

CARRDLLTON 

2.19 

T 

1.00 

.43 

,0! 

.57 

.13 

.02 

CFLINA 

2.43 

.60 

.61 

7     .63 

.59 

CENTER  CITY 

6.13 

.63 

.13 

1.02   .29 

3.43 

.43 

CHALK  MOUNTAIN 

4.15 

2.23 

.24 

.03 

.36 

.02 

.14 

7 

.55 

.04 

.32 

7 

CLEBURNE 

1.70 

.73 

.12 

.03 

.09 

.41 

.25 

CLIFTON  <?  E 

3.06 

2.12 

.55 

.02   .11 

7 

.05 

.21 

C3MANCHE 

3.47 

1.64 

.07 

.20 

.03 

.72 

.61 

COOPER 

.55 

.55 

COPPERAS  CQVE  NO  2 

2.29 

.14 

.35 

.16 

.20 

.62 

.07 

.47 

.06 

,10 

CORSICANA 

1.85 

.27 

7          .01 

.05 

7     .15 

.22 

.01 

1.14 

CRANOALL 

2.55 

1.00 

.70 

.55 

.30 

CRESSON 

1.89 

.40 

.23 

.45 

.05 

.10   .33 

.11 

.10 

.10 

cross  plains 

2.13 

.95 

7 

.90 

.21 

.07 

DALLAS  wB  AIRPORT      //R 

2.43 

1.05 

.64 

.59 

7     .09 

.02   7 

.04 

OAVlLLA 

4.63 

1.36 

2.25 

.82 

DECATUR  2  SSw 

2.66 

1.34 

.94 

.06 

.13 

.19 

DENISON  DAM 

3.33 

T 

.36 

.22 

2.75 

DENTON  2  SE 

2.91 

.86 

.20 

.85   .44 

.54 

DUBLIN 

4.04 

2.76 

■  09 

.10 

.33 

.32 

.25 

.05 

DUNDEE  6  NNW 

6.28 

1.62 

.24   .28 

1.03 

1.12 

1  .99 

CAGLE  MTN  LAKE  OAM 

1.54 

.20 

.51 

.38 

.05 

.04 

.36 

EASTLAND 

5.50 

2.06 

.06 

.41 

2.15 

.70 

.10 

ENHIS 

1.10 

.37 

.17 

.50 

.06 

EVAN! 

2.38 

.37 

.42 

7     .13 

1.03 

.23 

FARMERSVILLE 

1.46 

.90 

.22 

.31 

.03 

FERRIS 

1.65 

.36 

1.14 

.01 

.17 

.12 

.03 

FLORENCE  3  SE 

6.78 

.35 

.07 

.91 

.38   .15 

.'.5 

1.40   .37 

2.21 

.46 

.13 

FDRESTBURG  *.  S 

1.15 

T 

T 

.17 

.45 

7 

.25 

.  11 

.10 

F.iRT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

2.56 

.70 

.66 

.49 

T 

.10   .59 

7 

FRISCO 

1.70 

T 

.61 

.30 

.61 

.12 

.06 

FROST 

3.50 

T 

1.00 

T 

.03 

.61 

.32 

T 

7 

7     .77 

.73 

7 

GAINESVILLE 

1.66 

.21 

.37 

.40 

.09   .19 

.55 

.05 

GiTESVKLE 

2.63 

.32 

.14 

.63 

.48   .09 

.35 

.42 

GEORGETOWN 

5.00 

.46 

.10 

.38 

.68  1.55 

.115 

1.02 

.22 

.54 

GLEN  ROSE 

2.96 

1.69 

7     .13 

7 

.63'  7 

7 

.13 

.20 

goldthwaite 

3.02 

1.53 

.13 

.23 

.41 

.70 

GRAHAM 

3.09 

1.13 

.58 

.35 

.34 

.06         .44 

.05 

.12 

GR ANBURY 

4.55 

T 

1.70 

.08 

.01 

2.30   .20 

.23 

.01 

7 

.02  . 

GRANGER 

1.51 

.15 

7 

.09 

.10   .40 

.19 

.45 

.20 

G»APEVI\£  DAM 

2.95 

1.33 

.96 

.17 

.27 

GREENVILLE  7  MM 

.80 

T 

.35 

.13 

.10 

■  01 

GROESBECK 

.67 

.24 

.03 

.11 

7 

.22   7 

.01   .06 

.20 

gunter 

2.14 

.03 

.18 

.02 

.20 

1  .04  1.67 

MiMILTO^ 

4.56 

2.32 

■  01 

.68 

.01 

•  57 

T     .75 

7 

.01 

HENRIETTA 

3.99 

.81 

.89 

.22 

.76 

.66 

.61 

.02 

. 

HtWlTT  i  SE 

1.71 

T 

.09 

7     .61 

7 

.55 

.28   .43 

.23 

HlCO 

3.63 

2.39 

.08 

.03 

7     T 

.76 

.37 

"ILLSBORO 

1.62 

.86 

■  02 

.07 

.19   .03 

.40 

.05 

KRQVE 

1.23 

.43 

T 

.10 

7 

.60 

.10 

T 

HIJCKABAY 

3.34 

1.50 

1.51 

.11 

.22 

HURST  SPRINGS 

2.96 

.95 

.10 

1.14 

T 

.79 

INDIAN  CAP 

3.44 

1.30 

.06 

.03 

.39 

1.42 

J4CKSB0RD 

2.97 

.35 

.13 

.30 

.03       1.93 

.03 

JARAELL 

3.65 

.10   .90 

.10   .90 

.10 

1.45 

.30 

KAUFMAN 

4.25 

.70 

T 

.51 

2.19 

.03        .34 

.26 

.02 

KENNEDALE  6  SSM 

3.71 

.37 

1.14 

2.00 

.04 

.16 

KlLLEEN 

6.04 

1.80 

1.30 

1.27   .40 

.67 

.40 

LAVON  DAM 

.79 

.05 

.34 

.19 

.08 

.13 

LEkISVKlE  dam 

3.28 

1.19 

.43 

1.32 

.34 

LtPAN 

4.56 

1.76 

.0* 

.05 

.63 

T 

1.21 

.01 

.06 

MARL  IN 

2.41 

.01 

.01 

.09 

.01 

1.00   .15 

7     .60 

.15 

.26 

.13 

-»RYS  CREEK 

3.51 

.15 

.60 

.06   .60 

1.20 

.40 

7 

.30 

mc  GAEGOR 

1.71 

.12 

..8 

.68 

.03 

.11 

.70 

MC  KJMNEY 

1.02 

.36 

.16 

.06 

.07 

.37 

7 

MERIDIAN  STATE  PARK 

3.34 

1.52 

.53 

.44 

.65 

MEXlA 

2.51 

.22 

7     .11 

1.85 

T          .20 

• 

.13 

MINERAL  MELLS  FAA  AP 

5.56 

1.46 

.36 

.09   .31 

.10   .04 

.65 

1.42   .64 

.1 

7 

.47 
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AUGUST 

1969 

- 

Day  of  Month 

Station 

B 

1     1 

1 

H 

1  |  2  |  3 

«  ]  5  1  6 

7  1  8   9 

10  1  11  [  12 

13  |  14  |  15 

16 

17 

16 

19   2C 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MORGAN  3  WNW 

*.•.<. 

2.45   T 

.40 

T 

T 

.34 

1.25 

MORGAN  MILL 

a. 22 

3.19 

T     .25 

T 

3.90 

T 

.41 

.16 

.35 

MUENSTER 

2.0D 

.01 

.26 

.65 

.11 

.13 

.81 

.03 

HULLIN 

2.25 

1.33 

.40 

.06 

.46 

NAVARRO  MILLS  DAN 

3.60 

.81 

.44 

.19 

.05 

.09 

.56 

1.49 

.01 

NEWPORT 

2.«5 

1.45 

.80 

.20 

T 

OLNEY 

1.60 

T 

.56 

.24 

.50 

.15 

.15 

OLNEy  9  NNW 

2.42 

.52 

.33 

1.50 

.07 

PALO  PINTO 

-.51 

2.33 

.16 

.41 

.16 

T 

.27 

.49 

.38 

.29 

PARIS 

.96 

.26 

.01 

T 

.03 

.64 

.02 

PILOT  POINT 

2.99 

.94 

.45 

.31 

.21 

1.04 

T 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

3.28 

1.50   .41 

.04   .17 

.30 

.36 

.14 

.14 

.22 

PROCTOR  RESERVOIR 

3.  IB 

1.96   .04 

.04 

.49 

.04 

.71 

.09 

.06 

.13 

PUTNAM 

4.61 

1.42 

T 

T 

.28 

1.40 

.10 

.24 

.72 

.43 

QUINLAN 

1.12 

.45 

.27 

.40 

RAINBOM 

2.06 

1.42 

.05 

.55 

T 

.04 

T 

RANGER  1  H 

1.5* 

.70 

■  20 

.02 

.07 

.15 

.15 

.08 

.02 

.15 

RED  OAK 

1.39 

.68 

.16 

.14 

.35 

.06 

T 

RICHARDSON 

RINGGOLD 

1.69 

.36 

.14   .49 

.63 

.03 

RISING  STAR 

3.39 

T 

T    1.25 

7 

.01 

.26 

T 

T 

.96 

.47 

.32 

.02 

.10 

ROANOKE 

2.03 

.67 

.85 

.03 

.46 

ROCKDALE 

6.01 

.02 

■  02 

4.80 

.9i 

.02 

ROCKWALL 

2.22 

.02 

•  44 

.16 

.90 

.70 

T 

. 

ROSEBUD  i    NSM 

3.9B 

.04 

.04 

.17 

.02 

.43 

.44 

.08 

T 

.73 

.66 

1.25 

.12 

. 

ROSS 

2.B2 

.70 

1.40 

.40 

.21 

T 

.10 

.01 

ROSSER  1  SE 

1.06 

.47 

.27 

.14 

.18 

ROUNO  ROCK  3  E 

5.2B 

T 

1.17 

.06 

.01 

.03 

T 

2.74 

.03 

.78 

.3! 

.11 

SANGER 

3.73 

.33 

.52 

.93 

1.22 

.73 

SHERMAN  PUMP  STATION 

1.23 

.60 

.19 

.15 

.29 

SLIOELL 

1.32 

.22 

.22 

.30 

.13 

T 

.45 

SPRINGTOWN 

3.72 

.46 

.57 

.45 

.20 

1.99 

.09 

STEPHENVILLE  »  n 

3.93 

1.32 

T     .12 

.35 

.74 

.19 

.10 

.71 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

3.30 

T 

.58 

1.02 

.10 

.95 

.01 

.32 

.08 

.24 

STRAWN  8  NNE 

2.86 

2.11 

.20 

.16 

.06 

.02 

.05 

.01 

.25 

TAYLOR 

2.59 

.56 

.05 

.19 

.02 

.28 

.33 

.94 

TEMPLE 

2.95 

.28 

.7B 

.33 

T 

.25 

.91 

.39 

.01 

T 

TERRELL 

2.75 

.71 

.41 

1.22 

.41 

THORNOALE 

2.20 

.22   .37 

.13 

1.40 

.05 

T 

.03 

THORNTON 

.75 

T     T 

T 

T 

.05 

.47 

.05 

T 

.18 

THROCKMORTON 

3.48 

.36 

.08 

.76 

.69 

.20 

1.20 

.19 

7 

T 

THURBER  5  NE 

4.84 

3.30 

.37 

.7! 

.42 

TRENTON 

2.48 

T 

1.61 

.28 

.14 

.08 

.17 

TROY 

2.94 

.10 

.55 

.99 

.22 

.72 

VALLEY  VIEW 

2.86 

.31 

.77 

.25 

1.53 

WACO  DAM 

2.29 

.19   .11 

1.02 

.15 

.02 

T 

.09 

.14 

.57 

WACO  WB  AIRPORT          R 

2.23 

T     .20 

1.09   .09 

T 

.05 

.01 

.03 

.12 

T 

.64 

T 

WAXAHACHIE 

4.06 

2.48 

.56 

.13 

.57 

.30 

T 

.02  . 

WEATHERFORO 

2.91 

.65 

.10 

.27 

.39 

.72 

•  44 

.08 

■  02 

.04  . 

WHITNEY  DAM 

5.08 

2.10   T 

.96 

.56 

.50 

.66 

.08 

WOLFE  CITY 

.68 

.27 

.05 

.25 

.11 

.    .    . 

EAST  TEXAS          04 

ALTO  9  SW 

1.60 

T 

T 

.00 

1.54 

T 

ANDERSON 

7.17 

.26 

.20 

.38 

4.70 

1.16 

.30 

.15 

ATHENS  3  SSE 

ATLANTA 

1.49 

1.08 

.37 

T 

BEDIAS 

1.20 

.90 

.10 

T 

T 

T 

.60 

BON  WIER  2  E 

2.07 

.68   .04 

1.35 

BOXELDER 

.13 

.03 

.10 

IREHOND 

2.86 

T 

T     .08 

T 

.90 

1.04 

T 

T 

T 

.64 

T 

BRONSON 

.18 

.15 

.03 

BUFFALO 

1.41 

.21 

.05 

.38 

.77 

CANTON 

1.20 

.02 

.18 

.10 

.86 

.04 

CARTHAGE 

1.81 

T 

T     T 

.29 

T 

.35 

1.12 

T 

.05 

CENTER 

2.22 

T 

.91 

T 

1.10 

.61 

CENTERVILLE 

1.39 

.06 

.04 

.04 

.28 

, 

>5 

.09 

.45 

.06 

T 

CLARKSVILLE  2  E 

.19 

.02 

. 

>6 

■  11 

COLDSPRING  9  SSW 

1.64 

1.40 

.06 

.16 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

3.78 

.65 

.18 

.60 

1.44 

T 

.50 

.39 

.02 

CONROE 

1.16 

T     .10 

.03 

.13 

.12 

.04 

.27 

.17 

.04 

.26 

T 

CROCKETT 

2.41 

.02 

1.04 

.29 

.58 

.02 

.17 

.29 

DACUS 

1.83 

T 

.95 

T 

T     T 

■  10 

.16 

.46 

.16 

0AINGERF1ELD  9  S 

2.62 

1.64 

.01 

.95 

.02 

DEKALB  2  N 

1.68 

.12 

.44 

.70 

.42 

T 

DIALVILLE  2  W 

.41 

.03 

.05 

.33 

EDOM  I  NW 

1.42 

.10 

.03 

.05 

1.09 

.Ob 

.07 

EMORY 

.41 

■  13 

.06 

.06 

• 

)9 

.06 

.01 

EVADALE 

.11 

T 

.05 

.06 

FAIRFIELD 

.89 

.17 

.19 

.28 

.06 

.23 

FRANKLIN 

4.17 

2.70 

.03 

.54 

.90 

GILMER  2  W 

1.4B 

.01 

.81 

T 

.59 

.07 

.04 

GLADEWATER 

.65 

.20 

.05 

.40 

GRAPELANO 

1.73 

T 

.34 

T 

T 

.41 

.40 

.60 

T 

GROVETON  2  NNW 

1.49 

.04 

.06 

1.18 

.17 

HAGANSPORT 

.52 

.08 

.44 

HARLETON 

.36 

.04 

.04 

.05 

.23 

HAWKINS  1  E 

1.12 

.53 

.11 

.14 

.14 

.20 

HEMPHILL 

1.07 

.07        .02 

.03 

.50 

.», 

HEMPSTEAD 

4.24 

.16 

.92 

.02 

.13 

3.01 

HENDERSON 

2.80 

.30 

1.75 

.6"! 

.03 

.07 

. 

HORGER 

.38 

.08 

.07 

.19 

.04 

HUNTSVILLE 

1.49 

.10 

.04   .15 

.06 

T 

.66 

.43 

.03 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

T 

T 

JACKSONVILLE 

1.63 

T 

T 

T 

.59 

.15 

.21 

.03 

T 

.52 

.13  . 

JASPER  3  SW 

.80 

.08 

.64 

.03 

.05 

JEFFERSON 

1.53 

.31 

.47 

.77 

JEWETT 

4.32 

T 

2.5! 

1.04 

.46 

.2i 

KARNACK 

.79 

.03 

.03 

.67 

.06 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

4.03 

.20        .08 

.30 

.47  2. 

16   .36 

.02 

LINDEN 

1.30 

T 

.03 

.50 

.04 

.02 

, 

)5 

.02 

.62 

.02 

LIVINGSTON  2  NNE 

.70 

T 

.26 

T 

.0? 

.42 

LONG  LAKE 

2.93 

T 

.7B 

1.32 

.83 

LONGVIEW 

.11 

T 

.04 

T 

T 

.07 

LOVELADY 

1.36 

.42 

.62 

.32 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

.16 

T 

.02 

.07 

. 

J3 

.04 

MAOISONVILLE 

.46 

.18 

.02 

.03 

.10 

.13 

MAGNOLIA 

1.46 

.02 

T 

.93 

.27 

.24 

MARSHALL 

.07 

T 

.02 

.05 

T 

MAUD 

1.71 

.13 

1.58 

MILAM  6  ENE 

MINEOLA  7  SSW 

.48 

T 

.48 

T 

T 

T 

•■  following  Station  Index. 
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Day  of  Month 

Station 

o 

H 

12    3 

4  J  5  1  6 

7  |  e  |  9 

10   11  |  12 

13   14   IS 

16    17 

,8 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26  | 

27 

28 

29  | 

30 

31 

MlNEOLA  8  ENE 

l.»l 

1.31   .02 

T 

.58 

MONTmMERY 

1.15 

.01 

.22 

.13 

.53 

.11 

.12 

.03 

MOSCOW 

MilUNT  PLEASANT 

.35 

.04 

.12 

.05 

.06 

.08 

T 

MOUNT  VERNON 

1.04 

.07 

.02 

.04 

.16 

.73 

.02 

NACOGDOCHES 

1.56 

T     .10 

T 

.15 

7     .51 

.80 

NAPLES  1  SW 

1.73 

.70 

.05 

.60 

.10 

.08  ! 

NEGLEY  *  SSW 

.00 

NtUVILLE 

.94 

.16 

.45 

.33 

NEW  CANfv  4  NW 

2.29 

7     .70 

7 

7 

.73 

.10 

.30 

.18 

.21 

.07 

T 

NtMTON 

1.56 

T          .36 

.63 

.02 

.5! 

NUGALUS  CUARO  STATION 

1.37 

.01 

.28 

1.08 

OVERTON 

1.02 

.' 

.05 

.38 

.03 

.12 

PALESTINE 

^.14 

T 

7 

.0] 

.05 

.22 

1.03 

.26 

.06 

7 

.45  . 

PITTSBURG  •>    S 

1.13 

.58 

.55 

priYNOR  1  Nfc 

3.80 

.99   .03 

.02 

2.29 

.41 

.06 

PHICF  2  SW 

1.02 

.33 

.11 

.55 

.03 

QUITMAN  2  S 

1 .60 

1.55 

.05 

.20 

OFKLAW  3  NNE 

.72 

.22 

.22 

.22 

.06 

RICHARDS 

1.10 

.12 

.20 

T 

.26 

T 

.06 

.11 

.33 

.04 

RIVERSIDE 

1.40 

.30 

.10 

.75 

.25 

ROCKLAND  1  N 

1.66 

.35 

1.08 

.03 

RUSK 

.96 

T 

T 

.52 

.02 

T 

T 

T 

7 

SAM  RAYBURN  DAM 

.69 

T 

7 

.04 

.30 

.10 

T 

T 

T 

.29 

SIMMS  2  NNW 

2.50 

.07 

1.69 

.58 

SPURCER  DAM  9 

1.07 

T 

.10 

.10 

.87 

SULPHUR  SPRINGS 

.66 

.08 

.06 

T 

.30 

TEXARKANA 

.96 

.96 

TEXARKANA  DAM 

.80 

.02 

.02 

.08 

.66 

T 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

1.10 

.12 

.08 

.66 

.16 

.06 

TYLER  5  NE 

2.53 

.01 

7 

1.78 

T 

.25 

T 

.26 

.21 

.0! 

T 

VALLEY  JUNCTION 

1.45 

T 

.05 

.23 

.39 

.62 

WALLER  3  SSW 

3.67 

.08 

.18 

.55 

.09 

.26 

.28 

.12 

1.93 

WARREN 

.96 

7 

.21 

.06 

7 

■  22 

.12 

WILLS  POINT 

1.15 

.40   7 

.05 

.42 

T 

.07 

.21 

WlNNSBORO  6  SW 

1.63 

.43 

1.00 

•    •    * 

TRANS  PECOS          05 

ALPINE 

.65 

.45 

BAKERSFIELD 

1.47 

.08 

1.36 

.09 

BAlMORHEA 

.57 

.07 

.07 

.32 

.11  '. 

BLOYS  CAMPGROUND 

2.81 

T 

.10 

.32 

T 

T 

.96 

.10 

1.01 

.13 

.17  . 

BOQUULAS  RANGER  STA 

.26 

7 

T 

.10 

.14 

T 

C aNDELAR ia 

2.02 

.03 

.40 

.09 

.02 

1.92 

CHISOS  BASIN 

1.51 

1.08 

.17 

.22 

.06  . 

CORNuOAS  SERVICE  STA 

2.54 

.37 

.37 

.80 

CRANE 

.82 

.01 

.14 

.63 

.06 

DRYDEN 

1.35 

1.29 

.03 

.03 

T 

ei  Paso  wb  airport     r 

.28 

T 

.10 

.01 

7 

T 

7 

7 

T 

7 

.09 

.11 

.01  . 

FA8SNS 

.88 

T 

.08 

.08 

.72 

FORT  DAVIS 

.42 

.05 

.11 

.26 

FORT  HANCOCK 

1.50 

T 

T 

.20 

• 

1.30 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.10 

.10 

GIRVIN 

.59 

T 

T 

.56 

.03 

T 

CRANDFALLS  3  SSE 

.03 

T 

.03 

IMPERIAL 

.00 

KENT 

.35 

.15 

.10 

.10 

la  tuna  i  s 

3.76 

T 

1.92 

.20 

.03 

.13 

.11 

T 

.05 

1.32  . 

MARATHON 

.35 

.35 

MARFA  NO  2 

.67 

T 

.12 

.10 

.02 

.43 

MfcNTONE  2  S 

.32 

.21 

.11 

r-uNAHANS 

.20 

T 

.02 

.16 

MOUNT  LOCKE 

.67 

.03 

.07 

.10 

.11 

.03 

.03 

.04 

.04 

.12 

.10  '. 

ODESSA 

.68 

T 

T 

T 

.63 

.09 

T 

T 

PANTHER  JUNCTION 

.71 

.03 

.61 

.01 

.06 

PtCOS 

.16 

T 

.16 

PENWELL  1  SSE 

.16 

.10 

.06 

PLATA 

2.10 

.75 

1.35 

PRESIDIO 

.77 

.60 

.01 

.06 

.12 

RED  BLUFF  DAM 

.02 

.02 

SALT  FLAT  10  ENE 

2.29 

.05 

.03 

1.17 

1.06  ; 

SANDERSDN 

.42 

.07 

.29 

.04 

.02  . 

SHEFFIELD 

.60 

T 

.35 

.29 

SIERRA  QLANCA 

2.46 

.01 

.16 

.08 

.82 

.37  . 

T'JYAH 

.60 

.40 

VALENTINE  10  wsw 

.55 

.63 

.12  ! 

VAN  HORN 

2.15 

1.10 

1.09  . 

WINK  FAA  AIRPORT 

1.52 

.01 

T 

1.44 

.07 

YSLETA 

.77 

.09 

.68 

•    .    • 

Edwards  plateau    06 

AHAMSVlLLE 

3.68 

1.03 

T 

1.00 

1.65 

T 

T 

3  DAM 

2.93 

.02 

.06 

1.80 

.43 

.34 

.26 

.02  '. 

eFRTRAM  3  EN£ 

6.67 

T 

.11   7 

T 

1.95 

.05 

T 

2.66 

T 

1.64 

.07 

.01 

BIG  LAKE  NO  2 

2.76 

T 

T 

.33 

.76 

l.Ofl 

.55 

.10 

ELANCO 

3.13 

.06 

.54 

.06 

1.15 

.39 

.11 

.58 

.16 

.06 

.06  ! 

B.E-ETT  5  ,. 

6.60 

7 

7 

.03 

.06 

.91 

4,08 

1.93 

.11 

.06 

.02 

B 3ERNE 

6.14 

.01 

.18 

.05 

.45 

.45 

■  BO 

1.23 

.77 

.70 

BRACKETTVULE 

2.75 

.13 

.55 

1.20 

.60 

.26 

.01  . 

BPADY  2NNW 

3.07 

.83   .06 

.14 

.11 

.24 

.04 

.73 

.80 

.14 

BL.RNET 

3.86 

.62 

.66 

.10 

1.29 

.10 

.25 

.72 

.02 

.10 

CAMP  ,(010 

3.36 

.07 

.06 

.6C 

.40 

.91 

.69 

.43 

CARTA  VALLEY 

2.76 

.63 

.72 

.20 

.14 

.79 

.17 

.05 

.06 

.02 

CASE  RANCH  3  S 

6.46 

.67 

.07 

2.04 

.79 

.54 

.19 

CASTELL 

3.62 

.30 

2.15 

.25 

.37 

.25 

.10 

COHStOCN 

COPE  RANCH 

1.16 

.19 

.06 

.10 

T 

.16 

.62 

.11 

.03 

COTTONWOOD 

5.59 

.80 

3.07 

.60 

.30 

.22 

.40 

CRIDER  RA\.- 

3.69 

.30 

.?: 

1.09 

1.00 

.55 

.50 

DEL  RIO  *B  AP 

-.27 

■  01 

.01 

T 

T 

.07 

2.02 

1.79 

.26 

.03 

.06 

DOOLE  6  NNE 

6.36 

T 

.19   7 

.97 

T 

1.26 

1.46 

7 

.61 

.03 

T 

T 

-:  LSON  RA-.Crt 

5.51 

1.64 

.67 

1.06 

.36 

1.41 

.03 

.16 

.15 

EDEN  1 

3.06 

.47 

.13 

1.61 

.12 

.27 

.53 

.10 

.03 

ELDORAOO  11  Nk 

3.12 

1.02 

.66 

.05 

.42 

,60 

.17 

ELDORADO  1=>  S- 

2.98 

.47 

.17 

.35 

.42 

.62 

.32 

.63 

FIFE 

2.84 

1.65 

.55 

.51 

.07 

.06 

T 

PR6DERICKSBJRG 

4.35 

.03   .09 

.21 

1.17 

.08 

1.50 

.73 

.34 

.17 

■  01 

FUNK  RANC" 

6.23 

.03 

.14 

3.80 

1.08 

.48 

.59 

.11  . 

COLD 

6.78 

.88 

.68 

.39 

.20 

.10 

3.70 

.10 

.35 

.37 

.05  . 

HARPER 

3.32 

.67 

.57 

1.51 

.25 

.32 
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Day  of  Month 

Station 

1     | 

1 

H 

12    3 

4   5  |  6 

7  ]  8   9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  1  18 

19   20 

21 

22 

23  J 

24 

25   26   27 

28   29 

30 

31 

HUBBLE  PUHP  STA  5  NE 

2.50 

T     .19 

.30 

.15 

1.00   .20   .30 

.10   .20 

.10 

HUNT 

3.37 

1.06 

.13   .98  1.03 

.10   .09 

HVE 

3.17 

1.54 

.41   .97   .22 

.39   .04 

JANES  AIVEA  RANCH 

3.3' 

.12 

.44 

.97   T    1.82 

.04   T 

JOHNSON  CITV 

3.90 

1.01 

.30 

.06 

.79 

.37   .93   .08 

.33   .03 

JUNCTION 

3.78 

T 

.37 

2.03 

.93   .27   .02 

.12   .02 

T 

JUNO 

3.11 

.46  1.49 

.83   .28 

.05 

KENPNER 

1.32 

.20 

1.19 

.38 

.72   .45 

1.12   .40 

,10 

KERRvILLE 

3.63 

.21 

.08 

.30 

.26 

1.66   .10   .22 

.71   .08 

.10 

.09 

L»HP»S1S 

9.10 

.36 

.21 

.01 

.24 

.18 

.31  2.41   .17 

1.01   .20 

LANCTAY 

•  SB 

.47 

T     .33 

.06 

LEAKEY  NO  2 

1.5* 

.20 

.07 

.10   .06   .79 

.15   .12 

.09 

LLANO 

S.OA 

.09 

1.88 

1.73 

T 

.89  1.76   .14 

1.18   .09 

.28 

LYNXHAVEN  «ANCH 

2.59 

.05 

.17 

1.47   .22   .34 

.04   .21 

.09 

URN 

3.90 

1.00 

.83 

.07 

.33        .37 

.87 

.03 

HASON 

2.89 

.29   .10 

.65 

.95 

.19 

.45   T 

.26 

HC  CANEV 

2.57 

2.08   .02 

.38   .09 

MEDINA 

2.36 

.15 

.10   .10   .87 

.70   .27 

.17 

HENARO 

A. 08 

.07 

.02   .27 

.03 

T 

1.70 

.06   .10   .57 

1.00   .24 

.02 

MERTZON 

NELSON  AANCH 

♦.49 

.22 

.62 

.64 

1.20   .46   .02 

.43   .60 

.06 

NIX  STORE  1  W 

A. 19 

.67 

.03 

.67 

2.54   .07 

.22 

.09 

OAK  CREEK  LAKE 

3.23 

T 

T 

.12 

.64   .25  2.08 

.12 

.02 

OZONA 

3.54 

.07 

.12 

.05   T     .27 

2.13   .43 

.45 

T 

PAINT  ROCK 

2.83 

.23 

.07 

T 

.16 

T    1.80   .43 

.12 

PANOALE 

1.42 

.12 

.30   .41 

.10   .39 

•  10 

PHASE  RANCH 

6.53 

T     .70 

T 

2.30 

T 

1.94   .21   .09 

1.20   .03 

.04 

RANKIN 

1.73 

.20  1.05   .08 

.40 

RED  BLUFF  CROSSING 

3.26 

.46 

.30 

1.35   .30   .55 

.10 

RICHLAND  SPRINGS 

3.04 

.71   .43 

.61 

.63 

.07        .17 

.38   .02 

ROBERT  LEE 

2.61 

.20 

.80 

.09  1.23 

.33 

ROCKSPRINCS 

- 

.87 

.92  1.22 

.32 

ROCKSPRING5  21  SW 

2.23 

1.11 

.14 

.06   .43   .28 

.21 

ROUND  HOUNTAIN  A  WNW 

3.96 

.31  1.76 

1.22 

.09 

.18 

SABINAL  1  WSW 

3.81 

.32       3.00 

2.03   .46 

SAN  ANGELO  DAM 

2.43 

T 

.08 

.04 

.27 

.24   .98 

.15 

.67 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

2.96 

T 

.14   .11 

T 

.01 

.14 

.20 

T 

.09   .98   .62 

.02   .49 

T 

SAN  SABA 

6.64 

.79 

.28 

.96 

1.80  2.00   .21 

.64 

SLOAN 

9.99 

T 

7     .89 

T    2.14 

.26 

.18 

.34 

.47   T    1.06 

T     .69 

SONORA 

1.8  6 

.10 

.22 

.21   .14   .03 

T    1.11 

.05 

SPICEWOOO  1  S 

2.47 

1.23 

.20 

T 

T 

T 

.25 

.22   .23 

.30   T 

STERLING  CITV 

9.31 

•  19 

.25 

.14   .90  1.17 

2.20   .66 

.20 

TAYLOR  RANCH 

4.36 

.93   .07 

.07 

.51 

.17 

.33  1.37 

.75 

.36 

TEAGUE  RANCH 

2.00 

■  12 

.05 

.02   .24  1.13 

.12 

.09 

.03 

TELEGRAPH 

4.83 

.20 

.38 

1.93       1.92 

T     T 

.40 

UVALDE 

3.12 

.01 

.19   .20  1.02 

1.13   .24 

.02 

.35 

WATER  VALLEV 

6.43 

.06 

.24 

.25 

2.25 

.09   .04  2.30 

1.20 

.04 

WATER  VALLEV  10  NNE 

3.19 

T 

T 

.50 

.90   .20  1.53 

WATSON 

1.23 

T 

.20 

.44   .04 

.55 

•   *   • 
SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

9.25 

.69 

.25   .10 

.95 

.12 

.10   T 

.95  1.25 

.85 

.03 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 

5.78 

T 

2.79   .04 

.02 

T 

.38 

1.86   .12   .55 

T     T 

AUSTwELL  WL  REFUGE 

3.48 

.01 

.10 

.60 

.68 

1.87 

.05 

.17 

BEEVILLE  9  NE 

3.32 

.16 

.08   .25  1.00 

.39 

.93 

.19 

BLUE 

1.27 

.28 

.48 

.10   .19 

.22 

SRENHAH 

3.72 

.03 

T 

.07 

.80 

2.00 

.82 

BULVERDE 

S.19 

.03 

.02 

.T8 

4.62   .18   .96 

1.28   .26 

CALDWELL 

2.17 

.13 

.27 

.03  1.58 

.16 

CANYON  OAN 

2*44 

.07 

.09 

.90 

.06        .26 

.0! 

T 

.03   .13   .02 

.33   .44 

.06 

CHAPHAN  RANCH 

1.18 

.09 

.03 

.10 

.15 

T     T     .05 

.10   .22 

.31 

.13 

CltOLO  CREEK 

1.25 

.40 

2.40 

.45 

CLASSENS  RANCH 

3.99 

T 

.15 

2.02 

.37   .15 

.28   .23 

.35 

COLUMBUS 

3.10 

.15 

.09 

.06 

T 

1.10 

.06 

1.00   .26 

.40 

CORPUS  CHRI5TI 

2.33 

.08 

.04   .30 

.51 

.35   .13 

.70 

.15 

CORPUS  CHRIST1  WB  A=>    R 

2.  83 

.03  T 

.10 

.07 

.01 

T 

.20 

T 

.01   .15 

.65   .46 

1.15 

CUEAO  1  E 

2.71 

.05 

.33 

1.27        .04 

1.02 

DIME  BOX 

2.99 

.07 

.25   .71 

1.68 

.28 

ORVER  1  NW 

2.68 

.56 

T 

.15 

.03   .99 

T 

.22 

.18   .45 

.37   .12 

.01 

T 

ELGIN 

3.27 

.49 

.48 

.11   T    1.11 

.76   .32 

FAIR  OAKS  RANCH 

4.18 

.33 

.11 

.03 

.45   .15 

2.12   .77 

.22 

FALLS  CITV  A  WSW 

2.99 

T     .44 

T    T 

T         .49 

.32   .41 

.61   .28 

.40 

T 

FEOOR 

2.45 

1.18 

.52   .75 

FISCHERS  STORE 

3.57 

1.09 

.14 

.16 

.70 

.38   .22   .30 

.32   .29 

FLATONIA  2  w 

.98 

.05 

.2! 

.15 

.41   .19 

FLORESVILLE 

1.73 

.27 

.08 

.07 

.02   .22   .02 

.28   .77 

BIDDINGS 

1.93 

.55 

T 

T     .71 

.38 

.29 

GOLIAD 

6.40 

1.47 

.24 

.47 

.10 

.27 

.01  2.26   T 

1.99 

.03 

GOLIAD  1  SE 

2.19 

.30 

.75 

.40   .33 

.35 

GONZALES 

1.63 

T 

.06 

.02 

.12 

.68        .46 

.07   .22 

HALLETTSVILLE 

3.34 

T     T 

T 

T     .50 

.14   .01 

.11 

T 

.19 

2.00        .23 

T     .18 

HONDO 

3.32 

T 

.18 

.03 

.14   .17   .86 

1.38   .38 

•  IB 

JEODO  2  NNE 

4.74 

T     T 

.11 

.92   .05 

T 

.01 

T         1.43 

2.10   .20 

.02 

KARNES  CITY 

1.73 

•  32 

.48 

.12 

.35   .10 

.13 

.25 

KENEDY 

2.77 

.02 

T 

.29 

.14 

T 

.10   .06 

.97   .82   .02 

.06 

.13 

.20 

KINGSVILLE 

4.74 

•  01 

.43   .10 

.42 

.08        .44 

T    3.14 

.12 

LA  CRANGE 

1.79 

T 

.09 

.37 

.02 

.02 

.02 

.09 

.98 

.03        .04 

.24   .20 

.13 

LEXINGTON 

3.73 

T 

T 

T    3.14 

.17 

.44 

LOCKHART  2  NW 

4.30 

.03 

.65 

2.31   .60   .29 

.24   .18 

LULING 

3. 44 

T 

.16 

.17 

.43 

.88   .04   .84 

.16   .70 

.06 

MATHIS 

5.39 

.70        .14 

1.29 

.69 

.09 

.27   .15 

.45   .65 

.65 

.33 

NATALIA 

4.00 

.21 

.06 

.09 

1.50   .34   .63 

.59   .02 

.55 

.01 

NEW  BRAUNFELS 

2.89 

.19 

.05        .53 

1.10 

.09   ,12   .33 

.08   .40 

NIXON 

2.56 

.03 

.10 

.04 

.19 

.10   .63   .55 

.41 

.11 

.40 

POST  OAK  SCHOOL 

.99 

.01 

.03 

.01 

.02 

.32 

.50 

RED  ROCK 

2.82 

.60 

.52   .30 

1.00   .20 

REFUGIO 

4.99 

.11 

.13 

.06   T     T 

T 

.08 

.23 

.26 

.96   .02   .21 

.30  2.39 

T 

.04 

RICARDO 

2.11 

1.07 

1.04 

RIOHEDINA  2  N 

4.74 

.59 

.23 

.33   .59   .75 

2.20   .01 

ROBSTOWN 

3.30 

.79        .09 

.25 

.01 

.23   .27 

T    1.12 

.51 

ROCKPDRT 

7.39 

.60 

.07 

.01   .06 

.90 

.40 

.03 

.38 

.30 

1.15   .05   .73 

1.03  1.73 

.13 

T 

RUNGE 

2.17 

T 

.10 

.09 

.11 

.90 

.34 

.37 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

4.19 

T     T 

.03 

.40 

T 

1.49 

.03   .34  1.55 

.29   .06 

T 

SAN  HARCOS 

3.03 

.94 

.19 

.83 

.03 

.02   .05   .21 

1.07   .09 

T 

SCHULENBURG 

4.70 

.22 

1.10 

.27 

.11 

2.65   .28 

.07 

SEALY 

1.98 

.34 

.12 

.01 

.22 

.09   .08 

.52   .60 

SECUIN 

2.93 

.10 

.20 

.12 

T 

T 

.09       1.80 

.36 

.28 

SINTON 

2.29 

.03 

.01 

.10 

.31   7     .08 

.35   .83 

.55 

SHITHVILLE 

1.92 

.06 

T     .03 

.03 

.26   T 

T 

.10 

.77 

.07   .12 

.06 

SOHERVILLE  DAH 

1.33 

T 

.03 

.02 

T          T 

.44 

.84 

SPEAKS 

1.31 

T 

T 

.56   T 

T     .13 

T 

.60 

S—  i*l*r«nc0  n 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

AUGUST 

1964 

Station 

3 

Day  of  Month 

.2 

1  |  2  |  3 

4  |  5  1  8 

7  ]  e  | 

9 

10   11  |  12 

13   14 

15 

16  |  17  |  18 

"1 

20  | 

21 

22  | 

23 

24 

25  J 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SPUING  BRANCH 

6.99 

.60 

.09 

.10 

1.95 

.19 

1.41 

.40 

.19 

.10 

WAELDER  7  SSW 

4.73 

.80 

.31 

.28 

.91 

1.B9 

.16 

.40 

WASHINGTON  STATE  PARK 

2.16 

.♦9 

.07 

.06 

.54 

.28 

T 

.74 

WELDER  WILDLIFE  FNOTN 

♦  .3  0 

.15   .14 

.42 

.90 

.91 

,36 

.11 

.44 

1.17 

YOAKUM 

4.34 

T 

■  09 

T    .11 

.03   .0^ 

T 

.34 

.41 

.16 

2.25 

.24 

.29 

YORKTOWN 

1.17 

.22 

.11 

.12 

.17 

.03 

.07 

.01 

.17 

• 

•    •    • 
UPPER  COAST        OS 

ALVIN 

3.48 

.25 

.10 

.03 

1.21 

.79 

.39 

.44 

.27 

ANAHUAC  TBCO 

9.31 

.64 

.94 

.24 

1.23 

1.24 

1.18 

.44 

ANGLETON  2  W 

♦  .20 

.19 

.38 

.22 

.It 

.10 

.66 

.15 

.10 

BAY  CITY  WATERWORKS 

6.27 

.18 

.06   .28 

.04 

1.09 

1.42 

.12 

2.90 

■II 

BAYTOWN 

1.12 

.90 

.22 

.25 

.15 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

2.79 

T 

.72 

T 

.5B 

.87 

.19 

.12 

.20 

.17 

CLEVELANO 

1.02 

.02 

.02 

.31 

.20 

T 

.07 

.15 

.05 

CLOOINE 

3.66 

.90 

.99 

.03 

.02 

.25 

.15 

.02 

.17 

.93 

CYPRESS  1  SW 

3.51 

1.10   T 

1.10 

T 

T 

I. 11 

T 

T 

DANEVANG  2  SE 

4.13 

.11 

.03 

T     T 

T 

.10 

T 

T 

1.19 

.09 

.56 

.01 

T 

T 

.16 

1.90 

EDNA  HWY  59  BRIOGE 

3.46 

.02 

.17 

.21 

.91 

.6! 

1.03 

.11 

.02 

.01 

.72 

.01 

EL  CAMPO 

2.69 

.06 

.68 

.26 

.12 

.67 

.16 

FREEPORT  2  NW 

3.63 

.19   T 

.10 

.♦8 

T 

,01 

.7! 

.27 

T 

.72 

.29 

.27 

.44 

.09  ! 

GALVESTON  «»  CITY       R 

5.73 

■  12 

T 

.04 

.67 

.60 

3.66 

.30 

.01 

.06  . 

HOUSTON  INCONT  AP 

2.67 

1.92 

T 

.83 

.12 

.03 

T 

,23 

.01 

.01 

T 

.19 

.01  . 

HOUSTON  WB  CITY         R 

2.15 

.30 

.01 

.20 

.08 

.22 

.04 

.92 

•  24 

.31 

.01 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

2.37 

.27 

T 

.09 

.39   T 

.07 

.27 

.01 

T 

T 

.02 

.12 

1.09 

T 

HOUSTON-BARKER 

♦  .11 

1.21 

.22 

.74 

.24 

.21 

.99 

.50 

HOUSTON-DEER  PARK 

2.99 

.06 

.13 

.28 

.18 

.19 

.46 

.27 

1.20 

HOUSTON-HEIGHTS 

1.49 

,94  .18 

.07 

.09 

.90 

.60 

,01 

.35 

.10 

.12 

.20 

HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

5.BB 

.61 

.06 

.30 

1.83 

.22 

.76 

.63 

.17 

.61 

,62 

HOUSTON-WESTBURY 

2.59 

.05 

.IB 

.07 

.39 

.11 

.13 

.47 

.10 

.85 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

5.69 

.18 

.♦0 

.04 

T 

.40 

1.19 

'.  .19 

.60 

.11 

.12 

.30 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DH 

2.67 

.79 

.02 

.37 

.46 

.04 

.30 

.04 

.97 

.06 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

3.81 

.85 

.10 

.30 

.28 

.29 

.10 

.47 

.66 

.01 

.22 

HUMBLE 

1.63 

.10 

.18 

.09 

.10 

l.OO 

.16 

KATY  WOLF  HILL 

2.B3 

.90   T 

.19 

.24 

.12 

.16 

.20 

.14 

1.12 

MATAGOROA  NO  2 

3.39 

.09 

T 

.27 

T 

T 

.43 

.82 

.24 

1.09 

.26 

.17  '. 

NEW  GULF 

6.51 

.09 

,9b 

.03 

.01 

.01 

.19 

.85 

,11 

1.04 

.93 

1.14 

.37 

ORANoE  »  Nw 

2.19 

.03 

1.02 

T 

.17 

.32 

.32 

.05 

.02 

.09 

,06 

.10 

.09 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

♦  .22 

.16 

T 

T 

T 

.19 

.09 

1.03 

.02 

.10 

.91 

.70 

.10 

.43 

.29  . 

PIERCE  1  E 

3.15 

.08 

.32 

1.12 

.18 

.16 

.09 

.14 

.36 

POINT  COMFORT 

3.7B 

•  OS 

.17 

.71 

.12 

T 

.16 

.04 

.87 

.36 

.98 

.30 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

3.06 

.05 

.31   .09 

.26 

T     .40 

.30 

.84 

T 

.15 

T 

T 

T 

.04 

.49 

.01  ■ 

PORT  LAVACA  NO  2 

♦  .51 

.09 

.37 

.03   .02 

.02 

.40 

,02 

1.19 

.06 

.07 

1.21 

.10 

.03 

.02  . 

PORT  0  CONNOR 

♦  .00 

T 

.02 

T 

.07 

,48 

T 

.to 

1.08 

.10 

1.40 

.31 

.17  . 

RICHMOND 

2.11 

.16 

.04 

.10 

.21 

.03 

.  12 

.61 

.49 

.35 

SUGAR  LAND 

2.31 

.10 

.02 

.01 

T 

.23 

.09 

.11 

.79 

1.04 

THOMPSONS  3  WSW 

2.63 

.29 

.40 

.06 

.01 

.07 

.04 

.93 

.05 

.25 

.16 

.15 

TOHBALL 

1.02 

■  10 

.06 

.06 

.06 

.06 

.32 

.34 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

3.49 

T 

.10   .06 

.06 

.10 

.44 

,11 

.14 

,2B 

.66 

.30 

.95 

.18 

T 

WHARTON 

6.10 

.14   T 

.09 

T 

.04 

.19 

.96 

2.11 

.82 

.49 

.99 

.71 

•    »    • 
SOUTHERN           09 

ALICE 

6.20 

.30 

.02 

2.10 

.02 

.65 

.45 

.70 

1.26 

.70  . 

ARMSTRONG 

♦  .♦0 

1.03 

.03 

.09 

.04 

.05 

1.90 

1.10 

BATESVILLE 

♦  .59 

3.30 

.78 

.11 

.20 

BENAVIDES  7  S 

1.40 

.IB 

.05 

.04 

.40 

.10 

.25 

.16  ! 

BIG  WELLS 

3.27 

.10 

.30 

.17 

1.04 

1.91 

.04 

T 

.09  . 

CARRIZO  SPRINGS 

3.74 

.03 

■  15 

1.60 

1.21 

.07 

.22 

.42  . 

CATARINA 

2.79 

.20 

.49 

1.21 

.5} 

.19 

.21 

CHARLOTTE  5  NNW 

6.93 

T 

.17 

.14 

T 

.14 

4.47 

.11 

.65 

.35 

.12 

.60 

COTULLA 

2.63 

.11 

.71 

.20 

.65 

.47 

.49 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

3.e- 

.03 

.32 

1.25 

.90 

1.13 

.27 

.22 

.12 

CRYSTAL  CITY 

♦  .26 

1.30 

T 

.17 

2.60 

.16 

.01 

D1LLEY 

♦  .08 

.22 

.61 

.95 

.83 

1.05 

.08 

.20 

.12  '. 

EAGLE  PASS 

8.72 

T 

.07 

6.40 

1.03 

.99 

.65 

ENCINAL  3  NW 

1.42 

.♦2 

.45 

.20 

.10 

.05 

.20  . 

FALCON  OAH 

2.86 

.37 

.05 

.19 

.71 

.08 

.24 

1.20  . 

FALFURRIAS 

2.16 

1.10 

.01 

.29 

.52 

.20 

.04 

FOWLERTON 

♦  .93 

.75 

1.40 

2.90 

.10  ! 

FREER 

3.37 

.08 

.99 

.10 

.25 

1.10 

.62 

.16 

.11  . 

FRIO  TOWN 

♦  .03 

.14 

.08 

2.00 

1.56 

.19 

,12 

GEORGE  WEST 

2.91 

.07   .01 

.10 

.10 

.06 

.55 

.67 

.05 

.27 

.23 

.60  ! 

HEBBRONVILLE 

1.34 

.52 

.10 

.24 

.20 

.21  • 

JOURDANTON 

2.51 

.08 

i.09 

1.10 

.04 

KAFFIE  RANCH 

3.70 

.96 

.99 

1.10 

.90 

.15  ! 

LA  PRYOR 

1.50 

1.50 

LAREDO  NO.  2 

5.19 

.03 

T 

.04 

.11 

.♦9 

.03 

.46 

1.83 

.21 

.40 

1.5T  ! 

OILTON 

1.61 

.83 

.70 

.08 

PEARSALL 

4.56 

.17 

.05 

.03 

2.41 

.29 

.21 

.93 

.12 

.15 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

2.89 

.03 

.33 

.31 

.01 

.79 

1.13 

.11  • 

SARITA  7  E 

1.75 

T 

T    .20 

T 

.30 

.10 

.99 

.20 

THREE  RIVERS 

2.32 

.14 

.16 

.3^ 

.17 

1.22 

.05 

.14 

.10  , 

TILDEN 

2.59 

T 

T 

.09 

.20 

T 

.02 

1.14 

.55 

.IT 

.38 

.06  . 

WHITSETT  2  SH 

2.23 

T 

.67 

.68 

T 

.68 

.20 

ZAPATA 

3.03 

.17 

.19   .03 

.08 

.16 

.17 

.32 

.09  . 

•    •    » 
LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 

7.74 

T     .10 

1.39  1.23 

.♦6 

.07 

.01 

.10 

.11 

T 

1.41 

T 

T 

.66 

.41 

.98 

.11  . 

ENGELHAN  GARDENS 

4.80 

.30 

.01 

2.00 

.11 

.27 

.17 

.76 

.22 

.96  . 

HARL1NGEN 

3.73 

1.01 

.14 

.16 

.21 

T 

.33 

.19 

.40 

T 

.36 

.91  . 

MC  ALLEN 

3.04 

.09 

.11 

.01 

.03 

1.14 

•  14 

.10 

.81 

.61  . 

HC  ALLEN  FAA  AP 

4.33 

T 

.03 

.2^ 

.06 

T 

1.12 

T 

.22 

T 

.71 

1.35 

.42  . 

MC  COOK 

3.13 

T    .32 

.06 

.3* 

.02 

.52 

.27 

.01 

.40 

.14 

.11  . 

MERCEDES  6  SSE 

2.80 

.06 

.26 

.02 

.69 

.09 

T 

.41 

.50 

.75  . 

MISSION 

T     .06 

.07 

.03 

2.10 

PORT  ISABEL 

1.94 

.35 

T 

.06 

.15 

T 

.14 

.74 

,08 

T   . 

PORT  MANSFIELD 

1.22 

T 

.20 

.03 

.06 

.21 

.22 

.41  . 

RAYMONDVILLE 

SAN  BENITO 

3.59 

.17        .02 

.10   .43 

.03 

.21 

.16 

.19 

.33 

.77 

.35 

.61  . 

wESLACO  2  E 

5.93 

.42 

T 

3.23 

.0^ 

.17 

.02 

.05 

.61 

.05 

.12  . 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

AUGUST 


Station 

Day  of  Month 

0 

01 

I  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

•     •     • 
HIGH  PLAINS         01 

AMARILLD  US  AIRPORT 

MAX 

Mm 

95 
66 

35 
71 

97 
68 

100 
73 

97 
66 

98 

61 

96 
69 

96 
67 

96 
67 

96 
68 

100 

70 

100 
69 

102 
71 

95 
67 

95 

67 

99 
66 

100 
66 

95 
69 

100 
70 

98 

70 

98 
67 

69 
66 

87 
69 

86 
64 

80 
64 

60 
64 

81 

65 

83 
68 

80 
67 

82 
66 

81 
67 

92.8 
67.5 

ANDREWS 

MAX 

Mm 

99 

66 

101 
6B 

97 
75 

95 

73 

98 
74 

99 
78 

96 
73 

97 
68 

100 
67 

98 
68 

99 

68 

98 
71 

101 

70 

101 
70 

103 
70 

101 
70 

106 
68 

106 

65 

101 

76 

100 
71 

95 

67 

94 

72 

94 
65 

99 

65 

91 
65 

86 
63 

84 
66 

82 
67 

82 
67 

82 
65 

85 
66 

99.7 
66.9 

SIC  SPRING 

MAX 

Mm 

103 
74 

101 

72 

100 
7* 

97 
75 

98 

73 

98 
72 

97 
74 

98 
73 

98 
73 

99 

74 

101 
79 

102 
73 

103 
79 

104 
72 

104 
75 

103 
72 

106 
73 

104 
69 

104 
72 

100 

75 

97 

70 

91 
72 

87 
72 

95 

60 

92 
65 

86 

64 

81 
67 

61 
68 

82 
67 

83 
69 

86 
67 

96.2 

71.4 

BORGER  3  H 

MAX 

Mm 

96 

6? 

95 
69 

35 
68 

102 
72 

98 
68 

99 
71 

101 
71 

101 
70 

97 
69 

98 
67 

104 
71 

103 
72 

109 
70 

99 
68 

96 

65 

100 
66 

106 
67 

90 

69 

101 

70 

101 
69 

98 
69 

92 

65 

90 
67 

89 

68 

64 
63 

78 
64 

84 
64 

86 
66 

65 
65 

84 
67 

60 

6  8 

95.1 
67.9 

BRAVO 

MAX 

Mm 

93 
62 

92 
60 

90 
57 

91 
67 

88 

64 

99 

68 

94 
63 

94 
67 

92 
64 

92 

60 

97 
66 

98 
64 

95 

66 

92 
59 

94 
56 

95 
62 

98 
61 

95 
65 

95 
65 

96 
65 

90 
64 

92 
62 

90 
65 

86 
65 

65 
63 

76 
62 

78 
62 

86 
61 

84 
65 

82 
63 

78 

63 

90.5 
63.1 

BROWNFIELD  NO  2 

MAX 

Mm 

99 
67 

97 
67 

97 
69 

96 

70 

96 
65 

95 
64 

93 
63 

94 
62 

93 

61 

95 
67 

96 
66 

98 
69 

100 
66 

101 
64 

100 
65 

102 
62 

101 
62 

104 

64 

96 
64 

98 
63 

97 
67 

94 

64 

97 
63 

92 
64 

91 
61 

63 
62 

82 

63 

83 
65 

79 
65 

78 
63 

78 
63 

93.7 
64.5 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

98 

65 

98 
70 

96 
70 

95 
69 

9B 

70 

102 

71 

104 

75 

109 
72 

101 

67 

96 
65 

106 
67 

109 
74 

107 
72 

102 
70 

95 
68 

100 
65 

99 
63 

96 

65 

101 
65 

104 
71 

102 
72 

ioo 

66 

95 
67 

94 
69 

91 
62 

91 
63 

84 
66 

86 
67 

87 
65 

86 
66 

86 

67 

97.2 
68.0 

CANYON 

MAX 

Mm 

93 
65 

94 
66 

94 
66 

95 
68 

97 
66 

95 
67 

94 
66 

94 
67 

91 
67 

99 
66 

97 
66 

97 

70 

99 
68 

99 
66 

96 

66 

96 
66 

97 
65 

97 

66 

97 
65 

96 
66 

95 

6° 

93 

67 

95 
62 

80 
62 

80 
65 

83 
65 

77 
66 

79 
66 

92.8 
66.2 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

Mm 

94 
64 

96 

65 

95 
64 

90 
66 

95 
64 

92 

66 

95 
64 

99 

64 

95 
63 

93 
64 

95 
63 

93 
63 

100 
62 

95 

60 

91 
60 

98 
63 

102 
68 

103 

66 

98 
67 

100 

70 

98 
6B 

94 
64 

93 

64 

91 

64 

68 
62 

61 
61 

77 

62 

63 
62 

84 
64 

82 
66 

79 
62 

92.4 
64.0 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

92 
64 

97 
6* 

100 
65 

98 
63 

96 
63 

96 

61 

98 
65 

100 
69 

9  8 
65 

97 
67 

101 
66 

101 
71 

100 
70 

102 
66 

97 

64 

97 
64 

95 
64 

96 
65 

92 

65 

97 
67 

99 
66 

96 

64 

94 
63 

66 
62 

89 
62 

89 
62 

81 

62 

79 
62 

81 
62 

82 

61 

79 
67 

93.8 

64.4 

CROSBYTON 

MAX 

min 

98 
68 

96 
69 

97 

69 

96 

70 

95 
69 

97 

69 

96 

67 

96 
67 

96 
67 

97 
70 

99 
70 

102 
71 

103 
71 

102 
71 

96 

71 

99 
65 

98 
65 

100 
67 

94 
66 

99 
66 

99 
70 

96 
60 

92 
65 

8« 
64 

90 
63 

82 
64 

80 
64 

79 
66 

78 
65 

80 
69 

83 

6  3 

93.6 
67.1 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

94 
63 

91 
65 

9* 
65 

92 

70 

93 
65 

99 
72 

97 
66 

98 
66 

90 
66 

93 
63 

101 
67 

100 

65 

93 
62 

B9 
59 

94 
56 

100 
63 

102 
66 

96 
68 

99 

71 

96 
69 

66 
68 

91 
64 

89 
62 

83 

63 

81 
61 

75 
60 

83 
62 

83 
64 

83 

67 

80 
63 

76 
63 

90.9 
64.6 

DIMMITT 

MAX 

Mm 

92 

64 

94 

64 

96 
66 

95 

66 

99 
65 

96 
64 

94 
64 

99 
62 

94 
61 

96 
61 

96 
61 

98 
62 

98 
63 

97 
59 

96 
59 

100 
63 

100 
64 

98 
64 

93 
63 

98 
61 

95 
61 

97 
59 

99 
59 

86 
64 

90 
62 

62 
61 

80 
62 

83 
62 

84 
64 

81 
62 

78 

63 

92.8 
62.5 

BUMS 

MAX 

Mm 

90 
65 

94 
67 

91 
65 

93 
68 

97 
64 

93 
65 

98 

70 

100 

70 

9  6 
70 

92 
62 

95 
64 

103 
69 

100 
70 

100 
62 

93 

5  3 

93 

59 

98 
60 

101 
66 

93 
68 

99 

70 

97 

67 

93 

61 

90 
61 

9  0 
65 

88 
60 

82 
61 

76 
61 

84 
64 

84 
65 

82 
66 

61 
64 

92.6 

64.7 

FLOYOADA 

MAX 

Mm 

99 
67 

97 
67 

97 

69 

95 
72 

96 

70 

96 
70 

94 
69 

96 
68 

96 
6(1 

97 
68 

97 
69 

99 
69 

100 
69 

100 
68 

98 
66 

96 
64 

100 
64 

99 

65 

95 

65 

99 
70 

96 
69 

93 
64 

91 

64 

88 
65 

90 
63 

80 
64 

BO 

64 

60 
66 

80 
66 

79 
66 

80 
64 

93.1 
66.6 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

93 
66 

94 
66 

95 
67 

94 
70 

88 
71 

93 

69 

99 

69 

103 
71 

103 
68 

95 
61 

92 

65 

101 
68 

105 
71 

104 
68 

95 
64 

94 
65 

98 
69 

98 
66 

95 
67 

99 
69 

100 
71 

99 
67 

68 
66 

89 
67 

60 
65 

68 
63 

75 

65 

82 
66 

84 
67 

84 
64 

85 
68 

92.6 
66.9 

FRIONA 

MAX 

Mm 

93 
64 

94 
65 

96 
69 

93 

66 

98 
64 

96 
63 

96 
69 

97 
63 

95 
65 

94 
62 

96 
69 

99 

66 

98 
64 

100 
60 

94 

61 

99 
62 

99 
64 

101 
65 

95 
66 

98 
64 

93 
64 

94 
61 

69 
62 

90 
66 

90 
63 

84 
63 

79 
64 

83 
65 

83 
65 

79 
65 

75 
65 

92.6 

64.1 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

94 
61 

95 

64 

100 
62 

91 
64 

96 
62 

94 
64 

94 
63 

99 
60 

93 
64 

94 
63 

96 
64 

99 
66 

98 
64 

100 
57 

95 
56 

99 
60 

100 
62 

103 
63 

96 
63 

99 
65 

93 
62 

96 

60 

93 

60 

89 
64 

89 

62 

82 

62 

80 

62 

64 
64 

64 
65 

60 
64 

76 

65 

92.8 
62.5 

GARDEN  CITY  1  6 

MAX 

Mm 

97 

71 

102 
72 

100 
73 

94 
72 

95 
72 

96 
70 

96 
70 

96 
69 

96 

70 

97 
69 

9B 
68 

101 
66 

102 

70 

102 
70 

106 

7  0 

107 

70 

106 
71 

110 
68 

102 

70 

100 
71 

98 
67 

99 
6B 

96 

72 

91 
08 

96 
66 

67 
65 

36 
66 

86 
66 

60 
66 

83 

66 

84 
65 

96.3 

68.9 

GRUVER 

MAX 

Mm 

99 
64 

99 
67 

08 
64 

97 
72 

100 
69 

102 

70 

104 
69 

104 
68 

101 
66 

101 
61 

105 
66 

105 
64 

102 
66 

98 

64 

98 

60 

103 
62 

106 
66 

101 
69 

104 
69 

104 
67 

103 
67 

99 
69 

93 
69 

87 
66 

84 
62 

82 
63 

86 

64 

66 
65 

65 
65 

85 

66 

78 
65 

96.7 
65.6 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

92 
63 

94 
63 

97 
--■2 

92 

61 

98 
63 

95 

63 

95 

64 

96 
63 

94 
63 

93 
63 

95 
65 

9  9 
63 

98 
63 

97 
61 

94 
60 

98 
63 

98 
64 

on 
65 

93 

65 

98 
64 

94 
64 

95 
60 

94 
62 

87 
65 

68 
63 

83 
63 

60 
63 

81 
63 

80 
65 

82 
64 

77 

65 

92.1 
63.2 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

93 
69 

104 
70 

104 
75 

97 

74 

97 
70 

97 

70 

97 
67 

99 
66 

98 
66 

101 
67 

101 
69 

103 

69 

102 
67 

105 
68 

105 
70 

107 
68 

106 
69 

109 
70 

101 
70 

103 
70 

101 
67 

90 
69 

100 
70 

97 

67 

97 
65 

68 
65 

86 

65 

83 
69 

80 
67 

64 
66 

69 
66 

97.6 

68.4 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

96 
68 

100 
68 

9  9 
70 

96 
70 

97 
65 

96 
66 

96 
62 

96 
60 

95 
60 

97 
63 

9B 
63 

100 
63 

99 
60 

100 
61 

9  9 
64 

101 
63 

102 
69 

102 
65 

95 
65 

100 
63 

97 

63 

96 
64 

98 
66 

90 
64 

93 
62 

83 
62 

60 

62 

80 
65 

81 
66 

76 
63 

76 
63 

94.1 
64.1 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

90 
66 

95 

67 

96 

6  8 

96 
66 

90 
68 

95 
69 

101 
73 

103 
71 

104 
69 

93 
59 

94 
64 

105 

67 

108 
72 

106 
68 

9  4 

69 

93 

60 

97 
60 

100 
65 

96 
65 

101 
71 

103 
70 

102 
68 

99 

67 

91 
68 

80 
63 

70 
64 

75 
65 

83 
67 

85 
68 

67 
67 

86 

68 

94.0 
66.7 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

95 
67 

95 
69 

98 
63 

93 

71 

97 
66 

97 
66 

94 
64 

99 
69 

94 

68 

96 
66 

98 
66 

99 

70 

99 
68 

100 
65 

97 
6  6 

99 
65 

99 

67 

101 
64 

96 
66 

99 
65 

96 
67 

96 

66 

92 
64 

87 
66 

91 
62 

61 
62 

79 

64 

60 
66 

60 
66 

76 
66 

74 
65 

92.7 
66.1 

LUBBOCK  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

94 
67 

98 

70 

94 

691 

97 
70 

98 
68 

94 

72 

95 
67 

94 
65 

95 
70 

97 
67 

100 
66 

100 
69 

100 
65 

97 
64 

97 
69 

96 
63 

101 
64 

96 
65 

99 
64 

96 
69 

96 

68 

93 
64 

90 
68 

91 

63 

80 
63 

80 
66 

82 

65 

60 
67 

79 
67 

79 
69 

83 
65 

92.7 

66.5 

HC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

92 

67 

9* 

72 

n 

67 

95 
72 

98 

68 

97 
71 

97 
71 

99 

71 

101 
6B 

102 
7  2 

104 
73 

104 
68 

96 

61 

94 
63 

99 

64 

95 
67 

93 

69 

100 
74 

100 
73 

99 
66 

93 
69 

83 
6B 

87 
63 

79 
64 

79 

65 

80 
67 

81 
66 

79 
67 

64 
65 

92.9 

67.8 

MIAMI 

MAX 

Mm 

93 
66 

9  J 

66 

95 
67 

96 

70 

97 
66 

98 
67 

99 
70 

102 
72 

1C2 
60 

99 
65 

97 
65 

105 
67 

105 
70 

107 
66 

97 
66 

95 
63 

100 
63 

99 
65 

95 
66 

99 

70 

102 
69 

101 
66 

94 
64 

67 

64 

69 
63 

79 
63 

83 
64 

82 
63 

83 
66 

82 
66 

83 
68 

94.6 
66.4 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

101 
72 

99 
72 

91 
74 

95 

74 

98 

71 

96 
68 

97 
68 

96 

70 

69 

97 

70 

100 
71 

101 
72 

102 
70 

102 
68 

104 
7* 

103 

71 

106 
71 

101 
69 

100 

70 

97 
72 

95 

66 

97 
71 

99 

72 

95 
69 

8B 

67 

67 
65 

83 
64 

86 

67 

87 
65 

86 
69 

67 
67 

95.9 
69.5 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

Mm 

103 
69 

101 
72 

96 
74 

95 
75 

97 

73 

96 
69 

98 
69 

97 
69 

9  7 
67 

100 
70 

100 
67 

101 

69 

102 
69 

103 
67 

104 

72 

105 
72 

107 

71 

104 
68 

101 

71 

99 

72 

97 

66 

95 
72 

93 

66 

95 

68 

97 
66 

89 

65 

85 
65 

84 
68 

67 
67 

65 
65 

66 
66 

96.9 
69.1 

MORTON 

MAX 

Mm 

94 
65 

94 
69 

91 
70 

90 
69 

99 
69 

97 

69 

94 

65 

95 
65 

92 

64 

94 
66 

95 
66 

98 

65 

98 
65 

99 
63 

97 
62 

96 
64 

98 
62 

101 
tl 

96 
61 

97 
64 

9  5 
65 

94 
64 

90 
64 

88 
64 

90 
64 

84 
59 

Br 

5  9 

81 
63 

78 
63 

75 
64 

79 

63 

92.1 
64.3 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

93 
63 

93 
65 

9; 
67 

93 
67 

97 
63 

96 
6! 

93 
69 

95 
63 

92 
64 

94 
62 

96 
63 

9  8 

64 

97 
65 

98 
60 

93 
62 

97 
63 

97 
64 

102 
63 

94 
61 

97 
62 

94 

62 

94 
60 

93 

62 

88 
69 

90 
63 

84 
60 

80 

61 

61 
63 

81 
65 

77 
65 

75 
65 

91.9 
63.3 

OLTON 

MAX 

Mm 

93 
64 

92 
6* 

9! 

6! 

92 
67 

97 
65 

95 

6? 

94 
64 

94 
64 

94 

6! 

96 
64 

95 
64 

98 
6  4 

99 
65 

100 
61 

9  4 
62 

97 
63 

99 
63 

95 
62 

92 

62 

97 
64 

96 
64 

93 
63 

92 
63 

87 
64 

90 
61 

79 
62 

77 

63 

80 
64 

60 
64 

77 
64 

75 
63 

91.3 
63.6 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

91 
66 

92 
66 

9C 
67 

93 

66 

96 
67 

95 
66 

97 
68 

96 
69 

97 

70 

93 
63 

94 
64 

101 
69 

100 
70 

102 
66 

9  4 
65 

94 
64 

96 

64 

96 

65 

92 

65 

97 
69 

99 

70 

99 

6! 

99 
64 

87 
63 

89 

61 

80 
63 

83 
63 

61 
64 

83 
65 

93.3 

63.8 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

92 
65 

90 

65 

9? 
61 

99 
69 

94 
66 

95 

6< 

97 
70 

97 
66 

98 
6> 

97 
62 

101 
68 

100 

68 

102 
66 

99 
64 

9  5 
64 

97 
63 

96 

69 

94 
66 

97 
67 

99 
66 

9  9 
65 

92 
63 

86 
63 

86 
67 

85 
60 

82 

63 

81 

63 

81 
65 

80 
65 

80 
66 

82 

66 

92.5 
65,4 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

94 
62 

92 
63 

92 

64 

94 
70 

96 
68 

95 

6Sl 

100 
72 

100 
68 

96 
69 

90 
56 

92 
67 

104 

67 

105 
67 

98 
64 

91 
60 

91 

60 

96 
64 

99 

61 

89 
61 

101 
69 

100 
62 

92 
65 

B3 
65 

90 
67 

85 
63 

74 
62 

71 
62 

81 
69 

83 
66 

83 
67 

84 
6  5 

91.7 
64.8 

PLAINS 

MAX 

Mm 

100 
65 

97 
67 

9E 

6S 

96 
72 

96 
61 

9E 
6C 

96 

61 

94 
61 

96 
64 

95 
61 

98 
61 

99 
65 

100 
63 

IOC 

62 

106 
63 

104 
63 

94 
61 

98 
64 

100 
63 

96 
61 

96 
61 

94 
64 

88 

63 

92 
63 

85 
61 

83 

61 

79 
64 

79 
65 

78 
65 

75 

6? 

93.7 
63.2 
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Continued 

Vi 

AIL 

I 

It 

.MJ 

JL\1 

KA 

1U 

at 

-b 

TEXAS 
AUGUST 

1969 

Station 

Da) 

o!  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

> 
< 

PUINVIEK 

MAX 
MIN 

98 
66 

95 
70 

95 
67 

95 
70 

95 
67 

96 

70 

94 
68 

95 

6  6 

94 
63 

97 
67 

95 

67 

100 
67 

100 
68 

100 
66 

96 

70 

97 
68 

98 
69 

99 

67 

96 
69 

99 
68 

96 
67 

95 

66 

92 
67 

63 
66 

69 
65 

81 
68 

64 
66 

62 
67 

63 

65 

77 
64 

79 
65 

92.9 

67.1 

SEMINOLE 

MAX 
MIN 

94 
67 

99 
67 

99 
71 

99 

70 

92 
68 

97 
67 

95 

67 

96 
64 

96 
64 

96 
6! 

95 
67 

99 

67 

100 
64 

101 
66 

99 

67 

101 
70 

102 
67 

106 
66 

99 

67 

101 
66 

97 
65 

94 
66 

90 
66 

92 

66 

94 
63 

87 
63 

85 
62 

65 
64 

82 
65 

60 
64 

79 
63 

94.5 
65.9 

SUVFRTON 

MAX 
MIN 

94 
64 

94 
65 

92 

66 

95 

69 

96 
67 

95 
67 

94 
67 

95 

63 

94 

63 

96 
66 

96 

67 

98 

64 

101 
64 

100 
65 

97 
65 

97 
63 

97 
66 

98 
67 

99 

63 

98 
64 

95 
65 

95 

63 

91 

64 

86 
67 

86 
61 

60 
63 

80 
63 

79 
65 

80 
64 

80 
64 

76 
65 

92.2 

64.9 

SPFARMAN 

MAX 
MIN 

96 
66 

98 

68 

96 

66 

95 

65 

95 
68 

101 
67 

102 
68 

102 

66 

99 

63 

100 
65 

106 
62 

103 
60 

101 
60 

94 
59 

102 
67 

100 
69 

96 
66 

90 
67 

92 
65 

90 

67 

85 
62 

76 
62 

61 
60 

84 
63 

84 
64 

84 
66 

80 
66 

93.8 
64.8 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

89 
62 

94 
62 

89 
63 

93 
66 

90 
63 

90 
63 

100 
66 

99 

66 

99 
66 

90 
59 

95 
61 

104 
67 

102 
68 

100 
62 

58 

90 
61 

97 
64 

102 
64 

93 
66 

99 
66 

96 
66 

89 
62 

B9 
62 

91 
66 

86 
61 

80 
61 

76 
62 

83 

64 

85 
66 

63 

66 

81 
63 

91.7 
63.6 

SUNRAY  4  SW 

MAX 

MIN 

94 

64 

95 
69 

94 
65 

94 

70 

93 

64 

100 
6' 

101 
68 

100 
71 

98 
68 

94 
62 

103 
69 

103 

72 

101 
72 

93 
63 

91 
61 

96 
63 

101 
65 

101 
67 

100 
71 

99 

67 

97 
66 

90 
63 

89 
65 

6  8 
65 

88 
63 

80 
62 

64 
66 

85 
67 

85 
66 

81 
67 

79 

65 

93.5 

66.4 

TAHOKA 

MAX 
MIN 

97 
67 

100 
68 

100 
73 

97 
65 

99 
65 

95 
69 

94 
63 

96 

66 

95 

65 

96 
68 

100 
67 

100 
65 

102 
66 

102 
68 

100 
66 

103 
72 

101 
68 

96 

69 

99 
67 

100 
65 

98 
66 

100 
63 

99 

64 

100 

65 

79 
62 

81 
64 

81 
67 

80 
65 

84 
63 

80 
65 

86 
64 

94.9 
66.2 

TULIA 

MAX 

MIN 

94 
66 

94 
65 

95 
67 

95 

67 

97 
65 

95 
65 

94 
66 

95 

66 

94 

65 

96 
64 

96 
64 

9  8 
65 

99 
65 

99 
65 

96 

65 

96 
67 

97 
64 

98 
64 

94 

64 

98 

64 

95 
65 

93 

63 

95 
63 

89 
65 

86 
63 

81 
63 

62 

63 

81 
63 

32 
65 

76 
65 

77 

65 

92.4 

64.7 

VEGA 

*      *      * 

MAX 

MIN 

93 
63 

94 
65 

96 

64 

90 

67 

94 
63 

91 

63 

93 
63 

93 

64 

92 

66 

91 
62 

94 
64 

97 
66 

97 
69 

97 
60 

91 

60 

96 
63 

96 
63 

9  9 
67 

94 
66 

95 

67 

94 

65 

92 

61 

89 
61 

89 
64 

87 
62 

79 
61 

77 
61 

82 
63 

61 
65 

79 
65 

76 
65 

90.6 
63.8 

LOW  RCLLING  PLAINS  02 

ABILENE  wB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

99 

79 

98 
77 

98 

77 

103 
76 

94 

75 

94 
75 

96 

77 

97 

78 

99 
77 

101 
76 

104 
75 

105 

77 

106 
76 

104 
76 

96 

7  8 

102 
73 

104 

72 

96 

70 

101 
76 

101 

77 

96 

76 

96 

75 

93 

74 

90 

74 

91 

73 

81 

73 

61 
72 

89 
72 

65 

71 

88 

71 

8  9 
69 

96.2 
74.9 

ANSON 

MAX 

MIN 

101 
78 

100 
77 

100 
75 

102 

78 

96 

75 

97 
74 

99 

76 

100 
77 

102 
78 

104 
78 

107 
77 

108 

79 

106 
79 

106 
80 

102 
79 

104 
78 

105 
76 

101 
72 

103 
76 

102 

7e 

101 
78 

100 
79 

94 
73 

90 
70 

93 

72 

90 
70 

82 
69 

86 
71 

87 
71 

89 
69 

90 
69 

96.4 
75.2 

»S°ERM0N1  2  SSW 

MAX 
MIN 

104 
75 

104 
75 

102 
75 

101 
70 

100 
70 

98 
69 

98 
68 

101 
68 

101 

73 

104 
74 

105 
72 

106 
74 

110 
71 

109 

71 

106 

78 

100 
65 

104 
67 

103 
66 

99 
66 

105 
69 

103 
70 

101 
70 

102 
69 

39 
6  5 

92 

66 

89 

67 

82 

67 

62 
66 

87 
65 

87 
66 

69 

64 

96.9 
69.4 

BALLINCER  1  Sw 

MAX 

MIN 

100 

74 

98 

71 

97 
70 

102 

71 

95 
73 

96 

6B 

98 

69 

99 
68 

99 

70 

102 
68 

105 
67 

107 
69 

106 
68 

107 
66 

102 
73 

101 
66 

101 
65 

100 
66 

100 
69 

98 

72 

96 
69 

97 

72 

96 
71 

94 

70 

88 
67 

89 
67 

80 
67 

68 
69 

84 
67 

87 
65 

67 

61 

96.7 
68.7 

CHUDRFSS  FAO  AIRPORT 

MAX 
MIN 

105 
71 

99 
75 

L02 

72 

103 
75 

100 
70 

101 
72 

101 
73 

101 

73 

105 
77 

101 
73 

107 
66 

109 
70 

108 
72 

100 
73 

95 

70 

98 
70 

98 
66 

96 

6  8 

103 
69 

102 
76 

100 
76 

97 
69 

86 
70 

91 
68 

84 
67 

79 
66 

79 

67 

80 
68 

85 
67 

66 

69 

90 

67 

96.5 
70.5 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

96 

66 

99 
66 

96 
66 

100 

71 

102 
68 

101 

6  6 

99 
68 

102 

67 

100 
69 

104 
68 

100 
65 

104 
65 

105 
65 

106 

70 

LOO 
65 

95 

67 

99 

66 

101 

68 

97 
65 

103 
66 

102 
68 

102 
66 

100 

65 

68 
66 

93 
64 

84 
64 

62 

65 

84 
66 

84 
66 

81 
65 

85 
67 

96,6 
66.5 

COLEMAN 

MAX 

MIN 

100 

71 

99 

71 

99 

71 

100 

74 

95 
69 

93 
69 

96 
69 

97 
70 

98 
70 

101 
75 

104 

77 

105 
78 

107 
72 

107 
79 

99 

74 

103 
66 

105 
69 

105 
69 

100 
69 

99 

70 

98 
70 

99 
70 

97 

71 

93 

71 

88 
69 

88 
70 

83 

70 

67 
69 

66 

67 

86 

67 

89 
69 

97.0 
70.8 

COLORADO  CITV 

MAX 

MIN 

102 

74 

100 
77 

100 

77 

9B 

75 

99 

74 

99 
71 

99 

74 

98 

74 

96 

74 

100 
72 

103 

73 

104 
74 

104 

74 

104 
71 

104 
77 

102 
72 

104 
69 

100 
75 

100 

77 

99 
72 

96 

75 

92 

74 

92 
73 

96 
70 

90 
66 

88 
66 

82 
69 

86 
69 

67 
68 

85 

68 

ee 

67 

96.7 
72.3 

DICKENS 

MAX 

MIN 

100 
70 

100 

72 

99 

70 

97 

0  9 

98 

70 

103 

71 

103 
77 

104 
74 

101 
72 

102 
75 

100 
69 

96 
69 

101 
72 

100 
72 

99 

72 

94 

71 

89 
76 

91 
63 

83 
64 

79 

66 

67 
67 

61 
65 

79 
66 

95.0 
70.1 

ELECTRA 

MAX 

MIN 

103 

71 

100 

71 

97 
70 

100 
73 

105 

70 

95 

69 

98 

70 

97 

71 

104 

74 

107 
75 

101 

75 

108 

76 

106 
77 

112 

75 

104 

66 

92 
67 

99 
69 

98 

68 

97 

70 

105 

72 

104 
76 

103 

77 

104 

70 

90 

71 

92 

70 

87 

67 

77 

69 

88 
69 

90 
67 

91 
67 

92 
66 

96.3 

71.0 

GAIL 

MAX 

MIN 

101 
70 

101 
75 

100 
7* 

98 
76 

99 
69 

97 

70 

99 
70 

98 
70 

98 
73 

100 
74 

103 

78 

103 
78 

104 
75 

103 

74 

102 
75 

102 
71 

104 
69 

9  9 
67 

102 
69 

96 

75 

98 
70 

96 

72 

90 
69 

91 
65 

86 
62 

86 
66 

82 

66 

82 
66 

85 

64 

84 
66 

67 

65 

96.1 
70.5 

GUTHRIF 

MAX 

MIN 

107 
73 

105 
74 

LOO 

75 

102 
71 

102 

74 

100 
72 

100 

71 

1  02 
70 

102 
76 

107 
75 

105 
70 

no 

73 

110 

72 

110 
76 

106 
73 

101 
68 

104 

68 

107 
68 

107 
67 

108 

70 

106 
74 

104 
72 

104 

71 

93 
66 

94 

67 

91 
61 

64 

66 

85 

68 

65 
61 

87 
66 

8  8 
65 

100.5 
70.2 

HASKELL 

MAX 

MIN 

103 

74 

102 
76 

96 
69 

9B 

70 

101 
71 

97 

73 

96 
73 

99 
73 

100 
76 

101 
76 

103 
74 

107 
76 

107 

75 

108 
77 

104 

73 

93 
69 

101 

71 

102 
67 

98 
70 

102 
76 

102 
73 

101 
74 

104 
66 

87 
70 

91 

67 

86 
69 

83 
66 

84 
68 

69 

67 

86 
66 

8  9 
66 

97.5 
71.4 

HOODS  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

94 
72 

96 

72 

95 
71 

96 
74 

98 

69 

89 

68 

90 
70 

92 

70 

94 
70 

96 

74 

98 
76 

102 
76 

103 
76 

103 
77 

103 
7* 

98 
67 

100 
69 

101 
70 

96 

71 

97 
72 

96 

70 

95 

73 

97 
70 

94 

69 

B9 
69 

86 

70 

65 

6  3 

60 
69 

85 
67 

63 

66 

8  5 
65 

94.1 
70.8 

JAVTON 

MAX 

MIN 

105 

74 

104 
74 

100 
75 

104 

71 

97 

71 

98 

71 

99 
72 

102 
70 

101 
72 

103 
76 

105 
73 

107 
72 

107 
76 

108 
73 

106 
77 

104 
66 

98 
70 

105 
69 

99 
69 

105 
70 

104 

73 

102 
72 

103 
68 

89 
67 

93 
66 

89 
66 

60 

67 

80 
67 

64 
66 

63 
65 

98.8 
70.7 

MATADOR 

MAX 

MIN 

105 
69 

102 
70 

101 
72 

100 
71 

100 
70 

100 
70 

98 
71 

100 
73 

103 
73 

104 
71 

104 
66 

106 
66 

105 

78 

107 
71 

103 
70 

105 
67 

103 
69 

104 
64 

101 
66 

103 

67 

103 

69 

1U2 
67 

99 
68 

91 

67 

94 

64 

65 
66 

81 
66 

79 
68 

62 

66 

81 
66 

85 
65 

97.9 
68.8 

MEMPHIS 

MAX 

MIN 

97 
66 

92 

70 

94 
70 

99 

68 

100 

100 

99 

70 

102 
70 

101 

70 

104 

70 

96 
72 

105 

70 

107 
69 

107 

69 

106 

6  6 

95 

68 

98 
70 

98 
66 

93 
68 

101 
70 

103 

71 

100 
68 

95 
69 

B6 

69 

88 
65 

83 
65 

66 

69 

61 
64 

60 
66 

85 

66 

65 
67 

95.7 
68.3 

MUNDAY 

MAX 

MIN 

105 
71 

101 
73 

104 
73 

106 
73 

101 
68 

101 
69 

104 
70 

104 

68 

106 

7* 

107 

71 

111 
72 

111 
70 

HI 
70 

no 

74 

104 

69 

102 
68 

103 
69 

102 
66 

107 
70 

107 

76 

105 

72 

106 
71 

85 

70 

93 

69 

93 
67 

91 
68 

8- 
66 

91 
66 

91 

67 

92 

67 

93 
65 

101.0 
69.9 

PADUCAH 

MAX 

MIN 

104 
72 

102 
72 

99 

75 

100 

75 

102 

73 

10C 
73 

99 
73 

101 
73 

101 
73 

105 

75 

102 

74 

107 

74 

108 
76 

108 

76 

106 
72 

102 
72 

101 

71 

102 
71 

98 

71 

100 
73 

105 
76 

104 
70 

100 
70 

88 
71 

94 
65 

86 
68 

8- 

66 

81 
69 

82 
67 

85 

67 

87 
67 

98.1 
71.7 

POST 

MAX 

MIN 

98 
71 

98 
78 

L00 

8C 

100 
71 

96 
70 

97 
74 

96 
73 

9B 

73 

97 
75 

99 
60 

100 

76 

102 
78 

103 
78 

102 
73 

102 
76 

100 
71 

103 

72 

102 
70 

98 

71 

100 
74 

98 
72 

98 
72 

94 
70 

69 
67 

91 
65 

83 
68 

83 

63 

82 
69 

83 

69 

83 

70 

64 
67 

95.5 

72.3 

OUANAH  5  SE 

MAX 

MIN 

102 

72 

100 

73 

97 
7C 

96 

73 

101 

70 

95 
71 

99 

73 

101 
73 

103 

78 

105 
74 

99 

71 

106 

76 

109 
77 

110 
76 

101 

6  9 

93 

69 

99 
68 

97 
67 

96 
69 

104 
76 

103 
74 

104 
73 

100 

70 

90 

71 

92 
69 

B7 
68 

90 

67 

65 
69 

86 
68 

88 

70 

69 
65 

97.3 
71.3 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

100 
74 

100 
72 

99 

75 

100 

73 

95 
72 

95 
71 

97 
72 

97 
70 

100 
72 

101 
73 

103 
75 

102 
76 

104 
74 

104 
76 

101 

76, 

103 
71 

105 
68 

102 
66 

100 
72 

99 
74 

98 
70 

96 

70 

90 
65 

89 
63 

86 
65 

80 
68 

60 

67 

63 
67 

82 
65 

63 
65 

85 
63 

93.5 

70.5 

ROTAN 

MAX 

MIN 

103 
74 

102 
76 

101 
73 

101 

72 

98 

74 

78 

101 
75 

101 
73 

103 
75 

105 

74 

107 
75 

107 
78 

107 

78 

108 
75 

105 

79 

106 
62 

107 
69 

105 
69 

104 

70 

103 
72 

101 

72 

100 
72 

90 
72 

9  2 
69 

91 

67 

89 
69 

62 
64 

88 
69 

86 
67 

66 
66 

69 
66 

99.0 

71.6 

SEVMOU" 

MAX 

MIN 

100 
73 

96 

72 

toi 
7a 

105 

70 

96 
70 

9^ 

73 

102 
69 

104 

69 

107 
73 

103 
72 

108 
73 

1  12 

76 

111 
76 

106 
69 

102 
69 

100 
70 

101 
68 

100 
68 

106 

73 

106 
74 

106 
74 

104 
71 

65 
71 

94 
69 

90 
67 

82 
68 

86 
67 

93 

67 

92 

67 

93 
67 

95 
62 

99.6 

70.3 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

MIN 

97 
67 

96 

69 

98 
72 

97 
67 

10C 
7C 

102 
69 

10? 
73 

104 
72 

98 
69 

105 
65 

107 

75 

108 
74 

100 
67 

96 

66 

96 
66 

99 
65 

93 
64 

101 
68 

103 

74 

102 
72 

96 
67 

93 
69 

90 

66 

82 
63 

81 
65 

82 
65 

82 

68 

63 

67 

84 
68 

89 
67 

95.6 
68.3 

SNYDER 

MAX 

MIN 

99 
72 

99 

73 

9S 

74 

99 

74 

96 

68 

91 
71 

96 

71 

96 

72 

1021 
74 

96 
72 

96 
72 

102 

7  2 

103 

71 

103 
69 

103 
72 

102 
76 

102 
68 

103 
67 

103 
71 

101 

73 

9  6 
71 

96 
71 

96 
71 

91 

63 

100 
66 

87 
66 

83 
69 

83 
69 

66 
66 

85 
66 

85 

66 

96.5 

70.4 

TRUSCOTT 

MAX 

MIN 

103 
74 

102 
75 

10C 

71 

101 
77 

104 
70 

10( 

71 

99 
73 

103 
74 

102 
7! 

103 
77 

103 

72 

1  Of 

72 

110 

74 

110 

75 

.05 

71 

96 
69 

100 

70 

102 
6S 

98 

70 

105 

72 

101 
75 

103 
74 

102 
72 

85 
70 

93 

68 

92 
68 

83 
66 

SO 
66 

90 
66 

86 
69 

69 
66 

96.8 
71.6 

TURKEY 

MAX 

MIN 

10* 
7< 

100 

69 

102 
73 

101 

74 

103 

72 

101 
71 

'.0  6 
7C 

107 
73 

108 
73 

LC  1 

70 

100 
67 

102 
691 

102 
70 

103 
70 

LOi 

71 

97 
68 

91 
68 

9^ 
7C 

87 
64 

84 

67 

60 
67 

83 
68 

82 
65 

83 

67 

66 

6^ 

96.3 
69.3 

S*»  RaUtonc*  Nolet  Following  Sutton 
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Continued 

VI 

ML 

I 

It 

.MJ 

Jt,\ 

ttA 

1U 

Kt 

,b 

TEXAS 
AUGUST 

1969 

Station 

Day  of  Month 

O 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

VERNON 

MAX 

MIN 

98 

72 

98 

73 

96 
68 

99 
73 

93 

70 

96 
73 

99 
73 

101 

72 

104 
76 

103 
75 

104 
78 

107 
77 

108 
78 

109 

78 

102 
66 

95 

72 

101 
68 

95 
68 

102 
72 

102 

76 

103 
76 

102 
75 

100 
72 

90 
72 

90 

70 

88 
68 

87 
70 

89 
69 

90 
69 

92 
70 

92 
67 

97.9 
72.3 

WELLINGTON  2  ENE 

MAX 

Mm 

9B 
68 

97 
68 

95 
69 

94 

71 

101 
69 

100 

69 

100 
69 

103 
68 

103 
66 

105 
69 

98 
68 

100 
69 

109 
69 

110 

70 

100 
64 

90 
69 

94 

70 

96 
67 

93 
68 

100 
68 

103 
69 

103 
69 

103 
68 

89 
68 

83 
68 

89 
66 

78 
66 

65 
67 

82 
66 

85 
65 

86 
65 

95,9 
68.0 

VICHIT1  FALLS  WB  AP 

MAX 

MIN 

100 
69 

9* 
68 

97 
70 

97 
72 

89 

69 

97 

70 

100 
72 

102 
72 

106 
77 

102 

73 

107 

73 

106 
76 

112 
73 

106 

75 

91 

66 

97 
69 

99 
67 

98 

68 

103 

70 

106 
74 

104 
75 

104 
69 

89 
68 

90 
71 

81 
69 

79 
69 

88 
69 

89 
66 

91 
67 

93 
66 

91 
69 

97.0 
70.5 

WINTERS  1  NNE 

*     *     * 

MAX 

MIN 

96 
73 

99 

72 

9S 
73 

98 

72 

102 
72 

94 
68 

94 
70 

100 
73 

99 
72 

98 
68 

101 
69 

105 
71 

105 
70 

105 
70 

106 
73 

102 
67 

99 
69 

104 
69 

99 

71 

100 
73 

98 

70 

93 

72 

98 
72 

94 
70 

85 
68 

87 
68 

87 
69 

81 
69 

83 
63 

89 
62 

88 
61 

96.4 
69.6 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

101 
72 

102 
72 

96 
71 

101 

74 

103 
70 

96 

70 

97 
69 

100 
70 

101 
72 

103 
73 

105 
71 

109 

73 

no 

71 

111 
78 

107 
76 

94 
63 

104 
63 

102 

66 

99 

67 

104 

71 

103 
72 

101 
71 

104 
72 

95 
70 

91 

71 

91 
67 

88 
69 

83 
67 

92 

66 

90 
65 

91 
64 

99.2 
69.9 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

97 
72 

95 
69 

9B 

70 

101 
73 

90 
69 

97 
76 

98 

73 

98 

72 

96 
75 

102 

75 

106 
73 

107 
77 

109 

77 

104 
79 

88 
67 

97 
69 

97 
68 

96 
70 

104 
72 

101 
75 

103 
73 

102 
76 

89 
69 

89 
73 

86 
69 

83 

70 

87 
70 

89 
66 

90 
65 

90 
68 

92 

72 

96.3 
71.7 

BAROWELL  DAM 

MAX 

MIN 

83 
72 

99 

71 

95 
71 

99 

74 

95 

70 

91 
70 

95 
70 

98 
72 

98 
74 

100 

78 

104 
76 

106 
76 

104 
76 

106 
77 

104 
74 

88 

70 

100 
74 

101 
78 

100 
73 

100 
75 

100 
75 

100 
75 

100 
73 

89 
72 

92 
72 

89 
71 

90 
72 

90 

70 

95 

70 

95 
68 

91 

64 

96.7 
72.7 

BELTON  DAM 

MAX 

MIN 

94 
7". 

98 

75 

102 
73 

100 
71 

99 
73 

94 
70 

97 
73 

98 
73 

99 

74 

103 

76 

105 
76 

109 
76 

108 
77 

107 
80 

105 
66 

97 
71 

101 

74 

102 
73 

103 

74 

99 
76 

96 
74 

99 
77 

101 

72 

92 
73 

91 
72 

61 

71 

66 
73 

80 

71 

68 
71 

89 
69 

89 
68 

97.2 
73.1 

BENBROOK  DAM 

MAX 

Mm 

94 

71 

96 
71 

94 
70 

92 
69 

92 

70 

90 
72 

94 
73 

96 
75 

103 
74 

98 

78 

103 

74 

105 
76 

103 

74 

105 
77 

105 
72 

84 
69 

98 

72 

97 

70 

96 

74 

99 
74 

99 

76 

98 

77 

100 
73 

90 
71 

90 

70 

85 
70 

85 
70 

88 
68 

88 
70 

92 
68 

90 
67 

95.1 
72.1 

BONHAM 

MAX 

MIN 

95 

64 

94 
67 

97 

68 

98 

71 

95 
67 

96 
69 

98 
69 

101 
73 

104 
76 

103 
75 

102 
76 

100 
75 

104 
72 

96 

75 

87 
74 

101 
69 

98 
68 

100 
70 

104 
75 

102 
78 

104 

76 

98 
76 

89 

78 

84 
68 

89 
67 

84 
68 

92 

69 

95 
68 

95 
65 

94 
64 

95 

65 

96.6 

70.8 

BOWIE 

MAX 

Mm 

99 
76 

96 

71 

96 
70 

94 

70 

89 
69 

93 
73 

97 
72 

102 
74 

105 
76 

105 
81 

107 
78 

103 
77 

110 
80 

104 
77 

99 
66 

98 
71 

95 
72 

97 
73 

99 

74 

100 

75 

102 
77 

102 
78 

98 

70 

90 
70 

86 
70 

78 
70 

8  6 
71 

69 

70 

90 
70 

94 
69 

94 
70 

96.7 
73.0 

BOYD  3  SE 

MAX 

Mm 

96 
72 

98 

72 

92 

66 

99 
68 

97 

70 

90 
71 

93 
72 

97 
72 

98 
74 

100 
73 

106 
75 

106 
77 

101 
75 

106 
74 

104 
71 

86 
69 

98 

70 

97 
70 

98 
70 

100 

70 

100 
75 

100 
74 

103 
73 

90 
71 

89 

71 

82 
73 

65 
70 

68 
69 

89 
69 

93 

68 

93 

64 

95.9 

71.4 

8RECKENRIDGE 

MAX 

Mm 

98 
72 

94 

76 

91 
78 

103 

70 

91 

71 

94 
72 

97 
74 

98 

73 

100 
75 

104 
75 

107 
73 

105 
74 

108 
74 

105 

75 

88 

71 

101 
69 

99 
69 

98 
67 

102 

75 

100 

76 

101 
73 

100 
72 

90 
71 

86 
73 

67 
69 

85 
68 

85 
72 

89 

71 

88 
70 

91 
69 

92 

66 

96.0 
72.0 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

99 
69 

101 

71 

94 

67 

101 
72 

99 

69 

93 
70 

96 
68 

101 
70 

103 
74 

104 
75 

108 
74 

108 
76 

106 
74 

109 
74 

110 
68 

89 
68 

99 
69 

98 
70 

99 

71 

105 

72 

104 
74 

103 

74 

105 
72 

91 
71 

91 
69 

80 
70 

82 

70 

88 
68 

87 
69 

92 
68 

92 
66 

96.0 
70.7 

BROWNWOOD 

MAX 

Mm 

96 
76 

100 
75 

95 
72 

98 
76 

100 
72 

91 
71 

93 

73 

95 

74 

97 
74 

98 
75 

100 
74 

103 
75 

106 
74 

106 

76 

106 
76 

94 
69 

103 

72 

102 
72 

96 

73 

101 
75 

100 
73 

9B 

74 

102 
73 

90 
71 

89 
70 

86 
72 

81 
72 

86 

70 

83 
68 

88 
65 

88 
64 

96.0 
72.5 

CAMERON 

MAX 

Mm 

100 
76 

100 
72 

102 
72 

99 

76 

95 
73 

98 
69 

102 
72 

100 
71 

102 
73 

103 
76 

109 
76 

107 
74 

107 

74 

106 

76 

101 
70 

103 
73 

103 

75 

103 
74 

103 

72 

101 
74 

102 
72 

103 

74 

92 

71 

94 
72 

88 
73 

86 
72 

65 
70 

92 
70 

90 
71 

91 
71 

93 

66 

98.8 

72.6 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

99 

73 

96 
76 

99 
70 

101 

77 

97 

71 

95 
71 

97 
72 

102 
72 

103 
74 

107 

75 

111 
74 

107 
76 

108 
76 

104 
78 

92 

71 

104 

69 

100 
75 

99 

72 

102 

73 

101 
75 

103 
75 

104 

73 

95 
72 

90 
73 

68 

72 

87 
72 

86 
72 

89 
69 

90 
72 

92 
68 

93 

66 

98.2 
72.7 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

91 
72 

97 
69 

96 

70 

98 
73 

95 

70 

91 
70 

96 

71 

99 

71 

99 
74 

104 
75 

106 
79 

106 
75 

104 

75 

105 

77 

105 
74 

89 
70 

100 
70 

101 

74 

103 

75 

100 

75 

100 
75 

100 
75 

103 
73 

92 
72 

90 

70 

88 

70 

88 
71 

89 

70 

93 

70 

93 
69 

92 

69 

97.2 
72.4 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

96 

73 

93 

76 

97 
75 

93 

75 

92 

70 

94 
76 

98 
78 

99 

78 

101 
79 

10! 

79 

104 

79 

101 
79 

105 

78 

103 
81 

83 
73 

98 

75 

99 

74 

96 
77 

100 
81 

100 
81 

99 

82 

102 
79 

90 
76 

90 
73 

83 

74 

85 
74 

86 
73 

94 
73 

95 
74 

92 
75 

93 
72 

95.8 
76.2 

DENISON  DAM 

MAX 

Mm 

93 
64 

95 

65 

95 
67 

95 
73 

91 

67 

92 
69 

96 

67 

99 

70 

100 
80 

102 
77 

98 
75 

99 
75 

101 
73 

102 
75 

95 
71 

95 
69 

96 
68 

95 
71 

99 
72 

101 
79 

101 
75 

101 
74 

98 
75 

89 
66 

87 
67 

84 
68 

89 
70 

92 
66 

93 
66 

93 
67 

92 
63 

95.4 

70.5 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

95 
69 

9J 

69 

95 

70 

96 

76 

96 
69 

95 

69 

96 
72 

98 
76 

99 
78 

103 

77 

103 
77 

103 
78 

103 

76 

105 
78 

99 

70 

95 
71 

97 
70 

96 
71 

98 
74 

98 
76 

99 

77 

101 

76 

100 
74 

90 
72 

89 
71 

64 

71 

87 
73 

92 

70 

92 
72 

92 
69 

92 

66 

96.2 

73.0 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

92 
71 

95 
70 

95 
69 

95 

72 

98 
68 

88 
69 

91 

70 

93 
71 

95 
72 

96 

75 

99 

74 

10? 
73 

101 
73 

103 
74 

102 
75 

92 
65 

99 

71 

95 
69 

95 

70 

96 

71 

97 
71 

91 
72 

98 
72 

90 
70 

85 
69 

85 
69 

84 

70 

7B 

67 

86 
68 

85 
68 

87 

66 

93.2 

70.5 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

99 
72 

99 

73 

97 
70 

99 
70 

103 

70 

90 
69 

93 

70 

96 
69 

97 
70 

98 

70 

102 
71 

105 
73 

106 

71 

108 
72 

108 
76 

90 
67 

103 
67 

103 
69 

103 
69 

103 

70 

101 
72 

99 
72 

102 
73 

94 

71 

91 
69 

91 
69 

87 
70 

79 
67 

87 
67 

66 
67 

89 
66 

97.0 

70.0 

EVANT 

MAX 

Mm 

99 
73 

93 

74 

10? 
66 

100 
74 

96 
69 

95 
71 

97 
73 

98 
73 

97 
73 

105 
76 

110 
77 

108 
79 

HI 
77 

111 
79 

106 

70 

102 
66 

104 

70 

106 
67 

100 

74 

98 
74 

98 
73 

101 
76 

97 
72 

90 
70 

82 

70 

89 
68 

82 
70 

86 

70 

82 
68 

65 
67 

87 
72 

97.4 
72.0 

FERRIS 

MAX 

Mm 

97 

70 

94 
69 

98 
71 

94 
71 

92 
68 

96 

70 

99 
71 

100 
73 

102 
73 

103 
73 

104 
75 

103 
77 

107 
76 

105 
78 

65 
70 

99 
68 

98 
72 

99 
72 

100 

75 

100 

75 

ioo 

74 

102 
74 

86 
72 

90 
69 

88 
69 

87 

71 

87 
70 

94 
68 

95 
69 

94 
72 

92 

68 

96.5 

71.8 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

96 
73 

93 
72 

97 
71 

95 

74 

91 
72 

9  3 

74 

96 
73 

97 
74 

99 

75 

103 
77 

102 
78 

100 
77 

103 
77 

101 
79 

83 

71 

97 

71 

96 

71 

96 
73 

98 
76 

98 
77 

97 
76 

101 
77 

89 

76 

90 
74 

80 
74 

65 

74 

87 
72 

91 
71 

93 
72 

91 
69 

91 

68 

94.5 
73.8 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

91 
67 

96 
67 

92 
69 

97 
70 

87 
69 

91 

68 

94 
69 

97 
69 

100 
72 

102 

71 

102 
72 

102 
76 

100 

75 

106 
74 

100 
74 

93 
69 

95 

70 

98 
68 

97 
69 

100 

72 

99 
75 

101 

74 

100 

70 

90 
70 

87 
69 

60 
69 

83 
69 

89 

70 

91 
68 

91 
69 

92 

66 

94.9 
70.4 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

99 

71 

99 
71 

100 
69 

102 
71 

102 
69 

95 
69 

97 
69 

99 

72 

100 
7? 

103 
72 

106 
76 

109 
74 

109 
73 

107 
74 

108 
70 

97 
66 

103 
67 

104 
67 

103 
68 

98 
72 

99 
73 

101 
73 

101 

70 

95 
69 

90 
71 

85 
69 

86 
70 

80 
69 

86 
69 

87 
69 

89 
66 

98.1 
70.3 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

98 
76 

98 
71 

99 

71 

99 
74 

97 
73 

97 
69 

99 
72 

99 

72 

100 
73 

103 

75 

106 
76 

106 
76 

105 
75 

105 
75 

103 
69 

100 
71 

100 
73 

101 
71 

98 
73 

97 

74 

98 
73 

101 

75 

100 
70 

94 
73 

82 

71 

84 
72 

85 
70 

88 

71 

88 
69 

90 
70 

91 

63 

97.1 
72.1 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

97 
7". 

99 

71 

101 

66 

101 
71 

99 
70 

94 

70 

97 
69 

9B 

71 

100 
76 

102 
74 

105 
71 

105 
73 

107 
72 

103 
72 

100 
66 

100 
67 

101 

71 

101 
66 

101 
69 

101 
73 

ioo 

74 

101 
72 

94 
72 

90 

71 

90 

71 

86 
70 

87 
7? 

88 
63 

89 
69 

90 
67 

92 

65 

97.5 
70.3 

GOLDTHWAITE 

MAX 

Mm 

105 

n 

98 
72 

101 
74 

100 
73 

103 
73 

101 
70 

93 

87 
68 

89 
68 

86 

70 

91 
69 

88 
68 

93 

68 

91 

65 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

93 
73 

98 
74 

90 
68 

98 
73 

100 
70 

91 
71 

93 

71 

95 
70 

97 
73 

100 
72 

105 
72 

107 
73 

106 

74 

108 
75 

106 
71 

96 
68 

98 

70 

98 

69 

97 

70 

100 
71 

101 
73 

101 
73 

104 

71 

69 
72 

90 
71 

85 
70 

82 
7? 

66 
70 

89 

68 

90 
66 

89 

68 

96.2 

71.1 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

100 
74 

99 
73 

10C 
69 

100 
75 

98 
69 

94 

72 

96 
71 

98 

73 

99 
74 

102 
76 

106 
73 

105 
76 

106 

75 

107 

77 

96 

70 

100 
69 

101 
74 

101 
71 

102 

74 

101 
76 

101 
75 

102 
75 

102 
74 

92 
75 

97 
71 

86 
71 

85 
72 

68 
69 

88 

70 

91 
68 

91 

67 

97.9 
72.5 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

91 
69 

96 
70 

93 

71 

96 
74 

93 
69 

90 
7C 

93 
72 

93 
74 

97 
73 

99 
76 

103 

77 

101 
77 

100 
75 

104 
78 

102 
73 

84 
70 

96 
72 

95 
72 

96 
74 

99 
76 

98 
75 

98 
76 

101 
74 

69 
72 

90 
72 

78 
72 

83 
69 

88 
69 

92 
70 

93 

66 

92 
65 

94.4 
72.4 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

79 
65 

95 
69 

94 

96 

71 

90 
69 

9; 

7d 

94 
69 

97 
71 

100 
74 

101 
74 

106 
76 

102 
77 

98 

75 

103 
76 

99 

73 

83 
70 

99 

70 

9  9 
72 

99 

74 

101 
77 

100 
74 

101 
74 

100 
74 

91 

68 

86 
68 

89 
68 

85 

69 

92 
68 

94 
65 

95 
66 

94 
63 

95.3 

70.7 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

98 
71 

100 
71 

100 

74 

95 
72 

91 
70 

9  6! 
7C 

97 
70 

99 

72 

10C 
72 

104 
76 

108 

73 

105 
73 

105 

74 

94 

74 

102 
72 

101 
71 

102 
76 

102 
74 

99 

74 

100 
72 

100 
7? 

101 
71 

92 

70 

92 

69 

87 
69 

87 

72 

68 
70 

92 
70 

94 
67 

91 
65 

100 
68 

97.5 
71.4 

HAMILTON 

MAX 

Mm 

95 
70 

100 
74 

91 

67 

100 
68 

8? 

94 
69 

95 

70 

98 
72 

103 

72 

104 
72 

105 

71 

105 

71 

106 
68 

91 
66 

101 

70 

9  9 
67 

99 
67 

98 

70 

"it 

96 
72 

99 

70 

95 

70 

89 
69 

80 
68 

87 
68 

85 
70 

84 
68 

68 
67 

95.  B 
69.6 

s.« 

^•lergnce  Nc 

IobFo 

owing 

Static 

ii  Index 

Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
AUGUST 

1969 

Station 

Day  of  Month 

■ 
01 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

HENRIETTA 

MAX 

MIN 

96 

68 

97 
70 

91 

68 

95 

70 

94 

71 

97 

71 

92 

70 

95 

71 

93 

71 

100 
73 

99 

73 

102 
77 

101 
74 

105 

74 

101 

69 

88 
68 

95 
66 

93 
It 

94 

69 

98 

71 

96 

7* 

101 
74 

101 
68 

87 

7  0 

88 
69 

81 
69 

81 
6  9 

86 

66 

86 

67 

89 

67 

89 
66 

93.7 
70.1 

Mica 

MAX 

MIN 

99 

72 

99 

74 

10" 
58 

102 
73 

100 
68 

94 

7C 

96 
71 

98 
71 

98 

73 

100 
73 

104 

74 

104 
73 

103 
73 

108 
74 

104 
69 

102 
66 

100 
73 

100 
7  0 

ioo 

72 

99 

74 

9  9 

73 

101 
73 

94 
70 

91 

71 

86 
70 

89 

69 

6  6 
70 

66 
67 

86 
68 

90 
67 

91 
6  0 

97.1 
70.6 

HILLS80R0 

MAX 
MIN 

95 
70 

98 
73 

95 
74 

100 
73 

98 

71 

91 

71 

95 
72 

98 
72 

98 
74 

101 
74 

104 

73 

107 
75 

105 
73 

107 

74 

109 

70 

68 
70 

102 

71 

10  1 
71 

101 
74 

99 

74 

ioo 

76 

100 
76 

99 
73 

9  0 
75 

90 
74 

90 

72 

67 
70 

66 
71 

89 

70 

92 

71 

90 
69 

96.5 
72.6 

JACKSBORO 

MAX 

MIN 

96 

70 

93 

74 

97 

70 

99 

74 

99 
69 

94 
72 

96 
72 

98 
74 

100 
74 

104 
74 

106 
75 

105 
77 

106 
76 

105 
75 

103 

08 

96 
69 

94 
68 

93 
70 

101 
74 

100 
77 

100 

73 

100 
75 

99 

70 

90 

72 

87 
68 

81 
70 

87 

69 

88 
68 

90 
68 

90 
69 

90 

66 

96.4 
71.7 

KAUFMAN 

MAX 

MIN 

88 
68 

98 
68 

97 

0  9 

99 
72 

91 
69 

9J 

70 

95 
70 

97 
72 

ion 
74 

102 
73 

106 
77 

107 
77 

101 
75 

107 
75 

104 

75 

64 

71 

100 
72 

102 
73 

101 
74 

101 
76 

9  9 
73 

103 
75 

104 
72 

91 

7  0 

90 
69 

86 

70 

86 

6  9 

68 
69 

92 
68 

93 

67 

91 
64 

96.7 

71.6 

KtLLEEN 

MAX 

MIN 

100 

7". 

102 

77 

103 

70 

101 
78 

9a 

74 

99 

69 

98 
72 

100 

70 

100 
74 

103 
76 

109 

77 

103 

75 

106 

73 

109 
76 

96 

6  9 

100 
70 

102 
76 

103 
70 

98 
76 

99 

75 

98 
7* 

102 
73 

95 
71 

91 
74 

80 
71 

93 
74 

82 

7  2 

98 

70 

91 
70 

95 

72 

95 

09 

98.6 
73.0 

LAVON  OAK 

MAX 
MIN 

85 
70 

95 

70 

93 
73 

96 

74 

90 
69 

92 

70 

94 
72 

97 
73 

96 
74 

101 
75 

104 
78 

10  7 
77 

99 
76 

102 
77 

100 
74 

84 

70 

98 
73 

98 
76 

99 

76 

100 
77 

100 
73 

100 
76 

100 
73 

91 
71 

88 
71 

87 

71 

6'. 
70 

90 
70 

94 

70 

95 
69 

93 

56 

93.1 
72.6 

MARLIN 

MAX 

MIN 

102 
76 

100 
72 

103 
72 

100 
76 

97 
72 

100 

71 

100 
73 

100 
74 

104 
73 

109 
74 

112 

77 

109 

77 

109 
76 

107 

77 

100 
72 

104 
73 

106 

74 

103 

75 

102 
74 

104 

73 

102 
73 

104 
69 

95 
69 

95 
72 

83 
72 

89 
72 

86 
71 

92 

69 

91 

70 

92 
69 

97 

66 

99.9 
72.9 

MC  GREGOR 

MAX 

MIN 

98 

75 

100 
75 

98 

72 

101 
73 

101 
71 

93 

71 

98 

73 

101 
75 

107 
73 

102 
75 

106 
80 

109 

78 

107 
77 

108 
78 

109 

69 

93 

71 

103 
72 

101 
71 

103 
71 

100 
73 

101 
7* 

100 
73 

102 
73 

93 

73 

91 
72 

83 
74 

86 
72 

84 
69 

94 
69 

93 

67 

93 

67 

98.6 

73.0 

MC  KINNEY 

MAX 
MIN 

98 
67 

98 
67 

99 

69 

97 

74 

93 
67 

95 

67 

99 
67 

101 
73 

102 
79 

107 
7» 

106 
77 

104 
77 

106 
74 

104 
79 

97 
71 

100 
70 

100 

71 

101 

73 

101 
75 

101 

77 

102 
74 

102 
74 

91 
74 

91 
70 

87 
69 

84 

70 

91 
71 

93 

69 

93 

67 

95 
65 

96 

62 

98.0 
71.4 

MEXIA 

MAX 
MIN 

93 

75 

98 
73 

97 
73 

100 
75 

95 
72 

92 

70 

95 

72 

96 
72 

99 

73 

102 
75 

106 
76 

108 
77 

107 
76 

105 

77 

103 
75 

94 

73 

102 

74 

102 
76 

102 
77 

99 
76 

100 

7* 

100 
77 

102 
73 

89 
72 

91 
70 

85 
73 

89 

72 

86 
72 

90 
72 

93 
69 

90 
67 

97.0 
73.5 

MINERAL  HELLS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

99 

74 

93 
75 

98 
70 

100 
67 

89 
69 

94 
71 

97 
70 

96 
72 

99 

74 

103 
76 

107 
74 

104 
77 

106 

77 

104 
76 

93 

70 

99 
69 

99 
72 

97 
72 

101 
74 

100 
75 

99 
75 

102 
74 

93 
73 

89 

72 

61 

70 

85 
71 

65 

70 

69 
68 

89 

70 

89 
69 

91 
68 

95.6 
72.1 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

MIN 

95 

74 

98 
71 

95 
72 

98 

74 

95 
73 

90 
71 

94 
73 

97 

74 

97 
76 

100 
78 

102 
76 

105 
76 

103 
77 

105 

78 

103 
74 

98 
72 

105 
74 

99 

73 

99 

76 

98 

75 

9  9 
75 

96 

78 

100 
74 

90 
72 

91 

71 

86 

70 

85 
69 

86 

71 

90 

71 

91 
66 

90 

61 

96.2 
73.3 

OLNEV 

MAX 
MIN 

99 

72 

99 

73 

95 
72 

101 
72 

91 

70 

93 

72 

95 

71 

101 
72 

104 
73 

103 
72 

108 
72 

106 
76 

109 
73 

106 
78 

96 

69 

100 
68 

101 
69 

101 

68 

102 
69 

102 
68 

10! 
74 

103 
74 

91 
71 

89 
73 

86 
71 

82 

70 

6  6 
70 

87 
68 

90 

70 

91 
70 

93 

66 

97.3 
71.3 

PARIS 

MAX 
MIN 

79 
65 

94 
66 

94 
67 

94 
69 

69 
71 

94 

71 

97 
71 

99 
74 

101 
76 

102 

76 

103 

75 

100 
73 

99 

73 

103 
74 

92 
73 

67 

71 

100 

70 

98 
73 

100 
76 

103 

77 

102 
76 

103 
76 

94 
72 

93 

0  6 

82 
66 

93 

67 

87 

69 

92 
69 

95 

68 

95 

68 

94 

65 

95.4 

71.1 

PHOT  POINT 

MAX 

MIN 

91 
67 

98 
67 

95 

70 

99 

71 

87 
68 

93 

6B 

93 

70 

97 

72 

100 
73 

104 
73 

107 

76 

103 

77 

101 
75 

108 
73 

103 

73 

98 
69 

98 

70 

98 

70 

100 
71 

103 
75 

102 
73 

104 

73 

91 

70 

90 
69 

63 
70 

87 
69 

89 
69 

94 
69 

95 
68 

9  3 
65 

96.6 

71.0 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

95 

73 

97 
71 

94 

97 
71 

101 
68 

69 
68 

92 
69 

94 
70 

95 
72 

96 
76 

98 
71 

1U3 
73 

102 
72 

104 
77 

104 

69 
67 

101 
69 

99 
66 

97 

71 

99 

73 

99 

72 

96 

74 

101 
73 

91 

72 

89 
69 

85 
70 

88 

70 

83 
69 

65 
68 

89 

67 

87 
67 

94.7 
70.6 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

101 
73 

99 
72 

101 
71 

102 
75 

93 
70 

93 
72 

97 
73 

97 
73 

96 
73 

102 
74 

104 
78 

106 
81 

109 
76 

106 

77 

100 
74 

103 
67 

102 
68 

99 

67 

102 
73 

101 
73 

99 
72 

98 
77 

97 
70 

69 
66 

87 
69 

90 

67 

87 
70 

66 
69 

86 
67 

98 
66 

86 
65 

96.7 
71.6 

SUINLAN 

MAX 

MIN 

97 
67 

96 
70 

98 

73 

96 

73 

95 
69 

96 
72 

100 
73 

101 
76 

102 

77 

106 
76 

103 
79 

101 
77 

105 
76 

104 
60 

67 
73 

100 
72 

101 
72 

101 
74 

101 
77 

102 
77 

103 
73 

101 
77 

101 
74 

91 
71 

91 
71 

87 
70 

92 

73 

96 
71 

98 
69 

95 

70 

97 
67 

98.3 
73.3 

RANGER  1  U 

MAX 
MIN 

95 
71 

94 
73 

95 
70 

99 

74 

94 
69 

96 
69 

93 

70 

94 
69 

96 

73 

101 
76 

104 

74 

103 
76 

106 
74 

105 
78 

104 
70 

101 
62 

99 

73 

96 
70 

99 

71 

98 
72 

97 
71 

100 
7* 

95 

71 

68 
71 

67 
66 

86 

63 

81 

69 

86 
67 

85 

67 

84 

67 

83 

07 

93.0 
70.6 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

99 
71 

99 

71 

99 
70 

100 
72 

101 
70 

9P 

70 

92 

70 

95 
72 

97 
71 

97 
72 

99 

73 

103 
74 

104 
73 

103 
73 

106 
73 

93 
66 

102 
68 

101 
07 

99 
68 

101 

71 

100 
71 

93 

72 

101 
71 

93 
70 

91 

66 

90 
68 

86 

64 

82 
69 

66 
67 

86 
66 

67 
64 

96.2 
69.8 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 
MIN 

99 

76 

97 
72 

101 

72 

99 

76 

95 

73 

97 
71 

99 
73 

100 
74 

101 
75 

104 
79 

109 
78 

106 
77 

103 
77 

103 
79 

96 
71 

102 
74 

102 
75 

103 
74 

99 

75 

100 
75 

!00 
74 

102 
73 

91 
72 

93 
73 

66 
75 

85 

71 

65 
72 

89 
69 

69 
72 

91 
67 

91 

67 

97.6 
73.6 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 
MIN 

82 
65 

96 
66 

9» 
69 

97 
72 

89 
62 

93 

70 

95 
70 

98 
57 

10C 
77 

103 

74 

103 

76 

101 

77 

100 
74 

105 

75 

97 

74 

86 

69 

101 
71 

92 
72 

98 

74 

10* 

77 

101 
76 

101 
73 

100 

75 

90 

6e 

85 

68 

83 
68 

63 

68 

92 

70 

95 

67 

93 

66 

94 
04 

93.3 

70.3 

SPRINCTOWN 

MAX 

MIN 

95 

68 

92 

65 

97 
62 

99 
65 

98 
68 

91 

68 

95 

68 

98 
68 

100 
71 

99 

73 

104 
68 

105 
71 

103 
70 

105 
68 

106 
66 

97 
63 

97 
64 

96 

64 

97 
64 

102 
74 

102 
72 

101 
73 

104 
66 

92 
69 

91 
67 

83 
68 

68 

67 

86 
66 

88 
66 

91 
64 

90 
61 

96.5 
67.4 

STEPHENVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

96 
68 

97 
70 

97 

09 

96 
.  72 

96 

70 

96 

67 

93 
68 

93 
69 

95 

69 

98 
69 

102 
72 

103 
73 

105 
72 

107 
80 

66 
69 

97 
66 

99 
67 

97 
67 

98 
67 

102 
67 

97 

6  6 

100 
66 

96 

70 

90 
70 

85 
61 

87 
68 

83 
67 

86 
66 

85 
66 

97 
67 

69 
66 

95.1 
68.6 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

MIN 

99 

73 

98 

74 

98 
72 

99 

74 

99 

73 

94 

70 

97 
72 

99 

72 

98 
73 

99 
76 

103 
77 

10< 

75 

106 
75 

106 

77 

106 
66 

97 

70 

100 
72 

101 
72 

101 
72 

9B 

74 

99 
75 

99 
73 

99 

72 

92 
73 

89 

7* 

81 
71 

66 
72 

83 
71 

67 
71 

86 
69 

90 
67 

96.7 
72.5 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

101 
75 

102 
72 

103 
72 

104 

75 

101 

73 

95 

70 

101 
70 

102 

73 

101 
74 

102 
76 

106 
77 

109 
77 

107 
76 

107 
77 

108 
69 

99 

72 

102 

73 

103 
73 

103 
73 

100 
75 

100 
73 

102 
73 

103 
71 

98 
71 

96 
73 

81 
73 

86 

73 

78 
71 

90 
70 

89 
69 

91 

66 

99,1 
72.9 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

97 
74 

100 
74 

99 
74 

102 

76 

99 
73 

95 

73 

98 

74 

99 

74 

100 
74 

101 

75 

103 

76 

109 
77 

105 
76 

106 
76 

106 
67 

97 
72 

103 

73 

102 
73 

105 

73 

98 

75 

99 
75 

101 

73 

102 
72 

94 
73 

93 

74 

81 
72 

87 
72 

80 
72 

88 

72 

89 

70 

91 

06 

97.6 
73.5 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

101 
73 

99 

7J 

94 
74 

99 
76 

103 
70 

93 
72 

95 
72 

96 
69 

102 
76 

103 
76 

105 
71 

108 
72 

108 
71 

108 
76 

105 

69 

8B 
66 

100 
69 

100 
66 

97 
71 

102 
7* 

101 
72 

101 
74 

103 
70 

87 

70 

68 
69 

87 
67 

81 

70 

84 
68 

87 
68 

90 
69 

69 
66 

97.0 
71.0 

WACO  DAM 

MAX 

Mm 

95 
76 

99 
7J 

97 

72 

100 
74 

96 
71 

93 
72 

96 
77 

98 
78 

1001 
78 

101 
78 

103 
61 

108 
78 

106 
79 

106 
80 

10* 

74 

91 

74 

100 
75 

99 

73 

100 
77 

97 
79 

99 

78 

98 

79 

102 
75 

92 
73 

91 

71 

84 
71 

87 
73 

87 

70 

89 

73 

90 
69 

90 
69 

96.6 

75.0 

WACO  WR  AIRPORT 

MAX 

Mm 

100 
78 

99 

77 

101 

73 

102 

75 

95 

74 

loo 

75 

102 

78 

103 

79 

105 
78 

109 
81 

112 
61 

109 

80 

110 
82 

108 
76 

92 
79 

103 
76 

103 
78 

103 
73 

102 
80 

103 
80 

102 
80 

103 
79 

93 

77 

92 

76 

67 
76 

90 

76 

87 
74 

91 
73 

91 
75 

92 

71 

93 
71 

99.5 
76.7 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

98 
72 

97 
71 

98 
71 

96 
74 

93 
68 

9S 
7C 

97 
77 

98 
73 

101 

74 

104 
78 

104 
77 

104 
78 

106 

76 

105 
78 

ion 
71 

101 
70 

101 
73 

99 

74 

96 
75 

100 
73 

102 
75 

101 
76 

94 
72 

90 

70 

89 

70 

66 

72 

86 
71 

93 
69 

92 
70 

91 
♦7 

95 
62 

97.2 
72.7 

WEATHSRFORD 

MAX 

Mm 

98 
66 

99 

71 

94 

M 

99 
68 

100 
69 

89 
69 

95 
71 

98 
71 

95 
73 

101 
74 

103 
73 

109 

74 

108 
74 

108 
73 

105 
66 

95 

67 

93 

70 

98 
70 

100 

70 

103 
7* 

102 
74 

102 

74 

103 
71 

92 
72 

90 
70 

81 
70 

83 

70 

66 
68 

87 

70 

69 

67 

69 
65 

96.5 

70.5 

WHITNEY  DA.H 

•      •      • 

MAX 

Mm 

99 

74 

99 

72 

97 

72 

100 

76 

100 
69 

91 
70 

95 

72 

97 

72 

98 
74 

101 

73 

104 
73 

U6 
11 

105 
73 

106 
77 

106. 
08 

89 
70 

102 
72 

100 
72 

100 
73 

98 
74 

99 
74 

100 
74 

100 
73 

91 
73 

90 
72 

87 
73 

66 
7  0 

84 
68 

87 
70 

90 
68 

M 

68 

97.0 
72.2 

EAST  TEXAS          0' 

AN1E°S0N 

MAX 

Mm 

95 

73 

95 
70 

71 

99 
72 

92 

74 

tl 

100 

71 

101 
71 

10  i 
7! 

103 
73 

108 
74 

103 

"7 

105 
74 

101 
75 

101 
74 

102 
73 

98 
73 

99 
73 

99 
73 

99 
73 

IOC 
Tl 

101 
69 

92 

71 

92 

88 
70 

89 
71 

87 
70 

89 
72 

90 
68 

93 
65 

94 

7  0 

97.4 
71.5 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

94 

72 

97 

70 

9! 

71 

96 

66 

93 

71 

-6 
62 

99 

6B 

100 
72 

10: 
7! 

107 

79 

104 
78 

,8 
74 

101 
7B 

96 

76 

96 

7? 

102 
75 

102 

75 

101 
74 

101 

73 

102 
74 

101 
74 

98 
72 

92 

72 

g 

92 

69 

91 

73 

9; 
71 

93 

67 

96 
66 

9* 
70 

95 

69 

97.3 

72.0 

So*  H«(#r«nc»  Noloti  Following  SuUon  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


1EXAS 
AUGUST 


Station 


Day  of  Month 


CENTER 

CENTERVILLE 

CLARKSVILLE  2  E 

COLDSPRING  5  SSW 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

DAINGERFIELD  9  S 

OIALVILLE  2  w 

EMORY 

EVADALE 

FAIRFIELD 

FRANKLIN 

GILMER  2  W 

GLAOEWATER 

GROVETON  2  NNW 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  • 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SH 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICI 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

MINEOLA  8  ENE 

MOUNT  PLEASANT 

MOUNT  VERNON 

NACOGDOCHES 

NEHTON 

PALESTINE 

POVNOR  1  NE 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


9*   98 
63   67 


96   96 
65   67 


98 

63 

100 


89   9* 
65   66 


9*   97 
69   69 


95   98 

72   73 


91   96 

71   72 


93   97 
70   70 


9*   95 
71   70 


97 

75 


90 

64 


39 
68 


98   98 

66   70 


96   95 
65   65 


92   95 
72   74 


96   99 
69   73 


93   9) 
64   67 


91   93 
67   70 


96   98 
69   69 


92   96 

63   72 


94   97 
71   73 


91   95 
66   66 


97   97 
65   65 


89   94 
70   70 


97   99 
67   71 


94   93 
66   68 


93   92 
69   69 


95   96 
70   74 


100 
74 


95   99 
69   71 


100 
68 


MAX 

Mm 


93   94 
68   69 


92   94 
69   69 


95   96 
72   75 


92   93 

72   7C 


95   94 
63   63 


95   96 

65   66 


92   93 
66   67 


94   9! 
71   71 


94   9! 

70   7C 


98   91 
70   72 


96   91 
68   6! 


97   98 
64   63 


96   93 
69   62 


94   94 
68   68 


97   92 
68   63 


92   97 
77   70 


99   92 
71   66 


96   93 
70   67 


92   97 
74   71 


92   98 
70   67 


94   96 
68   66 


91   90 
65   63 


93   93 

73   69 


95   95 
64   63 


93   89 
71   67 


93   96 
67   66 


92   90 
64   62 


97   92 
74   70 


95   89 
69   65 


98   86 
72   68 


91   95 
68   69 


94   96 
72   67 


92   89 
62   60 


91   95 
76   64 


93   95 
64   65 


96   93 

68   64 


94   88 
69   63 


95   90 
68   64 


90   95 
72   66 


99   98 
73   73 


91   92 
69   6! 


92 

67   67 


94   9J 

65   63 


92   9! 
69   6! 


95   8« 
69   6« 


64   68   70 


98   97   99 
73   73   73 


100 
69 


102 
71 


101 
71 


100 
70 


65 

96  97  98 

69  70  75 

98  98  100 

64  68  71 

95  96  98 

66  67  70 

97  98  100 
72  72  72 


94   94   9! 


95   9! 
71   7t 


93   91 

74   7i 


100 
73 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20 


101  108  98 
73   73 


102  103  109 
75   72   70 


103   98   98 

74   74   72 


102  104  104 
72   75   70 


102  106  101 
77   77   76 


102  105  106 
74   75 


101  104  106 
71   74   72 


106  101   99 
80   78   75 


106  103  102 
75   72   75 


103  102  104 

74   74   74 


95  100   98 
74   74   75 


105  109  107 
78   76   74 


102  107  100 
71   76   73 


101  105  104 
77   78   75 


99   99  101 

70   70   70 


104  105  102 
71   74   71 


101   98   97 
73   71   73 


99  100   95 
71   75   69 


63   64   66 


101 
72 


10C 

71 


10? 
75 

106 
73 

103 
72 

99 
74 

104 
74 

98 
74 

100 
73 

103 
75 

107 
75 

101 
74 

105 
77 

102 
73 

100 
7? 

104 
71 

106 
74 

100 
7* 

103 
74 

101 
75 

105 
74 

103 
74 

102 
75 

98 
67 

102 
69 

98 
70 

104 

78 

99 

76 

97 
68 

102 

75 

101 

75 

96 

74 

103 
74 

103 
73 

99 
68 

102 
74 

105 
76 

106 
73 

100 

79 

103 
77 

100 
74 

100 
73 

102 

72 

105 
66 

104 
77 

104 
76 

102 
76 

105 
75 

109 
73 

108 
72 

102 
76 

103 

75 

97 

72 

107 
74 

106 
76 

101 
76 

102 
72 

105 

72 

105 
72 

103 
76 

105 

75 

100 
72 

99 
74 

105 
76 

102 
76 

92 

70 

94 
71 

102 

75 

105 

77 

109 
74 

106 
78 

107 
76 

102 
76 

100   97 
77   77 


102  101 
72   75 


101  100   89 

75   68   75 


104  100  100 
74   76   70 


102  106  104 

73   74   72 


95   95   96 
76   71   71 


104  104  100 
81   77   72 


107  101  103 
75   75   73 


99  102   97 

72   73   70 


100  102   95 

74   75   72 


101   97 
76   71 


96   99   99 

71   70 


103  102   96 
75   75   74 


100  101   96 
74   76   74 


102  101   9* 


95   99 

70   72 


96   98 
70   72 


99   97 
75   75 


98  100 
72   73 


96   96 
71   71 


96   99 
74   77 


100  100 
72   74 


66  102 
70   71 


92   96 

70   70 


101  102 
73   73 


92   99 
71   73 


101   99 
72   73 


97   96 
72   70 


94   98 
70   70 


100  101 
72   73 


93  100 
73   72 


98  101 
73   75 


103  100 
69   70 


103  100 
73   71 


97   97 
71   71 


97   97 
76   77 


101  101 
74   74 


100   99 
79   76 


101  102 
75   72 


102  101 
73   73 


97   95 
71   73 


100   99 
76   74 


99   99 

75   76 


97   99 

73   74 


98 

75 

97 

75 

9  5 
74 

97 
7* 

99 

73 

98 
73 

99 

73 

98 

73 

99 
73 

100 
74 

73 

103 
75 

101 
76 

96 
71 

103 
72 

101 

74 

100 
74 

100 
74 

100 
74 

101 
72 

100 

74 

93 
71 

95 

70 

93 

66 

95 

OB 

94 
67 

95 
66 

98 
66 

95 
65 

94 
69 

95 

67 

93 

66 

95 

67 

98 
67 

98 
72 

94 

72 

96 
72 

98 
76 

98 
74 

99 

73 

96 

72 

101 
75 

101 

74 

90 
70 

98 

74 

99 

70 

96 

71 

96 

70 

96 
70 

96 
71 

92 

70 

92 
72 

97 
71 

94 
72 

93 
72 

98 
69 

100 
69 

95 

?2 

91 

71 

99 
72 

99 

73 

99 

73 

96 
72 

96 
72 

102 
74 

84 
70 

101 
75 

100 
75 

97 

74 

97 
72 

99 

74 

102 
72 

99 

70 

96 
73 

97 
72 

101 
70 

98 
73 

100 
73 

100 
74 

9  5 
73 

92 
75 

100 
75 

101 
74 

100 
75 

98 

76 

99 
77 

100 
75 

86 

72 

99 

74 

100 
75 

91 

72 

96 

72 

99 
73 

99 
65 

98 
72 

99 
72 

99 

71 

99 
71 

98 
72 

99 

79 

96 

78 

96 

75 

99 
73 

98 
74 

98 
75 

98 
74 

96 

75 

100 
73 

92 
76 

93 

75 

104 
75 

102 
75 

103 
7* 

103 
73 

103 
73 

102 
73 

101 
75 

102 
74 

101 
72 

101 
75 

97 
72 

98 

71 

98 
72 

96 
72 

93 

73 

100 
74 

99 

7* 

99 
74 

100 
73 

ioo 

73 

102 

74 

84 
71 

105 
75 

104 

71 

89 
72 

101 
72 

100 
71 

100 
73 

98 
73 

100 

74 

100 
73 

98 

74 

91 
71 

100 
74 

103 
74 

98 
72 

91 
69 

101 

71 

102 
72 

100 

75 

103 
74 

103 
75 

101 
72 

39 

70 

99 
72 

102 

73 

91 

72 

100 
70 

99 

74 

99 
76 

L00 

75 

101 
75 

87 
71 

100 

77 

100 
77 

LOO 

73 

95 
72 

100 
74 

99 
75 

96 

74 

99 

74 

100 
74 

100 
77 

89 

73 

94 

74 

94 
71 

94 

72 

93 
71 

94 
71 

93 

7C 

95 
69 

94 
69 

9  2 

71 

98 
71 

93 

73 

1C1 
75 

105 
76 

9i 
73 

96 
72 

101 
72 

L01 

74 

100 
74 

99 

75 

101 

71 

100 
73 

101 
69 

104 
77 

101 
69 

'■if. 
72 

101 
73 

100 
75 

101 
75 

100 
76 

101 
76 

102 
74 

101 
71 

92 
72 

S*«  HefarAnco  Notes  Following  Sutton  Index 
-    263    - 


98   98 
75   75 


98   98 
72   72 


100   95 
69   70 


96   97 
73   74 


100  100 
74   74 


102   97 
70   71 


99   99 
72   72 


98   99 

73   73 


101   97 
72   73 


103  102 
73   72 


98   94 
73   72 


102  101 
73   72 


97   96 
72   72 


101   60 
75   70 


100   93 
75   76 


98   97 
74   72 


99   69 
71   70 


98  101 
73   73 


101   98 
72   63 


90   92 
66   66 


91   89 
69   71 


95   91 
66   71 


63   64 
73   73 


95   91 
70   73 


95   92 
67   73 


90   93 
72   73 


90   90 
68   72 


95   89 
65   69 


92   90 
69   71 


88   88 
73   72 


90   90 
73   72 


91   86 
64   66 


90   87 
68   68 


91   93 
73   72 


91   92 

70   65 


94   92 
72   72 


92   86 

68   67 


93   85 
66   73 


94   95 
67   69 


89   90 
70   70 


91   93 
69   67 


88   93 
73   70 


91   90 
71   69 


89   97 
69   70 


95   91 
65   72 


94   95 
75   74 


95   93 
74   72 


89   66 
69   69 


87   91 
70   70 


92   85 
69   69 


93   88 
69   68 


93   92 
68   71 


90   92 

70   70 


94   92 
62   63 


95   95 
69   64 


95   96   93 
68   66   67 


87   89 
73   70 


90   93 
72   70 


95   96 
69   68 


96   96 
68   71 


96   92 
68   68 


96   98   95 
62   63   62 


90   90   93   93 
70   71   67   66 


63   63   61 


95   95 
63   65 


95   95   94 
67   68   68 


92   86   89 

67   70   70 


92   87   90   94 


95 

02 

95 

64 

93 

65 

87 
73 

89 

70 

92 

68 

94 
62 

95 
63 

92 

66 

93 

70 

94 
69 

93 
66 

96 
67 

95 
67 

97 
67 

95 

65 

94 

70 

94 

64 

93 

61 

94 
63 

92 
60 

95 

95 
68 

92 

66 

93 

66 

92 
65 

95 
64 

94 
64 

94 
65 

92 

66 

96 
72 

95 
68 

93 

63 

95 
66 

97 
67 

94 

70 

9  2 
68 

96 
67 

94 
63 

97 

69 

94 
72 

95 

68 

97 
70 

94 
64 

98 
65 

96 
64 

95 
66 

9! 

66 

94 
61 

92 
62 

94 
62 

96 

62 

96 
63 

95 
64 

94 

64 

92 
68 

93 

64 

95 

65 

95 
71 

93 
66 

94 
65 

93 
65 

94 
65 

94 

67 

94 
68 

88 
65 

94 

70 

91 
70 

95 

66 

Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

AUGUST 

1969 

Station 

Day  oi  Month 

o 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

ROCKLAND  1  N 

MAX 

MIN 

93 
73 

97 
66 

98 

69 

96 
63 

93 
68 

9  7 
60 

9B 
65 

101 
66 

100 
68 

105 
7* 

103 

101 
71 

98 

75 

99 

70 

9  6 
70 

100 
68 

96 
69 

97 
68 

98 
67 

96 

70 

99 
69 

97 
70 

93 

69 

93 
66 

94 
63 

93 
70 

9'. 
68 

94 
64 

96 

61 

94 
64 

96 

61 

97.0 
67.6 

RUSK 

MAX 

MIN 

87 
6' 

95 

69 

94 
69 

97 
69 

95 

71 

92 

of 

96 
69 

98 
70 

98 
72 

101 
72 

104 
72 

104 
74 

100 
75 

102 
75 

96 
71 

96 
70 

98 

71 

98 
72 

96 
73 

98 
72 

1U0 
71 

101 
73 

96 

71 

94 
69 

89 
66 

93 

70 

91 

70 

91 
69 

95 
68 

96 
67 

92 
61 

96.2 

70.5 

SAM  RAYBURN  DAM 

MAX 

MIN 

69 
75 

91 
70 

94 
70 

95 

67 

94 
66 

87 

64 

95 
68 

96 
70 

98 

73 

99 

74 

102 
73 

96 
75 

97 

76 

94 
73 

96 
73 

93 
72 

99 
75 

93 

71 

93 
72 

95 
73 

94 
71 

95 

74 

87 
73 

91 

72 

63 
68 

92 

73 

93 

72 

91 
68 

95 

67 

95 
69 

92 

65 

93.7 

71.1 

SIMMS  2  NNW 

MAX 

MIN 

93 
64 

93 

65 

94 

65 

93 

60 

95 
68 

96 

6  0 

98 
64 

100 
69 

101 
70 

101 
72 

101 
71 

98 

65 

99 

67 

100 
72 

90 
73 

loo 

70 

99 

72 

103 
12 

103 
73 

101 
71 

102 
73 

102 
73 

92 
69 

91 

66 

91 
70 

90 
71 

92 

70 

93 

64 

93 
63 

93 
65 

92 
63 

96.5 
68.1 

SPURGER  DAM  B 

MAX 

MIN 

89 

74 

92 

70 

94 
73 

95 
66 

92 

67 

69 

65 

95 

70 

93 
69 

96 

72 

97 

71 

103 

n 

98 
74 

97 
76 

95 
72 

98 

73 

94 

71 

96 

70 

98 
71 

93 
70 

96 
73 

93 

71 

97 
74 

95 
72 

91 
71 

66 
69 

90 
71 

90 
71 

88 
69 

93 
69 

92 
65 

90 

65 

93.8 

70.5 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

80 

64 

96 

64 

99 

66 

97 
67 

95 

67 

96 

68 

99 

68 

101 
69 

105 
72 

105 
75 

109 
75 

105 
75 

102 
75 

107 
77 

102 
72 

87 

72 

102 
70 

101 

70 

103 
73 

103 
73 

102 
73 

105 

74 

93 

72 

93 
66 

85 
66 

96 
66 

8  9 
68 

95 
68 

97 
63 

97 
63 

94 
62 

98.1 
69.5 

TEXARKANA 

MAX 
MIN 

82 
69 

92 
68 

92 

67 

91 
62 

93 
70 

93 
67 

95 
69 

97 
72 

98 

72 

97 
73 

103 

74 

97 
68 

97 
68 

99 

69 

96 
70 

91 
72 

100 
73 

97 

72 

98 
74 

100 

73 

L00 

75 

100 
66 

102 

6  8 

91 

6  8 

as 

68 

90 

71 

90 
71 

94 

67 

95 
66 

93 
68 

93 
66 

94.9 
69.5 

TYLER  5  NE 

MAX 
MIN 

83 
65 

92 

64 

96 
69 

95 
65 

95 

72 

90 

65 

96 
67 

96 
73 

98 
76 

102 
78 

105 
76 

103 
74 

96 
70 

102 

77 

98 

70 

89 

73 

98 
74 

99 

73 

98 

7  3 

96 
74 

96 
73 

98 

75 

93 

71 

89 

69 

83 
65 

92 

70 

84 
68 

65 
66 

92 
60 

92 

67 

90 

6  2 

94.4 
70.1 

UARRFN 

MAX 

MIN 

90 

72 

95 
66 

95 
70 

92 
64 

89 
63 

93 

61 

95 
65 

96 
66 

97 
68 

103 

71 

101 
70 

97 
72 

96 

74 

97 
70 

93 

70 

97 
67 

96 
66 

93 

68 

94 
69 

92 

71 

96 
69 

96 

71 

91 
71 

89 
68 

90 
65 

89 

70 

89 

70 

93 

66 

93 

07 

92 
66 

91 

6  6 

93.9 

68.2 

WILLS  POINT 

»      «      t 

MAX 
MIN 

95 

67 

98 

67 

97 

71 

99 

70 

92 
68 

94 

69 

97 

71 

100 
72 

104 
74 

106 

73 

109 
78 

107 
77 

103 
75 

107 

75 

104 
73 

89 

71 

102 
72 

103 

73 

102 
73 

102 
75 

102 
74 

103 
74 

102 
72 

93 

6  8 

92 

68 

92 
68 

84 

70 

94 
69 

95 
66 

96 
68 

9  5 
65 

98.6 
71.2 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 
MIN 

93 
65 

93 
66 

91 
63 

94 
61 

95 
71 

92 
64 

92 

64 

90 
61 

93 
60 

92 

60 

93 
61 

94 
63 

95 
69 

95 
60 

95 
71 

96 

70 

98 

71 

100 
65 

95 
66 

92 
59 

88 
60 

89 
60 

91 
64 

92 
66 

85 
62 

86 
59 

93 
58 

83 
57 

84 
59 

82 
61 

63 
60 

91.1 
63.1 

BAKERSFIELO 

MAX 

MIN 

100 

7*. 

100 
75 

100 
76 

98 

76 

102 
78 

96 
73 

96 

74 

96 

74 

96 
73 

94 
73 

99 

70 

1  jo 
70 

101 
76 

102 
73 

104 
72 

103 
74 

108 
73 

109 
77 

107 
76 

100 
76 

98 
73 

93 
75 

97 

71 

98 
73 

99 
73 

91 
69 

92 

63 

87 
69 

87 
68 

87 
68 

97 
67 

97.7 
72.6 

BALMORHEA 

MAX 

MIN 

102 

73 

102 
75 

102 
72 

100 

74 

101 
77 

104 
73 

102 
73 

100 

67 

99 
69 

99 

68 

99 

69 

102 

71 

103 
75 

104 

70 

103 
73 

105 
73 

107 
75 

108 

71 

106 

70 

104 
68 

98 

66 

95 
67 

98 
67 

100 
68 

100 
68 

99 
66 

93 
63 

89 
63 

87 
63 

92 
68 

85 
66 

99.6 
69.8 

CANDEL'RIA 

MAX 

Mm 

107 
74 

107 
74 

IU5 

67 

105 
67 

107 
73 

1  j* 
69 

105 
72 

105 
65 

106 
67 

106 
68 

103 
63 

106 
66 

108 
63 

107 
65 

108 
68 

109 
65 

111 
66 

1  10 
61 

109 
65 

103 
63 

100 
66 

103 
68 

103 

68 

103 

65 

102 
67 

99 

65 

97 
64 

98 

68 

94 
67 

93 

70 

9  6 
6  8 

103.8 
67.0 

CHISOS  BASIN 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
66 

88 
63 

87 
64 

88 

67 

39 
63 

89 
65 

88 
65 

87 

6? 

86 
64 

88 
64 

90 
64 

91 
66 

91 
68 

91 
69 

92 
71 

95 
71 

94 

69 

95 
67 

91 
64 

87 

65 

87 
65 

87 

65 

88 
66 

88 
65 

87 
60 

80 
60 

80 
63 

81 
62 

81 
62 

75 

62 

87.8 
65.1 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 
MIN 

102 
67 

102 
64 

100 
73 

104 
71 

106 
70 

104 
67 

101 
68 

96 
63 

96 
62 

96 
61 

102 
61 

101 
66 

104 
65 

100 
63 

106 
64 

109 
65 

107 
63 

108 

69 

105 
72 

101 
65 

94 

60 

95 
65 

95 

65 

99 

67 

91 
67 

93 
63 

90 

60 

88 
66 

85 

67 

79 
63 

77 

64 

98,0 
65.4 

CRANE 

MAX 

MIN 

104 
71 

103 
73 

102 
75 

99 

76 

100 
77 

99 

74 

99 

74 

99 

74 

101 
68 

99 

73 

98 

74 

104 
72 

103 

71 

104 
72 

106 

78 

106 
76 

110 

70 

110 

70 

103 
70 

103 
75 

101 
72 

97 

75 

99 

70 

100 
73 

101 
72 

94 
67 

93 
65 

89 
63 

90 
66 

87 
68 

6  6 
67 

99. B 
71.8 

ORYDEN 

MAX 
MIN 

103 
77 

102 
7S 

100 
72 

98 

72 

102 
78 

98 
73 

97 

75 

96 

72 

97 
74 

93 
73 

98 
69 

102 

68 

103 
67 

103 
70 

105 
73 

106 
73 

106 

71 

109 
74 

104 
77 

100 
76 

98 

73 

95 

73 

96 
71 

97 
73 

99 

70 

94 

71 

84 
70 

86 
69 

88 
69 

86 
69 

65 
67 

97.6 
72.1 

EL  PASO  MB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

99 
78 

102 
76 

99 

75 

101 

80 

101 

77 

101 
73 

98 
73 

99 
71 

102 
71 

103 
72 

101 
73 

100 
76 

101 
73 

99 

74 

101 
73 

103 
71 

105 
73 

101 
79 

101 
82 

100 
73 

100 
72 

97 
74 

95 
73 

99 

71 

95 

74 

94 

70 

93 
68 

91 

72 

87 
70 

81 
67 

86 
69 

98.0 
73.3 

FABENS 

MAX 

MDJ 

99 
69 

99 
69 

101 
72 

97 

72 

96 
72 

100 
70 

101 
69 

98 
66 

97 
68 

99 
70 

96 

67 

96 

70 

99 
68 

102 
67 

100 
60 

101 
61 

103 
66 

10* 

70 

100 
67 

102 
68 

101 
62 

97 
69 

95 

70 

96 
65 

100 

71 

95 
64 

94 
65 

92 
68 

90 

68 

86 
65 

8  0 
66 

97.5 

67.5 

FORT  HANCOCK 

MAX 
MIN 

100 

74 

103 
69 

100 
70 

98 

73 

102 

73 

10.' 
74 

103 
71 

99 
69 

100 
71 

101 
69 

102 
67 

102 

68 

101 
66 

101 
66 

104 
61 

108 
60 

104 
69 

104 

72 

102 
68 

102 
65 

100 
62 

97 
68 

97 

65 

101 
65 

101 
69 

98 
64 

92 

63 

95 
68 

90 
68 

81 
65 

67 
66 

99.3 

67.7 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

Mm 

101 
69 

100 
73 

99 

71 

98 

73 

102 

76 

9  9 
73 

97 
70 

96 

72 

9? 
69 

98 
70 

97 
66 

100 
64 

101 
65 

101 
72 

101 
72 

106 

71 

105 
70 

107 

69 

106 
66 

100 
71 

96 
69 

96 
70 

95 

6  8 

97 

58 

98 

70 

90 

67 

90 

65 

89 
65 

88 

64 

91 
66 

85 
66 

97.5 
69.2 

GRANOFALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

104 
69 

103 
72 

102 

73 

100 
73 

101 

77 

101 
73 

98 
68 

98 
68 

98 
68 

98 
72 

100 
66 

102 

66 

103 
68 

104 
68 

105 
68 

107 

73 

no 

70 

110 
70 

108 
70 

104 
73 

100 
71 

96 
72 

98 

72 

99 
73 

100 
70 

90 
70 

94 

65 

92 
65 

90 
70 

90 
68 

89 
66 

99.8 
69.9 

KENT 

MAX 

Mm 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

Mm 

99 
69 

104 
74 

100 
80 

101 
80 

102 

76 

104 
74 

100 
72 

99 
72 

102 
72 

101 
73 

100 
74 

101 
74 

101 
7* 

102 
72 

104 

70 

106 
72 

104 
72 

104 
78 

104 
76 

101 
70 

98 
72 

96 

74 

96 
77 

102 
71 

96 
73 

93 
75 

95 
65 

92 

70 

86 
68 

82 
66 

63 
64 

96.8 
72.7 

MARATHON 

MAX 

Mm 

98 

61 

9  7 
60 

95 
61 

98 

62 

10  1 
59 

96 

64 

93 
62 

92 
63 

90 
63 

91 
61 

94 

60 

92 
59 

68 
58 

85 
60 

83 

62 

85 

59 

83 
60 

85 
61 

MARFA  NO  2 

MAX 

Mm 

92 
62 

94 
58 

93 
56 

90 
57 

94 

66 

96 

60 

94 
58 

93 
56 

9? 
51 

92 
60 

94 
58 

94 
57 

97 
53 

97 
54 

9  7 

07 

97 
61 

101 
58 

97 

57 

98 
59 

93 
56 

93 

58 

92 
63 

94 

57 

94 
57 

87 
58 

88 
56 

82 
55 

86 

54 

80 
58 

87 

57 

86 

57 

92.5 
57.9 

MENTONE  2  S 

MAX 

Mm 

107 
66 

109 

67 

108 
68 

106 
66 

111 

67 

110 
69 

103 

75 

102 
73 

101 
70 

100 

68 

100 

63 

96 
66 

97 
67 

93 
66 

92 
69 

90 
69 

91 
66 

92 

69 

MONAHANS 

MAX 

Mm 

99 

70 

99 

73 

98 

72 

97 

77 

98 

75 

96 
71 

96 

70 

95 

70 

941 
69 

96 

70 

99 
65 

99 
66 

100 
68 

100 
67 

102 
71 

103 
73 

105 
71 

102 

71 

100 
74 

96 

72 

93 
69 

93 
71 

9! 
72 

96 

7  0 

93 
70 

91 
67 

88 
65 

88 

66 

87 
69 

86 

66 

89 
67 

96.0 
70.0 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

89 
66 

85 
64 

85 

02 

c6 
62 

88 

64 

as, 

61 

88 

60 

86 
59 

102 
59 

94 
58 

96 
62 

90 

61 

91 
61 

90 
61 

90 

61 

89 
66 

104 
68 

89 
69 

92 

64 

86 
59 

85 

59 

66 
58 

86 

57 

85 
61 

81 
61 

80 
56 

77 

57 

78 
56 

78 
56 

80 

57 

85 
55 

87.5 
60.6 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

98 

73 

9H 
73 

91 

65 

95 

70 

96 
70 

99 
69 

96 

70 

96 
70 

95 
70 

93 
72 

96 
69 

97 
69 

99 

73 

99 

75 

99 

76 

99 

78 

103 
77 

103 
74 

103 

75 

99 

70 

93 

68 

92 

71 

95 

73 

96 

70 

96 
67 

96 

66 

87 
65 

89 

65 

88 
64 

89 
65 

93 
66 

95.7 

70.4 

PECOS 

MAX 

Mm 

103 
69 

104 
71 

102 

n 

100 
72 

99 

76 

104 
7* 

100 
69 

101 
69 

91 

-0 

97 
72 

98 
65 

102 
6  4 

104 
66 

104 
67 

1  J4 

68 

107 

71 

108 
68 

108 
69 

107 
69 

104 
72 

99 

70 

96 

70 

98 

72 

101 
72 

98 
73 

92 
69 

92 

67 

89 

66 

94 
69 

99 
68 

91 

68 

100.1 
69.6 

PENKELL  1  SSE 

MAX 

Mm 

102 
72 

1  )1 

76 

98 
71 

98 

77 

98 

77 

95 
74 

96 

72 

96 
71 

9  5 
72 

96 
73 

99 
66 

too 

65 

101 
71 

101 
67 

105 
75 

107 
76 

107 
71 

108 

74 

103 

75 

100 
74 

98 

70 

96 
75 

97 
73 

97 

72 

98 
69 

69 

67 

89 
65 

87 
69 

87 
70 

88 
68 

85 
73 

97.4 
71.8 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

105 

74 

10' 
71 

10< 
7( 

103 
68 

106 
76 

10! 
7! 

102 
77 

102 
78 

103 
7< 

103 
80 

101 
68 

L04 

'3 

105 
68 

103 
74 

106 

711 

no 

72 

109 
71 

110 

66 

107 
76 

103 

77 

101 
76, 

100 
76 

102 
75 

103 
77 

100 
76 

97 

75 

96 
70 

98 

70 

97 
77 

97 

70 

95 

71 

102.8 
73.9 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

102 

73 

103 

74 

1  Jl 
7! 

101 

76 

104 
78 

101 
7! 

101 
70 

99 
72 

9  9 

71 

99 

73 

101 
67 

103 
71 

104 
70 

102 

70 

106 
69 

107 
72 

107 
71 

106 
74 

105 
72 

100 
74 

91 
71 

97 

73 

99 
73 

99 
68 

92 

73 

93 
66 

86 

6  9 

90 
66 

90 
69 

86 
69 

89 

70 

99.0 

71.4 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

95 

74 

102 
75 

103 

4 

100 
73 

96 

77 

101 

72 

99 
70 

99 

68 

97 
6? 

95 

70 

97 
65 

991 
75 

100 

70 

101 
72 

102 
73 

101 
71 

102 
72 

105 

69] 

103 
70 

102 
72 

1  10 

97 

67 

9* 

71 

94 

73 

96 
62 

94 
67 

92 
64 

61 
67 

89 

64 

86 
66 

60 
65 

96.6 
69.9 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

100 
69 

100 
7* 

9( 

71 

96 

74 

101 

77 

9( 
7i 

94 
72 

94 
73 

93 

71 

99 
71 

96 

67 

99 
66 

100 
66 

101 
66 

102 
6E 

106 
70 

105 

67 

107 

63 

103 
73 

98 
73 

9! 

72 

95 
71 

94 
72 

95 

7! 

97 
70 

89 

68 

85 

66 

86 
68 

85 
68 

85 

67 

81 

66 

96.0 
69.9 

&••  EUiVcnco  Noi»*  Following  Station  I&dox 
-    264    - 


Continued 

Ui 

\IL 

Y 

It 

.MJ 

r'hJ 

ttA 

TU 

Kh 

;s 

TEXAS 
AUGUST 

1969 

Station 

Day  of  Month 

at 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

100 
79 

101 

78 

98 
76 

100 
76 

99 

77 

96 
74 

95 
76 

96 
75 

9* 
7* 

99 

75 

101 
66 

102 
6  5 

102 
70 

104 
67 

106 
76 

104 
69 

109 
68 

107 
68 

104 
76 

98 
77 

93 
75 

98 
77 

98 
74 

99 
75 

99 

71 

90 
71 

8  8 
70 

86 
70 

86 
69 

89 
70 

66 
69 

97.8 
72.7 

SIERRA  8LANCA 

MAX 
Mm 

95 
75 

95 

6! 

95 

04 

92 

67 

97 
65 

97 

6  6 

95 
69 

95 
65 

9! 
6* 

94 
63 

94 
63 

99 

64 

98 
65 

96 
64 

99 
62 

101 
69 

102 
67 

99 

75 

99 
69 

95 
63 

92 

59 

90 
66 

97 
64 

90 

65 

69 
68 

89 
61 

87 
61 

86 
65 

80 
63 

62 
65 

93.8 
65.4 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

105 

105 

105 

105 

105 

10! 

104 

103 

105 

105 

106 

106 

105 

105 

106 

106 

103 

106 

107 

107 

106 

107 

107 

107 

107 

106 

104 

104 

10* 

104 

105 

105.5 

MINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

103 
67 

102 
75 

100 
73 

98 

77 

102 
77 

9  8 
75 

99 

71 

97 
69 

9  7 
70 

98 

70 

101 
65 

101 

68 

104 
71 

103 

68 

105 
73 

106 
73 

108 

70 

106 
72 

104 
73 

98 
73 

96 
69 

97 
72 

96 
72 

99 
70 

90 

71 

89 
65 

87 
66 

86 
66 

87 
68 

36 
67 

88 
66 

97.8 

70.4 

YSLETA 

*     *     * 

MAX 

Mm 

102 
74 

101 
69 

103 
7* 

101 
72 

100 
74 

103 
70 

104 
68 

9B 
65 

99 
65 

101 
68 

100 
67 

99 
66 

101 
67 

102 
64 

100 
65 

104 
61 

105 
67 

106 
68 

102 
75 

105 
67 

10* 

6! 

97 
71 

97 
68 

97 
67 

100 
72 

98 
63 

98 
63 

96 
69 

92 
69 

84 
62 

81 
63 

99.* 

67.7 

EOWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

MAX 

Mm 

103 

79 

102 

77 

101 

78 

99 
76 

102 
78 

94 
73 

98 
76 

99 

75 

9  9 
73 

96 
74 

100 
78 

104 

78 

104 
78 

104 
78 

106 
77 

105 
78 

106 
79 

109 
76 

106 
77 

102 
77 

101 
7* 

97 
75 

99 
78 

100 
78 

100 
74 

99 
73 

79 
67 

63 
70 

87 
71 

85 
70 

66 
69 

98.5 
75.3 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

Mm 

102 
67 

103 

68 

100 
68 

101 
68 

99 
71 

96 

64 

97 
65 

100 
64 

95 

65 

93 

65 

95 
64 

100 
64 

100 
64 

104 
66 

106 
67 

103 
64 

98 
63 

100 
62 

100 
60 

99 
67 

98 
63 

96 
65 

94 
64 

99 

60 

96 

60 

94 
60 

86 
60 

90 
60 

82 

60 

86 
59 

97.1 
63.9 

BLANCO 

MAX 

Mm 

100 
69 

98 

70 

97 
69 

100 
69 

99 
69 

94 

68 

97 
69 

98 
71 

98 
72 

97 

73 

103 
73 

106 
73 

105 
76 

103 
76 

103 
69 

100 
69 

101 
69 

101 
70 

100 
69 

98 
73 

9! 

73 

97 

72 

100 
69 

96 

69 

9* 

72 

86 
72 

90 
70 

64 

70 

66 
68 

89 
64 

67 

60 

97.0 
70.2 

BOERNE 

MAX 

Mm 

99 
67 

96 
67 

96 
67 

98 
67 

97 
67 

SB 

65 

95 
69 

95 
68 

94 

71 

94 

70 

99 

70 

102 
69 

102 
70 

102 

67 

102 
71 

100 
69 

101 
69 

103 

68 

101 
66 

96 
73 

90 
73 

95 
68 

96 
68 

97 

69 

94 
69 

86 

69 

69 
69 

63 
68 

87 
69 

87 
66 

68 
61 

95.3 
68.4 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

103 
75 

101 
74 

100 
73 

100 
73 

101 
73 

92 

72 

99 
73 

99 
73 

99 

73 

9B 

74 

101 

73 

104 
73 

105 
74 

104 
75 

106 

75 

104 
73 

106 
77 

107 
75 

104 
75 

100 
75 

100 
7* 

98 
73 

99 
73 

100 
76 

101 
73 

99 

71 

60 
70 

78 
69 

87 
69 

87 
70 

87 
69 

98,4 
73.1 

6RA0Y  2NNW 

MAX 

Mm 

9". 
6* 

98 
71 

95 
66 

97 

61 

99 
66 

87 
66 

92 

67 

93 
69 

93 

69 

97 

71 

98 
69 

102 
69 

103 
70 

104 

70 

103 
71 

101 
68 

101 
68 

101 
6* 

100 
64 

98 
69 

97 
69 

95 
69 

97 
70 

94 

70 

85 

67 

87 
68 

89 

68 

83 
70 

87 
68 

84 
66 

87 
59 

9*. 9 
67.6 

BURNET 

MAX 

Mm 

95 

74 

96 
71 

98 
67 

98 
65 

92 

70 

94 
71 

95 
71 

95 
72 

98 
75 

99 

74 

102 

71 

102 
74 

103 
74 

104 

75 

1C1 

70 

97 
68 

100 
71 

98 

67 

98 
67 

95 

75 

96 

72 

93 

72 

95 
69 

94 
73 

61 
71 

80 
69 

8  2 
70 

85 
70 

90 
72 

92 

72 

88 

70 

94.7 
71.0 

CAMP  WOOD 

MAX 

Mm 

101 

74 

100 
69 

101 

69 

102 

68 

96 

75 

99 

68 

99 

72 

98 
73 

97 
72 

102 

71 

104 
68 

105 
68 

105 
69 

105 
70 

103 

69 

105 
72 

106 
68 

105 
72 

102 
74 

99 

70 

98 
71 

99 

70 

100 
69 

100 
72 

87 

70 

85 
69 

80 
68 

89 
68 

87 
70 

91 

69 

91 
68 

98.1 
70.2 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

99 
75 

100 
74 

98 

73 

100 
72 

96 

70 

96 

72 

97 
73 

96 
72 

95 

72 

101 
71 

102 
72 

104 
70 

103 
74 

104 
65 

103 
72 

102 
70 

10* 
7* 

105 
71 

103 

7* 

99 

74 

99 
71 

98 
72 

98 
75 

9* 

72 

93 

66 

62 
66 

81 
69 

88 
69 

86 

69 

67 
68 

89 

68 

96.9 
71.3 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

100 
67 

101 
68 

101 

73 

99 
72 

100 
72 

96 

70 

97 
69 

98 

69 

97 
69 

96 

70 

98 

64 

102 

64 

103 
64 

103 

67 

104 
67 

104 
69 

103 
67 

107 
67 

101 
68 

101 
72 

99 
62 

95 
68 

99 
72 

96 
70 

96 

68 

89 
65 

87 
65 

83 
67 

64 
67 

86 
66 

97.5 
67.9 

DEL  RIO  W8  AP 

MAX 

Mm 

100 
79 

100 
75 

98 

77 

101 
75 

93 
78 

9S 
73 

98 

76 

97 
75 

95 
7* 

100 
76 

103 

76 

103 
76 

103 
78 

104 
77 

103 
77 

103 
78 

109 
79 

104 
75 

100 

77 

99 
77 

96 
7* 

98 
73 

100 
78 

100 
76 

97 
72 

78 
67 

81 

69 

86 
71 

85 

71 

86 
70 

89 

70 

97.1 
74.9 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

102 

73 

100 
72 

101 
68 

101 
71 

97 
71 

97 
67 

99 
68 

101 

71 

98 
68 

104 
72 

107 
69 

107 
75 

108 
74 

109 
73 

ioo 

71 

10* 

70 

106 

71 

102 
65 

101 

70 

100 
71 

97 
72 

96 
72 

91 

70 

91 

68 

86 
67 

88 
67 

84 
68 

88 
66 

85 
66 

87 
65 

89 
60 

97.6 
69.5 

ELDORADO  11  NU 

MAX 

Mm 

99 
70 

99 
71 

99 

72 

99 

73 

93 
64 

97 
68 

97 
68 

99 
68 

102 
69 

102 
69 

103 
70 

104 

72 

102 
70 

104 
72 

104 
70 

10* 
70 

103 
63 

101 
70 

100 
73 

98 
69 

95 
70 

98 
67 

97 
69 

91 
65 

94 
6* 

81 
67 

61 

67 

66 
66 

83 
66 

84 
66 

66 
62 

96.4 
66.5 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

97 
73 

95 

70 

97 
69 

98 
69 

95 

74 

95 
69 

96 

70 

95 

70 

95 

69 

100 
72 

105 
72 

104 
73 

103 
74 

105 
74 

100 
71 

102 
67 

103 
71 

102 
70 

98 

71 

95 

71 

96 
71 

97 
71 

98 
69 

95 
71 

66 

70 

68 

71 

80 

69 

86 
69 

65 
67 

86 
66 

88 
60 

95.7 
70.1 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

98 
71 

96 

70 

97 

71 

98 
75 

92 
68 

95 
72 

97 
70 

96 
72 

96 
74 

101 
74 

104 
74 

104 
77 

106 
75 

104 
65 

98 
69 

100 
73 

99 
70 

100 
7* 

97 
72 

96 
72 

99 

66 

96 
71 

93 
72 

93 

72 

87 
72 

89 
69 

60 
71 

67 
68 

88 
66 

89 
60 

67 
64 

95.5 

70.7 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

99 

70 

99 

68 

100 
65 

101 
67 

98 

72 

96 
65 

98 
69 

97 
68 

96 
69 

103 
67 

104 
67 

105 
66 

106 
70 

107 
67 

103 
73 

103 

70 

107 
68 

103 

06 

102 
68 

100 
69 

99 

70 

102 
67 

102 

70 

94 
67 

85 
69 

69 
69 

87 
70 

89 
70 

66 
65 

85 
60 

90 
60 

96.0 
67.8 

JUNO 

MAX 

Mm 

103 

77 

102 
77 

98 

71 

103 

77 

98 
71 

9  9 
72 

100 
75 

100 
74 

102 
77 

100 
77 

103 
76 

105 
75 

107 
74 

108 
75 

107 
76 

106 
75 

105 
75 

108 
70 

10« 
70 

103 
76 

103 
73 

102 
73 

102 

77 

103 
73 

96 
72 

80 
68 

65 
73 

89 
69 

87 
70 

90 
65 

100.2 
73.4 

KERRVlLLE 

MAX 

mto 

99 
67 

98 
68 

98 
63 

98 
64 

97 

70 

9  7 
63 

96 

70 

96 
69 

97 
70 

96 
69 

100 

65 

103 
66 

103 

70 

103 
70 

105 
70 

100 
66 

10* 
68 

107 
68 

103 

70 

98 

73 

97 

72 

96 
67 

98 

66 

98 
09 

98 
66 

88 
67 

90 

69 

85 
68 

87 
67 

86 
65 

86 
59 

97.1 
67.8 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

98 
67 

97 
69 

97 

67 

98 
67 

99 

70 

93 
67 

95 

67 

97 
69 

97 

70 

98 

73 

102 
75 

106 
71 

106 
71 

105 
72 

107 

72 

99 
67 

102 
67 

102 
65 

101 
65 

97 
71 

93 
71 

97 
71 

100 
69 

95 

69 

91 
72 

80 
69 

86 
69 

79 
71 

86 
68 

87 
68 

68 
63 

96.2 

69.1 

LANGTRY 

MAX 

Mm 

104 
79 

103 
79 

103 
78 

99 
78 

10* 
78 

99 
76 

99 

75 

100 
72 

98 
72 

96 
75 

100 
78 

105 
77 

105 
77 

106 
75 

107 
75 

108 

78 

109 
79 

113 
78 

108 
78 

102 
78 

102 
74 

96 

74 

99 
76 

101 
79 

101 
74 

100 
73 

85 
63 

89 
65 

90 
70 

87 
69 

89 
68 

100.3 
74.8 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

99 

74 

97 
68 

9B 

68 

98 
66 

98 
64 

95 

65 

95 
68 

95 

70 

95 

73 

99 
69 

103 
66 

102 
67 

103 
69 

10* 

70 

ioo 

69 

102 

73 

107 
70 

102 
66 

100 

70 

99 

74 

96 
72 

98 
69 

98 
69 

97 
71 

85 
69 

90 
70 

79 

6« 

87 
68 

83 
69 

87 
67 

90 
65 

96.2 
69.0 

LLANO 

MAX 

Mm 

101 
69 

100 
71 

100 
71 

100 
72 

101 
69 

92 
71 

98 

70 

99 
72 

99 
73 

98 
73 

106 

70 

107 
72 

108 
74 

109 
73 

108 

67 

101 
68 

101 

70 

103 
70 

103 
72 

98 
74 

99 

73 

99 
73 

101 
72 

100 
73 

94 
71 

88 
70 

91 
70 

83 
70 

89 
69 

87 
67 

90 
63 

98.5 
70.7 

MASON 

MAX 

Mm 

94 
72 

95 

72 

102 
70 

101 
72 

90 
68 

92 

68 

94 
68 

94 
68 

96 

69 

103 
68 

102 

70 

103 
70 

102 

72 

101 
66 

100 
68 

101 
67 

98 
68 

96 

69 

95 
69 

97 
69 

96 
68 

95 

69 

64 
69 

89 
70 

81 
70 

86 

67 

84 
65 

95.3 

66.9 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

103 
73 

101 
77 

100 
76 

98 
77 

99 
78 

ioo 

74 

99 
75 

9B 
76 

97 

74 

98 

75 

101 
71 

102 
73 

102 
75 

105 
73 

107 
77 

108 
75 

107 
76 

106 

76 

106 
78 

100 
76 

97 
72 

98 
74 

98 
72 

98 
7* 

92 

72 

90 
66 

67 
66 

85 
66 

86 
68 

86 
68 

87 
66 

98.2 
73.3 

MEDINA 

MAX 

Mm 

97 
67 

97 
65 

65 

99 
64 

98 
65 

85 
62 

96 
66 

97 
68 

95 
69 

97 
67 

100 
65 

103 
67 

104 
66 

103 
67 

104 
68 

103 
69 

103 
68 

102 

70 

10* 
68 

105 
65 

95 
71 

96 
66 

99 
69 

92 

68 

91 

68 

91 
69 

68 
68 

88 
68 

87 
64 

89 
61 

96.9 
66.8 

MENARD 

MAX 

Mm 

99 
69 

97 
70 

98 
64 

100 
69 

96 

71 

96 
61 

97 
67 

97 
67 

97 

6  6 

100 
66 

104 
65 

105 

65 

105 
68 

109 
65 

106 
71 

10* 
66 

106 
63 

102 
63 

100 
66 

98 
69 

99 
08 

99 
69 

97 
69 

92 

68 

89 
68 

66 
66 

84 
68 

86 
68 

94 
69 

90 
65 

86 
56 

97.4 
66.8 

MERTZON 

MAX 

Mm 

OZONA 

MAX 

Mm 

101 
73 

101 

7* 

101 
72 

96 
71 

101 
77 

96 
68 

98 
69 

9B 

70 

97 
71 

96 
69 

101 
68 

104 
67 

105 
69 

104 

66 

107 
68 

105 
70 

108 
71 

109 

05 

105 
69 

104 
74 

101 
71 

96 

72 

101 
69 

101 
68 

99 
65 

89 
68 

61 
67 

81 
66 

64 
66 

84 
66 

64 
65 

98.0 
69.2 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

102 

73 

102 
74 

101 
7! 

102 

71 

98 

72 

9E 
6< 

100 
71 

99 
69 

101 

71 

103 
69 

106 
71 

107 
73 

107 
70 

108 

72 

105 
70 

105 
67 

107 
69 

105 
67 

102 

70 

101 

71 

100 
71 

98 

70 

98 
68 

97 
67 

90 
68 

90 
60 

91 
61 

85 
62 

90 
65 

91 
64 

90 
61 

99.3 
68.6 

PANDALE 

MAX 

Mm 

104 
80 

103 
78 

LOi 

T. 

103 

78 

102 
80 

9t 

79 

98 
75 

98 

75 

91 

?! 

99 

70 

100 

75 

104 
69 

103 
70 

106 
70 

108 
70 

107 
80 

108 
80 

111 

75 

108 

70 

10* 

78 

ioo 

73 

96 
75 

100 
79 

100 
75 

100 
75 

95 
73 

87 
70 

83 
71 

87 
70 

83 
71 

86 
69 

99.4 

74.4 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

96 
72 

96 
62 

11 

6C 

96 

63 

95 

70 

9; 

94 
68 

95 

70 

94 

69 

97 

68 

99 
65 

69 

100 
66 

102 
61 

91 

60 

100 
71 

10* 

70 

103 
63 

100 

68 

9* 
69 

91 
07 

96 
67 

95 
65 

94 

65 

90 
65 

66 
66 

78 
67 

85 
65 

84 
66 

84 
64 

87 
61 

94.2 
65.9 

RANKIN 

MAX 

Mm 

99 
74 

100 
75 

9'. 

7« 

96 
75 

97 
74 

96: 

7C 

97 
69 

99 
71 

98 

69 

99 
70 

100 
69 

102 
7C 

103 
72 

102 
74 

102 
73 

10* 
73 

103 
72 

101 
70 

100 
74 

97 
75 

94 

92 

71 

96 
69 

94 

69 

90 
70 

86 
69 

80 
66 

84 
66 

84 
67 

86 
66 

86 
65 

95.8 
70.6 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Stillon 


ROBERT    LEE 

ROCKSPRINGS 

SIN  ANGELO  dam 

SAN  ANGELO  KB  AIRPORT 

SAN  SURA 

SDNORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

WATER  VALLEY 

•     •     * 
SOUTH  CENTRAL       0' 
AUSTIN  MB  AIRPORT 
AUSTwELL  WL  REFUGE 
BEEvlLLE  5  NE 
6R6NHAM 
CANYON  0AM 
CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WB  AP 
CUERO  3  E 
ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVILL6 
GOLIAD 
GONZALES 
HALLETTSVILLE 
HONDn 
KENEDY 
KINGSVlLLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULIMC 
MATHI5 
NATALIA 
NEW  BRAUNF6LS 
NIXON 
RED  ROCK 
REFUGIO 


MM 

MM 


MAX 
M1N 


MAX 
Mill 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


Day  of  Monlh 


100  103 
71   7J 


100  100 
70   70 


98  100 
72   7* 


102 

72 


101  100 
75   72 


100  100 
70   72 


102  100 
68   70 


98   98 
77   73 


102  102 
65   70 


97   97 
78   73 


99   94 
76   71 


96  100 

75   71 


91   95 
78   72 


102  103  103 
68   64   6* 


100 
75 


72 

102   97   99 
74   75   69 


101 
72 


98   97 
75   63 


102 
75 


100   99 
75   75 


101  103 
71   68 


90   92 

80   78 


93   94 

78   75 


98   99 
78   70 


96   94 

73   72 


99  100 
72   69 


98   98 
76   72 


94   96 
75   72 


93   97 
72   69 


100  102 
74   70 


104  103 
74   71 


100   99 
77   71 


79   73   74 


97   96 
77   72 


94   96 
76   72 


99   99 

74   70 


99  100 
73   74 


101  101 
75   69 


98  103 
75   74 


94   97 
77   72 


92   92 

76   76 


97   99 
71   73 

100 


95 

73   77 


102   98 
74   66 


90   91 
82   80 


94   94 
76   75 


102 
73 


100  101 
71   75 


95   98 
74   68 


97  101 
74   67 


97   99 
73   73 


95   97 
73   73 


98   94 
70   68 


99  103 
74   69 


103   92 
71   70 


99  97   97 

74  73   76 

97  94   98 

75  74   69 

99  94   89 

76  75 

102  99 

73  72 


103 

70 


103  101 
76  It 


102  101 
70   63 


96   96 
70   70 


95   97 
71   73 


95   97 
73   70 


98   97 

70   69 


98  100 
69   69 


97   93 
73   72 


100   98 
66   69 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


104  106 
68   70 


100  103 
72   73 


105  107 
70   72 


101 
67 


99   99 
73   75 


92   93 
76   74 


98   94 
72   72 


102  103 
73   74 


91   95 

75   75 


89   91 
77   79 


89   97 
77   76 


95  100 
73   73 


98   99 
74   73 


96   97 
70   74 


95   96 
73   73 


98   96 
70   70 


95  100 
70   73 


102   99 
73   72 


99   98 
73   73 


100 
70 


90   95 
73   76 


96   99 
74   73 


97   97 
73   73 


99   97 
72   72 


9? 
77 

9? 
71 

101 
7] 

100 
72 

97 
73 

101 
71| 

99 

73 

97 
75 

97 
70 

7C 

100 
73 

9P 
74 

9  4 
66 

97 

70 

95 

75 

97 

72 

1  DL 
7! 

99 

73 

97 

70 

93 
7! 

96 

74 

100  103 
70   72 


100   99 
77   75 


96  IOC 
73   72 


99   9f 
72   73 


95   91 

73   7« 


106  108 
72   73 


104  104 
67   67 


100   99 
70   68 


102  103 
72   74 


100  103 
64   66 


103  104  109 
70   72   71 


104  104 
73   71 


105  107 
74   71 


106  108 
71   71 


105  107 
67   66 


98  100 

69   70 


103  102 
73   75 


104  105 
71   67 


102  105  103 
76   77 


98   98 
73   73 


98  100  103 
77   71   72 


102  106  109 

75   77   77 


96   99  101 

74   76   77 


95   98   97 

75   73   73 


98  106  103 
73   73   75 


93   97   94 

BO   78   78 


97  100   99 
76   73   74 


101  104  104 
72   73   75 


103  107  107 
73   75   75 


105  105 
73   76 


101  103  104 
73   71 


101  102  102 
74   72 


100  103  106 

72   74 


105  107  105 

75   74   74 


100  104  108 
73   72 


101  103  104 
73   73 


100  101  100 
73   74 


101  103  102 
77   75 


99  103  105 
73   74   73 


99   98  102 

73   74   74 


104  107  107 
70   71 


100  103  103 
76   78   75 


100  1C2  107 
75   75   74 


104  104   96 

77   70   72 


97   94 
76   75 


103  101  101 

73   73   74 


106  106  101 
76   76 


96   98   96 

74   73   76 


106  103   97 
77   77   76 


93   91   90 
79   79   BO 


99   97   93 

73   75   77 


104  104  102 

74   75   67 


105  103  101 

75   76   74 


104  102  101 

73   74   71 


101  100  100 
73   74 


105  105  103 

75   76   72 


107  104  105 
74   73   74 


107  107  108 
73   74 


104  104  103 
75   76 


100  100   98 

75   75   75 


104  105  104 
73   74   70 


101  101   99 
74   73 


107  106  106 
69   71 


103  104  IOC 
75   77   75 


106  104  103 
74   75   6! 


109  104  104 
72   69   71 


105  103 
71   69 


10? 
72 


102  102 
67   71 


107  107 
74   67 


99  108 
70   71 


103  103 
74   73 


103  102 
69   66 


98   99 

74   75 


93   95 
75   74 


100  101 
74   71 


103  104 
74   74 


100 
72 


102  103  102 

74   74   75 


100   99 
74   71 


104  100 
69   73 


102   98 

71   70 


100   98 
69   70 


95   94 
77   73 


99  100 
68   70 


96   98 
74   73 


91   93 

79   79 


98   98 

77   73 


100  102 
75   74 


99  101 
77   76 


104  102 
73   75 


102  103 
71   73 


100  102 
73   73 


102  103 
73   74 


106   98 
72   73 


104  107 
75   74 


103  105 
75   75 


100   96 
74   73 


99  100 
74   75 


100  103 
72   73 


99  104 
73   75 


107  108 
70   70 


100  103 
73   75 


98  101 
73   74 


100  104 
74   73 


102  102  101 
73   73 
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<}8   94 
75   77 


93   92 
73   79 


103   99 
74   76 


102  102 
73   75 


96   95 
77   77 


92   89 

81   83 


96   94 

78   81 


101   95 

74   75 


99   99 

75   76 


103   94 
74   74 


100   86 
76   76 


98   92 
75   74 


101  100 
76   76 


95   98 

74   70 


95   97 

74   70 


100  100 
71   71 


100  100 
69   68 


99   95 
70   69 


95   97 
71   73 


93   98 

71   70 


102  102 
74   73 


106  102 
71   74 


101   99 
74   73 


96   90 
78   76 


99   93 
76   77 


96   97 
75   71 


103  101 
74   75 


102   99 
75   76 


K'4  102 
72   69 


102   99 
75   73 


99   96 

75   77 


96   90 
74   74 


96   95 

73   75 


103  100 
73   73 


98  100 
70   72 


97   95 
75   75 


90   89   87 

66   67   67 


80   79   66 
64   65   65 


95 
80 

69 

60 

97 
78 

68 
76 

99 
74 

9S 

74 

97 
75 

97 
72 

98 
74 

96 
74 

99 
72 

93 

73 

100 
73 

96 
74 

100 
74 

100 
76 

102 

74 

96 
75 

101 
72 

103 
73 

101 
74 

101 
74 

98 
75 

94 
74 

96 

73 

93 

73 

98 

73 

94 
74 

100 
72 

100 
72 

96 
76 

96 

74 

102 

70 

101 
74 

100 
72 

100 
73 

101 
74 

94 
73 

99 
70 

99 
74 

100 
74 

93 

73 

80   84 
72   74 


87   87 
74   73 


98   97 
73   73 


100   92 
72   72 


89   90 
75   75 


69   89 
60   76 


91   90 
77   78 


96   86 

74   75 


83   67 
72   71 


93   90 

74   73 


93   86 

70   74 


90   84 
74   72 


94   93 
76   77 


98   96 
74   74 


100   92 
71   72 


96   94 
75   77 


68   67 
74   74 


94   96 
74   74 


94   87 
74   74 


96   96 
74   75 


91   64 
69   73 


97   90 
72   73 


91   89 
74   73 


93   87 
74   74 


94   90 
74   74 


68   87 
67   67 


87   81 
65   66 


85   90   90 
68   68   62 


79   88   87   69 
70   69   66   64 


89   84 
66   65 


86   90 
70   72 


67   87 
71   71 


66   84 
69   66 


90   92 
73   73 


92   64 

70   70 


67   69 
77   76 


87   88 
75   73 


92   91 
71   73 


88   89 
70   69 


92   95 

70   71 


89   91 
70   71 


89   90 
71   72 


90   90 
72   71 


90   67   89 
75   74   76 


86   90 
71   71 


66   68 
70   70 


87   89 
73   73 


91   87 
70   70 


96.5 

70.6 


98.4 
71.3 


96.0 
70.9 


97.6 
66,1 


96.6 
68.7 


95.5 
72.5 


97.3 
67.9 


95.7 

74.0 


92.0 
74.3 


96.7 
72.6 


99.8 

73.4 


97.2 
72.4 


94.6 
74.6 


98.9 
72.3 


91.1 
78.9 


94.2 
76.3 


97.6 
73.6 


96.7 
72.9 


98.7 
72.9 


97.5 

72.4 


95.9 

73.0 


67   72.6 


93  100.2 
66   72.7 


90   96.4 
70   73.3 


96.3 
75.3 


66   73.9 


90   93.5 
73.5 


90   97.2 
72.0 


96.9 
73   74.0 


99.9 
68   70.8 


90   96.3 
64   73.5 


91   97.9 
67   72.5 


96.9 
72.3 


90   92 
72   73 


96.9 
73.6 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST 


Slallon 


Day  of  Month 


13      14      15      16      17      18 


28      29      30      31 


ROBSTOWN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  MB  AIRPORT 

SAN  MARCOS 

SEALV 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

SOMERVILLE  DAM 

WASHINGTON  STATE  PARK 

YOAKUM 

•     •     • 
UPPER  COAST        0, 
ALVIN 

ANAHUAC  TBCO 
ANGLETON  2  h 
BAY  CITY  WATERWORKS 
BAYTOWN 
CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 
GALVESTON  WB  CITY 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  WB  CITY 
HOUSTON  PAA  AIRPORT 
MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 
PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LANO 
THOMPSONS  3  WSW 
VICTORIA  WB  AIRPORT 


MAX 

M1N 


MAX 

MLN 


MAX 

Mm 


MAX 

min 


MAX 

Mm 


99   98   95 

74   74   77 


99  100 
73   73 


97  101 
71   7* 


99  101 
73   72 


97  100 
79   75 


9*   98 
73 


97   94 
72 


99  100 
72   71 


99  103 
71   71 


92   92 
75   80 


99   9*   98 


102  101   97 


95   96   92 

75   76   75 


93   90   92 
80   79   79 


99   95   97 

76   78 


100  101  101 


98  102  102 
73   74   75 


93   93   92 

77   76   79 


100  103  104 
74   74   76 


104  101  108 


102  102  100 

75   75   77 


91   92   92 
78   77   77 


104  103  102 
76   76   74 


108  106  106 


102 
72 


100 
75 


95   99 
74   70 


96  100 
72   72 


91 

70 


93 
72 


90   93 
76   73 


92   92 
74   69 


96   98 
75   72 


99   99 
70   66 


96   99 
72   68 


92   90 
73   72 


91   96 
77   75 


90   93 
76   74 


93   95 
76   73 


94   94 
74   72 


89   90 
73   73 


96   91   98 

75   69   70 


99  101 
74   69 


99  100 
72   73 


97   99 
73   73 


97   93 
76   76 


98   95 
73   73 


97   98 
69   72 


102  101 
71   70 


103  102 
75   76 


196  105 
72   72 


104  104 
76   76 


99   94 
76   71 


91   94   97 
75   74   73 


97   98 
75   74 


92   95 

75   75 


94   96 
78   77 


94   93 
75   73 


94   94 
73   71 


96   96 

78   73 


100 
69 


95   93 
74   72 


97   96   97 
76   72   71 


100  101 
70   68 


92   92 

76   76 


97 
73 


94   B9   90 

74   77   74 


100 
76 


92   94 
69   69 


94   94 
78   76 


99  96   9< 

73  70 

98  97 

77  74   74 


95   95 
72   70 


98   99 

76   77 


92   93 

72   72 


93   94 
73   76 


93   91 
74   73 


96   98 
69   70 


96   97 
72   74 


98   98 
68   69 


97  100 
71 


93   94 
75   79 


89   86 
BO   83 


96   97 
72   72 


93   95 
79   79 


97   97 
76   72 


96   95   94 


95   94 
73   73 


87   91 
72   72 


93   93 

78   80 


98   93 
73   71 


87   92 
76 


96  IOC 
79   76 


92   92 

81   82 


96   9! 

74   7! 


96   9! 

71   7i 


96   9! 
73   7! 


103 
73 

103 
73 

105 
74 

98 

78 

102 
79 

105 
78 

103 

76 

101 
75 

107 
74 

103 
76 

105 
72 

104 
72 

96 
7  5 

98 
76 

98 
75 

90 
76 

98 

76 

99 
76 

93 
73 

99 

75 

96 
73 

96 

7" 

100 
78 

98 
77 

99 

78 

97 
79 

95 
79 

100 
73 

105 

75 

102 
73 

102 

73 

101 
76 

99 
73 

99 
69 

104 
69 

105 
70 

104 
71 

10* 
72 

104 
72 

9? 

80 

97 
80 

95 
79 

93 
83 

88 

81 

87 
83 

101 
74 

100 
74 

99 
75 

102 
79 

101 
79 

100 
80 

101 
77 

101 

79 

100 
78 

97 

79 

94 
81 

94 
81 

95 
75 

99 

76 

98 
75 

91 

73 

96 

75 

94 
75 

94 
78 

93 
79 

92 
81 

90 
72 

103 
74 

103 
73 

9  4 
81 

90 
80 

90 
82 

98 
76 

97 
77 

96 
77 

100 
78 

103 
78 

102 
77 

92 

84 

93 

83 

91 
83 

98 

75 

102 
77 

102 
77 

99 
7* 

101 
75 

101 
73 

101 
73 

102 
77 

101 
77 

99  101 
77   75 


104  101 
74   71 


102  101 
76   77 


103  101 
76   71 


103   99 
78   76 


104  104 
73   73 


98  100  101 
76   75   78 


92   93   92 

78   77   79 


103  10*  102 
76   74   73 


100  102  103 


101  100 
73   73 


97   95 
79   77 


96   99   99 
76   71   77 


99   97 
75   76 


100   99   98 

76   75   75 


96   97   93 


98   95 
79   73 


95   94   92 
78   79   75 


98   98  102 
74   75 


100   94 
76   75 


103  103  102 
70   70   66 


103  100  101 
73   72   71 


97   95 
79   80 


89   89 
83   83 


98   93   95 


97   94 
80   80 


99   95 
78   77 


95   95 

81   77   75 


98   99 

77   76   73 


94   93 
72 


92   92   92 


101   97   99 
79   79   78 


92   91 
83   83 


101  100 
77   78 


100   99 

74   75   7C 


101   99 
76   79 


103  104 
73   74 


102  106 
76   77 


99  103 
72   75 


99  101 
76   77 


103  104 
73   74 


103   98 
70   73 


94   95 
72   72 


99   99 
76   76 


93   95 

72   71 


93   92   90 


100   91   98 
79   79   75 


102  101   93 


100  100 
75   72 


95  100 
75   73 


100   98 
80   78 


92   92 
77   77 


97   99   97 

74   72   71 


100  100   98 


100 
72 


100   96 
75   72 


99  101 
7*   72 


99   99 
73   71 


95   97 

76   75 


95   98 
70   72 


99  101 
73   72 


101  102 
69   69 


103  106 
70   71 


93   93 

77   79 


97   98 
72   72 


96  100 
78   79 


99  100 
73   74 


95   99 
79   77 


96  100 
73   73 


90   91 
73   71 


92   93 
81   79 


90   94 
7*   61 


94   96 
73   73 


101  101 
79   79 


93   92 
62   81 


97   99 
73   75 


97   99 
70   69 


100  102 
77   77 


97   96 
74   75 


98   98 
75   76 


98   97 
77   79 


98   95 
70   70 


98   94 
76   74 


103  100 
70   70 


99   95 

72   73 


93   93 
76   81 


92   93 

73   74 


95   91 

80   76 


95   96 
77   76 


99   98 

79   80 


97   94 
73   76 


94   89 
71   7* 


95   92 

82   80 


91   89 
82   7* 


98   97 
79   76 


92   9* 
84   84 


98   97 
76   77 


97   97 
74   76 


97   93 
78   79 
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100   99 
74   75 


97  100 
76   76 


99  100 
76   74 


100  100 
71   73 


100 
70 


98   94 
74   72 


96   90 
75   72 


96   94 
75   73 


98   95 
67 


94   90 
76   73 


98   95 
72   69 


95   94 
73   73 


99   99 
69   68 


99   96 
71   70 


94   94 
78 


92   87 
77   79 


94   89 
73   71 


94   89 
78 


96   92 
77   76 


95   92 

75   74 


97   95 
75   74 


93   91 
72   71 


94   93 

75   75 


92   87 
74   73 


97   97 
79   79 


92   92 

76   77 


99   96 

76   73 


91   9*   92 
76   76   74 


B8   BS   B9 

74   76   72 


90   87   B6 
74   74   73 


95   65   89 


94   94   69 
72   75   75 


89   90   B3 
74   75   73 


87   85 

75   75   74 


91   87   83 
73   75   74 


96   90   86 
72   72 


98   95   86 
72   74   71 


97   93   92 
71   72   70 


93   91 
73   73 


95   94 

75   75 


95   91 
67   72 


93   89 
76   75 


95   91 
69   68 


96   93 

70   71 


92   91 
75   74 


91   69 
73   74 


66   84 
73   75 


93   88 
77   76 


95   88 
76   73 


93   93 
73   71 


86   86 
70   71 


90   67 
76   75 


89   83 
76   73 


86   65 
74   72 


91   90 
79   77 


89   90 
76   77 


93   92 
72   73 


99   97   92 
75   73   72 


98   93   90 


89   89   88   90 
74   74   72   73 


86   69   89   90 
7*   71   7*   76 


86   91   91   90 
73   72   71   67 


79   69   89   91 


86   87   92   92 
72   71   72   69 


68   90   92   90 

71   71   71   67 


88   69   91 

73   73   72   74 


80   89   88   91 
72   71   71   71 


84   89   89   91 
72   72   66   66 


89   89   68   94 
72   74   69   76 


85   90   92   92 
68   66   66   66 


86   88 
73   72 


89   91 
72   73 


88   88 
72   73 


90   87 
72   72 


89   90 
73   72 


94   95 

70   68 


89   89 
72   74 


89   90 
65   66 


69   92 
67   70 


88   88 
72   75 


87   85 
78   61 


90   92 
74   71 


86   88 
76   75 


91   91 
76   76 


87   89 
72   76 


89   89 
71   70 


88   89 
72   71 


89   89 
72   75 


85   85 
73   73 


89   88 
74   70 


69   89 
73   77 


86   87 
75   75 


86   66 
74   72 


66   88 
72   72 


90   91 
72   73 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
AUGUST 

1969 

Station 

Day  of  Month 

0 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

*     *     * 
SOUTHERN            09 

SLICE 

MAX 

M1N 

102 
75 

97 

74 

101 
72 

102 
72 

101 

73 

99 

74 

98 
74 

98 
74 

93 

73 

97 
74 

102 
72 

103 
73 

103 
73 

103 
73 

102 
75 

101 
74 

100 
74 

106 

73 

104 
73 

100 
77 

88 
76 

96 
73 

93 

75 

100 

75 

95 

76 

95 

77 

95 
73 

90 

74 

90 
73 

97 
71 

92 

73 

96.2 
73.9 

ARMSTRONG 

MAX 

M1N 

97 

74 

102 
71 

LOO 

59 

96 
69 

93 
72 

93 
71 

92 

71 

90 

70 

95 
72 

100 
70 

101 
70 

101 
71 

104 
70 

103 
70 

103 

70 

101 
70 

109 

69 

98 
72 

95 

75 

98 
71 

97 

71 

100 
69 

93 

70 

97 
72 

93 

72 

60 
71 

63 

71 

86 
69 

96.4 
70.8 

BENAVIDES  7  S 

MAX 
MIN 

102 
6B 

100 
68 

97 

70 

103 
70 

102 
74 

101 
70 

100 
71 

100 
71 

92 

72 

98 
73 

101 
71 

103 
71 

103 
72 

104 
72 

101 
72 

100 

72 

102 
71 

106 
72 

105 
74 

99 

74 

93 

73 

96 

71 

96 

71 

100 
71 

96 
73 

98 

74 

9  6 
74 

96 
69 

92 

72 

88 

71 

9  0 
71 

98.8 
71.3 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

102 

79 

101 
75 

99 

75 

101 

75 

103 

75 

97 

75 

101 
77 

100 
74 

9  6 
75 

101 
75 

103 
77 

10! 
76 

106 
75 

103 
80 

104 
78 

104 

so 

106 
77 

108 
76 

106 
77 

102 
76 

95 
74 

97 

73 

96 

76 

100 
77 

101 
73 

97 
77 

9  3 
73 

80 
72 

91 
73 

91 
72 

90 
71 

99.3 

75.6 

CATA8INA 

MAX 

MIN 

103 
74 

103 
75 

105 

74 

104 

75 

103 
76 

103 
75 

96 

74 

103 
74 

105 
74 

108 
76 

108 
76 

108 
77 

107 
77 

107 
76 

109 
78 

111 
75 

110 
75 

103 
76 

106 
76 

97 
73 

101 
71 

102 
74 

102 

75 

98 
74 

95 
74 

83 
71 

94 
72 

91 
72 

91 
72 

93 
72 

101.6 
74.4 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 
MIN 

101 
78 

99 
71 

101 
72 

101 

71 

102 
75 

100 
72 

101 
72 

100 
72 

100 
74 

102 
70 

106 
71 

106 
71 

105 
70 

106 
72 

105 
74 

105 
71 

106 
72 

106 
72 

105 
75 

100 
75 

98 
73 

98 

71 

100 
72 

99 

75 

99 
70 

87 
75 

88 
70 

89 
70 

89 

72 

87 
70 

90 
70 

99.4 
72.2 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

102 
79 

100 
75 

102 
76 

103 
73 

98 
76 

10  s 
75 

102 
74 

96 
75 

99 
75 

104 
75 

106 
77 

106 
75 

106 
75 

104 
78 

102 

77 

106 
78 

108 
72 

106 
75 

103 
76 

96 
73 

97 
75 

99 

73 

100 
76 

102 
74 

94 

75 

94 

76 

67 
73 

91 
73 

90 

73 

90 
72 

92 

72 

99.6 
74.9 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

100 
80 

99 
76 

103 
77 

102 
75 

96 
77 

100 
76 

99 

76 

97 
75 

100 
76 

102 
76 

104 
77 

104 
77 

103 

74 

104 
77 

103 
76 

105 
76 

108 
78 

106 
77 

101 
77 

96 
74 

95 
73 

96 
74 

98 
76 

99 

76 

95 
75 

89 

71 

76 
70 

90 
70 

89 

72 

89 
72 

90 
72 

96.0 
75.2 

OILLEY 

MAX 
MIN 

105 
78 

102 
71 

100 
73 

102 
72 

104 
75 

98 
71 

102 
73 

101 
71 

97 
73 

99 

71 

104 
72 

107 
72 

106 
71 

106 
74 

106 
75 

103 
74 

105 
73 

109 
72 

107 
73 

104 
74 

96 

73 

100 
70 

101 
72 

101 
74 

101 
72 

95 
72 

93 

72 

85 
70 

90 
72 

88 
70 

89 

70 

100.3 
72.4 

EAGLE  PASS 

MAX 

MIN 

10* 

79 

102 
76 

100 
78 

100 

78 

102 

76 

98 
75 

100 

76 

100 
75 

100 
76 

99 
76 

102 

75 

105 
76 

105 
75 

105 
78 

106 
77 

106 

77 

107 
79 

109 
76 

106 
77 

102 

78 

100 
75 

99 

74 

100 
75 

100 
80 

103 
73 

99 

75 

87 
68 

76 
69 

89 

72 

86 
72 

87 
71 

99.3 
75.4 

ENCINAL  3  Nw 

MAX 

MIN 

107 
78 

10* 
73 

102 
73 

103 
75 

102 

75 

103 
7* 

101 
72 

95 

73 

100 
73 

104 
73 

109 
73 

107 
73 

106 
73 

104 
73 

103 
75 

107 
75 

110 
75 

108 
74 

101 
74 

95 
73 

102 
75 

97 
71 

98 

75 

102 
74 

101 
76 

96 
76 

96 

73 

88 
72 

92 
72 

90 

72 

93 
71 

101.0 
73.7 

FALCON  OAM 

MAX 
MIN 

101 

75 

100 
76 

97 

74 

99 

74 

101 

74 

102 
77 

103 
76 

101 
75 

99 
76 

99 

76 

102 
74 

103 
75 

104 
75 

105 

75 

105 
74 

103 
74 

105 
75 

103 

75 

102 
76 

100 
77 

93 

73 

90 
73 

95 

74 

98 
75 

98 

73 

100 

77 

102 
77 

99 
78 

94 
73 

90 

71 

8  8 
71 

99.4 
74.9 

FALFURRIAS 

MAX 
MIN 

100 
77 

97 
75 

9  6 
74 

99 

73 

99 
72 

99 

72 

96 
72 

97 
71 

93 

72 

103 
73 

97 
73 

100 
73 

100 
73 

100 
73 

100 
73 

96 
72 

105 
75 

10C 
74 

103 
73 

97 
76 

100 
77 

99 

77 

99 
76 

100 
76 

97 
74 

97 

74 

97 
74 

90 
72 

89 
72 

91 
70 

90 
70 

97.7 
73.3 

FUWLERTON 

MAX 

MIN 

98 
78 

100 
72 

103 

74 

103 
73 

100 
73 

103 
74 

102 

74 

101 
72 

100 

74 

104 
72 

107 

73 

107 
77 

107 
74 

106 

76 

103 

76 

106 
73 

108 
73 

107 
73 

106 
73 

101 
76 

.04 
76 

101 
75 

103 
74 

101 
75 

97 
73 

95 
75 

90 
73 

91 
72 

89 

73 

91 
71 

92 

72 

100.8 
74.0 

FREER 

MAX 
MIN 

10* 

74 

100 
71 

100 
72 

103 
70 

102 
72 

102 
73 

103 
70 

101 
70 

94 
72 

96 
72 

102 

72 

104 
72 

103 
72 

104 

71 

105 
72 

103 
72 

103 
71 

109 
74 

103 
72 

100 
74 

94 

70 

92 

68 

97 
66 

100 
71 

99 

70 

99 
72 

97 
70 

94 
67 

69 
66 

89 

67 

69 
66 

99.3 
70.8 

HEB8R0NVILLE 

MAX 

MIN 

104 

74 

101 

74 

97 
71 

102 

70 

102 
72 

101 
74 

102 
73 

102 
72 

102 
74 

101 
73 

102 
71 

104 
71 

105 
72 

105 
73 

104 
72 

102 
71 

104 
71 

107 
74 

107 
73 

101 
75 

94 

74 

97 

74 

100 
74 

101 
74 

98 

73 

100 
74 

99 
75 

100 
75 

91 

74 

83 

72 

8  8 
70 

100.3 
73.0 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

108 
71 

107 
72 

108 

70 

109 
72 

108 
72 

:oe 
72 

107 

71 

109 

70 

104 
71 

106 
72 

107 
73 

108 
74 

107 
74 

108 
75 

105 
72 

104 
73 

105 
74 

106 
73 

107 
72 

105 
74 

108 
73 

108 
74 

108 
74 

109 
75 

111 
75 

103 
75 

100 
74 

99 

75 

97 
72 

96 
70 

97 
71 

103.6 
72.7 

LAREDO  NO.  2 

MAX 
MIN 

100 
79 

100 
75 

102 
76 

102 
76 

101 
75 

101 

78 

100 
76 

94 
73 

99 
77 

101 

76 

104 
76 

104 
76 

105 

76 

104 
76 

102 
77 

105 

77 

109 

77 

106 

79 

100 
77 

95 
78 

94 

74 

98 
73 

98 

77 

96 

76 

100 
77 

100 

78 

98 
76 

91 

71 

90 
72 

89 
73 

93 
72 

99.5 
75.8 

OILTON 

MAX 

MIN 

102 
76 

99 

7* 

95 

70 

101 

71 

101 
73 

100 
76 

100 
71 

102 
71 

100 
72 

99 
71 

103 
73 

104 
71 

104 
73 

103 
74 

101 
74 

101 
74 

103 
72 

107 

74 

107 
73 

100 
76 

9  3 
73 

94 

72 

97 

74 

98 
74 

98 

75 

98 
76 

100 

76 

99 
75 

88 

73 

86 
72 

6  9 
70 

99.1 
73.3 

PEARSALL 

MAX 
MIN 

101 
77 

100 
72 

101 
72 

103 
73 

100 

74 

100 
72 

100 
72 

99 
71 

99 
72 

103 

71 

105 
74 

105 
72 

105 
72 

106 
74 

104 
74 

106 
72 

108 
73 

103 
73 

103 
73 

100 

74 

96 
72 

99 
70 

100 
72 

100 
74 

96 
70 

90 
74 

86 

70 

88 
70 

89 

70 

89 
69 

89 
66 

99.2 

72.1 

POTEET 

MAX 

MIN 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

MAX 

MIN 

103 
74 

101 
77 

77 
74 

103 
73 

103 
72 

104 
74 

103 
75 

98 
74 

92 
75 

99 

76 

10' 
74 

103 

74 

103 
74 

104 
73 

103 
72 

101 
72 

103 
73 

107 
73 

106 
76 

101 
77 

95 

74 

94 

74 

97 
75 

98 
75 

99 

75 

100 

77 

101 
77 

100 
75 

95 

72 

87 
72 

8  5 
71 

98.9 
74.2 

TILOEN 

MAX 

MIN 

103 

78 

100 
73 

99 
7* 

102 

74 

101 
74 

99 
75 

101 

74 

101 
74 

95 

75 

98 
73 

104 
73 

106 
73 

106 

74 

106 
76 

104 
77 

101 
75 

105 
74 

107 
76 

103 
76 

101 

76 

96 
74 

97 
71 

101 
73 

101 
73 

100 
75 

97 
73 

97 
73 

89 
72 

90 
73 

89 

71 

90 

72 

99.7 

74.1 

ZAPATA 

*      *      * 

MAX 

MIN 

102 
78 

100 
77 

103 

76 

103 
76 

103 

75 

104 
75 

102 
76 

100 
73 

97 

76 

101 
74 

103 

74 

105 
73 

105 
75 

104 
76 

103 
76 

103 
76 

102 

76 

106 
78 

101 
76 

97 
77 

97 
77 

96 
78 

100 
75 

100 
76 

101 
73 

101 
77 

100 
76 

100 
75 

90 
71 

66 
72 

92 
70 

100.4 
75.3 

LOWER  VALLEY       10 

BROWNSVILLE  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
76 

92 

78 

95 

76 

98 
75 

96 
75 

92 

77 

95 
76 

89 

74 

92 
79 

94 

77 

94 

77 

94 
77 

94 

76 

94 
76 

93 
74 

95 

76 

97 

76 

95 
78 

95 

79 

94 
80 

95 
77 

94 

77 

95 
76 

93 

73 

94 

77 

94 
78 

95 
76 

89 

77 

86 
75 

84 
74 

90 

74 

93.2 
76.5 

HARLINGEN 

MAX 

MIN 

100 
73 

91 
72 

96 
72 

98 
71 

99 

73 

98 
72 

96 
73 

97 
72 

90 

72 

93 

74 

97 
73 

98 
74 

98 
75 

98 
72 

99 
70 

98 
71 

99 
73 

103 
73 

102 
72 

97 
75 

96 
74 

97 
74 

95 
74 

95 

74 

93 
73 

97 

74 

96 
74 

95 
74 

93 

73 

89 

72 

64 
71 

96.1 
72.9 

HC  ALLEN 

MAX 

MIN 

100 
75 

97 
75 

96 

73 

100 

74 

100 
73 

101 
73 

98 
75 

99 
74 

e4 

73 

94 
74 

98 
75 

99 

74 

99 
74 

100 
74 

100 
74 

100 
73 

101 
74 

101 
74 

101 
75 

98 
77 

93 
74 

93 
75 

94 
75 

98 

75 

95 
74 

98 
75 

98 

75 

97 

75 

93 

73 

68 
72 

84 
71 

96.7 
74.1 

HC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

96 

76 

97 
77 

9  9 
76 

101 
75 

99 

75 

96 
78 

97 
75 

84 
74 

95 
76 

98 
75 

100 
75 

99 
76 

100 
75 

99 

74 

99 

74 

100 
73 

103 
76 

100 
76 

96 

78 

91 

75 

93 
76 

93 
77 

96 
77 

96 
76 

99 
76 

98 

77 

97 
76 

91 
76 

85 

74 

83 

72 

69 
72 

95.8 
75.5 

MC  COOK 

MAX 

MIN 

102 
72 

99 

75 

98 
74 

100 
72 

101 
73 

101 
7* 

101 
73 

100 
72 

65 
74 

94 

76 

96 
73 

100 

73 

101 
73 

100 
73 

102 
72 

100 
73 

102 
71 

104 

71 

104 

74 

100 
77 

93 
75 

94 

75 

94 

74 

97 
74 

97 

74 

98 

74 

100 
74 

98 

74 

95 

71 

94 
72 

85 
71 

98.0 
73.3 

MISSION 

MAX 

MIN 

103 

76 

105 

77 

100 
76 

103 

77 

102 
76 

104. 

77 

103 
77 

96 

73 

95 

73 

98 

75 

100 
77 

io: 

76 

103 
77 

102 

77 

105 
"6 

106 
77 

103 
77 

102 

75 

98 
74 

98 

75 

93 
72 

96 

74 

97 
75 

97 

75 

99 
76 

100 
77 

93 
77 

101 
75 

100.4 
73.7 

PDRT  ISABEL 

MAX 

MIN 

92 

79 

91 
80 

92 

82 

93 
81 

92 

80 

92 

7b] 

92 
75 

91 
78 

9" 
71 

92 
80 

93 

80 

92 

79 

91 

80 

89 
80 

91 
bl 

91 

78 

92 

78 

92 

75 

93 
77 

94 
77 

92 

79 

92 
79 

93 

78 

93 

80 

92 

78 

95 
60 

94 
B0 

91 
76 

86 

74 

89 

74 

89 

73 

91.7 
78.3 

POPT  MANSFIELO 

MAX 

MTN 

90 
77 

99 

78 

92 
It 

91 
77 

92 
77 

91 
SC 

91 
79 

90 
74 

a* 
7« 

90 
79 

91 
78 

73 

92 

77 

92 

77 

v3 
It 

90 
77 

90 

78 

92 
79 

92 

79 

91 
82 

90 

6" 

90 
82 

91 
79 

93 
77 

92 

79 

90 
80 

91 
8] 

90 

81 

87 
77 

86 
73 

87 
72 

90.7 
77.6 

RAYMONDVILLE 

MAX 

MIN 

SA-.  BENITO 

MAX 

MIN 

101 

74 

98 
75 

91 
7! 

97 
75 

101 

75 

ICO 

7"" 

95 
74 

97 

74 

1" 
72 

95 

75 

96 

74 

74 

97 

75 

100 
75 

It 

73 

98 
75 

100 
74 

99 
74 

95 

77 

94 
76 

94 

72 

94 
74 

96 

76 

9S 
73 

92 

74 

96 
74 

95 

77 

92 
77 

90 

72 

86 
71 

81 

70 

95.4 
74.4 

WESL'Cr  2  E 

MAX 

MTN 

96 
74 

9* 
75 

9! 

7- 

100 
73 

99 

73 

9! 

75 

98 
75 

95 

74 

B 

97 

7! 

98 
74 

9E 

■1 

99 

75 

100 

s 

101 

75 

104 

74 

10C 
71 

97 
76 

92 

75 

931 
73 

93 

75 

96 

75 

9} 
74 

96 
75 

97 
75 

95 

75 

90 

74 

86 

73 

83 
72 

69 
72 

95.8 

74.4 

See  Reference  Note*  Following  SUtlon  lndox 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
AUGUST 


Day     Of  Monlh 


8   9   10  11   12   13   14   IS   16   17   IS   19  20   21   22   23  24   25   26   27   26   29   30   31 


*   •   « 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 


HORDS  CREEK  DAM 

*    *   * 
NORTH  CENTRAL 

6ARDWELL  DAM 

BELTON  0AM 
BENBR0OK  DAM 
OENISON  0AM 

GRAPEVINE  DAM 

LAVQN  DAM 
NAVARRO  MILLS  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
WACO  DAM 

WHITNEY  DAM 


*   *    * 
EAST  TEXAS 


DAINGERFIELD  9  S 


SAM  RAYBURN  DAM 


SPURGER  DAM  B 


*    *   * 
TRANS  PECOS        05 


MOUNT  LOCKE 


RED  BLUFF  DAM 


•    «    » 

Edwards  plateau    06 


amISTaO  Dam 


SAN  ANGELO  DAM 


»   •    * 
SOUTH  CENTRAL      07 


AUSTIN  WB  AIRPORT 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 

WINO 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.39  .28  .48 
53   38!  43 


.39  .45  .32 

36  37  100 

95  98 

70  70 


.38  .43 
40.  45 

100  101 
72   72 


.41 

60  121 

99  89 

71  71 


.45  .71 

73  137 
85 

65 


.21  .38 
57   20 

.311  .38 

36,  65 

931  96 

69!  72 


.44  ,48 
98 


97   98   97 


-  .42  .44 
73  90  76 
97  101  100  100  102 
72   73   73   72   73 


44 


.27  .35 

43   51 


.361  .43  .40 

75  104  64 

97   97  100 

73   73  75 

.35  .39  ,34 

66   63  63 

97   99  100 
73 


.43  .41 
26   24 


36 


78 


.48  .45 
94:  61 


72 


.381  .46  .45  .40 
54;  102  108 
95;  96  97  100 
72   72!  72j  73 


.42  .46  .43  .30  .20 

60   95  82   56   57 

101  100  101  101'  91 

75:  70  69   74t  73 

.49  .51  .46  .38  .52 

48   75  83   50   80 

103  102  100  104  100 
74j  78   72 


.44  .45 
59   53 


.41  .50  .47  .45 

92  127  107   56 

96  97;  97'  101 

74  74!  74!  72 


.401  .47 
70i  89 
971  99 
72   75 


■  40 


50  .50  .27 
110   84   83 


.43  .43 
73i  69 

100  99 
73   71 

.45  .52 

38  85 
100  100 
73|  71 

.47!  .37 
54!  78 

■  41   - 
94l  90 

101!  100 
72   72 


.58;  .52,  .37  .38 

124  1271 102  54 

94   9Bi  95  85 

70   70   75  74 


78 


.34  .32 

63  49 

106  103 

75  75 


144  125 
80 

63 


.46 

.54 

72 

70 

97 

94 

68 

71 

.35 

.52 

20 

83 

107 

97 

57 

66 

.58 

.42 

.25  .16 

32  37 

88  92 

63  60 

.44 


.30 


135  133'  107'  97 
7   87   84   89 
65   66   64   63 


.40  ,41 
18 

97  96 

68  70 


77 


.25  .30 
36,  38 

101  102 
75   73 


55 


.10  ,41 

62  89 

80  96 

70  70 


.27  .15 

58  37 

92  81 

58  59 


.57  .42 
31  6 
94  106 

66'  57 


.79|  .85  .37 
1201  105  100 
93 


eu 

63 

87 
63 

■  70 
77 
97 
68 

.60 
64 
96 
68 

.49 
80 

.40 
65 

.37  .45  .37  .46  .49  .40  -  ,32  .37 
86  101   57   69   80   65  105   79   70 

103  1011 101  105  101  104  101  97  99 
73  73,  75]  77;  77,  70,  69  68|  72 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


.44 


.261  .50 
50   59 

99 

72   72 


.30 


5  9 


75 

74 

.4^ 

.33 

76 

43 

98 

100 

75 

75 

.47 

.35 

14 

29 

104 

104 

7b 

76 

.22 

.28 

31 

33 

17 

96 

76 

76 

.19 

.29 

38 

49 

94 

103 

75 

74 

.16 

.34 

35 

36 

85 

90 

60 

60 

.49 

.57 

94 

97 

93 

92 

70 

69 

.74 

.40 

"0 

79 

95 

99 

65 

56 

.50 

.44 

159 

109 

69 

87 

65 

65 

.51 

.39 

97 

65 

97 

94 

71 

71 

.14 

.37 

44 

51 

=  5 

98 

75 

74 

.53  .43 
U8j  72 
99|  101  100 
73 


.36 
59 
92 
70 

.26 
61 
92 
70 


.14 
56 
85 
70 

.24 
37 
65 

691 

.27 
70 


58 


.35  .25 

145]  127 
84  82 
67   67 


88 

82 

68 

66 

24 

.23 

61 

56 

89 

91 

72 

71 

269 


CONTINUED 

c 

V.H 

ifV. 

jn. 

tt.1 

l\J 

IN 

/\r 

iU 

VVJ 

L1NL 

; 

TEXAS 
AUGUST 

1969 

Station 

Day 

Of  Month 

~3   ,.  01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   *   * 
SOUTH  CENTRAL       07 

"EtvlLLE  3  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.39 

70 
100 
76 

.24 
32 

97 
76 

.40 
57 

101 
76 

.21 
» 

100 
76 

.35 

75 
99 

74 

.45 
93 
95 

75 

.20 
75 

100 
75 

.32 
87 
99 

75 

.29 

91 
96 

.39 

94 

97 

75 

.33 

76 
102 
75 

.26 
73 

102 
75 

.45 

106 
103 
73 

.39 

90 
103 
75 

.27 

95 

102 

76 

.37 
81 

100 
76 

.37 
102, 
102 

75 

.39 

46 
LOO 

76 

.22 

90 

101 
76 

.32 

96 
97 
77 

.13 
36 
96 

75 

.26 

47 
96 
75 

.10 
50 
95 
75 

.35 

51 

105 
76 

.16 
41 
96 
76 

.14 
39 
93 
76 

43 
86 
75 

.21 

69 

.21 

101 
94 
73 

.  8 
75 
91 

72 

.19 
72 
92 

73 

8.868 
2206 
97.9 
75. 1 

CANYON  0AM 

EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

.36 

34 
93 

72 

.39 

59 
95 

71 

.35 
50 
95 
71 

■  »* 
39 

97 
72 

.39 

71 
95 

72 

.29 

36 
95 

70 

.49 
69 
95 
70 

.30 
62 
95 

74 

.42 

86 
94 
72 

.40 
67 
93 
73 

.47 
63 
96 
74 

.41 
74 
97 
75 

.54 
64 
97 
75 

.49 
36 
99 

75 

.39 

69 
98 

66 

.37 
69 
97 

70 

.42 

591 
99 
70 

.47 

41 

99 

72 

.43 
65 

99 
73 

.41 
75 
97 
73 

.11 
43 
94 
73 

.29 
55 

97 
72 

.35 

44 
96 

71 

.30 
35 
97 
72 

.21 
34 

100 
71 

.19 
32 
86 
71 

.13 
36 

88 

70 

.u 

48 
82 

70 

.32 

86 
93 
69 

.29 
66 
M 
69 

.24 
34 
80 
66 

10.96 
1781 
94.0 
71.5 

SOMERVILLE  DAM 

EVAP 

WIND 

.23 

32 

.35 

45 

.29 
39 

.31 

43 

.33 
63 

.24 

34 

.42 
69 

.37 
81 

.39 

62 

.37 
99 

.36 
74 

.44 
74 

.39 

60 

.36 
69 

.44 
94 

.40 
90 

.J 
79' 

.26 

42 

.30 
72 

■?i 

.31 

74 

.37 
39 

.36 

38 

.24 
27 

.22 

48 

.13 
20 

.08 
26 

.10 
33 

.22 

,22 

39 

.26 
36 

9.31 
1744 

UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 

.37 

.34 

.38 

.44 

.44 

.40 

.49 

.42 

.30 

.47 

.61 

.56 

.39 

.31 

.46 

.59 

.34 

.66 

.43 

.A3 

.32 

.33 

.35 

.17 

.03 

.13 

.48 

.17 

.30 

,29 

.27 

11.63 

THOMPSONS  3  WSW 


LAREDO  NO,  2 

RIO  ORANDE  CITV  3  W 

*    *    « 
LOWER  VALLEY         10 

MC  COOK 
WESLACO  2  E 


WINO   90  119   79   97  121  104  136  140  112  140  145  117  136  120  130  130  119  132  140  145   96   92  117   84   23   48,  63  112  101   89   89,  3336 
MAX    92   95   99   96   92   94   94   92   95   95   97   93   97   92   92   95   97   97   95,  91,  91   93   92   94,  89   86   88   87   98   90   92   92.9 
70   72   72   70   70   73   73   74   75   75   79   75   75   75   74   76   76   75   74   73   72   72   70   72   72   70   70   69   69   69   72.6 


MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

72 

.06 
22 
97 
TS 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.43 

40 
100 
76 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.44 
63 

101 
77 

EVAP 
WIND 

.40 
26 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.05 
91 

101 
72 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.41 
58 

93 
75 

.41  .36  .36 

31  35|  21 
100  98  100 
73   75 


.14  .36 
15   16 


.11    .26  .30  .32  .26  .30  .15  .32  .41  .13  .27 

24,  34  42  45   42  30  31   36,  36,  33  42 

98  100  105  103  102  102  94  100  103  103  99 

74   75  77  76   75  77  73,  76   78   74  76 


.29  .38  .42 

331  39  46 

93   99  100 

74   74  75 


.30'  .471  .42  .44  ,47  .43  .43  .47  .45  .34  .42  .47,  .04 

45,  44  36|  29  40,  30  37  42  37   23   38  43   16 

96   97  101  102  101  101  102  102'  102'  103   -  100   90 

74   75  75   75  75   74  75  75  75   75,   -  74   73 


.661  .32  .49  .41 
73j  59   36   89 

99|  100  100,  102 
74|  74   73   73 


.34 


.'0 


.4; 


.301  .36,  .40  .32 

25   30  22  32| 

99  101  100  98i 

72   72  74  72 


.32  .39  .40  .46  .42  .40  .39  .45  .29  .46  .37  .26  .19  .20  .32  .38 

64  75  100  9  52  56  42  52  62  17  66  40  44  11  46  51 

97  103  103  102  102  102  103  104  107  103  101  96  93  102  100  100 

76  76  76  76  75  76  76  76  78  77  77  78  76  76  78  77 


.40  .41  .37 

121;   84  93 

102   99  99 

72|  72  72 

.21 


.25 

31 


73 


-   .36 
33   40   59   » 


.32  .36  .241  .37 
32   24   22   24 


.33  .42  .14 
35   35   16 


.30  .16 
62,  8  7 


.29  .41  .42  .45  .45  .41  .44  .45  .41  .42  .41  .27  .33  .29  .33  .40 

«1  78  92  106  92  72  81  911  92  116  129   52  83   56  61   77 

95  100  101  100  101  100  100  101  104  102  104,  92  101   97  99  100 

75  73  73  72  72  72  73  72   72  74  75   75  75   75  74   74 


.22  .03  .20  .33  7.90 

75  33  66  75  1260 

92  87  88  90  97.3 

73  72  72  78  74.7 


.21    .14 
39       . 
97,      91 
71       71 

.22    .18 

46       43 


.17,  10.92B 
471     1012 
92      97.6 
71|     73.7 


29  10.388 

19  1580 

95  99.7 

75  76.5 


51  .28 

64l   56 

1001   96,   96   95 

75|  75,  75   75 


.26  .29  .36  .43  .36  .31  .47  .46  .37 

62  34  44  68   59  50  43j  57,  47 

92  98  98  98   99  99  100  100  103 

75  75  73  76   75  76  7S1  76   76 


.59  .41 

117  84 

98  95 

77  77 


•  i  .19  .33;  .36  .29 

13  34  39!  35  32 

85  91  92  100  95 

77  75  76J  781  77 


.37  .35  .27  .30  .18 

94  105  117  107:  60, 

99  100  100  94  93 

74  73  73  72  71 


.31  .38 

37  65 

96  92 

77  76 


.07  .19  .26 

35   45  2B 

89   84  69 

75,  75  73 


09  10.94 
51  2631 
92,  98.9 
71   73.1 

16,  10.09B 
22   1529 
99   93.0 
73   '5.4 


3EEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
LANGTP.Y 


LOWEST  TEMPERATURE 
MARFA  NO  2 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
EAGLE  PASS 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
2    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
EAGLE  PASS 


113 

DATE 

18 

51 

DATE 

09 

8.72 

.00 

6.40 

OATE 

27 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST 


J3 

"S. 

0) 

Q 

I  IN) 

a 

Day  of  month 

<a 

s 

4 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUSHLAND    1    WSM 

2 

8AK 

74 

75 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

72 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

76 

76 

76 

76 

78 

73 

73 

73 

70 

71 

70 

70 

69 

6» 

68 

73.0 

& 

day 

75 

75 

73 

72 

72 

73 

73 

7* 

74 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

78 

78 

76 

75 

75 

72 

72 

71 

70 

70 

70 

68 

74.1 

BUSHLAND  1  WSW 


SOIL-  PULLMAN  SILTV  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.  VEGETATION:  SHORT  GRASS  SOO, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.  SLOPE  1  PERCENT  TOWARD  SOUTH-SOUTHEAST.  2-  AND 
e-INCH  READINGS  FROM  DIAL-TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMOCOUPLES. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 


Wind 
eed  —   m.p.h. 


g.S 


"i  z 


0)  Q. 
ct  CO 


O     "c 


o   E 


s 

Ml 


4>    — 
O 


o_ 

M 

«  4) 
O 


Relative  humidity 
averages- 
percent 


Standard  of  Time 

CENTRAL 


00      06       12       18 


lumber 
prec 


of  days  with 
pitation 


> 
o 

o- 

o 


4)7^ 


\-    O 

a>   a  *■ 

O)   >    a> 

2  8.2 
if  -*  3 


ABILENE  MB  AJKPORT 
A^ARILLO  WB  ATRPQRT 
AUSTIN  WB  AIRP0»T 
BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 
CnRPUS  CHRISTI  WB  AIRPORT 
DALLAS  WB  AIRPORT 
DFL  RIO  WR  AP 
EL  PASO  WB  AIRPORT 
FHRT  WQRTH  WB  AIRPORT 
GALVESTON  wR  CITY 
HOUSTON  INCrJNT  AP 
LUBBOCK  wB  AIRPORT 
MIDLAND  WB  AIRPORT 
PORT  ARTHUR  W?  AIRPORT 
SAN  ANGEL0  WB  AIRPORT 
SAN  ANT1NI0  WB  AIRPORT 
VICTORIA  WB  AIRPORT 
WACO  WB  AIRPDRT 
WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 
%    PEAK  5UST 


7,2 
7.2 
4.7 
7.2 
8.7 
5.5 
9.4 
2.4 
4.6 

3.2 
4.7 
6.7 
2.4 
6.1 
5.1 
5.2 
5.3 
7.2 


10.3 

11.? 
7.4 
8.9 

10.9 
8,6 

10.4 
7.0 
7.8 

5.5 
7.9 
8.7 
7.8 
9.6 
8.2 
8,8 
9.1 
10.1 


41 
50 
53 
35 
30 
29 

30  +  + 
37 

24  +  + 
31 

21  +  + 
28  +  + 
23  +  + 
30 
35  +  + 
27 
40  % 
52  +  + 
46  +  + 


NE 
SW 
NW 
SE 
S 
SE 
12 


J4 
Jfc 
14 
06 

20 

2? 

2^ 


NE  02 


12 

SE 

13 

16 

16 

E 

2 

SE 

S 

32 

36 


22 

28 

29 

20 

16 

26 

14 

24  + 

29 

14 

22 


57 

64 

43 

61 

73 

41 

70 

84 

53 

84 

87 

62 

SI 

88 

56 

60 

74 

50 

56 

73 

49 

40 

52 

33 

76 

88 

56 

- 

- 

- 

<50 

96 

57 

61 

75 

46 

48 

61 

35 

94 

95 

66 

60 

74 

39 

66 

79 

48 

82 

88 

52 

66 

79 

50 

74 

85 

51 

41 

39 
47 
64 
59 
41 
4C 
26 
49 

64 
38 
29 
74 
42 
45 
57 
44 
44 


76 
7  5 
71 
70 
71 
70 

87 

78 

74 


63 


72 


4.3 

4.0 
4.7 
5.3 
4.9 
3.8 
4.3 
4.4 
4.3 

5.1 
4.4 
3.9 
5.0 
4.3 
4.8 
5.6 
4.2 
4.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
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STATION  INDEX 


W 

1 

OBSERVATION 

§ 

§ 

U4 

O 
< 

u 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

2 

^ 

COUNTY 

E 

0 

< 

OBSERVER 

o 

< 

3 

z 

0 

§ 

i 

U 

t 

h 

Q 

U 

B 

I 

Si 

ABEftNATHI 

0012 

01 

HALE 

1 

33   50 

101    50 

3399 

PA 

M.    0.    HOOD 

■ImILI  Ml     -tt    MRPORT 

O0I6 

0. 

TAYLOR 

i 

32    26 

tl   4) 

■ 

MID 

Kll 

U    S    WEATHER    OUHLAU 

ACkERly    J    iC 

001* 

0. 

HOWARD 

12    31 

101     *0 

2  7*0 

61 

LLONAfcLJ     COLtMAN 

AUA^SVlLLE 

BOSfl 

Oh 

LAMPASAS 

i 

31    IB 

98    10 

1072 

MMS    irt|HLEY     J.     CARLILt 

ALBANY 

0120 

J3 

SHACKELFORD 

i 

32    ** 

'/9    18 

1*38 

JOHN    D.    WILLETT.    JR. 

■■       !         .         -           | 

012 

D) 

PARKER 

15 

32    39 

97     J* 

790 

CHESTER    WILEY 

ALICE 

01*4 

89 

JIM    WELLS 

• 

98    0* 

201 

6A 

|A 

GILBERT    H,    GORDON 

ALPINE 

0l7ft 

05 

BREmSTER 

9 

30   21 

103    *0 

**55 

WILLIAM    M.     HUDGlNS 

AlTO    3    Sw 

C  i  )0 

34 

CHEROKEE 

31     16 

95    08 

280 

7A 

MRS.     MAYBfclL     KtLLJU 

ALVIN 

0204 

08 

BRAZORIA 

! 

29   26 

VS    15 

5* 

M, 

M,' 

CITY    OF    ALVlN 

alvoro  »  NE 

02O( 

03 

WISE 

15 

33   23 

97    39 

800 

U     S    TOOEST     SfRVKE 

AMARILLO    WB    AjOPORT 

0211 

-'1 

POTTER 

2 

3<     1* 

101    *2 

)617 

MIO 

MID 

U    S    WEATHER    BUREAU 

-     0AM 

022! 

Jij 

VAL    VERDE 

11 

.      . 

. 

8A 

HA 

INT    BOUNOPY    ♦    WATER    COM 

ANAMUAC    T6CD 

.:  sb 

08 

H  <■•,,,•  R   . 

9 

^9     67 

9*    *0 

2* 

h; 

ANAHUAC     TBCD 

ANDERSON 

02** 

0* 

OR  I  "t  i 

30    29 

95    59 

350 

6P 

WlLLliM     J.     fAGGtR 

.     WNW 

.-'■' 

:  ) 

WILLIAMSON 

97     52 

10J6 

WR( NCI      1 •    OUNLOP 

ANDREWS 

■  2*1 

:i 

ANDREWS 

32     19 

102    32 

1172 

$P 

6P 

ANDRE-S    COUNTY    AlRPi'RT 

ANGLETON    2    W 

257 

■  ■« 

BRAZoejA 

5 

29    09 

95    27 

27 

8A 

8/ 

CITY    OF    AN&LETON 

0262 

■ 

COLLIN 

t; 

S3   21 

96     31 

JESSE     T.     VANDAGRIFF 

ANSON 

■  .  68 

i!.1 

JONES 

i 

)2    49 

09    5* 

1700 

9P 

5P 

C.    M.    RICE 

ANTELOPE 

0271 

)3 

JACK 

15 

3i    2* 

98    22 

1079 

7A 

MAC    V.    ROBERTS 

ARANSAS    PASS    2 

0302 

SAN    PATRICIO 

5 

■ 

■iT    08 

18 

Robert   l.  herndon 

i  n 

031: 

o: 

ARCHER 

1C 

■  ■     )< 

■v«     ,« 

1   "^ 

J.T.     iHEPPARD 

ARLINGTON 

03 

TaRPANT 

15 

s2    *<. 

".95 

CHARLES    T,    HAWKE 

AftM  .  rRONC 

03*2 

99 

KENEDY 

5 

26    66 

«7     '.f 

HAZTL      *.      OELMAM 

ARTHUR     CITY 

0367 

33 

It 

33    52 

95    31 

*25 

JAMES    B.    WIGLEY 

ASPERMoNT    2    SSW 

uJ9* 

92 

STONEWALL 

1 

33    06 

100    1* 

1750 

7A 

C.    G.     YICRTEL 

ATHENS    3    SSE 

1  *0* 

"■* 

HENDERSON 

15 

32    10 

95    50 

*65 

9A 

9A 

DR.    O'WIGHT    A.    JONES 

--_H 

9* 

CASS 

10 

33    07 

v-    11 

2*5 

BILL    LOVIL 

AUST IN    ws    AIRPORT 

0*28 

97 

TRavIS 

30   18 

97    *2 

697 

MID 

MID 

7A 

:  mj 

U    S    WEATHER    BUREAU 

ajSUEll   wl    REFUGE 

0*37 

07 

ARANSAS 

28    16 

96  *e 

16 

5P 

5P 

U    S    WILDLIFE    REFUGE 

AvALON 

0**3 

03 

ELLIS 

1! 

32    12 

96    *8 

533 

7A 

herschel  h.    smith 

BAIRD 

0*78 

03 

1 

32    2* 

99    25 

1760 

B.     C.     CHRISMAN 

C.-.R2 

09 

PECOS 

9 

30    53 

102    18 

i530 

it 

CLYDE    GRAVEi 

BALLINGER    1    SW 

0*93 

RUNNELS 

3 

31    ** 

99    58 

1575 

RADIO    STATION    KftJN 

BAL10RHEA 

0*98 

95 

REEVES 

30    59 

103    *6 

3210 

REEVES    COUNTY    WTR    DIST 

BANKER SMITH 

DS  19 

DC 

KENDALL 

3 

30    08 

98    *9 

17*0 

c 

ELROY    SCHNELLE 

BarjwEll   Dam 

,  518 

93 

ELLIS 

1 

32    16 

96    38 

*61 

BR 

8A 

Si 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

0560 

09 

ZAVALA 

8 

28    57 

99     37 

BA 

EARL    P.    KINO 

BAY    CITY    WATERWORKS 

.S6J 

98 

MATAGORDA 

3 

28    59 

95    56 

*8 

-.■ 

c 

CHARLES    SLATER 

BAYTOWN 

>5B< 

re 

HARRIS 

1* 

29    ** 

9*    58 

26 

6P 

5P 

O.B.    SMITH 

BAYTOWN    NO    2 

.  se v 

08 

HARRIS 

95    01 

ESSO   RSLH    AND    LN&   CO 

BEAJMQNT     FILTER     PLANT 

0611 

JEfF£fiSUN 

• 

30    06 

20 

BEAUMONT     FILTER     PLANT 

BED IAS 

r.3  5 

GRIMES 

15 

30    *6 

^5     <,-< 

338 

BA 

RICHARO    R.    PYLE 

QEtVlLL.;-    !     v 

0639 

07 

SEE 

28    27 

97    *2 

<65 

BA 

c 

TEXAS    AGfil    EXP    STATION 

BEL  TON    DAM 

0  3 

BELL 

1 

31     07 

97    28 

66* 

a- 

c 

U    S    CORPi    OF    ENGINEERS 

BENAvlOES 

t,B9 

09 

5 

27    36 

98    25 

iao 

RU9ERTA    R.    OAZAN 

BENAvlOES    7    S 

9690 

09 

O'J^AL 

5 

27     30 

98    25 

196 

9A 

9A 

D.    S.    CHAPA 

6ENBROOK    DAM 

02 

TARRANT 

15 

32    39 

97    27 

770 

8A 

8A 

8A 

'j  s  Corps  of  engineers 

BENJAMIN 

)70* 

92 

KNOX 

1 

33    15 

99    *7 

1*73 

8A 

W.     T.    CARTwRI&hT 

BERTRAM    3    ENE 

0738 

06 

BURNET 

1 

30    *5 

98    01 

1139 

7A 

c 

WILSON    KLOSE 

BIG    LAKE 

^'Ta 

06 

REAGAN 

3 

31     12 

101     28 

2660 

CITY    OF    BIG    LAKE 

BIG    LAKE    NO    2 

9779 

06 

REAGAN 

3 

31    12 

101     28 

2690 

6A 

BA 

DWAIN    CARfi 

BIG    SPRING    FIELD    STA 

078* 

01 

HOWARD 

3 

32    16 

101     29 

2*S0 

U    S    D    A    BIG    SPRG    F    STA 

BIG    SPRING 

.'■•96 

01 

HOWARD 

3 

32    15 

101     27 

2500 

5P 

6f 

CITY     OF     olG    SPRING 

BIG    WELLS 

,107 

09 

DIMMIT 

8 

28    35 

99    3* 

510 

8A 

HERUERT    T.    STANFIELD 

BLANCO 

I83J 

96 

BLANCO 

30    06 

98    25 

1350 

7A 

7A 

w.      A.      ^YAP$ 

BLErfETT    5    NW 

ob5< 

06 

UVALDE 

e 

29    1* 

100    06 

970 

ea 

MRS     LLOYD    KlRKPATRlCK 

BLOTS    CAMPGROUND 

.  86] 

J5 

JEFF    DAVIS 

9 

30   32 

10*    08 

5760 

BA 

GEORGE    P.    *.N1GHT 

BLUE 

0B6I 

07 

LEE 

1 

30    2  3 

97    09 

*65 

CLYDE     L.     RoTH.'EN 

. 

0903 

96 

KENDALL 

13 

29    *7 

98    ** 

1*22 

7A 

7A 

EDGAR    SChWARZ,    JR. 

BON    wlER    2    E 

0917 

0* 

NEWTON 

12 

30    *S 

93    37 

90 

CLARENCE     A.    PENNI 

80NHAM 

092  > 

FANNIN 

1C 

33    36 

96    11 

666 

6P 

P.     M.     CANTRELL 

BONITa 

921 

03 

MONTAGUE 

10 

97    36 

978 

R.    D.    TOMPl INS 

BOOKER 

09** 

01 

LIPSCOMB 

2 

36    27 

100    32 

2750 

DWIGHT    F.     jPIEC 

BOuJILlAS     RANGER     STA 

US 

■      - 

11 

29    11 

102    58 

1880 

8A 

BIG    BEND    NATL    PARK    SE«V 

BORGER    3    W 

JSB 

01 

HUTCHINSON 

2 

35    39 

101    27 

31*0 

6P 

00*  IE 

I9B* 

0  3 

MONTAGUE 

15 

3?     3* 

97    51 

HI* 

6P 

ORAN    C.    STOVALL 

BOXELDER 

399J 

0* 

RED    RIvEfi 

10 

33    29 

9*    53 

350 

OTIS    L.    DANIEL 

BOYD    3    SE 

»»< 

03 

WISE 

15 

33    0* 

97    31 

731 

7A 

7A 

MRS.     FRANCIS    WlLLBANKS 

BRACKETTVILLE 

.  0  J  1 

06 

KINNEY 

11 

29    19 

100    2* 

1120 

8A 

8A 

FREDDIE    L.    FRSR1C* 

BflAOV    2NNw 

.017 

08 

3 

31    09 

99    21 

172i 

7  = 

THOMAS     A.     PARKER 

BRAVO 

1C33 

01 

HARTLEY 

2 

35    39 

103    00 

*150 

6P 

6P 

JOSEPH    E.    HUGHS 

BRAZOS 

1035 

03 

PALO    PINTO 

1 

12    *0 

98    07 

815 

VIVIAN    ALLEN 

3RECKENRIDGE 

10*2 

03 

STEPHENS 

1 

32    *6 

98    5* 

MID 

MID 

ECTOR    5.    FIELDS 

BREMONC 

1065 

ROBERTSON 

1 

31     10 

96    *0 

8A 

MISS     JEAN    M.     KOTCH 

BRENHAM 

10*8 

07 

WASHINGTON 

1 

30    09 

96    2* 

353 

7A 

7A 

W.    G.    STEIN 

BRICE 

1067 

02 

10 

3*    *3 

100    5* 

22*0 

CHARLES     v.    MURFF 

BRIDGEPORT 

1063 

03 

wise 

IS 

13    13 

B15 

7A 

W.    E.    HEMefiEE 

9R1GGS 

L  068 

06 

BURNET 

1 

30    53 

97    56 

1090 

CARL     A.     STEWART 

BR|TTON 

1081 

03 

ELLIS 

15 

32    13 

97    <?* 

556 

HA2LE     DOLLAR 

BRONSON 

0* 

SABINE 

7 

31    21 

9*    00 

35  3 

7A 

MRS.    DORA    E.    MARS-tBUPN 

BROWNFiElD    NO    2 

1128 

01 

TERRY 

3 

33    11 

102    16 

3290 

LEWIS    SIMMONOS 

O-UWNSVILLL      KB     A1>«P0»T 

113b 

10 

CAMERON 

11 

25    5* 

97    26 
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5U94,  03 
5C97    02 

COLLIN 

15 

33    02 

96    29 

504 

8A 

BA 

u   S   CORPS   OF    ENGINEERS 

TAYLuft 

32    08 

99    45 

1907 

MRS.    BEULAH    L.     SHORES 

!   LEAKEY 

5H3    06 

REAL 

99    46 

R.     S*    COX 

LEAKEY    NO    2 

5114   06 

REAL 

29    42 

99    50 

1600 

5P 

SP 

JOHN    A    RICKS 

LENORAH 

5158J  01 

MARTIN 

32    18 

101     53 

2800 

GROVER    SPRINGE^ 

LEVELLAND 

51S3J  01 

HOCKLEY 

1 

33    34 

102    23 

3550 

7A 

7A 

LOUIS    L.    DUNLAP 

LEW1SVILLE     DAM 

5192    03 

DENTON 

15 

33    04 

97    01 

556 

BA 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

LEXINGTON 

51931  07 

LEE 

1 

30    25 

97    01 

465 

BA 

BA 

CITY    OF    LEXINGTON 

LIBERTY 

5196|  08 

LIBERTY 

15 

30    03 

94    49 

35 

8A 

6A 

MRS    VERA    E.    GARNER 

LINDEN 

5229    04 
5243!  03 

CASS 

HOOD 

10 
1 

33    01 

32    31 

94    22 

98    03 

930 

7A 

7A 

SUTLER    fa.     IVES 

j  LIPSCOMB 

5247]  01 

LIPSCOMB 

2 

100    16 

2450 

LITTLEFIELO    NO.    2 

5265    01 

1 

33    54 

102    20 

3500 

8A 

PIONEER    NATURAL    GAS    CO 

LIVINGSTON    2    NNE 

5271    04 

POLK 

15 

30    44 

94    56 

178 

6A 

6A 

HAROLU    J.    HALEY 

LLANC 

5272'  06 

LLANO 

3 

30    45 

98    41 

1040 

BA 

6A 

ERWIN    w.    LIGHT 

LOCKhaRT    2    N. 

528*!  07 

CALDWELL 

29    S4 

97    42 

sie 

EM1L    F.     WlLLMS 

>  LONDON 

5312'  06 

KIMBLE 

3 

30    40 

99    35 

1695 

JACK    C.    DAYTON 

j  LONG   LAKE 

5327    Q- 

ANDERSON 

15 

31    39 

95    47 

236 

7A 

MRS.     SHIRLEY    J.    LYLtS 

1   L0NGV1EW 

5341     04 

GREGG 

12 

32    28 

330 

?a 

LONGVIEW    FIRE    DEPT 

1  LOOP 

5351     01 

GAINES 

3 

32    54 

102    25 

3245 

6P 

FRANCIS    F    MILLS 

LOAAINE 

5358     02 

MITCHELL 

3 

32    24 

100    43 

2285 

JOHN    W.     KING 

LORENZO 

5  36  3    01 

CROSBY 

1 

33    40 

101     32 

3170 

BA 

WILLIAM    0.     L1STON 

LOVELADY 

5398    04 

HOUSTON 

15 

31    08 

95    27 

298 

8A 

8A 

LESTER    JUNES 

LUBBOCK    9    N 

541J.  01 

33    42 

101    49 

3250 

WB    OFFICE    FOR    AGRl 

LUBBOCK    MB    AIRPORT 

Oi 

LUBBOCK 

] 

33    39 

101     49 

3254 

'■  1  i. 

"10 

U    S    WEATHER    BUREAU 

LJFKIN   fAA    AIRPORT 

542* 

0* 

ANGELINA 

31     14 

94    45 

NIC 

MID 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

LULING 

5429 

» 

CALDWELL 

29  41 

97    40 

405 

BA 

IVAN    J.    MERRITT 

MARYS    CREEK 

MATADOR    NO    2 

MATADOR 

MATAGORDA    NO    . 

MATH1S 

MAUD 

MAYPEAfiL 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    , 


mc   :amey 

MC  COOK 
MEDINA 
MC  GREGOR 

MC  KINNEY 
MC  LEAN  3  E 
MCMAHAN 
MEMPHIS 
MENARD 
MENTONE  2  S 

MERCEDES  6  SSE 
MERCURY 
MERIDIAN  STATE 


NfOLA  8  ENE 


NERAL  WELLS  1 


MONTGOMERY 
MORGAN  3  WNl 
MORGAN  MILL 


MORTON 
MOSCOW 
MOUNT  LOCKE 
MOUNT  PLEASAN' 
MOUNT  VERNUN 
MUENSTER 
MULE SHOE  1 
MULESHOE  3  NW 


LIN 

UNDAY 

ACOGDOCHES 
ACOGDOCHES  2  ENE 


NEGLEY  4  SSW 
NELSON  RANCH 
NEUVILLE 


NEWPORT 

NEW  SUMMERFIELD  2  « 

NEWTON 

NIX  STORE  1  W 

NIXON 

NOGALUS  GUARD  STAllO 

NORTHFIELD 

NOTLA  3  SE 

NOVICE  1  E 
NUGENT  1  ESE 
OAK  CREEK  LAKE 
ODESSA 
0  DONNELL 
OILTON 
OLNEY 

OLNEY  5  NNW 
I  OLTON 
ORANGE  4  NW 


PALESTINE 
PALO  P1NT< 
PAMPA  NO. 
PANOALE 


PER 


TON  5  1 


PERRYTON  10  WNi 

PIERCE  1  E 
PILDT  POINT 
PITTSBURG  5  S 
PLAINS 


PLAII 

PLATA 


1EW 


'  COMFORT 
I  PORT  ARTHUR  W8 


NO  2 


0  COl 


POSSUM  KINGDOM  DAI 

POST 

POST  OAK  SCHOOL 

POTEET 

POYNOR  1  NE 

PRAOE  RANCH 


AJB 


a;n 


PRESIDIO 
J  PRICE  2  SW 
I  PROCTOR  RESERVOIR 

'  OUANAH  5  SE 
j  OUINLAN 
J  OUITAOUE  2  SE 
,  OUlTMAN  2  S 
I  RAINBOW 


COUNTY 


MADISON 

MONTGOMERY 

BREWSTER 

CONCHO 

PRESIDIO 

PRES1D0 

FALLS 

HARP  I SON 


MOTLEY 

MATAGORDA 
SAN  PATRICIO 
BOWIE 


PALO  PINTO 

HIDALGO 

WHEELER 


MONTGOMERY 

BOSOUE 

ERATH 


NACOGOOCHES 
NACOGDOCHES 
MORRIS 


WHARTON 

CLAY 

CHEROKEE 

NEWTON 

LAMPASAS 

GONZALES 

HOUSTON 

MOTLEY 


OCH1I 


PEE 


WE66 
YOUNG 
ARCHER 


COTTLE 

CONCHO 

MATAGORDA 

ANDERSON 


PRESIDIO 
CALHOUN 
GARZA 


BRISCOE 

WOOD 

SOMtRVEL. 


5  31 
1  23 
1  35 
0  23 
32  01 
32    2  3 

36    04 


33  10 

33  11 

33  39 

34  14 


30  12 

29  16 
33    28 

31  59 

30  51 

31  07 
29  16 
31     16 


it 

n? 

31 

b# 

3? 

?? 

34 

3? 

56 

34 

21 

97    29 

755 

99    13 

1586 

100    50 

2390 

100    50 

2260 

95    58 

10 

84 

94    21 

307 

97    01 

512 

93    13 

122 

98     14 

100 

102    12 

2454 

99  10 

97  42 

100  50 

96  29 

100  38 

102  12 

102  01 


95  55 
98  01 
95    08 


95  08 
100  36 
100    36 
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TIME  AND 

TABLES 


C.    L.    SECOR 

J.    CURT 

S     "ARRIi 

ROSS    MAC 

GRADY    E 

ADAMS 

JIM    T. 

AYLOR 

MRS.    KI 

TIE    ELLINGTON 

FiRSTBROOK 

RAD1U    A 

IfiuNOMY    uoS. 

FARPIS    . 

.    HARDEN 

CITY    OF 

MARSHALL 

HUGH    C. 

MOORE 

MASON    V 

TERINARY    HOSP 

ALGIE    G 

OVES 

LLMEYER 

AYlOR 

T.    E.    WOODALL 

HAZEL    M 

RACHEL 

MAO  I  SON 

&.    WILSON 

ER    PLANT 

U    S    FED 

AVIATION    AGtNC 

WEST     T£ 

AS   UTIL    CO 

LHAC 

ALLEN    A 

■ ..  E  -  E 

OLIN    J. 

EL    PASO 

NATURAL    GAS    CO 

JAMES    C 

AMSERLA1N 

RAYFORD 

E.    HUTCHERiON 

DENNIS 

.    DECKER 

Mfts.   Elgin  r.   jones 

C.    0.    w 

LLIAM5 

LANN1E 

.    UNDERWOOO 

MRS.    CL 

RA    E.    COLE 

LLIAMS 

JOSEPHINE    NEWMAN 

LAURENC 

R.    3ERRY 

U    S    WEA 

HER    fauRLAU 

GULF    REFINING    CO 

JOHN    0. 

ANDREW 

.    SULLIVAN 

NORMAN  U.  BRANCH 
MRS.  SUE  WHEELER 
MRS  M  MAXlNE  KNIGHT 

MORSE  OIL  CuMPANY 
N.H.  STEED 
BYRON  E.  SHELTON 
MCDONALu  0BSLRVAT0«Y 
CLARENCE  C.  TAYLOR 
JAMES  T.  BASS 
STEVE  J.  MOSTER 
J.  V.  PEELER 

3LACKMAN 


L> 


MM 


ROBERT  C. 
M.  D.  WAR 
RADIO  STA 


•-GNB 


NATURAL  GAS  PIPE  LINE  CO 

TEXAS  iULF  SULPHJR  t 

ALVlE  L.  KEENEY 
GEORGE  C.  NEAL 
JAMES  8.  FERGUSON 
DONALO  CHESShER 
U  S  FOREST  SERVICE 
J.  M.  OOBSINS 
RALPH  HALE 


TILITIES  CO 


CITY  OF  ODESSA 
BEN  MOORE.  JR. 
ARCHIE  G.  LONG 
JAMES  F.  PAGE 


u  s  fed  aviation  agenc 

MRS  J1MM1E  DALE  TREZ1SE 
A.  C.  MCCLURE 

JAMES  B.  HUGHES.  JR 


JIG  o£N-  NATL  PARK  SI 
rtXAS  H-Y  UEPT  OlsT  I 
J  S  ARMY  ENGINEER  OFI 
IITY  OF  PEAfiSALL 
.EON  V.  MC  CRACKEN 
.EON  V.  MCCRACKEN 

'HiLLIPS  JUDKINS  PL 
..  V.  HOGUE 
).    H.  KERSHAW 


MRS.  MJNA  RUTH  HART 

JOHN  MC  CONNtLL 

PLAINVIEw  HEHALD 

E.  D.  HAMILTUN 

ALUMINUM  CO  OF  AMERICA 

JIM  COX 

U    S    WEATHER    BUREAU 

RONALD  KARG 

L.  DtAN  HOLFORD 

WILLACY  CO  NAV1G  D1ST 

61LL  H.  YOUNG 

BRAZOS  RIVER  AUTHORITY 


STA 


-ETON 


JAMES  C.  RUSCHE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MRS.  BESS  BRANHAM 

U  S  CURP  OF  ENGINEERS 

J.  D.  IStNHOWER 

ARTHUR  E.  HERCMMAN 

EMMETT  F.  WILLIAMS 

C.  T.  RUCKER 

ARDIS  0.  SANDERS 

MISS  JUDY  D.  GOSDIN 
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RANDOLPH    FULD 

I-.il     0  1 

■ 

13 

98 

1   ! 

760 

c 

U     S    A|fl     CORPS 

RANGIR    1    H 

T426J  0  3 

EASTLAND 

32    28 

96 

42 

15*0 

6P 

HOMER    s.    PERRY 

US1    D« 

UPTON 

31     1* 

101 

2605 

*P 

FRED    W.    WELLING 

RAYMONOVILLE 

1 1 

WILLACY 

48 

31 

7* 

HISS    PAULINE     A.     POST 

SEC    BLUFF    CROSSING 

BI 

SAN     SABA 

31     13 

96 

1160 

R.    A.    BROYLES 

RED    BLUFF    DAM 

>»" 

S! 

ELLIS 

j* 

31  6* 

32  31 

10  ^ 
91 

99 
66 

2800 
600 

6P 

';'. 

6P 

WILLIAM    a.     JENSON 
WILLIAM    H.    BROWN 

RED    ROCK 

...7 

BASTROP 

29    68 

97 

501 

98 

9A 

HOWARD    0< 

RED    SPRINGS   2    tit 

'.vV 

03 

BAYLOR 

33    36 

99 

■ 

136  7 

c 

CHESTER    B.    COX 

REFUGIO 
RtKLAW     3    NNE 

7929 

07 
0* 

REFUGIO 

28    18 
31     9A 

94 

IT 

46 
330 

6P 

T.    G.    JtTER 

JEWELL    PLUM*    iv«; 

RENO    4     SE 

PARKER 

Li 

32     S-. 

1  1 

715 

c 

BYRON   A.    WELCH 

R.1CARD0 

7360 

07 

KLEBERG 

27    25 

49 

TA 

DuYLL     W    ORYtR 

RICHARDS 

04 

...■["i- 

30    32 

95 

61 

7A 

C.    IRvin    - 

RICHARDSON 

'-.as 

03 

DALLAS 

16 

32    57 

96 

623 

CITY    OF    RICHARDSON 

RICHLAND    SPRINGS 

7693 

Of. 

SAN     SABA 

it 

1)95 

H,     t.     PtABCL 

RICHMOND 

38 

FORI     Hi  til* 

29    35 

95 

7A 

|R]N(0    L.     REYES 

RINGGOLD 

03 

MONTAGUE 

33      H* 

91 

•  7 

688 

L.     H.     CAMPBELL 

RIO    GRANDE    CITY     )    . 

T62J 

I 

Ifl 

51 

7A 

LFFlt    R.    PoRCELL 

RlcMiciNA    2    N 

762B 

07 

MEDINA 

13 

29    2* 

>6 

92 

960 

7A 

ELIZABETH    MOEGELE 

OlilNG    STAR 

7633J  03 

EASTLAND 

32    06 

Ifl 

90 

1627 

TA 

rj 

JOHN    W.    LEE 

RIVER51DE 

7651    04 

wALtE^ 

iC    51 

95 

240 

CLAYBURNLA    wtRNER 

■ 

7659'  05 

DENTON 

16 

97 

648 

BEQRGE    K.    JONES 

ROBERT   LEE 

r«««  06 

COKE 

100 

1780 

M 

IMOGCNE     H.     uJISENolRRY 

ROBSTOwn 

7677    07 

NUECES 

97 

to 

85 

6A 

CARROLL     k£ACH 

■ 

7678    02 

FISHER 

32    -6 

100 

12 

t*LV     FMMt  IT    L     YEATS 

ROCKDALE 

30     39 

*71 

WYNFTTE     C    MAPRS 

ROCKLANO    i     N 

31     02 

v« 

SP 

MAT1 it     ritLL     JlrtNLEY 

ROCKPORT 

»F*AN'_,AS 

28    01 

OJ 

s 

6P 

PAUL    C.     SOI 

■     RRINHS 

7706|  06 

EDWARD3 

30    01 

LOO 

13 

2400 

4P 

BA 

MRS.    BESSIE    BECKER 

RJCK*ALL 

7  TOT]  0  3 

ROCKWALL 

I! 

32    56 

96 

28 

5*3 

7A 

W00DROW    n.    HARRELL 

ROCKSPnIN&S     21     SM 

F?12      06 

EDWARDS 

29    *5 

100 

1720 

MRS.     JAMLS    A.     RUDASILL 

ROSCOE 

NOLAN 

U    27 

■ 

32 

2  360 

6P 

E.    M.    COOPER 

ROSEBUO    J    WSW 

FALLS 

31    03 

01 

*95 

EO    SCHILLER 

ROSS 

776fl|  03 

MCLENNAN 

31     *3 

670 

LOUIS   8*    JASKA 

7773    01 

1! 

32    21 

96 

362 

GEORGE    W.    COCHRAN 

ROT  AN 

7782>   02 

32    52 

1929 

MALCOLM    F.     13YERLY 

ROUND    MOUNTAIN    4     WNw 

77871  06 

30    28 

96 

26 

E.    BERGMAN 

ROUND    ROCk    3    E 

WILLIAMSON 

JO      11 

97 

7*0 

E«NEST    N.    JOHNSON 

RUN6E 

78361   07 

KARNES 

15 

28    52 

97 

43 

308 

6P 

MRS.    P.    F.    KOENIG 

RUSK. 

r84)    DA 

CHEROKEE 

3i   *e 

95 

09 

720 

7A 

7A 

J.    D.    NORTON 

SABINAL    1    WSH 

7873    06 

UVALDE 

29     19 

2  9 

951 

MRS.    SUSIE    H.    H(.rjGL 

>Ai_T    flat    lu   ENE 

7921 

06 

CULBERSON 

1  1 

31     -7 

104 

3890 

8A 

EL    PASO    NATURAL    GAS    CO 

SAM    BAYflURN    DAM 

?9jb 

JASPER 

31    0* 

06 

189 

U    S   CORPS   OF    ENGINEERS 

SAN    ANGELw    DAM 

06 

Tom   green 

31    28 

100 

1964 

8A 

BA 

U    S    CORPS    OF    ENGINELR5 

SAN    ANGELO    MB    AIRPORT 

7943 

TOM    GREEN 

31    22 

LOO 

30 

1903 

HID 

MID 

U     S    -EATHE9    ctOREAU 

SAH   aMONIO   -B   AIRPORT 

29   32 

96 

MID 

."  1  D 

U     S     LEATHER    uU«EAU 

SAN    AUGUSTINE 

7961 

0* 

SAN    AUGUSTINE 

31     >Z 

07 

326 

MCNEIL    Mt'TEA^EH 

SAN    BENITO 

7952 

10 

CAMERON 

26    08 

97 

38 

37 

JESUS    VlLLAFRANCO 

SAN    MARCOS 

19B- 

37 

HAYS 

29    53 

97 

57 

600 

7A 

7A 

JAMES    C.    METCALF 

SAN    SABA 

7992 

B6 

SAN     SABA 

31     11 

96 

43 

1194 

9J 

9A 

LAWES    STHOHLE 

SANDERSON 

B02J 

OS 

TERRELL                    11 

30    09 

102 

2800 

8A 

W.    E.    GRIGSBY 

SANDERSON    5    NNM 

8023 

05 

TERRELL 

30    13 

102 

3060 

W.    H.    GOLDWIRE 

SANGER 
SANTA    ANNA 

BOAS 
6047 

03 

02 

DENTON 
COLEMAN 

l| 

33    22 

97 
99 

10 

66B 

1736 

IP 

: 

SANGth    P^wER    ANO    L1SHT 
COLEMAN    COUNTY 

SARITA    7    £ 

80611  09 

KENEDf 

2T    13 

97 

41 

18 

: 

HRi.    J.    *ENEDY.    JR. 

SCHULENBURG 

8126 

07 

FAYETTE 

29    *l 

96 

374 

ELMO    M.     SChAlFER 

SEALi 

ei6J 

29    *7 

96 

09 

201 

OTTO   H.    oECKMAN 

SEGU1N 

SI  Bi 

GUADALUPE 

29    3* 

520 

6P 

J.    L.    SOWDERs 

SEMINOLE 

8201 

01 

GAINES 

32    43 

102 

4C 

3334 

8A 

BA 

H 

JOHN    E.     MOFFATT 

SEV<<OUfl 

B22] 

02 

BAYLOR 

3)    35 

99 

u 

1282 

BA 

Ha 

MRS.     V.     OAUGHERTY 

6236 

02 

WHEELER 

1( 

36    12 

LOO 

15 

2320 

BA 

R.    C.    DAVIDSON 

SHAMROCK    RADIO   KBYP 

82  36 

02 

WHEELER 

36    1* 

100 

15 

2  34S 

6P 

6P 

RADIO    STATION    KBYP 

SHEFFIELD 

1251 

05 

PECOS 

30    *1 

LOi 

50 

SP 

BA 

SHERMAN    PUMP     STATION 

82  7* 

03 

■SRAYB^N 

33    39 

BA 

JOE    RHUDY 

SIERRA    BLANCA 

8306 

o1 

31     11 

4590 

5P 

H.     NEELY 

SILVERTON 

B32  3|  01 

BRISCOE 

tt 

101 

3260 

HA 

fi; 

FRED    A.    STRANGE 

SIMMS    2    NNM 

£1336    DA 

BOWIE 

33    22 

31 

3SB 

JAMES    L.    LINDSEY 

SINTON 

836<.l  07 

SAN   PATRICIO 

5 

28    02 

31 

6P 

6P 

DONALD    6    BRYANT 

slaton  5  se 

83731  01 

LYNN 

33    22 

LOJ. 

it, 

3050 

7P 

EDWARD    L.    BROSCH 

slioell 

837B    03 

WISE 

16 

33   22 

97 

24 

753 

7A 

ZYLPHIA    C.       JRHJW 

SLCAN 

6382    06 

SAN    SABA 

31    09 

55 

1303 

6P 

THOS.     ft.    SLOAN 

S'UThVILLE 

8*16    07 

30    00 

39 

324 

BA 

6A 

MRS.    CLAUDIA    K.    YOUNG 

SNYDER 

8*33    02 

SCURRY 

32    43 

100 

55 

2  J25 

TA 

CITY    OF    SNYDER 

SOMERVILLE    DAM 

84*6i   07 
B449I  06 

BURLESON 

30    20 

96 

32 

BA 

BA 

8A 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

S0N9RA 

SUTTON 

30    3* 

100 

39 

2140 

bi> 

5P 

PAT    OROWN 

iP£A».S 

8619    JT 

LAVACA 

29    16 

96 

42 

141 

7A 

MRS.    FA«R|E    M.    COOK 

SPEARHAN 

86231  01 

HANSFORD 

36    11 

101 

12 

3090 

6P 

7A 

VIRGINIA    L.    CATES 

SPICEwOOD    1    S 

B63l|  06 

BURNET 

30    27 

5g 

10 

BA 

MRS    E.N.    HOLL1NGSW0RTH 

SPRING    BRANCH 

8544    07 

COMAL 

29    52 

96 

24 

1030 

7A 

FALT1N    C.    BElERLE 

SPRINGTOWN 

3661    03 

PARKER 

i: 

32    5B 

97 

40 

670 

7A 

7A 

JOE    C.    SOUTH 

SPUHGER    CAM    B 

86681   04 

TYLEB 

30    4B 

9* 

11 

214 

8A 

8A 

6A 

U    S    CORPS    OF    ENGlNtERS 

STAMFORD    1 

8683    02 

JONES 

32    56 

-8 

7A 

milburm  -.   rnoHPs >n 

STAFFORD    NO    2 

858*1  Qi 

JONES 

32    57 

160* 

Cilv    uF       IAN 

STEPHENVILLE    *    N 

86  2*.,  03 

ERATH 

32    17 
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REFERENCE   NOTES 

TEXAS 
AUGUST  1969 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Cliraatologist , 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you    Additional 
precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS'*. 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65CF.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME;   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes'*  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.   Max  and  Min  values 
m  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  tor 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++■  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE    STATION    INDEX    THE    SYMBOLS    AND    LETTERS    WHEN    USED    INDICATE   THE    FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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61.2 

71.1 

-   .7 

92 

5 

54 

25 

1 

2 

0 

0 

0 

2.77 

.88 

.60 

7 

.0 

0 

7 

2 

0 

ANDREWS 

85.5 

61. 5M 

73. 5M 

92 

5 

0 

5 

0 

0 

0 

4.66 

.0 

0 

BIG  SPRING 

66.0 

64.4 

75.2 

92 

15 

58 

24 

0 

7 

0 

0 

0 

2.37 

1.33 

9 

.0 

0 

4 

1 

l 

BORGER  3  H 

82.7 

60.0 

71.4 

94 

7 

54 

25  + 

6 

5 

0 

0 

0 

3.19 

.90 

16 

.0 

0 

s 

3 

0 

BRAVO 

81.6 

57.8 

69.7 

89 

15* 

51 

25 

1 

0 

0 

0 

0 

2.89 

1.35 

1 

.0 

0 

7 

1 

1 

BROMNFIELO  NO  2 

81.". 

57.9 

69.7 

89 

16+ 

53 

29  + 

4 

0 

0 

0 

0 

3.69 

1.32 

2.25 

10 

.0 

0 

4 

2 

2 

CANADIAN  1  ENE 

B5.1 

61.3 

73.2 

95 

7 

52 

24 

3 

10 

0 

0 

0 

2.64 

1.55 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

CANYON 

CHANNING  NO.  2 

80.3 

57.2 

68.6 

91 

7 

51 

24+ 

12 

2 

0 

0 

0 

4.26 

2.30 

18 

.0 

0 

6 

3 

1 

CLAUDE 

79.7 

57.1 

68.4 

92 

8 

50 

9  + 

13 

2 

0 

0 

0 

4.69 

1.52 

18 

.0 

0 

7 

4 

1 

CROSBYTON 

80.2 

60.0 

70.1 

-  2.1 

91 

8 

54 

28 

9 

3 

0 

0 

0 

3.70 

1.48 

1.27 

9 

.0 

0 

8 

3 

1 

DALHART  FAA  AIRPORT 

80.2 

57.1 

68.7 

91 

6 

49 

23 

11 

1 

0 

0 

0 

3.20 

1.74 

1.38 

17 

.0 

0 

4 

3 

1 

DIMMITT 

81.2 

55.7 

68.5 

91 

8 

49 

26 

9 

3 

0 

0 

0 

3.61 

.96 

18 

.0 

0 

9 

3 

0 

DUMAS 

80.7 

57.8 

69.3 

91 

16+ 

50 

24+ 

13 

4 

0 

0 

0 

4.72 

1.80 

18 

.0 

0 

6 

3 

2 

FLOYDADA 

FOLLETT 

81.* 

60.0 

70.7 

92 

8 

52 

24+ 

3 

3 

0 

0 

0 

4.82 

2.48 

1 

.0 

0 

4 

2 

2 

FRIONA 

81.6 

57.3 

69.5 

92 

6 

50 

25 

4 

3 

0 

0 

0 

2.47 

1.14 

18 

.0 

0 

4 

2 

1 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

81.2 

55.7 

68.5 

91 

6 

49 

25  + 

8 

3 

0 

0 

0 

2.88 

.76 

1 

.0 

0 

5 

3 

0 

GARDEN  CITY  1  E 

83.9 

61.5 

72.7 

90 

8 

51 

30 

0 

1 

0 

0 

0 

3.24 

1.37 

.93 

17 

.0 

0 

4 

4 

0 

GRUVER 

83.4 

58.4 

70.9 

93 

6 

50 

23 

4 

6 

0 

0 

0 

4.48 

1.48 

18 

.0 

0 

7 

3 

2 

HEREFORD 

81.2 

56.7 

69.0 

91 

6 

51 

30 

6 

1 

0 

0 

0 

2.12 

.7* 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

LAMESA  1  SSE 

66.0 

61.9 

74.0 

.9 

95 

B+ 

53 

30 

1 

12 

0 

0 

0 

5.66 

3.23 

3.40 

9 

.0 

0 

6 

3 

1 

LEVELLAND 

80.3 

57.7 

69.0 

89 

7+ 

50 

30 

4 

0 

0 

0 

0 

7.06 

3.10 

10 

.0 

0 

6 

3 

3 

LIPSCOMB 

82.7 

58.6 

70.7 

93 

8  + 

49 

24 

6 

7 

0 

0 

0 

2.26 

1.15 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

LITTLEFIELD  NO.  2 

80.9 

58.7 

69.6 

69 

8  + 

53 

25 

2 

0 

0 

0 

0 

4.32 

2.25 

10 

.0 

0 

7 

3 

1 

LUBBOCK  HB  AIRPORT       R 

60.2 

60.2 

70.2 

-  1.2 

89 

7 

53 

30 

3 

0 

0 

0 

0 

4.93 

2.57 

1.76 

21 

.0 

0 

8 

3 

1 

MC  LEAN  3  E 

79.8 

60.4 

70.1 

93 

8 

54 

23 

9 

3 

0 

0 

0 

2.43 

.69 

18 

.0 

0 

7 

2 

0 

MIAMI 

81.2 

59.1 

70.2 

-   .8 

94 

e 

52 

24 

10 

5 

0 

0 

0 

2.33 

.33 

.73 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

MIDLAND  HB  AIRPORT     //R 

86.4 

62.0 

74.2    -  1.2 

93 

25  + 

52 

29 

0 

8 

0 

0 

0 

1.53 

-   .26 

.60 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

MIOLAND  4  ENE 

87.2 

62.4 

74.8 

94 

25  + 

52 

30 

0 

11 

0 

0 

0 

2.07 

.80 

10 

.0 

0 

4 

2 

0 

MORTON 

81.2 

57.7 

69.5 

90 

30 

53 

30 

2 

1 

0 

0 

0 

4.33 

2.02 

10 

.0 

0 

6 

4 

1 

MULESHOE  1 

80.9 

57.0 

69.0 

-   .6 

90 

6 

50 

25 

2 

1 

0 

0 

0 

1.95 

-   .04 

.59 

10 

.0 

0 

6 

1 

0 

OLTON 

78.8 

57.1 

66.0 

88 

6 

53 

30+ 

10 

0 

0 

0 

0 

5.86 

1.77 

9 

.0 

0 

8 

5 

2 

PAMPA  NO.  2 

79.8 

59.1 

69.5 

93 

8 

52 

24 

19 

3 

0 

0 

0 

2.93 

1.02 

.67 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

PANHANDLE 

80.0 

58.1 

69.1 

91 

7+ 

52 

25+ 

10 

2 

0 

0 

0 

3.71 

1.12 

18 

.0 

0 

6 

3 

1 

PERRYTON  5  NNE 

79.3 

58.1 

68.7 

92 

B 

48 

24+ 

17 

3 

0 

0 

0 

2.63 

1.16 

1.64 

8 

.0 

0 

6 

1 

1 

PLAINS 

82.3 

57.1 

69.7 

91 

6 

47 

30 

1 

2 

0 

0 

0 

4.30 

2.75 

10 

.0 

0 

4 

2 

2 

PLAINVIEW 

80.9 

59.9 

70.4 

-  1.1 

90 

8+ 

55 

30+ 

4 

2 

0 

0 

0 

4.78 

2.76 

1.3B 

2 

.0 

0 

7 

4 

1 

SEMINOLE 

84.3 

59.2 

71.8 

93 

7 

52 

30  + 

0 

5 

0 

0 

0 

5.67 

3.60 

9 

.0 

0 

5 

3 

2 

S1LVERT0N 

78.8 

57.2 

68.0 

90 

8 

51 

25 

19 

1 

0 

0 

0 

4.42 

1.32 

9 

.0 

0 

8 

4 

1 

SPEARMAN 

82.0 

58.5 

70.3 

-   .4 

93 

7+ 

50 

23 

6 

6 

0 

0 

0 

3.70 

1.96 

1.25 

1 

.0 

0 

B 

3 

1 

STRATFORD 

79.7 

57.0 

68.4 

91 

7 

49 

25 

16 

3 

0 

0 

0 

3.97 

1.62 

18- 

.0 

0 

7 

2 

2 

SUNRAY  *  Sw 

62.0 

58.9 

70.5 

92 

6 

51 

23 

7 

3 

0 

0 

0 

4.15 

1.51 

15 

.0 

0 

5 

3 

2 

TAHOKA 

81.1 

59.9 

70.5 

90 

8 

53 

30 

2 

1 

0 

0 

0 

3.44 

1.21 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

TULIA 

80.5 

58.2 

69.4 

90 

6 

53 

24 

7 

1 

0 

0 

0 

5.43 

1.90 

18 

.0 

0 

6 

5 

1 

VEGA 

76.8 

56.7 

67.8 

-  1.6 

89 

6 

50 

24+ 

14 

0 

0 

0 

0 

3.35 

1.62 

1.41 

1 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

70.3 

-  1.1 

3.72 

1.75 

.0 

*    *    » 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT     //R 

64.8 

66.9 

75.9 

.0 

94 

7 

58 

28+ 

0 

6 

0 

0 

0 

4.10 

2.03 

1.96 

10 

.0 

0 

5 

3 

1 

ANSON 

B6.3 

67.1 

76.7 

96 

7 

58 

24 

0 

9 

0 

0 

0 

5.76 

2.55 

10 

.0 

0 

5 

5 

1 

ASPERMONT  2  SSW 

64.4 

61.4 

72.9 

97 

8 

54 

25  + 

5 

9 

0 

0 

0 

6.05 

3.81 

2.05 

11 

.0 

0 

6 

5 

3 

BALLINGER  1  SW 

85.2 

62.4 

73.8 

-  3.1 

92 

16+ 

53 

26 

0 

7 

0 

0 

0 

4.77 

1.77 

1.72 

11 

.0 

0 

4 

4 

2 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

82.6 

63.2 

72.9 

94 

7 

55 

24 

3 

5 

0 

0 

0 

2.97 

.91 

.74 

21 

.0 

0 

6 

3 

0 

CLARENDON 

80.8 

59.2 

70.0 

94 

8 

51 

25  + 

12 

4 

0 

0 

0 

3.38 

.83 

22 

.0 

0 

7 

3 

0 

COLEMAN 

86.0 

64.8 

75.4 

-  1.6 

95 

7 

57 

28  + 

0 

8 

0 

0 

0 

5.29 

2.25 

2.06 

11 

.0 

0 

7 

3 

2 

COLORADO  CITY 

86.7 

64.2 

75.5 

93 

16+ 

54 

29 

0 

11 

0 

0 

0 

1.17 

.40 

9 

.0 

0 

5 

0 

0 

DICKENS 

ELECTRA 

86.5 

65.0 

75.8 

98 

8 

57 

24 

0 

12 

0 

0 

0 

4.94 

3.38 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

GAIL 

83.6 

62.1 

72.9 

92 

7 

55 

24 

1 

4 

0 

0 

0 

3.75 

1.90 

3 

.0 

0 

5 

2 

1 

GUTHRIE 

86.3 

61.8 

74.1 

100 

8 

51 

30 

2 

13 

0 

0 

0 

6.66 

4.63 

22 

.0 

0 

4 

3 

2 

HASKELL 

85.6 

63.5 

74.6 

98 

8 

56 

25  + 

3 

13 

0 

0 

0 

6.23 

4.19 

1.51 

11 

.0 

0 

7 

4 

4 

HORDS  CREEK  DAM 

83.4 

63.3 

73.4 

91 

17+ 

56 

26+ 

1 

2 

0 

0 

0 

4.24 

1.92 

11 

.0 

0 

6 

3 

1 

JAYTON 

83. 5M 

61. 4M 

72. 5M 

95 

8+ 

54 

25+ 

5 

0 

0 

0 

4.08 

1.25 

11 

.0 

0 

7 

4 

1 

MATADOR 

82.5 

61.2 

71.9 

95 

8 

52 

24 

8 

5 

0 

0 

0 

2.56 

.74 

22 

.0 

0 

6 

3 

0 

MEMPHIS 

82.1 

61.1 

71.6 

-  3.0 

95 

8 

54 

25  + 

12 

5 

0 

0 

0 

3.84 

1.60 

11 

.0 

0 

7 

4 

1 

MUNDAY 

86.2 

63.6 

74.9 

98 

7 

55 

24 

1 

12 

0 

0 

0 

6.56 

6.14 

2.80 

9 

.0 

0 

6 

6 

3 

PADUCAH 

83.7 

63.6 

73.7 

96 

8 

55 

24 

2 

6 

0 

0 

0 

6.95 

2.7S 

9 

.0 

0 

7 

4 

2 

POST 

82.5 

63.4 

73.0 

92 

8 

56 

24 

3 

3 

0 

0 

0 

4.70 

2.47 

2.00 

9 

.0 

0 

7 

4 

1 

QUANAH  5  SE 

84.5 

62.7 

73.6 

-  2.5 

96 

8 

52 

24 

2 

9 

0 

0 

0 

4.63 

1.92 

2.52 

22 

.0 

0 

5 

4 

1 

ROSCOE 

83.5 

62.1 

72.6 

92 

7 

54 

19 

0 

4 

0 

0 

0 

7.93 

2.50 

23 

.0 

0 

7 

5 

2 

ROTAN 

84.7 

64.2 

74.5 

96 

7 

56 

24 

1 

7 

0 

0 

0 

7.65 

5.73 

2.43 

11 

.0 

0 

7 

5 

4 

SEYMOUR 

87.1 

63.4 

75.3 

-  1.7 

100 

7 

54 

24 

0 

13 

0 

0 

0 

7.36 

4.80 

3.10 

22 

.0 

0 

5 

5 

3 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

63.3 

60.1 

71.7 

95 

7 

53 

24 

4 

5 

0 

0 

0 

1.26 

.37 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TEXAS 
SEPTEMBER    1969 


Temperature 

Precipitation 

ftj 

•  a 

>  J3 

■  g 

■ 

■ 

> 
< 

A 

is 

x  ° 

V, 

I 

M 

0) 

a 

a 

•K 

Q 

a 
% 

a 

No.  of  Days 

3 

0 
H 

•3 
.1 

3  a 

H 

a 

o 

6 

0 

* 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Sutton 

Max. 

Mln. 

3 

■3-u 

I! 

Z  o 

• 

a 

6 
o 

a 

8 

o 

5 
8 

■ 

0 

s 

0 

1  $ 

B  1 

hi 

s| 

SNYOER 

TRUSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

WELLINGTON  2  ENE 

82.9 
85.1 
83.4 
87.6 
82.9 

61.0 
63. 9M 
62.4 
65.1 
61.0 

72.0 
74. 5M 
72.9 
76,4 
72.0 

-  2.9 

97 

100 

95 

99 

98 

28 
6 

7 
7 
8 

51 
55 
55 
55 

52 

29  + 
25  + 
25  + 
24 
26 

0 
1 

4 
0 
4 

5 
12 

5 

13 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.84 
6.51 
4.96 
4.99 
3.20 

1.66 

.98 
2.25 

.95 
3.13 

1.50 

3 
22 

8 
22 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

i 
7 
9 
4 
5 

3 
5 

4 
3 

3 

U 
i 
0 

I 
1 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 
WINTERS  1  NNE 

86.8 
84.7 

63.9 
62.7 

75.4 
73.7 

-  2.0 

101 
92 

7 
17  + 

55 

56 

24 
30 

1 
0 

11 
7 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.61 
6.44 

2.28 

1.83 
3.62 

21 
11 

.0 
.0 

0 
0 

6 
8 

3 

4 

2 
3 

DIVISION 

73.8 

-  2.2 

5.01 

2.61 

.0 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BAROWELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBROOK  OAM 

86.3 
86.5 
89.7 
88.9 
87.3 

62.0 

64.6 
65.1 
68.0 
65.2 

74.2 
75.6 
77.4 
78.5 
76.3 

-  2.9 

97 
99 
98 
95 
95 

8 
7 
8 

9  + 
8 

54 
56 
59 
58 
58 

24 
24 
25  + 
13 
24 

2 

0 
0 
0 
0 

14 

11 
16 
16 
12 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.66 
7.93 
4.49 
1.73 
3.93 

2.06 

1.84 

4.04 

3.71 

.53 

2.10 

11 
22 

17 

e 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
3 

6 

4 

3 
3 

1 
1 
3 

2 
3 

1 
0 
1 

BONHAM 
BOWIE 

BOYO  3  SE 

BRECKENR1DGE 

BRIDGEPORT 

87.6 
88.8 
87.8 
86.3 
89.3 

64.5 
66.4 
63.9 
65.0 
63.5 

76.1 
77.6 
75.9 
75.7 
76.4 

99 
96 
98 
96 
98 

7 
6 
8 
7 
8  + 

55 

55 
57 
55 

56 

28+ 
13 
14  + 
24 
25  + 

0 

0 
0 
0 
0 

12 

12 
13 
14 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.55 
2.69 
5.63 
4.39 

2.79 

1.61 
.46 

1.45 
1.64 
4.46 
1.68 
1.70 

17 
23 
23 
10 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

S 

7 
7 
5 

2 

2 
1 

3 
1 

2 

1 
1 

1 
1 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

C0RS1CANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

86.9 
91.3 
89.9 
89. <> 
88.1 

65.5 
66.3 
65.9 
64.8 
69.1 

76.2 

78.8 
77.9 
77.1 
78.6 

-  .6 

-  .7 

-  .4 

-  1.6 

.7 

95 
97 
99 

97 
95 

8 

8  + 

16  + 

9+ 

7  + 

58 
55 
56 
58 

61 

26 
30 
13 
30  + 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
22 
18 
14 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.24 
1.60 
1.55 
2.28 

3.84 

.47 

-  1.28 

-  1.23 

-  .39 

1.02 

2.66 

.60 

.78 

.86 

1.37 

11 
23 
23 
22 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
2 

4 

4 

1 
1 
2 
2 
3 

1 
0 
0 
0 
2 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

86.9 
88.1 
86.2 
85.8 
90.3 

65.0 
66.3 
62.4 
62.4 
65.7 

76.0 
77.2 
74.3 
74.1 
78.0 

-  .7 

-  2.7 

94 
94 
94 
94 
97 

7 
7 
8+ 

9  + 
7+ 

57 
59 
56 
55 

57 

25 

25  + 
29  + 
25  + 
27 

0 
0 

1 
1 

0 

9 

15 

13 
9 

19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.49 
2.22 

1.64 
3.53 
1.53 

-  .15 

-  1.49 

2.23 

.83 

.77 
.90 

1.15 

22 
22 
23 

11 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

4 
7 
2 

3 

2 
1 

3 
1 

3 
0 
0 
0 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

GAINESVILLE 

GATE5VILLE 

GEORGETOWN 

88.3 
67.2 
87.3 
89.7 
91.0 

64.6 
67.0 
63.3 
65.4 
65.7 

76.6 
77.1 
75.3 
77.6 
76.4 

-  1.3 

-  2.5 

96 
93 
94 
98 
99 

7 
16  + 

8  + 
17 

1 

51 
59 
56 
55 

53 

13 
28 
25 
30 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
12 
10 
18 

22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.03 
4.55 
3.33 
1.69 
2.79 

2.01 
.70 

1.67 

1.34 

2.29 

.55 

1.66 

4 

3 

23 

17 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
3 
5 

4 

2 
4 
2 
1 
2 

GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

91.2 
88.8 
87.0 
90.4 
87.9 

64.4 
65.7 
63.9 
65.6 
65.4 

77.8 
77.3 
75.5 
78.0 
76.7 

-  1.8 

98 

98 

100 

97 

95 

16+ 
7 
8 
6 
6 

53 
58 
55 

56 

60 

28 
24 
25  + 
28 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
14 
14 

19 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.59 
4.95 
6.17 
2.40 
3.37 

3.29 

.88 
2.79 
2.00 
1.19 
2.38 

8 
17 
22 

3 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

6 
3 
4 

1 

5 
2 
2 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

88.3 
90.  4 
87.2 
85.8 
90.8 

64.1 
64,8 
64.7 
62.4 
63.6 

76.2 
77.6 
76.0 
74.1 
77.2 

-  .9 

-  4.5 

98 
97 
94 
96 
98 

8 
8  + 

17+ 
8 

7 

55 
56 
59 
53 

53 

14+ 
12 
25+ 
25  + 
24 

0 
0 
0 

1 

0 

12 
21 
12 
7 
19 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.91 
1.91 
1.80 
5.97 
1.32 

-   .01 

1.48 
.80 
.50 

3.78 
.48 

23 
22 

12 
22 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
5 
5 
5 

3 

1 
1 
2 
0 

1 

0 
0 
2 
0 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

89.9 
87.7 
89.8 
89.1 
B8.1 

63.9 
65.5 
64.5 
67.6 
66.2 

76.9 

76.6 
77.2 
78.4 
77.2 

-  1.1 

98 
95 
97 
97 
95 

6 

7 

9+ 

2 

8 

55 
56 
58 
58 
58 

14+ 
24 
28  + 
23 

13 

1 

0 
0 
0 
0 

17 
12 
16 

16 
13 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.49 
5.25 
2.14 
2.09 
2.44 

-   .75 

.57 

2.33 

.88 

.68 

1.17 

23 
22 

4 
16 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 
4 
5 
5 

1 
3 
2 
3 
2 

0 
3 
0 
0 

1 

MARLIN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

92.0 
90.4 
89.9 
88.6 
87.2 

65.7 
66.3 
65.3 
66.8 
65.7 

78.9 
78.4 
77.6 
77.7 
76.5 

-  1.2 

101 
98 
97 
95 
95 

8 
17+ 

7 
9  + 

7 

56 
59 
57 
59 
58 

30+ 
30 
25 
13 
24  + 

0 
0 
0 
0 

0 

23 
18 
19 
13 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.35 
2.20 
2.43 
2.04 
5.45 

-  .64 

-  1.19 

1.35 
1.52 
1.75 
.90 
2.33 

17 
17 
23 
23 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
4 
4 
5 

2 

1 
1 
2 
3 

1 
1 
1 
0 
3 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

88.7 
86.9 
87.4 
69.0 
66.6 

65.9 

64.3 
65.1 
64.5 
63.7 

77.3 
75.6 
76.3 
76.8 
75.2 

-   .1 

96 
101 
97 
96 
95 

6 

7 

7+ 
7 
6 

56 
55 
58 

58 
57 

30  + 
26  + 

24  + 

25  + 
13 

0 

1 

0 
0 
0 

15 
11 

12 
16 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.81 
7.67 
4.55 
2.24 
2.70 

1.03 

1.04 

3.10 
2.45 

1.77 
.81 

17 
22 
17 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 
4 
3 

6 

2 
5 

2 
1 
2 

1 
4 
2 
1 
0 

PUTNAM 
OUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

85.5 
90.7 
85.3 
85.6 
91.3 

64.6 
66.2 
63.7 
63.4 
67.2 

75.1 
78.5 
74.5 
74.5 
79.3 

94 
98 
93 
95 
97 

7 

15 

7 

8 

7 

56 
57 
54 
55 

58 

24 
12 
24 
24 

13 

0 
0 
2 
0 
0 

6 

22 
8 

7 
21 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.91 
2.35 
4.11 
4.31 
.87 

1.56 

1.53 
1.00 

.89 
1.85 

.32 

11 

3 

3 

11 

11 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

5 

7 
6 

4 

4 
2 
5 

3 
0 

1 
1 

0 
2 
0 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

88. 6M 

87.1 

87.2 

89.1 

91.9 

64.3 
61.9 
63.0 
67.0 
66.7 

76. 5M 

74.5 

75.1 

78.1 

79.3 

-   .6 
.2 

97 
96 
94 
96 
98 

8 

8+ 

16+ 

3 

17+ 

55 
55 

56 
58 
56 

25 
24 
26  + 
30 
13 

0 
0 

1 

0 
0 

13 

15 
15 
23 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.05 
4.68 
1.20 
1.70 
2.61 

1.16 
-   .70 

2.12 

3.04 

.52 

.66 

1.79 

23 

23 
23 
23 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
4 
6 
3 

4 
2 
1 
1 
1 

1 
2 

0 
0 

1 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT           R 

WAXAHACHIE 

90.9 
64.5 
89.5 
91.0 
90.1 

67.8 
63.2 
66.9 
69.9 
66.5 

79.4 
73.9 
78.2 
80.5 
78.3 

.1 

-  3.7 

1.5 

98 

97 

97 

100 

98 

9 
8 

9 
7 
7 

61 
54 
60 
63 
58 

14  + 
24 
14  + 
30  + 
27 

0 
3 

0 
0 
0 

21 
8 

13 
20 

ie 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.55 
7.71 
5.13 
4.70 
3.00 

-  2.28 
5.50 

1.93 

.26 
2.22 
2.56 
2.20 

1.46 

17 
22 
17 
16 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

7 
6 
5 
3 

0 
5 
2 
2 
3 

0 
3 
2 

2 
1 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

66.3 
88.9 

63.2 

65.4 

74.6 
77.2 

-  1.8 

95 
100 

B+ 

1 

56 
55 

25  + 
13 

0 
0 

u 

15 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

6.37 
1.64 

3.67 

3.69 
.46 

23 

17 

.0 
.0 

0 
0 

6 
6 

3 
0 

2 

0 

DIVISION 

76.6 

-  1.0 

3.31 

.52 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
SEPTEMBER    1969 


Temperature 

Precipitation 

,1 

n 

•I 

Ol  g 

<2 

« 

> 
< 

■a 

§1 
I  z 

|§ 

J3 

a 

o 

% 

a 

3 
s 

o 
•-1 

Q 

>■ 
a 

0 

i 

9 
Q 

No.  o 

Days 

■3 

0 
H 

»1 

a 
6 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■3-a 
a  c 

O  o 

>o 

2  o 

Q 

2 

0) 

i 

o 

0 

2 

=  1 

hi 

o  g 

o  o 

*    *    * 
EAST  TEXAS           04 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVULE 

89. 9M 

89.9 
90.0 
92.4 

65. 7M 

65.2 
61.3 
62.4 

77. 8M 

77.6 
75.7 
77.4 

96 

95 
95 

98 

7  + 

7  + 

8  + 
17  + 

56 

54 
49 

47 

i3 

12 
13  + 
30 

0 

0 
0 

1 

18 

IB 
19 
25 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

3.51 

2.70 
2.53 

1.93 

.51 

2.30 

1.09 
1.32 

1.18 

17 

16 
20 
17 

.0 

.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 
0 

5 

7 
5 

3 

l 
l 

2 

1 

1 

1 
1 
1 

CLARKSVILLE  2  E 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

87.4 
91.1 
87.6 
91.5 
91.  8M 

63.6 
62.6 
68.0 
65.9 
65. OM 

75.5 
76.9 
77.8 
78.7 
78. 4M 

97 
97 
93 
98 
98 

8 
9 
B 
3 
3 

56 
52 

58 

57 
54 

30+ 
30 
30  + 
14  + 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
21 
10 
24 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.55 
3.09 
6.72 
8.34 
1.76 

1.09 
2.42 
3.64 
6.32 
.75 

17 
3 

16 

4 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
3 
5 

5 

3 

1 
2 
2 

1 

1 
1 
2 
1 
0 

DAINGERFIELD  9  S 

DIALVILLE  2  W 

EMORY 

EVADALE 

FAIRFIELD 

86. 0 
88.8 
90.7 
90.2 
90. 8M 

66.7 
65.4 
62.8 
63.7 
65. 9M 

77.4 
77.1 
76.6 
77.0 
78. 4M 

95 
98 
99 
95 
98 

28  + 

7 

8  + 

9  + 
8  + 

56 
53 
53 
52 

56 

12 
12 
13 
30 

30  + 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
12 
20 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.43 
3.77 
1.42 
2.37 
3.S9 

1.93 
2.00 
.94 
1.29 
2.95 

16 
16 
23 

3 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

3 
4 
3 

3 
3 
1 
2 
2 

2 

1 
0 

1 
1 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER 
GROVETON  2  NNW 
HEMPHILL 

91.6 
89. 3M 
88.1 
91.8 
90.8 

65.1 
60.8 
63.5 
63.2 
60.3 

76.4 
75. 1M 
75.8 
77.5 
75.6 

97 
100 
95 
98 
96 

8  + 
8 

9  + 
2 
8 

54 
50 
52 
52 

43 

30 
13  + 
12 
30  + 
30  + 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
13 
11 
23 

21 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.44 
1.07 
2.69 
2.39 
1.35 

.75 

.50 

2.10 

1.38 

1.11 

17 
23 
17 
17 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
4 
3 
2 

1 
1 
1 
2 
1 

0 
0 

1 

1 
1 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

91.1 
B7.4 
91.1 
91.9 
89.0 

67.1 
62.9 
65.5 
65.1 
65.4 

79.1 
75.2 
78.3 
78.5 
77.2 

.0 

96 
94 
97 
98 
97 

3 

9  + 
2 

9  + 

7 

56 
52 
57 
57 

54 

30 
12 
13 
30 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
12 
24 
22 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.15 
3.24 
4.14 
1.03 
5.13 

.13 
.89 

3.11 
1.95 
1.47 
.49 
2.72 

5 
4 

17 
5 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
5 
3 
5 

3 

3 
2 
0 
3 

1 

1 

2 

0 
2 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

M 
88.3 
91.5 
87.7 
91.7 

58.3 
64.5 
63.6 
62.7 
63.5 

M 
76.4 
77.6 
75.2 

77.6 

.4 

94 
96 
96 
98 

7  + 

27  + 

6  + 

9 

43 
52 
53 
52 

51 

30 
30 

30 

13  + 
30 

0 
0 
0 
0 

14 
22 
10 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.15 
.91 

3.61 
.65 

4.31 

.37 

1.40 
.37 

1.81 
.35 

3.35 

3 
24 

3 
24 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 
3 
4 
2 

4 

1 
0 
2 
0 
2 

1 
0 
2 
0 
1 

LONGVIEW 

LOVELAOY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

89.6 
91.8 
91.4 
92.9 
87.8 

63.6 

64.2 
65.9 
65.5 
63.6 

76.6 
78.0 
78.7 
79.2 
75.7 

-  1.7 

.5 

-  2.4 

97 
98 
97 
99 
96 

8 
6 
2 
8 
8 

54 
54 
53 

54 
53 

13  + 

13 

30 

30 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

22 

24 
26 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.49 
1.39 
2.23 

1.20 
1.61 

-  1.13 

-  1.09 

.80 
.80 
.96 
.45 
.90 

17 

17 

2 

4 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 
3 

3 

1 
1 
2 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

89.5 
88.5 
88.1 
91.1 
91.4 

62.8 

62.4 
63.2 
64.4 
62.6 

76.2 
75.5 
75.7 
77.8 
77.0 

-   .8 
.8 

98 
96 
97 
98 

98 

7 
6 

8  + 
3 
8 

49 
51 
55 

52 

50 

30 
13  + 
30  + 
12 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
13 
13 
21 
23 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.17 
2.J6 
1.64 
2.44 
.99 

-   .51 

.71 
1.29 

.76 
1.44 

.51 

16 
17 
23 
17 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
3 
3 

3 

1 
2 
2 

2 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  N 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

90.3 

91. 3M 

88.1 
90.2 

65.4 

66. 3M 

64.4 
63.9 

77.9 
7b.  6M 

76.3 
77.1 

.2 

97 
97 

96 
95 

9 

7 

B 
8+ 

58 
55 

57 
51 

13  + 
13 

12 
30 

0 
0 

0 
0 

17 

9 

20 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.87 
1.21 

3.71 
.84 

-  2.09 

.42 
.46 

2.20 
.55 

23 
16 

17 
3 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

4 
3 

6 

3 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

1 

0 

SIMMS  2  NNW 
SPURGER  DAM  B 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TYLER  5  NE 

88.6 
90.2 
90.1 
86.4 
88.2 

63.0 
63.9 
63.2 
63.7 
62.5 

75.8 
77.1 
76.7 
76.1 
75.4 

99 
95 
101 
96 
96 

3 
29  + 
B 
7 
8 

51 
52 
55 
49 

51 

29 

30 
13  + 
30 
30  + 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

20 
18 
12 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.64 

2.65 

2.46 

.97 

.93 

.94 

2.44 

1.02 

.50 

.54 

23 
3 
17 
17 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

1 
4 
3 
2 

2 

1 
3 
1 
1 

0 

1 
1 

0 

0 

WARREN 
WILLS  POINT 

89.5 
91.0 

61.7 
64.1 

75.6 
77.6 

95 

98 

7 
9 

49 
56 

30 
13  + 

0 
0 

13 
20 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.85 
1.76 

3.09 

1.02 

3 
23 

.0 
.0 

0 
0 

3 

3 

1 
2 

1 
1 

DIVISION 

77.0 

-   .6 

2.55 

-   .40 

.0 

*    *    * 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

84.0 
88. 7M 
89.9 
95.5 
80.3 

55.5 

65.2 
60.5 
61.9 
59.3 

69.8 
77. OM 
75.2 
78.7 
69.8 

-  2.1 

.3 

91 
97 
99 
103 
87 

25  + 
26 

7 

6 

17 

49 
55 
54 
50 
54 

27 
30 
30  + 
30 
30  + 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

21 

2B 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.69 
.71 
.07 
.65 
.79 

-  1.56 

-  1.88 

.42 
.71 
.04 
.34 
.50 

2 
18 
11 
20 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
0 
3 
2 

0 

1 

0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

FABENS 

87.6 
90.3 
89.9 
89.6 
89.0 

56.5 
63.9 
66.4 
64.6 
59.2 

72.1 
77.1 
78.2 
77.1 
74.1 

2.6 

95 
97 
97 
98 
96 

6  + 
26 
17 

7 
7 

45 
55 
54 
55 
48 

30 
30 
30 
30  + 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
19 
17 
13 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.07 

2.75 

.46 

.43 

2.59 

-   .71 

.60 
2.25 

.37 

.22 

1.90 

1 
18 
15 
12 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 

0 
0 
2 

0 

1 

0 
0 

1 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

92.0 
89.7 
91. OM 

91. 3M 

59.3 

61.6 
62. 3M 

62. 9M 

75.7 
75.7 
76. 7M 

77. 1M 

98 
96 
98 

97 

7+ 
26+ 
26  + 

7+ 

48 
53 
53 

54 

30  + 
30  + 
29 

30 

0 
0 
0 

0 

21 
17 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

.35 

1.20 

.82 

1.06 

.20 
.70 
.42 
.96 

18 

21 

16 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 
1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

MARATHON 
MARFA  NO  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

86.7 

94. 1M 

89.2 

79.6 

52.0 
60. 9M 
63.2 
54.7 

69.4 
77. 5M 
76.2 
67.2 

93 

101 
94 
88 

5 

7+ 
25  + 

7 

44 
50 
55 
50 

26 
30 
30  + 
29  + 

0 

0 

0 

14 

7 
28 
16 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

.35 

2.10 
.49 

1.11 

.08 

2.00 

.21 

.59 

2 
22 

2 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 
2 
3 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
SEPTEMBER    19*9 


Temperature 

Precipitation 

i8 
H 

<2 

►  3 

■ 

1 
< 

Br 

IS 

1 

i 

• 

a 

is 
« 
1 

o 

• 
a 

& 
a 

! 

1 
a 

No.  ol  D.y. 

■3 

e] 

f  z 
ll 

h 
I 

a 

s 
« 

• 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Day. 

Mattes 

Kb 

Mln. 

■3 

0 

H 

■S-o 

S3 
a  s 

s° 

■1   0 

■ 

1 

8 

0 

o 

s 

0 

o 

11 

3  * 

hi 

s  i 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

86.6 
91.5 
89.6 
96.* 
88.9 

63.4 
62.9 
64.1 
67.8 
63.6 

76.0 
77.2 
76.9 
82.1 
76.3 

2.0 

95 
100 

97 
102 

98 

17 
7 

29 
5 

6 

59 
55 
56 
55 

54 

30+ 

30 

30 

30 

30 

0 
0 

0 
0 

0 

14 
21 
L6 
29 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.26 
2.39 
1.14 

.43 
3.70 

-   .94 

.16 
1.71 

.47 

.38 

2.37 

23 
22 
17 
18 
22 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

3 

4 

1 

4 

0 

l 

0 
0 
2 

0 

1 

0 
0 

1 

SALT  FLAT  10  ENE 
SANDERSON 
SHEFFIELD 
SIERRA  BLANCA 
VAN  HORN 

85.3 
88.4 
89.7 
84.7 

60.4 
64.4 
65.9 
56,0 

72.9 
76.4 
77.8 
71.4 

95 
96 
96 

91 

8 
26 

17 
6 

53 

54 
50 
47 

30 
30 
30 
30 

0 
0 
0 
0 

5 
14 

16 
4 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.44 
1.21 
.76 
2.86 
4.83 

.54 
.95 
.59 

1.11 
2.00 

23 
16 
18 
2 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
2 
4 
6 

1 

1 
1 
4 

4 

0 
0 
0 

1 

2 

WINK  FAA  AIRPORT 
YSLETA 

68.9 
90.6 

62.5 

58.0 

75.7 
74.3 

96 
98 

6+ 

7 

55 
47 

30+ 
30 

0 
0 

16 
17 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.21 
.52 

.55 

.42 

17 
13 

.0 
.0 

0 
0 

3 

1 

1 
0 

0 
0 

DIVISION 

75.2 

1.3 

1.29 

-   .44 

.0 

*    *    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AM1STAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

89.3 
87.5 
89.0 
87.9 
90.7 

69.4 

55.9 
64.3 
63.7 
68.2 

79.4 
71.7 
76.7 
75.8 
79.5 

-  .7 

-  .6 

94 
96 
95 
95 
95 

17 
16  + 
17 
19 
10+ 

62 
46 
54 
52 
58 

30 
30 
14 
30 
30  + 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
12 
16 
14 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.49 
1.23 
2.26 
2.97 
2.94 

-  1.74 

-  1.07 

1.79 
1.09 
1.30 
1.73 
1.73 

19 

18 

4 

4 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

1 

4 
3 

4 

1 
1 
1 
2 
2 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

85. 2 
88.2 
90.6 
89.7 
87.5 

61.2 
64.2 
66.4 
65.4 
60.9 

73.2 
76.2 
78.5 
77.6 
74.2 

92 
93 

95 
96 
97 

17+ 
16 
17+ 
11 
1 

50 
52 
55 
55 

50 

29  + 

30 

29+ 

28 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
11 
22 

2U 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.69 
2.87 
4.66 
3.46 

1.04 

1.81 
1.62 
1.95 
1.69 

.44 

11 

3 

17 

18 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 

6 

5 

2 

2 

2 

4 
3 
0 

0 

DEL  RIO  WB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

90.0 
86.7 
85.3 
87.6 
89.7 

69.8 
63.2 
62.3 
64.6 
63.9 

79.9 
75.0 
73.8 
76.1 
76.6 

.0 

94 
95 
94 
94 
95 

16  + 

7 
16 
16 

15 

61 
53 
55 
53 
52 

30 
26 
30 
30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
6 
5 

6 

18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.78 
7.45 
3.81 
3.69 
2.31 

-  1.83 

.48 
3.70 
1.34 
1.30 
1.05 

14 
10 
11 
17 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

6 

5 
7 
4 

0 
3 
3 
3 
2 

0 
2 

2 

1 

1 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

88.6 
91.6 
87. OM 
88.6 
92.2 

62.8 

65.6 
64. 5M 
62.7 
62.1 

75.7 
78.6 
75. 8M 
75.7 
77.1 

.6 
-  1.4 

93 
97 
93 
95 
99 

16+ 
16 
3 
17+ 
17 

51 
52 

51 
50 

29+ 
29 

30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
25 

11 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.60 
.31 
2.03 
2.14 
2.44 

-  2.19 

-  1.01 

1.34 
.21 
.50 
.65 

1.80 

3 

17 
17 
12 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

e 
2 

6 

4 
3 

2 

0 
1 
3 
2 

1 
0 
0 
0 

1 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

89.8 
89.2 

87. 8M 
89. 1M 
69.  4M 

65.2 

63.7 
61. 2M 
65. 4M 
63. OM 

77.5 
76.5 
74. 5M 
77. 3M 
76. 2M 

-  2.1 

95 
97 
95 
98 
95 

17  + 

3 
16  + 
25 

9 

53 

51 

58 

51 

30+ 

30 

30 
30 

0 
0 
2 
0 
0 

20 

15 

16 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.94 
1.66 
1.23 
.52 
2.21 

-  1.38 

1.03 

1.08 

.49 

.20 

1.36 

18 
4 
11 
14 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 

4 
4 
3 

4 

1 
1 
0 
0 
1 

1 

1 

0 
0 

1 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

87.4 

M 
88.6 
87.1 
91.3 

61.8 

M 
63.0 
62.7 
67.7 

74.6 

M 
75.6 
74.9 
79.5 

97 
98 
96 
95 
100 

16 

16 

17 

16+ 

17 

50 
54 
51 
53 

54 

28 
30  + 
30 
28 
30 

0 

0 
0 
0 

8 

12 
13 
23 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.08 

1.15 

5.11 

.89 

-   .22 

2.10 

1.39 

1.03 

.62 

2.38 

.70 

10 
18 
18 

11 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

2 

6 
2 

2 

1 
1 
3 
1 

1 
1 

0 
2 

0 

PRADE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
ROCKSPRINGS 
SAN  ANGELO  DAM 

87.7 
86.1 
66.7 
86.  5M 
84.5 

60.2 
63,8 
62.4 

M 
62.9 

74.0 

75.0 
74.6 

M 
73.7 

93 
95 

94 
91 
94 

17 

15 

17+ 

17+ 

17 

47 
55 
55 

56 

30  + 
30 
30  + 

29  + 

0 
0 
0 

0 

7 
7 

11 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.65 

■  48 

3.76 

2.72 

2.50 

.90 

.32 

.97 

1.11 

1.33 

17 
17 

9 
11 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
6 
3 

4 

1 
0 
3 
3 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

86.0 
68.0 
89.6 
85.3 
88.5 

64.3 
65.2 
63.5 
62.3 

68.2 

75.2 
76.6 
76.6 
73.8 
78.4 

-  3.1 

94 
95 
96 
95 
93 

16 

17+ 

10 

17 

16 

55 
54 
52 
55 

60 

29 
28 
29 
24 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

11 
19 
7 
14 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

5.74 
2.26 
1.62 
5.92 

1.14 

3.06 
3.70 

1.91 
.60 
.80 

4.15 
.65 

18 
19 

18 

9 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
4 
5 
2 

5 

3 
1 
2 
1 

3 

0 
0 

1 

0 

WATER  VALLEY 

85.2 

61.7 

73.5 

94 

17 

50 

30 

0 

6 

0 

0 

0 

3.88 

1.32 

9 

.0 

0 

6 

2 

2 

DIVISION 

76.0 

-  1.4 

2.65 

-   .46 

.0 

*    *    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

90.1 

M 
89.9 
91.5 
89.2 

69.3 

M 
69.2 
67.1 
68.1 

79.7 

M 
79.6 
79.3 
78.7 

.6 

-   .6 
.1 

95 
93 

97 
99 
96 

6 

8 

18  + 

3 

17 

60 

61 

57 
60 

13 

30 
1*  + 
13 

0 

0 
0 
0 

20 

17 

21 

17 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.17 
1.81 
2.56 
6.20 
4.22 

-  2.27 

-  1.08 
3.32 

.56 

.91 

1.08 

2.20 

2.75 

3 
20 

24 
17 

4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 

3 

4 
6 
4 

1 
2 
2 

4 
2 

0 
0 

1 

2 
2 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

CUERO  3  E 

92.1 
90.9 
89.8 
69. 7 
90.9 

72.0 
66.5 
76.6 
72.8 
68.8 

82.1 

78.7 
83.2 
81.3 
79.9 

.5 

96 
98 
94 
94 
97 

S 

9 
9 

16 
9 

64 

56 
71 
64 
60 

30 
14  + 
12 
30 
30  + 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
23 
18 
17 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.96 
5.66 
2.12 
2.05 
4.99 

1.69 
-  2.35 

.74 
1.66 
1.52 

.62 
1.39 

22 
16 
22 

4 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 

10 
4 
5 
8 

1 

5 
1 

2 
4 

0 
1 
1 
0 
2 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLQRESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

90.8 
93.2 
91.0 
91.5 
91.3 

67.9 
67.0 
66.4 
68.7 
67.7 

79.4 
80.1 
78.7 
80.1 
79.5 

.7 

95 
98 
97 
96 

97 

16 

8 
17 
16 
10  + 

58 
56 
55 

60 
58 

30 

30+ 

30 

30 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
25 
24 
25 
24 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.48 
4.42 
1.15 
1.58 
4.15 

.60 

-  2.09 

.61 

2.10 

2.93 

1.13 

.81 

1.10 

17 
4 
5 

17 
6 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
1 
5 
6 

1 

2 
1 

1 
3 

1 
1 
1 
0 
1 

HALLETTSVILLE 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
SEPTEMBER    1969 


Temperature 

Precipitation 

•1 

<2 

5 

■3 

si 
Si, 

|§ 

a 

Q 

| 

a 

a 
1 

No.  o 

Days 

3 

•a 
IS 

!§ 

Q 

3 
O 

S 

a 

Snow,  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

Min. 

~2 

■3-n 

11 

a  o 
>iO 

2§ 

0 

a 

1 

£ 

o 

2 

1 

u 

5  | 

hi 

s  5 

HONDO 

91.7 

68.  1 

79.9 

.2 

98 

17 

59 

30 

0 

24 

0 

a 

0 

2.39 

-  1.27 

1.46 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

KENEDY 

92.4 

67.4 

79.9 

96 

17 

55 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

2.59 

.60 

17 

.0 

0 

4 

3 

0 

KINGSVILLE 

91.0 

71.2 

81.1 

95 

16 

63 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

6.89 

1.81 

20 

.0 

0 

9 

5 

2 

LA  GRANGE 

90.2 

67.9 

79.1 

95 

16  + 

56 

13 

0 

17 

0 

0 

0 

2.47 

.99 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

LEXINGTON 

88.2 

67.4 

77.8 

94 

9  + 

57 

13 

0 

12 

0 

0 

0 

3.66 

1.64 

19 

.0 

0 

4 

2 

2 

LULING 

90.6 

65.4 

78.0 

-  1.7 

96 

16+ 

54 

13 

0 

22 

0 

0 

0 

1.82 

-  1.58 

.64 

17 

.0 

0 

5 

1 

0 

MATHIS 

90.8 

70.0 

80.4 

97 

17 

63 

13 

0 

24 

0 

0 

0 

4.03 

1.22 

17 

.0 

0 

8 

3 

1 

NATALIA 

93.8 

67.2 

80.5 

99 

16 

56 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

.24 

.12 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEW  BRAUNFELS 

92.7 

65.8 

79.3 

-   .8 

98 

17  + 

58 

30  + 

0 

26 

0 

0 

0 

1.37 

-  2.08 

.79 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

NIXON 

90.6 

67.5 

79.1 

95 

16 

58 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

5.33 

3.16 

4 

.0 

0 

4 

2 

2 

RED  ROCK 

90.0 

65.2 

77.6 

95 

9 

52 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

3.35 

1.75 

17 

.0 

0 

5 

2 

1 

REFUGIO 

92.7 

69.8 

61.3 

96 

29  + 

59 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

1.43 

.73 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

RDBSTOWN 

91.8 

72.2 

82.0 

97 

17  + 

67 

30  + 

0 

23 

0 

0 

0 

7.39 

1.54 

18 

.0 

0 

9 

6 

i 

RDCKPORT 

89.7 

73.9 

81.8 

94 

29 

66 

30  + 

0 

17 

0 

0 

0 

1.41 

1.13 

20 

.0 

0 

2 

1 

1 

SAN  ANTONIO  W8  AIRPORT   R 

90.3 

66.8 

79.6 

1.0 

94 

29+ 

58 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

1.32 

-  2.17 

.51 

3 

.0 

0 

5 

1 

0 

SAN  MARCOS 

91.7 

64.8 

78.3 

-   .4 

98 

17 

54 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

.69 

-  3.26 

.27 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

SEALV 

92.3 

68.3 

80.3 

.8 

96 

16 

57 

13 

0 

26 

0 

0 

0 

1.28 

-  2.43 

1.09 

20 

.0 

0 

1 

1 

1 

SEGUIN 

91.4 

67.6 

79.5 

.3 

96 

15  + 

57 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

4.11 

.51 

1.9S 

17 

.0 

0 

3 

3 

2 

SINTON 

92.5 

71.6 

62.1 

98 

17  + 

64 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

7.70 

6.02 

22 

.0 

0 

5 

3 

1 

SMITHVULE 

89.4 

66.1 

77.6 

-  2.1 

95 

9  + 

55 

13 

0 

16 

0 

0 

0 

2.98 

-   .31 

1.25 

17 

.0 

0 

5 

2 

1 

SOMERVILLE  DAM 

89.7 

66.0 

77.9 

96 

9  + 

54 

30 

0 

16 

0 

0 

0 

2.41 

.89 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

WASHINGTON  STATE  PARK 

91.0 

67.1 

79.1 

96 

9+ 

55 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

2.13 

.69 

6 

.0 

0 

6 

1 

0 

YOAKUM 

DIVISION 

79.8 

-   .1 

3.10 

-   .51 

.0 

*    »    » 
UPPER  COAST         08 

ALVIN 

89.5 

68.3 

78.9 

93 

4  + 

59 

13 

0 

18 

0 

0 

0 

2.38 

1.63 

18 

.0 

0 

3 

1 

1 

ANAHUAC  TBCD 

91.2 

69.0 

80.1 

97 

7 

58 

29 

0 

26 

0 

0 

0 

1.76 

1.62 

3 

.0 

0 

2 

1 

1 

ANGLETON  2  W 

89.2 

67.5 

78.4 

-   .4 

99 

10 

57 

30  + 

0 

12 

0 

0 

0 

3.67 

-  1.77 

1.10 

22 

.0 

0 

6 

3 

1 

BAY  CITY  WATERWORKS 

90.6 

70.2 

80.4 

96 

9 

63 

30  + 

0 

22 

0 

0 

0 

4.46 

3.00 

17 

.0 

0 

6 

1 

1 

BAYTOWN 

90.6 

69.1 

79.9 

96 

8 

57 

30 

0 

19 

0 

0 

0 

1.17 

-  3.66 

.62 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLEVELAND 

91.3 

63.5 

77.4 

97 

9 

52 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

4.81 

1.62 

5 

.0 

0 

6 

3 

1 

DANEVANG  2  SE 

90.3 

70.3 

80.3 

.8 

95 

9  + 

63 

30  + 

0 

20 

0 

0 

0 

3.74 

-   .26 

2.45 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

91.8 

62.8 

77.3 

98 

10  + 

54 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

6.76 

2.68 

3.33 

24 

.0 

0 

6 

4 

2 

EL  CAMPO 

92.3 

65.8 

79.1 

96 

8  + 

57 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

2.84 

.80 

5 

.0 

0 

7 

3 

0 

FREEPORT  2  Nw 

89.0 

71.8 

60.4 

95 

9 

63 

14 

0 

16 

0 

0 

0 

.32 

.12 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

GALVESTON  WB  CITY        R 

85.6 

76.8 

81.2 

1.1 

93 

8 

71 

29  + 

0 

1 

0 

0 

0 

.28 

-  4.81 

.21 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOUSTON  INCONT  AP 

89.8 

66.6 

78.2 

-   .1 

95 

6  + 

56 

30 

0 

16 

0 

0 

0 

6.06 

2.03 

2.48 

3 

.0 

0 

5 

4 

2 

HOUSTON  WB  CITY           R 

89.0 

71.7 

80.4 

.6 

96 

6 

64 

13 

0 

16 

0 

0 

0 

1.43 

-  2.38 

.43 

16 

.0 

0 

4 

0 

0 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

90.8 

71.4 

81.1 

1.9 

97 

6 

63 

30  + 

0 

24 

0 

0 

0 

4.15 

-   .11 

1.36 

18 

.0 

0 

6 

4 

1 

LIBERTY 

94.0 

64.3 

79.2 

.5 

99 

26  + 

53 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

.74 

-  3.26 

.43 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

MATAGORDA  NO  2 

89.8 

71.3 

80.6 

.6 

96 

8 

64 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

4.18 

-   .65 

2.21 

17 

.0 

0 

7 

3 

1 

NEW  GULF 

90.2 

67.8 

79.0 

96 

9 

60 

30  + 

0 

20 

0 

0 

0 

2.72 

1.06 

2 

.0 

0 

7 

2 

1 

ORANGE  4  NW 

87.8 

66.3 

77.1 

92 

28+ 

57 

30 

0 

8 

0 

0 

0 

4.05 

2.51 

2 

.0 

0 

4 

3 

1 

PALACIDS  FAA  AIRPORT 

89.1 

71.2 

80.2 

95 

8 

64 

30  + 

0 

13 

0 

0 

0 

2.58 

1.68 

17 

.0 

0 

3 

2 

1 

PIERCE  1  E 

91.9 

68.2 

80.1 

1.2 

96 

9+ 

59 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

2.62 

-  1.05 

.70 

20 

.0 

0 

10 

2 

0 

POINT  COMFORT 

86.0 

71.7 

76.9 

90 

29+ 

66 

13 

0 

3 

0 

0 

0 

7.10 

3.35 

23 

.0 

0 

4 

4 

3 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

89.2 

67.6 

78.4 

.2 

94 

27  + 

55 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

1.50 

-  3.38 

.97 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

PORT  LAVACA  NO  2 

91.2 

75.0 

83.1 

97 

e 

68 

30  + 

0 

22 

0 

0 

0 

5.35 

2.28 

23 

.0 

0 

4 

3 

3 

PORT  0  CONNOR 

89.4 

75.1 

82.3 

93 

10+ 

66 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

3.31 

2.90 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

SUGAR  LAND 

89.7 

66.4 

79.1 

-   .5 

95 

9 

59 

30  + 

0 

17 

0 

0 

0 

2.87 

-   .98 

1.15 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

THOMPSONS  3  WSW 

89.9 

67.5 

78.7 

97 

15 

56 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

1.51 

.83 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

89.8 

71.2 

80.5 

1.4 

95 

e 

63 

30 

0 

19 

0 

0 

0 

6.71 

2.48 

2.73 

5 

.0 

0 

9 

5 

2 

DIVISION 

79.6 

.3 

3.31 

-  1.26 

.0 

*    *    » 
SOUTHERN             09 

ALICE 

92.1 

70.7 

81.4 

97 

9 

64 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

5.66 

1.18 

1.04 

10 

.0 

0 

9 

5 

1 

ARMSTRONG 

92. 3M 

67. 8M 

80.  1M 

96 

15  + 

59 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

5.10 

2.10 

23 

.0 

0 

7 

3 

2 

BENAVIDES  7  S 

93.3 

70.0 

81.7 

98 

19  + 

62 

30  + 

0 

27 

0 

0 

0 

1.00 

.0 

0 

0 

CARRIZO  SPRINGS 

93.9 

70.5 

82.2 

.7 

102 

17 

59 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

.32 

-  2.50 

.20 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

CATARINA 

95. 9M 

70. 3M 

83. 1M 

102 

16 

62 

30  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHARLOTTE  5  NNW 

92.7 

68.0 

80.4 

100 

16 

58 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

2.21 

1.63 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

93.8 

70.3 

82.1 

100 

16 

63 

30  + 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRYSTAL  CITY 

92.3 

70.7 

81.5 

97 

17  + 

61 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

.04 

.04 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

DILLEY 

93.1 

68.1 

80.6 

-   .4 

99 

17 

60 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

.41 

-  2.24 

.28 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

EAGLE  PASS 

91.1 

70.3 

80.7 

-   .7 

97 

17 

61 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

.18 

-  2.32 

.16 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

ENCINAL  3  NW 

95.9 

69.6 

62.8 

1.5 

102 

17 

60 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

1.71 

-  1.10 

1.10 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

FALCON  DAM 

94.1 

71.4 

62.8 

100  18+ 

64 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

1.01 

.73 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

FALFURRIAS 

91.8 

70.0 

80.9 

-  1.2 

95 

17  + 

59 

30  + 

0 

27 

0 

0 

0 

3.67 

-   .67 

.90 

12 

.0 

0 

9 

2 

0 

FOWLERTDN 

94.8 

66.9 

81.9 

100 

16 

57 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

.0 

0 

FREER 

92.7 

64.6 

78.7 

98 

17 

56 

30  + 

0 

28 

0 

0 

0 

1.67 

1.10 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

HEBBRONVILLE 

93.0 

69.6 

81.3 

98 

17 

60 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

2.36 

.55 

19 

.0 

0 

6 

3 

0 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

93.5 

71.8 

82.7 

98 

16 

64 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

1.43 

.44 

4 

.0 

0 

5 

0 

0 

OILTON 

93.4 

69.4 

61.4 

98 

17 

60 

30  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.20 

.10 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

PEARSALL 

92.9 

68.8 

80.9 

98 

16 

62 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

.56 

.37 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
SEPTEMBER    1969 


Temperature 

Precipitation 

1  H 

>  J3 
<2 

s,! 

1 

< 

|z 

SB 
•  £ 

V 

a 

o 

a 

IS 

9 

3 

a 

No.  ot  Days 

■3 

0 

■a 

el 

|z 

J?  2 
BE 

a 
1 

0 

o 

3 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Mtn. 

•s 

0 

■Sn 

o  e 

•e  M 
2  § 

£ 

a 

0 
o 

2 
S 

o 

a 

s 

o 

■A 

ai 

z  * 

hi 

-  > 

POTEET 

RIO    GRANDE    CITY    3    w 

93.1 

69.5 

81.3 

98 

18+ 

57 

30+ 

0 

28 

0 

0 

0 

2.26 

1.22 

24 

.0 

0 

5 

1 

1 

TILOEN 

92.7 

69.0 

80.9 

99 

17 

58 

30 

0 

2i 

0 

0 

0 

1.67 

.50 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

ZAPATA 

94.5 

71.1 

82.8 

98 

17+ 

64 

30+ 

0 

3u 

0 

0 

0 

3.27 

1.09 

11 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

61.5 

.0 

1.65 

-    1.48 

.0 

•         *         • 
LOWER    VALLEY                   10 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT       R 

69.8 

73.8 

81.6 

.6 

92 

23  + 

66 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

2.80 

-    2.19 

.68 

10 

.0 

0 

9 

1 

0 

HARLINGEN 

91.1 

70.3 

80.7 

-    1.2 

96 

17 

63 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

5.84 

1.27 

2.59 

24 

.0 

0 

9 

3 

1 

MC    ALLEN 

92.* 

71.2 

81.6 

97 

18 

63 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

3.24 

.64 

22 

.0 

0 

8 

3 

0 

MC    ALLEN    FAA    AP 

90.6 

72.5 

81.6 

99 

6 

64 

30 

0 

20 

0 

0 

0 

3.73 

.98 

1 

.0 

0 

9 

2 

u 

MC    COOK 

92.4 

70.2 

81.3 

97 

18 

62 

29 

0 

27 

0 

0 

0 

2.45 

.70 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

MISSION 

94. 2M 

70. 7M 

62. 5M 

.3 

98 

17  + 

60 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

6.64 

3.40 

2.62 

2 

.0 

0 

9 

3 

2 

PORT    ISABEL 

90.9 

73.6 

82.3 

.4 

98 

26 

60 

27 

0 

21 

0 

0 

0 

1.90 

-    3.07 

.79 

21 

.0 

0 

4 

2 

0 

PORT    MANSFIELD 

86. 7M 

74. 1M 

81. 4M 

97 

26  + 

66 

30 

0 

9 

0 

0 

0 

3.66 

2.40 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

RAYMONDVILLE 

91.9 

71.6 

81.6 

.3 

98 

16 

64 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

6.99 

2.34 

2.29 

24 

.0 

0 

8 

5 

3 

SAN    BENITO 

91.8 

71.4 

81.6 

96 

17  + 

66 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

11.09 

4.60 

24 

.0 

0 

6 

6 

3 

WESLACO    2    E 

91. 3M 

71.6 

81. 5M 

95 

17 

64 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

4.45 

.32 

.87 

8 

.0 

0 

11 

4 

0 

DIVISION 

81.7 

-       .1 

4.82 

.61 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CANDELARIA 


LOWEST  TEMPERATURE 
JASPER  3  SW 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
SAN  BENITO 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CATARiNA 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CONROE 


103 

DATE 

06 

43 

DATE 

30 

11.09 

.00 

6.32 

DATE 

04 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

SEPTEM6ER    1969 

- 

Day  of  Month 

Station 

H 

1 

2 

3 

4    |    5    j    6 

7        8    |    9 

10 

11 

12 

13   |    14    |    15 

16 

17 

18 

19    |    20    |    21 

22 

23      24 

25  |  26   |   27 

28   |  29   |  30 

31 

Mich  plains               01 

AAERNATHY 

3.9*. 

.01 

.OB 

.55    1.19 

.84 

.03 

.24 

.16 

.02 

.08 

.36 

.38 

ACKERLY    3    SE 

■..00 

T 

T 

.70    2.30 

.40 

.05 

.30 

.23 

AMARILLO    US    AIRPORT         //R 

2.77 

.27 

.60       .46       .32 

.03 

T 

T                        T 

.12 

.45 

T 

.52 

A..0REWS 

-.66 

.31 

•         2.42 

.52 

.66       .07 

.35 

T 

.21 

.12 

41G    SPRING 

2.37 

.02 

.28 

1.33 

.33 

T 

.05 

.30 

.06 

2.S9 

.85 

.39 

.05 

1.23 

.37 

80RGER    3    w 

3.19 

.66 

T 

T            .44       .22 

.51 

.06 

.01 

T 

.90 

.08 

.03 

.08 

BRAVO 

2.69 

1.35 

.30       .10 

.41 

.07 

.10 

.23 

.33 

BROWNFIELD   NO    2 

3.o9 

T 

.01 

1.04 

2.25 

.02 

.26 

.11 

BULER    2    NE 

5. US 

1.60 

.17 

1.17       .02 

.05 

.13 

.25 

1.02 

.47 

RUNKER    HILL 

3.10 

.50 

2.50 

.10 

CANADIAN    I    ENE 

2.04 

1.55 

.02 

.25 

T 

.50 

.32 

CHfiNNING    ND.     2 

4.26 

.65 

.85 

.12       .12 

.13 

2.30 

.04 

.03 

CLAUDE 

4.69 

.85       .45 

.65 

.10 

.09 

1.32 

.27 

.76 

COlDwATER    3    w 

2.S4 

.40 

.16       .11       T 

.05 

T 

.40 

.56 

.92 

.13 

.09 

T 

' jNLcN 

4.22 

1.60 

.35                   .50 

.22 

.50 

1.05 

CROSBYTON 

3.70 

.24 

1.27 

.58 

.16 

T 

.26 

.24 

T 

.75 

.20 

PALHARI    FAA    AIRPORT 

3.20 

.92 

T            .01       .12 

.02 

.68 

T 

1.38 

T 

.07 

OAkROUZETT 

3.81 

2.00 

.30 

T 

T 

.25 

.93 

.30 

.03 

DIHMJTT    6    E 

3.97 

.15 

.65 

.40       .20 

.80 

.22 

.27 

1.28 

0IHM1TT 

3.61 

.10 

.15 

.70 

.28       .24 

.67 

.04 

.02 

.19 

.98 

.24 

T 

PUMAS 

4.72 

.86 

.04 

.21       .05 

.17 

.05 

T 

1.41 

1.80 

.13 

T 

FLOVDADA 

FLOYCAOA    9    SE 

2.17 

.10       .68 

.13 

.21 

.12 

.59 

.34 

FOLLETT 

4.82 

2.48 

.34 

.02 

.02 

1.72 

.04 

.20 

FORSaN 

3.03 

T 

.63 

.85 

1.45 

.10 

T 

T 

FRIONA 

2.47 

.23 

T 

.03       .06 

.71 

.22 

1.14 

.OS 

GARCIA    LAKE    12    ENE 

2. SB 

.78 

.23       .40 

.65 

.05 

.72 

.03 

GARDEN    CITY    1    E 

3.24 

.S3 

.63       .76 

.93 

• 

39 

gruver 

4.4S 

1.25 

.59       .10       .02 

.16 

T 

.45 

.40 

1.48 

.03 

HART 

5. IS 

T 

.16 

2.62       .22 

.04 

.02 

1.43 

.49 

.20 

HARTLEY 

5.53 

2.05 

.43       .10 

.07 

.15 

.03 

2.70 

HEREFORD 

2.12 

.21 

.02 

.03       .07 

.57 

.02 

.16 

.74 

.12 

.18 

HIGGINS 

4.56 

1.05 

.36 

.61 

.64 

.11 

.05 

1.38 

T 

.26 

.10 

HITCHLANO 

LAMESA    1    SSE 

5.66 

.06 

.07 

3.40 

.81 

.61 

.07 

.10 

.12 

.40 

lENORAH 

4.16 

•  10 

.82 

.60 

1.45 

.01 

.25 

.93 

LEVELLANO 

7.06 

T 

.02    1.52 

3.10 

.02 

T 

.34 

.29 

1.50 

.27 

LIPSCOMB 

2.26 

1.15 

.24 

.03 

.22 

.45 

.08 

.07 

.02 

LITTLEFIELO    NO.    2 

4.32 

.08 

.04 

.13       .60 

2.25 

.03 

.55 

.15 

.39 

.10 

LOOP 

4.25 

.88 

1.70       .70 

.97 

LORENZO 

4.29 

.63 

.63 

.30 

1.56 

1.17 

IUBBOCK    WB    AIRPORT                R 

4.93 

T 

.37 

.34       .66 

.25 

T 

.85       .08 

.43 

.13 

1.76 

.06 

MC    LEAN    3    E 

2.43 

.19 

.20 

.15 

.02 

.06       .15 

.69 

.54 

.41 

HI  AM  I 

2.33 

.34 

.09 

.11 

.22 

.04 

.01 

T 

.73 

.12 

.67 

MIDLAND     WS     AIRPORT              //R 

1.53 

.19 

.60 

.01       .05 

.30 

T 

T            T 

.22 

. 

IB      T 

.08 

HIDLANO    4    ENE 

2.07 

T 

.67 

.06       .35 

.60 

.07 

.02 

.10 

HORSE 

5.96 

1.30 

.12 

.77 

.24 

.41 

* 

1.80 

1.32 

HORTDN 

4.33 

.15 

T 

.70 

2.02 

.80 

.11 

.55 

MULESMOE    1 

1.95 

.07 

.20 

.34 

.36 

.59 

.02 

T 

.16 

T 

.02 

.02 

.16 

.01 

NCITLA    3    SE 

2.80 

1.40 

.01       .31       .05 

.33 

.06 

T 

.24 

.31 

.08 

.01 

OLTON 

5. S3 

.03 

.11 

.16    1.77 

.83 

.07 

.02 

1.40      T 

.77 

.51 

.21 

FAMPA    NO.    2 

2.93 

.59 

.09       .06 

.10 

.28 

.06 

.67 

.40 

.48 

MANHANDLE 

3.71 

.25 

.09 

.77       .91 

.30 

.03 

.03 

T            .01 

1.12 

.01 

.16 

.01 

PtRRYTON    5    NNE 

2. S3 

T 

T 

1.64 

.20 

.10 

.35 

T 

.40 

.14 

FfcRRYTON     10    WNW 

5.78 

1.4F 

1.10      .03 

.46 

2.27 

.47 

PLAINS 

4.30 

T 

.32 

1.08 

2.75 

T 

T 

T 

.15 

PLAlNVIEw 

4.7B 

1.38 

.04 

.75       .47 

.31 

T 

.70 

.76 

.36 

.01 

OUITaOUE    2    SE 

4.15 

1.52 

1.07 

.70 

.37 

.49 

SEMINOLE 

5.67 

.20 

3.60 

.56 

.02 

T 

T            .20 

.02 

T 

.01 

1.04 

S I LVERTON 

4.42 

.05 

.52    1.32 

.32 

.15 

.66 

.60 

.40 

.20 

SLATON    5    Sc 

3.58 

1.38 

.22 

.60 

.67 

.71 

SPEARMAN 

3.70 

1.25 

.12 

.33       .05 

.15 

.14 

.58 

.91 

.17 

STRATFORD 

3.97 

1.06 

.04 

.21       .20 

.49 

.02 

.15 

.15 

1.62 

. 

13 

SUNRAY    4    Sw 

4.15 

.53 

.47       .08 

.01 

1.51 

1.31 

.24 

TAHOKA 

3.44 

.01 

.13       .71 

.99 

.07 

T 

.32 

T 

1.21 

TASCOSA 

3.79 

.33 

T 

.82       .14       .44 

.04 

T 

.33 

.69 

1. 00 

T 

T 

T 

T 

TJLIA 

5.43 

.02 

.11 

.39       .92 

.60 

.05 

.50       .02 

1.90 

.25 

.67 

UHBARGER 

3.10 

.20 

.16       .14       .40 

.60 

.10      T 

1.25 

.03 

.15 

.05 

VEGA 

3.35 

1.41 

.11 

T 

T 

.32       T 

.47 

T            T 

T 

.77 

T 

T 

.27 

T           T 

LOW    ROLLING    PLAINS    02 

ABILENE    KB    AIRPORT             //R 

4.10 

.08 

r 

.16       .70 

1.96 

.04 

T 

.65 

.02 

T 

.49 

ANSON 

5.76 

.84       .94 

2.55 

.58 

T 

.83 

fSPERMONT    2    SSw 

6.05 

T 

.23 

1.22 

!.05 

.03 

.32 

1.02 

T 

.96 

8ALLINGER    1    SW 

4.77 

.05 

T            .01       .71 

.72 

1.72 

.06 

1.50 

T           T 

BtNJAMIN 

6.65 

1.14 

1.05 

.72 

T 

T 

.92 

T 

1.47 

1.33 

i'lBKETT 

3.57 

.12 

T 

T            .39       .26 

.39 

1.78 

.o6 

.05 

.03 

.10 

.39 

CHILDRESS    FAA    AIRPORT 

2.97 

T 

.14       .40 

.66 

.03 

T            .06 

.40 

.74 

.54 

CHILLICOTHE 

4  .46 

.20 

.12 

1.21 

.01 

.10 

.12 

1.66 

.49 

.35 

CLARENDON 

3.36 

.34 

.04       .06 

.15 

.52 

T 

.23 

.70 

.63 

.49 

COLEMAN 

S.<:9 

1.00 

T            .37 

.04 

Z.06 

.23 

.40       .02      T 

.83 

.07 

.25 

COLORADO    CITY 

1.17 

•  19 

.24 

.40 

.12 

.08 

T 

.14 

CROWELL 

4.97 

.03 

.25 

.30 

.15 

.22 

1.05 

2.61 

.36 

OICKENS 

ELECTRA 

4.94 

.46 

.73 

.04 

.06 

3.36 

.25 

FLOMOT    1    N 

<-.I1l 

3.75 

1.90 

.08       .90 

.32 

.30 

.20 

.05 

GUTHRIE 

6.66 

1.05 

.06 

.05 

.03 

.50 

.23 

4.65 

.09 

HAMLIN 

5.91 

.01 

.03       .45 

2.12 

.04 

.05 

T 

2.62 

T 

.05 

.54 

HASKELL 

6.23 

.25 

1.49 

1.51 

.06 

.10 

1.00 

.42 

1.38 

HOROS    CREEK    DAM 

»•*« 

.26 

.29 

.58 

.03 

1.92 

.20 

.01 

.82 

.04 

.07 

JAYTON 

4. OB 

.75 

1.25 

.28 

.40 

.20 

.65 

.55 

i    SW 

LIKE    ABILENE 

5.33 

.03 

.06 

1.16 

.30 

1.96 

.51 

.82 

T 

.49 

LAWN 

6.97 

.14 

.25 

2.24 

2.86 

.03 

.03 

.98 

•  44 

MATADOR 

2.56 

T 

.02 

.52 

.24 

.72 

.01 

.13       .01 

.17 

T 

.74 

MEMPHIS 

3.04 

.25       .15 

.55 

1.60 

.32 

.15 

.62 

••TBEETIE    2    S 

1.04 

.76 

.34 

.23 

.26 

.82 

•  43 

0.56 

2.60 

2.00 

.65 

.08 

T 

1.28 

.90 

.99 

- "-FIELD 

4.27 

1.10 

.50 

.50 

.49 

.81 

.87 

E    1    E 

4.05 

.25 

.69 

1.19 

.12 

1.70 

.40 

• 

.50 

:  IT     1    ESE 

5.54 

.65 

1.35 

1.80 

.05 

T 

.55 

.10 

.84 

PADUCAH 

6.95 

T 

2.75 

.47 

.55 

.    :« 

.30 

.63 

.04 

1.86 

.26 

kjLAR 

7.48 

T            .92 

2.31 

.16 

.50 

3.27 

.05 

.25 

POST 

4.70 

.50    2.00 

.80 

.30 

.25 

.70 

.15 

OUANAH    5    SE 

4.63 

.01 

.02 

.54 

.13 

.07 

T 

.56 

2.52 

.78 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  [  14   15 


16   17   18 


19   20   21 


pnsv  1  6SE 
ROsCOS 
RUTAN 
SEYMOUR 

shamrock 

shamrock  radio  kbvp 

5NYDER 

SfAMFORO  1 

".HP  ICO 
IE  SCI) 

TRENT  2  EN£ 
T«JBV  3  ESE 
TkuSCOTT 
TURKEY 
VERNON 

i 'IS 5 

-fLL INGTON  2  ENE 

V  ICHJTA  FALLS  WB  AP 

WICHITA  VALLEY  CAPM 

t  INTER*  1  NNE 


NORTH  CENTRA 


ALEOO  4  SE 
ANOICE  1  WNW 

ANNA 
ANTELOPE 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
ARTHUR  CITY 
AVALON 
BAIRD 

BARDhELL  DAN 
BELTON  0AM 
BEN6R0UK  OAM 
BONHAH 

BDklE 

BC-YO  3  S£ 
BRAZOS 

BKtCKENRIOGE 
P- IDGEPDRT 
BROWNMOOD 

BURLESON  2  SS» 
BURLINGTON  3  WSW 
CAMERON 
CARROLLTON 
CELINA 

CENTER  CITY 
CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 

C  LIF10N  9  E 
COMANCHE 

COOPER 

COPPERAS  COVE  NO  2 

CORSICANA 

CRANuALL 

CRESSON 

CROSS  PLAINS 
DALLAS  Wb  AIRPORT 
OAVULA 
ntLATUR  2  SSw 
DENISON  DAM 

OENTON  2  SE 
DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 
FAGLE  HTN  LAKE  DAM 
EASTLAND 

ENN1S 
t   /AN1 

FiRMfcRSvILLE 
FERRIS 
FLORENCE  3  SE 

FORESTBURG  A  S 

FORT  HOR'H  MB  AIRPORT 

FRISCO 

FROST 

C-INESvILLE 

OATESVILLE 
GEORGETOWN 

ClEN  ROSE 

GLLOTMKAITE 

GRAHAM 

;; ANe jrt 

GRANGER 
GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  7  NH 
GHOESBECK 

GUNTER 

HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
-FnlTT  1  SE 
HICO 

-'LLSBORO 

GROVE 

h  MI  SPRINGS 
INOIAN  SAP 

..ACKKBORO 
,'AKRELL 
KAUFMAN 
kENNiOALE  6  SSM 

•'  1LLEEN 

DAN 

--IS.'lLlE  OAM 

HARLIN 

"ARYS  CREEK 

:GOR 
•  .  V.E, 
MERIDIAN  STATe  PARK 

MINERAL  kElLS  FAA  ap 


1.53 
2.B1 
3.03 


2.20 

2.-3 
1.92 

2.04 


.66 
.28 

1.19 

.51 
.10 
.05 


.90   .SB 

.31 

.74  1.32 


,06 


A. 93  1.65 

.94  .01 

1.31  2.43 
1.35 


1.30  1.76 

3.0*  .07 

1.66  1.97 

1.04  .15 

.76  .04 

.87  .72   .07 

2.57  1.15 

.30  1.50 

1.21  .39 

1.53  .27 

2.32  3.62 


•  46 

.69 

.84 

•  02 

•  03 

.52 

T 

.10 

.29 

.43 

.72 

.32 

1.45 

.09 

1.25 

T 

.18 

T 

.0! 

.02 

.39 

.07 

.73 

.08 

.02 

.09 

.27 

.05 

T 

.17 

.34 

.06 

.25 

1.02 

.64 

•  03 

,B0 

.25  1.17   .11 


17 

1 
1 

12 
12 
.40 

3 

.71 
.26 

.03 

.35 

.52 

.03 

.03 

.22 

.52 

1.24 
1.15 


.06   .38   T 


1.65 

.12 
.68  .45 
.13   .78 


4.04  1.96 


2.10 

1.19 

.52 

1.84 

4.46 

.6', 

1.80 

.88 

.61 

T 

1.70 

.29 

.02 

1.25 

.56 

.60 

1.75 

1.52 

.36 

.52 

.01 

.76 

.86   .24   .02 


3.03 

.26 

.75 

T 

.49 

T 

1.12 

.76 

.46 

2.40 

1.20 

1.10 

1.14 

.01 

1.70 

2.36 
1.46 
.02 


.75 
1.30 
.45 
.15 


1.17 

.73 

.02 

.95 

.56 

4.62 

1.33 

.22 

.75 

.48 

,90 

.36 

L.07 

Sn  i*l*i*ncc  not**  loUowtng  Sudor,    ladmi 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

SEPTEMBER    1969 

H 

Day  of  Month 

Station 

0 

H 

1     |    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8     | 

9 

10 

11 

12 

13   |   14   1   15 

16      17 

18 

19   i    20 

21 

22 

23 

24 

25      26      27 

28      29      30 

31 

MORGAN    3    WNW 

.99 

.22 

T 

.25 

.52 

MORGAN     MILL 

1.73 

.25 

.36 

.21 

.91 

MUENSTER 

5.79 

T 

1.35 

.1! 

.13 

.14 

T 

1.30 

2.72 

MULLIN 

3.93 

1.69 

.37 

1.54 

.33 

NAVARRO    MILLS    0AM 

LSI 

T 

T 

.03 

1.04 

.74 

newport 

1.90 

.30 

.65 

.25 

• 

.70 

OLNEy 

7.87 

'.  .00 

1.67 

.64 

.03 

3.10 

1.23 

OLNEY    5    NN» 

8.33 

.36 

1.05 

* 

1.21 

.40 

3.70 

1.61 

PALO    PINTO 

5.10 

.22 

.24 

.15 

.49 

.37 

1.42 

2.06 

.13 

PARIS 

A.  55 

T 

.05 

T 

T 

.06 

.39 

.35    2.45 

1.25 

T 

PILOT    POINT 

2.24 

.15 

.05 

.03 

.15 

.03 

T 

T 

.04 

1.77 

POSSUM    KINGDOM    0AM 

5.8D 

T 

.03 

1.75 

.06 

1.52 

.02 

1.65 

.73 

PROCTOR    RESERVOIR 

2.70 

T 

.22 

.13 

.09 

.25 

.73 

.47 

.81 

T 

PHTNAH 

3.91 

.10 

T 

.60 

.61 

1.53 

.13 

.50 

.44 

ouinlan 

2.35 

1.00 

.1C 

.10 

.20 

.95 

RAINBOW 

.70 

.07 

.04 

.14 

.45 

RANGER    I    w 

4.11 

.25 

.89 

T 

.84 

.55 

.71 

.01 

.11 

.75 

T 

RrD    OAK 

2.70 

.06 

l.-e 

.03 

.02 

T 

.07 

T 

T 

T 

1.00 

.02 

RICHAROSQN 

3.43 

■  23 

.64 

.50 

T 

.04 

T 

.08 

.58 

1.16 

RINGGOLD 

3.72 

T 

•  19 

.19 

.11 

2.50 

.73 

RISING    STAR 

A. 31 

T 

.20 

T 

1.17 

.11 

1.85 

.30 

T 

T 

T 

.08 

.56 

.02 

ROANOKE 

A. 63 

1.55 

.21 

.02 

.21 

.52 

2.12 

ROCK&ALE 

1.55 

.62 

.37 

.13 

.10 

.33 

ROCKWALL 

2.01 

T 

.60 

T 

.06 

T 

.15 

1.20 

R3SEBU0    3    WSW 

.87 

.11 

T 

.32 

T 

.19 

.25 

ROSS 

1.87 

.06 

.13 

T 

.12       .49 

.35 

.47 

.25 

ROSSER    I    SE 

2.44 

1.51 

.22 

.08 

.22 

.41 

ROUND    ROCK    3    E 

1.95 

1.62 

T 

.02 

.20 

.01 

T 

.10 

SANGER 

2.47 

.40 

.31 

.60 

1.16 

SHERMAN    PUMP    STATION 

4.05 

.01 

.63 

.08 

.01 

.03       .63 

.93 

2.12 

.01 

SLIOELL 

2.60 

.08 

.10 

.26 

.11 

.45 

1.60 

SPRINGTOwN 

A. 88 

.26 

.20 

.16 

.11 

1.05 

.06 

3.04 

STEPHENV1LLE    4    N 

1.20 

T 

.12 

.40 

.16 

.52 

STILLHOUSE    HOLLOW    0AM 

1.70 

.16 

.15 

.02 

.39 

.16 

T            .10 

.06 

.66 

STRAwN    8    NNE 

4.64 

.05 

.15 

■  16 

.72 

.41 

1.36 

.04 

.02 

1.73 

TAYLOR 

2.61 

.34 

.OB 

.02    1.79 

.09 

.29 

TEMPLE 

.55 

.11 

.28 

.11 

.05 

TERRELL 

2.29 

1.42 

.02 

.04 

.02 

.25 

.54 

THORNOALE 

1.95 

.37 

.96 

T 

.17 

.43 

THORNTON 

1.19 

■  01 

.04 

.07 

.47 

.60 

T 

THROCKMORTON 

7.71 

T 

.52 

.45 

2.11 

1.23 

.06 

.17 

T 

T 

.06 

2.22 

.87 

THURBER    5    NE 

TRENTON 

1.7B 

.14 

.29 

7 

T 

T 

.05 

T 

1.30 

TROT 

.70 

.28 

.02 

.05 

.33 

VALLEY    VIEW 

2.72 

.02 

.02 

.05 

■  04 

.19 

2.40 

WACO    DAM 

5.13 

.14 

.30 

1.47 

.  S2 

2.56 

.01 

.01 

.32 

WACO    WB    AIRPORT                        R 

4.70 

T 

.05 

.22 

1.49 

T 

T 

.30 

T 

2.20 

.02 

.42 

WAXAMACHIE 

3.00 

.02 

1.46 

.06 

.03 

.82 

.06 

.55 

'.  tATHERFORO 

6.A7 

.93 

.27 

.07 

.12 

1.10 

.01 

.06 

.12 

3.69 

WHITNEY    0AM 

1.64 

.40 

.16 

.23 

.48 

.11 

.26 

WOLFE    CITY 

2.47 

.19 

.24 

T 

T 

.30       .59 

1.15 

EAST    TEXAS                        0* 

ALTO    5    SW 

2.18 

.05 

.11 

.38 

.36    1.06 

T 

.22 

ANDERSON 

3.51 

.45 

.46 

.10 

.06 

2.30 

.12 

ATHENS    3    SSE 

ATLANTA 

1.17 

T 

.06 

.18 

.26 

.67 

SEDIAS 

5.00 

1.50 

T 

.20 

1.00    1.20 

T            .40 

.70 

EON    WIER    2    E 

1.47 

.90 

.39 

T 

T 

T 

, 

■  18 

T 

BOXELOER 

3.63 

.02 

.03 

.03 

.17 

.56    1.57 

1.19 

.06 

BREMONO 

3.27 

T 

.64 

.26 

.18    1.67 

.52 

RRONSON 

.21 

.07 

.08 

.06 

BUFFALO 

2.08 

.08 

.91 

.70 

.39 

T 

CANTON 

1.18 

.12 

.00 

T 

.04 

.04 

.90 

.02 

CARTHAGE 

2.70 

.12 

.08 

.45 

.20 

T 

T 

T 

.15 

1.09       .16 

T 

.45 

CENTER 

2.53 

.10 

.67 

.05 

.16 

1.32 

.23 

CENTERVILLE 

1.93 

.01 

.01 

1.18 

.01 

.49 

•  01 

.09 

.13 

CLAflKSVlLLE    2    E 

2.55 

.01 

.01 

T 

.58    1.09 

.83 

.03 

COlDSPRING    5    SSW 

3.09 

.06 

2.42 

.13 

.15       .20 

.08 

.05 

LOLLEGE    STATION    FAA    AP 

6.72 

T 

2.78 

.02 

T 

T 

3.64       .02 

.05 

.06 

.15 

CONROE 

8.34 

.02       .09 

6.32 

.0"! 

T 

.04 

■  01 

.04       .66 

.48 

.17       .41 

.01 

CROCKETT 

1.76 

.02 

.49 

.10 

.10 

T            .75 

.30 

naCUS 

1.77 

.12       .13 

.64 

.27 

.03 

T           T 

.52       .06 

T 

T 

T 

IaINGERFIELD    9    S 

4.43 

.08 

1.63 

.03 

.14 

1.93 

.62 

OEKALB    2    N 

3.55 

T 

.18 

.20    2.32 

.83 

■-'kwEYVILLE    5    S 

1.45 

.91 

.04 

.26 

.05 

.08 

.11 

DIALVILLE    2    w 

3.77 

.35 

.02 

.04 

.62 

2.00       .16 

.58 

EDOM    1     NW 

1.41 

.09 

.31 

.02       .72 

.27 

EMORY 

1.42 

.23 

.02 

.01 

.01       .21 

.94 

FVAOALE 

2.37 

1.29 

.62 

•  13 

.33 

FAIRFIELD 

3.89 

■  10 

■  02 

.02    2.95 

.80 

FRANKLIN 

1.44 

.08 

.01 

.05 

.30 

.01 

.75 

.24 

GILMER    2    W 

1.07 

.02 

.10 

.30 

.02 

.02       .07 

.50 

.04 

GLADEWATER 

2.69 

.19 

.15 

2.10 

.29 

CBAPELAND 

GROVETON    2    NNW 

2.39 

.10 

.77 

.02    1.36 

.07 

.09 

HtGANSPOBT 

2.57 

.08 

.29 

.03 

.34    1.04 

.72 

.07 

MARLETON 

2.49 

1.50 

.15 

.57 

.27 

HAWKINS    1    E 

.94 

.18 

.13 

.63 

"EMPHILL 

1.35 

1.11 

.17 

.03 

.02 

.02 

HEMPSTEAD 

5.15 

3.11 

.46 

.62       .24 

.06 

.66 

HENDERSON 

3.24 

1.95 

.07 

.50       .10 

.62 

-~RGER 

.90 

.69 

.12 

.03 

.06 

HUNTSVILLE 

4.14 

T 

1.30 

.41 

.06 

.44 

.43 

.03 

JACKSON    HILL    GUARD    STA 

1.01 

.11 

.49 

T 

.43 

T 

T 

'ACKSONVILLE 

5.13 

.05 

.12 

.19 

.04 

.85    2.72 

T 

..16 

JASPER    3    SW 

2.15 

1.40 

.08 

.29 

.38 

JEFFERSON 

1.U2 

.32 

.16       .33 

.21 

twETT 

2.88 

T 

T 

.16    2.40 

.07 

.20 

.05 

'    snack 

.91 

.03 

.12 

.06 

.33 

.37 

MRByVIllE   for   service 

3.61 

.12 

1.81 

.05 

1.33 

.30 

INOEN 

.85 

.07 

.06 

.31 

.06 

.35 

I 1VINGSTON    2    NNE 

4.31 

.52 

.11 

.33 

3.35 

LING    LAKE 

.66 

.05 

.11 

.03 

.29       .07 

.06 

.05 

1  JNGVIEw 

1.49 

.13 

T 

T 

T 

.09       .80 

T 

.21 

,;t> 

LOVE  LADY 

1.39 

.03 

■  i! 

.19 

.80 

.19 

=iA    AIRPORT 

2.23 

.98 

.65 

.14 

T 

■  01 

.34 

.11 

WAOISONVILLE 

1.20 

.45 

.05 

.05 

.22 

.07 

.27 

.04 

.03 

-f.GNULIA 

3.51 

.52 

2.00 

.30 

.02 

.34 

.33 

"JRSHALL 

1.61 

.90 

.03 

T            .34 

.32 

4AU0 

3.00 

.12 

.83       .55 

1.50 

MLAM    6    ENE 

■a  following  Station  lnd*L 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
SEPTEMBER 

1969 

n 

Day 

of  Month 

Station 

1 

'1 

2 

3 

4    5 

1  6 

7  |  e  ] 

9 

10 

11  | 

12 

13  | 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25   26   27 

28   29   30   31 

MlNEQLA  7  SSw 

1.78 

.19 

T 

T 

T 

T 

.93 

.66 

T 

. 

"INEOLA  8  ENE 

1.17 

T 

■  03 

.01 

.71 

.01 

T 

.41 

MUNTgOMEPV 

2.20 

.04 

1.66   .02 

.01 

.03 

.03 

.05 

.14 

MUUNT  PLEASANT 

2.56 

.26 

.33 

1.29 

.66 

^njdi  VERNHN 

1.64 

T 

.23 

.57 

T 

.76 

.06 

NiCOGOOCMES 

2.4*. 

.02 

.52 

.03 

1.44 

.43 

N4PI.65  l  s« 

2.31 

.30 

.65 

1.39 

NEGLEY  *  SSw 

3.17 

T 

.67 

1.3B 

1.12 

NEUVILLE 

3.73 

1.57 

.04 

.07 

.16 

1.29 

.60 

NEW  CANFY  4  Nw 

3.0*. 

.22 

.42 

.32 

.05 

.22 

1.07 

T 

T 

.74 

T 

NEKTON 

.99 

.08 

.19 

.05   .17 

.51 

NCGALUS  GUARD  STATIDN 

.41 

.04 

.01 

.23 

T 

T 

T 

.08 

.03 

p»irion 

3.17 

.23 

T 

.21 

T 

2.21 

.40 

.12 

PALESTINE 

.87 

.12 

T     T 

.02 

.07 

.12 

T 

.42 

.12 

PITTSBURG  5  S 

1.90 

1.47 

.43 

PDVNOft  1  NE 

1.21 

.05 

.24 

.01 

.46 

.01 

.44 

PRICE  I    S* 

3.63 

.08 

1.56 

.05 

■  20 

.90 

.10 

.72 

QUITMAN  2  S 

1.71 

.30 

.05 

.60 

.76 

F>kLAW  3  NNF 

2.15 

.14 

.60 

.34 

.47 

.60 

R 1CMARUS 

3.26 

.13 

T 

.46 

.93 

.02 

.58 

.06 

.66 

.23 

.12 

.05 

RIVERSIDE 

1.43 

.65 

.38 

.40 

R'JCKl  AND  I  N 

RUSK 

3.71 

.11 

.-.7 

T 

.36 

2.20 

.45 

.12 

S*M  KAYRURN  DAM 

.84 

.55 

.10   T 

.19 

T 

SIMMS  2  NNW 

2.84 

.37 

.11 

.40 

.82 

.94 

.20 

SPURGER  GAM  B 

2.65 

2.44 

.06 

.08 

T     .01 

T 

.06 

SULPHUR  SPRINGS 

2.46 

.05 

.04 

.71 

1.02 

.52 

.12 

TEXARKANA 

.97 

.09 

.22 

.50 

.16 

TCXARKANA  DAM 

2.46 

.05 

.03 

.63 

1.60 

.15 

TWINIDAO  PJWLR  PLANT 

2.95 

.45   .03 

.68 

.05 

.02 

.21 

.26 

.15 

.10 

1 'LEW  5  NE 

.93 

T 

.02 

.03 

T 

T 

.01 

T 

.03 

.27 

.54 

.03 

VALLEY  JUNCTIDN 

5.49 

.29 

.13 

2.98 

1.12 

.OB 

.37 

.41 

.06 

.05 

WALLER  3  SSW 

2. IS 

.80 

.44 

.69 

.05 

WARREN 

3.85 

.07 

3.09 

.41 

.26 

T 

ULLS  PDINT 

1.76 

T 

.53 

T 

.02 

.05 

T 

T 

.12 

T 

1.02 

.02 

WINNS60RQ  6  SW 

1.19 

.81 

.98 

.    .    . 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

.69 

.01 

.42 

.20 

.06 

BAkERSfIELD 

.71 

.71 

RALMORHEA 

.07 

■  03 

.04 

BLOYS  CAMPGROUND 

.79 

.15 

.09 

T 

.05   T 

.03 

.42 

T 

T 

.05 

BOOUILLAS  RANGER  STA 

1.00 

.18 

.06 

T 

.76 

CANDELARIA 

.85 

.04 

■  IB 

.04 

.02 

.17 

.06 

.34 

CH1S0S  BASIN 

.79 

.06 

.13 

.05 

.05 

.50 

CCRNUDA5  SERVICE  STA 

1.07 

.60 

.47 

CRANE 

2.75 

.01 

.41 

.06 

.01 

2.25 

.01 

ORYOEN 

.48 

T 

.37 

.11 

EL  PASO  KB  AIRPORT       r 

.43 

.17 

T 

T 

T 

T 

.22 

.04 

FABENS 

2.59 

1.90 

.69 

FORT  DAVIS 

1.86 

■  10 

.60 

.32 

.IB 

.18 

.46 

.02 

FORT  HANCOCK 

.20 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.35 

.10 

.20 

.05 

GIRVIN 

.12 

T 

T 

T 

.12 

T 

GRANDFALLS  3  SSE 

1.20 

.04 

.06 

.40 

.70 

IMPERIAL 

3.34 

1.62 

.50 

1.02 

*ENT 

.82 

.42 

.30 

.10 

LA  TUNA  1  S 

1.08 

.96 

.09 

T 

.03 

MARATHON 

MARFA  NO  2 

.35 

.08 

.03 

.05 

T 

.06 

.05 

.06 

.02 

MENTONE  2  S 

2.10 

.01 

.09 

2.00 

MONAHANS 

.49 

.21 

.01 

T 

.16 

.01 

T 

T 

.02 

.06 

MOUNT  LOCKE 

1.11 

.03 

.05 

.04 

.59 

.09 

.16 

.12 

.03 

ODESSA 

.94 

.04 

.04 

.02 

.18 

.50 

.13 

T 

.03 

PANTHER  JUNCTION 

.26 

T 

T 

.06 

T 

T 

.02 

.16 

PECOS 

2.39 

.02 

.36 

1.71 

.30 

PENKELL  1  SSE 

1.14 

T 

.25 

.47 

.20 

T 

.22 

PLATA 

1.39 

.43 

.03 

.93 

T 

T 

PPtSIDH 

.43 

.38 

.05 

Rt^  BLUFF  OAM 

3.70 

.24 

.31 

.76 

2.37 

SILT  FLAT  10  ENE 

1.44 

.02 

.39 

.29 

.20 

.54 

SANDERSON 

1.21 

■  22 

.95 

.04 

SHEFFIELD 

.76 

T 

.21 

T 

.55 

SIERRA  BLANCA 

2.86 

.05 

1.11 

.54 

.52 

T 

.64 

TOYAH 

.10 

T 

.10 

VALENTINE  10  WSW 

1.71 

.23 

■  12 

.60 

.46 

.10 

VSN  HORN 

-.83 

1.03 

.25 

.25 

.80 

.50 

2.00 

WINK  FAA  AIRPORT 

1.21 

T 

T 

.04 

.01 

.55 

.19 

.41 

.01 

'SlETA 

.52 

.01 

.09 

.42 

T 

• 

eowards  plateau    06 

AOAHSVIllE 

2.15 

.81 

.74 

.60 

amistad  dam 

2.49 

.46 

1.79 

.10 

.11 

.01 

BERTRAM  3  ENE 

2.10 

1.11   T 

T 

T 

.28 

T 

T 

T 

.31 

T 

T 

.14 

.21 

.05 

PIG  LAKE  NO  2 

1.23 

.05 

.09 

T 

1.09 

BLANCO 

2.26 

1.30 

.21 

T 

.05 

.03 

.04 

.33 

.30 

8- tW£TT  5  NW 

1.03 

.16 

.19 

.66 

BDERNE 

2.97 

1.73 

T 

.14 

.96 

.03 

T 

.02 

.02 

.05 

T 

BRACKEITVlLLE 

2.54 

.55 

.13 

.02 

1.73 

.10 

.01 

PRADY  2NNW 

3.69 

.12 

.35 

.35 

.36 

1.81 

.09 

.06 

.04 

.51 

BURNET 

2.87 

■  11 

1.62 

.08 

■  10 

.52 

.06 

.36 

CAMP  WOOD 

4.66 

.29 

.60 

1.95 

.24 

.90 

.66 

CARTA  VALLEY 

3.»6 

1.05 

.52 

1.65 

.13 

.11 

CASE  RANCH  3  S 

1.76 

1.66 

.10 

CASTELL 

2.62 

.26 

.14 

.12 

1.10 

CD-STOCK 

COPE  RANCH 

1.04 

.44 

.06 

.04 

.36 

.02 

.07 

.05 

COTTONWOOD 

2.63 

.15 

.60 

.30 

.15 

.43 

CRIDER  RANCH 

.51 

.51 

DEL  RIO  WB  AP 

.78 

T 

T     T 

.46 

.04 

T 

.01 

T 

T 

T 

.25 

T 

DOOLE  6  NNE 

4.27 

.03 

.13 

■  53 

.85 

2.05 

.08 

.37 

.17 

T 

.06 

DUNCAN  HILSON  RANCH 

6.46 

.31 

2.95 

.10 

.71 

2.41 

EDEN  1 

7.45 

.20 

.16 

■  40 

3.70 

2.40 

.04 

.04 

.31 

ELDORADO  11  NX 

3.61 

.;c 

.12 

1.34 

1.14 

.96 

.05 

ELDORADO  15  SW 

1.88 

1.09 

.17 

.56 

.06 

FIFE 

-.19 

T 

1.37 

■  10 

.67 

T 

1.65 

.05 

.35 

FREDERICKSBURG 

3.89 

.30 

.16 

.89 

.04 

1.30 

.18 

.20 

.04 

T 

.76 

FUNK  RANCH 

3.06 

.59 

.22 

.60 

.03 

.52 

.02 

.63 

.06 

.39 

COLO 

2.65 

.10 

.07 

.15 

1.35 

1.18 

HARPER 

1.42 

.47 

.30 

.20 

.05 

.40 

•■  following  Sutton   Indox. 
286    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14       15 


28      29      30      31 


l£  pump  sta 


JUNCTION 
JUNO 

KEMPNER 

KfcRRvlLLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 
lEAKEY  NO  2 

LLANO 

LYNXHAVEM  RANCH 
MARCO 


NELSON  ranch 
MX  STDRE  1  M 
OAK  CREEK  LAKE 
DZDNA 
PAINT  ROCK 

P AND ALE 

PRADE  RANCH 

RANKIN 

RED  RLUFF  CROSSING 

RICHLAND  SPRINGS 

ROBERT  i.EE 
ROCKSPRINGS 
PJCKSPRINGS  21  SW 
ROUND  MOUNTAIN  4  WNM 
SAttlNAL  1  M5M 

SAN  ANGELO  0AM 

SAN  ANGELO  W6  AIRPORT 

SAN  SABA 

SLOAN 

SuNORA 

SPICEWOOQ  1  S 
STERLING  CITY 
TiiYLQR  RANCH 
TfAGUE  RANCH 
TELEGRAPH 

UVALDE 

XATER  VALLEY 

WATER  VALLEY  10  NNE 

-uTSON 


SOUTH  CENTRA 


AMANSAS  PASS  2 
AUSTIN  WB  AIRPORT 
AUSTnELL  WL  REFUGE 
PEEVILLE  5  NE 
BLUE 

9"bNHAM 
PULVERDE 
CALDWELL 
CANYON  DfiM 
ChAPMAN  f"ANCH 

CIBOlO  CREEK 

Classens  ranch 

C&LUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

C'JERO  3  E 


FAIR  OAKS  RANCH 

F-LLS    CITY    4    WS 
'■FjOfl 

FISCHERS    STORE 
FIATDNIA    2    W 
FURESVILLE 


GH'DINGS 
GOLlAD 

COLlAD    1 

HALLETTS"! 


SE 


HONDO 

JfcDOO    2    NNE 
"-«NES    CITY 
KENEDY 
kINGSVILlE 

I  i    GhANGE 
1 -*lNGTON 

-;«nAHT    2    NW 
.   'LlNG 
HATH1S 

U,  TALIA 

*>€*    6RAUNFELS 
Kl  ON 

POST    ha*    SCHjOt 
RED   RO(,K 

PEFMGIQ 

MlCAROO 

PI  JH£0INA    2    N 

'-  -bST  j„S 
R^CKPORT 

BUNGE 

roNin  mb  a 

SAN    hARCOS 
SCHULENBLR& 


2.28 

2.81 
1.62 


3.88 
3.50 
1.23 


.IB 
.58 

1.3* 


.15 
1.98 


.38 
.67 


.71       .61 
.25 


1.B7 
.59 


1.04 
2.07 


1.80 
.63 
.40 


1.15 
.17 


.37    1.73 
.45 


.09 

T  .15 

.10 
.40    1.40 

.03 
.12    2.38 


.23 

.05 


1.02       .01       .10 


1.80 
.19 


1.00 
.02       .0* 


.21 

.27 
.50 
.08 


1.53 

.06 

.10 

T 

.08 

1.36 

.29 

.07 

.55 

.06 

1.03 

1.62 

.14 

.27 

T 

1.51 

.62 

.46 

..7 

T 

.44 
2.26 
2.42 


.03 
1.75 


.55|    .77    2.20 
1 .36 


1.45 
.57 
1.66       .75       .20 
.03 

I     .19       .65       .49 
11,00       .92 
.56 
2.10 


.32  1.25 
.02  .58 
T  .07 


:«•  following  S'alion    Incta- 
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.12       .11       .73 


1.80 
.10 
.37       .36 


.32 

.22 

.07 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
SEPTEMBER 

19--,'. 

3 

Day  of  Month 

Station 

H 

'   1 

2 

3 

«  1 

5  | 

6 

7  | 

8 

9 

10 

li 

12 

13  [  14  [ 

15 

16 

17  | 

18 

18  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25  J  26  |  27 

28   29  j  30 

31 

SPRING  BRAr.CH 

3.26 

1.60 

.06 

.50 

.30 

.  10 

.30 

W.ELDER  1    SSw 

.11 

I 

T 

.08 

.48 

.63 

...OHINGTON  STAIF  PARk 

/.i-i 

.45 

.69 

T 

.45 

.09 

.21 

.10 

.14 

WK0ER  WILDLIFE  FNDTN 

1.B3 

.05 

.56 

1.09 

.05 

.06 

YORKTOHN 

1.67 

.24 

.04 

.92 

.06 

.39 

*Pl a  COAST         08 

',  1  I  I  N 

2.38 

.06 

.04 

.30 

.30 

.63 

.03 

ANiHuAL  IBlD 

1.76 

1.62 

.14 

.'.Nr.LETuN  2  . 

3.67 

.65 

.49 

.15 

.02 

.70 

.04 

I.1C 

.32 

Bit  r I f  v  WATERWORKS 

,.»B 

.39 

.03 

.09 

.15 

3.00 

.08 

.22 

T 

.02 

.17 

7 

.33 

BAVTOMN 

1.17 

.12 

.82 

.18 

.03 

PFAU"ONT  F1LTFR  PiA'n 

.96 

.A7 

T 

.07 

.10 

T 

.13 

.15 

.02 

.02 

-.01 

.01 

.39 

1.82 

.49 

.01 

.01 

.63 

.41 

.02 

T 

.81 

.01 

'.  .00  1  ME 

3.3" 

.01 

.14 

.13 

.13 

.15 

.59 

.48 

.02 

1.70 

T 

.04 

t<»«lSS  1  S» 

-  .  .0 

1.41 

T 

T 

.63 

.30 

.41 

.61 

.80 

OANBVANG  2  Sfc 

3.74 

.05 

.03 

T 

.03 

T 

.05 

.09 

1 

.29 

.01 

.17 

.56 

.01 

2.45 

EDNA  Hwv  59  BRIDGE 

6.  '8 

.01 

.05 

.31 

.87 

.39 

.02 

.03 

1.17 

.01 

.01 

.53 

.02 

.01 

3.33 

Fl  CAMPO 

.27 

.80 

.12 

.11 

.24 

.70 

.03 

.57 

FPtFcDKi  2  Nw 

.32 

.02 

T 

T 

.12 

.04 

.03 

T 

.11 

GALVESTON  ««  CITY        R 

.28 

T 

.07 

T 

.21 

HOUSTON  1NCHNT  AP 

6. OB 

1 

LSI 

2.41 

.05 

.04 

T 

T 

.88 

.01 

T 

.24 

.37 

T 

HnuSTON  KB  C  i  TV          R 

1.43 

.01 

.24 

.03 

.45 

.40 

.01 

.26 

.01 

huuSTON  FAA  AIRPORT 

4. .5 

.91 

T 

T 

.20 

T 

7 

T 

.97 

T 

.  16 

.11 

.60 

HOUSTON-BARKER 

1.91 

.14 

.39 

.25 

1.13 

HOUSTON-DEER  PARK 

6.r5 

2.18 

.15 

.01 

.97 

.06 

.09 

.06 

.25 

.45 

1.44 

.33 

.04 

HOUSFON-HEIGHTS 

5.2? 

.69 

.30 

.36 

.70 

.47 

.37 

.00 

.93 

.45 

HnuSTON-INDEP  HEIGHTS 

3.B6 

1.03 

.47 

.08 

.02 

.18 

.12 

.16 

1.40 

.40 

HOUSTON-WESTBURY 

5.  71 

.41 

.01 

.75 

1.06 

.10 

.77 

.86 

1.59 

.12 

.04 

m.ijSton-NORTH  HOUSTON 

3.80 

.55 

L.26 

.BO 

.77 

.06 

.36 

HOUSTON-SAN  JACINTO  OH 

1.55 

T 

.31 

.21 

T 

.29 

T 

.20 

.05 

.04 

.45 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

A.  69 

.19 

.26 

.40 

1.14 

.39 

.56 

.20 

1.43 

.07 

.03 

h"HBLE 

2.11 

.05 

.12 

.87 

.09 

.07 

.72 

.19 

KATY  WOLF  HILL 

1.3' 

.42 

.13 

.20 

.63 

.01 

LIBERTY 

•  7* 

.12 

.07 

.43 

.03 

.02 

.07 

MATAGORDA  NO  2 

-.18 

.54 

.29 

.67 

.11 

.20 

2.21 

.04 

.12 

NCW  GULF 

2.72 

1.06 

.06 

.55 

T 

T 

.18 

.19 

.02 

.14 

.20 

.30 

ORANGE  4  NX 

A. 05 

.58 

2.51 

.03 

T 

.13 

.05 

.03 

.72 

P^LACIOS  FAA  AIRPORT 

2.58 

7 

T 

.04 

1.66 

.29 

.57 

PIERCE  1  E 

2.82 

.11 

.05 

.16 

.12 

.21 

.03 

.20 

.04 

.65 

.70 

.12 

.12 

.31 

POINT  COMFORT 

7.10 

.09 

T 

1.19 

.06 

1.68 

T 

7 

.72 

.01 

3.35 

PORT  ARTHUR  MB  AIRPORT   R 

1.50 

.07 

.19 

.97 

T 

.01 

T 

.25 

.01 

T 

T 

PORT  LAVACA  NO  2 

5.35 

.41 

1.45 

.02 

.06 

1.10 

2.2B 

.01 

PORT  0  CONNOR 

3.31 

.10 

T 

.05 

T 

.10 

.05 

.11 

2.90 

RICHMOND 

A. 20 

.54 

.02 

.86 

T 

.09 

7 

.28 

1.62 

.22 

.40 

.17 

SUGAR  LAND 

2.67 

T 

.37 

.20 

.14 

.02 

.84 

T 

,et 

.01 

1.15 

.06 

THOMPSONS  3  KSw 

1.51 

.20 

.25 

.04 

.83 

.04 

.05 

.10 

rr-BALL 

2.90 

.45 

.10 

.22 

.55 

.28 

.46 

.39 

.45 

VICTORIA  W6  AIRPORT      R 

6.71 

2.75 

.55 

.12 

.25 

T 

.74 

.20 

1.05 

.30 

.75 

WHARTON 

1.25 

.34 

.06 

.17 

.15 

.14 

.06 

.01 

7 

.32 

A     .     . 

SOUTHERN            09 

ALICE 

5.66 

.97 

.30 

.25 

T 

.18 

1.04 

.95 

.39 

.08 

.49 

.81 

ARMSTRONG 

5.10 

.9U 

1.30 

.25 

2.10 

.20 

.15 

.20 

BATESVILIE 

.40 

.40 

BENAvIDES  7  S 

1.00 

.30 

• 

.70 

BIG  HELLS 

.84 

.37 

.38 

.09 

CARRI20  SPRINGS 

.32 

.05 

T 

.01 

.02 

T 

.04 

.20 

CATARINA 

.00 

CHARLOTTE  5  NNW 

2.21 

.14 

.07 

.37 

1.63 

COTULLA 

.45 

.06 

.05 

.22 

.12 

^OTULLA  FAA  AIRPORT 

T 

T 

7 

T 

CRYSTAL  CITY 

.04 

T 

T 

T 

7 

.04 

OILLEV 

.41 

.06 

.28 

.02 

.05 

EAGLE  PASS 

.18 

.16 

.02 

ENCINAL  3  NW 

1.71 

1.10 

.22 

.22 

.12 

.05 

FALCON  OAM 

1.01 

.22 

.06 

.73 

falfurrias 

3.67 

.35 

.32 

.10 

.40 

.90 

.43 

.10 

.30 

.05 

.72 

FOWLERTON 

FREER 

1.67 

.22 

1.10 

.14 

.09 

.10 

.02 

FRIO  TOWN 

.99 

.73 

.16 

.10 

GEORGE  WEST 

.96 

.02 

T 

.02 

.20 

.14 

.08 

T 

.30 

HEBBRONVILLE 

2. 38 

T 

.50 

.25 

.30 

.13 

.55 

.51 

.06 

.03 

.03 

JOUROANTOH 

.35 

.05 

.24 

.06 

KAFFIE  RANCH 

2.  VI 

.09 

.65 

.93 

.12 

.14 

.74 

.04 

LA  PAYOR 

LAREDO  NO.  2 

1.43 

.04 

.44 

.11 

T 

T 

.06 

.22 

.13 

.41 

7 

.02 

OUTON 

.20 

.06 

.04 

.10 

PSARSALL 

.56 

.05 

.37 

.14 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

2.26 

.49 

.15 

.12 

.26 

.02 

1.22 

SAKHA  7  E 

.95 

.35 

.05 

7 

.05 

.10 

.05 

.15 

.20 

THREE  RIVERS 

2.15 

.34 

.03 

.02 

.36 

.22 

.30 

.88 

T1L0EN 

i.67 

.24 

.04 

.04 

.07 

.12 

.38 

.28 

.30 

«HITSETT  2  SW 

2.87 

.40 

.37 

2.10 

ZAPATA 

3.27 

.65 

.04 

T 

.03 

.68 

1.09 

.21 

.26 

T 

.11 

LOWkR  VALLEY          10 

BROWNS*  It LE  KB  AIRPORT   R 

2.80 

.10 

7 

T 

.68 

.16 

7 

.30 

.05 

.02 

.48 

.29 

.10 

.41 

.06 

T     .13 

E'.GE.MAN  GARDENS 

3.  18 

.22 

7 

.05 

.27 

.80 

.10 

.03 

.34 

.27 

1.70 

HARLINGEN 

5.84 

1 

.73 

.09 

.16 

.04 

.16 

.43 

.72 

.04 

.02 

.40 

.13 

2.59 

.26 

.03 

«c  allen 

3.24 

.54 

.16 

.09 

.04 

.17 

.05 

.01 

.06 

.40 

.20 

.01 

.26 

.64 

.51 

.06 

MC  ALLEN  FAA  AP 

3.73 

.98 

.06 

.12 

■  03 

.27 

.34 

.27 

.35 

.24 

.74 

.33 

"C  COOK 

2.45 

.70 

.13 

.06 

.69 

.02 

.34 

.34 

.09 

.06 

"ERCEOES  6  SSE 

4.91 

.71 

.39 

.06 

.11 

T 

.79 

.78 

.35 

.01 

.55 

.31 

.07 

.16 

.42 

MISSION 

6.64 

2.82 

T 

.36 

.00 

.02 

1.48 

.42 

.24 

.26 

.32 

.12 

PORT  ISABEL 

1.90 

.13 

.08 

.79 

.40 

T 

.50 

FIELD 

3.88 

.05 

■  02 

T 

2.40 

.09 

.02 

.05 

.93 

.08 

.22 

Dt  ILLE 

6.99 

1.19 

.28 

.01 

.54 

.05 

.25 

.02 

1.22 

.36 

.76 

2.29 

T 

SAN  8EN1T0 

11.09 

.65 

.01 

..7! 

2.35 

.65 

.64 

4.60 

.04 

WESLACO  2  E 

4.45 

.56 

T 

.28 

.26 

.87 

.11 

.07 

.11 

.59 

.20 

* 

7 

.62 

.11 

.45 

im  .allowing  SuUOB   ] 
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VI 

UL 

Y 

It 

ilYLJ 
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TU 

Kh 
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TEXAS 

SEPTEMBER 

1969 

Station 

Da> 

of  Month 

| 
n 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

> 
< 

high  plains      01 

AHARILLO  W8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

71 
63 

81 
60 

33 
58 

37 
64 

92 

67 

89 
67 

91 
66 

74 
65 

68 
62 

66 

61 

70 
62 

77 
61 

82 
65 

84 

67 

89 
63 

62 
58 

76 
61 

77 
61 

73 
61 

80 
60 

83 
65 

63 
62 

75 
56 

77 

58 

86 
54 

86 
58 

67 

59 

63 
58 

86 

57 

87 
57 

80.9 
61.2 

ANDREWS 

MAX 

Mm 

87 
61 

84 
63 

85 
64 

89 
62 

92 
63 

91 
62 

91 
63 

87 
63 

80 

65 

78 

60 

78 
61 

81 
59 

85 
59 

88 
65 

91 

65 

91 
61 

84 
63 

80 
62 

79 
63 

80 
57 

81 
62 

88 
64 

88 

87 

89 

88 

36 
61 

85 
60 

85 
53 

87 
59 

85.5 

61.5 

BIC  SPRING 

MAX 

Mm 

87 
67 

87 
67 

84 

67 

88 
65 

90 
66 

90 
67 

91 
68 

90 
69 

83 
64 

76 
64 

76 
62 

78 
63 

86 
62 

88 

67 

92 

68 

91 
69 

88 

67 

81 

64 

82 
62 

82 
59 

82 
66 

88 
68 

86 
64 

84 
58 

90 
59 

89 

65 

87 
63 

86 
61 

87 
59 

88 
63 

86.0 
64.4 

BORGER  3  W 

MAX 

Mm 

76 
64 

81 
62 

86 
59 

89 

63 

93 
64 

93 
69 

94 
69 

72 
61 

69 
62 

64 
57 

68 
58 

77 
57 

85 

59 

84 
62 

92 

64 

82 
59 

78 
59 

83 
56 

79 
60 

83 

57 

83 
62 

84 
56 

76 
54 

80 
54 

86 
54 

88 
59 

91 

58 

86 

57 

87 
58 

89 
62 

62.7 
60.0 

BRAVO 

MAX 

Mm 

71 
67 

79 
60 

82 
55 

86 
56 

86 
58 

89 
61 

86 
62 

89 
64 

75 
61 

75 
56 

71 
58 

80 

58 

83 
56 

86 

57 

89 
56 

64 
55 

76 
60 

75 

55 

76 
63 

76 
56 

61 
5B 

83 
57 

74 
54 

78 

52 

88 
51 

88 
58 

87 
59 

82 

56 

85 
62 

87 
54 

81.6 
57.6 

BROWNFtELD  NO  2 

MAX 

Mm 

B3 
61 

8* 
59 

81 
59 

83 

59 

87 
60 

89 
62 

88 
62 

89 

61 

81 

68 
59 

71 
59 

70 
57 

77 
57 

82 
58 

67 
61 

69 
59 

82 
58 

7* 

60 

77 
60 

72 
53 

79 

54 

82 
63 

85 
58 

75 
55 

83 
55 

85 
54 

86 
53 

85 
53 

82 
53 

84 
54 

81.4 
57.9 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

86 
65 

82 
64 

84 
65 

90 
63 

94 
69 

92 

67 

95 

66 

94 
64 

90 
63 

67 
60 

70 
57 

72 
56 

84 
63 

80 
65 

91 
66 

89 
61 

79 
60 

80 
61 

81 
60 

62 
55 

80 

69 

86 
62 

85 
54 

79 
52 

88 
54 

89 
59 

93 

63 

92 

61 

90 
60 

89 
55 

85.1 
61.3 

CANYON 

MAX 

Mm 

CHAWING  NO.  2 

MAX 

Mm 

78 
62 

74 
60 

32 
57 

83 
58 

88 
61 

89 
63 

91 
61 

90 
60 

72 
60 

69 
58 

64 
56 

72 
55 

80 
57 

85 
61 

81 
57 

69 
55 

79 
55 

70 

55 

72 
56 

75 
58 

77 

59 

80 
60 

61 
51 

74 
51 

83 
52 

85 
55 

89 
57 

88 
55 

83 
55 

86 
55 

80.3 
57.2 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

81 
63 

61 
62 

82 
56 

83 
59 

87 
63 

88 
66 

91 
66 

92 

50 

75 
50 

63 
58 

64 
57 

66 
57 

73 
57 

77 
57 

80 
57 

86 

57 

80 

57 

74 
57 

75 
58 

75 
55 

77 

5? 

77 
57 

81 
53 

81 
52 

62 
54 

84 
54 

84 

58 

86 
56 

81 
57 

64 
56 

79.7 
57.1 

CR0S8YT0N 

MAX 

Mm 

80 
63 

80 
63 

74 

58 

85 
60 

89 
62 

90 

65 

90 
66 

91 
67 

76 
62 

65 
58 

66 
59 

65 
59 

75 
60 

81 
61 

85 
64 

88 
62 

80 

61 

7! 
62 

76 
60 

75 
56 

81 

58 

79 
60 

83 
59 

72 
55 

81 
55 

82 
58 

87 

59 

85 
54 

84 
57 

85 

56 

80.2 
60.0 

OALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

74 
60 

81 
60 

83 

60 

88 
61 

89 
58 

91 

63 

88 
62 

75 
61 

68 
60 

64 
59 

73 
58 

80 

58 

83 
59 

85 
61 

67 

58 

76 
54 

68 
56 

76 
55 

75 
60 

76 
57 

80 
60 

79 
56 

73 
49 

64 
53 

62 
53 

86 
51 

65 
56 

84 
53 

86 
51 

88 
50 

80.2 
57.1 

OIHNITT 

MAX 

Mm 

83 
60 

79 

60 

84 
57 

84 

57 

89 
59 

90 
61 

90 
61 

91 
59 

78 
59 

73 
58 

67 
56 

68 
57 

77 
57 

76 
58 

83 
59 

88 
53 

81 
54 

73 
55 

79 
55 

72 
55 

79 

55 

83 
56 

83 
52 

75 

50 

84 
52 

85 
49 

85 
53 

88 
53 

S3 
51 

65 
50 

81.2 
55.7 

DUMAS 

MAX 

Mm 

80 
60 

72 

59 

7B 

57 

84 
58 

88 
60 

91 

62 

91 
68 

91 

60 

72 
60 

65 

57 

63 
57 

71 

57 

79 
59 

84 
62 

85 
61 

91 
56 

77 
53 

82 
54 

77 
56 

75 
59 

73 
60 

81 
60 

82 

50 

73 

50 

82 
52 

84 
54 

86 
55 

87 
59 

83 
56 

86 
58 

80.7 
57.8 

FLOYOADA 

MAX 

Mm 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

81 
6' 

73 

54 

78 
61 

81 
63 

87 
66 

90 

67 

90 
68 

92 

64 

77 
61 

76 
59 

69 
56 

72 

55 

75 
58 

87 
63 

87 
63 

88 
60 

77 
60 

73 

60 

77 
60 

78 
55 

60 
58 

78 
62 

89 
52 

78 
52 

77 
55 

88 

56 

87 
61 

SS 
58 

86 
59 

88 
59 

81.4 
60.0 

FRIONA 

MAX 

Mm 

81 
60 

72 

52 

62 
59 

86 
59 

88 
60 

92 
62 

91 
63 

90 
60 

75 

60 

77 
58 

72 
59 

68 
57 

80 
59 

78 
61 

63 
59 

89 
53 

84 
55 

72 
56 

75 
57 

75 
56 

78 

59 

82 

58 

85 

52 

75 
53 

86 
50 

66 
51 

87 
56 

69 
55 

63 

54 

86 
54 

81.6 
57.3 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

82 
60 

71 

58 

80 
57 

83 
58 

88 
58 

91 

60 

90 
62 

90 
59 

75 

5  9 

77 
57 

70 
57 

70 
57 

80 
58 

80 

58 

84 
56 

87 
58 

82 
53 

70 

54 

76 
55 

73 
54 

78 
56 

82 
57 

84 
49 

74 

50 

86 
49 

82 
52 

69 
55 

89 

50 

64 
52 

87 
52 

81.2 
55.7 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

85 
62 

38 
62 

65 
65 

85 
63 

83 
63 

88 
66 

89 
65 

90 
65 

65 
64 

72 
64 

82 
63 

72 

63 

81 
60 

82 

60 

86 
66 

88 
66 

84 
65 

83 
63 

62 
61 

82 

56 

82 

56 

80 
66 

88 
64 

81 
56 

63 
57 

85 

61 

88 
62 

86 

57 

86 

54 

86 
51 

83.9 
61.5 

GRUVER 

MAX 

Mm 

82 
61 

84 
61 

67 

63 

89 
62 

92 

64 

93 
65 

92 
64 

73 
62 

69 

60 

65 
58 

73 
59 

78 
58 

85 

61 

85 
63 

91 

61 

63 

56 

76 
57 

80 
58 

80 
57 

85 

57 

83 

60 

83 

54 

78 
50 

81 
52 

67 
54 

86 
54 

92 

54 

90 
56 

86 
56 

89 
54 

83.4 
58.4 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

82 
61 

73 
60 

64 
52 

84 
59 

82 
59 

91 

62 

89 
62 

89 

62 

75 

60 

74 
59 

68 
59 

6  8 
56 

B0 
59 

79 
61 

85 
59 

89 
55 

82 

55 

72 

56 

78 
56 

78 
57 

78 

57 

81 
57 

82 
52 

74 

52 

87 
52 

68 

52 

86 
52 

86 
52 

82 
52 

86 

51 

81.2 
56.7 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

88 
64 

90 
64 

68 
62 

88 

64 

89 
64 

92 
67 

95 
65 

95 
68 

90 

63 

70 
62 

74 
62 

69 

59 

79 
60 

92 
61 

92 

66 

90 
64 

85 
64 

77 

56 

84 
63 

84 
59 

84 
59 

82 
65 

93 
63 

77 

58 

90 
59 

89 
60 

90 

59 

91 

58 

87 
55 

87 
53 

86.0 
61.9 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

83 
61 

77 
61 

77 
58 

85 
60 

87 
61 

89 
62 

89 
61 

88 
61 

76 

63 

72 
59 

69 
59 

68 
58 

76 
58 

77 
59 

86 
60 

87 
56 

82 
58 

74 

56 

77 
58 

74 
54 

78 

56 

83 
59 

82 

57 

74 

55 

85 
55 

83 
55 

85 
53 

83 
54 

32 
51 

82 
50 

80.3 
57.7 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

80 
65 

7* 
69 

81 
62 

82 
64 

88 
65 

93 

6  5 

92 

64 

93 
65 

78 
60 

77 
61 

67 
57 

73 

55 

79 
55 

85 
55 

89 

59 

90 
59 

78 
56 

79 

51 

79 
60 

80 
54 

61 

60 

78 
63 

85 
53 

76 
49 

79 
50 

87 
51 

90 

53 

91 
56 

88 
62 

90 
54 

82.7 
58. 6 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

82 
65 

75 
64 

79 
58 

84 
58 

87 

61 

89 

63 

89 
64 

89 
64 

88 
63 

73 
59 

68 
59 

69 

59 

75 
59 

78 
60 

85 
62 

88 

58 

82 
58 

75 

58 

78 
56 

73 
59 

78 
54 

82 
59 

82 
56 

75 
54 

84 
53 

85 

54 

85 

56 

66 
55 

82 
55 

83 
56 

60.9 
58.7 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 
63 

75 
61 

34 

60 

87 
65 

88 
65 

88 
65 

89 
65 

78 
65 

70 

64 

65 

60 

68 
60 

75 

60 

78 
62 

84 
63 

68 
64 

63 
59 

77 
61 

79 
61 

77 
60 

78 
54 

80 

61 

83 
60 

76 
58 

so 

56 

84 
55 

85 
56 

84 

58 

81 
56 

82 
55 

83 
53 

80.2 

60.2 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

B4 
65 

72 
6* 

Bl 

-.2 

84 
62 

90 
67 

90 
6  7 

89 
67 

93 
66 

80 
63 

69 
59 

63 
59 

65 

58 

77 
58 

79 
59 

79 
60 

87 
59 

80 
57 

70 

60 

76 
58 

76 
58 

79 
61 

75 
60 

80 
54 

73 
55 

76 
55 

85 
59 

65 
61 

87 
58 

85 

61 

85 
59 

79.8 
60.4 

MIAMI 

MAX 

Mm 

81 
63 

75 
62 

34 
62 

84 
63 

89 
63 

92 

68 

90 
65 

94 
64 

80 
62 

69 
58 

63 
58 

65 
56 

74 
56 

81 
61 

80 
63 

90 
59 

80 

57 

75 
60 

78 
60 

79 
55 

80 

55 

77 
60 

85 

55 

75 
52 

78 
54 

67 
55 

87 
57 

90 
55 

85 
55 

89 
59 

81.2 
59.1 

M1DLAN0  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 
62 

67 
65 

65 

5  0 

90 
62 

91 
64 

92 

66 

91 
65 

87 
67 

8! 
64 

82 
62 

71 
62 

85 
62 

88 
59 

92 
67 

93 

66 

91 
64 

64 
63 

83 
61 

61 
63 

82 
59 

82 
65 

69 
66 

79 
62 

68 
59 

93 
62 

89 
60 

8  6 
59 

86 
58 

87 
52 

88 
53 

86.4 
62.0 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

Mm 

90 
63 

3? 
67 

36 
-<• 

87 
63 

8B 

65 

91 

67 

91 
66 

91 
67 

82 
65 

82 
61 

77 
63 

83 
62 

86 
60 

91 
65 

9* 
67 

93 

64 

94 
67 

84 
61 

82 
63 

84 
59 

83 
65 

90 
67 

80 
62 

87 

57 

94 

60 

90 
60 

87 
59 

86 

57 

87 
53 

89 
52 

87.2 
62.4 

MORTON 

MAX 

Mm 

77 
62 

84 
62 

87 

57 

89 
57 

88 
60 

67 
60 

83 
60 

84 
60 

74 
62 

68 

57 

77 
57 

78 
58 

84 
58 

87 
60 

62 

61 

7* 
58 

77 
57 

75 
59 

76 
59 

81 
55 

81 
55 

74 
59 

65 
56 

75 
55 

85 
55 

89 
55 

61 

55 

81 
55 

84 
54 

90 
53 

81.2 
57.7 

MULESHOE  I 

MAX 

Mm 

81 
61 

74 
61 

81 
58 

83 
58 

87 
60 

90 
64 

89 
62 

88 
61 

72 

61 

73 
58 

72 
58 

69 
59 

79 
60 

78 
61 

84 
60 

88 
54 

83 
55 

75 
58 

79 
58 

73 
56 

77 

57 

81 
58 

63 
52 

76 
52 

86 
50 

86 
51 

85 
52 

87 
52 

82 
52 

84 

51 

80.9 
57.0 

OLTON 

MAX 

Mm 

81 
63 

73 
63 

"3 

5  a 

82 
58 

87 
60 

9  a 

87 
62 

86 

61 

77 

61 

70 
59 

64 
58 

67 
57 

75 
58 

77 
59 

81 

61 

85 
56 

81 
56 

73 
56 

73 
56 

73 
54 

77 
54 

80 
57 

80 
54 

73 
53 

80 
53 

63 
53 

83 
53 

84 
53 

80 
53 

82 
53 

78.6 
57.1 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

72 
63 

65 
59 

3  0 
59 

83 
61 

88 

64 

n 

68 

90 
68 

93 
61 

79 
61 

66 
57 

61 
57 

63 
57 

73 
58 

84 
60 

81 
61 

89 
60 

81 
57 

77 
59 

78 
59 

78 
58 

80 
57 

78 
58 

82 

54 

74 

52 

77 
53 

87 
55 

66 
60 

86 
58 

84 
56 

87 
59 

79.6 
59.1 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

77 
63 

82 
59 

33 
96 

87 
62 

91 
62 

69 
67 

91 
65 

78 
59 

67 

61 

62 
57 

69 

58 

73 
57 

80 
60 

79 
63 

86 

62 

83 
56 

81 
58 

lb 
57 

76 
59 

76 
57 

76 

59 

82 
53 

74 
52 

75 
52 

68 
52 

84 
56 

86 
57 

81 
55 

85 

56 

84 
53 

60.0 
56.1 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

79 
62 

75 
58 

32 
60 

82 
62 

87 
65 

9  0 
65 

90 
63 

92 
61 

72 

60 

64 

57 

61 

57 

70 
56 

75 
59 

82 
62 

79 

64 

78 
57 

76 
58 

72 
60 

76 
60 

76 
53 

79 
55 

77 
59 

83 
48 

74 
48 

76 
51 

65 

54 

87 
56 

86 
55 

85 
58 

86 
57 

79.3 
56.1 

PLAINS 

MAX 

Mm 

so 

62 

76 
63 

30 
58 

82 
57 

88 
59 

9  1 
60 

90 
59 

88 
61 

82 
62 

74 
59 

74 
59 

69 
59 

77 
59 

80 
58 

34 
57 

89 
58 

87 
59 

P9 

61 

80 
59 

83 
55 

60 
57 

82 
57 

87 
59 

77 
54 

87 
53 

88 
52 

87 
51 

85 

51 

83 
49 

84 
47 

82.3 
57.1 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

SEPTEM6EF 

1969 

Station 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

PLAINVIEW 

MAX 

M1N 

84 
64 

74 
64 

II 

36 

84 
62 

89 

64 

es 

67 

90 
68 

90 
63 

79 

6? 

70 
60 

64 
59 

70 

57 

76 
60 

80 
59 

83 
63 

es 

58 

81 
62 

74 
56 

79 
59 

78 
56 

79 
60 

81 
62 

83 
55 

77 

55 

81 
53 

65 
56 

87 

57 

84 
58 

83 
60 

63 
55 

80.9 
59.9 

SEMINOLE 

MAX 
MIN 

83 

60 

67 
60 

64 
59 

87 

61 

90 
61 

9? 
62 

93 

63 

91 
63 

B7 

62 

77 
60 

78 
60 

72 

58 

81 
58 

84 
59 

8  8 

61 

90 
60 

86 
60 

75 

63 

81 
62 

79 
57 

8  0 
57 

64 
63 

69 
60 

77 

57 

86 
57 

89 
58 

88 
55 

85 
55 

82 
52 

65 
52 

84.3 
59.2 

SILVERTON 

MAX 

MIN 

82 
65 

73 
62 

60 

36 

63 
55 

87 
59 

68 
64 

67 
61 

90 
62 

80 
62 

66 
56 

62 

57 

64 
58 

74 
59 

82 
59 

60 
64 

85 
58 

79 
58 

72 

56 

75 
56 

73 
53 

77 
57 

80 
56 

81 
54 

72 

5? 

78 
51 

81 
52 

64 

55 

85 
54 

62 
52 

82 
52 

78.6 
57.2 

SPEARMAN 

MAX 
MIN 

76 
61 

81 
60 

63 

63 

90 
60 

93 
64 

90 
66 

93 

65 

75 
61 

70 
60 

68 

57 

68 
58 

75 
57 

85 
60 

84 
64 

90 
62 

85 
57 

76 
55 

76 
57 

80 
54 

79 
56 

76 

59 

33 
58 

75 
50 

78 

53 

86 
53 

89 
56 

67 
57 

67 

57 

90 

57 

89 

57 

82.0 
58.5 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

76 
61 

75 
61 

78 
60 

63 
60 

89 
61 

90 
6? 

91 
63 

90 
62 

69 
61 

65 
58 

62 

57 

72 
57 

80 
59 

85 
62 

65 
59 

89 
54 

76 
53 

6  6 
56 

78 
56 

75 
57 

78 
59 

81 
58 

76 
50 

74 
50 

82 
49 

82 

52 

88 
52 

66 
53 

64 
53 

89 
53 

79.7 
57.0 

SUNRAY  «  SW 

MAX 

MIN 

73 
61 

77 
60 

84 
5B 

89 
61 

91 
62 

9  2 
64 

91 
65 

81 
61 

72 

61 

64 
58 

71 
58 

BO 
58 

85 
61 

86 
63 

87 

60 

86 
57 

77 
59 

77 

57 

75 
61 

79 
58 

83 
61 

81 
59 

73 
51 

83 
53 

63 
53 

88 
58 

88 
58 

88 
56 

87 
57 

89 
59 

82.0 
56.9 

TAHOKA 

MAX 

Mm 

84 
62 

80 
60 

61 
61 

84 
59 

68 
62 

89 
65 

69 
65 

90 
65 

62 

64 

68 
60 

68 
59 

70 

59 

74 
60 

81 
60 

85 
61 

88 
62 

84 
62 

72 
62 

77 
62 

78 
56 

80 

61 

82 
61 

83 
60 

76 
55 

61 
56 

83 

57 

65 
58 

85 
57 

82 
54 

82 
S3 

61.1 
59.9 

TULIA 

MAX 

MIN 

84 
69 

75 
64 

81 
69 

84 
59 

87 
61 

90 
62 

89 
62 

89 
61 

81 
62 

68 
58 

68 
57 

71 
56 

75 
57 

80 
60 

63 
62 

85 
58 

81 
55 

74 
5B 

77 
57 

75 
56 

8  0 
55 

80 
63 

63 
55 

73 

53 

60 
54 

84 
55 

85 
54 

86 
56 

62 
55 

84 
56 

B0. 5 
56.2 

VEGA 

*     »     * 

MAX 

Mm 

78 

60 

69 
57 

80 
56 

81 
57 

86 
61 

89 
61 

88 
63 

68 

60 

71 
61 

71 
58 

66 
56 

70 

57 

78 
58 

79 
60 

83 
56 

85 
54 

77 
56 

70 
59 

74 
56 

72 
56 

75 

56 

80 
57 

60 
50 

72 
50 

82 
53 

63 
54 

86 

57 

65 
55 

81 
55 

64 
55 

78.8 
56.7 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  we  AIRPDRT 

MAX 

Mm 

90 
66 

BB 

71 

85 
71 

90 

70 

92 
72 

92 
74 

94 
73 

92 

72 

74 

66 

73 
64 

69 
64 

78 
65 

83 
63 

65 
69 

69 
72 

88 
72 

61 
71 

74 

65 

82 
63 

84 
62 

65 
69 

88 

71 

79 
64 

e2 

56 

87 
67 

88 
67 

86 

63 

67 
58 

88 
61 

88 
62 

64.6 
66.9 

ANSON 

MAX 

Mm 

91 
67 

90 

71 

88 
70 

93 
68 

94 
72 

95 
73 

96 
73 

92 

72 

B0 

66 

71 
68 

70 
65 

76 
64 

85 
63 

86 
68 

91 

72 

90 
73 

83 
67 

BO 

68 

62 
66 

84 
64 

85 
68 

88 
67 

86 
65 

62 
58 

88 
64 

89 

68 

8B 

65 

88 
63 

89 
62 

68 
62 

86.3 

67.1 

ASPERMONT  2  SSW 

MAX 

Mm 

90 
64 

91 
66 

87 
62 

90 
62 

91 
62 

95 
65 

95 
67 

97 
65 

91 
65 

68 
61 

64 
60 

65 
60 

77 
59 

82 
59 

86 
68 

93 

69 

89 
64 

80 

62 

78 
59 

80 
57 

82 

58 

84 
64 

88 

60 

76 

54 

81 
54 

85 
60 

59 

87 
58 

87 
59 

87 
59 

64.4 
61.4 

BALLINGER  1  SM 

MAX 

Mm 

90 
57 

89 
63 

84 
66 

92 

64 

91 
65 

91 

68 

91 
66 

90 
65 

82 

65 

60 
67 

69 

64 

76 
62 

84 
58 

83 
61 

89 

69 

92 

66 

88 
66 

76 
64 

79 
59 

81 
58 

81 

67 

86 
68 

83 
64 

64 
56 

89 
59 

87 
62 

87 
57 

84 
53 

89 
54 

88 
54 

65.2 
62.4 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
70 

84 
69 

88 
64 

92 

65 

93 

70 

93 
69 

94 
69 

83 
68 

69 
62 

64 

60 

67 
62 

76 

61 

83 
62 

84 
66 

91 
68 

62 
63 

80 
63 

79 
62 

81 
62 

62 
58 

73 

64 

85 
62 

76 
59 

79 

55 

85 
59 

88 
63 

89 
62 

86 
62 

87 
59 

87 
58 

62.6 
63.2 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

86 
67 

73 
65 

6! 
63 

86 
62 

90 
63 

9  3 
65 

91 
64 

94 
64 

76 

63 

66 
59 

63 
59 

65 

56 

73 
56 

79 
62 

81 

65 

89 
61 

81 
59 

7* 
61 

76 
58 

76 
56 

79 

55 

76 

59 

83 

56 

73 

51 

81 
51 

65 

52 

87 
56 

88 
55 

85 
55 

85 
55 

60.8 
59.2 

COLEMAN 

MAX 

Mm 

91 
72 

87 
67 

82 
6B 

88 
69 

90 
68 

91 

70 

95 

68 

91 
67 

82 
66 

60 

67 

69 
63 

79 
62 

83 
67 

82 
64 

89 
70 

93 

71 

89 
66 

77 

64 

82 

61 

65 
61 

85 
69 

88 
70 

85 

63 

83 
58 

88 
61 

90 
65 

89 

57 

89 

57 

90 
58 

89 
58 

86.0 
64.8 

COLORADO  CITY 

MAX 

Mm 

90 
64 

B9 

67 

85 
66 

90 
69 

91 
69 

92 
72 

92 
69 

92 
68 

79 

66 

73 
64 

72 
65 

76 
63 

84 
62 

88 
66 

93 
69 

93 

70 

69 
68 

81 

67 

79 
60 

63 

57 

85 

68 

90 
67 

87 
64 

85 
57 

92 
63 

92 

63 

89 
59 

68 
55 

89 
54 

89 
57 

86.7 
64.2 

DICKENS 

MAX 

Mm 

ELECTRA 

MAX 

Mm 

92 
65 

92 
69 

66 
69 

63 
67 

66 
67 

97 
73 

96 

72 

98 
72 

90 
70 

76 
62 

64 
62 

69 
61 

61 
62 

85 
67 

63 
69 

92 

69 

65 

66 

87 
64 

81 
62 

85 

61 

66 
61 

60 
66 

88 

64 

78 
57 

81 
59 

90 
62 

91 
65 

92 

63 

90 
63 

92 
64 

86.5 
65.0 

GAIL 

MAX 

Mm 

87 
64 

63 
63 

65 
62 

83 
69 

90 
65 

91 

65 

92 

66 

85 
68 

70 

65 

79 
62 

68 
60 

80 
59 

83 
60 

89 
64 

90 
67 

65 

63 

79 
63 

79 

63 

80 
62 

82 
57 

Bl 
64 

88 
65 

78 
58 

85 
55 

87 
61 

69 
63 

86 
60 

87 
36 

86 

56 

88 
59 

63.6 
62.1 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

91 

65 

93 

67 

B0 

61 

92 

62 

95 
65 

95 

68 

96 
67 

100 
69 

90 

67 

69 

61 

67 

60 

67 
61 

78 
61 

85 
62 

88 
67 

94 
65 

86 
64 

86 
63 

79 
59 

84 
58 

86 

60 

80 
65 

89 
61 

78 
53 

89 

57 

90 
61 

90 
60 

92 
56 

89 
56 

90 
51 

86.3 
61.8 

HASKELL 

MAX 

Mm 

91 
65 

92 
67 

88 
67 

90 
63 

92 

67 

93 
70 

94 

71 

96 
69 

94 
67 

72 
61 

63 
60 

65 
62 

79 
62 

84 
63 

65 
64 

91 
69 

83 
63 

83 
69 

78 
61 

81 
59 

86 

60 

87 
64 

69 
62 

77 

56 

82 
56 

89 
63 

90 

62 

90 
60 

90 
61 

90 
61 

83.6 
63.3 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

85 
63 

68 
68 

85 
66 

80 
65 

86 
66 

69 
66 

89 
68 

91 
68 

69 

66 

80 
69 

79 
60 

65 
62 

76 
58 

83 
60 

d2 
67 

89 
68 

91 
66 

61 
65 

70 
60 

80 
60 

82 
62 

84 
69 

86 
62 

76 

56 

81 
57 

87 
65 

86 
63 

85 
56 

86 

57 

88 
60 

83.4 
63.3 

JAYTDN 

MAX 

Mm 

95 
65 

91 
70 

94 
68 

95 
66 

68 
65 

69 

60 

64 
60 

67 

60 

75 
61 

83 
65 

67 

65 

92 
66 

85 
64 

60 
63 

78 
60 

80 
56 

83 

60 

82 
62 

87 
60 

78 
54 

62 
5* 

69 
60 

89 
56 

67 
55 

88 
55 

83.5 
61.4 

MATADOR 

MAX 

Mm 

87 
67 

89 

67 

82 
59 

87 
62 

90 
67 

90 
69 

90 
69 

93 
69 

66 

67 

6B 

60 

63 
59 

65 
59 

75 
59 

83 
65 

81 
65 

90 
62 

84 
62 

79 
61 

83 
56 

79 
55 

82 
56 

76 
60 

64 
59 

78 

52 

60 
55 

86 
57 

88 
59 

89 
58 

85 

60 

86 
62 

82.5 

61.2 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

88 
67 

73 
67 

66 
63 

88 
63 

91 
65 

92 

68 

92 

68 

95 
69 

82 

66 

66 
55 

62 

55 

66 
59 

76 
59 

82 
61 

85 

65 

90 
63 

62 
60 

76 
62 

77 
60 

78 
60 

81 
60 

77 
61 

66 
57 

73 

54 

79 
54 

84 
57 

89 
61 

89 

60 

87 
57 

87 
56 

62.1 
61.1 

MONDAY 

MAX 

Mm 

93 
64 

87 
70 

90 

65 

94 
63 

94 

68 

95 

70 

98 

70 

92 
67 

73 
63 

68 
60 

66 
63 

79 

63 

85 
62 

65 
69 

91 

70 

90 
67 

83 
66 

81 

64 

81 
64 

83 
59 

84 

61 

88 
64 

67 
61 

82 
55 

88 
62 

90 
64 

90 

60 

89 
59 

90 
58 

69 
58 

86.2 
63.6 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

90 
67 

60 
70 

60 
64 

89 
64 

95 
66 

93 

69 

95 
69 

96 
71 

89 
69 

70 
62 

65 
60 

67 
62 

79 
62 

83 
62 

86 
67 

91 
66 

84 
63 

82 
63 

79 
62 

81 
61 

83 
63 

71 
63 

85 

62 

77 
55 

81 
56 

86 

61 

86 
62 

89 
62 

88 
62 

69 
62 

83.7 
63.6 

POST 

MAX 

Mm 

86 
67 

69 
6S 

80 
62 

66 
65 

89 
66 

91 
69 

91 
71 

92 

70 

85 
65 

6B 

61 

64 
60 

69 

60 

76 
63 

82 
65 

88 
67 

89 
63 

86 
69 

75 

64 

80 
63 

60 
60 

81 

63 

77 
63 

66 
60 

78 
56 

6* 

57 

86 
64 

68 
62 

86 
60 

85 
62 

81 
59 

82.5 
63.4 

QUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

91 
64 

89 
67 

86 

63 

91 
66 

93 
67 

95 
72 

95 

70 

96 
69 

87 
69 

74 
61 

66 
62 

69 
63 

79 
65 

84 
64 

83 
68 

92 

69 

83 
63 

83 
66 

77 
60 

82 
57 

83 
58 

71 
60 

66 
62 

76 
52 

80 
53 

86 
63 

90 
60 

91 
58 

89 
57 

89 

56 

84.5 
62.7 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

89 
61 

89 
64 

65 
6! 

88 
63 

69 

67 

90 
68 

92 
69 

86 
65 

76 
64 

72 
61 

69 
62 

75 

61 

90 
59 

83 
65 

90 
66 

67 
68 

79 
65 

76 
64 

80 
54 

63 
56 

82 
65 

87 
64 

75 
60 

60 
55 

86 
64 

89 
62 

86 
61 

87 
57 

64 
56 

85 
56 

63.5 
62.1 

ROTAN 

MAX 

Mm 

91 
63 

8B 

67 

87 
65 

91 
65 

92 
69 

94 

70 

96 
69 

93 
68 

69 
66 

67 
61 

66 
63 

77 
63 

83 
62 

86 
66 

92 

70 

88 
70 

82 

67 

76 

64 

80 
62 

82 

59 

62 
67 

86 

65 

87 
63 

81 

56 

86 

63 

88 

64 

87 
60 

66 

57 

87 
57 

67 
64 

84.7 
64.2 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

95 

62 

86 
67 

91 
64 

94 
65 

96 

70 

97 
71 

100 

70 

94 
66 

90 
6  0 

69 
60 

67 
65 

80 
62 

85 
63 

63 

64 

9  3 

re 

93 
69 

85 

66 

86 
65 

78 
62 

83 
60 

11 

60 

84 
66 

87 
62 

78 

54 

82 
55 

89 
63 

90 
62 

90 

60 

91 
60 

69 
59 

87.1 
63.4 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

Mm 

82 
65 

61 
65 

65 

61 

91 
62 

92 

69 

9  1 
66 

99 

65 

94 

67 

78 
65 

69 
58 

66 
56 

76 
58 

81 
57 

77 
56 

89 

M 

68 

58 

79 
56 

60 
6  0 

81 
56 

82 
55 

80 
63 

84 
59 

60 
55 

77 
53 

64 
61 

86 
58 

89 
57 

87 
54 

87 
60 

68 
56 

83.3 
60.1 

SNYDER 

MAX 

Mm 

67 
64 

67 
64 

97 
64 

87 
64 

88 

63 

9  0 
67 

90 
67 

92 

67 

65 
66 

69 
62 

68 
62 

68 
63 

76 
60 

63 
60 

76 
65 

93 
63 

87 
66 

72 

62 

76 
62 

74 
57 

81 
58 

83 
58 

82 
52 

76 
56 

82 
56 

87 
61 

87 

67 

97 
51 

86 

51 

87 
55 

82.9 

61.0 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

91 

67 

91 
67 

B5 

56 

90 
65 

93 
63 

93 

71 

96 
72 

100 
69 

9! 

68 

73 

67 
61 

68 

63 

79 
63 

82 
63 

64 

67 

90 
66 

85 
66 

84 
67 

77 
62 

80 
60 

85 

60 

80 
65 

86 
62 

77 
55 

81 
55 

85 
62 

n 

63 

89 
62 

90 
61 

90 
60 

85.1 
63.9 

TURKEY 

MAX 

Mm 

86 
71 

B2 

67 

67 
61 

91 
66 

92 

71 

92 

68 

95 
67 

90 
63 

66 
64 

66 
59 

65 

60 

75 

59 

82 
64 

84 
65 

89 
68 

88 
61 

81 
63 

78 

60 

76 
60 

81 
56 

79 

63 

82 
61 

60 
57 

6  0 
55 

83 
53 

87 
62 

89 
62 

85 
99 

87 
61 

86 
61 

83.4 
62.4 
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TEXAS 

SEPTEMBER 

1969 

Station 

Day  oi  Month 

O 
0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 

< 

VERNON 

MAX 
MDJ 

92 

64 

89 
71 

91 

45 

95 
64 

97 
72 

98 
72 

99 
73 

97 
72 

88 
68 

72 

61 

66 
63 

79 
63 

86 
65 

83 
69 

91 

70 

91 
67 

86 
65 

85 
65 

85 
61 

64 
60 

64 

67 

87 
66 

86 
64 

79 
55 

86 
63 

89 
64 

90 

63 

91 
61 

90 
61 

90 
61 

87.6 
65.1 

WELLINGTON  2  ENE 

MAX 

Mm 

83 

68 

85 
61 

U5 
63 

87 
65 

92 
63 

93 
67 

93 
66 

98 
69 

65 
6! 

73 

60 

63 
60 

67 
60 

72 
60 

83 
63 

B0 
65 

90 
62 

63 
62 

78 
61 

78 
59 

83 
55 

82 
55 

75 
64 

85 
65 

75 

56 

76 
54 

82 
52 

90 

58 

90 
58 

68 
60 

90 
55 

82.9 

61.0 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 

Mm 

94 
63 

86 
68 

90 

08 

94 
65 

97 
72 

98 

70 

101 
69 

92 
68 

78 

63 

67 
60 

68 
63 

B2 

58 

65 
62 

95 
69 

9  3 
71 

95 
68 

86 
65 

79 

64 

86 
59 

85 
59 

84 

66 

87 
63 

80 

59 

81 
55 

89 
60 

89 
62 

91 
63 

89 
60 

90 
63 

90 
63 

86.8 
63.9 

WINTERS  1  NNE 

*     *     * 

MAX 

Mm 

90 

60 

90 
61 

89 

08 

82 

65 

89 
65 

92 

68 

92 

66 

92 

67 

90 

64 

82 
64 

82 
64 

67 
62 

72 
58 

93 
61 

83 
67 

69 
67 

92 

68 

61 

66 

72 
60 

90 
60 

82 
6? 

65 
67 

89 
63 

78 
57 

82 
57 

88 
62 

88 
59 

65 
57 

86 

57 

88 
56 

84.7 
62.7 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

92 
61 

93 
63 

90 
69 

87 
65 

93 
65 

93 

67 

96 

70 

97 
66 

95 
65 

74 
61 

68 
62 

64 
61 

80 
58 

86 
58 

65 

02 

92 
70 

87 
69 

82 
67 

75 
61 

92 
56 

66 
57 

87 
64 

90 

62 

78 
54 

84 
55 

69 
60 

90 
57 

90 
57 

90 
58 

91 
58 

86.3 
62.0 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

93 
63 

87 
71 

87 

09 

93 
64 

95 
72 

96 
69 

99 

71 

63 
66 

82 
60 

72 
62 

68 
62 

60 
60 

85 
59 

64 
71 

90 
72 

87 
72 

87 
61 

81 
64 

84 
61 

95 
59 

65 
66 

89 
67 

Bl 

62 

81 

56 

88 
64 

90 
65 

90 
62 

90 
61 

90 
63 

93 
63 

86.5 
64.6 

BAROWELL  OAM 

MAX 

Mm 

9* 

66 

95 
69 

96 
69 

86 
66 

93 

68 

96 
70 

96 

72 

98 
69 

97 

70 

87 
68 

79 
66 

80 
59 

B8 
59 

90 
62 

68 
67 

94 
74 

94 
68 

88 
64 

87 
64 

96 
64 

88 
65 

90 
65 

65 
03 

80 
59 

83 
59 

90 
62 

89 

60 

91 
61 

93 
64 

91 
61 

89.7 
65.1 

BELTON  DAM 

MAX 

Mm 

91 
71 

94 
72 

95 
73 

91 
69 

90 
70 

93 
72 

93 

71 

94 

73 

95 
74 

90 

73 

84 
69 

72 

63 

82 
58 

86 
62 

89 
66 

91 
73 

94 
68 

86 
69 

89 
69 

88 
69 

90 
69 

87 
71 

89 
65 

83 
65 

85 
63 

89 

64 

90 

65 

91 
65 

92 

67 

92 
60 

88.9 
68.0 

BENBROOK  OAM 

MAX 

Mm 

91 
66 

93 

70 

92 

66 

85 

67 

91 
69 

92 
72 

93 

72 

95 
68 

93 
70 

83 
66 

72 
66 

73 
59 

85 

61 

86 
62 

66 
71 

91 

74 

93 

61 

66 
64 

84 
63 

65 
63 

67 
65 

88 

67 

64 
63 

Bl 
58 

82 
60 

89 
64 

89 
63 

89 
60 

90 
63 

90 
62 

87.3 
65.2 

BONHAM 

MAX 

Mm 

9<i 

69 

91 
74 

85 

71 

93 

66 

95 
72 

97 
73 

99 

71 

92 
67 

64 
69 

B0 
63 

81 
63 

90 
57 

91 
59 

91 

68 

86 
72 

90 
69 

88 

66 

63 
62 

83 
63 

85 
64 

82 
65 

78 
67 

80 

60 

79 

58 

86 
55 

87 
60 

69 

57 

90 
55 

87 
60 

89 
59 

87.6 
64.5 

BOWIE 

MAX 

Mm 

94 
68 

90 
72 

89 
70 

94 
68 

95 
70 

96 
72 

94 
74 

91 
71 

89 
70 

83 

62 

85 
64 

89 
66 

84 
55 

85 
66 

87 
70 

90 

70 

87 
66 

85 

64 

82 
62 

66 
63 

89 
67 

85 
66 

85 
64 

83 
57 

86 
63 

89 
65 

92 

65 

91 
67 

93 
66 

93 
67 

88.6 
66.4 

BOVO  3  SE 

MAX 

Mm 

93 
62 

95 
64 

92 
69 

86 
68 

90 
68 

94 
72 

95 

72 

98 
66 

93 
66 

81 
66 

71 
65 

73 
60 

83 
57 

86 

57 

88 
72 

92 
74 

93 
70 

69 

63 

83 
62 

87 
60 

88 
62 

86 
67 

84 
63 

82 
56 

82 
56 

87 
60 

88 

60 

91 
58 

92 
58 

91 
60 

87.8 
63.9 

BRECKENRIOGE 

MAX 

Mm 

93 
62 

93 
69 

66 
08 

91 
66 

94 
66 

95 
72 

96 

70 

95 
66 

76 

66 

69 
61 

69 
63 

81 

65 

85 
62 

84 
70 

90 
72 

90 
73 

84 
71 

76 

64 

93 
61 

85 
58 

86 
69 

88 
67 

76 

62 

63 
55 

89 
68 

90 
62 

90 

60 

90 
58 

91 
60 

91 
63 

86.3 
65.0 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

94 
63 

95 
68 

91 
66 

87 
65 

94 
66 

97 

09 

98 
70 

98 
67 

94 
67 

83 

64 

70 
63 

72 
60 

85 
58 

99 
58 

88 
69 

93 
73 

94 
69 

91 

63 

84 
61 

89 

61 

90 
62 

89 
65 

86 
62 

S3 

56 

84 
56 

90 
62 

91 

60 

92 
58 

93 
63 

92 
61 

89.3 
63.5 

BROWNWODD 

MAX 

Mm 

88 
64 

90 
66 

90 
70 

83 
66 

90 
68 

93 
72 

94 
70 

95 
70 

90 

68 

85 

68 

82 

64 

68 
64 

80 

64 

95 
62 

83 
69 

90 
73 

94 
68 

87 

66 

76 
65 

83 
63 

85 
63 

87 
71 

91 

65 

85 
59 

S3 

61 

89 
66 

91 

61 

89 
56 

90 
60 

91 
59 

86.9 

65.5 

CAMERON 

MAX 

Mm 

97 
68 

97 
69 

92 

70 

92 
68 

95 
67 

93 

7* 

95 

71 

97 
72 

93 

73 

88 
69 

79 
62 

86 

60 

69 
56 

90 
65 

92 

66 

93 
72 

90 
68 

84 
68 

87 
65 

90 
66 

92 

08 

92 

70 

85 
65 

66 
64 

91 
69 

92 
65 

94 

60 

94 

58 

93 

64 

95 
55 

91.3 
66.3 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

95 

65 

94 
68 

9  0 
05 

93 

68 

95 

70 

95 
73 

99 

71 

94 
70 

B9 
73 

79 
68 

72 
67 

88 
57 

98 
56 

92 
68 

94 
74 

99 
77 

86 
66 

86 
66 

67 
66 

88 
64 

90 
66 

85 
71 

B2 

64 

65 
59 

90 
60 

90 

64 

92 

59 

93 

58 

93 
64 

94 
58 

89.9 
65.9 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

93 
67 

93 

67 

95 
68 

85 
67- 

93 
67 

95 
70 

97 
72 

97 
70 

97 
71 

86 
69 

79 
67 

79 

58 

88 
56 

67 
59 

91 
67 

94 
70 

94 
68 

87 
65 

87 

65 

86 
67 

89 
67 

89 

67 

87 
64 

76 
61 

82 
58 

89 
56 

89 

58 

91 
56 

93 
63 

90 
58 

89.4 
64.6 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

95 
72 

92 

74 

Bl 

70 

90 
72 

93 
75 

93 
75 

93 

75 

94 

70 

63 
73 

77 
68 

79 
66 

66 
62 

88 
63 

90 
71 

93 
76 

94 
73 

89 
71 

85 
65 

66 
68 

88 
67 

87 
71 

83 
71 

83 
65 

62 
61 

67 
63 

88 
69 

91 
67 

92 
64 

69 

68 

91 
67 

68.1 
69.1 

DENISON  DAM 

MAX 

Mm 

91 
66 

90 

70 

86 

70 

90 
65 

92 

72 

93 
72 

94 
74 

89 

68 

69 
6B 

80 
63 

81 
67 

86 
60 

68 

58 

69 
63 

89 
71 

90 
66 

84 
65 

85 

64 

82 
61 

83 
63 

63 
66 

S3 
67 

81 
63 

79 

59 

86 
57 

87 
62 

88 
61 

90 
62 

89 
63 

90 
61 

86.9 
65.0 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

93 
66 

91 
70 

83 
09 

88 

68 

92 

72 

93 
73 

94 

73 

92 

68 

91 

72 

80 
66 

76 
63 

85 
61 

86 
60 

88 

69 

91 

75 

91 
75 

90 

71 

90 

62 

86 
64 

89 
64 

88 
66 

87 
67 

83 
64 

62 
59 

84 
59 

89 
64 

90 
61 

91 
61 

91 
65 

90 
62 

88.1 
66.3 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

87 
62 

91 
63 

9  2 
69 

80 
64 

90 
65 

93 
68 

94 
69 

94 
67 

92 
66 

78 
65 

73 
62 

69 

59 

82 
58 

85 
58 

64 
67 

B9 
70 

93 
65 

83 
63 

80 

61 

63 

57 

86 
62 

83 
69 

90 
60 

61 
5  6 

85 

57 

87 

61 

90 
56 

90 
56 

90 
56 

92 
58 

86.2 
62.4 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

91 
61 

91 
61 

91 
61 

83 
62 

89 
65 

90 
68 

93 
71 

94 
67 

94 
61 

79 
61 

73 
64 

66 
61 

80 
59 

82 
59 

65 
68 

90 

70 

89 
70 

B4 
67 

B6 
61 

82 

59 

84 
59 

86 
62 

69 
63 

74 
55 

65 
55 

89 
61 

91 

68 

88 
58 

86 
56 

88 
57 

85.8 
62.4 

EVANT 

MAX 

Mm 

93 
72 

97 

70 

88 
69 

91 
69 

93 

71 

93 

72 

97 
70 

96 
69 

90 
71 

85 

70 

B0 
63 

81 

60 

68 
60 

88 
63 

90 

64 

95 
73 

93 
73 

93 

66 

90 
65 

88 
62 

89 
62 

91 
72 

85 

63 

66 
56 

88 
62 

91 
62 

93 

57 

91 

60 

94 
61 

92 

60 

90.3 
65.7 

FERRIS 

MAX 

Mm 

95 
67 

94 
6B 

86 
6! 

91 
67 

94 

71 

95 

71 

96 
70 

94 
67 

65 
70 

78 
68 

79 
65 

B6 
57 

86 
51 

91 
66 

93 
74 

91 
73 

66 
68 

85 
63 

85 
67 

88 
63 

89 
66 

83 
68 

60 
62 

80 
59 

88 
57 

86 
61 

90 
57 

91 
60 

89 

61 

92 
59 

88.3 
64.6 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

93 
67 

92 
71 

82 

68 

90 
71 

92 
72 

92 

74 

93 

72 

92 
69 

81 
71 

75 
68 

76 
65 

85 
60 

66 
61 

89 
69 

91 
75 

93 
72 

99 
70 

65 
64 

66 
66 

88 
63 

68 
68 

83 
70 

62 
65 

81 
62 

87 
61 

88 
65 

90 
62 

90 
59 

68 
66 

91 
63 

67.2 
67.0 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

92 
64 

92 
65 

68 
66 

86 
66 

89 
67 

92 
7C 

94 

71 

94 
67 

69 
69 

81 
64 

70 
63 

60 
58 

85 
57 

85 
60 

87 
69 

91 
74 

87 
67 

88 
61 

82 
60 

86 
59 

67 
61 

89 
66 

85 
63 

64 
57 

82 
56 

88 

57 

90 

59 

92 

59 

92 
60 

91 
61 

87.3 
63.3 

GATESVlLLE 

MAX 

Mm 

90 
65 

94 
63 

96 
66 

85 
69 

92 
69 

94 

70 

94 

70 

96 

71 

97 

71 

90 
72 

85 

69 

70 
61 

84 
56 

86 

56 

89 

66 

93 

74 

98 

70 

88 
69 

90 
68 

88 
63 

89 
65 

87 
71 

91 

64 

83 
62 

64 
62 

90 
62 

91 

59 

92 
58 

93 
59 

93 
55 

89.7 
65.4 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

99 
62 

93 

70 

92 

70 

90 
68 

94 
70 

94 
72 

93 
69 

95 
69 

94 
72 

90 
72 

85 

63 

84 
57 

87 
56 

91 
65 

93 
72 

95 

73 

95 
68 

87 
70 

88 

68 

86 

67 

88 
70 

91 

70 

91 
64 

85 
63 

90 
60 

90 
63 

90 
58 

92 

57 

92 
60 

93 
53 

91.0 
65.7 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

95 
62 

95 
65 

93 

70 

94 
65 

96 
69 

98 
73 

98 
71 

98 
69 

95 

71 

92 
68 

79 
65 

85 

62 

67 
55 

69 
64 

94 
75 

99 

75 

95 
70 

88 
65 

87 
62 

89 
59 

90 
65 

89 
73 

82 
64 

84 

58 

91 
58 

92 

60 

93 
55 

94 
53 

92 
58 

95 
54 

91.2 
64.4 

GOLDTHWAITE 

MAX 

Mm 

94 
65 

93 
67 

65 
6B 

90 
66 

91 
68 

94 

71 

98 
69 

95 
69 

87 
68 

85 
67 

80 
62 

82 
60 

86 
62 

85 
68 

89 
70 

94 
72 

91 
63 

90 
65 

64 
63 

86 
69 

67 
68 

88 
71 

84 
63 

83 
58 

88 

64 

89 
65 

90 
62 

90 
63 

91 
61 

92 
63 

86.  8 
65.7 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

93 
61 

93 
62 

92 
68 

84 
65 

92 
66 

94 
72 

95 

71 

100 
68 

9  8 
68 

76 
62 

67 
62 

69 
64 

81 
59 

86 
66 

83 

72 

91 
73 

90 
71 

86 
67 

78 
60 

85 
59 

87 
59 

87 
66 

88 
63 

77 
55 

82 
55 

89 
64 

91 
60 

91 
58 

91 
60 

91 

60 

87.0 
63.9 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

93 
66 

94 
69 

91 

68 

92 

67 

94 

70 

94 
72 

96 

71 

97 
69 

94 
70 

80 
67 

73 
67 

86 

60 

86 
58 

87 
67 

9  3 
75 

96 
74 

94 
69 

94 
66 

86 
62 

89 
60 

88 
66 

88 
71 

65 
63 

64 
59 

90 
62 

91 
63 

92 
59 

93 
56 

94 
64 

95 
59 

90.4 
65.6 

GRAPEVINE  OAM 

MAX 

Mm 

93 
66 

94 
67 

91 
66 

82 

67 

90 
70 

93 
71 

90 

71 

95 
68 

94 
71 

92 
67 

74 
66 

78 
01 

66 
60 

97 
61 

90 
67 

93 

74 

92 

69 

9  0 
63 

85 
63 

86 
64 

68 
65 

90 
67 

63 

63 

82 
62 

81 
61 

89 
62 

89 

61 

90 
61 

91 
62 

89 

63 

87.9 
65.4 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

94 
65 

95 
70 

90 

71 

83 

67 

91 
70 

94 
72 

94 
69 

98 
66 

94 

66 

84 
67 

77 
63 

3  0 
60 

87 
55 

99 
55 

90 
67 

89 

73 

BS 
69 

68 
63 

84 
63 

85 

64 

86 
66 

65 
66 

83 
63 

63 
59 

84 

57 

89 
60 

89 
56 

92 

57 

91 
60 

90 
57 

86.3 
64.1 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

97 
71 

96 

69 

65 
66 

92 
65 

95 
70 

95 

70 

97 
70 

97 
70 

91 
70 

87 
67 

87 
58 

75 
56 

65 
65 

92 

64 

92 

72 

93 

67 

90 
65 

91 
65 

91 
67 

92 

67 

87 
63 

S3 
63 

63 
63 

82 
59 

92 
60 

91 
61 

93 
59 

94 
63 

93 
60 

93 
5° 

90.4 
64.8 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

se 

66 

92 

67 

93 
68 

68 
66 

88 

68 

90 
70 

92 

70 

94 
70 

92 
66 

83 
68 

S3 
65 

70 

62 

80 
59 

93 
61 

65 
66 

90 
70 

94 
67 

86 
66 

85 
66 

85 
61 

66 
62 

86 
69 

90 

63 

60 
59 

83 
59 

88 
63 

89 
6  0 

90 
60 

92 
61 

91 
62 

87.2 
64.7 

3m  Refer ence  N 

>te.Fo 

lowln 

!  Stall 

n  Index 

Continued 

Ul 

\IL 

I 

It 

.mj 

JU 

rtA 

1U 

rtt 

,b 

TEXAS 

SEPTEMBER  1969 

Station 

Day  of  Month 

s. 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

< 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

91 
61 

83 

67 

83 

67 

88 
64 

92 

64 

94 

71 

95 

72 

96 
66 

92 

66 

79 
60 

69 
62 

70 
57 

63 

57 

85 
65 

>=5 

68 

91 
71 

89 
66 

68 
61 

79 
58 

89 

56 

86 

56 

86 
66 

86 
62 

79 
53 

82 
53 

67 
62 

89 

60 

89 
96 

89 
60 

89 
62 

85.8 
62.4 

HICO 

MAX 

MIN 

94 
62 

94 
66 

91 
66 

90 
64 

93 
68 

95 

71 

98 
69 

97 
69 

95 

6  8 

82 

65 

79 
64 

86 

61 

86 
56 

86 
66 

91 

7  2 

97 
72 

96 
69 

86 

6  4 

87 
62 

88 
59 

88 

67 

92 

72 

88 

61 

89 

53 

90 
59 

93 
61 

9., 
96 

93 

94 

94 
56 

94 
36 

90.8 
63.6 

HILLS80R0 

MAX 

MIN 

93 

66 

95 
66 

96 

66 

84 
69 

92 

67 

95 

6B 

95 

71 

98 
68 

97 
68 

86 
69 

63 
69 

72 
55 

66 
55 

90 
55 

90 
62 

95 

66 

92 
66 

88 

66 

68 
66 

69 
66 

89 
67 

89 
66 

88 

64 

61 

60 

85 
60 

90 
59 

91 

5  9 

93 
39 

93 
59 

93 
59 

69.9 
63.9 

JACKS80R0 

MAX 

MIN 

93 

73 

94 
69 

86 

69 

92 

66 

94 
70 

94 

71 

95 

72 

92 
65 

87 
63 

87 
63 

66 
63 

6} 
61 

65 
61 

83 
67 

92 

72 

90 
73 

89 

70 

84 
68 

64 
60 

87 
60 

87 
67 

86 
66 

89 

62 

83 
5  6 

86 
57 

91 
66 

89 

64 

68 
60 

91 
66 

91 

66 

67.7 
65.5 

KAUFMAN 

MAX 

Mm 

94 
65 

95 

08 

95 

71 

83 
66 

91 
69 

92 
71 

93 

71 

97 
68 

97 
68 

88 
69 

60 
61 

82 
59 

86 
58 

67 
56 

89 
66 

91 

73 

90 

68 

89 

64 

87 
64 

87 
67 

90 
66 

89 
68 

86 
64 

84 

59 

85 
56 

91 
59 

91 

58 

94 
98 

95 

61 

93 

59 

89.8 
64.5 

KILLEEN 

MAX 

Mm 

93 

77 

97 
72 

9* 

73 

91 
74 

93 
71 

92 
72 

94 

70 

92 

72 

68 
73 

88 
71 

76 
64 

78 

6  6 

64 
64 

76 
65 

94 

67 

95 

73 

86 

66 

89 
67 

68 
66 

89 
67 

68 

70 

90 
71 

87 
58 

84 

62 

86 
60 

90 
66 

91 
69 

90 
61 

92 
60 

93 

61 

89.1 
67,6 

LAVON  0AM 

MAX 

Mm 

94 

71 

94 
73 

92 
68 

80 
68 

90 
69 

94 
71 

93 
71 

95 
69 

94 
70 

85 
69 

78 
66 

80 
61 

67 
58 

66 
60 

90 

67 

92 

73 

91 

70 

88 
66 

85 
66 

89 

67 

88 
68 

68 
69 

»3 

64 

81 
63 

81 

60 

87 
61 

89 

60 

90 
62 

92 

65 

69 
60 

88.1 
66.2 

MARLIN 

MAX 

Mm 

96 

74 

98 

67 

85 
71 

95 

68 

97 
71 

97 
72 

99 
70 

101 
72 

96 

73 

88 
72 

78 
64 

79 
56 

90 
56 

86 
64 

92 

71 

96 

72 

90 
66 

92 

6  7 

91 
63 

92 

67 

90 

66 

93 

67 

83 

63 

87 
62 

90 
59 

92 

59 

95 
59 

97 

60 

95 
63 

96 
56 

92.0 
65.7 

ml  CRECOR 

MAX 

Mm 

92 
69 

97 
69 

96 

69 

92 
69 

93 
69 

95 
71 

97 
72 

98 

71 

97 
71 

67 
69 

65 

66 

72 

61 

66 
60 

66 
60 

92 

66 

94 
74 

98 
68 

88 
68 

69 
66 

89 
68 

90 

66 

86 
68 

89 
69 

80 

63 

89 

62 

90 
62 

9  0 
60 

92 

60 

90 
62 

92 
59 

90.4 
66.3 

MC  KINNEY 

MAX 

Mm 

96 
6? 

94 
69 

64 
69 

91 
67 

95 

71 

95 
72 

97 

70 

94 
65 

92 
71 

62 
67 

82 
66 

87 
59 

68 
58 

90 
66 

93 

74 

94 
7* 

90 
70 

68 
62 

85 
65 

90 
69 

88 
69 

65 
69 

84 
63 

84 
60 

90 
57 

91 
60 

92 
98 

93 
38 

92 
62 

92 

60 

89.9 
65.3 

HEXIA 

MAX 

Mm 

91 

70 

94 

71 

95 

71 

83 
68 

89 
70 

9  2 
72 

95 
72 

95 

72 

95 

73 

88 
71 

82 

67 

73 
60 

87 
59 

88 
62 

91 

65 

92 

72 

93 

70 

B6 
66 

67 
67 

87 
67 

67 

67 

89 
69 

86 
69 

32 
62 

83 
60 

89 
64 

90 
6  2 

92 
65 

93 

64 

65 
61 

88.6 
66.8 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

94 
66 

92 
71 

84 
69 

90 
67 

93 
69 

94 
71 

95 
72 

94 
68 

79 
68 

72 
63 

72 
65 

63 

62 

86 
58 

87 
66 

92 

74 

92 

73 

87 
64 

60 
65 

86 
63 

86 
62 

68 
67 

85 
68 

83 
63 

62 

56 

68 
64 

88 
66 

90 
63 

91 

60 

91 
64 

92 
62 

87.2 
65.7 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

Mm 

91 
68 

93 

69 

93 
71 

85 
68 

92 
69 

95 
72 

95 
72 

96 

71 

95 

69 

87 
68 

82 
66 

73 

58 

86 
58 

68 
64 

90 

68 

92 

79 

95 
69 

67 
66 

66 
66 

67 
67 

86 

66 

86 
69 

85 
64 

79 

61 

82 
59 

69 
62 

90 
59 

90 
61 

91 
61 

90 
56 

88.7 
65.9 

□INEV 

MAX 

MIN 

95 
62 

92 

71 

88 

70 

93 

65 

95 

71 

96 
72 

101 
71 

94 
67 

84 
64 

72 
62 

67 

61 

81 

62 

84 
62 

62 
69 

91 
71 

87 
69 

65 

67 

80 

65 

62 
63 

89 

58 

89 

69 

88 
66 

80 
65 

85 
57 

87 
55 

86 
55 

89 

58 

90 
60 

90 

61 

90 
62 

86.9 
64.3 

PARIS 

MAX 

Mm 

96 

71 

94 
72 

91 

70 

87 
66 

93 
68 

97 

70 

97 

71 

93 
68 

94 
67 

84 
65 

83 

64 

85 
58 

90 
60 

90 
65 

91 
6  9 

83 
70 

82 
65 

87 
62 

63 
63 

84 
65 

85 

66 

76 
66 

78 
65 

82 

58 

62 
59 

83 
61 

85 
64 

90 
66 

89 
39 

89 

60 

87.4 
63.1 

PILOT  POINT 

MAX 

Mm 

94 

65 

95 
66 

92 

70 

85 
67 

90 
67 

95 

70 

96 
72 

95 

67 

95 

67 

84 
65 

73 
64 

80 
59 

87 

59 

88 
60 

91 

68 

93 

7* 

92 

70 

92 
62 

65 
62 

67 
63 

69 

65 

66 
65 

84 
63 

83 

56 

83 
56 

86 
59 

90 
61 

92 
62 

93 
62 

90 
64 

69.0 
64.5 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

SB 

64 

90 
68 

92 

69 

81 
64 

90 
66 

91 
69 

94 
70 

95 
69 

93 
67 

82 
65 

80 
64 

68 
62 

81 

57 

85 
60 

65 
67 

90 

70 

93 
67 

85 
63 

81 
62 

83 
59 

89 

60 

86 
69 

90 
62 

79 

56 

63 
59 

88 
62 

90 
59 

89 
56 

91 

60 

91 
59 

86.6 
63.7 

PUTNAM 

MAX 

Mm 

90 
63 

90 
68 

84 
69 

88 
66 

90 
68 

93 
69 

94 
71 

91 

67 

89 

64 

75 
63 

73 
62 

76 
63 

83 
61 

82 
63 

82 
70 

69 

72 

85 

70 

76 

65 

81 
60 

63 
59 

87 
64 

87 
68 

84 
62 

63 
56 

83 
61 

69 
63 

ee 
64 

89 
60 

89 
62 

89 
65 

83.5 

64.6 

9UINLAN 

MAX 

Mm 

96 
72 

95 
72 

92 

07 

91 
69 

94 
72 

95 
71 

97 
72 

96 
67 

91 

71 

80 
68 

82 
66 

90 
57 

90 
60 

91 

67 

96 
75 

90 

74 

93 
68 

69 
63 

89 
66 

90 
64 

90 
67 

84 
69 

85 

64 

86 
62 

84 

60 

90 
59 

94 

39 

94 
62 

92 
64 

94 

60 

90.7 
66.2 

RANGER  1  w 

MAX 

Mm 

90 
64 

91 
68 

3  2 

67 

87 
64 

90 
67 

91 

69 

93 
69 

92 
67 

86 
65 

74 
61 

66 
60 

79 
62 

82 
58 

81 
65 

89 

69 

92 

71 

87 

67 

78 

64 

81 
59 

85 
60 

84 

68 

63 
69 

80 

61 

81 
54 

67 
60 

88 
63 

90 

60 

89 

60 

89 

60 

89 
61 

85.3 

63.7 

RISIN6  STAR 

MAX 

Mm 

89 
62 

89 
62 

91 
66 

79 
64 

89 
66 

90 
67 

91 
67 

95 
66 

92 

66 

82 
65 

78 
63 

67 
62 

79 
59 

84 
65 

83 
69 

88 

71 

93 
68 

63 
65 

75 
61 

65 

60 

86 
63 

88 
69 

88 
6* 

78 
55 

84 
56 

88 

62 

88 
61 

88 
61 

89 
98 

90 
56 

85.6 
63.4 

ROSEBUD  3  WSJ 

MAX 

Mm 

95 
69 

96 
69 

95 
72 

95 

73 

95 
73 

95 
70 

97 
73 

94 
74 

95 

73 

89 
72 

81 
63 

85 
59 

88 
58 

90 
66 

90 
70 

95 
74 

92 
66 

88 
67 

87 
66 

90 
68 

89 
68 

91 

71 

86 
69 

86 
63 

92 
61 

91 
64 

93 
60 

93 
62 

92 
64 

94 

60 

91.3 
67.2 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

95 
65 

95 
70 

90 
71 

87 
67 

89 
69 

95 
72 

96 

73 

97 
67 

92 

69 

81 
65 

76 
65 

82 
57 

87 
58 

86 
56 

89 
66 

92 

72 

85 
66 

87 
62 

84 
64 

84 
63 

65 

66 

67 

63 

37 

55 

57 

61 

90 
60 

90 
60 

90 
61 

88.6 
64.3 

SPRINC-TOWN 

MAX 

Mm 

91 
60 

92 
60 

90 

04 

85 
63 

90 
63 

93 

68 

96 
69 

96 

62 

92 
63 

82 
64 

68 

64 

71 

58 

84 
58 

86 
61 

86 
67 

91 

73 

92 

70 

85 

63 

80 
60 

63 
58 

99 

60 

87 
64 

89 
62 

62 
55 

82 
56 

88 
61 

89 

99 

89 
56 

90 
56 

90 
99 

87.1 
61.9 

STEPHENVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

90 
65 

91 
69 

66 

66 

89 
63 

92 
66 

91 

70 

94 
69 

92 
68 

90 
66 

78 
63 

69 
59 

80 
61 

84 

56 

85 
65 

09 
69 

94 
70 

90 
66 

80 

62 

83 
60 

83 

59 

87 
65 

90 
66 

80 
60 

83 
56 

67 
56 

90 
56 

90 

53 

92 
63 

92 

61 

92 

5B 

87.2 
63.0 

STlLLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

Mm 

90 

68 

93 
72 

96 
72 

82 
69 

90 
69 

94 

71 

92 

71 

94 
72 

95 
72 

92 

72 

86 
68 

71 

60 

84 
61 

88 

62 

69 
67 

91 
72 

93 
68 

88 

68 

89 
67 

69 
68 

89 
69 

88 

72 

88 
69 

63 
63 

84 
63 

89 
63 

90 
62 

91 
61 

92 

64 

92 
56 

69.1 
67,0 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

93 
69 

95 

70 

97 
71 

89 
69 

92 

70 

95 
72 

95 
71 

96 

72 

98 
72 

99 

72 

90 
69 

74 

59 

86 
56 

90 
59 

94 
6* 

94 
74 

96 
68 

91 
69 

69 
68 

89 
69 

91 
69 

92 

71 

92 
69 

86 
64 

86 
62 

92 
62 

93 
61 

93 
62 

94 
62 

95 
59 

91.9 
66.7 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

92 
69 

96 

73 

9  7 
7* 

84 
69 

91 
69 

95 
71 

96 
6B 

96 
74 

98 
74 

93 

73 

65 
68 

72 
63 

86 

61 

89 
61 

89 
69 

92 

73 

95 
68 

91 
69 

91 
68 

90 
69 

91 
69 

89 

71 

91 
66 

86 

63 

67 
62 

91 
65 

9  2 
6* 

94 
65 

93 

64 

95 
62 

90.9 
67.8 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

90 
62 

92 
66 

89 

67 

86 
64 

92 
66 

93 

71 

94 
70 

97 
66 

90 
67 

69 
60 

65 
60 

66 
62 

79 

60 

64 
65 

81 
70 

91 
67 

84 
66 

84 
65 

76 
60 

81 
99 

84 
61 

83 

69 

86 
62 

77 

54 

80 

37 

66 

63 

8  8 
60 

99 

60 

68 

61 

69 
60 

64.5 
63.2 

WACO  DAM 

MAX 

Mm 

91 

6B 

95 
68 

96 
72 

84 
68 

90 

71 

94 
74 

93 
73 

96 
72 

97 

73 

89 
73 

85 
69 

72 

60 

86 
60 

87 
60 

68 
68 

89 

70 

93 
68 

91 
67 

88 
68 

90 

67 

93 
68 

91 
70 

99 
64 

81 

64 

89 

62 

90 

64 

91 
62 

91 
61 

93 
62 

91 
62 

89.5 
66.9 

WACO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

97 
70 

99 

70 

66 
73 

94 

71 

98 

74 

97 
77 

100 
76 

98 

76 

90 
75 

86 

74 

74 
66 

87 
63 

89 
63 

91 
70 

92 
76 

99 

73 

66 

72 

90 

69 

69 
71 

90 

70 

90 
72 

89 

74 

81 
67 

86 
65 

90 
69 

90 
69 

92 
64 

94 
63 

92 

66 

93 
63 

91.0 
69.9 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

95 
68 

96 

68 

91 
66 

91 
72 

94 
72 

94 

73 

98 
72 

94 
70 

94 

72 

84 
69 

77 
66 

88 
60 

88 
65 

91 
68 

93 
75 

94 
70 

87 
69 

87 

65 

87 
69 

89 
66 

90 
67 

87 
69 

84 
64 

83 
60 

90 
99 

69 
62 

92 

98 

92 
60 

91 
65 

94 
61 

90.1 
66.5 

WEATHERFORD 

MAX 

Mm 

91 
65 

95 

65 

91 

65 

84 
65 

90 
66 

93 
69 

93 
70 

95 

67 

9? 
67 

80 
63 

67 
62 

71 

60 

64 
59 

61 
60 

87 

67 

90 
71 

92 
69 

66 
69 

82 
62 

84 
59 

85 
60 

86 
69 

83 

61 

81 
56 

92 
56 

88 
62 

68 
61 

99 
99 

89 
58 

90 
99 

66.3 
63.2 

WHITNEY  DAM 

*     •     • 

MAX 

Mm 

100 
67 

95 
69 

95 
72 

62 
66 

91 
69 

94 
72 

92 

71 

95 
68 

95 
71 

67 
71 

85 

67 

70 
59 

85 
55 

87 
56 

69 
66 

93 

74 

91 
68 

67 
67 

67 
67 

87 
68 

68 
64 

88 
68 

86 
64 

60 
62 

64 
60 

90 
61 

90 
61 

92 
60 

92 

60 

91 
98 

88.9 
65.4 

EAST  TEXAS          0* 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

96 
68 

90 

69 

9  1 
6  7 

92 

71 

92 

71 

93 

^0 

96 

72 

91 

70 

9; 

66 

83 
63 

86 
57 

88 

56 

90 
65 

93 

72 

93 

70 

88 

67 

89 
67 

87 
70 

90 
68 

84 
66 

88 

67 

89 

69 

86 
61 

90 
61 

89 

61 

91 
60 

91 
63 

90 
62 

93 
99 

69.9 
63.7 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

93 

70 

95 
69 

91 
69 

94 
68 

93 
70 

95 

70 

95 

72 

93 
69 

9'. 

63 

66 
68 

83 
65 

58 
54 

89 

57 

90 
60 

92 

71 

92 

71 

90 
68 

90 
65 

88 

68 

89 

67 

82 
69 

87 
66 

89 

69 

36 
64 

89 

62 

88 
59 

92 
56 

92 

60 

91 
57 

93 
95 

89,9 
65.2 

Sm  RW*r«oc«  Noi«i  Following  SUUen  Index 
-    292    - 


Continued 

L»i 

\IL 

I 

It 

JY1J 

JL\ 

rtA 

TU 

Kt 

.5 

TEXAS 
SEPTE 

MBEh 

1969 

Station 

Day  of  Month 

Q 
SI 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

CENTER 

MAX 

MIN 

95 
63 

93 

67 

95 

67 

87 
67 

90 
69 

93 
68 

94 
70 

95 

66 

9* 

64 

90 
64 

86 
61 

83 
49 

88 
49 

90 
56 

89 
56 

92 
69 

92 
67 

93 

63 

93 
63 

92 
67 

80 
65 

83 
64 

87 
64 

66 
62 

67 
58 

90 
55 

89 

52 

93 

51 

92 
51 

90 
50 

90.0 
61.3 

CENTERVILLE 

MAX 

MIN 

95 
65 

97 
6* 

98 
65 

90 
69 

95 
68 

98 
70 

96 
66 

98 

67 

98 

68 

93 
66 

69 
63 

76 
52 

90 
49 

92 

60 

93 
71 

97 

70 

98 
69 

92 

64 

90 
65 

86 
67 

91 

64 

92 

67 

91 
65 

85 
61 

66 
54 

95 

55 

90 
52 

94 
52 

93 
56 

91 
47 

92.4 

62.4 

ClARKSVILLE  2  E 

MAX 

Mm 

94 
67 

93 

70 

90 
69 

87 
66 

93 
65 

96 
64 

96 

67 

97 
68 

93 

66 

82 
66 

85 
63 

84 

56 

69 
56 

91 
59 

91 
63 

87 
69 

78 
68 

65 
63 

84 
63 

82 
64 

65 

66 

77 
69 

78 
67 

82 
61 

83 
59 

86 
58 

87 
59 

90 
59 

89 
58 

87 
56 

87.4 
63.6 

COLDSPRING  5  SSH 

MAX 

Mm 

95 

65 

93 
69 

9  5 

66 

92 

64 

92 
65 

89 
68 

94 
67 

93 

69 

97 

68 

91 

63 

87 
61 

82 
55 

87 
53 

89 

54 

92 

60 

92 

70 

93 

69 

90 
67 

92 
67 

90 
68 

89 

65 

89 
65 

89 
66 

87 

59 

90 
59 

91 
58 

90 
55 

94 
55 

94 
56 

93 

52 

91.1 
62.6 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

91 

71 

92 

71 

86 
70 

89 

70 

91 
73 

91 
73 

91 
72 

93 

75 

90 
73 

82 
70 

78 
62 

83 
59 

66 
58 

66 
67 

89 
7* 

*1 

72 

87 
72 

87 
70 

65 
72 

87 
71 

88 

70 

87 
71 

83 
66 

85 

64 

66 
61 

87 
65 

89 
62 

90 
64 

68 
65 

90 
56 

87.6 
68.0 

CONROE 

MAX 

Mm 

96 
69 

93 
69 

96 
70 

93 

67 

94 
68 

92 
71 

93 

70 

94 
70 

97 

70 

91 
65 

83 

64 

81 

60 

66 
57 

90 
57 

92 
68 

91 

70 

91 
71 

90 

68 

92 

69 

92 

70 

89 
69 

89 
67 

91 
66 

69 
63 

91 
63 

92 
63 

90 
61 

94 
60 

93 
62 

93 
59 

91.5 

65.9 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

97 
65 

96 
67 

98 
68 

88 
68 

94 
70 

96 

71 

94 
70 

97 
70 

97 

70 

92 

71 

63 
65 

62 
5  5 

68 

54 

92 
55 

93 
65 

93 
72 

92 
69 

92 
67 

92 

67 

90 
68 

88 
67 

89 
68 

91 
68 

87 
63 

67 
59 

91 
59 

90 
36 

93 
36 

95 
62 

91.8 
65.0 

DAINGERFIELD  9  S 

MAX 

Mm 

92 

73 

90 

71 

88 
67 

91 
70 

93 

73 

94 

71 

95 

75 

91 
67 

90 
72 

86 
68 

83 
66 

66 
56 

86 
61 

89 
66 

91 
70 

64 
69 

86 
69 

66 
65 

84 

67 

61 
67 

61 
69 

63 
69 

83 

68 

84 
63 

88 
69 

67 
61 

91 

58 

95 
63 

69 
61 

91 
56 

66.0 
66.7 

DUivIllE  2  W 

MAX 

Mm 

91 
67 

94 
67 

91 

6? 

95 
68 

95 
71 

94 
71 

98 

72 

95 
70 

90 
70 

65 
66 

84 
66 

89 

53 

65 
57 

93 
62 

90 
71 

90 
69 

88 

69 

65 
65 

84 

67 

85 

68 

82 
67 

66 
66 

83 
66 

84 
62 

88 
61 

85 
61 

89 

57 

89 

64 

87 
60 

89 
59 

86.8 
65.4 

EMORY 

MAX 

Mm 

97 
63 

93 
69 

94 

69 

80 
67 

93 
68 

98 
69 

99 
68 

99 

65 

98 
66 

86 
66 

65 
65 

61 
54 

92 
53 

91 

55 

93 
63 

94 
72 

90 
68 

91 

63 

87 
63 

85 
64 

92 

65 

86 
66 

64 
65 

82 
59 

65 
56 

91 
59 

91 
56 

94 
35 

93 
55 

91 
55 

90.7 
62.8 

evadale 

MAX 

Mm 

95 
66 

90 

67 

94 
67 

89 
68 

91 
69 

89 
70 

92 
69 

90 
69 

93 

66 

69 
63 

86 

56 

6  2 
56 

86 
55 

88 
60 

88 
67 

90 

67 

89 
67 

92 

68 

92 
70 

92 
69 

88 
67 

86 
64 

90 
66 

89 
62 

90 
61 

92 
56 

90 
57 

94 
56 

93 

54 

92 
52 

90.2 
63.7 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

98 
65 

94 
68 

92 
67 

92 

67 

94 
72 

94 
72 

96 
72 

98 

70 

94 

69 

87 
69 

86 
58 

56 

89 

94 
73 

94 

74 

92 
70 

68 

65 

86 
69 

89 
68 

69 
67 

87 
68 

85 
65 

84 

62 

69 
60 

88 
64 

90 

60 

91 
62 

90 
58 

91 
56 

90.8 
65.9 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

96 
69 

97 
68 

92 

71 

92 
67 

95 

72 

95 
71 

96 
69 

97 
72 

94 

72 

90 
69 

80 
64 

67 
57 

69 
56 

91 
55 

91 
72 

94 

74 

91 
68 

90 
67 

88 

70 

91 
66 

91 

66 

91 
68 

85 
65 

67 
62 

89 

57 

91 
59 

94 

56 

95 

58 

93 
58 

95 
54 

91.6 
65.1 

GILMER  2  W 

MAX 

Mm 

94 
63 

93 
63 

89 

66 

88 
66 

95 
68 

95 
68 

94 
70 

100 
64 

65 

91 
65 

63 

67 
50 

87 
50 

89 
54 

92 
64 

94 
64 

66 

89 
61 

85 

61 

85 
61 

64 
63 

60 
61 

84 
66 

84 

60 

85 
55 

68 
56 

88 
52 

91 
54 

91 
51 

91 
51 

69.3 
60.8 

GLADEWATER 

MAX 

Mm 

93 
72 

9* 
68 

9  2 
70 

88 

67 

90 
69 

95 
69 

94 
71 

95 

64 

93 

66 

87 
67 

84 
64 

82 

52 

89 
55 

89 
63 

89 
71 

92 

71 

87 
61 

88 
63 

85 

66 

62 
65 

83 
67 

79 
62 

82 

66 

83 

61 

84 

57 

87 
58 

87 

54 

90 
58 

90 
56 

69 
53 

68.1 
63.5 

GROVETON  2  NNW 

MAX 

Mm 

97 
61 

98 

66 

92 
69 

94 
69 

93 
64 

91 

63 

96 

67 

96 
69 

91 

69 

86 
67 

84 
62 

87 

53 

90 
52 

92 

59 

93 
72 

92 

72 

91 
68 

90 

65 

69 
68 

95 
66 

92 
67 

69 
65 

88 

67 

89 
61 

91 
56 

91 
57 

95 
54 

94 
53 

93 
59 

95 
52 

91.8 
63.2 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

94 

65 

94 
66 

95 
64 

90 
65 

94 

67 

93 

67 

94 
67 

96 
65 

95 
64 

89 
62 

65 
56 

63 
48 

87 
50 

89 
57 

90 
63 

93 

67 

95 
68 

94 
63 

94 
68 

92 

66 

83 
63 

82 

60 

89 
62 

86 
57 

90 
56 

90 
52 

90 
50 

95 

54 

93 
50 

91 
48 

90.3 
60.3 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

94 
70 

94 

70 

96 

70 

90 
68 

93 
68 

92 
72 

93 
72 

93 
73 

95 
72 

95 
66 

88 
67 

84 
60 

86 
59 

89 
60 

90 
72 

92 
72 

93 

72 

86 
70 

91 

70 

90 
70 

90 

70 

91 
69 

90 
69 

90 
64 

87 
61 

90 
61 

91 
64 

92 

61 

94 
62 

93 

58 

91.1 

67.1 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

93 

67 

94 
66 

93 
69 

91 
67 

90 
68 

93 
68 

92 
68 

91 

67 

94 
66 

84 
65 

63 
63 

80 
52 

B6 
53 

68 
62 

84 
64 

91 
70 

91 
68 

86 
63 

84 
65 

85 
66 

83 
65 

81 
63 

84 
65 

86 
61 

84 

58 

86 
60 

66 
55 

84 
36 

91 
53 

84 
54 

67.4 
62.9 

HUNT5VILLE 

MAX 

Mm 

94 
66 

97 
70 

96 

70 

93 
66 

93 
68 

93 
71 

91 
71 

95 
72 

96 
70 

91 
65 

87 
63 

76 
58 

88 
57 

89 
60 

92 
68 

94 
71 

94 
70 

90 
65 

90 
65 

90 
64 

91 

64 

91 
64 

90 
66 

65 
63 

87 
63 

91 
63 

91 
63 

93 
63 

93 
62 

93 
61 

91.1 
65.5 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

98 
68 

93 
68 

97 
68 

89 
68 

94 
68 

93 
69 

94 
69 

96 
68 

98 

67 

93 

67 

68 
62 

84 
56 

69 
58 

89 
59 

90 
61 

93 

73 

93 

70 

91 
66 

92 
66 

90 
68 

93 
69 

94 
69 

88 
65 

64 
64 

68 
64 

91 
61 

93 
61 

95 
62 

95 

59 

93 

57 

91.9 
65.1 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

92 

67 

92 

67 

91 

70 

92 

68 

95 

72 

94 

70 

97 
72 

94 
70 

92 
71 

65 

66 

80 
65 

87 
54 

89 
56 

91 
63 

92 
73 

92 

72 

69 
67 

86 
64 

63 
66 

85 
67 

82 
67 

85 

65 

64 
65 

85 
62 

87 
62 

67 
61 

90 
58 

90 
63 

89 
62 

90 
56 

89.0 
65.4 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

95 
62 

95 
62 

94 
61 

89 
64 

91 
65 

66 

64 

63 

61 

61 

58 

47 

48 

55 

59 

67 

66 

65 

65 

65 

61 

62 

58 

54 

90 
53 

90 
50 

90 
47 

95 
50 

93 

48 

92 
43 

58.3 

KARNACK 

MAX 

Mm 

92 

70 

90 

67 

89 
69 

92 

69 

92 

70 

94 

69 

94 
72 

90 
67 

90 
68 

66 
67 

83 
66 

86 
53 

68 
56 

91 
61 

92 
72 

90 

71 

68 

66 

89 
64 

84 
67 

82 
66 

80 
69 

85 

70 

85 

67 

64 
63 

86 
59 

66 

57 

92 

54 

91 
60 

89 
35 

90 
52 

88.3 
64.5 

KIRBYVlLLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

95 
68 

92 
63 

66 
67 

89 
67 

90 
69 

96 

6  8 

95 
70 

95 
67 

93 

66 

88 
64 

86 
59 

87 
54 

88 

54 

89 
59 

91 

69 

91 
66 

93 
68 

93 

68 

93 
69 

92 
66 

89 
69 

90 
64 

90 
67 

91 
61 

91 
65 

92 
56 

96 
57 

94 
55 

94 
56 

93 
53 

91.5 
63.6 

LINDEN 

MAX 

Mm 

93 
67 

93 
69 

89 

66 

85 

67 

91 
70 

96 
68 

96 
68 

96 
64 

91 
64 

87 
66 

83 

61 

84 
52 

86 
52 

88 

57 

90 
57 

93 

71 

82 
66 

87 
D4 

83 

64 

82 
65 

81 

66 

76 
68 

84 
66 

86 

60 

83 
60 

87 
61 

86 
55 

91 
55 

89 
56 

86 
55 

67.7 
62.7 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

97 
63 

93 
66 

97 

68 

92 

67 

93 
67 

94 

70 

95 
69 

96 
69 

98 
68 

92 
66 

86 
63 

86 
54 

86 
54 

89 

54 

91 

62 

92 

72 

93 
68 

91 

68 

93 
67 

90 
70 

68 

68 

87 
65 

91 
65 

38 
62 

91 
61 

90 
60 

90 
55 

93 
55 

92 
55 

91 

51 

91.7 
63.5 

LONGVIEn 

MAX 

Mm 

95 

70 

93 

69 

93 

70 

90 
68 

91 
69 

95 

70 

94 
70 

97 
66 

94 

67 

89 
68 

67 
65 

84 
54 

68 
54 

90 
58 

90 
63 

92 

72 

89 

68 

90 

64 

87 
65 

80 
66 

85 
66 

86 
65 

85 

63 

65 

60 

88 
60 

68 
56 

98 

56 

90 
56 

93 
55 

90 
55 

69.6 
63.6 

LOVELADy 

MAX 

Mm 

96 
67 

93 

66 

95 
67 

85 
69 

95 
69 

98 
70 

94 
69 

97 
69 

96 
70 

93 
69 

67 
62 

83 

57 

89 

54 

90 

55 

92 
64 

94 
72 

95 
69 

92 
66 

92 
66 

86 
68 

89 
66 

91 
66 

90 
66 

86 
61 

88 
60 

91 
59 

91 

56 

94 

57 

94 
60 

93 
56 

91.6 
64.2 

lufkin  faa  airport 

MAX 

Mm 

96 
67 

97 
69 

90 

73 

94 
70 

94 
74 

95 

73 

96 
73 

95 
73 

91 

71 

86 
69 

79 
60 

89 
54 

90 
53 

91 
62 

92 
73 

91 
72 

93 
72 

92 
69 

91 
72 

64 
70 

86 
68 

90 
65 

89 

67 

90 

64 

92 
61 

91 
59 

95 
56 

95 
59 

94 
54 

94 
53 

91.4 
65.9 

MADISONVILLE 

MAX 

Mm 

98 
69 

96 
68 

94 

70 

93 
67 

95 

71 

93 
69 

97 
70 

99 

72 

98 
70 

93 

71 

90 
66 

87 
55 

90 
55 

91 
65 

94 
73 

96 

70 

92 

71 

92 

65 

92 
70 

91 
69 

91 
65 

88 
69 

87 
63 

89 
61 

91 
55 

93 
62 

93 
57 

94 
56 

93 
64 

94 
54 

92.9 
65.5 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

93 
67 

92 

67 

90 
67 

91 
69 

90 
69 

90 

70 

93 

69 

96 
68 

91 

70 

86 
70 

84 
63 

83 
53 

87 
55 

88 

57 

90 
60 

91 
71 

89 
67 

96 
64 

86 

65 

63 
67 

80 

67 

80 
68 

83 

66 

63 
63 

84 
59 

82 
57 

66 
55 

91 

55 

90 
55 

89 
54 

87.8 
63.6 

MINEOLA  8  ENE 

MAX 

Mm 

95 
68 

91 
63 

85 
66 

95 
65 

96 
72 

97 

68 

98 
68 

94 
64 

86 
66 

86 
66 

63 

63 

88 
51 

90 
52 

91 
60 

95 
73 

87 
70 

90 
67 

66 
62 

83 
67 

83 
63 

61 
65 

65 
65 

63 
66 

85 

60 

88 
56 

89 
60 

93 
52 

93 

56 

92 

54 

94 
49 

69.5 
62.6 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

96 
64 

93 
69 

89 
67 

87 
65 

96 
67 

9  8 

66 

97 
67 

92 
65 

93 
66 

86 

66 

66 
63 

8  5 

91 

90 
51 

90 
54 

92 
65 

90 
73 

81 
69 

67 
63 

85 
65 

61 
65 

84 

65 

77 
68 

83 
65 

83 
62 

64 
56 

89 
57 

87 
54 

93 

54 

90 
52 

88 
53 

88.5 
62.4 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

95 
66 

93 
63 

89 
66 

82 
67 

93 
68 

95 

69 

97 

70 

97 
63 

64 

88 
67 

84 
64 

8  5 
55 

89 
56 

90 
63 

90 
64 

91 
71 

80 
66 

87 

61 

64 
63 

82 

64 

86 
6ft 

77 
65 

82 
66 

82 
59 

64 
58 

87 
59 

88 
55 

91 
60 

90 
55 

90 
55 

66.1 
63.2 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

95 
67 

93 
69 

98 

71 

91 
68 

95 
69 

95 
70 

96 
71 

97 
69 

96 
69 

89 
69 

86 
63 

84 
52 

87 
53 

90 
55 

90 
72 

92 

73 

92 
69 

92 

67 

92 
69 

90 
69 

84 
67 

83 
64 

89 
65 

88 

63 

88 
61 

90 
59 

91 
56 

93 
55 

94 
56 

92 
53 

91.1 
64.4 

NEWTON 

MAX 

Mm 

95 
65 

93 

67 

94 
67 

87 
67 

92 
67 

91 
68 

94 
66 

98 
68 

96 

67 

91 
65 

68 

60 

83 
52 

89 
52 

90 
53 

90 

60 

94 
69 

93 
69 

9  2 
68 

93 
66 

94 
70 

8  5 
69 

68 

64 

92 

64 

87 
63 

90 
60 

90 
55 

92 
54 

95 

54 

94 
54 

92 
50 

91.4 
62.6 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

93 

66 

94 
68 

9  4 

6  9 

88 

68 

93 
68 

94 

70 

93 

72 

96 
68 

97 

66 

89 

69 

82 
64 

60 
5  9 

68 

58 

86 

60 

91 
"3 

92 
72 

93 
68 

91 

64 

91 
64 

67 
67 

89 
66 

89 
65 

89 
65 

65 
6  1 

85 
61 

89 
63 

90 
62 

94 
63 

93 
63 

93 
60 

90.3 
65.4 

POYNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

92 

68 

94 
68 

92 
70 

92 
68 

93 

69 

94 
70 

97 
72 

96 
69 

69 

72 

82 
68 

81 
66 

90 
55 

89 
64 

93 
72 

94 
70 

91 
69 

90 
69 

86 
62 

90 
60 

90 
66 

9i, 

58 

94 
62 

93 
65 

95 
59 

91.3 
66.3 
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TEXAS 

SEPTEMBER  1969 

Stallon 

Day  of  Month 

0 
01 

1 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

ROCKLANO  1  N 

MAX 
M1N 

RUSK 

MAX 

M1N 

95 
66 

92 

68 

89 
68 

88 
67 

92 
69 

95 
69 

92 

71 

96 
67 

94 

70 

88 
63 

83 
63 

78 
57 

67 
60 

89 

62 

89 

67 

88 
69 

91 
66 

68 
62 

87 
63 

85 

63 

6  5 
6  6 

82 
63 

84 
63 

63 
62 

63 
62 

86 
63 

66 
62 

89 
64 

90 
58 

89 
60 

88.1 
64.4 

SAM  RAYBURN  DAM 

MAX 
MIN 

94 
65 

95 
70 

95 
67 

88 
68 

92 

70 

90 
70 

92 
68 

95 
68 

94 

69 

90 
68 

84 
64 

62 
53 

87 
54 

89 
56 

90 
64 

93 
71 

92 
71 

91 

69 

91 
70 

91 
70 

S3 
53 

85 
65 

88 
66 

8  8 
63 

68 
63 

90 
60 

90 

54 

93 
37 

94 
60 

91 
51 

90.2 
63.9 

SIMMS  2  NNW 

MAX 

MIN 

91 
69 

89 
67 

99 
69 

90 

67 

91 
68 

93 
68 

97 
70 

93 
66 

92 
66 

85 
64 

84 
61 

85 
52 

89 
55 

90 
61 

91 

70 

89 
69 

87 
66 

86 
61 

S3 
66 

68 
64 

82 

67 

81 
67 

85 

64 

64 
59 

65 
56 

87 
55 

91 

5  5 

91 
63 

92 

51 

89 
55 

86.6 
63.0 

SPURGER  DAM  8 

MAX 

MIN 

94 

68 

93 

68 

95 

67 

88 
68 

93 
70 

91 

In 

92 

69 

95 
69 

94 
66 

90 
65 

87 
61 

79 
53 

65 
55 

87 
56 

88 
56 

91 

70 

91 

70 

91 

67 

92 

70 

91 
70 

86 

69 

86 
65 

90 
66 

89 
62 

89 
62 

90 
59 

90 

5  6 

93 

38 

95 
59 

90 
52 

90.2 
63.9 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

MIN 

97 
62 

97 
69 

90 
69 

80 

67 

96 
67 

98 

69 

100 
69 

101 
65 

98 
69 

92 

65 

85 
65 

85 

55 

91 
55 

92 

56 

92 

65 

89 

74 

78 
67 

91 
63 

86 
63 

85 
65 

8  6 
65 

83 
65 

81 
64 

84 

60 

85 
57 

91 
57 

90 
57 

95 

57 

93 
57 

91 

57 

90.1 
63.2 

TEXARKANA 

MAX 
MIN 

93 
66 

91 
70 

90 
69 

69 
70 

91 
70 

95 

71 

96 

70 

95 
66 

91 
68 

89 
69 

83 
58 

64 
57 

90 
54 

89 
64 

91 

70 

92 

70 

80 
67 

86 
60 

85 
64 

76 
65 

84 

68 

89 
68 

88 
64 

85 

61 

83 
58 

87 
57 

89 

55 

92 

64 

89 
53 

88 
49 

88.4 
63.7 

TYLER  5  NE 

MAX 
NUN 

93 

66 

92 

65 

91 

67 

83 
66 

91 
69 

93 
69 

93 

70 

96 
64 

99 
67 

66 
66 

S3 
63 

81 

51 

86 
52 

88 
60 

69 
64 

94 

73 

91 

67 

89 
63 

67 
65 

82 
65 

66 
65 

80 
63 

83 

65 

82 
61 

85 
57 

87 
57 

87 

53 

92 

57 

91 
55 

90 
51 

88.2 
62.5 

WARREN 

MAX 

MIN 

92 

61 

93 
64 

88 

6  6 

91 
69 

90 
68 

94 
66 

95 

67 

93 
68 

92 
65 

87 
62 

62 

59 

85 
54 

87 
53 

66 

57 

89 
68 

69 
68 

89 
60 

91 

67 

69 
70 

87 
68 

84 
67 

86 
65 

69 
60 

89 
59 

89 
60 

89 
56 

9  4 
53 

92 

54 

91 
52 

90 
49 

89.5 
61.7 

HILLS  POINT 

»     *     * 

MAX 

MIN 

95 
68 

96 
68 

96 

68 

80 
67 

93 
69 

96 
70 

97 
70 

96 
67 

98 
67 

69 
67 

78 
65 

83 
56 

89 
56 

90 
59 

92 
66 

93 

72 

93 
66 

93 

63 

93 

63 

88 
65 

93 
65 

68 
65 

67 
64 

84 

58 

85 
56 

92 
61 

91 
56 

93 
59 

95 

61 

92 

60 

91.0 
64.1 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

86 
59 

76 
58 

84 
53 

89 
53 

87 
59 

89 
59 

88 

57 

84 
52 

85 

55 

S3 
58 

83 
58 

61 
58 

61 
56 

67 
61 

87 
60 

91 
54 

83 
56 

80 
57 

78 
51 

72 
58 

80 
57 

89 
56 

75 
54 

87 
51 

91 
55 

87 
52 

83 
49 

82 
53 

87 
50 

86 
53 

84.0 
55.5 

BAKERSFIELD 

MAX 
MIN 

87 
65 

90 
69 

90 
66 

92 
68 

91 
68 

93 
70 

93 
70 

92 
62 

88 
67 

88 
70 

65 

67 

63 

66 

68 

67 

94 
62 

69 

63 

85 
62 

65 
65 

84 
66 

63 
69 

86 
66 

86 

62 

86 
66 

97 

67 

90 
66 

68 
56 

87 
57 

8B 
55 

88.7 
65.2 

BALMORHEA 

MAX 
MIN 

86 
64 

91 
64 

SI 
61 

90 
59 

96 
60 

98 
65 

99 
66 

95 

61 

93 
62 

90 

64 

90 
62 

83 
58 

90 
59 

93 
62 

94 
69 

94 
65 

95 
66 

64 
62 

83 
60 

SO 

60 

80 

56 

67 
59 

92 
61 

78 
54 

94 
55 

97 
60 

94 
55 

90 
55 

90 
54 

90 
54 

89.9 
60.5 

CANDELARIA 

MAX 

MIN 

97 
70 

89 
68 

95 

60 

98 

60 

101 

63 

103 
66 

101 
65 

100 
64 

99 
63 

96 
62 

93 
67 

95 
60 

92 

66 

93 
66 

94 

67 

97 
58 

100 
63 

93 
67 

92 
56 

65 
65 

92 
61 

96 
66 

94 
59 

96 
59 

99 
55 

99 
56 

94 
59 

9! 
57 

94 
56 

95 

50 

95.5 
61.9 

CHISOS  BASIN 

MAX 

MIN 

73 
58 

82 
59 

80 
59 

78 
59 

83 
60 

85 
59 

85 
60 

85 
61 

83 
60 

63 

61 

83 
60 

77 
57 

77 
60 

77 
62 

81 
63 

83 
60 

87 
62 

84 
63 

77 
59 

72 
61 

75 
62 

76 
62 

84 
58 

76 
56 

62 
57 

64 
60 

62 

57 

77 
57 

78 
54 

79 
54 

80.3 
39.3 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

MIN 

77 
63 

81 
64 

87 
57 

94 
57 

95 
61 

95 
61 

90 
63 

SB 

63 

67 
61 

66 
62 

83 
61 

86 

58 

85 
62 

87 
60 

90 
55 

92 
60 

86 
53 

84 
56 

83 

56 

60 
59 

86 
57 

91 
55 

83 
50 

91 
50 

94 

54 

91 

49 

88 

50 

84 
47 

88 

46 

92 

45 

87.6 
56.5 

CRANE 

MAX 
MIN 

87 
66 

93 
67 

86 
66 

93 
65 

92 
65 

94 
67 

94 

68 

96 
66 

96 
65 

95 
64 

93 

64 

75 
62 

87 
64 

91 
65 

95 

69 

93 
68 

96 
67 

95 
62 

86 
63 

86 

61 

84 

61 

82 
66 

92 

67 

63 
62 

91 
59 

97 
66 

92 
61 

67 
60 

85 
56 

90 
55 

90.3 
63.9 

ORYOEN 

MAX 

MIN 

89 
67 

89 

67 

92 

71 

93 
70 

90 
70 

92 

71 

92 

71 

93 
66 

94 

69 

93 

71 

91 
72 

87 
65 

86 
62 

89 
69 

92 

65 

90 
67 

97 
70 

93 

66 

90 
66 

83 
68 

86 

68 

85 

71 

68 
69 

91 

62 

84 
61 

93 
65 

90 
60 

67 
59 

68 
55 

68 
54 

89.9 
66.4 

EL  PASO  MB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

83 
68 

85 
6B 

90 

64 

95 
68 

95 

69 

97 
72 

98 
69 

93 
68 

91 

70 

92 
66 

ee 

69 

65 
67 

81 
66 

65 
67 

67 
66 

68 
68 

90 
61 

89 
64 

88 

64 

66 
67 

88 
67 

89 

61 

87 
61 

93 

59 

94 
59 

94 
62 

93 

60 

87 
59 

88 
55 

89 
55 

89.6 

64.6 

FABENS 

MAX 

MIN 

86 
68 

83 
69 

81 
61 

89 

61 

94 
62 

94 

63 

96 
64 

93 
65 

89 

05 

91 
62 

92 
66 

88 
63 

85 
62 

85 
61 

66 

60 

67 
57 

87 
55 

89 
63 

87 
57 

87 
63 

84 
62 

69 

56 

90 

50 

68 
55 

92 

51 

94 
51 

95 

57 

90 
54 

86 

46 

90 
49 

89.0 
59.2 

FORT  HANCOCK 

MAX 

Mm 

91 
69 

86 
65 

92 

60 

95 

60 

96 
62 

98 
63 

98 
65 

96 
68 

93 
64 

94 

60 

93 
66 

90 

6? 

88 
64 

89 

61 

89 

58 

91 
57 

94 
54 

89 

60 

88 
58 

86 
64 

66 
63 

92 
55 

91 

49 

95 
55 

96 
52 

95 
52 

92 
62 

89 

54 

90 
46 

93 

48 

92.0 
59.3 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

Mm 

88 
65 

89 
65 

87 
60 

91 
63 

94 
66 

95 
67 

94 
66 

93 
62 

92 
63 

93 
63 

90 
64 

80 
64 

B6 
63 

93 
64 

94 
67 

96 
63 

94 
61 

90 
62 

86 
62 

83 
56 

B3 
59 

62 
63 

93 
59 

64 
59 

93 

57 

96 
61 

91 

56 

87 
53 

66 

57 

89 
53 

89.7 

61.6 

GRANDFALlS  3  SSE 

MAX 

Mm 

90 
64 

92 
69 

92 
64 

93 
63 

95 
63 

98 
69 

96 
67 

96 
66 

95 
66 

94 
65 

90 
65 

79 
65 

97 
61 

96 
60 

90 
61 

87 
61 

85 

60 

86 
60 

82 

66 

92 
66 

83 

61 

93 

60 

98 
62 

93 
60 

68 
56 

88 

53 

90 
54 

91.0 
62.3 

KENT 

MAX 

Mm 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

MIN 

84 
65 

88 
66 

93 

62 

97 
65 

96 
69 

97 
67 

97 

70 

91 
70 

68 

92 
59 

90 
64 

88 
62 

87 
65 

86 
64 

86 
62 

92 
60 

94 
58 

95 
56 

96 
59 

94 
62 

86 
62 

90 
60 

92 
54 

91.3 
62.9 

MARATHON 

MAX 

Mm 

MARFA  NO  2 

MAX 

Mm 

87 
54 

83 
57 

85 
52 

89 
50 

93 
52 

91 

55 

69 
53 

91 
52 

90 

54 

87 
54 

82 

57 

66 

51 

69 
54 

66 
58 

86 
58 

89 
50 

90 
56 

80 

59 

81 
51 

78 
56 

85 

51 

89 
52 

84 
47 

89 

49 

92 

49 

91 
49 

85 
47 

85 

44 

85 

45 

67 
45 

86.7 
32.0 

MENTONE  2  S 

MAX 

Mm 

92 

68 

94 
69 

92 

61 

95 
61 

98 
63 

101 

69 

101 
69 

96 
69 

98 
66 

97 
66 

92 

65 

95 
63 

91 
64 

95 

56 

94 

57 

95 
59 

95 

62 

96 

57 

87 
60 

89 

59 

90 
60 

90 

61 

94 
58 

93 
57 

97 
59 

95 

56 

94 
52 

92 

51 

93 

30 

94.1 
60.9 

MONAHANS 

MAX 

Mm 

91 
64 

87 
70 

89 
64 

92 
64 

93 
67 

94 

69 

94 
68 

92 
66 

91 

67 

91 
65 

82 
64 

85 
61 

90 
64 

92 
65 

93 

6  5 

93 
61 

92 
65 

64 
62 

82 
61 

64 
61 

83 
64 

90 
65 

83 
66 

69 
59 

94 
60 

91 
63 

88 
59 

66 
57 

89 
55 

89 
35 

69.2 
63.2 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

82 
62 

66 
55 

60 
5* 

80 
55 

84 
55 

87 
59 

88 

55 

87 
56 

76 
53 

77 
55 

72 
54 

81 
5  2 

73 
54 

78 
56 

76 
58 

81 
58 

82 
57 

82 
54 

S3 
53 

64 
53 

74 

53 

S3 
53 

79 
52 

64 
58 

85 
53 

83 
61 

81 
53 

80 

50 

80 
50 

79 
51 

79.6 

54.7 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

83 
66 

89 
64 

6  6 
64 

89 
62 

91 
62 

93 
65 

93 
67 

92 

66 

90 
66 

92 
66 

91 
65 

86 
64 

86 
64 

85 
66 

9  1 
66 

92 
69 

93 
65 

92 
62 

66 
62 

S3 
62 

82 
65 

64 
66 

92 
62 

86 

60 

89 
60 

93 
60 

9  0 
61 

85 
61 

85 

59 

85 

59 

88.6 
63.4 

PECOS 

MAX 

Mm 

90 
66 

93 
67 

6  8 
69 

94 
63 

99 
63 

90 
65 

100 
67 

96 
67 

•5 

66 

93 

66 

90 
66 

63 

62 

90 
62 

91 
66 

97 
64 

96 
63 

95 

65 

92 
65 

85 
63 

83 
63 

86 

62 

86 
62 

89 
62 

82 

59 

91 

59 

95 
59 

93 
59 

89 
57 

90 
58 

91 
55 

91.5 
62.9 

PENwELL  1  SSE 

MAX 

Mm 

90 
69 

88 
66 

6? 

90 
65 

93 
68 

93 

69 

93 
68 

92 
69 

91 

67 
61 

85 
63 

84 

64 

88 
65 

92 
69 

94 

67 

94 
61 

95 
67 

83 

53 

84 
63 

83 
62 

62 
61 

90 
69 

91 

64 

91 

60 

97 
60 

96 
62 

9  0 
5? 

86 
58 

88 

60 

90 
56 

69.6 
64.1 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

96 
71 

98 

72 

97 

66 

98 
68 

102 
72 

L01 

72 

100 
72 

98 
73 

98 

73 

101 
71 

96 
71 

95 

70 

94 
69 

95 

70 

96 
67 

98 
59 

101 
63 

96 
71 

90 
64 

88 

66 

92 
71 

96 
68 

98 

65 

96 
65 

100 
66 

98 
69 

9  5 
6  6 

92 

64 

93 
66 

94 
55 

96.4 
67. 8 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

90 

70 

86 

70 

'2 
62 

96 
62 

89 

66 

9  6 
67 

96 
69 

94 
69 

es 

69 

89 
69 

82 
63 

87 
64 

87 
66 

89 

63 

94 

6  6 

91 
63 

87 
70 

85 

66 

61 
65 

84 
63 

87 
57 

86 
61 

61 
63 

91 

61 

93 
58 

91 
61 

87 

60 

68 
59 

87 
57 

90 
54 

88.9 
63.6 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

79 
65 

80 
69 

30 

51 

78 
60 

90 
66 

94 

63 

92 
63 

95 

65 

68 
66 

85 
64 

86 
64 

60 
63 

84 
63 

78 
58 

85 

58 

86 
56 

88 
60 

81 

62 

84 
63 

76 
60 

88 
59 

86 
58 

67 
54 

78 
55 

88 
58 

91 
58 

86 

6  "J 

85 
61 

88 

54 

65 
53 

85.3 

60.4 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

85 
67 

88 
67 

67 
67 

90 
68 

90 
68 

92 
67 

90 
69 

91 
66 

8 

92 
68 

90 
68 

67 
63 

82 
62 

88 
63 

91 
65 

92 
66 

99 

67 

92 

65 

86 
65 

92 
65 

82 
67 

81 
66 

64 
66 

88 

62 

84 
59 

96 

60 

69 

6  0 

86 
56 

85 
56 

87 
54 

88.4 
64.4 

So»  B*f«r«Dc«  Note.  Following  Sutloa  Index 
294 


Continued 

Dl 

\LL 

Y 

It 

■MJ 

r'hJ 

rtA 

TU 

Kh 

;s 

TEXAS 

SEPTEMBER 

1969 

Station 

Day  of  Month 

Q 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

» 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ffi 
> 
< 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

89 
66 

92 
68 

92 
68 

90 
70 

92 
71 

92 
73 

94 
72 

93 
64 

9? 

66 

91 
72 

88 

69 

85 
65 

86 
65 

89 
72 

94 

68 

93 
66 

96 
66 

8  5 
65 

83 
65 

86 
62 

83 
71 

90 

72 

68 
68 

86 
59 

94 
62 

91 
68 

B6 

60 

86 
56 

89 
56 

90 
50 

69.7 
65.9 

SIERRA  8LANCA 

MAX 

Mm 

80 
64 

7* 
63 

64 
53 

89 
57 

90 
57 

91 
61 

68 
62 

89 
62 

88 
62 

87 
59 

85 
62 

85 
75 

82 
62 

80 
60 

80 
59 

82 
58 

85 
55 

64 
58 

80 
55 

81 
60 

63 
59 

83 
62 

82 
52 

87 
53 

90 
54 

90 
52 

87 
53 

82 
50 

84 
48 

88 
47 

84.7 
58.0 

VAN  HORN 

MAX 

Mm 

MINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 

64 

82 
66 

90 
63 

95 

63 

96 
66 

96 
69 

93 
68 

92 
65 

92 

67 

85 
62 

77 
63 

64 
62 

68 
64 

92 
62 

95 

63 

93 

61 

92 
64 

83 
62 

84 
60 

63 
61 

82 
65 

89 
61 

62 
65 

90 
60 

95 
59 

92 
62 

88 
59 

87 
58 

88 
55 

91 
55 

88.9 
62.5 

YSLETA 

*     »     * 

MAX 

Mm 

87 
65 

85 
63 

85 

60 

91 
59 

95 
63 

95 

63 

98 
64 

95 
64 

93 
65 

93 
63 

94 
65 

90 
64 

86 
60 

84 
58 

66 
5" 

88 
54 

88 
53 

68 
54 

92 

57 

89 
61 

8  8 
60 

91 
54 

89 

50 

90 
53 

93 
52 

95 
53 

97 
55 

93 
55 

89 
48 

90 
47 

90.6 
58.0 

EDWARDS  PLATEAU     D6 

AMISTAD  DAM 

MAX 

Mm 

87 
70 

89 
69 

91 
71 

92 
70 

90 
71 

92 

73 

92 

74 

92 
72 

93 
72 

93 

72 

91 
72 

87 
67 

85 
65 

87 
68 

91 

69 

89 
73 

94 

74 

93 
72 

89 
67 

86 
69 

87 
69 

86 
71 

87 
72 

87 
66 

85 
66 

90 
68 

89 
66 

88 
67 

86 

64 

89 
62 

89.3 
69.4 

BID  LAKE  HO    2 

MAX 

Mm 

96 
56 

92 

58 

62 
59 

85 
57 

92 
58 

94 
62 

90 
61 

93 
58 

92 

58 

91 
57 

89 

57 

76 

59 

82 
54 

79 
55 

91 

59 

96 
60 

89 
58 

91 

56 

80 
55 

83 
53 

89 
55 

62 
60 

92 

59 

80 
51 

66 
52 

89 
56 

83 

51 

68 
49 

66 

48 

86 
46 

87.5 
55.9 

BLANCO 

MAX 

Mm 

89 
61 

90 
65 

93 
66 

89 
67 

89 
68 

92 
71 

92 

67 

92 

67 

94 
67 

90 
67 

88 
68 

72 

59 

84 
55 

86 
54 

88 
71 

92 

73 

95 

69 

90 

68 

67 
68 

87 
66 

85 
66 

90 
70 

89 
71 

86 
61 

85 
59 

91 
59 

90 
59 

90 
56 

92 

57 

92 
55 

89.0 
64.3 

80ERNE 

MAX 

Mm 

88 
65 

90 
66 

92 

66 

86 

67 

88 
68 

90 
71 

90 
67 

91 
65 

92 

65 

91 
66 

86 
68 

73 
62 

82 
55 

65 
55 

66 
69 

90 
72 

92 
69 

92 

66 

93 
65 

86 
65 

67 
64 

85 
68 

88 
71 

80 
59 

85 
59 

89 
59 

90 
58 

88 
55 

90 
55 

91 
52 

87.9 
63.7 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

89 
69 

90 
66 

91 

66 

92 

70 

92 

70 

93 

7* 

95 

72 

94 
70 

94 

69 

95 

70 

93 
72 

86 
68 

88 
68 

69 
64 

92 

72 

90 
72 

94 
72 

94 

72 

91 
68 

90 
66 

89 
70 

89 

71 

90 
73 

85 
69 

85 
65 

90 
65 

90 
65 

89 
63 

90 
58 

91 
58 

90.7 
68.2 

BRADY  2NNM 

MAX 

Mm 

87 
59 

88 
61 

90 

66 

83 
60 

87 
63 

89 
66 

90 
66 

92 
66 

89 
65 

86 
66 

83 
65 

70 
62 

60 

57 

62 

58 

82 
67 

67 

67 

92 
66 

84 
66 

80 
62 

81 
59 

83 
59 

86 
67 

87 
63 

61 

56 

82 
57 

87 
60 

88 

55 

86 
50 

87 
50 

67 
53 

85.2 
61.2 

BURNET 

MAX 

Mm 

90 
64 

91 
65 

89 

68 

88 

67 

90 
68 

90 
72 

91 
67 

92 

67 

89 
69 

86 

71 

80 
62 

81 
57 

84 
56 

85 

58 

89 
71 

93 

73 

92 
66 

88 

70 

66 
66 

87 
63 

87 
69 

66 

72 

68 
63 

64 
59 

88 
57 

89 
62 

89 
55 

90 
55 

90 
58 

92 
52 

68.2 

64.2 

CAMP  HOOD 

MAX 

Mm 

92 

66 

92 
63 

93 

67 

93 

68 

93 

72 

94 

73 

94 
71 

95 
65 

94 

66 

91 
68 

90 
67 

65 
63 

92 
60 

91 
71 

92 

72 

94 

71 

93 
72 

92 

66 

89 
64 

83 
70 

86 
70 

89 
79 

87 
66 

63 
65 

89 

60 

90 
63 

90 
64 

90 
55 

90 
55 

91 
56 

90.6 
66.4 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

89 
66 

90 
63 

90 
69 

90 
68 

91 
71 

92 
72 

93 
70 

94 
63 

92 

68 

90 

71 

96 
66 

83 
66 

90 
62 

91 
66 

90 
70 

90 
68 

91 
65 

84 
69 

91 
60 

90 
63 

85 
69 

86 
70 

68 
64 

90 

65 

90 
63 

89 
62 

88 
63 

68 
55 

89 
57 

90 
57 

89.7 
65.4 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

97 
60 

89 
60 

88 
64 

85 
62 

89 
63 

90 
67 

91 
66 

92 
63 

92 

62 

93 
64 

84 
64 

76 

63 

81 
59 

85 
62 

89 

68 

91 
66 

95 
66 

67 
65 

82 
60 

81 
58 

83 

58 

82 
58 

88 

64 

62 
55 

65 
58 

94 
59 

91 
56 

87 
53 

87 
51 

88 
50 

87.5 
60.9 

DEL  RIO  MB  AP 

MAX 

Mm 

89 

70 

91 
70 

93 
72 

90 

70 

92 
72 

92 

7* 

93 

73 

94 
72 

94 
71 

91 
72 

86 

72 

85 
68 

87 
66 

91 
71 

69 
71 

94 

73 

93 
73 

90 
71 

87 

70 

68 

68 

88 

71 

90 

74 

86 

71 

86 
66 

91 
66 

90 

70 

89 
67 

89 
66 

90 
63 

91 
61 

90.0 
69.8 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

87 
62 

91 
63 

84 

66 

89 
64 

90 
67 

91 

69 

95 

67 

93 
65 

67 

65 

85 

65 

74 
65 

81 
62 

84 
59 

65 
67 

69 
71 

94 
70 

83 
65 

82 
65 

62 
60 

84 
58 

84 
66 

86 
66 

67 
62 

82 
55 

89 

64 

88 
63 

88 

57 

89 
53 

89 
56 

88 
56 

86.7 
63.2 

ELDORADO  11  NM 

MAX 

Mm 

88 
62 

90 
65 

86 
64 

88 
66 

89 
70 

88 
71 

91 
63 

90 
65 

90 
67 

83 
63 

77 
63 

80 
56 

82 
63 

84 
68 

89 
66 

94 
64 

87 
65 

77 
61 

80 
60 

81 
61 

65 
63 

80 
56 

62 
58 

88 
59 

84 
60 

84 
58 

84 
58 

84 
58 

85 
56 

86 
55 

85.3 

62.3 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

89 
66 

91 
63 

87 
68 

87 
66 

90 
71 

91 
71 

93 
66 

92 
65 

69 
68 

87 
68 

80 
67 

83 
62 

84 
56 

85 
63 

89 
67 

94 
71 

91 
66 

88 
66 

83 
67 

83 
65 

65 
66 

86 

70 

62 
64 

84 
60 

88 
63 

88 
63 

87 
60 

89 
55 

89 

57 

90 
53 

87.6 
64.6 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

90 
66 

93 
69 

88 
67 

90 
69 

92 

73 

91 

67 

93 
66 

94 
68 

91 

69 

87 
68 

83 
56 

64 
55 

86 
54 

68 

71 

95 
67 

90 
67 

90 
67 

69 
67 

88 
66 

87 

67 

90 
69 

89 

66 

86 

61 

91 
60 

90 
64 

90 
59 

89 
55 

91 
55 

92 

54 

94 
52 

B9.7 
63.9 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

89 
61 

93 
63 

90 
66 

89 
67 

92 
66 

92 

68 

92 

67 

93 
63 

89 
67 

87 
68 

85 
63 

83 

61 

87 
58 

66 

67 

92 

71 

93 

68 

86 
66 

85 
65 

83 

61 

85 
59 

88 
65 

86 
68 

86 
65 

85 
58 

91 
61 

90 
62 

88 

57 

89 
51 

91 
51 

92 
52 

68.6 
62.8 

JUNO 

MAX 

Mm 

91 
67 

93 

67 

91 
70 

91 
70 

90 
72 

95 
68 

95 
63 

96 
68 

93 
69 

92 
68 

89 
68 

86 
66 

90 

70 

91 
70 

93 
71 

97 
69 

96 

66 

84 
65 

87 
64 

90 
64 

90 
64 

92 

68 

92 
63 

88 
65 

92 

68 

94 
62 

93 
61 

91 
53 

92 
52 

93 
54 

91.6 

65.6 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

88 
59 

89 
62 

93 
65 

88 
66 

87 
68 

91 
71 

91 
69 

91 
63 

87 
64 

84 
62 

85 
63 

74 
62 

65 
63 

85 
65 

85 
70 

90 
70 

86 
67 

89 
67 

87 
65 

87 
62 

86 
63 

87 
70 

87 
65 

66 
58 

87 
58 

87 
60 

67.0 
64.5 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

88 
63 

92 
63 

93 

65 

63 
65 

90 
67 

91 
69 

92 
67 

94 

67 

93 
68 

88 

70 

84 
66 

88 
59 

62 

54 

65 

54 

85 
67 

91 
72 

95 
65 

87 

66 

88 

67 

86 
61 

67 
61 

67 
71 

89 

64 

84 
59 

64 
56 

89 
59 

89 
55 

69 
53 

91 
54 

91 

51 

88.6 
62.7 

LANGTRY 

MAX 

Mm 

90 
69 

92 

70 

94 
73 

95 
71 

92 

71 

95 

73 

95 
61 

95 
60 

97 
74 

96 

59 

93 

72 

90 
67 

88 
67 

90 

55 

92 

53 

92 
62 

99 
61 

95 
71 

91 
68 

90 
56 

90 
56 

90 
58 

92 

58 

91 
52 

87 
52 

93 
60 

90 
55 

90 
51 

91 
59 

92 

50 

92.2 

62.1 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

90 
65 

92 
63 

90 
67 

90 
67 

91 

71 

92 

72 

94 

70 

93 
65 

92 
65 

91 
71 

85 
69 

86 
63 

87 
56 

89 

70 

92 

72 

95 

72 

95 

70 

91 

65 

86 

67 

86 
62 

81 
74 

69 
68 

68 
68 

83 
62 

90 

57 

90 
60 

91 
63 

91 
55 

94 
53 

91 
53 

89.8 
65.2 

LLANO 

MAX 

Mm 

92 
6* 

94 
66 

97 
66 

91 
65 

91 
66 

94 

70 

94 
69 

95 

67 

93 
69 

69 
69 

86 
66 

71 
60 

83 
57 

85 
60 

88 
70 

92 

72 

96 

69 

89 
69 

86 
66 

82 
62 

87 
62 

89 
69 

91 
64 

85 
59 

65 
59 

91 
59 

89 
56 

88 

54 

91 
55 

91 
51 

69.2 
63.7 

MASON 

MAX 

Mm 

86 
59 

90 
63 

93 

64 

84 
66 

89 
65 

90 
65 

92 
64 

94 
64 

88 
67 

66 
67 

72 
63 

72 
54 

86 
56 

86 
54 

87 
64 

93 
66 

95 
65 

86 
65 

90 
59 

92 
60 

87 
54 

85 
58 

91 
60 

90 
55 

90 
53 

87.8 
61.2 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

91 
67 

90 
67 

90 
67 

91 
69 

93 
68 

92 

69 

93 
69 

91 
67 

90 
69 

84 
65 

86 

67 

88 

65 

91 

71 

95 
64 

89 
62 

86 
64 

eo 

62 

85 

63 

84 
62 

81 
70 

90 
70 

87 
66 

91 
65 

98 
61 

91 

67 

86 
60 

89 
61 

89 
59 

92 
58 

89.1 
65.4 

MEDINA 

MAX 

Mm 

91 
6". 

91 
67 

93 
63 

9  2 
68 

93 
68 

93 
63 

95 
65 

94 
65 

68 
65 

75 
61 

87 
53 

87 
55 

88 
71 

91 

70 

94 
65 

92 

66 

91 
67 

69 
63 

66 
64 

65 
70 

66 
69 

86 
67 

83 
58 

90 

58 

90 
56 

89 
55 

90 

54 

92 

51 

89.4 
63.0 

MENARD 

MAX 

Mm 

89 
58 

90 
63 

39 
66 

89 
62 

89 
65 

90 
66 

93 
65 

92 
63 

86 

66 

86 
64 

75 
64 

60 
62 

85 
55 

87 
66 

92 

69 

97 
70 

95 
68 

60 
6  5 

83 
64 

84 
56 

65 
64 

89 

67 

86 
62 

82 
55 

86 
59 

88 

60 

67 
55 

88 
50 

90 
51 

89 
54 

87.4 

61.8 

MERTZON 

MAX 

Mm 

83 
66 

82 

64 

93 

62 

98 
69 

97 
66 

74 
65 

80 
61 

81 
59 

83 

68 

88 
67 

85 

64 

83 
56 

93 
65 

91 
63 

86 
60 

86 
58 

89 
54 

89 
54 

OZONA 

MAX 

Mm 

88 
64 

90 
63 

91 

6  4 

89 
64 

89 
67 

89 
71 

91 
68 

94 
63 

93 

65 

93 
66 

89 
66 

64 

65 

65 

61 

85 
65 

68 
68 

92 
66 

96 
64 

93 
65 

78 
62 

63 
59 

85 
61 

85 
68 

87 
66 

66 
58 

86 
62 

92 
62 

91 
58 

89 
55 

88 
52 

90 

51 

68.6 
63.0 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

90 
61 

93 

65 

90 
62 

86 
63 

91 
65 

89 
65 

95 
67 

92 
65 

85 
6i 

80 
67 

73 
65 

76 

63 

80 
65 

67 
66 

90 
66 

93 

67 

94 
66 

60 
65 

83 
60 

83 
59 

86 
67 

89 
65 

61 
62 

82 
58 

91 
60 

91 
63 

89 
60 

89 
53 

90 
55 

90 
56 

87.1 
62.7 

PANDALE 

MAX 

Mm 

90 
68 

90 
67 

92 
68 

93 
69 

92 
68 

94 
75 

94 
75 

95 
69 

95 

72 

94 
73 

92 

73 

6  9 
67 

66 
67 

91 

70 

90 
67 

94 
72 

100 
75 

97 
68 

86 

69 

87 
67 

87 
68 

87 
63 

90 
70 

92 
65 

87 
66 

94 
67 

90 
63 

90 
60 

90 
55 

90 

54 

91.3 
67.7 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

87 
61 

90 
59 

88 
64 

87 
63 

88 
68 

88 

68 

90 
66 

91 
60 

9  0 
61 

90 
66 

85 
65 

86 

61 

87 
60 

87 
61 

69 
62 

92 
68 

93 
65 

86 

60 

82 
62 

83 
58 

83 
65 

86 
64 

68 
63 

64 
57 

87 
52 

88 
55 

88 
50 

89 

49 

89 
47 

89 
47 

87.7 
60.2 

RANKIN 

MAX 

Mm 

89 
6". 

89 
69 

90 
65 

89 
65 

88 
67 

85 
66 

80 
65 

84 
66 

78 
63 

75 
62 

80 
66 

79 
63 

82 
65 

88 
64 

95 
65 

92 

63 

91 
64 

84 

6  3 

83 
63 

83 
60 

81 
68 

89 
68 

82 
63 

88 
58 

94 
63 

91 
66 

89 
63 

87 
60 

89 
56 

90 
55 

86.  1 
63.8 

Sm  Reference  N 

)(•■  Fo 

lowln 

j  Slat! 

>n  Index 

Continued 

Ul 

ML 

I 

It 

.MJ 

JLJ 

-[A 

TU 

Hi 

;s 

TEXAS 

SEPTEMBEt 

1969 

Slatlon 

Day  ol  Month 

6 

s 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
< 

ROBERT  LEE 

MAX 

MIN 

90 
62 

92 
63 

90 
69 

85 
64 

90 
64 

92 

69 

90 
68 

94 
63 

68 
63 

83 
65 

67 
65 

78 

69 

80 
58 

82 
58 

84 
69 

90 
72 

94 
70 

8B 

re 

78 
60 

80 
58 

84 
60 

83 
56 

89 
58 

6  2 
58 

82 

56 

91 
64 

90 
60 

89 
55 

69 
59 

88 
35 

86.7 
62.4 

ROCkSPRINGS 

MAX 
MIN 

87 
62 

90 

64 

88 

05 

86 
6B 

68 

69 

90 

89 
65 

90 

0  5 

87 
63 

81 

82 
60 

83 
61 

69 

91 

91 

68 

86 

64 

81 
63 

62 
61 

84 
67 

83 

66 

87 
60 

96.5 

SAN  aNGFlO  DAM 

MAX 

Mm 

87 
63 

90 

64 

90 

M 

80 
62 

88 
64 

90 
09 

90 
61 

91 
67 

90 

67 

81 
65 

84 
66 

72 

63 

78 
60 

83 
62 

85 
0  2 

89 
71 

94 
67 

84 
68 

73 
61 

79 
60 

to 

60 

83 
67 

85 
63 

60 
57 

79 

57 

89 
63 

n 

61 

66 
56 

66 
96 

87 
58 

84.5 
62.9 

SAN  ANGELU  wb  AIRPORT 

MAX 

MIN 

90 
63 

92 
68 

89 
66 

90 

65 

92 

68 

92 

68 

93 

67 

89 

67 

Ii3 
66 

86 

67 

73 

67 

B0 
64 

85 
61 

87 
66 

90 
70 

94 
71 

66 
67 

73 
69 

81 
62 

83 
61 

85 

68 

86 
67 

61 
63 

81 

57 

89 
61 

87 
63 

8o 
61 

87 

57 

87 
95 

86 
56 

66.0 
64.3 

SAN  SABA 

MAX 

MIN 

89 
69 

92 

66 

94 
71 

85 
66 

90 
70 

92 

71 

93 
69 

95 
68 

93 

0" 

88 
69 

86 
64 

68 

62 

83 
59 

85 
65 

85 
72 

90 
73 

93 
66 

89 
67 

B5 
64 

83 
62 

6  5 
67 

88 
72 

90 
65 

83 

59 

63 
61 

69 
63 

6". 

of 

89 

94 

90 
98 

89 
96 

88.0 
63.2 

SONORA 

MAX 

Mm 

90 
60 

92 

62 

90 

oo 

90 
65 

91 
64 

93 
71 

93 
68 

94 
62 

93 
66 

96 

70 

93 
63 

83 
64 

85 
61 

68 

69 

91 

70 

95 
68 

94 
67 

85 
69 

81 
62 

86 
60 

86 
67 

86 
69 

87 
65 

83 

59 

90 
60 

90 
60 

90 
60 

88 
55 

90 
92 

90 
93 

89.6 
63.5 

STERLING  CITY 

MAX 

Mm 

B8 
61 

88 
66 

19 

66 

83 
62 

89 
66 

90 
69 

91 
67 

9? 
65 

88 
65 

73 
65 

76 
65 

74 

03 

78 
59 

84 
62 

87 
66 

91 
66 

95 
68 

83 
0  5 

81 

61 

84 
60 

63 
59 

84 
56 

68 

60 

80 
55 

82 
98 

84 

57 

86 

59 

91 
60 

69 
58 

91 
37 

65.3 
62.3 

UVALDE 

MAX 

Mm 

88 
69 

90 
67 

39 
70 

90 

70 

91 
71 

90 
74 

91 

72 

91 
70 

91 
70 

88 
71 

65 

70 

83 
6  6 

66 
62 

88 

71 

91 

73 

93 
72 

91 
72 

87 

69 

86 
69 

86 
66 

64 
70 

89 
72 

85 
68 

8  5 
65 

90 
63 

89 
65 

87 

64 

90 
63 

90 
60 

90 
61 

88.5 
68.2 

WATER  VALLEY 

*     »     * 

MAX 
MIN 

86 
60 

89 
69 

86 
64 

83 
62 

89 
61 

90 
69 

90 
67 

92 
69 

88 
69 

81 
65 

60 

67 

75 
63 

79 
59 

84 
64 

86 

64 

92 

68 

94 
68 

84 

0  6 

75 
62 

60 
58 

81 

60 

82 
62 

68 
64 

81 
55 

82 
53 

92 

60 

86 
57 

87 
92 

86 

91 

67 

30 

65.2 

61.7 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  MB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

92 

70 

94 

74 

90 
71 

89 

71 

93 

72 

92 

75 

92 

73 

95 

74 

92 
75 

89 
73 

73 
63 

85 

61 

87 
60 

91 
69 

92 

75 

94 

71 

90 
71 

86 
73 

89 

72 

89 

71 

90 
72 

91 
74 

86 
68 

87 
66 

90 
63 

92 
67 

92 

65 

93 
64 

93 
64 

93 
61 

90.1 
69.3 

AUSTwELL  WL  REFUGE 

MAX 

Mm 

89 
69 

90 
71 

90 
71 

90 
73 

93 

72 

90 

66 

68 

75 

85 

63 

87 
72 

90 
74 

92 
71 

91 
72 

83 
73 

88 
74 

67 
73 

86 
69 

86 
66 

9  0 

66 

90 
65 

BEEvILLE  5  NE 

MAX 

Mm 

88 

71 

91 

71 

91 
71 

90 

71 

90 
72 

89 

73 

87 
72 

91 
72 

93 

03 

92 

70 

90 
74 

86 
63 

86 
64 

89 
65 

92 

70 

94 
71 

97 
68 

97 
68 

90 
68 

88 
70 

89 
70 

90 

73 

89 

73 

62 

65 

87 
68 

89 

67 

90 

6  5 

68 
65 

91 
63 

92 
61 

69.9 
69.2 

BRENHAM 

MAX 

Mm 

95 
68 

97 
71 

99 
72 

89 
69 

94 

70 

91 
73 

96 

73 

94 
73 

97 

73 

93 
69 

89 
67 

8? 
61 

87 

57 

90 

57 

89 

0  6 

91 

71 

95 
68 

89 
71 

90 

71 

68 

71 

90 
70 

91 
70 

91 
71 

96 
65 

89 
62 

92 

62 

91 

63 

93 

61 

94 

61 

92 
58 

91.5 
67.1 

CANYON  OAM 

MAX 

Mm 

90 
65 

90 
72 

92 
72 

B2 
68 

82 
69 

94 
73 

90 
72 

92 

71 

94 
73 

92 
68 

86 
69 

68 
61 

88 
60 

89 
62 

90 

69 

93 
7* 

96 
69 

92 
70 

86 
71 

83 
69 

86 
69 

90 

71 

90 
73 

8  0 
69 

87 
64 

90 
65 

68 
66 

88 
64 

92 

65 

93 
63 

89.2 
68.1 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

Mm 

93 

73 

91 

71 

92 

71 

94 

74 

94 

74 

94 
76 

94 

75 

96 
74 

95 
73 

91 
74 

90 
75 

89 

70 

91 

72 

92 

74 

94 
74 

94 

74 

95 

74 

94 

7* 

93 

74 

89 

74 

88 

73 

90 

73 

90 

73 

90 

70 

89 
68 

92 
69 

69 
67 

93 

68 

94 
66 

94 
64 

92.1 
72.0 

COLUMBUS 

MAX 

Mm 

91 
69 

94 
69 

92 

70 

92 
68 

91 
69 

92 

70 

94 
71 

93 

70 

99 
70 

92 

70 

89 
66 

37 
61 

87 
56 

88 
56 

ao 
65 

90 
69 

92 
69 

92 

71 

92 

71 

91 
71 

9  0 
69 

92 
69 

92 

70 

82 
63 

89 
63 

91 
63 

9  0 
62 

92 
62 

94 
63 

91 
59 

90.9 
66.5 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

Mm 

90 
79 

93 

76 

91 
76 

91 
80 

92 
82 

91 

82 

90 
78 

93 

78 

94 
78 

89 
79 

87 
79 

86 
71 

87 
79 

90 
79 

9  0 
79 

92 

80 

92 
74 

89 
78 

69 

76 

86 

79 

87 
78 

89 

77 

90 
75 

89 
73 

89 
74 

90 
75 

87 
74 

92 

74 

90 
72 

90 
72 

69.8 
76.6 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

MAX 

Mm 

91 
75 

91 
72 

93 
72 

88 
75 

92 

76 

91 
77 

91 

76 

92 

75 

93 

74 

89 

73 

87 
77 

85 
69 

84 

72 

91 
72 

92 

75 

94 
73 

92 
73 

90 

75 

92 

73 

84 
74 

86 
76 

87 

77 

87 
73 

86 
71 

89 
70 

69 

70 

89 

68 

91 
69 

92 
65 

92 
64 

89.7 
72.8 

CUERO  3  E 

MAX 

Mm 

96 
74 

96 
70 

94 

73 

95 

72 

92 

74 

91 
75 

93 

73 

94 

71 

97 
72 

94 
71 

68 

68 

65 

66 

82 

60 

86 

67 

93 
73 

94 

74 

90 
72 

92 

73 

90 

73 

94 

73 

60 

90 
73 

90 
66 

85 
64 

92 
64 

92 
65 

88 
64 

89 

60 

90 
62 

90 
60 

90.9 
68.8 

ELGIN 

MAX 

Mm 

93 
68 

94 
71 

93 

70 

90 
68 

93 
70 

92 

74 

92 
72 

94 
72 

90 
77 

89 
69 

88 
64 

86 
60 

86 

61 

90 
68 

92 

75 

93 
74 

94 
66 

87 
70 

66 
69 

90 
70 

90 
71 

92 

71 

90 
65 

86 
63 

90 
62 

91 
65 

92 
65 

93 

65 

93 
64 

93 
58 

90.6 
67.9 

FLATONIA  2  w 

MAX 

Mm 

97 
66 

97 
70 

99 
66 

95 
69 

96 
69 

97 

74 

96 
72 

98 
72 

96 

71 

90 

70 

88 

68 

86 

60 

90 
56 

92 
68 

92 
73 

97 

73 

95 
69 

91 

72 

89 

71 

92 

71 

92 
70 

92 

71 

88 
62 

89 
61 

92 

63 

93 

63 

93 
61 

95 

60 

95 
60 

96 
56 

93.2 
67.0 

FLORESVILLE 

MAX 

Mm 

95 
69 

9! 

68 

94 
69 

93 
69 

93 
69 

94 

73 

95 

72 

95 
69 

96 
70 

93 

70 

90 
69 

83 

65 

89 
60 

84 
58 

93 

60 

83 
65 

97 
68 

91 

06 

91 
70 

90 
69 

90 
70 

91 
73 

92 
73 

78 
64 

86 
65 

91 
64 

91 

60 

90 
61 

93 

60 

93 
55 

91.0 
66.4 

GOLIAD 

MAX 

Mm 

92 

71 

93 

70 

90 
71 

93 

70 

91 
72 

94 
73 

93 

72 

94 

71 

94 

73 

91 

70 

89 

67 

67 
63 

89 
63 

93 

69 

92 
73 

96 

72 

93 
69 

92 
71 

91 
71 

91 

70 

91 
72 

91 
72 

83 

70 

88 
64 

90 
66 

91 
66 

91 

64 

93 
64 

93 
63 

94 

60 

91.5 

68.7 

GONZALES 

MAX 

Mm 

92 

70 

9! 

71 

9  7 

70 

95 
70 

93 
70 

92 
72 

92 
72 

94 
72 

96 

72 

97 
71 

90 
72 

82 

61 

87 
59 

87 
59 

92 
71 

93 

72 

96 
69 

91 
69 

91 
70 

89 
71 

91 

7  0 

91 
72 

90 

71 

78 
64 

88 
64 

91 
64 

90 

62 

91 
61 

93 
62 

94 
58 

91.3 
67.7 

HALLETTSVILLE 

MAX 

Mm 

HONDO 

MAX 

Mm 

91 
70 

93 
68 

93 
70 

92 

70 

90 
72 

93 
74 

94 

73 

95 
70 

96 

70 

94 
71 

91 
70 

89 

06 

87 
60 

88 
63 

90 

;o 

94 

74 

98 
73 

97 
69 

92 

70 

90 
66 

92 

69 

67 
71 

90 

73 

80 

00 

86 
62 

92 
65 

93 
65 

93 
62 

96 
60 

95 

59 

91.7 
68.1 

KENEDY 

MAX 

Mm 

93 

70 

94 
69 

93 

71 

94 
70 

92 
70 

95 
73 

94 
72 

96 

71 

95 
72 

90 
70 

90 
68 

87 

63 

88 
61 

94 
67 

97 
71 

97 
71 

98 
69 

92 

70 

90 

70 

90 
70 

93 
70 

91 
70 

86 

67 

67 
63 

91 
66 

92 
63 

91 
61 

93 

61 

94 
56 

95 
55 

92.4 
67.4 

KINGSVlLLE 

MAX 

Mm 

89 
73 

93 

71 

92 
72 

93 
74 

92 

74 

93 
74 

93 
74 

93 

73 

93 

73 

89 

73 

86 

75 

87 

66 

91 
68 

92 
72 

94 
71 

93 

72 

94 
72 

92 
74 

92 

73 

83 
72 

63 

73 

92 

74 

90 

73 

98 

69 

90 
69 

91 

70 

83 
68 

92 
66 

93 
63 

93 
66 

91.0 
71.2 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

92 

69 

94 

70 

92 

72 

89 
70 

91 
73 

93 

73 

93 

72 

95 

72 

93 
72 

88 

71 

89 

68 

85 

61 

69 
56 

89 
67 

91 

72 

93 

73 

92 

70 

88 
72 

87 
71 

64 
72 

90 
70 

69 
73 

86 
67 

96 
63 

89 
63 

90 
64 

91 
62 

93 

60 

92 

61 

94 
57 

90.2 
67.9 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

90 
70 

92 

71 

94 
71 

90 
69 

89 
71 

91 
73 

91 
72 

91 
72 

94 

72 

90 
71 

87 
68 

78 
61 

84 
57 

66 

61 

71 

87 

73 

91 
68 

66 
68 

83 

70 

89 
69 

87 

69 

88 

72 

88 
66 

83 
64 

84 
62 

88 

64 

68 
62 

89 
62 

91 
62 

90 
60 

68.2 
67.4 

LULING 

MAX 

Mm 

90 
66 

93 

69 

95 
70 

90 
70 

90 
70 

92 

71 

93 
70 

93 
70 

96 

7  0 

94 
69 

90 
66 

61 

59 

86 
5* 

87 
55 

92 
67 

96 
72 

95 
69 

90 

0  9 

89 
62 

67 
69 

89 
69 

91 
69 

90 

70 

79 

63 

87 
62 

90 
63 

92 

58 

92 

57 

94 
56 

94 
96 

90.6 
65.4 

MATHIS 

MAX 

Mm 

90 
73 

91 
72 

93 
72 

91 
73 

91 
73 

92 
72 

92 
72 

93 

72 

93 

73 

94 
72 

92 

71 

89 
66 

76 
63 

90 
67 

95 

08 

93 

72 

97 

69 

92 
70 

92 

70 

92 
70 

90 

72 

62 
72 

87 
75 

85 
68 

88 

68 

90 

69 

94 

68 

91 
68 

92 

65 

92 
64 

90.8 
70.0 

NATALIA 

MAX 

Mm 

91 

70 

94 

67 

M 

0  9 

94 
70 

96 
72 

96 

76 

95 

70 

96 
69 

95 

70 

95 
69 

94 

70 

87 

64 

90 
58 

93 
68 

98 
73 

99 
71 

97 
68 

92 
67 

92 

70 

91 
68 

90 
69 

95 

73 

69 

68 

98 
64 

96 
62 

94 
63 

93 

61 

94 
60 

94 
60 

97 
56 

93.8 
67.2 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

93 
68 

99 

70 

93 

07 

95 
67 

95 

70 

93 
72 

95 

73 

97 
68 

98 

70 

94 
68 

94 
66 

79 
62 

68 
60 

90 
60 

94 

06 

96 

70 

98 

67 

93 

67 

90 
69 

89 
72 

94 

6  8 

95 
68 

96 

73 

62 

62 

90 
62 

93 

60 

91 
60 

93 
56 

94 
96 

95 
58 

92.7 
65.8 

NIXON 

MAX 

Mm 

93 
70 

93 
70 

92 

70 

88 

67 

91 
72 

n 

73 

92 
71 

94 
71 

99 
72 

89 
72 

82 
66 

85 

60 

86 
59 

91 

67 

92 
71 

99 

72 

91 
68 

92 
69 

92 

69 

90 
70 

Bg 

70 

90 
71 

86 
67 

86 
63 

91 
65 

92 
65 

92 
64 

91 
62 

93 
62 

92 
58 

90.6 
67.5 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

94 
63 

92 

69 

94 

61 

92 

70 

90 
70 

93 

79 

92 

70 

92 

70 

95 

70 

92 

70 

84 
66 

89 
57 

89 
52 

87 
62 

99 

re 

93 

73 

94 
67 

90 
09 

88 
68 

66 

68 

83 
68 

90 
69 

86 
66 

82 

60 

67 
61 

90 
62 

9  0 

98 

90 
93 

92 
98 

92 
54 

90.0 
65.2 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

94 
72 

99 

70 

93 
70 

94 

72 

93 

73 

93 
74 

95 

74 

96 

73 

96 

71 

92 
71 

90 
70 

on 
65 

92 

67 

94 
71 

92 

74 

96 
73 

95 

71 

-< 
71 

91 

79 

69 
71 

93 

73 

94 
73 

83 

74 

89 

06 

91 
69 

92 
65 

92 
6  3 

94 
69 

96 
62 

94 
99 

92.7 
69.8 
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TEXAS 

SEPTEMBER 

1969 

Station 

Day  of  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

is 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

B 

< 

ROBSTOWN 

MAX 

MIN 

92 
73 

92 

72 

95 

72 

92 

73 

91 
73 

95 
75 

93 
74 

93 
75 

94 

75 

93 

74 

90 
74 

8  9 
67 

69 
69 

93 
72 

94 
75 

97 
73 

97 
71 

93 

72 

92 

74 

92 

72 

67 
73 

85 
75 

86 

75 

89 
69 

88 

70 

91 
70 

91 
69 

90 

73 

92 
67 

93 
67 

91.6 
72.2 

ROCKPORT 

MAX 

Mm 

90 
71 

90 

74 

90 
73 

90 
78 

91 

81 

92 
81 

92 

77 

93 
76 

92 

74 

91 
78 

88 

79 

86 
68 

88 

71 

90 
79 

66 
77 

91 
79 

90 
73 

91 

74 

89 

74 

88 

74 

88 

74 

89 
78 

87 
76 

86 
69 

88 
68 

90 
70 

89 

71 

91 
69 

94 
66 

89 
66 

89.7 
73.9 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

93 

71 

93 

70 

92 

70 

91 

72 

92 
73 

92 
76 

92 

71 

94 
71 

92 

71 

89 

70 

79 
66 

66 
63 

67 
59 

90 
71 

93 

76 

94 

77 

92 

71 

92 

70 

89 
72 

90 

71 

91 
70 

91 
76 

78 
67 

87 
65 

89 
65 

91 
66 

91 
64 

93 

60 

94 
62 

93 
58 

90.3 

68.8 

SAN  MARCOS 

MAX 

min 

92 
6* 

94 
64 

97 

69 

92 
69 

92 
69 

93 
70 

97 
69 

97 
69 

96 
70 

93 

69 

89 
68 

75 
61 

55 

89 

56 

93 
57 

9S 

72 

96 
66 

90 
67 

92 
68 

88 

70 

90 
68 

92 

67 

92 

70 

82 

61 

89 
62 

93 
62 

93 
60 

93 

57 

94 
58 

95 
54 

91.7 
64.6 

SEAIY 

MAX 

Mm 

94 
69 

95 

71 

92 

71 

94 
68 

94 
72 

95 
72 

93 

72 

97 
74 

94 
72 

90 

70 

86 
67 

87 
62 

92 

57 

92 
65 

96 
71 

96 

74 

91 
74 

93 

71 

93 
73 

91 

71 

91 
71 

91 

70 

69 
72 

89 
65 

92 
62 

91 
62 

92 
64 

93 
62 

92 
62 

92 
62 

92.3 
68.3 

SECUIN 

MAX 

Mm 

9<i 

71 

95 

70 

93 

69 

94 
69 

93 
71 

93 
73 

94 
71 

96 
71 

95 
71 

89 
70 

82 
67 

as 

59 

90 
59 

94 

67 

96 

72 

94 

71 

91 

67 

90 
69 

86 

71 

90 

70 

92 
70 

93 

74 

61 
66 

88 
65 

90 
65 

91 
65 

91 
65 

92 
63 

92 

61 

94 
57 

91.4 
67.6 

SINTON 

MAX 

Mm 

94 
74 

93 
72 

94 
72 

91 
74 

95 

73 

92 
74 

95 
75 

97 
74 

96 

74 

93 

73 

89 
72 

8  9 
66 

90 
68 

97 
77 

95 
75 

98 
79 

96 
71 

94 
73 

94 
73 

89 
71 

87 
73 

64 
74 

64 
73 

90 
68 

92 
70 

91 
69 

89 
65 

94 
68 

95 
65 

95 
64 

92.5 

71.6 

SM1THVKLE 

MAX 

Mm 

92 

66 

93 

70 

95 

70 

90 

70 

90 

70 

90 
72 

93 

72 

92 
65 

95 
72 

94 

70 

88 

67 

8  0 
60 

85 
55 

88 
56 

89 
68 

69 
68 

92 

68 

92 
68 

68 

71 

87 

71 

89 

70 

B8 
67 

89 
69 

81 
64 

82 

61 

89 
62 

90 
62 

90 
61 

91 
61 

90 
57 

69.4 
66.1 

SOMERVIlLE  DAM 

MAX 

Mm 

91 
67 

94 
72 

96 

70 

89 
69 

91 
69 

91 
72 

93 
71 

92 
71 

96 
72 

92 
69 

87 
67 

60 
58 

85 
56 

87 
58 

66 
65 

90 

72 

94 

69 

89 

70 

89 

71 

87 
70 

89 

69 

90 
69 

89 
71 

84 
63 

86 

60 

89 
60 

90 
60 

91 

57 

93 
58 

91 
54 

89.7 
66.0 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

MM 

95 

71 

94 

70 

96 
71 

89 
69 

93 
72 

92 
72 

93 

72 

94 
74 

96 
73 

91 
67 

87 
67 

60 
59 

87 
56 

90 
67 

92 

72 

93 
72 

94 
74 

90 
69 

94 
71 

66 
70 

89 
69 

91 
70 

90 

67 

86 
63 

89 
59 

90 
62 

91 
59 

94 
60 

91 
62 

92 
55 

91.0 
67.1 

YOAKUM 

*      *      * 

MAX 

Mm 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

89 
69 

92 

70 

93 

71 

93 
69 

90 

70 

90 
73 

91 
72 

92 
72 

91 
73 

91 

73 

90 
67 

86 
67 

64 
59 

87 
60 

88 
69 

88 
72 

90 
72 

89 

70 

91 
71 

87 
71 

66 

71 

87 
70 

92 
70 

84 
65 

90 
62 

92 
63 

88 
65 

92 
66 

90 
63 

90 
62 

89,5 
66.3 

ANAHUAC  TBCD 

MAX 

Mm 

92 

74 

93 

74 

94 

7* 

95 
73 

96 
73 

9  5 
76 

97 
78 

92 

79 

90 
76 

89 

70 

88 
67 

90 
67 

90 
68 

91 
69 

91 

08 

91 
69 

90 
69 

91 
70 

91 

70 

90 
64 

91 
69 

90 

68 

91 
67 

90 

67 

89 
61 

90 
62 

91 

64 

90 
64 

68 
58 

90 
61 

91.2 
69.0 

ANGLETON  2  »' 

MAX 

Mm 

88 
68 

92 

70 

93 
71 

86 
68 

90 
72 

89 
70 

90 
72 

95 

71 

95 
72 

99 
68 

86 
64 

65 
65 

85 
57 

66 
64 

86 
67 

89 
70 

89 

71 

89 
69 

90 
73 

67 
72 

88 
70 

88 

70 

88 

70 

80 
66 

89 
61 

92 
65 

90 
64 

91 
65 

92 
63 

88 
57 

89.2 

67.5 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

90 
72 

94 
73 

94 
73 

92 
71 

93 

74 

91 
74 

94 

73 

95 

73 

96 

74 

94 
71 

90 
67 

87 
66 

67 
63 

90 
65 

89 
72 

91 

73 

88 
75 

91 
71 

93 
72 

89 
72 

67 
72 

90 
71 

90 
73 

81 
66 

88 
67 

91 
69 

90 
67 

91 
68 

92 
65 

91 
63 

90.6 
70.2 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

93 

72 

92 
72 

90 

70 

92 
69 

89 
77 

91 
74 

92 
72 

98 

74 

91 

7* 

90 
69 

86 
65 

65 
64 

65 
58 

89 
69 

88 

75 

89 

74 

89 
74 

94 
70 

69 
72 

90 
76 

87 

71 

90 
66 

87 
73 

92 

64 

93 

64 

92 
66 

95 
63 

93 
65 

93 
63 

93 
57 

90.6 
69.1 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

96 
66 

94 
67 

94 
68 

93 
66 

93 
66 

90 
69 

93 

69 

94 
70 

97 

68 

93 
63 

86 
62 

84 
58 

87 
54 

88 
54 

90 
58 

90 
70 

93 
70 

92 
67 

93 
67 

92 
69 

90 
67 

89 
66 

89 
66 

86 
62 

91 
60 

92 

60 

91 

57 

94 

57 

93 

56 

93 
52 

91.3 
63.5 

DANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

92 

71 

91 
75 

89 
72 

92 

72 

92 

74 

95 

74 

94 
72 

93 

70 

93 

72 

90 
70 

85 

67 

86 
66 

90 
63 

89 
69 

93 

73 

92 

73 

90 
74 

93 

77 

89 
72 

89 
72 

90 
72 

91 

71 

83 
72 

87 
66 

89 

67 

89 
69 

90 
67 

90 
68 

90 
65 

90 
63 

90.3 
70.3 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

Mm 

90 
64 

95 

63 

96 
65 

93 

64 

95 
66 

95 
67 

97 
66 

95 

65 

98 
66 

98 
69 

92 
61 

89 
59 

69 
56 

91 
57 

92 
66 

92 

67 

94 
66 

91 
63 

92 
66 

90 
63 

90 
65 

91 
65 

93 

66 

77 
58 

87 
59 

90 

60 

90 
59 

90 
60 

92 
56 

91 
54 

91.8 
62.8 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

95 
67 

96 
69 

93 

70 

95 
66 

91 
70 

95 
70 

95 

70 

96 

68 

95 

69 

94 
67 

87 
63 

86 
62 

92 
60 

89 

65 

94 
69 

95 

70 

88 

72 

93 
69 

92 
69 

89 
68 

92 

69 

94 
60 

87 
67 

89 

61 

91 
61 

91 
64 

93 

58 

94 
63 

93 

62 

93 
57 

92.3 
65.8 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

88 
72 

90 
73 

91 
7S 

91 
74 

91 
74 

91 
79 

90 
74 

91 

73 

95 
76 

90 
76 

88 

70 

86 

68 

85 
64 

67 
63 

85 
70 

69 
76 

90 

78 

85 
73 

90 

72 

88 

74 

87 
73 

90 
74 

69 
72 

81 
69 

89 
68 

92 

71 

86 
69 

90 
69 

93 
66 

91 
66 

89.0 
71.8 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

88 

78 

87 
78 

86 
75 

87 
79 

88 

82 

88 

6? 

88 

80 

93 

79 

87 
81 

83 

79 

81 

74 

80 
71 

64 

77 

66 

79 

86 

80 

86 
80 

85 
78 

86 

75 

85 
76 

64 
75 

S3 
77 

85 
77 

81 
75 

87 
74 

87 

74 

86 
75 

66 
75 

67 
75 

85 
71 

84 
72 

85.6 
76.8 

HOUSTON  INCONT  AP 

MAX 

Mm 

94 
69 

95 
69 

90 
69 

91 
67 

88 
72 

91 
71 

92 
71 

95 

71 

90 
69 

85 

67 

83 
64 

84 

60 

87 
58 

90 
68 

89 
73 

92 

71 

89 
70 

91 
68 

68 
71 

89 
71 

87 
69 

69 
68 

88 
68 

89 
63 

91 
61 

89 
63 

93 
61 

92 

60 

92 

60 

92 

56 

89.8 
66.6 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

94 
76 

92 
76 

86 
73 

93 

71 

86 

74 

90 
76 

91 
74 

96 
77 

90 

77 

86 
72 

82 
68 

64 
67 

84 
64 

65 
72 

06 
75 

91 
77 

90 

75 

91 
72 

88 

70 

66 
72 

86 
72 

86 

70 

82 

72 

89 
68 

91 
67 

90 
70 

92 
69 

92 
70 

92 
70 

92 
66 

89.0 
71.7 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

94 
73 

91 
72 

91 

72 

93 
72 

90 
75 

93 

75 

92 

75 

97 

74 

91 
76 

87 

74 

87 
69 

86 
67 

88 
63 

?! 

91 
75 

92 

74 

92 
70 

92 

74 

90 

75 

91 
74 

88 
74 

90 
72 

85 

73 

90 
69 

92 

67 

90 
69 

93 
66 

93 
69 

92 

66 

91 
63 

90.6 
71.4 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

98 
67 

99 

67 

97 
68 

92 

67 

92 
68 

89 

70 

97 
69 

96 
70 

95 
68 

93 
64 

92 
63 

87 
59 

88 
55 

90 
56 

93 
66 

93 
69 

94 
70 

96 
68 

94 
67 

93 
69 

93 

67 

90 
64 

94 
65 

90 
62 

96 

61 

97 
61 

95 
59 

99 
59 

97 
57 

96 
53 

94.0 
64.3 

MATAGOROA  NO  2 

MAX 

Mm 

91 
72 

93 

74 

92 

73 

92 
72 

92 

73 

91 

76 

92 

73 

96 
74 

93 

73 

88 

73 

66 
66 

86 

66 

88 
65 

88 

76 

92 
77 

89 

77 

91 
72 

91 
72 

86 

72 

67 
72 

90 
72 

89 
72 

81 
75 

68 
67 

92 
69 

90 
69 

88 
68 

92 

68 

89 
65 

90 
64 

89.  B 

71.3 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

90 
69 

93 

67 

93 
71 

89 
69 

94 
72 

90 
71 

94 
72 

93 

71 

96 
73 

93 
70 

88 
65 

85 
65 

86 
60 

88 
61 

88 
69 

90 
72 

89 

73 

89 

70 

92 
72 

90 
70 

90 

70 

91 
69 

93 
69 

80 
63 

89 
63 

91 
65 

90 
63 

91 
65 

92 
63 

90 
60 

90.2 
67.8 

ORANGE  <•  NW 

MAX 

Mm 

89 
69 

90 
68 

B8 

69 

86 
69 

87 

71 

86 
72 

89 
71 

92 

71 

92 
70 

88 

67 

85 

62 

80 
62 

63 
60 

63 
59 

85 
68 

88 
69 

86 
69 

91 

68 

90 

70 

67 
70 

89 

70 

87 
67 

68 
66 

87 
66 

89 
65 

67 
63 

89 
61 

92 

61 

91 
60 

90 

57 

87.8 
66.3 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 
72 

90 
76 

89 
73 

90 
71 

91 
78 

91 
75 

92 
73 

95 
73 

94 

74 

91 
71 

87 
67 

86 
64 

88 
64 

86 
71 

90 
77 

69 
79 

69 
73 

91 
72 

88 

73 

66 
73 

89 

72 

89 

72 

81 
72 

66 
63 

89 
68 

89 
70 

89 

68 

90 
69 

90 
66 

90 
64 

89.1 
71.2 

PIERCE  I  E 

MAX 

Mm 

92 

70 

95 

72 

95 
73 

94 
69 

95 

71 

95 
73 

95 

72 

96 

70 

96 
71 

94 

70 

89 
63 

86 

6? 

65 
65 

92 
60 

90 
72 

92 

73 

94 
74 

69 
70 

93 
71 

92 

71 

91 
70 

92 

70 

94 
70 

80 

64 

89 
63 

92 

64 

92 
63 

93 

64 

93 
63 

92 
59 

91.9 
68.2 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

86 
71 

88 

77 

6B 
74 

88 
72 

86 

79 

88 
76 

88 
73 

90 
74 

88 
77 

85 

71 

82 

67 

83 
68 

65 
66 

82 

73 

67 

78 

66 
78 

86 
72 

90 
72 

86 

70 

61 
71 

86 

71 

84 

71 

78 
72 

85 
68 

86 
71 

68 

69 

85 

67 

89 

70 

90 
67 

67 
67 

86.0 
71.7 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

92 
68 

92 

70 

89 
69 

86 
72 

89 

74 

91 
74 

94 
72 

94 
72 

89 
72 

66 
66 

82 

62 

84 
62 

65 
58 

66 
66 

89 
75 

90 
72 

91 

70 

90 
70 

90 
71 

90 

71 

88 
71 

88 

67 

85 
69 

90 
66 

90 
68 

90 
64 

94 
61 

93 

61 

90 
60 

90 
55 

89.2 
67,6 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

90 
76 

95 
76 

95 

75 

92 

77 

95 

80 

92 

79 

92 

80 

97 
76 

96 

77 

91 
77 

89 
76 

87 
77 

89 

76 

89 

77 

9  4 
77 

95 
77 

9  0 
76 

93 
76 

92 

76 

67 
73 

90 
76 

89 

77 

85 

72 

66 
68 

90 
70 

90 

71 

91 
72 

91 
71 

92 
69 

91 

68 

91.2 
75.0 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

ee 

74 

88 

74 

9  0 
76 

90 
74 

90 
82 

91 

84 

89 
80 

90 

74 

93 

75 

93 

73 

91 
75 

89 
73 

86 

73 

86 

78 

ee 

80 

69 
61 

90 
78 

90 

73 

92 

78 

90 
76 

90 
76 

86 
78 

89 

78 

64 

72 

88 

70 

88 

71 

90 
72 

90 

71 

90 
67 

92 
66 

89.4 

75.1 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

91 
70 

93 

72 

93 

71 

89 
69 

93 

71 

9  1 
72 

93 

71 

92 
73 

9  5 

74 

92 

71 

88 
66 

84 
64 

85 
59 

88 
63 

86 
72 

90 
73 

89 
73 

90 
70 

91 

71 

88 

70 

89 
71 

88 
69 

91 
70 

82 
65 

88 
63 

91 
66 

88 
65 

91 
65 

91 
65 

90 
59 

89.7 
68.4 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

90 
67 

93 
69 

9  3 

69 

88 
67 

92 

71 

91 
7? 

90 
72 

92 

71 

95 
72 

91 
70 

68 
66 

81 

66 

85 
56 

69 
65 

9  7 
71 

90 
71 

92 
73 

86 
72 

91 
72 

89 
71 

89 
71 

90 
69 

90 
70 

81 
67 

89 
60 

91 

63 

89 
62 

91 
61 

92 
62 

91 
56 

89.9 
67,5 
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VI 

\1L 

I 

It 

.MJ 

JtA 

rtA 

1U 

tit 

.b 

TEXAS 

SEPTEMBER  1969 

Station 

Day  of  Monlh 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
> 
< 

V1CT0RU  WB  AIRPORT 

*     *     * 

MAX 

MIN 

93 

72 

9* 
74 

90 
74 

92 
72 

91 

75 

93 
75 

92 

75 

95 

74 

92 

74 

90 

72 

87 
68 

86 
65 

89 
65 

88 

73 

89 
74 

91 

74 

91 
73 

91 

73 

88 
74 

88 

72 

69 
72 

90 
73 

79 
71 

87 

67 

88 

69 

90 
70 

90 

68 

90 
69 

91 
67 

90 
63 

89.8 
71.2 

SOUTHERN           09 

ALICE 

MAX 

MIN 

as 

71 

92 

71 

94 
71 

94 

74 

93 
71 

93 

74 

94 
73 

92 

74 

97 
73 

92 
72 

91 
75 

87 
66 

88 
66 

90 
68 

92 

72 

94 
73 

96 
71 

93 
72 

93 

73 

93 

71 

88 
72 

88 
73 

92 

74 

92 

69 

90 
69 

92 
69 

94 
68 

89 
66 

94 
65 

95 
64 

92.1 

70.7 

ARMSTRONG 

MAX 

M1N 

91 
69 

92 
68 

93 

68 

93 

70 

94 
70 

95 
70 

95 

70 

93 

66 

96 

68 

90 

70 

68 

6  8 

92 

68 

94 
66 

96 

68 

95 
70 

95 
69 

92 
70 

94 

70 

85 

71 

90 
70 

92 

69 

92 
69 

9  0 
70 

91 
69 

90 
65 

91 
64 

94 
61 

90 
60 

91 
39 

92.3 

67.8 

BENAVIDES  7  S 

MAX 

MIN 

90 
71 

88 

70 

93 

70 

92 
62 

94 
74 

95 
74 

97 
72 

95 
71 

95 

70 

95 

71 

93 
72 

88 
68 

90 
65 

96 
70 

98 
71 

97 
72 

96 
70 

98 

70 

98 
72 

93 
72 

92 

73 

94 
72 

94 
73 

92 

74 

93 
69 

90 
70 

90 
67 

67 
66 

92 
68 

91 
62 

93.3 

70.0 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 

MIN 

91 

71 

93 

70 

93 
73 

94 

72 

94 
72 

96 

74 

96 

73 

95 

73 

95 

71 

96 

72 

93 

73 

90 

69 

90 
66 

90 
72 

94 

75 

97 
73 

102 

75 

97 

73 

94 
72 

92 

69 

92 

73 

90 

74 

95 

73 

89 

66 

92 

68 

97 
71 

97 

65 

93 
64 

94 
63 

96 
39 

93.9 

70.5 

CATARINA 

MAX 

MIN 

95 

71 

98 

70 

98 

71 

98 

71 

99 
73 

98 
74 

96 
72 

95 
72 

99 

71 

93 
71 

90 
72 

90 

69 

93 
63 

97 
71 

100 
74 

102 
74 

98 
74 

96 

72 

93 
70 

91 
73 

95 

74 

93 

73 

93 
65 

96 
68 

96 
66 

96 
66 

96 
62 

97 
62 

95.9 

70.3 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

Mm 

92 

71 

93 
69 

92 
70 

93 

71 

93 

73 

95 
74 

94 
71 

95 

71 

96 
70 

93 
69 

91 
72 

90 
64 

90 
60 

90 
60 

9  5 
73 

100 
72 

99 
68 

94 

70 

92 

70 

92 

69 

90 
70 

91 
74 

89 
67 

86 

6  6 

90 
67 

91 
66 

91 
63 

94 
63 

93 
60 

94 
58 

92.7 

68.0 

CUTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

92 

71 

94 
70 

96 

71 

95 

73 

98 
73 

9  6 
75 

94 
73 

96 
73 

96 
73 

93 
72 

89 
70 

89 
64 

92 
66 

97 
72 

9  8 
74 

100 
74 

97 
73 

93 
73 

94 
73 

93 
70 

87 
74 

93 
73 

85 
69 

90 
65 

95 
69 

94 
68 

94 

6  6 

95 
67 

95 
63 

95 
63 

93.8 
70.3 

CRYSTAL  CITY 

MAX 
MIN 

92 

71 

93 

70 

93 

71 

92 

73 

94 
73 

9  5 
75 

94 
74 

94 
73 

93 
72 

92 

72 

89 

73 

8  9 

69 

90 
67 

93 
73 

95 
75 

97 

75 

97 

74 

92 

73 

90 
71 

69 

70 

89 
72 

91 
75 

89 
69 

98 
67 

93 

68 

92 
69 

90 
67 

93 
66 

93 

63 

96 
61 

92.3 

70.7 

DILLEY 

MAX 

Mm 

90 

70 

93 
69 

92 
69 

93 

71 

92 
72 

93 

73 

94 
71 

93 

70 

94 

70 

93 
69 

92 

70 

87 

66 

88 

61 

90 
64 

94 
72 

97 
70 

99 

70 

96 
71 

95 
70 

92 
68 

92 
69 

95 

72 

94 
72 

90 
65 

91 
66 

95 
65 

94 
64 

93 
63 

95 
61 

95 

60 

93.1 
68.1 

EAGLE  PASS 

MAX 

MIN 

BB 

71 

91 
70 

91 
70 

94 

70 

94 

71 

93 

75 

94 

74 

93 

74 

95 
73 

95 

71 

92 
72 

85 
66 

86 
66 

89 
68 

92 
74 

94 

75 

97 
75 

95 
73 

91 
72 

68 

70 

90 
72 

88 
73 

90 
73 

69 

6  6 

87 
67 

92 

67 

9  0 
68 

68 
66 

91 
63 

92 
61 

91.1 
70.3 

ENCINAL  3  Nw 

MAX 

Mm 

94 
69 

95 
68 

94 

70 

98 
72 

96 
72 

97 
73 

98 

74 

98 
72 

96 

73 

96 
71 

96 

73 

91 
67 

90 
67 

92 
73 

96 
74 

98 

74 

102 
72 

9  8 
71 

96 
72 

93 
69 

96 

69 

92 
74 

98 
74 

95 

65 

93 
65 

100 
65 

98 

63 

95 
64 

97 
63 

98 
60 

95.9 
69.6 

FALCON  OAM 

MAX 

Mm 

91 

70 

89 
72 

92 
70 

94 

71 

95 

70 

97 
7! 

97 
73 

97 
73 

97 
71 

96 

71 

96 
74 

92 

72 

91 
68 

94 
69 

97 
73 

99 
75 

100 

75 

100 
75 

94 

74 

91 

74 

90 

72 

91 
72 

97 

75 

95 
70 

89 
71 

94 

71 

92 

69 

91 
69 

93 
65 

93 
64 

94.1 
71.4 

FALFURRIAS 

MAX 

Mm 

93 
72 

90 

70 

90 
69 

92 

72 

94 
73 

93 

74 

90 
75 

94 
73 

95 
71 

93 

71 

93 

70 

B9 
67 

90 
66 

95 

70 

93 
73 

93 
73 

95 
72 

93 
72 

90 
71 

91 
72 

91 
72 

89 
71 

90 
70 

91 

69 

91 
69 

91 
68 

90 
69 

89 
69 

91 
59 

93 

39 

91.8 
70.0 

FOWLERTON 

MAX 

Mm 

94 
72 

95 
69 

99 
72 

96 

73 

99 

74 

97 
74 

95 

72 

97 
71 

93 
70 

94 
71 

88 
71 

90 

68 

92 

62 

95 
69 

98 
72 

100 
72 

96 
70 

96 

72 

94 

72 

94 

70 

92 
72 

96 

73 

91 
70 

93 

64 

95 

66 

95 

64 

94 
62 

97 
61 

96 
59 

97 
57 

94.8 
68.9 

FREER 

MAX 

Mm 

92 

65 

90 

64 

94 
64 

95 
69 

94 
68 

95 

67 

94 
70 

92 

70 

96 
66 

96 

67 

93 
66 

87 
6  2 

89 
61 

92 

63 

95 
67 

96 
68 

98 
66 

95 
66 

93 
66 

92 
64 

91 
64 

91 
68 

92 
69 

90 
62 

90 
63 

92 
61 

90 

62 

92 

58 

94 
56 

92 
56 

92.7 
64.6 

HEB8R0NVILLE 

MAX 

Mm 

92 

71 

92 

69 

94 
69 

95 
71 

97 
74 

97 
72 

96 
71 

96 

71 

95 
70 

93 

71 

92 

71 

90 
69 

89 
68 

91 
69 

95 

70 

96 

72 

98 
73 

95 
72 

90 

72 

91 
71 

87 
69 

91 

70 

92 

73 

93 

69 

90 
69 

93 

69 

93 
65 

90 
65 

93 

63 

93 

60 

93.0 
69.6 

LA  PRYOR 

MAX 

Mm 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

Mm 

91 

70 

92 

70 

93 

74 

93 

75 

94 

74 

95 
75 

95 

73 

94 
73 

95 
73 

93 
73 

92 

74 

90 
69 

90 
68 

94 
73 

96 
75 

98 

76 

97 
76 

95 
74 

93 

73 

92 

71 

92 
73 

93 

74 

92 
74 

90 
68 

93 

73 

94 
71 

93 
67 

94 
66 

95 
65 

96 
64 

93.3 

71.6 

OILTON 

MAX 

Mm 

90 
69 

91 
68 

94 
69 

95 

73 

95 

74 

97 
75 

96 
71 

93 
70 

95 
69 

95 
70 

93 

71 

91 
69 

93 
64 

90 
72 

95 
72 

96 

73 

98 

74 

96 
73 

92 

71 

92 

69 

91 
72 

92 
72 

94 
73 

94 
68 

90 
68 

94 
69 

91 

62 

90 
63 

93 
60 

95 
60 

93.4 
69.4 

PEARSALL 

MAX 

Mm 

92 

70 

92 
67 

93 

69 

94 
70 

94 

71 

95 

74 

94 
71 

94 
70 

96 
70 

95 
69 

90 
70 

87 
63 

89 
63 

93 
69 

95 

73 

98 
72 

96 

70 

95 
72 

93 

72 

90 
70 

90 

70 

92 

74 

90 

69 

89 
66 

93 

68 

92 

66 

91 

66 

94 
64 

95 
63 

95 
62 

92.9 

68.8 

POTEET 

MAX 

Mm 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

MAX 

Mm 

89 

70 

90 
70 

92 
69 

92 
69 

93 
74 

95 
74 

95 

71 

95 
71 

93 
69 

93 
69 

95 
71 

93 

72 

90 
66 

93 
66 

95 
72 

97 
69 

98 
73 

98 

73 

92 

72 

94 
72 

69 
72 

94 

72 

94 
73 

96 
71 

90 
69 

93 

70 

90 
66 

90 
67 

92 
57 

92 

57 

93.1 
69.5 

TILDEN 

MAX 

Mm 

91 
72 

91 
68 

94 

71 

93 
72 

94 
72 

95 
74 

96 

71 

96 
72 

96 
71 

96 

70 

94 
71 

89 
66 

89 
63 

91 
64 

96 
71 

96 
72 

99 

70 

94 
70 

94 
72 

93 
71 

93 
72 

84 

74 

91 
74 

85 
66 

89 
68 

90 
67 

91 

64 

91 
63 

95 
60 

94 
58 

92.7 

69.0 

ZAPATA 

*     »     * 

MAX 

Mm 

93 

70 

91 

71 

95 
72 

95 

74 

97 
74 

98 

7  6 

97 
74 

97 
72 

94 

71 

96 
69 

91 
71 

91 
69 

91 
66 

96 
72 

97 
74 

97 

73 

98 

74 

96 
73 

93 

73 

93 
73 

92 

74 

93 

73 

94 
72 

91 

68 

94 

71 

95 
70 

92 

67 

94 
67 

95 

64 

96 

64 

94.5 
71.1 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

89 
73 

90 
72 

91 
73 

91 
76 

92 
76 

92 

78 

91 
75 

92 

75 

91 
73 

90 

74 

90 

74 

87 
74 

88 

73 

92 

75 

92 

76 

92 

76 

92 
75 

90 
74 

92 

73 

86 

77 

89 
76 

88 

76 

92 
75 

98 
76 

88 

72 

88 
73 

88 

69 

88 
69 

88 
68 

87 
66 

69.6 

73.8 

HARLINGEN 

MAX 

Mm 

90 
71 

88 
69 

93 

69 

90 
70 

91 

73 

93 
73 

93 
72 

93 
73 

93 
72 

90 
70 

92 

71 

90 
71 

87 
69 

90 
66 

94 

71 

95 
72 

96 
73 

95 
72 

93 
72 

93 
73 

72 

92 
72 

92 

72 

93 

70 

89 

70 

91 
70 

89 
67 

89 
66 

89 
66 

89 
63 

91.1 
70.3 

MC  ALLEN 

MAX 

Mm 

91 
71 

91 
71 

92 
?1 

93 

71 

90 
74 

95 
74 

96 

74 

94 
73 

94 

72 

93 

72 

95 
73 

91 
73 

91 
69 

92 

69 

92 

12 

93 

73 

94 

74 

97 
73 

93 

74 

93 

73 

69 
72 

90 

71 

92 

72 

94 
71 

90 
71 

93 
70 

92 

68 

90 

67 

91 
66 

90 
63 

92.4 
71.2 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

89 
72 

91 
71 

93 
72 

91 

75 

93 
74 

99 

76 

90 
76 

92 
75 

92 

73 

93 
75 

90 
75 

88 
73 

68 
69 

91 
73 

93 

74 

94 

74 

95 

75 

91 
75 

91 
74 

82 
70 

67 

74 

90 

74 

93 

72 

88 
72 

92 

72 

89 

73 

81 
67 

89 

70 

88 
65 

90 
64 

90.6 
72.5 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

95 

70 

89 
71 

91 
19 

92 

70 

90 
75 

94 
73 

94 
73 

95 

72 

93 

72 

93 
72 

94 

71 

91 
71 

89 
66 

91 
66 

93 

7  0 

95 
72 

96 
72 

97 
72 

92 

72 

93 

72 

98 
72 

91 
72 

94 

73 

94 
71 

91 
70 

91 
69 

92 

67 

90 

67 

92 

62 

93 
63 

92.4 
70.2 

MISSION 

MAX 

Mm 

94 
71 

94 

70 

96 
72 

94 
73 

99 
74 

97 
73 

97 
72 

96 

70 

93 
72 

95 

71 

95 
67 

96 
71 

97 
74 

98 
75 

97 

74 

96 
73 

68 
72 

90 
73 

92 
72 

90 
72 

86 
70 

95 
70 

96 
71 

94 

70 

92 
63 

92 
62 

93 

60 

94.2 

70.7 

PORT  ISABEL 

MAX 

Mm 

89 

74 

89 
73 

9  0 

74 

92 

75 

89 
74 

n 

75 

90 
75 

91 

76 

92 

77 

93 

78 

92 

78 

91 

7  6 

91 
77 

91 
76 

91 
77 

92 

77 

91 
78 

91 

78 

92 

76 

92 
76 

91 

76 

89 
62 

69 
61 

92 

71 

96 
76 

98 
76 

87 
60 

67 
67 

89 
68 

89 
70 

90.9 
73.6 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

87 
75 

87 
74 

69 
74 

89 
75 

69 
78 

89 

81 

90 

81 

90 
75 

90 
74 

91 
73 

89 

71 

85 

71 

85 
72 

87 
74 

88 

79 

90 
78 

90 
77 

9  0 
77 

97 
74 

88 
75 

84 

75 

87 
76 

87 
76 

69 

73 

87 
72 

97 

67 

87 
68 

87 
67 

86 
66 

88.7 
74.1 

RAYMONOVILLE 

MAX 

Mm 

91 

71 

91 
72 

95 
72 

95 
72 

90 
73 

95 
74 

93 
74 

93 

74 

93 
73 

93 
73 

92 

73 

B9 
73 

88 
69 

91 
69 

95 

72 

98 

75 

97 

74 

9  4 
73 

92 
74 

92 
73 

86 
73 

91 
73 

93 
74 

94 

68 

89 
71 

89 
70 

90 
68 

88 

67 

69 
66 

90 
64 

91.9 

71.6 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

90 
73 

89 
70 

9  0 
6  9 

90 
70 

90 
73 

94 
73 

94 
75 

94 
73 

96 
72 

90 
72 

94 
72 

93 
74 

92 
70 

90 
74 

91 
70 

95 
72 

96 
73 

93 
73 

92 

72 

92 

72 

92 
74 

91 
73 

90 
72 

94 
68 

87 
70 

90 
70 

91 
69 

90 
70 

90 

67 

91 
66 

91.8 

71.4 

WESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

89 
72 

92 

69 

92 

70 

92 

74 

92 

73 

93 
73 

90 

73 

91 
73 

92 
72 

93 

72 

92 

72 

89 
74 

89 

68 

92 
72 

93 

74 

94 
74 

95 
73 

9  2 
73 

92 

74 

87 
73 

90 
73 

91 
73 

94 
73 

90 
71 

92 

71 

92 

72 

91 

68 

89 
68 

89 
66 

64 

91.3 

71.6 

>  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
SEPTEMBER  1969 


Station 

Day 

Of  Month 

3  -  $ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£"< 

•    *    • 
ION  ROILING  PLAINS  02 

HORDS  CREEK  DAM 

EVAP 
WINO 

.25 

27 

.29 
22 

.22 

44 

.19 

54 

.24 
77 

.32 

104 

.27 
66 

.24 
30 

.16 

57 

.12 

77 

80 

.01 
55 

.14 
33 

.19 

87 

.21 
91 

.35 
83 

.28 
59 

.15 
46 

.19 
65 

.25 

37 

.21 
36 

.18 
49 

.23 

73 

.22 

51 

.18 
44 

.26 

44 

.23 

24 

.26 
29 

.28 
22 

.25 

27 

6.59B 
1593 

•    •    • 
NORTH  CENTRAL       03 

6ARDWELL  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.32 

39 
91 
63 

.26 
46 
89 
69 

.30 
48 
93 
69 

.14 
61 
64 
69 

.33 
63 
92 

64 

.25 

104 
91 
70 

.31 

72 
95 
70 

.32 

59 
98 

70 

.39 

82 
96 
69 

.23 

SO 
81 
66 

.08 
79 
73 
65 

.12 
51 
77 
60 

.35 
61 
87 

50 

.35 
92 

84 
50 

.40 
140 
68 
64 

.29 

144 
90 
72 

97 
90 
68 

.24 
72 
69 
64 

.30 
87 
87 
64 

.26 
69 
86 
65 

.21 
63 
86 
66 

.24 
76 

91 
67 

.22 
61 

84 
65 

.19 
56 
82 
63 

.24 
38 
87 

62 

.23 

34 
92 

63 

.25 
35 
91 
63 

.25 
26 
92 
63 

.33 
47 
91 
63 

.25 

37 
91 
63 

7.91B 
2041 
88.3 
64.6 

BELTON  DAM 

EVAP 
HIND 

.25 

10 

.21 

1 

.22 

0 

.14 
19 

.22 

16 

.19 
34 

.21 

10 

.24 
6 

.24 
10 

.20 
13 

.21 
30 

.02 

4 

.21 

* 

.23 

17 

.15 
13 

.29 
11 

.26 
26 

.18 
9 

.24 
23 

.23 
22 

.15 
9 

.11 
2 

.14 
9 

.18 

14 

.17 
2 

.17 
2 

.19 
1 

.19 

4 

.21 
5 

.22 
2 

5.87 
324 

BENBROOK  DAM 

EVAP 
WINO 

.27 
24 

.21 

37 

47 

.20 
54 

.25 

66 

.30 
85 

.27 
55 

.22 
39 

.30 
56 

.13 

48 

.01 
52 

.08 
32 

.22 

46 

.31 
60 

.26 

HI 

.17 
96 

.23 

53 

.26 

57 

.20 
63 

.25 
52 

.16 
48 

.25 

104 

78 

.16 
33 

.17 
27 

.21 

36 

.27 

37 

.17 
24 

.23 

18 

.26 

35 

6.45B 
1597 

DENISON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
23 
94 
72 

.44 
32 
96 

72 

.22 

43 
90 

74 

.27 
58 

91 
68 

.36 

102 
91 
71 

.31 
96 
92 
72 

.26 
56 
94 

73 

.19 
48 
91 

70 

.25 

48 
91 
69 

.15 
49 
78 
67 

.09 

30 
65 
67 

.21 
55 
86 

64 

.30 
71 
87 
62 

.29 

96 
85 
65 

.27 
143 
85 
71 

.13 

112 
85 
69 

.16 
61 
89 
6B 

.22 

47 
69 
65 

.17 
44 
67 

64 

.12 
31 
86 
66 

.13 
38 
86 
69 

60 
84 
63 

.10 
64 
83 

65 

.16 
36 

87 
62 

.17 
16 
90 
62 

.20 
20 
89 
68 

.23 
23 

91 
65 

.11 
11 
93 
68 

.22 

28 
93 

68 

.21 
22 

90 

68 

6.33B 

1567 

88.6 

67.6 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

.21 
29 
91 

70 

.26 
25 
95 

69 

.22 

40 
95 
69 

.14 
43 
93 
69 

.25 

60 
92 
71 

.33 

90 
88 
69 

.30 
55 

93 

71 

.27 
43 
95 
72 

.27 
60 
95 

73 

.10 
46 
99 

70 

.03 

27 
96 

70 

.12 
30 
79 

67 

.25 

47 
74 
67 

.34 
86 
80 

64 

.29 

131 
90 
62 

.30 
133 
85 
62 

.18 
60 
87 

66 

.27 
64 
92 

72 

.26 

76 
88 
65 

• 

54 
87 
65 

* 
46 
89 
67 

.54 
73 
90 
66 

87 
84 
66 

.13 
44 
86 
65 

.24 

27 
90 
69 

.19 
26 
92 

64 

.25 

27 
94 
66 

.18 
21 
94 
65 

.22 

18 

94 
67 

.24 
31 
93 
66 

6.628 
1605 
90.0 
67.5 

LAVDN  DAM 

EVAP 

WIND 

.27 
26 

.26 
26 

.29 

40 

.06 
32 

.30 
112 

.36 

134 

.28 

71 

.23 

44 

.32 

56 

.14 
46 

.07 
50 

.13 
31 

.29 

53 

.32 

99 

.32 

151 

.23 

150 

.14 
75 

.24 

48 

.23 

56 

.27 
53 

.17 
52 

.22 

88 

.16 
64 

.18 
62 

.20 
30 

.22 

35 

.26 

29 

.16 

21 

.24 
40 

.24 
28 

6.64 

1806 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 

29 
92 
68 

.23 
30 
92 

69 

.27 
43 
95 

70 

.13 
62 
82 
66 

.28 
64 
94 

66 

.25 

83 

94 
70 

.24 
43 

94 

71 

.25 

41 
97 

71 

.36 
54 
95 
69 

.20 

58 
64 
66 

.15 
67 
63 
64 

.11 
43 

73 
61 

.36 

46 
86 
59 

.33 
62 

84 

61 

.28 
121 
85 
65 

.31 
142 
S9 

72 

99 
90 
69 

.21 
67 
86 
65 

.27 
84 
87 
64 

.30 
69 
83 
65 

.18 
56 
89 
66 

.22 

72 
91 
66 

.50 
55 

86 

65 

.16 
53 
80 
63 

.19 
32 
86 
64 

.25 
10 

91 
64 

.28 
20 
92 

68 

.24 
16 
90 
63 

.22 

20 
90 

64 

.25 
18 
90 
62 

7.58B 

1678 

88.3 

66.0 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 
19 
91 
68 

.26 
13 
93 

68 

.29 

33 
92 

70 

.16 
44 
83 

67 

.28 
60 
91 
67 

.33 

81 
91 
69 

.31 
57 
92 

70 

.32 
29 
96 

70 

.33 
60 
93 

67 

.15 
53 

79 

66 

.14 
37 
74 
65 

.18 
36 
66 
63 

.24 
32 
85 

60 

.33 
75 
82 
59 

.27 

119 

83 

65 

.18 
99 

87 
69 

.11 
53 

93 
66 

.33 

37 
85 
66 

.21 
55 

SO 
63 

.25 
29 

86 
63 

.20 
37 
86 
63 

.31 
60 
85 
66 

51 
88 
65 

.17 
32 
S3 

61 

.16 
12 

68 
61 

.23 
25 

89 

64 

.22 

9 

90 

63 

.22 
13 
90 
62 

.22 

8 

89 
62 

.20 

9 

90 

64 

7.13B 
1279 
86.7 
65.2 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 
WIND 

.29 

37 

.26 

27 

.27 
30 

.13 
31 

.22 

46 

.32 

73 

.21 
45 

.25 
23 

.30 

40 

.31 
50 

.24 
75 

.05 
23 

.25 

32 

.31 
57 

.11 
79 

.23 

82 

.27 

71 

.26 

51 

.29 

62 

.29 
55 

.22 

59 

.13 
30 

.29 

45 

.14 
28 

.26 
23 

.11 
20 

.22 

16 

.26 

27 

.27 
25 

.24 
27 

7.02 
1309 

WACO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
26 
91 
70 

.34 
31 
95 

69 

.31 
40 
95 
69 

.15 
73 
84 
70 

.27 
86 
92 
70 

.29 
32 
95 

72 

.31 

95 
73 

98 
73 

.35 

98 
71 

.25 

65 
86 
67 

.27 
88 
82 
65 

.05 
30 
68 
61 

.31 
45 
91 
62 

.40 
109 
85 
62 

.25 

146 
87 
67 

.25 

152 
89 
72 

93 
93 
68 

.31 
72 
92 

67 

.28 
75 
91 
66 

.29 
73 
92 
66 

.18 
42 

88 
67 

.22 

60 
94 
72 

73 
86 
72 

.23 

60 
85 

64 

.20 
26 
91 
65 

.13 
32 
92 
67 

.26 
32 
92 

65 

.23 
27 
92 
61 

.28 
39 
69 
62 

.26 
34 
91 
64 

7.638 
1870B 
90.0 
67.3 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 
33 
96 

70 

.32 
32 
99 

70 

.29 
34 
97 
73 

.14 
44 
84 
70 

.26 
56 
92 

70 

.28 
82 
95 
72 

.22 
49 
93 

70 

.33 

36 

100 
72 

.36 
50 

100 
72 

.19 
44 
87 
69 

.20 
56 

81 
67 

.02 
29 
70 

61 

.25 

35 
90 

61 

.32 

72 
90 
61 

.26 

116 
90 
62 

.27 
117 
88 
72 

.35 
72 
92 

70 

.19 
54 
90 
69 

.26 
44 
91 
66 

.26 
79 

91 
71 

.22 

40 
91 

71 

.22 

54 
92 
72 

.18 
48 
SB 

68 

.19 
41 
88 
66 

.22 

22 

91 

67 

.20 
28 
90 
67 

.24 
24 
92 
62 

.28 

34 
94 
63 

.24 
24 
94 
65 

.25 
25 
93 

66 

7.29 
1476 
91.0 
67.9 

•    »    » 
EAST  TEXAS          04 

DAINGERFIELD  9  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.34 
24 
94 
71 

.28 

31 
92 
72 

.36 
38 
91 
73 

.35 
38 
96 
70 

.30 
73 
97 
73 

.28 

44 
97 
72 

.22 
42 
98 
76 

.22 
40 
93 

70 

.34 
68 
93 
71 

.35 

73 
89 
66 

.29 

68 
84 
66 

.25 
46 
87 
62 

.26 
55 

86 
63 

.32 

76 
89 
75 

.32 

96 

91 
70 

.40 
64 
86 
73 

.11 
37 
92 
69 

.26 

80 
91 
66 

.19 
68 
87 
68 

.16 
78 
83 
67 

.11 
80 
82 
70 

.10 
74 
S3 
69 

.16 
40 
89 

70 

.18 
41 
89 
66 

.20 
24 
93 
66 

.28 
50 
92 
64 

.18 
22 
90 

64 

.23 

27 
90 
67 

.27 

60 
89 
61 

.22 

21 
85 
63 

7.53 
1578 
89.9 
68.4 

SAM  RAYBURN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 
20 
97 

71 

.19 
20 
93 
72 

43 
100 
70 

.15 
23 
90 
71 

.19 
17 
98 
73 

.09 
12 
90 
73 

.23 

11 
99 

75 

.15 
20 

102 
74 

.37 
22 

101 
73 

.34 
29 
97 
69 

.29 

36 
90 
65 

.22 

23 
84 
61 

.23 
25 
90 
61 

.22 

24 
91 
62 

.23 

46 
89 
65 

.23 

59 
93 

72 

.23 

41 
95 
74 

.26 

34 
100 
72 

.23 

33 

97 

71 

.20 
36 
93 

73 

.14 
25 

83 

70 

.16 
32 
91 
69 

.24 
20 
95 

60 

.15 
39 
91 
68 

.20 
18 
96 
68 

.26 
19 
95 

65 

.25 
20 
92 
63 

.33 
18 
93 

63 

.18 

28 
92 

64 

.28 
29 

90 
60 

6.738 

822 
93.6 
68.2 

SPURCER  DAM  B 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 
33 

100 
66 

.19 
33 
96 
69 

53 

97 
67 

.14 
33 

94 

67 

.16 
36 
96 
70 

.08 
25 
93 

71 

.21 
29 

101 
71 

.21 
19 

103 
72 

.25 
23 

102 

70 

.26 
26 
99 

66 

.24 
28 
95 

64 

.15 
18 
84 
59 

.21 
25 

91 
59 

.22 
33 

90 

61 

.19 
50 
92 
63 

.17 
58 
94 

70 

.21 
47 
96 
70 

.20 
22 

101 
70 

.17 
24 
97 

70 

.20 
29 
96 
72 

.13 
22 

91 
70 

.13 
26 
92 
66 

.21 
30 
96 

67 

.16 
38 
90 

65 

.20 
16 
96 
65 

.21 

17 
96 
63 

.24 
20 
94 
62 

.23 
22 
94 
62 

.23 
22 

94 
62 

.25 

27 
91 
56 

5.92B 

886 
95.3 
66.4 

*    *    * 
TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

* 
17 

89 

57 

.02 
21 
89 

57 

.11 
28 
89 
55 

.22 
39 

89 
55 

.16 
46 
66 
56 

.18 
37 
78 
59 

.26 
25 
66 

56 

.14 
46 
65 
58 

.23 
26 

77 
58 

.11 
30 
77 
57 

.20 
38 
81 
59 

.12 
33 
81 
59 

.12 
66 

77 
57 

.13 
61 
77 
37 

.10 

74 
80 
56 

.23 

63 
60 
53 

.20 
33 
75 
57 

.12 
49 
75 
56 

.13 

30 
79 
56 

.04 
33 
79 
58 

.13 
56 
79 
56 

.24 
61 
76 
52 

.22 

69 
66 

50 

.18 
22 
70 
52 

.16 
26 
70 

54 

.25 
33 

61 

55 

.23 
31 
82 
53 

.18 
40 
82 
51 

.14 
34 
83 
51 

.09 
43 
83 
51 

4.64 
1232 
60.1 
55.4 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.32 

93 
67 
67 

.19 
52 
67 

68 

.26 
33 
93 

65 

.39 
43 
93 
65 

.41 
102 
92 

67 

.34 

18 
93 
68 

.45 
89 
92 

67 

.36 
69 

90 

67 

.23 

74 
89 
68 

.33 

72 
90 
66 

.31 

no 

64 

66 

.22 

50 
87 
65 

.27 

70 
63 
66 

.31 
81 

87 
68 

.35 

68 
91 
64 

.30 
56 
89 
62 

.23 
45 

88 

68 

.20 
76 
86 
65 

.15 
49 
71 
65 

.26 
63 
85 
62 

74 
85 
63 

60 
87 
62 

80 
84 
65 

.23 

34 
87 
63 

.29 

46 
87 
63 

.23 

42 
87 
63 

.31 
52 
84 
62 

.27 
41 
83 
60 

.22 

23 

86 
59 

.22 

16 

85 
56 

8. SOB 
1785 
87.1 
64.6 

YSLETA 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.37 
80 
89 
62 

.20 
39 
62 
67 

.12 
37 
90 
66 

.42 

2 

94 
67 

.41 
94 
94 
65 

.31 
46 

94 

65 

.36 
57 
95 

65 

.46 
10 
90 

64 

.33 

34 
92 

63 

.41 
30 
93 
63 

.40 
74 
93 

65 

.33 
63 
87 

65 

.61 
62 

87 

64 

.18 

8 
83 

64 

.05 
54 
85 
62 

.71 
63 
85 
59 

.35 
51 

85 
60 

.52 

37 
86 
61 

.03 
30 
90 
57 

.39 

30 
90 

60 

.25 

64 
87 
64 

.34 
29 

89 

64 

.32 
33 

87 
58 

.29 
25 

88 

58 

.26 

15 
90 
59 

.28 
25 

87 
58 

.26 
23 

89 

63 

.41 
32 
87 
58 

.29 

27 
86 
37 

.15 
12 
87 
57 

9.81 
1186 
88.7 
62.0 

•   •   * 

Edwards  plateau    06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.23 
73 
83 

63 

.27 
74 
85 
63 

.36 
68 
66 
63 

.35 

115 
84 
62 

.28 

122 
83 
61 

.34 
136 
85 
64 

.40 
125 
65 
65 

.34 
76 
90 
64 

.41 
73 
88 
63 

.49 

lie 

85 

63 

.49 
143 
84 
63 

.30 

121 
81 
56 

.33 

102 
80 
57 

.39 

142 
80 

57 

.34 
121 
S3 
63 

.29 
92 
85 
64 

.39 
75 
92 
65 

.36 

85 
87 
57 

.16 
54 
82 
54 

.37 
43 
84 
62 

.23 
65 
66 

61 

.32 
112 
62 
64 

.28 
92 
83 

64 

.24 
67 
83 
62 

.26 

79 
80 
59 

.29 
100 
85 
59 

.19 
67 
85 
58 

.23 
48 
84 
56 

.26 

45 
86 
55 

.29 
46 
83 

54 

9.48 
2679 
84.3 
60.8 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.32 
52 
91 
66 

.37 
35 

95 
66 

.28 
52 
92 

71 

.19 
55 

87 

74 

.33 
74 
92 

66 

.37 
100 
92 

70 

.36 

70 
93 

71 

.33 

48 

95 

70 

87 
92 

67 

.16 

83 
86 

67 

.10 
55 

60 
68 

.10 

66 
76 

65 

.16 
55 

61 
63 

.26 

91 
85 
63 

.20 

88 
85 
62 

.26 

80 
90 
69 

.34 

73 
96 

70 

.17 
61 
89 
69 

.10 
41 
74 
64 

.20 
46 
87 
64 

.22 

42 

87 
65 

.20 

54 
84 
70 

.21 
64 
90 

68 

.19 

41 
85 
63 

.18 
37 
86 
63 

.29 

51 
91 
66 

.30 
45 
92 
65 

.39 

40 
90 
63 

.30 
36 

88 
61 

.31 
37 

86 
60 

7.468 
1763 
88.0 
66.3 

*   •    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.25 

32 

96 
69 

.24 
26 
99 

69 

.26 
42 
98 

71 

.22 

47 
90 
70 

.20 
29 
94 
71 

.22 
43 
97 

71 

.25 

33 
99 

74 

.10 
20 
92 
74 

.29 

36 

97 

77 

.23 

59 
94 
71 

.23 

50 
88 
68 

.04 
51 
71 
61 

.22 

27 
89 

61 

.27 
29 
91 
62 

.27 
46 

91 
69 

.15 
68 
92 

75 

.26 
70 
95 

70 

.25 
52 
94 
68 

.24 
67 
92 

66 

.16 
97 
86 

67 

.20 
54 
92 

68 

.18 
36 
94 
69 

.18 
47 
95 

73 

.22 

79 
91 
64 

.19 
29 
95 

64 

.24 
25 
96 
64 

.26 

37 
91 
65 

.27 
43 
93 
63 

.23 
48 
93 

63 

.32 
46 
93 

61 

6.66 

1392 
92.6 
68.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
SEPTEMBER  1969 


Day 

Ol  Month 

3  *  p 

Station 

0  o  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

t-  < 

•   «   • 

SOUTH  CENTRAL        07 

SEEvlLlE  3  NE 

EVAP 

.28 

.05 

.25 

.04 

.14 

.04 

.11 

.08 

.23 

.36 

.19 

.42 

.22 

.18 

.11 

.22 

.32 

.21 

.22 

.12 

.19 

.09 

.13 

.15 

.14 

.16 

.21 

.14 

.20 

.21 

5.41 

WIND 

102 

3 

4 

42 

49 

43 

42 

30 

44 

62 

92 

83 

58 

67 

68 

85 

84 

57 

1 

120 

76 

43 

49 

30 

36 

29 

32 

44 

47 

36 

1578 

MAX 

94 

97 

100 

97 

97 

91 

97 

98 

100 

99 

94 

84 

91 

97 

94 

95 

101 

97 

95 

100 

92 

90 

91 

90 

101 

107 

102 

99 

95 

102 

96.2 

MIN 

73 

74 

74 

73 

74 

75 

74 

74 

74 

76 

70 

64 

67 

67 

72 

75 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

74 

68 

68 

67 

69 

69 

67 

66 

71.2 

CANYON  DAM 

EVAP 

.25 

.24 

.26 

. 

.23 

.16 

.29 

.25 

.31 

.37 

.36 

.00 

.24 

.23 

.15 

.24 

.33 

.25 

.15 

.26 

.18 

.21 

.17 

.15 

.21 

.22 

.30 

.31 

.26 

.29 

7.118 

WIND 

39 

28 

35 

53 

53 

56 

48 

26 

33 

39 

56 

25 

26 

49 

65 

69 

40 

28 

35 

38 

26 

47 

40 

22 

16 

19 

23 

27 

29 

23 

1113 

MAX 

90 

91 

93 

80 

87 

87 

69 

96 

96 

95 

85 

80 

86 

88 

87 

92 

98 

92 

67 

86 

66 

66 

91 

60 

93 

92 

68 

80 

69 

92 

88.6 

MIN 

66 

69 

70 

67 

69 

72 

73 

71 

71 

68 

67 

60 

60 

60 

67 

71 

69 

62 

71 

69 

68 

70 

71 

65 

69 

67 

65 

63 

63 

63 

67.1 

SOMERVlLLE  0AM 

EVAP 

.29 

.33 

.28 

.14 

.21 

.21 

.27 

.20 

.27 

.25 

.27 

.11 

.37 

.23 

.21 

.16 

.32 

.15 

.23 

.21 

.22 

.16 

.22 

.20 

.19 

.21 

.23 

.29 

.16 

.26 

6.69 

WIND 

37 

43 

32 

35 

60 

47 

43 

33 

25 

36 

34 

24 

47 

76 

64 

79 

69 

24 

30 

29 

24 

35 

43 

35 

19 

16 

16 

17 

21 

22 

1115 

•    »    * 
UPPER  COAST         OR 

POINT  COMFORT 

EVAP 

.29 

.29 

.28 

.31 

.42 

.34 

.23 

.27 

.36 

.35 

.43 

.35 

.25 

.34 

.50 

.06 

.43 

_ 

.19 

.26 

.15 

.27 

. 

.11 

.27 

.20 

.23 

.22 

.28 

.24 

8.496 

WIND 

82 

71 

89 

93 

104 

108 

65 

70 

90 

84 

91 

95 

90 

110 

140 

100 

100 

58 

95 

85 

70 

79 

69 

65 

52 

49 

76 

61 

61 

58 

2480 

MAX 

92 

91 

91 

94 

94 

95 

95 

95 

93 

89 

86 

86 

91 

92 

93 

93 

93 

90 

89 

83 

89 

90 

67 

89 

93 

90 

88 

91 

86 

90 

90.  T 

MIN 

67 

71 

71 

68 

73 

72 

70 

70 

73 

68 

63 

61 

60 

68 

71 

72 

71 

68 

68 

68 

68 

69 

67 

65 

- 

66 

62 

65 

62 

63 

67.6 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 

.24 

.26 

.19 

.11 

.20 

.06 

.19 

.25 

.19 

.28 

.28 

.28 

.25 

.28 

. 

. 

.19 

.15 

.21 

.13 

.27 

.17 

.25 

.07 

.27 

.21 

.26 

.24 

.26 

.28 

6.476 

WIND 

44 

27 

34 

40 

38 

38 

46 

38 

41 

63 

61 

80 

49 

55 

61 

42 

36 

39 

71 

79 

65 

62 

42 

31 

55 

25 

40 

44 

52 

43 

1463 

MAX 

93 

98 

94 

92 

94 

89 

90 

97 

96 

95 

92 

86 

88 

89 

90 

88 

96 

91 

94 

90 

92 

94 

95 

81 

92 

92 

89 

90 

90 

94 

91.7 

MIN 

70 

70 

72 

70 

70 

71 

70 

72 

74 

70 

65 

64 

61 

62 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

66 

64 

76 

67 

68 

66 

63 

69.0 

*    *    * 
SOUTHERN           09 

OlLLEV 

EVAP 

.21 

.24 

.24 

.30 

m 

.17 

.36 

.24 

.26 

.27 

.23 

.29 

.21 

.23 

.26 

.29 

.27 

.29 

.25 

.25 

.21 

.12 

.19 

.17 

.20 

.25 

.24 

.26 

.30 

.27 

7.316 

WIND 

19 

17 

11 

24 

19 

27 

21 

14 

10 

18 

22 

33 

13 

22 

38 

34 

21 

16 

21 

32 

22 

13 

13 

18 

9 

15 

10 

18 

20 

13 

563 

MAX 

95 

100 

100 

100 

98 

97 

100 

101 

102 

101 

101 

90 

93 

92 

93 

98 

100 

96 

93 

88 

92 

86 

92 

88 

90 

92 

90 

90 

91 

90 

94.6 

MIN 

70 

70 

68 

72 

70 

73 

71 

72 

71 

70 

71 

65 

64 

64 

70 

72 

71 

72 

69 

68 

68 

70 

72 

67 

67 

66 

67 

64 

62 

60 

68.5 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.17 

.25 

.23 

.22 

.26 

.25 

.19 

.17 

.26 

.24 

.23 

.21 

.23 

.25 

.29 

.25 

.25 

.13 

.16 

.22 

.16 

.15 

.19 

.11 

.22 

.19 

.17 

.24 

.25 

.21 

6.35 

WINO 

20 

12 

68 

11 

50 

47 

37 

16 

19 

30 

39 

23 

34 

34 

40 

58 

31 

20 

14 

15 

14 

20 

22 

5 

30 

15 

11 

5 

20 

18 

798 

MAX 

98 

99 

100 

98 

99 

99 

100 

102 

99 

100 

96 

93 

96 

99 

100 

104 

99 

100 

97 

100 

99 

100 

95 

94 

100 

100 

93 

96 

96 

97 

98.3 

MIN 

74 

76 

76 

75 

75 

76 

75 

76 

76 

74 

76 

71 

72 

74 

76 

76 

78 

76 

77 

75 

75 

77 

77 

71 

75 

74 

73 

72 

70 

69 

74.6 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

EVAP 

.45 

.21 

.18 

.30 

.29 

.27 

.20 

.29 

.26 

.23 

.29 

.24 

.14 

* 

.37 

.30 

.30 

.27 

.16 

.23 

.18 

.10 

.20 

.34 

.09 

.19 

.24 

.18 

.21 

.22 

7.13 

WINO 

15 

11 

8 

23 

29 

27 

18 

13 

12 

12 

18 

19 

19 

12 

22 

24 

14 

17 

10 

21 

23 

12 

13 

16 

5 

6 

10 

23 

* 

14 

466 

*    »    * 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 

.36 

.21 

.21 

.30 

.30 

.25 

.36 

.25 

.26 

.31 

.31 

.28 

.26 

.22 

.28 

.30 

.31 

.26 

.25 

.26 

.19 

.16 

.17 

.25 

.23 

.23 

.34 

.40 

.26 

.27 

6.06 

WIND 

42 

35 

32 

66 

81 

69 

77 

40 

31 

52 

66 

82 

49 

52 

83 

97 

72 

53 

50 

89 

59 

37 

57 

63 

36 

37 

52 

64 

46 

26 

1695 

MAX 

98 

96 

99 

97 

96 

98 

98 

99 

101 

100 

100 

97 

91 

95 

96 

98 

99 

100 

100 

96 

96 

94 

96 

100 

97 

96 

97 

95 

93 

94 

97.1 

MIN 

71 

70 

72 

72 

74 

73 

73 

72 

74 

73 

72 

70 

67 

67 

69 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

67 

66 

65 

64 

70.6 

WE5LAC0  2  E 

EVAP 

.13 

.24 

.21 

.22 

.15 

.28 

.23 

.20 

.15 

.19 

.34 

.35 

.18 

.16 

.33 

.40 

.23 

.23 

.37 

.10 

.22 

.19 

.34 

.26 

.24 

.31 

.24 

.22 

.10 

. 

7.046 

WIND 

24 

13 

47 

36 

28 

30 

42 

16 

15 

19 

38 

37 

26 

28 

46 

56 

18 

27 

55 

29 

32 

28 

32 

38 

13 

30 

23 

27 

17 

• 

9006 

MAX 

87 

99 

98 

90 

95 

96 

91 

94 

96 

96 

96 

91 

89 

94 

98 

97 

100 

98 

95 

95 

96 

95 

98 

95 

66 

92 

92 

89 

94 

- 

94.3 

MIN 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

76 

77 

75 

72 

73 

73 

76 

75 

76 

76 

74 

74 

75 

76 

76 

75 

75 

71 

72 

68 

69 

- 

74.5 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER 
ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN 


See   Reference  Note*  Following  Station  Index 
-  300   - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 
SEPTEMBER 

1969 

1 

Q 

(INI 

1 

Day  of  month 

• 
0> 
IS 
N 

• 

Station 

l 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUSHLAND    1    USM 

2 

BAM 

ti 

6b 

66 

66 

66 

68 

69 

65 

66 

64 

63 

62 

63 

6". 

64 

65 

66 

62 

64 

62 

62 

63 

62 

61 

62 

64 

62 

62 

60 

61 

63.9 

e 

8AM 

68 

66 

67 

61 

66 

6  0 

68 

65 

65 

6* 

62 

62 

63 

63 

64 

65 

65 

63 

64 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

62 

62 

62 

64.0 

BUSHLAND  1  WSW 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMO- 
COUPLES. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative 

hum 

dity 

N 

umber 

of  day! 

>  w 

th 

a> 

V) 

C 
3 

(Sp 

eed  — 

m.p.h 

) 

averages 
percent 

P 

recipitation 

IE 

in 

c 

^"' 

*_    4) 

0  0 
a-a. 

1.2 
11 

a:  O 

c 

2-d 

"    S 

0)    0. 

a 

a 

0 

a 
> 
< 

m 

a 

—     4> 

M     — 
£1 

"o  J> 
§  l 

.2 

*  i 

o_ 

V) 

id  a> 

0" 

Star 

idard  of  1 
CENTRAL 

ime 

u 
0 

k. 

1— 

q 
q 

On 

o 

On 

°\ 
o 

»0 

&■ 

6 

q 

4) 
> 

0 

Si 
CM  0 

~0 
0 

i- 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00 

06 

12 

18 

ABILENE    WB    AIRPORT 

16 

5.3 

9.0 

28 

H 

23 

70 

76 

58 

55 

3 

3 

2 

2 

1 

0 

11 

59 

5.5 

AMARILL0    WB    AIRPORT 

18 

7.7 

11.0 

50 

NW 

L5 

77 

83 

57 

54 

4 

1 

5 

2 

0 

0 

12 

59 

5.0 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

11 

2.3 

6.9 

31 

NE 

L6 

79 

87 

55 

54 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

9 

67 

4.3 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

8 

4.0 

8.3 

23 

NE 

19 

86 

88 

60 

68 

4 

3 

8 

1 

0 

0 

16 

61 

5.2 

CORPUS    CHRISTI    WB    AIRPORT 

9 

6.0 

9.8 

28 

E 

10 

82 

88 

60 

64 

0 

5 

3 

2 

0 

0 

10 

71 

4.7 

DALLAS    WB    AIRPORT 

12 

3.6 

7.7 

34 

NW 

D7 

69 

80 

54 

51 

2 

4 

1 

1 

2 

0 

10 

59 

5.3 

DEL    RIO    WB    AP 

13 

8.1 

9.4 

24++ 

4 

17 

72 

85 

58 

51 

8 

2 

2 

0 

0 

0 

12 

- 

4.6 

EL    PASO    WB    AIRPORT 

9 

0.8 

7.1 

30 

N 

D4 

51 

65 

41 

31 

4 

1 

2 

0 

0 

0 

7 

81 

2.9 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT 

13 

2.2 

7.2 

29++ 

32 

03 

83 

92 

63 

61 

7 

2 

1 

1 

3 

0 

14 

- 

5.2 

GALVESTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

22 

E 

19 

- 

- 

- 

- 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

82 

- 

HOUSTON    INCONT    AP 

8 

2.4 

5.0 

29  +  + 

8 

02 

92 

94 

54 

67 

5 

3 

1 

2 

1 

1 

13 

71 

4.2 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

15 

4.4 

8.3 

29++ 

34 

21 

82 

88 

64 

60 

2 

2 

5 

2 

1 

0 

12 

- 

5.2 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

12 

4.7 

8.4 

29++ 

12 

22 

75 

84 

50 

46 

4 

4 

3 

1 

0 

0 

12 

- 

4.5 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

8 

3.6 

7.7 

32 

E 

07 

93 

92 

62 

74 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

10 

61 

3.9 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

15 

3.7 

8.2 

23++ 

19 

03 

83 

89 

59 

60 

3 

4 

0 

2 

3 

0 

12 

- 

5.5 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

9 

3.0 

7.5 

31 

SE 

09  + 

76 

82 

49 

48 

5 

2 

4 

1 

0 

0 

12 

79 

4.5 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

8 

3.6 

7.3 

53    % 

S 

05 

86 

91 

58 

64 

1 

0 

4 

3 

1 

1 

10 

- 

3.8 

WACO    WB    AIRPORT 

11 

2.7 

7.8 

35++ 

36 

23 

77 

88 

56 

54 

4 

2 

3 

0 

1 

1 

11 

- 

4.6 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

14 

4.7 

9.5 

35++ 

35 

22 

85 

90 

58 

56 

3 

0 

3 

1 

2 

0 

9 

- 

4.9 

%    PEAK    GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    301    - 


STATION  INDEX 


_ 

U 

Z 

o 

OBSERVATION 

o 

1 

LU 

u 

TIME  AND 

ac 

| 

6 

p 

p 

TABLES 

STATION 

a 

1 

COUNTY 

p 

0 

< 

OBSERVER 

s 

1 

3 

§ 

§ 

ej 

U 

Si 

|E 

Q 

3 

* 

s 

& 

£a 

AfiCRNATHY 

. 

01 

HALL 

33   50 

101     50 

3359 

6A 

M.    0.    HOOD 

WRPORt 

QOM 

03 

TAYLOR 

32    26 

■ 

1762 

MIO 

»IL 

0    S    WEATHER    BUREAU 

AC'ESL'       ' 

.  .    )4 

01 

HOWARD 

32     Jl 

101     40 

LEONARD    COLEMAN 

0090 

06 

LAMPASAS 

31    16 

9B    10 

1072 

MKS    SHIWLEY    J.    CARLILL 

ALBANY 

0]  ... 

03 

SHACKELFORD 

32    44 

99    18 

1036 

JOHN    0.    wlLLETT,    JR. 

1    E0(     - 

0129 

PARKER 

32    39 

97     3- 

790 

CHESTER    WILEY 

ALICE 

0141, 

09 

JIM    WELLS 

98    04 

201 

I' 

GILBERT   m,    GORDON 

ALPINE 

017* 

09 

BREwSTER 

30    21 

103    40 

4455 

6P 

WILL  1AM    H.     HUDGlNS 

ALTO    6    SW 

,  i  90 

0* 

CHEROKEE 

31     36 

96   08 

260 

MRS.    MAYBELL    RELLUH 

ALVlN 

■  104 

06 

BRAZORIA 

29    25 

96    15 

54 

8A 

BA 

CITY    OF    ALV1N 

ALVORO    4    NE 

206 

03 

WISE 

15 

3T    23 

97    39 

600 

: 

U    S    FOREST    SERVICE 

AMARILLO    WB     AIRPOflT 

- .'  1 1 

ji 

POTTER 

3*      14 

101    42 

3607 

Mil 
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HOUSTON    1NCONT    AP 

4300 

OB 

HARRIS 

29    59 

95    22 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

•HOUSTON    -B    CITT 
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OB 

HARRIS 

14 

29    46 

95    22 

MID 
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-:■:■: 

08 

HARRIS 

.4 

29    39 

95    17 

50 

■'  1  L. 

MID 

U    S    WEATHER    bUREAU 

HOUSTON-ADD I CKS 

4309 

08 

HARRIS 

14 

29    46 

95    39 

91 

U    S    CJRPS    Of    ENG1NELRS 

HUUSTON-ALIEF 

4311 

08 

HARRIS 

14 

29    43 

95    36 

71 

FRED    L.    HALE 

hOUSTON-BARkER 

Ml  3 

OB 

HARRIS 

14 

29    49 

95    44 

130 

7A 

L1LL1E    H.    FRY 

HOUSTON-DEER    PARK 

4315 

0  E 

HARRIS 

14 

29    43 

95    08 

SHELL    OIL     COMPANY 

hOuSTON-HEIGhTS 

4321 

08 

HARRIS 

14 

29    47 

95    26 

65 

WILLIE    HOFFMAN 

hOUSTON-INDEP    HEIGHTS 

1.323 

08 

HARRIS 

29    52 

95    25 

93 

7A 

MRS    JOY    M.    LOWKY 

HOUSTON-WESTBUfiY 

4325 

HARRIS 

14 

29    40 

95   26 

65 

ELIZABETH   HEMMI 

HOUSTON-NORTH    HOUSTON 

4327 

0( 

HARRIS 

29    53 

95    31 

111 

9A 

ANDREW    e.    CRANDALL 

HOU5TON-SAN    JACINTO   DM 

4321 

08 

HARRIS 

14 

29    55 

95   09 

7A 

JAMES    0.    CRANBERRY 

HQuSTON-SAlSUMA 

4329 

03 

HARRIS 

14 

29    55 

95    37 

118 

JOHNNIE    w.    OULEN 

HOUSTON-SPRING    BRANCH 

4331 

08 

HARRIS 

14 

29    48 

95    30 

92 

7A 

ETHEL    C.    POWELL 

HUCKABAY 

4343 

03 

ERATH 

1 

32    21 

98    16 

1451 

7A 

MRS.    RUTH    LAWSON 

HJMBLE 

08 

HARRIS 

14 

30    00 

95    15 

98 

HOWARD    W.    8R0WNING 

HUMBLE    PUMP    STA    5    NE 

4363 

06 
06 

SUTTON 
KERR 

3 

30    2  3 

30    04 

100    11 

99    20 

2320 

7A 
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CLAUDE    STARK 

HUNTSVlLLE 

4383 

04 

WALKER 

15 

30    43 

95    33 

8A 

8A 

AARON    Hi     TATE 

MJSST    SPRINGS 

- .  s .. 

13 

I 

31    39 

1074 

LYMON    L    HQLLlNCSwOfiTM 

HYE 

06 

BLANCO 

3 

30    15 

1456 

LEVI    A.    DEIKC 

IMPERIAL 

4425 

05 

102    42 

2  360 

PECOS    COUNTY    WATER    uIST 

INDIAN    GAP 

03 

HAMILTON 

31    40 

98    25 

1575 

LOIS    W.    8YNUM 

IREDELL 

4476 

03 

SOSQUE 

1 

31    59 

97    53 
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MRS    LA    MONA    L    BOYD 

JAC<SBORC 

4517 

03 

JACK 

15 

33    14 

98    09 

1098 

5P 

7A 

JOHN   W.    ASH 

JACKSON    HILL    GUARD    STA 

4523 

04 

SAN    AJGJST1NE 

31    18 

323 

MILDRED    E.    LACY 

JACKSONVILLE 

4525 

04 

CHEROKEE 

31    5B 

95    17 

520 

5P 

7A 

JEWELL    H.    JAYROE 

JAMES   RIVER    RANCH 

L.b',i 

06 

MASON 

3 

30    32 

99   23 

1552 

CLARENCt    MC    00U5ALL 

JAfiRELL 

4556 

03 

WILLIAMSON 

1 

30    49 

97    36 
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BA 

JAMES    H    JONES 

JASPER    3    Sri 

4563 

04 
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30    54 

94    02 
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EL2IE    MARSHALL 

J AT TON 

".573 

02 
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1 

33   15 

100    34 
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7A 

7A 

JE00O    2    NNE 

4575 

BASTROP 

29   SO 

97    IB 
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BUD    JOHNSON 

JEFFERSON 

04 

MARICN 

10 

32    46 

94    21 
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ROBERT    C.    CONNOR 

JEwETT 

4591 

04 

LEON 

15 

31    21 

96    09 

506 

7A 

MRS.    ELNA    E.    LEAZtR 

JOHNSON   CITT 

-.605    06 

BLANCO 

3 

30    17 

98    25 

1185 

8A 

BA 

PENICK    BROS.    LBR.    CO. 

JOUSDANTON 

ATASCOSA 

a 

26    54 

98    33 

ALBERT    H.    JUNGERMAN 

JUNCTION 

"670 

06 

KIMBLE 

3 

30    30 

99    47 

MRS.    HELEN    S.    COLEMAN 

JUNO 

4672 

VAL    VERDE 

11 

30    09 

101    07 
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GEORGE    A.    CHERRY 

JUSTIN    4    S 

4679 

03 

DENTON 

15 

33    02 

WlLBURN    G.    ROESLER 

<AFF|E    RANCH 

4683 

JIM    HOGG 

27    05 

98    35 

480 

8A 

MRS.    JOYCE    D.    ORAWE 

KARNACK 

32    41 

94    09 
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5P 

THIOKOL    CHEM    CoRP 

KARNES    CITY 

"696 

D7 

KARNES 

28    53 

97     54 
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5P 

KATY    WOLF    hill 

08 

HARRIS 

95     50 

it 

LEROY    WILKINSON 

KAUFMAN 

4705 

03 

KAUFMAN 

15 

32    35 

96    19 
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7A 

7A 

MRS.    AILEEN    C.    NOLAN 

KEMPNER 

4745 

06 

LAMPASAS 

I 

31    04 

9B    00 
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7A 

J    MORGAN    PICKETT 

KENEDY 

4752 

07 

KARNES 

13 

28    49 

97    51 
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5P 

5P 

CITY    OF    KENEDY 

KENNEDALE     6    SSW 

4761 

15 

32    34 

97    14 
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7A 

F.    E.    UMPHRESS.    JR. 

KENT 

05 

CULBERSON 

31    04 

104    14 

4220 

8A 

BA 

MRS.    NORA    M.    BOYD 

KERRvlLLE 

4760 

06 

KERR 

30    02 

99    08 

1650 

ELVA    J.    HARRIS 

KILLEEN 

4791 

03 

BELL 

1 

31    07 

796 

5P 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

KINGSVILLE 

4810 

07 

KLEBURG 

5 

27    32 

97    53 
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KIR3vvlLLt    FOR    SERVICE 
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04 
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12 

30    37 
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02 
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32    37 
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6P 
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KOPPERL 

-866 

03 

80S0UE 

1 

32    04 
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C.    H.    RIDDLE 

KOUNTZE 
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HAROIN 

30   22 

94     19 

85 

MRS.    RUTH    REA 

KRESS 

4880 

SWISHER 

10 

34    22 

101     45 

3477 

CARL    LOSSON 

LA    GRANGE 

07 

FAYETTE 

3 

29    54 
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6P 

MRS.    LENA    S.    CERNOSEK 

LA    PRYOR 

4920 

09 

ZAVALA 

26    57 

99    50 

741 

BA 

6A 

PAUL    P.    PITTS 

_*   Tuna  l    s 

05 

EL    PASO 

1] 

31    59 

6P 

6P 

FEO    CORRECTIONAL     INST 

LAKE    ABILENE 

4964 

02 

TAYLOR 

1 

32    14 

S9    54 
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BA 

CITY    OF    ABILENE 

LAKE    BRIDGEPORT    DAM 

4972 

03 

WISE 
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W.     C.     MASS1NGILL 

LAKE    COLORADO    CITY 
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02 
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3 
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LAMESA    1    SSE 

5013 

01 

3 
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101     56 
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7A 

RAOIO    STATION    KPET 

LAMPASAS 

5C  IB 

06 

LAMPASAS 

1 

31    03 

98    11 

1024 

7A 

7A 

NOLAN    R.    WORD 

LANGTRY 

5048 

H 

VAL    VERDE 

11 

29    48 

101     34 

1290 

8A 

BA 

JACK    R.    SKILES 

LANCTRY    NO    2 

06 

VAL    VERDE 

11 

29    48 

101     34 

1340 

BERNARD    E.    COLE 

LAREDO   NO.    2 

506( 

WEBB 

11 

27    31 

99    28 

6P 

JOHN    LEACH 

LAVON    DAM 

5094 

COLLIN 

15 

33    02 

96    29 
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8A 

BA 

B  A 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

5097 

02 

TAYLOR 

3 

32    08 

99    45 

1907 

MRS.    BEULAH   C.    SHORES 

!   LEAKEY 

5113 

06 

REAL 

29    44 

1622 

R.    S.    COX 

LEAKEY    NO    2 

5114 

29    42 

99    50 
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SP 

5P 

JOHN    A    RICKS 

LENORAH 

515B 

01 

32    16 

101    53 

2S00 

GROVER    SPRINGER 

LEVELLAND 

iia 

o: 

HOCKLEY 

33    34 

102    23 

3550 

7A 

LOUIS    L.     OUNLAP 

LEHISVILLE    OAM 

5192 

03 
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15 

33    04 

97    01 

556 

8A 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

LEXINGTON 

3193 

07 

LEE 

30    25 

97    01 
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8A 

8A 

: 

CITY    OF    LEXINGTON 

LIBERTY 

5196 

-■3 

15 

30    03 

94    49 

35 

6A 

8A 

MRS    VERA    E.    GARNER 

LINOEN 

5229 

04 

CASS 

33    01 

94    22 

7A 

7A 

LI  PAN 

5243 

03 

HOOD 

32    31 

96    03 

930 

BUTLER    B.     IVES 

LIPSCOMB 

5247 

01 

LIPSCOMB 

36     14 

100    16 

2460 
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LITTLEFIELD    NO.    2 

5265 

01 

LAMB 

33    54 

102    20 
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LIVINGSTON    2    NNE 
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04 

1! 

30    44 
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HAROLD    J.    HALEY 

LLANO 
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BA 
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ERWIN    W.    LIGHT 

LOCKHART    2    Nil 
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JACK    C.    OAYTON 
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04 
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102    25 

3245 

6P 

FRANCIS    F    MILLS 
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o; 
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3170 
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BA 
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FlRSTBROOK 

■  TRuNuMY  Joi. 


HUGH  C.  MOORE 
MASON  VETERINA 
ALGIE  GROVES 


T.  E.  WO00ALL 
HAZEL  M.  RACHEL 
MADISON  G.  WILSOl 
Cllf  WAIcR  PLANT 


EL  PASO  NATURAL  GAS  CO 
JAMES  CHAMBERLAIN 
RAYFORD  E.  HUTCHERSON 
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MRS.  ELGIN  R.  JUNES 
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1 J 
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98     1  7 
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: 

U   S   AIR   CORPS 

RANGER     1     W 

r«2t 

9) 

EASTLANO 

1 

32    26 

98    42 

1540 

6P 

ftP 

HOMER    S.    PERRY 

RANKIN 

r*ji 

UPTON 

101     57 

2605 

ftp 

7A 

: 

FRED    W.    WELLING 

RAVMONOVILLE 

LC 

WILLACY 

5 

26    29 

97    48 

31 

7A 

MISS    PAULINE    A.    POST 

RED   BLUFF   CROSSING 

r*io 

06 

SAN    SABA 

3 

1]     1  1 

1130 

R.    A.    BMOYLES 

RED    8LUFF    CAM 

r«n 

REEVE: 

103    55 
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6P 

6P 

6P 

: 

WILLIAM    u.    JENSON 

RED   oak 

33 
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15 

32    31 

96    48 
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RED   ROCK 

BASTROP 

3 

29   38 
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*A 

HOWARD    0.    GOULD 
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02 
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1 
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: 
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07 
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5 
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45 
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8P 
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04 

RUSK 
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TJ 
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07 
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59 
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30    32 

93     51 

3)1 

7A 

C.    IflviN    HOOf 
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29    35 
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REFERENCE   NOTES 

TEXAS 
SEPTEMBER  1969 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Climatologist, 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you    Additional 
precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  CF,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 
wind  movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   S~now  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  tor 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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Temperature 

Precipitation 
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•1 
en  g 
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3.8 
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3 

5 

2 

9 

3 

a 

1 

a 

No.  of  Days 

3 
(2 

■a 
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a£ 

a 
u 
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Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

Mm. 

3 

■3-v 

• 
Q 

i 

1 

0 

s 

u 

S£ 

si 

11 

•    •    * 
HIOH  PLAINS         01 

AMARILLO  WB  AIRPORT    //R 

ANDREWS 

BIG  SPRING 

BORGER  3  W 

BRAVO 

64.6 

73.1 
74.  5 
66.9 
68.'. 

44.3 
50.2 
51.8 
44.0 
41.0 

54.5 
61.7 
63.2 
55.5 

54.7 

-  6.0 

91 
93 
94 
91 
89 

2 
2 

2  + 
2 

4 

28 
32 
35 

30 
23 

13 
13 
13 
14  + 
14+ 

374 
203 
168 
345 
346 

z 

3 
4 
2 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 

1 

0 
3 
6 

0 
0 

0 
0 

0 

2.56 
6.36 
3.39 
2.92 

1.86 

.60 

.69 

1.73 
.90 
.77 

1.06 

22 
21 
27 
22 
22 

.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

5 

6 
5 

1 

4 

3 

4 
3 

2 

1 

0 
2 
0 
0 

1 

BROWNFIELD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

68.9 
67.2 
67. 7M 
64.8 

65. 2M 

44.9 
45.3 
43. 1M 
41.0 
41. 8M 

56.9 
56.3 
55. 4M 
52.9 
53. 5M 

92 
89 
90 
90 
88 

3+ 
2 
10+ 
3 
3 

29 
31 
25 
24 
28 

14+ 
16 
13 
13 
15  + 

301 
328 
335 

399 
378 

2 

0 
2 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 
6 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

6.67 
1.27 
2.76 
2.32 
3.92 

4.64 

2.12 
.35 

.99 
1.06 
1.15 

22 

12 
22 
23 

24+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
5 

7 
4 
7 

4 
0 

2 
2 
2 

3 
0 
0 
1 
2 

CR0S8YTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

DIMMITT 

DUMAS 

FLOYDADA 

67.0 
62. B 
65.9 
63.9 
65.8 

45.7 
40.5 
40.3 
40,8 
44,5 

56.4 

51.7 
53.1 
32.4 
55.2 

-  5.2 

91 

68 
91 
88 
90 

3 

9+ 
3 

4+ 
3+ 

29 
25 
22 
25 
28 

14+ 

13 

14+ 

13 

13 

316 
429 
396 
419 
344 

1 
0 
1 
0 
2 

0 

0 

0 
0 
0 

2 
6 
6 
9 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

6.54 
1.78 
3.89 
1.71 
6.50 

3.82 
.28 

2.39 
.57 

1.00 
.67 

3.60 

22 

12 
23 
23 
22 

.0 
.0 

T 

.0 

.0 

0 

0 

T 
0 
0 

13 

8 

5 
7 

4 
7 

4 
2 
4 
1 
2 

2 

0 
1 
0 

2 

FOLLETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

64.0 
65.7 
65.5 
72.4 
66.8 

42.7 
41.2 
39.4 
49.9 
42.0 

53.4 
53.5 
52.5 
61.2 

54.4 

88 
90 
91 
93 
89 

2* 

3 

3 

2 

9+ 

29 
24 
22 
34 
26 

16+ 

14+ 

14+ 

31 

14 

392 
363 
412 
205 
36B 

0 

1 
1 

3 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

7 
0 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.10 
3.82 
1.72 
4.92 

1.40 

3.25 

.70 
1.02 

.63 
1.45 

.38 

12 

23 

27 

5 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

7 

4 
5 
4 

1 
4 
2 

4 
1 

0 
1 

0 
2 
0 

HEREFORD 
LAMESA  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 
LlTTLEFIELO  NO.  2 

65.5 

70.5 
67.7 
64.5 
67.1 

41.8 
46.5 
43.9 
40.2 
43.2 

53.7 
58.5 
55.8 
52.4 
55.2 

-  4.4 

92 
99 
92 
90 
92 

3 

2 

3 
1 
3 

24 
32 
27 
24 
26 

14+ 

13 

14+ 

15 

13 

385 
266 
326 

420 
343 

1 
3 

1 
1 
1 

0 
0 

0 

0 

0 

4 
1 
2 

7 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

3.83 
3.95 
6.17 
.63 
3.29 

1.94 

1.33 
1.15 
1.80 
.42 
1.60 

23 
27 
27 
12 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
8 

3 

B 

3 
3 

4 
0 
4 

1 
1 
3 
0 
2 

LUBBOCK  WB  AIRPORT       R 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT     //R 

MIOLANO  <•  ENE 

67.1 

63.8 
71.5 
74.5 

45.7 

41.8 
50.5 
50.4 

56.4 

52.8 
61.0 
62.5 

-  4.8 

-  7.1 

-  4.9 

90 

88 
94 
95 

2 

10+ 

z* 

2 

28 

25 

34 
34 

13 

14 
13 
31  + 

312 

406 
216 
177 

1 

0 
4 
5 

0 

0 
0 
0 

3 

5 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

7.76 

1.67 
2.52 
2.33 

5.76 

-   .22 

.86 

2.91 

.58 
.68 
.75 

21 

23 
22 
26 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

7 

5 

7 
4 

6 

1 
2 
2 

3 

0 
0 
0 

MORTON 
MULESHOE  1 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

67.2 
67.0 
65.7 
62.8 
65.5 

44.0 
41.5 
42.4 
42.2 
42.7 

55.6 

54.3 
54.1 
52.5 
54.1 

-  4.3 

90 
92 
90 
87 
88 

3+ 
3 
3 
10 
9 

26 
24 
25 
28 
27 

14+ 

14 

14+ 

14 

13 

335 

363 
365 

415 
380 

2 
2 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 
5 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

5.20 
4.72 
4.16 
2.33 
2.87 

3.10 
.30 

1.50 

1.23 

1.37 

.64 

1.00 

21 
22 
22 
23 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
6 
5 

s 

5 

4 
4 
2 
3 

2 
3 
1 
0 
1 

PERRYTON  5  NNE 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTDN 

63.3 

68.4 
67.1 
70.6 
64.7 

39.6 

43.0 
43.8 
45.6 
42.7 

51.5 
55.7 
55.5 

58.1 
33.7 

-  5.8 

91 
91 
92 
93 
90 

10 
3+ 
3 

3+ 
3 

26 

28 
27 
30 
28 

16 
14  + 
13 
14+ 
13 

444 
327 
343 
271 
385 

1 
2 
1 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
2 

2 
4 

0 
0 
0 

0 
0 

1.14 
5.80 
4.86 
4.65 
3.93 

-   .48 
3.24 

.56 
1.96 
1.40 
1.63 
1.35 

12 
21 
22 
21 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

6 
7 
6 
7 

1 
4 
5 
3 
3 

0 
3 
2 
2 
2 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  SW 
TAHOKA 
TULIA 

66.2 

62.  8M 
67. 6M 
68.5 
65.7 

42.0 
39. 9M 
43.3 
45.9 
43,5 

54.1 
51. 4M 
55. 5M 
57.2 
54.6 

-  5.0 

92 

89 
91 
91 
90 

9 

1 

3+ 
2 
3 

27 
26 
27 
30 
26 

16 

16+ 

14 

14+ 

13 

373 

440 
347 
290 
359 

1 
0 
2 

2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
4 
2 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.17 
2.16 
1.36 
3.65 
3.21 

-   .34 

.42 

.93 

.76 

1.66 

.95 

12 
12 
22 
27 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 

6 
6 

0 
2 
1 

5 
3 

0 
0 
0 
3 
0 

VEGA 

63.8 

39.7 

51.8 

-  6.7 

89 

3 

22 

13 

426 

0 

0 

8 

0 

2.71 

1.19 

.63 

23 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

55.3 

-  5.5 

3.31 

1.68 

T 

»    •    ♦ 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT     //R 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

70.8 
74.6 
70.6 
75.4 
66.3 

53.0 
53.1 
47.7 
52.4 

47.3 

61.9 
63.9 
39.2 
63.9 
36.8 

-  4.3 

-  3.2 

91 
92 
95 
91 
89 

2 
2 

11 
2 

10* 

36 
35 
32 
35 
32 

13 
13 

15  + 

31 

14 

192 
152 

257 
133 

308 

2 
4 
3 

4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
3 

0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.98 
2.75 
3.67 
4.11 
2.35 

-   .87 

1.21 
1.89 

.31 

.51 
1.02 
1.62 
1.58 

.51 

12 
27 
27 
12 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
0 
7 

6 

1 

2 
3 
3 
1 

0 
1 
1 
2 
0 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 

65.2 

75.8 
75.7 

70. 4M 
71.5 

43.2 
52.1 
52.3 

47. 7M 
50.5 

54.2 
64.0 
64.0 
59. 1M 
61.0 

-  3.1 

89 
91 
96 
90 
92 

3+ 

2 
11 

3* 
11 

29 
37 
34 
31 
37 

14 
13 
13 

14  + 

15  + 

366 

130 
160 
247 
211 

0 
2 
5 
2 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.60 
4.62 

1.91 
6.74 
4.04 

2.13 

1.08 
2.05 
.62 
1.60 
1.00 

23 
13 
22 
27 
6 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

5 

5 

9 

9 

3 

4 

1 
6 

2 

1 
1 

0 
4 
1 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

71.8 
69.6 
70.9 
72.1 
70. 4M 

49.7 
46.1 
50.2 
31.3 

47. OM 

60.8 
58.9 
60.6 
61.7 
58. 7M 

92 
92 
94 
90 
93 

2+ 
3. 

11 

3 

11  + 

32 
32 
34 
36 
33 

13 
13 
13 

14  + 

15  + 

223 

264 
224 
182 
267 

4 
2 

3 
1 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

l 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

4.06 
5.33 

3.12 

4.00 
4.26 

.85 

1.12 
1.75 
1.32 
1.19 
1.85 

27+ 
27 

27 
13 
27  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

0 
0 

8 
b 
5 
7 
4 

Z 
S 
I 
i 
2 

2 
2 

1 
1 

2 

MATADOR 
MEMPHIS 
NUNDAY 

PADUCAH 
POST 

68.0 
66.6 
72.5 
69. 4M 
70.9 

47.1 
45.2 
50.4 
49. 2M 
49.7 

57.6 
55.9 
61.5 
59. 3M 
60.3 

-  7.1 

89 
90 
93 
90 
93 

3+ 
3 
10 
3 

3 

31 
32 
35 

32 

14 

15+ 

14+ 

13 

292 
324 
197 
238 
226 

0 

1 
4 
1 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 

0 
2 
1 

n 
0 

0 
0 
0 

4.56 
1.80 
4.17 
5.77 
4.05 

1.71 
2.01 

1.94 
.65 
1.67 
2.35 
1.53 

22 
23 
27 
22 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 

6 
6 
9 

3 

1 

4 

4 
3 

2 
0 
1 
2 

1 

QUANAH  3  SE 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

68.3 
72.0 
71.4 
72.2 
67.5 

47.8 
50.3 
51.0 
50.1 
45.2 

58.1 
61.2 
61.2 
61.2 
56.4 

-  7.0 

-  4.3 

90 
91 
92 
95 
90 

11* 
10 
2 

3 

1 

33 
32 
34 
36 
29 

14 
13 
13 
15  + 
14 

278 
213 
204 
208 
321 

3 
2 

3 

4 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
5 

0 

0 
0 
0 
0 

2.98 
2.60 
4.25 
3.24 
1.59 

.37 

2.10 
.64 

.64 
.65 
.85 
1.20 
.35 

23 
22 

29 
27 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
6 

9 

7 

3 
3 
5 

2 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
OCTOBER 

1969 

Temperature 

Precipitation 

11 

if 
11 

<2 

ID 

I 

> 
< 

lz 

U 

fib. 

« 
J 

a 

i 

2 

■ 
13 
a 

I 
Q 

a 

No.  o 

D..y 

■3 

■3 

|z 

Qu. 

a 

0 

1 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

SUUon 

M.x. 

Min. 

3 

0 
H 

J! 
a  s 

2  § 

e 
T3 

a 

I 

j 

8 

■ 
1 

0 

| 

s 

o 

ll 

a  i 

hi 

■Ll 

SNYDER 

TRUSCOTT 

TURKEY 

VERNON 

WELLINGTON  2  ENE 

70.6 
69.4 
69.6 
71.5 
66.9 

48. 2 
49.9 
47.1 
50.7 
46.2 

59.4 
59.7 
58.4 
61.1 
56.6 

-  5.2 

93 
91 
90 
94 
90 

3 

11 

2  + 
10 

3  + 

33 
35 
32 
35 

29 

13 

13 

14+ 

14 

15 

251 

246 
276 
209 
315 

4 
3 
2 
5 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.65 
6.25 
3.46 
4.08 

•  '* 

1.51 

.98 

1.36 

.92 

.97 
.54 

27 
27 
27 
7 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

7 
7 

SI 

1 

4 
5 
3 
3 
1 

0 
3 
0 
0 
0 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 
WINTERS  1  NNE 

70.* 
71.8 

49,1 

50.5 

59.8 
61.2 

-  6.6 

93 
90 

10+ 

11  + 

35 
36 

14 
14+ 

235 

194 

3 
2 

0 
0 

0 

(J 

0 
0 

3.16 
3.19 

.29 

.66 
.67 

27 
29  + 

.0 
.0 

0 
0 

8 
7 

2 
3 

0 
0 

DIVISION 

59.9 

-  5.6 

3.62 

1.24 

.0 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDWELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 

72.5 

72.3 
77.5 
77.7 
75.1 

49.9 
51.3 
53.4 
56.8 
52.  8 

61.2 

61.8 
65.5 
67.3 
64.0 

-  5.5 

93 
92 
93 
93 
93 

11 
10 
12  + 
2+ 
12  + 

36 

37 
40 
44 
39 

13 

14 
15  + 
14  + 
31  + 

201 
183 
122 
89 
152 

4 
3 
7 
6 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.44 
3.61 
3.94 
4.42 
4.91 

-   .21 

.77 

.84 

3.08 

1.35 

2.44 

27 
12 
30 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
6 
7 
6 

2 

3 

3 
3 
3 

0 
0 
2 
2 
2 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  SE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

73.6 
74. 9M 
74.7 
72.  4 
75.1 

52.5 

53.  BM 

51.4 

52.2 

90.5 

63.1 
64. 4M 
63.1 
62.3 
62.8 

92 
93 
93 
92 
95 

11 
1 

11  + 
10  + 
11 

38 
36 
39 
37 
36 

31  + 
14 
31  + 
13 
14 

155 
134 
161 
181 
171 

3 
4 
5 
3 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.62 
3.58 
5.42 

4.11 
3.71 

1.67 
.72 

2.60 
1.32 
3.18 
1.00 
1.52 

13 
13 
13 
12 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 
6 
7 

8 

2 

2 
3 
4 
2 

2 

1 
1 
1 
1 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

74.4 
60.9 
77.5 
78.2 
76.0 

53.9 

57.3 
55.3 
54.1 
56.7 

64.2 

69.1 
66.4 
66.2 
66.4 

-  3.2 

-  1.8 

-  2.0 

-  3.0 

-  1.4 

93 

94 
96 
93 
93 

3 
11  + 

11 

2 

11  + 

40 
43 
40 
40 
41 

14+ 
14 
31 
15  + 
14 

137 
62 
106 
112 
116 

4 
6 
6 
9 
5 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.57 
5.13 
3.38 

6.06 
7.34 

4.08 

2.51 

.44 

3.10 

4.64 

2.22 

2.63 
1.21 

2.60 
4.39 

5 

30 
12 
30 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

:> 
6 

6 

5 

5 
2 
4 
4 
4 

3 
2 
1 
2 
2 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

75.9 
78.4 
73.9 
72.4 
76.9 

53.0 
54.1 
50.5 
52.1 
53.6 

64.5 
66.3 
62.2 
62.3 
65.3 

-  1.5 

-  5.5 

91 
93 
92 
91 
92 

3  + 
11 
3 
2 
2  + 

39 
39 
36 
37 
39 

14 
14 
31  + 
14  + 
13 

125 

105 
184 
169 
108 

4 
6 
4 
1 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.64 
3.93 
5.45 
4.82 
7.85 

3.47 
2.74 

1.74 
1.37 
2.32 
1.90 
2.95 

13  + 
30 

5 
13 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 

4 
6 
t 

2 

6 
3 
3 
4 

2 
3 
3 
2 
3 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

77.0 
75.4 
74.0 
77.5 
79.8 

54.0 
55.1 
50.4 
54.0 
56.0 

65.5 

65.3 
62.2 

65.6 
67.9 

-  2.6 

-  4.6 

94 
93 
92 
94 
93 

1 
11 
12  + 

2  + 

1 

39 
42 
33 
41 
41 

14 
31  + 
15  + 
31 
15 

121 

116 

182 

108 

73 

7 
5 
5 
6 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.12 
5.82 
8.78 
4.77 
3.21 

3.23 

5.87 

1.68 
3.53 
4.55 

1.76 
2.09 

30 
12 
12 
13 
13 

.0 
.0 
.0 

■  0 

■  0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
6 
4 
6 

3 

3 
2 
4 
3 

2 

1 
2 
2 
2 

GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  SAM 

79.3 

75.9 
73.3 
78.7 
75.7 

53.6 
52.7 

50.5 
54.8 
53.6 

66.5 

64.3 
61.9 
66.6 
64.7 

-  4.6 

97 
90 
92 
95 
94 

11  + 
1 
3 
1 

12 

41 
39 
37 
39 

40 

13 
31 

14  + 
31 

15  + 

92 
114 
172 

93 
134 

6 
1 
3 

7 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6.33 

13.77 
4.79 
3.73 
5.37 

2.18 

2.02 

7.20 

.98 

2.55 

2.81 

30 

5 

27 

12 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

7 
6 
9 
7 

6 

5 
5 
9 
3 
4 

3 

2 

0 
2 

1 

GREENVILLE  7  NW 
GRQESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

76.1 
78.9 
74.4 
71.4 
78.5 

52.7 

54.5 
53.2 

48.9 
52.7 

64.4 

66.7 
63.8 
60.2 
65.6 

-  2.6 

-  6.6 

93 
93 
92 
91 
95 

1 

10+ 

2  + 

11 
1 

39 
39 
39 
34 
38 

15+ 
31 
14 
15  + 
31  + 

135 
98 
142 
217 
103 

6 
5 

4 
3 
5 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.95 
7.30 
6.33 
3.7i 
11.83 

3.74 

2.90 
2.89 
4.00 

1.04 
4.75 

30 

30 

5 

13 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
6 
7 
9 

3 

5 

4 

4 
5 

3 
3 
3 

1 
4 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

78.5 
75.8 
78.3 
79.3 
76.4 

53.3 

52.9 
53.4 
57.3 
54.6 

65.9 

64.4 
65.9 
68.3 
65.5 

-  2.1 

94 
93 
96 
92 
93 

2  + 
10 
2 

1 
12 

40 
35 
39 
42 

42 

31  + 
14 
15 
13 

15+ 

114 
135 
115 
65 
120 

8 
5 

8 
4 
6 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.39 
3.30 
6.26 
3.05 
4.67 

3.08 

1.70 
1.18 
2.83 
1.70 
2.44 

30 
13 
30 
26 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 

6 
4 
6 

3 
3 
3 

3 

2 

2 
1 
3 

1 

2 

MARLIN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

BO.l 

78.3 
77.6 
79.7 
74.1 

54.8 
55.5 

53.4 
54.5 
52.8 

67,5 
66.9 
65.5 
67.1 
63.5 

-  2.2 

95 
94 
93 
93 
95 

11  + 

12  + 
11  + 
19  + 

2 

42 
42 
38 
40 
39 

31  + 
15+ 
31 
13 
14  + 

94 
104 
113 

97 
149 

8 
6 
6 
10 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.54 
5.73 
6.33 
4.12 
5.49 

3.29 

1.40 

3.39 
1.88 
4.40 
1.50 
3.17 

30 

13 

13 

30+ 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
4 
3 
7 

3 
4 
3 
3 
2 

4 
4 
2 
3 
2 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

78.0 

75.9 
74.9 

74.4 

54.5 

52.0 
52.6 
51.9 

66.3 

64.0 
63.6 
63.2 

-  2.2 

93 

92 
93 
93 

12 

1 
12 

3 

42 

38 
38 
39 

15  + 

14 
14 
14+ 

108 

144 
156 
155 

7 

5 
6 
6 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

4.79 

5.26 

4.14 

6.48 

2.04 

1.81 

2.40 
2.49 
2.42 

30 

30 

13 

5 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

4 

4 
5 
9 

4 

3 

3 
4 

2 

2 

1 
3 

PUTNAM 
aUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

74.0 
79.2 
73. 7M 
73.7 
80.5 

52.1 

54.8 
45. OM 
51.5 
56.9 

63.1 
67.0 
59. 4M 
62.6 
68,7 

91 
95 
96 
90 
96 

10 
1 
10 
11 
11 

35 
39 
31 
37 
44 

13 
14 
13 
13 
31  + 

154 

93 

259 

163 

69 

2 

7 
2 
1 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.75 
7.87 
4.07 
6.32 
2.64 

.02 

1.09 
3.15 
1.74 
3.30 
1.24 

12 
30 
12 
13 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

6 
6 
9 
9 

> 

3 
4 
3 
5 
2 

1 
3 
1 
1 
1 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENV1LLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

75.0 
73.7 
75.0 
78.1 
80.0 

52.4 
51.1 
50.1 
56.2 
56.2 

63.7 
62.4 
62.6 
67.2 
68.1 

-  2.9 

-  2.2 

92 

91 
93 
93 
95 

4+ 
3+ 
2 
2+ 

1 

37 
37 
36 
42 

44 

31 
15  + 
14 
13 
15  + 

153 

179 

162 

94 

77 

6 
4 
5 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.34 
6.44 
5.70 
3.86 
4.81 

2.11 
2.09 

4.00 
4.29 
2.18 
1.38 
2.00 

13 
13 
13 
13 
30 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 
* 
7 
9 

2 
3 
4 
2 
3 

1 
1 
2 
2 
2 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT           R 

WAXAHACHIE 

79.5 

70.6 
78.0 
78.9 
78.7 

56.5 
47.7 
55.7 
58.7 
55.3 

68.0 
59.2 
66.9 
68.6 
67.0 

-  2.0 

-  7.9 

-  .6 

95 
93 
93 
95 
95 

1 
11 

2 
11  + 
11  + 

42 
33 
43 
45 
40 

14 
15  + 
15  + 
14 
14 

86 

240 

94 

75 

103 

6 
2 
5 

b 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.06 
3.66 
6.21 
5.53 

4.43 

1.36 
.93 

2.98 

1.29 
1.39 

1.75 
1.69 
1.61 

29 
29 

13 
12 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

8 
5 
9 
6 

3 
2 
4 
9 
3 

2 
2 

4 
3 
2 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

73.8 
77.8 

52.4 

54.7 

63.1 
66.3 

-  2.9 

92 
95 

11  + 

12 

38 
42 

15  + 
15 

170 

104 

5 

7 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

3. 68 

4.38 

2.64 

3.30 
2.60 

13 

13 

.0 
.0 

0 
0 

6 

4 

3 
3 

2 

1 

DIVISION 

64.9 

-  2.9 

5.45 

2.61 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  308   - 
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Continued 

TEXAS 
OCTOBER 

1969 

Temperature 

Precipitation 

>  A 

01  j* 

<2 

9 
01 

< 

,1 

Iz 

!§ 

a 

o 

a 

i 
3 

a 

Q 

0 

1 

No.  of  Days 

3 

•3 
,1 

3Z 
S  a 
"■  o 

>■ 
a 

© 

6 

a 

Sno 

*r.  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

■3-e 

£1 

a  o 

xO 

So 

£ 
a 

s 

o 

0 

i 

0 

o 

I 

o 

si 

o  » 

hi 

B  b 

*    *    * 
EAST  TEXAS          0* 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVlLLE 

81.9 

80.9 
80.9 
81.2 

58.7 

56.0 
50.0 
52.9 

70.3 

68.5 
65.5 

67.1 

93 

95 
93 
96 

10 

2 
1 

12 

42 

40 
34 
39 

14 

14 
16  + 
15 

35 

72 

105 

88 

7 

6 
6 
9 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

5.53 

3.35 
3.61 

3.77 

2.68 

2.92 

1.85 
2.38 
1.33 

30 

30 
31 

13 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

5 

4 
6 
5 

2 

2 
1 
2 

2 

2 

1 
2 

CLARKSVILLE  2  E 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

77.7 
83.3 
78.9 
83.7 
81.8 

52.3 

54.5 
58.5 
58.3 
55.1 

65.0 
68.9 
68.7 
71.0 
68,5 

91 
93 
91 
93 

95 

3  + 
3+ 

11 

11  + 
1 

37 
39 
44 
44 
41 

15 
15 
14 
15  + 
25  + 

117 
43 
60 
30 
70 

5 
7 
2 
7 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.87 
3.61 
3.1b 
3.30 
5.48 

2.79 
2.16 
1.37 
2.42 
3.10 

30 

31 
30 
31 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

5 
4 
6 

3 

2 
2 

1 

2 

2 

1 
2 
1 
2 

OAINGERFIELD  9  S 

DIALVILLE  2  w 

EMORY 

EVAOALE 

FAIRFIELD 

79.7 
78.6 
79. OM 
83.1 
78. 6M 

56.6 
56.7 
52. 6M 
56.4 
55. 2M 

68.2 
67.7 
65.  8M 
69.8 
66. 9M 

92 

94 
94 
93 
92 

11 
11 

11  + 
3 

12  + 

40 
41 
39 

40 
41 

14 

14 

15+ 

15 

14 

76 

82 

HI 

35 

93 

8 
5 
9 
4 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.74 
5.14 
6.06 
2.87 
5.77 

3.42 
2.34 
3.56 

1.64 
1.55 

30 
30 
30 
31 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
6 

i 
6 

3 

2 
3 

2 

5 

2 
2 
2 
1 
3 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER 
GROVETON  2  NNW 
HEMPHILL 

81.5 

77. 8M 
77.8 
82.2 
82.8 

55.8 
49. 5M 
53.7 
57.1 
55.5 

68.7 
63. 7M 
65.8 
69.7 
69.2 

95 
92 
91 
93 

94 

11 
12  + 
12  + 
12  + 
3 

42 
36 
38 
39 
37 

14 
15  + 
14 
15 
15 

56 

143 

113 

45 

49 

8 

8 
4 
9 

10 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.25 
5.37 
4.13 
4.1i 
2.02 

1.77 
1.99 
1.55 
2.57 
1.53 

12 
30 
13 
31 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
5 
4 
3 

3 

4 
3 
2 
1 

2 
3 
2 

1 

1 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARO  STA 

JACKSONVILLE 

83.5 
78.8 
82.9 
83.0 
78.8 

58.3 
51.8 
55.8 
55.4 
56.6 

70.9 
65.3 
69.4 
69.2 
67.7 

-   .8 

93 
93 
93 
94 
92 

11  + 

12 
4  + 
3+ 

10 

43 
38 
41 
41 
40 

15  + 
15  + 
15  + 

15  + 
15  + 

33 

115 

52 

45 
79 

10 
5 

10 
8 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1.25 
4.41 
3.61 
1.86 
4.83 

1.10 
.34 

.73 
1.89 
2.64 
1.22 
1.53 

30 
13 
31 
31 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
3 
i 
5 

1 
2 
2 
1 
3 

0 
2 
1 
1 
3 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

82.8 
79.5 
84.4 
79.5 
83.5 

51.9 
55.4 
57.4 
51.7 
55.8 

67.4 
67.5 
70.9 
65.6 
69.7 

2.6 

92 
92 
92 
93 

92 

5  + 
5  + 
5  + 
3+ 
12  + 

33 
40 
38 
38 
40 

15 
15 
15 
15  + 
16 

59 

75 
22 

106 
40 

7 
6 
8 

7 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.73 
3.57 
3.34 
4.28 
3.38 

.48 

.94 
2.08 
2.21 
2.05 
2.52 

31 
31 
31 
31 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
4 
4 
3 

1 

2 

2 
3 
1 

0 
2 

1 
2 
1 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

79.4 
81.9 
83.4 
79. 5M 
78.5 

53.4 

55.0 
58.4 
58.7 
52.7 

66.4 

68.5 
70.9 
69. 1M 
65.6 

-  1.9 
1.9 

-  2.7 

93 
94 
95 
93 
92 

12  + 
3+ 
2 
2 

12 

39 
40 
40 
42 
40 

14 
15 
15 
14 
15+ 

99 
64 
36 
62 
107 

7 

7 
10 
4 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.94 
3.39 
2.83 
4.44 
3.55 

1.87 
.54 

2.11 
1.52 
1.96 
3.65 
1.93 

31 
13 
30 
13 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
i 
4 
4 

2 
2 
1 
1 
2 

2 
2 

1 
1 
2 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

78.9 
78.1 
77. 3M 
81.5 
83.6 

54.3 
51.0 
50. 4M 
55.8 
56.0 

66.6 

64.6 
63. 9M 
68.7 
69.8 

-  1.7 
.8 

93 

93 
92 

94 
94 

10+ 

1 
11  + 

3  + 

3 

39 

36 
35 
40 
40 

14 

15  + 
15  + 
15 
16+ 

100 

131 

146 

67 

33 

8 

a 

7 
8 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6.59 
4.56 
4.92 
3.53 

2.79 

.38 

3.10 
2.60 
2.49 
2.36 

1.32 

31 
30 
30 
31 

31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 

3 
5 
3 
4 

4 
3 
3 

2 
2 

3 
2 
2 
1 
2 

PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  I  N 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

79.5 

80.3 
81. 7M 
79.4 
82.2 

54.5 
57.7 

M 
54.7 
58.8 

67.0 
69.0 

M 
67.1 
70.5 

-  2.0 

94 
93 

92 

94 

12+ 

11  + 

12  + 
6+ 

40 

41 

39 

40 

14 
14 

15  + 
16+ 

100 
67 

86 
35 

6 
6 
6 
5 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.37 
3.73 
1.60 
7.B9 
1.90 

4.41 
-  1.64 

2.56 

1.47 

l.oe 

3.93 

1.18 

30 
30 
31 
13 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

6 

4 
2 
5 
2 

5 

3 
1 
3 
2 

2 
2 

1 
3 

1 

SIMMS  2  NNW 
SPURGER  DAM  8 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TYLER  5  NE 

79.5 
83.2 
77.8 
78.8 
78.1 

52.9 
57.2 
51.9 
53.3 
52.6 

66.2 

70.2 
64.9 
66.1 
65.4 

91 
93 
94 
95 
93 

12+ 
3 

2+ 
5 

11 

34 
40 
38 
37 
39 

14 

15 
15 
14 

15  + 

104 
28 
133 
109 
118 

2 
6 

7 
7 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.81 
2.26 
6.02 
4.00 
4.88 

1.89 
1.44 
3.44 
2.00 
1.35 

30 
31 
30 
30 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 
5 
3 

6 

3 

1 
3 
3 
4 

2 

1 
2 
2 

3 

WARREN 
WILLS  POINT 

82.3 
79.6 

57.2 
53.6 

69.8 
66.6 

91 
95 

2 
12+ 

37 
40 

15 
31 

26 

115 

3 

11 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

3.18 
7.71 

1.80 
3.62 

30 
30 

.0 
.0 

0 
0 

6 
6 

1 
4 

1 
4 

DIVISION 

67.8 

-   .6 

4.13 

.98 

.0 

»    *    * 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
3ALM0RHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

75.5 
76.6 
78.5 
87.1 
74.5 

48.3 
54.9 
51.5 
53.3 
52.8 

61.9 
65.8 
65.0 
70.2 
63.7 

-  3.1 

-  1.3 

89 
97 
98 
98 
85 

2 

11 
3 
2 

11 

27 
35 
38 
34 
38 

31 
31 
31 
31 
31 

160 
137 
141 
32 
106 

0 
5 

11 

16 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.33 

3.54 
.83 
.45 

1.60 

-  .68 

-  .59 

.22 

1.80 

.46 

.28 

1.05 

28 
22 

27 
21 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 
6 
3 
2 
3 

0 
2 

0 
0 
1 

0 
1 
0 
0 

1 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

FABENS 

78.2 
75.7 
77.0 
79.5 

80.3 

45.5 
52.8 
55.5 

55.8 
47.5 

61.9 
64.3 
66.3 
67.7 
63.9 

3.3 

95 
96 
93 
92 

91 

1 

3  + 

11  + 

2  + 

2 

27 
36 
40 
36 
29 

31 
31 
31 
31 
31 

145 
158 
100 
62 
103 

7 
6 
4 
2 

4 

0 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

1.06 

2.37 

1.00 

.59 

.29 

-   .26 

.77 
1.56 
.50 
.29 
.29 

21 
27 
29 
20 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 

2 

3 

1 

1 
1 
1 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANOFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

78.1 
77.2 

81.3 

51.7 
52.1 

52.7 

64.9 
64.7 

67.0 

96 
98 

93 

11  + 
3+ 

1 

36 

36 

38 

31 
31 

31  + 

143 

150 

57 

8 

9 

3 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

2.46 
2.09 
1.70 
1.18 

.82 
.96 
.60 
.96 

27 
23 
20 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

b 
4 
7 
2 

2 

2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

MARATHON 
MARFA  NO  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

79.1 

76.0 
71.5 

45.9 

52.3 
46.7 

62.5 

64.2 

59.1 

90 

95 

83 

3  + 

2 

11 

27 

36 
33 

31 

31 

31  + 

117 

145 
192 

2 

5 
0 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 

0 

0 

.71 

3.13 
1.28 

.43 

1.40 
.52 

6 

6 
27 

.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 

1 

7 
3 

0 

1 
1 

0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

TEXAS 
OCTOBER 

1969 

Temperature 

Precipitation 

>  Js 

si 

►  a 

01 

1 
P 
< 

il 

|z 
sa 
&& 

1 
§ 

• 

■ 
j 

• 

t 
o 
1 

I 

No.  o 

Day 

■ 

3 

o  E 
Iz 
Sa 

u 

a 

£ 
I 
O 

• 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day* 

Station 

Max. 

Mln. 

1 

0 
H 

■5-a 
Qo 

Is 

• 

4 

g 

7. 

i 

6 

z 
B 

o 

i 

3 

li 

1  1 

1  . 

hi 

1  1 

t>3 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

78.9 
77.3 
77.7 

M 
75.5 

54.7 
50.2 
52.6 

M 
$1.0 

66.8 
63.9 
65.2 

M 
63.3 

93 
98 
95 
99 

94 

11 
19+ 

3  + 

2 

2  + 

40 
36 
35 

40 
36 

29+ 
31 
31  + 
31 
31 

94 
161 
133 

133 

4 
11 

5 

lb 
7 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

o 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.88 
1.45 
3.05 

.09 
4.45 

-   .72 

.30 
.94 

1.13 
.07 

2.06 

7 
27 

6 
20 
21 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

i 

4 

i 

0 
4 

0 

l 

2 
0 
3 

0 
0 

1 

0 
2 

SALT  FLAT  10  ENE 
SANDERSON 
SHEFFIELD 
SIERRA  BLANCA 
VAN  HORN 

76.5 

75.6 
78.8 
7?. 5 

47.5 
52.8 
56.2 

48.6 

62.0 
64.2 
67.5 
63.1 

91 
96 
94 
87 

12+ 

11 
10 
11 

32 
34 
35 

29 

30 
31 
31 
31 

164 

131 

87 

113 

2 
3 
6 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

3.56 
1.12 
1.94 
1.12 

3.54 
.38 
.80 
.79 

22 

20 
27 

20 

.0 
.0 
.0 
■  0 

0 
0 
0 
0 

1 

4 
5 
2 

1 
0 
2 
1 

1 
0 
0 
0 

WINK  FAA  AIRPORT 
YSLETA 

74.4 
79. 7M 

50.8 
46. 9M 

62.6 

63. 3M 

96 
92 

2 

1 

34 

31 

31 
31 

185 

112 

5 
3 

0 

0 

0 

1 

0 
0 

2.16 
.31 

1.10 
.23 

6 
21 

.0 
.0 

0 
0 

5 

1 

1 
0 

1 

0 

DIVISION 

64.4 

-    1.0 

1.61 

.43 

.0 

*    *    » 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

73. 3M 
77.7 
77.8 
79.5 

50. 1M 
•55.5 
54.7 
58.3 

61. 7M 
66.6 
66.3 
69.0 

-  1.9 

-  2.1 

91 
94 
91 
92 

2 

1 
1 
2 

36 
42 

41 
40 

14 
14 
13  + 
31 

166 
92 
73 
38 

2 
4 
1 

5 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.42 
8.12 
7.17 

3.17 

4.97 
4.42 

1.65 
4.68 
3.28 

2.03 

7 
3 

5 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

6 
4 
7 

6 

3 
3 
4 

3 

2 
2 
3 

2 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

74.3 
77.7 
78.2 
77.6 
73.8 

51.0 
54.8 
57.0 
58.1 
31.5 

62.7 

66.3 
67.6 
67.9 
62.7 

89 
93 
91 
89 
92 

3+ 
5 

2  + 

4  + 

3  + 

37 
40 
38 
42 
36 

31 
13 
31 
14 
31  + 

153 
93 
76 
46 

177 

0 
2 

2 
0 
4 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.57 

8.42 

10.56 

10.32 

2.68 

2.23 
3.90 
3. BO 
5.57 

.97 

5 

12 
5 

4 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 
S 

b 

4 

8 

4 
3 
4 
4 
1 

2 
3 

3 

3 

0 

DEL  RIO  WB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

77.2 
76.2 
73.7 
75.9 
78.0 

59.7 

53.6 
51.5 
55.6 
54.3 

68.5 
64.9 
62.6 
63.8 
66.2 

-  2.9 

92 

90 
88 
89 
90 

1 
2 
11  + 
1 
2+ 

46 
36 
36 
40 
36 

31 
31 
30 
13 
31 

62 

115 

156 

93 

93 

3 
1 
0 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

11.33 
4.6b 
2.97 

10.15 
6.65 

9.35 

7.60 
1.20 
.76 
3.10 
2.60 

4 
12 
29 
12 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

j 

V 
6 

$ 

3 
4 
2 
5 
3 

3 
1 
0 
4 
3 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

77.  4 
78. 1M 
75. 7M 
76.9 
78.0 

34.5 
55. 9M 
53. 3M 
52.4 
56.9 

66.0 
67. OM 
64. 5M 
64.7 
67.5 

-  1.6 

-  3.1 

91 
93 

92 

95 

2  + 

11  + 

2  + 
2 

36 
37 
39 
38 
42 

31 
31 
31 
31 
30 

96 

91 

113 

117 

80 

3 

6 

4 
4 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.35 

5.04 

6.99 

2.40 

4.43 

2. 58 
2.50 
5.07 
2.62 

1.02 

4 
27 
13 
13 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

7 
5 

6 
4 

5 
4 

3 
2 

2 

1 

3 

1 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

79. S 
77.2 
76. 6M 
75.2 
7B.1 

56.5 

54,8 
51. OM 
54.0 
52.3 

68.0 
66.0 
63.  8M 
64.6 
65.2 

-  2.7 

90 
91 
92 
96 

91 

1 

10  + 
3+ 

11  + 
1 

40 
36 
37 
38 
35 

14 
31 
31 
31 
31 

61 

98 

133 

132 

98 

1 
4 
3 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

12.16 
6.96 

10.91 
2.88 

12.7b 

4.58 

6.30 
2.43 
7.16 
1.03 
7.63 

5 

5 
5 

23 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 

7 

7 
5 

4 
3 
3 
3 
4 

3 
3 
3 

1 
3 

MENARD 

MERTZON 

□ZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

76.0 
75.6 
75. 7M 
77.5 
79.5 

52.9 
54.0 
53. 1M 

53.0 
58.3 

64.5 
64.8 
64. 4M 
65.3 
68.9 

90 
92 
92 
92 
93 

2 
2 

9 

11  + 

2 

33 
35 

37 
40 

31 
31 

31 
31 

113 
128 
130 
101 
75 

1 
3 

6 
6 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.67 
3.57 
4.29 
4.32 
1.84 

3.68 
2.12 

1.56 
1.32 
1.24 
1.36 
.90 

28 
12 
6 
12 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
6 
7 
1 

9 
3 

4 
3 

2 

4 
1 
1 
2 
0 

PRAOE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
ROCKSPRINGS 
SAN  ANGELO  DAM 

76.5 

7*. 7 

75.7 
72.3 

52.0 
52.9 

53.4 

33.1 

64.3 
63.8 

65.6 
62.7 

88 
93 

89 

91 

3  + 
2 

10 
3 

33 
36 

38 
37 

31 
31 

13 
31 

117 
148 

103 
175 

0 
4 

0 
3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

7.95 
6.33 

2.30 
3.25 

2.96 

1.30 

2.30 
1.93 

12 
22 

12 
27 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 

0 

0 
0 

7 
7 

1 
8 

6 
9 

1 

3 

2 

4 

1 
2 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SDNORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

74.0 
76.1 
76.7 
72.5 
78. 7 

55.0 
55.3 
54.3 
49.4 
60.4 

64.5 
65.7 
65.5 
61.0 
69.6 

-  3.8 

90 
91 

91 
91 
91 

2 

1 

2+ 
11  + 

1 

36 
40 
35 

34 

45 

31 

13 
31 
31 
31  + 

122 

106 

105 

197 

42 

1 
3 
3 
3 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

6.39 

14.96 
7.27 
3.47 

13.38 

4.76 
1.44 

3.92 

11.20 
2.41 
1.07 
8.28 

12 
5 

28 
7 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
6 
0 
J 

4 

4 

9 

2 
9 

1 
2 
3 
1 
3 

WATER  VALLEY 

72.5 

50.8 

61.7 

92 

2 

33 

31 

176 

3 

0 

0 

0 

4.40 

1.60 

6 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

65.3 

-  3.3 

6.74 

4.41 

.0 

*    »    « 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

78.4 

82. 4M 
82.6 
83.1 
80.9 

58.7 
62. 9M 
60.2 
58.2 
57.3 

68.6 
72. 7M 
71.4 
70.7 
69.2 

-  2.1 

-  1.8 

-  .2 

92 
92 
93 
93 
94 

3+ 

1 

1 

12  + 
1 

45 
48 
46 
44 
41 

15 
16+ 
1* 
13 
14  + 

69 
8 
23 
36 
56 

5 

3 
5 
8 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.65 
5.49 
3.30 
4.05 
6.22 

-   .18 

.82 
1.19 

1.03 
2.65 
1.10 
3.31 
2.70 

5 

29 

13 

30 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

a 

4 

2 

4 

3 
4 

3 

2 
3 

1 
2 
2 

1 
3 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

CUERO  3  E 

84.0 
83.6 
82.1 
82.9 
84.6 

65.1 
58.5 
68.2 
65.5 
61.4 

74.6 
71.1 
75.2 
74.2 
73.0 

-   .3 

90 
91 
89 
92 
94 

21  + 
2 

12  + 

12 

2 

50 
45 
53 
51 
48 

14 
15  + 
14 
14 
15 

8 

25 

3 

10 
14 

7 
4 
0 
6 
6 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3.69 
1.54 

4. si 

2.85 
4.73 

-  1.37 
.09 

1.46 
1.08 
1.94 
1.50 

1.50 

s 

30 
12 
12 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

4 
4 
3 
4 

3 
1 
3 
3 
4 

2 

1 
2 

1 

3 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

80.9 
84.1 
85.  OM 
83.2 
82.5 

57.5 
59.1 

SB.5M 

61.3 

58.1 

69.2 

71.6 
71. 6M 
72.3 
70.3 

-   .4 

94 
94 
95 
91 
95 

1 
10 

3 
10+ 

1 

44 
45 
45 
46 
45 

31  + 

15 

13 

15 

13 

53 

27 
21 
18 
40 

5 

11 

7 
6 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

4.32 
3.17 
3.66 
3.83 
3.26 

.37 

.38 
.84 

1.66 
2.15 
2.00 
1.32 

1.15 

13 

30 

5 

12 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

J 

7 
4 
6 

4 
2 
3 
4 

3 

2 

1 
2 
1 
1 

HALLETTSVILLE 

86.8 

38.0 

72.4 

.4 

94 

11  + 

44 

16 

13 

16 

0 

0 

0 

2.56 

1.33 

30 

.0 

0 

i 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
OCTOBER 

1969 

Temperature 

Preci 

pitation 

'J 

if 

§1 
1  jj 

<2 

• 

> 
< 

J 
5  o 
Iz 
2.8 

o  2 
Of 

1 
J 

a 

i 

e 
% 
G 

1 
[ 

Q 

Q 
1 
I 

s 

No.  o 

Day 

3 

H 

■a 
•1 

i§ 

a 

— 
■ 
<5 

Q 

Sno 

w.  Sleet 

No.  oi  Days 

Station 

Max. 

Mln. 

3 

H 

•S-o 

I] 

2  § 

» 

Q 

■ 

0 

2 

o 

• 

0 

S 

0 

0 

I 

U 

3  I 

hi 

5  E 

H0N00 
KENEDY 
KINGSVULE 
LA  CRANCE 
LEXINGTON 

81.1 
83.8 
84.7 
81.8 
78.6 

58.7 
57.9 
62.8 
59.8 
57.1 

69.9 

70.9 
73.8 
70.8 
67.9 

-  1.3 

96 
95 
95 
93 

91 

1 
1 

12 
10 
12 

44 
44 
45 
46 
45 

31 

15 
14 
15  + 
15  + 

46 
25 
13 
32 

70 

5 
5 
0 
5 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

5.27 

4.98 

.7* 

5.22 

4.16 

2.68 

2.21 

2.35 

.31 

3.71 
1.83 

5 
S 

26 
30 
30 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

5 
5 
3 

3 
6 

4 
5 
0 
2 
3 

3 
1 
0 
2 

2 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

80.3 
83.8 
82. 1 
81.9 
82.2 

56.7 
60.2 
59.5 
55.6 
58.4 

68.5 
72.0 
70.6 
68. 8 
70.3 

-  2.7 

-  3.3 

95 
93 
98 
97 
92 

1 
13  + 
21 

1 

3+ 

43 
47 
42 
42 
43 

31 
15 
31 
16  + 
31 

62 
16 
43 
69 
34 

5 

7 
7 
4 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3.07 
1.5V 
5.37 
3.42 
4.97 

.37 
.37 

1.60 

.60 

2.06 

1.11 
2.44 

13 
5 
5 
5 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 

1 

6 

9 

2 
1 
4 
3 
3 

1 
0 
2 
1 
2 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

79.9 

84.2 
84.2 
82.4 
79.4 

57.7 

63.0 
62.8 
67.1 
60.2 

68.8 
73.6 
73.5 
74.8 
69.8 

-   .8 

94 
92 
94 
89 
92 

1 

6+ 
13 
11* 

3 

42 
45 
49 
50 
45 

28  + 

14 
1* 
14 
15 

69 
11 
12 
6 
52 

6 
6 
8 

0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.30 
J. 07 
2.62 
2.40 
5.BS 

3.35 

1,50 
2.75 
.80 
1.05 
2.76 

13 
5 
9 
5 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
0 
4 
6 

2 
4 
2 
1 
3 

1 
1 
0 

1 

2 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 
SMITHVILLE 

B1.4M 

84.3 

80.7 

83.0 

80.5 

55. 3M 

61.8 

58.7 
64.3 
55.7 

68. 4M 

73.1 

69.7 

73.7 

68.1 

-  1.8 
1.0 

-  1.7 

-  3.8 

96 
94 
94 
91 
92 

1 

11  + 

2 

2+ 
1 

41 
45 
42 
48 
44 

16+ 

14 

31 

14 

15 

65 

18 
51 
10 
65 

7 
9 

4 
5 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.34 
1.40 
2.0V 
7.BV 
5.27 

.29 

-  1.98 

-  .96 

2.87 

1.10 

.57 

.92 

3.40 

3.85 

5 

13 

5 

5 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
5 
6 
4 

4 
1 
2 

3 
2 

1 
0 
0 
2 

1 

SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

81.3 

83.7 
85.8 

56.6 
58.5 
56.5 

69,0 
71.1 
71.2 

92 

95 
93 

1 
12  + 
12  + 

44 
44 
43 

15  + 
13 

16  + 

54 

21 
19 

S 

11 
14 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

3.6V 
3.61 

2.85 

1.94 
2.51 

1.02 

30 

30 

9 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

3 
3 

3 

2 
2 
3 

2 

1 
1 

DIVISION 

71.2 

-  1.1 

3.86 

1.00 

.0 

*    *    * 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

82.1 
85.7 
82.7 
83.8 
83.3 

60.5 
58.7 
61.9 
62.2 
63.4 

71.3 
72.2 
72.3 
73.0 
73.4 

.8 

90 
92 
99 

91 
90 

3+ 
4 
2 
6+ 

7 

43 
46 
48 
48 

45 

24 
24 
24  + 
14 
14 

26 
10 
1? 
12 
6 

3 

10 
2 
4 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

6.47 
3.61 
2. 68 

3.11 
4.00 

-  1.12 
.27 

2.95 
I. 53 

1.45 
1.42 
1.54 

31 
31 
13 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
3 
9 
4 
7 

3 

2 
2 
3 
3 

2 
2 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

83.2 

83.5 
84. 3M 
85. 4M 
B2.1 

5J.4 
63.5 
54. 7M 
60. 1M 
65.4 

69.3 

73.5 
69. 5M 
72. 8M 
73.8 

1.0 

93 
92 
91 
96 
91 

1 
10 
11  + 

9 

1 

41 
47 
41 
45 
49 

16  + 

14 

15+ 

14 

15+ 

36 
13 
32 

10 
12 

4 
7 
8 
12 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.37 
1.71 
6.4V 
3.7S 

4.55 

-  2.20 
3.00 

1.49 

.96 

4.05 

2. 53 

1.76 

31 

30 
30 
30 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
3 
6 
4 
6 

1 
1 

2 
2 
4 

GALVESTON  WB  CITY        R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  WB  CITY         R 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 

78.4 
82.3 
81.0 
83.2 
85.5 

69.4 
59.7 
65.0 
64.6 
56.8 

73.9 
71.0 
73.0 
73.9 
71.2 

.4 
1.1 

.6 
2.5 

.4 

85 
91 
90 
92 
96 

12+ 
2 

2  + 
3 
1 

51 
44 
48 
49 
42 

14 
15+ 
14 
14 
16  + 

9 
29 

15 
11 
25 

0 
3 
2 
7 

11 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.90 
3.3U 
1.13 
4.41 
3.0V 

-  .96 

-  .43 

-  2.47 

.64 

-  .65 

.87 
1.97 

.56 
1.96 
2.00 

12 
30 
12 
30 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 

2 
6 
3 

2 

2 
1 
2 
1 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 

82.9 

83.5 
60.6 
82.1 

66.3 

60.5 
58.7 
63.5 

74.6 
72.0 
69.7 
72.8 

1.4 

90 

92 
88 
89 

5  + 

1 
11  + 
21  + 

48 
45 
43 
47 

14 
14 
16 

14 

8 
18 
34 
18 

2 
i 
0 

u 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.82 
2.56 
1.19 
5.54 

2.31 

4.65 

1.03 

.66 

4.46 

30 
13 
13 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 

4 
3 
4 

2 
2 

1 

2 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

84.  B 
78.2 
82.3 
83.1 
82.8 

60.1 
64.5 
61.6 
66.9 
67.5 

72.5 
71.4 
72.0 
75.0 
75.2 

1.0 
1.7 

93 

86 
91 
92 
88 

5  + 

11  + 

12  + 
3 

12  + 

46 

48 
45 
51 
52 

14 
14 
14 
14 
15+ 

16 

18 

22 

5 

8 

11 
0 
4 
6 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.07 
5.53 
1.74 
6.14 
2.75 

-  .86 

-  1.14 

1.30 
2.74 

.77 
2.20 

.88 

31 

30 
12 
30 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 

4 
7 

4 

3 
2 
1 
4 
3 

2 

0 
3 

0 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

83.6 
84. OM 
82.7 

61.0 
61. 1M 
62.6 

72.3 

72. 6M 
72.7 

.1 
.1 

92 
92 

91 

4  + 

12  + 

3 

45 
47 
48 

15  + 
15  + 
14 

19 
14 
14 

10 
9 
4 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.90 
4.05 
3.37 

-   .92 

.09 

1.08 
2.20 
1.41 

31 
31 
12 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

4 
3 

4 

3 

2 
3 

1 
2 
2 

DIVISION 

72.5 

.6 

3.61 

-   .04 

.0 

*    »    » 
SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

85.5 
85.7 
87.0 
83.0 
85.  5M 

61.7 
61.3 
61.1 
63.9 

64. 3M 

73.6 
73.5 
74.1 
73.5 
74, 9M 

.1 

97 
96 
100 
97 
99 

13+ 

10 

13 

2 

1 

49 
47 
46 

48 
50 

14 
14 

15 
14 

15  + 

12 
9 
13 
34 
19 

13 
7 

16 
8 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.60 
3.70 
.46 
7.43 
3.84 

-  1.09 
5.14 

.85 
4.80 

.38 
2.90 
1.92 

6 
5 

28 

5 

28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
6 
1 
5 

5 

1 
1 
0 
3 
2 

0 
1 
0 
3 
2 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

82.6 

82.8 
82.2 
82.3 
80.3 

60.8 
62.7 
62.9 
59.1 
60.4 

71.7 
72.8 
72.6 
70.7 
70.4 

-  2.1 

-  2.5 

93 

97 
95 
97 

94 

1 
2 

2  + 
2 
2 

44 
48 
48 
42 
46 

31 
31  + 
31 
15 
14 

34 
32 

24 
43 

49 

6 
7 
5 

7 
6 

0 
0 
0 

o 

0 

0 
0 

0 

o 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

5.76 
10. IB 
9.06 
7.47 
3.83 

5.38 
2.10 

4.00 
5.20 
4.21 
4.80 

1.55 

9 

9 

5 

5 

28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

b 
5 

4 

5 

4 

2 

2 

3 
2 

3 

2 
2 
3 
2 

2 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  OAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

86.5 
87.6 
86. 6M 
85.5 
85.4 

60.7 
64.8 
60. OM 
62.1 
59.5 

73.6 
76.2 

73. 3M 

73.8 

72.5 

.2 

-  1.8 

100 

101 

99 

97 

95 

1 
13 
13 

1 
22  + 

46 

50 
46 
46 
41 

15 
31  + 
15 
31  + 

14 

25 
17 
17 
20 
24 

14 
17 

14 
12 
B 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

5.19 
1.21 
1.40 
6.63 
5.98 

2.97 
-   .63 

3.10 
.55 

.71 
4.50 
4.85 

28 

2B 

6 

5 

28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
5 

4 

2 
1 
2 
2. 
2 

2 
0 
0 
2 
1 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 

87.1 
84.4 
86.3 
85. 3M 

61.1 
56.3 
66.1 
61. OM 

74.1 
70.4 
76.2 
73. 2M 

100 
91 
98 
98 

13 

6+ 
12 
13 

49 

44 
51 
48 

14 
15 
31  + 
14 

14 
28 
16 
31 

13 
5 

14 

13 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

D 

0 
0 

1.21 
7.66 
3.22 
1.67 

.62 
3.55 

2.57 
1.35 

28 

6 
27 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
4 
3 
2 

1 
3 

1 
1 

0 
3 
1 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
OCTOBER 

1969 

Temperature 

Precipitation 

|| 

&i 

ll 

■ 
B 

ll 

ig 

IS 

■ 

01 

s 

Q 

a 
j 

■ 
Q 

S. 

Q 
1 

a 

No.  ot 

Days 

3 

0 
H 

ll 

|a 

AS 

a 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Dayi 

Sutton 

Max. 

Mln. 

3-0 

at 
Z  o 

0 

Q 

p 

0 

8 

0 

2 

0 

1 

s 
b- 

|| 

s  | 

hi 

1  | 

-  > 

bi 

PEARSALL 

POTEET 

RIO    GRANDE    CITY    3    W 

TILOEN 

ZAPATA 

83.5 

89.1 
83.3 

Be.  <* 

61.6 

63.8 
60,5 
66.3 

72.6 

76.5 
71.9 
77.6 

94 

103 
96 

103 

1 

13 

1 

13 

46 

46 
46 
52 

31  + 

31 
14 
31 

32 

15 

29 

5 

9 

21 
7 

2  0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

10.74 

.64 
4.69 

1.08 

5.53 

.28 

1.67 

.58 

5 

28 
5 

27 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

7 

4 
5 
2 

3 

0 

3 
1 

2 

0 
2 

0 

DIVISION 

73.5 

-      .3 

4.64 

2.55 

.0 

*         *         * 
LOWER    VALLEY                   10 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT       R 

HARLINGEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

85.4 
87. 6M 
87.8 
86.2 
88.2 

69.2 

65. OM 
6*. 3 
67.3 
63.2 

77.3 
76.  3M 
76.1 
76.8 
75.7 

I. A 

.1 

92 

94 
96 

98 
100 

12 
13 
13 

12 
13 

55 
52 
53 

53 

51 

14 
15 
15 
14 
15  + 

0 
5 

6 

6 

10 

3 

12 
18 
10 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.25 

.44 

1.05 

1.04 
1.71 

•       .26 
-   2.24 

2.07 
.27 
.90 
.69 

1.28 

13 
i 
28 
27 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 

i 

2 
3 

1 
0 
1 
1 
1 

1 
0 
0 
0 

i 

MISSION 
PORT    ISABEL 
PORT    MANSFIELD 
RAYMONOVILLE 
SAN    BENITO 

84. SM 

83.0 
86.4 
85.9 

62. 5M 

6B.2 
64.7 
65.2 

73. 5M 

75.6 
75.6 
75.6 

-   2. A 
.3 

100 

93 
96 
92 

13 

13 
13 

7 

51 

53 
51 

50 

14 

15+ 
15 
15  + 

18 

7 
7 
9 

12 

2 

11 
10 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.66 

.75 

.71 

2.4V 

-  .39 

-  1.86 

1.24 

.63 
.23 

1.17 

28 

31 

6 
17 

.0 

.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

2 

1 
i 
3 

1 

1 

0 
2 

l 

0 
0 
2 

WESLACO    2    E 

87.2 

66.6 

76.9 

95 

12 

52 

14 

2 

11 

0 

0 

0 

.60 

-    1.50 

.27 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

75.9 

-      .1 

1.37 

-    1.22 

.0 

SPECIAL       WEATHER       SUMMARY 


Showers  were  numerous  and  often  quite  heavy 
during  the  month.  Torrential  downpours  in  south- 
western Texas  the  first  2  weeks  sent  south  Texas 
streams  on  a  rampage.  On  the  4th,  from  5  to 
more  than  10  inches  fell  within  a  large  triangle 
bounded  by  Del  Rio,  San  Saba,  and  Charlotte. 
Precipitation  for  the  month  was  200  to  400  per- 
cent of  normal  across  a  broad  band  from  south- 
western Texas  northeastward  through  northeast- 
ern Texas.  Monthly  rainfall  totals  were  150 
percent  or  more  above  normal  across  the  western 
portion  of  the  High  Plains.  Measurable  precipita- 
tion fell  at  Lubbock  on  9  days.  The  total  for  the 
month  was  a  whopping  7.76  inches,  5.76  inches 
above  normal.  Not  all  areas  received  such 
generous    amounts.       The    El    Paso    area,    the 


upper  coastal  section,  and  parts  of  north-central 
Texas,  received  less  than  normal  rainfall. 

Temperatures  averaged  much  below  normal 
throughout  the  High  Plains  and  Low  Rolling  Plains, 
which  was  due  partly  to  the  prevalence  of  cloudy 
skies  that  prevented  normal  insolation.  Excep- 
tionally cold  Polar  Canadian  air  plunged  south- 
ward into  the  State  on  the  12th,  and  resulted  in  a 
hard  freeze  on  the  High  Plains  on  the  morning 
of  the  13th.  The  unusually  hard  freeze  damaged 
much  of  the  High  Plains  cotton  crop.  As  the 
month  ended  stock  tanks  were  full  in  most  areas, 
and  range  and  livestock  benefitted  from  the  good 
rains.  Harvest  of  most  crops  was  slowed  by  the 
cold,  rainy  weather. 


Robert  Orton 

ESSA -Weather  Bureau  State  Climatologist 

Airport  Administration  Building 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas    78723 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

OCTOBER 

1969 

Station 

O 

Day  of  Month 

1  |  2   3 

«l»l 

6 

7    8    9 

10  |  11  |  12 

13   14   15 

16  |  17   18 

19  [  201 

21 

22 

23 

24 

25  |  26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

HIGH  PLAINS         01 

ABERNATHY 

ACKERLV  3  SE 

AMARILLO  W8  AIRPORT    //R 

ANOREKS 

BIG  SPRING 

6. SI 

3.90 
2.56 
6.36 
3.39 

T 

.04 

T 

•  20 

1.00 
.08 

1.72 
.52 

.05 

.05 
.06   .51 

.02 

T     T 

.10 

.10 

.45 

.47 
.07 
.19 
1.73 
.02 

3.11 
.73 
.89 
.32 

.74 

.39 
.30 
.11 
.28 
.56 

.27 

.01 

.08 

.20 
.55 

.70 
.04 

1.60 
1.00 
.02 
.97 
.90 

.08 
.40 
.09 
.19 

.60 

.07 
.10 
.02 

.02  . 

BOOKER 
80RGER  3  H 
BRAVO 

8R0WNFIELD  NO  2 
8ULER  2  ME 

1.33 
2.92 
1.68 
6.67 
.99 

T 

T 
T 

•  09 

.11 

.58 

.44 

T     .47 

.02 

.50 

T 

.01 
.04 

.24 

.18 
1.36 

.22 

.77 
1.06 
2.12 

.25 

.18 
.11 
.80 
.36 

.10 

.05 

.10 
.30 

.11 

.64 
.07 

1.65 
.04 

.08 
.30 
.06 
.21 

.10 
.02 

.03 

.02 

BUNKER  HILL 
CANADIAN  1  ENE 
CANTON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 
COLOMATER  3  - 

1.60 
1.27 
2.76 
2.52 

3.92 
1.66 

T 
.27 

.30 

•  11 
.26 

.10 

T     .35 
.43 
.76 
.31 
.64 

T 
T 
.04 

T     T 

.55 

.60 

1.60 
.29 
.99 

.04 
.43 

.08 

.20 
.13 
1.06 
1.13 

.10 
.09 

1.15 

T    T 

.10 

.11 

.37 
.36 
.23 
.17 

.07 

T 

.02 

.02 
.06 
.33 

T 

T 

CONLEN 

CROSBTTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

DARROUZETT 

DIHHJTT  6  E 

1.3B 
0.5. 
1.78 
1.48 
A. 56 

T 

T 

.22 
.91 
.22 

T 
.13 

.11 

.65 
.09 
T     .57 
.95 
.40 

T     T 
.02 

.45 

.08 

T 

.53 

2.39 
•53 

.93 

.15 
.64 
.16 
.22 
1.14 

.10 

.11 

.05 

.30 
.25 

1.53 
.05 
.18 

1.03 

.07 

T 

.10 

.06 

.17 

T 

.06 

.09 

T 
.20 

DIMMITT 
DUMAS 
flOydada 
flotdaoa  9  se 

FOLLETT 

3.89 
1.71 
6. SO 
5.45 
1.10 

.10 
.10 
.39 
.43 

.07 

.30 
.42 
.13 
.13 
.70 

T 
.02 

T 
T     .04 

T 

.03 
.08 

.50 

.03 
1.86 

.70 

.05 

3.60 

.71 

1.00 
.67 
.43 
.34 
.13 

.03 
.09 
.49 

.15 

T 
T 

•  94 

.27 
1.25 
1.04 

.03 
.01 

T 
.31 

.09 
.03 
.13 

.02 

.20 

.01 
T 

FORSan 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

3.74 
3. 82 
1.73 
4.92 
1.40 

T 

T 

T     T 

1.45 

T 

1.46 
.10 

1.24 
.06 

T 

.15 

.50 

.58 

T 
.03 

.70 
.45 
.99 
.37 

.28 

.86 

.20 
1.02 
.13 

.12 

.02 

.32 

.82 

T 

.63 

.81 
.03 
.38 

.10 

.04 

.19 

.89 

.09 

.05 

•  01 

HART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HIGGINS 

HITCHLAND 

3.61 
2.20 
3.B3 
1.10 

T     .10 
.02 

.12 
.31 

.10   .02 
.95 

.43 
.28 

T 

T 

.25 

.46 
.35 

.46 
.OB 
.51 

1.15 
.75 

1.33 
.32 

.02 

.05 

.18 

.87 
.30 
.58 
.22 

.11 
.05 

.01 
.12 

.06 

.08 
.10 

T 

LAHESA  1  SSE 
LENORAH 
LEVELLANO 
LIPSCOMB 
LITTLEFIELD  NO.  2 

3.95 
A.  86 
6.17 
.83 
5.29 

T 

T 

.11 

•  90 

•  25 

.13 

.09 
.03 
.17 

.02 
.42 
.03 

T 

.98 
.10 
.35 

.32 
1.35 
1.03 

.05 
.97 
1.37 

1.60 

.75 
.37 
.79 
.20 
.65 

.32 

.14 
.06 

.41 

1.15 
1.51 

l.ao 
.07 
.85 

.30 
.52 
.12 

.35 

.20 
.18 
.02 

.05 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK  MB  AIRPORT       R 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

4.27 
6.36 
7.76 

T 

T 

.60 

.15 

T     .07 

T 

.08 

1.75 
2.27 
2.91 

.10 
1.42 
1.44 

.65 
.65 
.51 

T 

1.68 
1.09 

1.15 
.34 
.61 

.47 
.25 

T 

1.67 

.06 

.42 

T 

.01 

.58 

.09 

.29 

T 

.10 

.12 

MIDLAND  MB  AIRPORT     //R 

MIDLAND  *  ENE 

MORSE 

MORTON 

MULESHOE  1 

2.52 
2.33 

5.20 
4.72 

•  60 

.93 

.02 

.02 

T 

T 
.17 

.02 

T 

.01   .11 
.08 

.01 

1.50 
1.22 

.68 
.48 

.76 
1.23 

.11 
T 

1.06 
1.01 

T 

.06 
.03 

.42 
.75 

.02   .02 

.28 

.39 

.65 

.08 

.30 

.18 

.19 

T 

.04 
.03 

T 
.02 

.02  . 

NOTLA  3  SE 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 
PERRYTON  5  NNE 

1.40 
4.16 
2.33 
2.87 
1.14 

T 
T 

T 

T 

.07 
•  10 
.17 
.01 

T 
.02 

.80 
.05 
.60 
.64 
.56 

T 
.03 

T 
T 

T 
T 

T     .08 

T 
.19 

.62 

.29 

.37 
1.37 

.17 
1.00 

.09 
.77 
.64 
.07 
.26 

.09 
.09 

.08 

T 
T 

.04 
.04 

T 

.11 
.80 
.49 
.51 

.02 
.13 

T 

.05 

.01 
.04 
.06 
.09 
.06 

.03 
.09 
.06 

.04 

T 

PERRYTON  10  WNK 
PLAINS 
PLAINVIEM 
QUITAOUE  2  SE 
SEMINOLE 

1.19 

5.80 
4.88 
3.72 

4.65 

.08 
T 

.03 

.64 

.52 

T 
.02 

.46 
T 

.15 

.03 

.03   .04 
.02 

.06 
.24 

.11 

1.96 
.59 

1.63 

1.00 
1.40 
1.00 
.36 

.27 
.80 
.68 
1.00 
.66 

.04 
.18 
.02 

.05 

.05 

.03   T 
.01 

1.50 

1.13 
.75 
1.42 

.03 

.30 

.18 

T 

.33 

.11 

.27 
.04 

T 

SlLVERTON 
SLATON  5  SE 
SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  SH 

3.93 
5.15 
1.17 
2. IB 
1.38 

.03 

•  OS 
.19 

.31 

.04 

.15 

.42 
.93 
.38 

T 

.05 
.82 

.90 

T 

1.10 
.74 

.53 

.76 

1.35 
.25 
.40 

.06 

.12 

.06 
.08 

.35 

T 
.19 

.88 
1.55 
.15 
.32 
.01 

.10 
.25 

.10 
.12 

.04 
T 

T 

TAHOKA 

TA5C0SA 

TULlA 

UMBARGE" 

VEGA 

5.65 
2.40 
3.21 
3.25 
2.71 

.04 

.05   .15 

T 

.06 
.06 

.13 

T 

.01 

T 

.01 
.55 

.16 
.04 
.40 

.70 

T 

.02 

T 

.56  1.22 

.20 

T 

.09 
.02 
.55 

.06 

1.20 
.99 
.87 

1.05 
.24 

.61 
.22 
.95 
.15 
.83 

.06 

.24 
.04 
T 

.06 
T     T 

1  .66 
.24 

.00 
.36 
.78 

.16 
.14 
.07 
.12 

.07 

.05 
.03 
.07 
.04 
.16 

.02 
.02 
.02 

•    *    * 
LQH  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  MB  AIRPORT     //R 

ANSON 

ASPERMONT  2  SSH 

BALLINGER  1  SH 

BENJAMIN 

1.98 
2.75 
3.67 

4.11 
4.06 

.10 

T 
T 
.18 

•  16 
.15 

.0? 
.00 
T 

.09 
.55 

.33   .51 
.13 
.22 

1.58 

.02 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.06 

.59 

.07 
.28 
.83 
.13 

.75 

T 
.10 

.03 

T 

.29 

1.02 
1.02 
1.07 
1.05 

.19 
.69 

.11 
.28 
.01 

.33 
.46 
.57 
.27 
.91 

T 

.03 

.07 

8URKETT 

CHILORESS  FAA  AIRPORT 

CHILLICOTHE 

CLARENDON 

COLEMAN 

4.98 
2.35 
3.13 
3.60 
4.62 

1.11 
.07 
.07 

.85 

•  25 

■  61 

.41 

.02 

T     .08 
.33 

.16 

T 

2.52 

2.05 

.02 
.07 

T 

.03 
T 

.76 

.38 

.43 

T 

.51 
.24 
.65 

.04 

.23 

.41 
1.08 

.09 
.11 

.09 

.62 
.47 
.77 
.23 

.24 
.12 

.06 

.93 

.24 
.06 
.16 
.03 
.62 

.03 
.19 

COLORADO  CITY 

CROHELL 

DICKENS 

ELECTRA 
FLOMOT  1  N 

1.91 

7.65 
6.74 
4.04 
4.35 

T 

.07 

•  3a 

1.12 
1*00 

•  10 

1.27 

.03 
.46 

.10 

.07 
1.00 
.49 

T 

.17 

T 
.35 

.02 
.75 
1.56 

.62 
1.65 
1.05 
.49 
.85 

.20 
2.42 
.50 
.22 
.38 

.16 

.02 

.43 

1.-5 
1.00 
.89 
1.26 

.23 
.14 
.03 
.16 
.05 

.04 

.19 

7 

.49 

.13 

.14 

GAIL 

GUTHRIE 

HAMLIN 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

4.08 
5.33 

2.90 
3.12 
4.00 

.07 
T     T 

.02 
.48 

.38 

.  16 
.06 

.66 

.05 
.10 

.05 
.13 
.04 
.05 
.65 

.02 
1.19 

.15 
.02 

.38 

.50 

T 

.02 

1.12 
.55 
.25 

.10 

.35 

1.20 
.66 
.46 

.03 

.03 
.10 
.17 
.32 

.17 

1.12 

1.  75 
.79 

1.32 
.03 

.30 
.70 
.45 

.03 
.35 

.10 
.72 

.37 

.01 

.04 
.01 

.01  ■ 

JAYTON 
KNAPP  6  SH 
LAKE  ABILENE 
LAWN 
MATADOR 

4.28 
5.64 
3.79 
2.03 
4.56 

.08 

.14 
T 

.06 
.26 

.23 

.26 

.41 
.11 

1.67 
.06 

.32 

T 
.03 

.01 

1.02 

.80 
1.94 

1.85 
1.39 
.14 
.29 
.66 

.04 
.39 
.11 

1.85 
.97 
.35 

1.17 

1.40 

.15 

.04 

.33 

.86 
.72 

.13 

T 

.02 

MEMPHIS 
NOBEETIE  2  S 
MUNDAY 
'.OftTHFIELD 
NOVICE  1  E 

1.80 
2.29 
4.17 
3.68 
3.13 

.32 

.62 
.24 

.61 

.24 
.07 
.90 

.08 
.61 

.25 

.02 
1.26 

.30 
.73 
.28 
.70 
.20 

.63 
.27 
.52 

.06 

.09 

.45 

.41 

1.07 
1.05 

1.10 

.26 

.04 

.57 
.27 

.15 

.00 

NUGENT  1  ESE 

PADUCAH 

POLAR 

POST 

QUANAH  5  SE 

1.77 
5.77 
3.81 
4.05 
2.98 

.10 

T 
T 

.04 
.26 
.20 
.07 

.08 
.66 

.25 

.40 

T 
T 

.25 

.22 
.11 

.14 
T 

T     .30 

.58 
.01 

.02 
T 

.25 
.65 

T 
2.35 
.28 
.26 
.56 

.18 
1.04 
1.4B 

.64 

.06 
.06 

.05 

.05 
.95 

1.19 
1.53 
.61 

.50 

.11 
.34 
.01 

.02 

.30 
.19 
.10 
.22 

.07 

.05 

ROBY  1  ESE 
ROSCOE 

3.36 
2.60 

.23 

.35 

.02 
.20 

.05 

.02 

.05 

.14 
.65 

.30 
.50 

.74 

1  .08 
.60 

.37 
.20 

.02 
.20 

.02 

lotta  following  S 
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Continued 

TEXAS 

UCT06ER 

1969 

Station 

3 

Day  of  Month 

H 

12   3 

4  |  5 

6 

7  |  8  [  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  IS 

16   17  [  18 

19  |  20   21 

22 

23 

24 

25   26   27 

28  |  29  |  30 

31 

ROTAN 

4.23 

T 

.40 

.13 

.53 

.67 

.3* 

.56 

.04   .63   .65 

.04 

SEYMOUR 

3.2* 

.3* 

.13 

.16 

.02 

.23 

.11 

1.20 

.29   .60   .16 

SHAMROCK 

1.92 

T 

.26 

.06 

.22 

.20 

.40 

.22 

.24 

T     .13   .17 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

1.J9 

•  26 

.10 

.20 

.22 

.35 

.02   .21 

.06   .10   .07 

SNYOER 

3.63 

T 

.30 

T 

.10 

.91 

.14 

.9) 

.23   .37   T 

STAMFORO  1 

2.93 

.10 

T 

T 

.23 

.53 

.97 

1.06        T 

TAMPICO 

2.30 

T     .37 

.60 

.45 

.•0 

.01 

TESCO 

1.90 

.04 

.21 

.02 

.02 

.02 

.10 

.50 

.20 

.37 

.21   .20   .01 

TRENT  2  ENE 

1.77 

T 

.18 

.07 

T 

.16 

.28 

.63 

.20   ,01 

TAuBl  3  ESE 

1.9* 

T 

•  03 

.09 

T 

.26 

T 

T 

.37 

.01 

.73 

.08   .10   .03 

T 

TRU5C0TT 

6.23 

1.1* 

.90 

.29 

1.27 

.82 

.09 

1.34 

.04   .26   .06 

TURKEY 

3.*B 

.30 

.16 

.13   .66 

.90 

.36 

.04   .92 

.01 

VERNON 

*.08 

.97 

.42 

.44 

.66 

.15 

.80 

.14   .19   .13 

voss 

3.«1 

1.52 

.47 

1.42 

WELLINGTON  2  ENE 

.3* 

T 

T 

T 

T 

.54 

WICHITA  FALLS  MB  AP      R 

3.16 

.32   T 

.67 

.13   .46 

T 

.01   .06 

.08 

.10 

.03   .66 

.15   .45   T 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

3.3* 

T     .21 

,90 

.52 

T 

.01   .10 

T 

.23 

.63 

.23   .46   .03 

WINTERS  1  NNE 

3.19 

.11 

.06 

.*6 

.39 

T 

T 

T 

.21 

.08 

.67 

.34   .67 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

2.4* 

.3* 

.01 

.10 

.0* 

.34 

T 

.03 

.01 

.77 

.10   .42   .04 

ALEDO  «  SE 

5.0* 

.23 

2.90 

.01 

.06 

1.16   .41   .25 

ANOICE  1  WNW 

3.92 

.85 

1.50 

T 

.25  1.22   .10 

T 

ANNA 

3.46 

.32 

3.20 

.66   .16  1.10 

ANTELOPE 

3.30 

.36 

T 

.29 

.41 

.45 

T 

T 

.11 

.03        .59 

.25   .77   .04 

ARCHER  CITY 

3.61 

.30 

.40 

.84 

.07 

■  02 

.31 

T 

.71 

.12   .72   .09 

ARLINGTON 

3.*1 

.02 

1.62 

2.13 

.16 

.65   .41 

ARTHUR  CITY 

3.36 

T 

T 

.68 

1.79 

T 

.11   .32  1.65 

.61 

AVALON 

7.11 

T 

2.18 

.20 

.13 

1.11   .51  2.69 

BAIRO 

*.96 

.30 

2.00 

1.50 

.15 

.30 

.53 

BARDwELL  DAM 

5.9* 

T 

.03 

.12 

1.29 

.03 

.43 

.63   .31  3.08 

T 

BELTQN  DAM 

*.*2 

.42 

T 

.66 

1.35 

.21 

.27  1.24   .27 

T 

BENBROOK  OAM 

4.91 

.15 

2.44 

.12 

.05 

1.18   .36   .39 

BONHAM 

4.62 

T 

T 

2.60 

.02 

.30   .05  1.65 

BOWIE 

3.5S 

.10 

.30 

.41 

1.32 

.04 

.11 

.15        .45 

.67   .01 

BOYD  3  SE 

3.42 

.05 

.21 

3.18 

.11 

.06 

.63   .42   .34 

BRAZOS 

5. 85 

.94 

.45  3.04 

.10 

.55 

.63        .12 

BRECKENRIOGE 

4.11 

.80 

.03 

.26  1.00 

.60 

T 

.01   .75 

.42   .22   .02 

BRIDGEPORT 

3.71 

.16 

T 

.52 

1.32 

.10 

.06        .35 

.40   .43   .13 

BROWNWOOD 

6.57 

2.22 

1.40 

.62 

1.18   .93   .02 

BURLESON  2  SSW 

6.5S 

.11 

.01 

2.38 

T 

.03 

.94   .41  2,66 

BURLINGTON  3  WSW 

6.29 

.10 

T 

1.10 

T 

.43   ,16  4.24 

.02 

CAMERON 

5.13 

.20 

1.49 

,11   ,46  2.63 

CARROLLTON 

5.27 

T 

•  02 

.47 

3.02 

T 

.67   .13   .76 

CELINA 

6.70 

.55   T 

1.55 

2.90 

.04 

.03   T 

.94   .16   ,53 

CENTER  CITY 

8.63 

3.35 

T 

.91 

1.00  1.10   .07 

CHALK  MOUNTAIN 

7.05 

3.10 

T 

T 

.02 

2.04        T 

T     T 

T 

T 

.04 

.42   .63   .60 

CLEBURNE 

3.3B 

.15 

1.21 

.05 

.02 

.63 

.12   .37   .63 

CLIFTON  9  E 

4.11 

.12 

2.12 

T 

.04 

.56 

.24   .73   .28 

COMANCHE 

5.2B 

2.08 

.27 

.44 

.12 

1.10  1.20   .07 

COOPER 

6.70 

.19 

1.06 

1.78 

.13   .04  2.21 

1.27 

COPPERAS  COVE  NO  2 

5.18 

.94 

1.54 

T 

.64  1.92   .06 

.08 

CORSICANA 

6.06 

.01 

.26 

1.25 

.06 

T 

.47 

.65   ,55  2,60 

.01 

CRANDALL 

6.78 

.04 

.47 

1.02 

1.06   .21  3.92 

.04 

CRESSON 

5.01 

.45 

T 

2.75 

T 

1.14   .40   .27 

cross  plains 

4.76 

1.30 

.38 

1.85 

.07 

.46 

.38   .29   .01 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

7.34 

.03 

T 

T    4.39 

T 

.01 

.80 

.11  1.24   .76 

DAVILLA 

6.00 

.73 

2.00  3.25 

OECATUR  2  SSW 

4.97 

.12 

.02 

.45 

3.15 

.40 

.45   .38 

OENISON  DAM 

4.64 

.06 

.07 

1.74 

1.74 

.02 

T 

T          .17 

T     .49   .35 

DENTON  2  SE 

5.93 

.60 

1.00 

.86 

.60       1.07 

.01   ,42  1,37 

DUBLIN 

5.45 

2.32 

.01 

.07 

1.30 

.03 

.45  1.02   .05 

DUNDEE  6  NNW 

4.33 

.08 

.62 

.21 

.23 

.28 

.22 

1.09 

.62   .96 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

5.33 

.06 

.14 

3.22 

.04 

.15 

1.06   .30   .36 

EASTLAND 

4.82 

1.27 

.31 

1.90 

.08 

.06 

.12 

.60   .48 

ENNIS 

6.32 

.14 

1.55 

T 

T 

.05 

1.10   ,33  3.15 

EVANT 

7.85 

2.95 

2.60 

.19 

.75  1,20   .15 

.09 

FARMERSVILLE 

4.84 

.07 

.08 

.35 

1.42 

T 

.55   .13  2,20 

.04 

FERRIS 

4.12 

.03 

.02 

.07 

1.09 

.09 

.90   ,22  1.66 

.02 

FLORENCE  3  SE 

4.20 

.59 

1.49 

.47 

.30 

.29  1.06 

FORESTBURG  4  S 

4.06 

.03 

.28 

2.60 

T 

.10 

.50 

T     .23   .30 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

5.62 

T     .02 

T 

T    3.53 

T 

T 

.05 

.87 

.19   .63   .37 

FRISCO 

5.43 

.01 

.93 

2.75 

T 

T 

,10   .19   .75 

7 

FROST 

6.10 

.02 

T 

.08 

1.89 

.03   T 

T 

.26 

.46   .49  2.81 

.02 

GAINESVILLE 

8.78 

.03 

.07 

.10 

4.55 

2.90 

.09 

.01   .01   .03 

.34   .33   .32 

T 

GATESVILLE 

4.77 

.67 

T 

1.76 

.01 

T 

.74  1.33   .04 

T 

GEORGETOWN 

5.21 

1.39 

.14 

.01 

.02 

2.09 

.36   .66   .31 

.01 

GLEN  ROSE 

6.53 

.11  1.48 

1.46 

T 

.39 

.57 

.30  2.02 

GOLDTHWAITE 

13.77 

7.20 

3.61 

.95 

.80   .86   .33 

GRAHAM 

4.79 

.85 

.26 

.91 

.71 

.10 

.13 

.96 

.21   .62   .02 

GRANBURV 

3.73 

1.21 

.06 

2.55 

.15   .01 

T 

.65 

.27   ,37   ,26 

T 

GRANGER 

3.95 

.35 

.20 

1.20 

,60   .63   .95 

GRAPEVINE  DAM 

5.37 

.02 

.03 

T 

.52 

2.81 

.02 

.11 

.69   .30   .65 

.02 

GREENVILLE  7  Nw 

6.95 

.02 

.22 

.11 

1.81 

1.27 

.05 

.47   .10  2.90 

GROESSECK 

7.50 

.06 

T 

1.22 

.91 

.95  1.37  2.89 

.07 

GUNTER 

5.60 

.09 

T 

.01  3.85 

.55 

T 

.05 

T          .*0 

T     .40   .25 

HAMILTON  2SSE 

8.33 

4.00 

.18 

1.B2 

T 

.07 

.77  1.16   .31 

T 

HENRIETTA 

3.71 

.20 

.07 

.70 

.11 

1.04 

T 

.29 

.02        .57 

.07   .56   .05 

.01 

HEWITT  1  SE 

3.00 

.04 

.06 

1.20 

T 

T     .05 

1.20  1.53   .83 

.07 

HICO 

11.83 

4.75 

T 

.05  2.43 

T 

T 

.07 

.70  1.26  2.35 

HlLLSBORO 

4.39 

T 

.37 

1.61 

.05   .66  1.70 

HONEr  GROVE 

4.81 

T 

T     T 

1.15 

1.23 

.43       2.00 

HUCKABAY 

6.41 

1.65 

3.27 

.79        .70 

HURST  SPRINGS 

4.60 

.92 

.03 

1.79 

.03 

.96 

.82   .28 

INDIAN  GAP 

11.22 

3.72 

T 

2.75 

.05 

1.01  2.14  1.99 

JACKSBORO 

3.30 

.16 

.03 

.05 

.27 

1.18 

T 

.07 

.62 

.26   .99   .07 

JARRELL 

4.10 

.30 

1.60 

.30  1.19   .19 

KAUFMAN 

6.26 

.-2 

.43 

1.07   .01 

1.23   .23  2.63 

.02 

KENNEOALE  6  SSW 

6.16 

.08 

.07 

2.50 

.01 

1.16   .40  1.93 

.01 

KlLLEEN 

3.03 

.62 

.50 

1.70   .21 

LAVON  DAM 

4.67 

.02 

T 

.12 

.22 

1.22 

.06 

.47   .12  2,44 

T 

LEwISVlLLE  DAM 

5.31 

T 

■01 

.92 

2.61 

.02 

.97   .16   .42 

LIPAN 

3.17 

1.25 

,04 

.09 

.01 

.13 

1.05   .37   .23 

MARLIN 

8.54 

.04 

T 

1.58 

.10 

.08 

1.** 

1.21   ,70  3.39 

T 

MARYS  CREEK 

4.33 

.15 

T 

2.60 

1.02 

.27   .16   .11 

MC  gregor 

5.73 

.14 

1.00 

1.88 

1.13  1.99 

.03 

"C  KINNEY 

6.33 

.01 

T 

T 

.06 

4.40 

.01 

.61   .14  1,10 

T 

MERIDIAN  STATE  PARK 

6.23 

2.50 

1.30 

.05 

.72  1.20   ,46 

MExU 

4.12 

.05 

1.00 

1.90  1.90 

.07 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

5.49 

.36   .03 

.11 

.09  3.17 

.13 

.01  1.16 

.13   .26   T 

MORGAN  3  WNW 

4.9* 

1.81 

T 

.80 

T 

.07 

.03 

.41  1.10   ,65 

MORGAN  MILL 

5.61 

1.61 

.40 

2.20 

.72   .60   .06 
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Day  of  Month 

Station 

0 

1     1 

£ 

1  |  2  |  3 

4  |  5  1 

6 

7  |  8   9 

10 

11 

12 

13  |  14  |  15 

16  1  17  |  18 

19  1  20  |  21 

22  1  23 

24 

25   26  1  27 

28 

29    30 

31 

HUENSTER 

5.10 

■  20 

.86 

.53 

2.46 

.06 

.u 

.28 

.36   .22 

T 

MULLIN 

7.79 

3.37 

1.35 

.15 

.05 

.40 

.91 

1.76   .20 

NAVARRO  MILLS  0AM 

4.79 

.02 

.02 

.03 

.91 

.01 

.02 

1.29 

.70  1.61 

NEWPORT 

4.33 

.15 

1.30 

1.10 

.15 

.15        .55 

.40 

.99 

OLNEY 

OLNEY  J  NNW 

3.64 

.35 

.33 

.40 

.45 

.86 

.20 

.99   .10 

PALO  PINTO 

A. 36 

.57 

.90 

1.32 

.22 

.21 

.66 

.46 

PARIS 

5.26 

T 

.04 

.89 

1.34 

T 

.01 

.24 

.06  2.40 

.06  . 

PILOT  POINT 

6.1* 

.05 

T 

.26 

2.49 

.08 

.02   .02 

.91 

.16   .55 

POSSUM  KINGDOM  DAN 

3.29 

.46   T 

T 

.07 

1.16 

.19 

T     .76 

.35 

.28   .02 

PROCTOR  RESERVOIR 

6.66 

2.42 

T 

.03 

1.60 

T     .02 

.02 

.05 

.13 

.98 

1.16   .09 

PUTNAM 

2.73 

.55 

T 

1.09 

.10 

T 

.63 

.26 

.10 

OUINLAN 

7.87 

.17 

.03 

2.69 

1.15 

.55 

.33  3.15 

RAINBOH 

S.68 

1.23 

T 

1.35 

.03 

.04 

.54 

.48  2.01 

RANGER  1  II 

4.07 

.95 

T 

T 

.02 

1.74 

T     T 

.09 

.04 

.80 

.20 

.21   T 

RED  OAK 

4.41 

T 

T 

.40 

1.31 

T 

.85 

.29  1.56 

RICHARDSON 

7.38 

.09 

h.35 

.80 

.09 

.52  1.53 

RINGGOLD 

2.98 

1.06 

1.2D 

.21 

.46 

.05 

RISING  STAR 

6.32 

.97 

T 

T 

.65 

3.30 

T 

T          T 

T     .04 

.02 

T          .05 

.63 

.64   .02 

ROANOKE 

4.39 

.04 

2.76 

.02 

.99 

.28   .30 

ROCKDALE 

4.96 

.18 

.25 

1.38 

.13 

.62  2.27 

.13  . 

ROCKWALL 

4.37 

T 

T 

.25 

1.20 

.60 

.17  2.10 

.05  . 

ROSEBUD  3  MSM 

2.64 

.13 

1.24 

.19 

.07 

.63 

.36 

ROSS 

5.81 

.10 

1.85 

.02 

1.16 

.61 

.61  1.24 

ROSSER  1  SE 

6. ID 

.45 

.30 

1.08 

1.05 

.22  2.90 

.10  . 

ROUND  ROCK  3  E 

4.11 

1.05 

1.73 

T 

.30 

.73   ,28 

.02  . 

SANGER 

5.38 

.04 

1.40 

2.39 

.07 

.60 

.43   .23 

SHERMAN  PUMP  STATION 

5.34 

.02 

.02 

.03 

.23 

4.00 

.02 

.01 

.22 

.17   .62 

T    ! 

SLIDELL 

4.72 

.95 

2.65 

.10 

.20 

.36   .44 

SPRINGTOKN 

6.44 

.13 

4.29 

.13 

.22 

.76 

.31   .60 

STEPHENVILLE  A  n 

5.70 

1.90 

2.18 

T 

.70 

.80   .12 

STILLHOUSE  HOLLO*  DAM 

3.86 

.34 

.02 

.23 

1.38 

.28 

.18 

1.13   .23 

.05  . 

STRAHN  8  NNE 

4.61 

.93 

•  34 

2.05 

.08 

.44 

.29 

.44   .04 

TAYLOR 

4.81 

.49 

•  04 

.02 

1.36 

.26 

.62  2.00 

.02  . 

TEMPLE 

4.06 

.14 

.03 

.13 

1.27 

.30 

1.29   .84 

.02  . 

TERRELL 

7.11 

.74 

1.02 

.98 

.67 

.16  3.30 

.02  . 

THORNOALE 

6.12 

.80 

1.93 

.17 

.61  2.61 

THORNTON 

7.21 

T 

1.15 

.33 

1.15 

1.06  2.80 

.70  . 

THROCKMORTON 

3.66 

.13 

T 

.10 

T 

.15 

T 

T     T 

.10   .16 

.42 

1.17 

T 

1.39   .04 

THURBER  5  NE 

3.18 

1.03 

.05 

.04 

T     .94 

.07 

.49 

TRENTON 

4.62 

.06 

.69 

1.91 

T 

T 

T 

.43 

.10  1.43 

TROY 

4.94 

.50 

1.63 

.10 

.71 

.70 

1.00   .30 

VALLEY  VIEW 

5.97 

.07 

.04 

1.38 

3.18 

T 

.46 

.29   .53 

T 

WACO  DAM 

6.21 

.06 

.01 

.13 

1.75   .01 

.03 

1.61 

1.50  1.05 

.06  . 

WACO  MB  AIRPORT          R 

5.53 

T     .04 

T 

1.69 

T 

T 

T    1.30 

1.07 

.85   .98 

MAXAHACHlE 

4.43 

.23 

1.18 

T 

T 

.13 

.86 

.42  1.61 

KEATHERFORO 

5.68 

.17 

.06 

3.30 

.04 

.21 

1.03 

.37   .50 

WHITNEY  DAM 

4.38 

.06 

.02 

2.60 

T 

.50 

.81   .39 

HOLFE  CITY 

6.26 

.08 

.19 

1.80 

1.33 

.23 

.06  2.37 

•    •    • 
EAST  TEXAS          0* 

ALTO  5  SH 

4.55 

T 

T 

1.71 

T 

.26 

.29   .18 

2.15  . 

ANDERSON 

5.53 

.16 

1.95 

.19  2.92 

.32  . 

ATHENS  3  SSE 

ATLANTA 

3.87 

T 

T 

T 

.74 

.13 

1.25 

1.75  . 

BEDIAS 

4.01 

T 

2.60 

.70 

T     T 

T 

.30 

.41  . 

BON  WIER  2  E 

2.34 

T     T 

T 

.14 

.07 

.60 

T 

T 

1.53  . 

BDxELDER 

4.58 

.03 

1.06 

.13 

2.66 

.70  . 

BREMONO 

5.05 

T 

T     T 

T 

.07 

T 

1.49 

T     T 

.51 

.12  2.35 

.31  . 

BRONSON 

2.67 

.02 

.07 

T 

.33 

.03 

.02   T 

2.20  . 

BUFFALO 

6.47 

.03 

.30 

1.70 

.84 

.62 

.29  2.37 

.12  . 

CANTON 

8.23 

T 

1.28 

1.13 

T 

.02 

1.63 

.12  3.66 

.37  . 

CARTHAGE 

3.35 

T 

T 

T 

1.03 

T 

.08 

.09 

.20  1.85 

.10  . 

CENTER 

3.61 

.28 

.42 

.20 

.06 

.12   .15 

2.38  . 

CENTERVILLE 

3.77 

.02 

.01 

.04 

1.33   .01   T 

.36 

.33  1.31 

.34  . 

CLARKSvULE  2  E 

4.87 

.05 

.05 

1.02 

.18 

.03  2.79 

■  73  . 

COLOSPRING  5  SSW 

3.61 

.24 

.91 

.20 

.05 

.05 

2.16  . 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

3.18 

T 

1.13 

T 

T 

.10 

.11 

.49  1.37 

CONROE 

3.30 

T 

T 

.37 

T 

.26 

T     .23 

2.42  ! 

CROCKETT 

5.48 

.21 

3.10 

.10 

.05 

.40   .22 

1.40  . 

DACUS 

2.94 

T 

T 

.31 

T 

.03 

1.40 

1.20  . 

DAINCERFIELO  9  S 

5.74 

1.10 

.02 

T 

.82 

.10   T 

.11 

.09  3.42 

.08  . 

DEKALB  2  N 

4.40 

T 

1.00 

.17 

2.08 

1.15  . 

OEHEYVILLE  5  S 

2.62 

.06 

.17 

1.96 

.06 

T 

T 

.37  . 

DIALVlLLE  2  W 

5.14 

•  02 

T 

1.90 

.01 

.20 

.13 

.48  2.34 

.06  . 

EDOM  2  NW 

5.00 

T 

.96 

T 

T     .50 

1.38 

.16  1.16 

.62  . 

EMORY 

6.06 

.26 

1.37   .01 

.01 

.91 

.10  3.96 

.22  . 

EVADALE 

2.87 

.19 

.30 

.54 

•  04 

.12 

.04 

1.64  . 

FAIRFIELD 

5.77 

.92 

1.10 

.07 

1.08 

.33 

.72  1.55 

FRANKLIN 

4.25 

i.  n 

.18 

.07 

.65  1.56 

.02  . 

GILMER  2  H 

5.37 

T 

.03 

1.31 

T          .66 

.30 

.04  1.99 

1.04  . 

GLADEMATER 

4.13 

.15 

1.55 

.55 

.06  1.40 

.40  . 

CRAPELAND 

5.37 

2.66 

.12 

.16 

.36  1.96 

.11  . 

GROVETON  2  NNM 

4.11 

.07 

.09 

.99 

.07 

.13 

.17 

2.57  . 

hAGANSPORT 

4.78 

.05 

.04 

1.34 

.02 

.11 

.03  2.60 

.37  . 

HARLETON 

4.34 

1.41 

.02 

.24 

.02   .58 

2.07  . 

MAKKINS  1  E 

4.67 

.18 

1.37 

.70 

.16  1.88 

.38  . 

HEMPHILL 

2.02 

.05 

.11 

.33 

1.53  . 

HEMPSTEAD 

1.25 

.45 

.73 

.07  . 

HENDERSON 

4.41 

T 

1.89 

.34 

.38 

1.80  . 

HORGER 

2.26 

.55 

.17 

.15 

.19 

.12 

T 

1.08  . 

HUNTSVILLE 

3.61 

.50 

.07 

.09   .31 

2.64  . 

JACKSON  HILL  GUARO  STA 

1.85 

T 

.29 

.26 

.09 

T     .03 

1.22  . 

JACKSONVILLE 

4.83 

.02 

1.33 

.42 

.20  1.26 

1.40  . 

JASPER  3  SH 

1.73 

.21 

.33 

.15 

.10 

.94  . 

JEFFERSON 

3.73 

.71 

.08 

.05 

.09   ,72 

2.10  . 

JEKETT 

5.66 

T 

T 

1.60 

.07 

.56 

.22  2.62 

.59  . 

KARNACK 

3.57 

.11 

1.06 

.01 

.04 

.06   .21 

2.08  . 

KlRBYVlLLE  for  service 

3.34 

.06 

.54 

.22 

.26 

.05 

T 

2.21  . 

LINDEN 

4.28 

.03 

.04 

.99 

T 

.12 

T    1.09 

2.05  . 

LIVINGSTON  2  NNE 

3.38 

T 

.01 

.03 

.31 

.46 

.09 

2.52  . 

LONG  LAKE 

6.15 

T 

.02 

1.45 

.56 

.72 

.22  2.23 

.95  . 

LONGvIEH 

4.94 

.16 

T 

1.74 

.10 

.42 

.07   .34 

2.11  . 

LOVELAOY 

3.59 

1.32 

.07 

.20 

.23   .03 

1.50  . 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

2.83 

.08 

.38 

T 

.17 

■  11 

T 

.12  1.96 

.01  . 

MADISONVILLE 

4.44 

3.65 

.04 

.27   .12 

.36  . 

MAGNOLIA 

2.39 

.55 

.64 

1.00  , 

'ARSMALL 

3.55 

1.09 

.06 

.16 

.05   .24 

1.93  . 

MAUD 

3.75 

.09 

.72 

.11 

1.40 

1.43  . 

MILAM  6  ENE 

MINEOLA  7  SSW 

5.91 

.11 

T 

.88 

T 

.32 

1.27 

.12  2.15 

1.06  . 

il  ioUowing  StiUOn 
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Day  of  Month 

Station 

£ 

1  |  2  |  3 

4  |  5  | 

6 

7  |  8  |  9 

10   11  |  12 

13  |  14  |  IS 

16  |  17   18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25   26   27 

28  |  29   30 

31 

MlNEOlA  8  ENE 

6.39 

T     .03 

1.20 

i.i' 

.62   .06   .40 

3.10  , 

MONTGOMERY 

2.38 

.03 

T 

T 

.29 

.23        .73 

1.10  . 

MOUNT  PLEASANT 

4.36 

1.00 

T 

.07      2.60 

.69  . 

MOUNT  VERNON 

4.92 

.03 

.03 

.68 

.06 

.13   .18  2.49 

1.12  . 

NACOGDOCHES 

3.33 

T 

.04 

.63 

.07 

.09   .26   .06 

2.36  . 

NAPLES  1  SW 

3.94 

T 

.60 

.10   T    1.90 

1.14  . 

NEGLEV  t,    SSW 

-.84 

T 

1.42 

.26   T    2.64 

.32  . 

NEUV1LLE 

4.33 

.29 

.55 

.08 

.05   .09   .09 

3.38  . 

NEW  CANEY  <.  NW 

1.98 

.11 

T     .30   .02 

.48 

.02        .06 

.99  . 

NEwTON 

2.79 

T    1.11 

.15 

.21 

T 

1.32  . 

NOGAlUS  GUARQ  STATION 

3.72 

.14 

1.90 

.08   .29   .87 

.48  . 

OVERTON 

PALESTINE 

7.37 

T 

T         T 

2.29   T 

T 

T 

T 

.79 

.61   .19  2.96 

.73  . 

PITTSBURG  5  S 

5.65 

1.27 

.19  2.90 

1.33  . 

POYNQR  1  NE 

3.73 

.04 

T 

1.12 

.57 

.04   .49  1.47 

PRICE  2  SW 

4.47 

1.90 

.30 

T        2.03 

.22  . 

QUITMAN  2  S 

5.59 

.13 

.27 

1.06 

.63   .10  3.40 

REKLAH  3  NNE 

6.41 

.08 

2.02 

.37   .11   .68 

3.15  ! 

RICHARDS 

4.41 

T     T 

1.01 

T     .60 

2.60  . 

RIVERSIDE 

3.50 

T     .22 

.92 

.20   .16   .28 

1.70  . 

ROCKLAND  1  N 

1.60 

.09 

.35 

.02 

.06   T 

1.08  . 

RUSK 

7.89 

3.93 

T 

T 

.44   .20  2.00 

1.32  . 

SAM  RAYBURN  OAM 

1.90 

.01 

.04   .07 

.90 

T 

.09 

.05 

1.18  . 

SIMMS  2  NNH 

3.81 

.99 

.09 

1.69 

1.28  . 

SPURGER  OAM  B 

2.26 

.22 

.16   .11 

.10 

.01 

.22   T     T 

1.44  . 

SULPHUR  SPRINGS 

6.02 

.08 

.23 

1.32 

T 

.32   .04  3.44 

.57  . 

TEXARKANA 

4.00 

.03 

.80 

.OB      2.00 

1.09  . 

TEXARKANA  OAM 

3.55 

.12 

T     T 

.60 

.08   T    1.75 

1.00  . 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

5.39 

.21 

.51 

1.16 

.10 

1.38   .43  1.50 

.10  . 

TYLER  5  NE 

4.88 

.11 

.03 

1.27 

T 

1.35   .19  1.15 

.78  . 

VALLEY  JUNCTION 

4.41 

T 

.18 

.06 

2.02 

T 

T 

.03   .69   .98 

.45  . 

WALLER  3  SSW 

1.31 

.06 

.37 

.42 

.46  . 

WARREN 

3.18 

.23 

.30 

.18   .02   T 

.26 

.01 

.03   T    1.00 

.35  . 

WILLS  POINT 

7.71 

T         T 

T         1.52 

1.09 

T 

T 

1.20   .13  3.62 

.13  . 

WlNNSBORQ  6  SW 

4.78 

1.07 

.28  3.13 

.30  . 

*    *    * 

TRANS  PECOS        0$ 

ALPINE 

.53 

.08 

.06 

.04 

.02 

.11 

.22 

BAKERSFlELD 

3.54 

.19 

.03 

.04 

1.80 

.35 

.90 

.17   .10 

BALMORHEA 

.83 

.17 

.05 

.03 

.12 

.46 

BLOYS  CAMPGROUND 

.72 

.42 

.18 

.12 

80QUILLAS  RANGER  STA 

.31 

.08 

.04   .05 

.02 

.12 

CANOELARIA 

.45 

T 

.21 

.17 

CHISOS  BASIN 

1.60 

1.05 

.05 

.33 

.15 

.01 

.01   T 

CORNuDAS  SERVICE  STA 

1.06 

T 

.10 

.77 

.19 

CRANE 

2.37 

.05 

.20 

.24 

.01 

1.56 

.25   .06 

QRYDEN 

1.00 

.03 

.06 

.41 

.50 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

.59 

.11 

.05 

.29 

.12 

.02 

FABENS 

.29 

T 

.29 

T 

T 

FORT  DAVIS 

.81 

.19 

.06 

.34 

.22 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

2.46 

.02 

.35 

.27 

.73 

.04 

.82 

.12   .11 

GIRVIN 

2.26 

.06 

T 

.12 

.04 

.52 

T 

1.30 

.22 

GRANDPALLS  3  SSE 

2.09 

.60 

.01 

.96 

T 

.42 

.10   T 

IMPERIAL 

2.77 

.50 

.14 

.90 

1.23 

KENT 

1.70 

.10 

.10 

.60 

.20 

.10 

.10 

.50 

LA  TUNA  1  S 

1.18 

T 

.13 

.09 

.96 

MARATHON 

MARFa  NO  2 

.71 

.43 

.08 

.08 

.02   T 

.08   .02 

MENTQNE  2  S 

MONAHANS 

3.13 

.35 

1.40 

.01 

.07 

.18 

.30 

.19   .34 

.28   .01 

MOUNT  LOCKE 

1.28 

.34 

.19 

.05 

.01 

.09   .52 

.07 

.01  . 

DDESSA 

3.29 

.99 

T 

T 

.61 

.41 

.43   .46 

.39 

PANTHER  JUNCTION 

.88 

.12 

.30 

.01 

.12 

.08 

.07 

.02 

.06 

.02   .08 

PECOS 

1.45 

.12 

.05 

T 

.11 

.03 

.02        .94 

.10   .08 

PENWELL  I  SSE 

3.05 

1.19 

T 

.17 

.43 

.09 

.73   .17 

.35 

PLATA 

.78 

.52 

.16 

.10 

PRESIDIO 

.09 

.07 

.02 

RED  BLUFF  DAM 

4.45 

.51 

.02 

2.06 

1.36 

.04 

T 

.03   .43 

T 

SALT  FLAT  10  ENE 

3.56 

3.54 

.02 

SANDERSON 

1.12 

.38 

.19 

.04 

.25   .30 

SHEFFIELD 

1.94 

T 

.20 

.25 

.18 

.80 

.51 

SIERRA  BLANCA 

1.12 

.02 

.79 

.31 

TOYAH 

1.54 

.03 

.05 

.03 

.06 

.10 

T     .10   .73 

.30   .10 

VALENTINE  10  WSW 

.58 

.58 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

2.16 

1.10 

.09 

T 

.08 

.13 

.19 

T 

.28   .32 

.01   T 

YSLETA 

.31 

.29 

.04 

.02 

*    *    • 

EDWARDS  PLATEAU     06 

ADAMSVILLE 

7.10 

2.27 

2.54 

1.37   .92 

aMISTAD  DAM 

BERTRAM  3  ENE 

4.73 

1.34 

T 

T 

1.34 

T 

T 

T 

.15  1.59   .11 

BIG  LAKE  NO  2 

4.42 

T 

.65 

1.65 

T 

.24 

.02 

.06 

1.28 

.22   .30 

BLANCO 

8.12 

4.68 

.03 

2.08 

T 

.48   .76   .09 

T 

BLEWETT  5  NW 

8.82 

4.28 

.09 

.80 

3.20   .49 

BOERNE 

7.17 

3.28 

.01 

.10 

.14  1.57 

.04 

.61  1.29   .17 

BRACKETTVILLE 

5.17 

.75 

.02 

.30 

2.05        .01 

.06 

1.31 

.33   .31   .03 

t*RADY  2NNW 

5.57 

2.23 

T 

.52 

.14 

.61  2.02   .05 

BUKNET 

8.42 

1.70 

3.90 

.10 

.42  2.26   .04 

CAMP  WQOO 

10.56 

.76  3.80 

.30 

3.00 

2.23 

.45 

CARTA  VALLEY 

10.32 

5.57 

T 

2.05 

.02 

.02 

2.10 

.52   .04 

CASE  RANCH  3  S 

2.98 

.78 

.70 

.10 

.12 

.83 

.17   .26 

CASTELL 

11.50 

2.90 

3.91 

1.65 

.32 

1.12  1.43   .15 

COMSTOCK 

COPE  RANCH 

2.68 

.36 

.32 

.22 

.11 

.13 

.97 

.39   .IB 

COTTONWOOO 

8.53 

2.03 

.40 

.18 

4.17 

.45 

1.20   .10 

CRIOER  RANCH 

9.75 

4.T5 

2.69 

.31 

l.eo 

DEL  RIO  WB  AP 

11.33 

7.60   T 

T 

T 

T    1.53 

T     T 

T 

.03 

T    1.96 

.19   T     T 

DOOLE  6  NNE 

3.85 

1.13 

T 

T 

.08 

.93 

T 

.06 

.02 

.26 

.47   .90 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

4.69 

.92 

.10 

1.07 

.17 

.58 

.42  1.43 

EDEN  1 

4.68 

.93   .20 

.10 

1.20 

.13 

.04 

.Jl 

.96   .29 

ELDORADO  11  NW 

2.97 

.19 

.10 

.15 

.72 

.23 

.19 

.42 

.25   .76 

ELOOftADO  19  So 

3.86 

.10   .52 

.37 

.66 

.24 

.30 

1.07   .10 

FIFE 

4.17 

1.36 

T     .95 

.07 

.08 

.75 

.96 

FREDERICKSBURG 

10.15 

1.07  3.08 

.02 

T    3.10 

.55 

.15  2.15   .03 

FUNK  RANCH 

3.30 

.92 

.15 

.08 

.13 

1.15 

.56   .31 

COLD 

6.94 

2.50 

2.40 

.39  1.56   .09 

HARPER 

10.02 

4.80 

.06 

1.62 

.42 

.54 

2.92   .04 

HUHBLE  PUMP  STA  5  NE 

9.05 

3.50 

.10 

1.80 

.10 

1.10 

1.25  1.20   T 
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Day  of  Month 

Station 

O 

12    3 

4|5 

6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13   14  |  15 

16   17   18 

19  |  20  | 

21 

22  |  23 

24 

25   26  |  27 

28   29  |  30 

31 

HUNT 

7. 88 

3.35 

2.92 

.67 

.74 

HVE 

JAMES  RIVER  RANCH 

9.86 

5.30 

1.6B 

.54 

.49 

.13  1.72 

JOHNSON  CITY 

6.65 

2.40 

2.60 

T 

.45  1.08   .10 

.02  . 

JUNCTION 

0.35 

2.5B   .23 

.03 

.82 

.01 

.18 

.51 

1.27   .70 

JUNO 

5.0* 

.49 

.52 

2.50 

.30   .98   ,05 

KEMPNER 

6.56 

1.30 

2.22 

.05 

.98  1.94   .04 

.03  . 

KERRVIUE 

.13 

3.07 

.03 

.63  1.40 

LAMPASAS 

6.95 

1.46 

.24 

2.62 

.09 

.40  1.94   .14 

.06  . 

LANGTRY 

2.40 

.08 

.02 

1.02 

.02 

.30 

.11   .83 

LEAKEY  NO  2 

12.16 

.53  6.30 

.10 

3.45 

T 

.03 

T 

1.27 

.20   .20   .06 

LLANO 

6.96 

2.45 

.03 

1.89 

.OS 

.23 

2.21   .03 

LYNXHAVEN  RANCH 

lu.29 

3.97 

T 

3.35 

T 

2.25   .49   .03 

MARCO 

4.79 

1.41 

.74 

.96  1.68 

MASON 

10.91 

7.16 

1.20 

.25 

■  22 

.42  1.49   .07 

.10  . 

MC  CAMEY 

2.B8 

T 

.59 

.01 

.16 

1.05 

.11 

.71 

.12   .13 

MEDINA 

12.78 

7.65 

.08 

.48 

2.70 

.65  1.22 

MENARD 

5.67 

1.02   .24 

1.04 

.01 

.77 

1.36  1.03 

MERTZON 

3.57 

.01 

T 

.76 

1.32 

T 

T     .01 

T 

.20 

.73 

.47   .07 

NELSON  RANCH 

7.71 

.32  3.65 

.10 

2.30 

T     T 

.53 

.28   .33   .20 

NIX  STORE  1  . 

7.23 

2.95 

.03 

1.64 

.20 

.15 

.30  1.B4   .10 

.02  . 

UAK  CREEK  LAKE 

2.14 

.07 

.06 

.64 

.04 

.14 

.43 

.48 

.24 

UZONA 

4.29 

1.24 

.04 

.62 

.02 

T 

T 

.38 

.98 

.26   .73   T 

PAINT  ROCK 

4.32 

.46   .04 

.10 

1.36 

T 

.26 

T 

1.11 

.70   .29 

PANOALE 

1.94 

.13 

.04 

.03 

.65 

.05   .90 

PRADE  RANCH 

7.95 

.56  2.00 

.98 

2.96 

T 

.68 

.17   .60 

RANKIN 

6.33 

1.20 

1.25 

.17 

.03 

1.50   .35 

1.20 

.60   .03 

RED  BLUFF  CROSSING 

10.50 

6.70 

1.50 

.40  1.60   .10 

RICHLAND  SPRINGS 

7.97 

3.26 

1.01 

.73 

.02 

.67  1.93   .15 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

2.30 

2.30 

ROCKSPRINGS  21  Sw 

7.57 

3.03 

.17 

1.B9 

.68 

1.33   .27 

ROUND  NOUNTAIN  4  WNW 

5.59 

1.20 

2.29 

.58  1.47   .05 

SABINAL  1  HSH 

7.03 

4.46 

1.28 

.94   .33   .02 

SAN  ANGELO  DAM 

5.25 

.10 

.04 

.58 

1.21 

.42 

.23 

1.95 

.32   .38   T 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

6.59 

.12   T 

.85 

T 

3.92 

T 

T 

.03 

T     .24 

T     .76 

.61   .06 

SAN  SABA 

14.96 

11.20 

.51 

.93 

.18 

.34  1.53   .25 

SLOAN 

11.70 

1.50  5.50 

T 

2.16 

.50 

.67  1.19   .18 

SONORa 

7.27 

.60 

T 

2.19 

T 

.10 

1.34 

2.41   .63 

SPICEWOOD  1  S 

5.40 

.10  1.03 

3.08   .10 

.09 

.65   .33 

STERLING  CITY 

3.47 

.27 

1.07 

.15 

.07 

.47   .20 

.80 

.30   .14 

TAYLOR  RANCH 

16.90 

10. 7B 

2.32 

1.04 

.15 

.46 

.27  1.70   .10 

.08  . 

TEAGUE  RANCH 

9.46 

2. 80 

.60 

2.53 

.35 

.41  2.70   .07 

T    . 

TELEGRAPH 

8.02 

3.85 

■  20 

.83 

.37 

.27 

.38 

.27  1.85   T 

UVALDE 

13.38 

8. 28 

T 

.82   .09 

T 

1.32 

T 

.02 

2.04   .58   .03 

WATER  VALLEY 

4.40 

1.60 

.65   T 

.07 

.25   .06 

1.04 

.53   .20   T 

HATER  VALLEY  10  NNE 

2.27 

.50 

1.00 

.53   .24 

WATSON 

5.45 

1.46 

1.75 

T 

.24  2.00   T 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

3.65 

2.20 

.05 

1.10 

.05 

.05 

.20 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 

2.65 

T    1.03 

T 

T     T     .67 

.05 

.55   .13   .22 

AUSTwELL  WL  REFUGE 

5.49 

1.24 

.13 

.71 

.19 

2.63   .57 

BEEVILLE  5  NE 

3.30 

.90 

1.06 

.04 

1.10 

.06   .02   .12 

BLUE 

4.43 

.32 

.34 

.13 

1.20 

.91  1.26 

.25  . 

BRENHAH 

4.05 

.02 

.55 

.05 

.07  3.31 

.05  . 

BUL VERDE 

5.77 

1.72 

T 

1.50 

.67  1.61   .27 

CALDWELL 

2.30 

.04 

.11 

.76 

T 

.46   .46 

.45  ! 

CANYON  OAM 

6.22 

2.70 

.0? 

.05 

1.52 

.01 

.44  1.33   .08 

CHAPMAN  RANCH 

3.69 

T    1.46 

.14 

1.05 

T 

T     .34 

T     .07   .63 

CIBOLO  CREEK 

3.93 

3.70 

.25 

CLASSENS  RANCH 

5.47 

.42  2.10 

1.52 

.30 

.10  1.02   .01 

COLUMBUS 

1.54 

.15   .10 

.10 

.06  1.08 

.03  ! 

CORPUS  CHRISTI 

4.51 

1.79 

1.94 

.28 

.30 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

2.85 

.01   .82 

1.50 

T 

T 

T     T     .52 

CUERO  3  E 

4.73 

1.21 

1.50 

1.14   .86 

DIME  BOX 

3.06 

.98 

.52  1.30 

.26  . 

DRYER  1  NW 

2.98 

T 

T     .67 

T 

T     .94 

.01 

.02 

T 

T 

.02   .03  1.29 

ELGIN 

4.32 

T 

1.05 

T 

1.66 

T 

T     .67   .94 

FAIR  OAKS  RANCH 

3.31 

.33 

1.25 

.66   .97   .10 

FALLS  CITY  4  WSW 

4.92 

1.10  2.70 

.59   T 

.32   .21 

FEDOR 

FISCHERS  STORE 

5.74 

2.70 

.10 

1.05 

.44  1.33   .10 

FLATONIA  2  W 

3.17 

.04 

.85 

.13  2.15 

FLORESVILLE 

5.66 

2.00 

1.67 

.28 

.03 

.87 

.18 

.40   .23 

d 1 00 I1CS 

2.93 

.05 

.14 

.67 

.31  1.53 

.23  . 

GOLIAD 

3.83 

T     .95 

1.32 

.01 

.06 

.66   .83 

GOLIAD  1  SE 

3.60 

1.10 

1.10 

.53   .85 

GONZALES 

3.26 

.90 

.35 

.01 

1.15 

.10 

.14   .61 

HALLETT5VILLE 

2.56 

T     .14 

.21 

.56 

.30  1.35 

HONDO 

5.27 

2.21 

T 

T 

1.32 

1.02   .61   .11 

JEDDO  2  NNE 

5.06 

.29 

•  48 

.08 

.89 

T 

T 

.26  2.92 

.14  . 

KARNES  CITY 

3.79 

.47  2.63 

.55 

.07   .07 

KENEOY 

4.98 

.83  2.35 

.65 

T 

.05 

.60   .50 

KINGSVILLE 

.74 

T     .19 

T 

.31        .24 

LA  GRANGE 

5.22 

■  02 

.08 

.07 

1.17 

.16  3.71 

.01  . 

LEXINGTON 

4.16 

.09 

.10 

.20 

1.05 

.78  1.83 

.11  . 

LOCKHART  2  NW 

3.34 

.70 

.33 

1.61   T 

.05   .54   .11 

LULING 

3.07 

.67 

.,7 

.03 

1.60 

T 

T 

T 

T     .26   .04 

MATHIS 

1.59 

.60 

.30 

T 

.10 

.16   .20   .20 

.03  . 

NATALIA 

5.57 

.16  2.06 

.04 

1.38 

.15 

.83 

.43   .52 

NEW  BRAUNFELS 

3.42 

1.11 

.73 

.05 

.65 

.19   .33   .36 

NIXON 

4.97 

.21  2.44 

.  ,« 

1.17 

.84 

.05   .05   .05 

POST  OAK  SCHOOL 

2.90 

.90 

2.00 

RED  ROCK 

3.30 

.30 

.50 

1.30 

.40   .40 

.20  . 

REFUGIO 

5.07 

T 

2.75 

T 

T     .68 

.36 

T 

T 

.03   T 

.07   .98 

RICARDO 

1.84 

.56 

.48 

.36 

.44  . 

RIQMED1NA  2  N 

9.65 

3.00 

3.00 

.35 

1.30 

2.00 

ROBSTOWN 

2.62 

.80 

.65 

.29 

T     .13   .24 

.49  . 

ROCKPORT 

2.40 

1.05 

.05 

.49 

.01 

T 

.37   .43 

RUNGE 

2.69 

T    2.02 

.60 

T 

.04   .03 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

5.85 

.21  2.76 

T 

T    1.39 

.01 

.42 

.63   .42   .01 

SAN  MARCOS 

3.54 

1.10 

.59 

.02 

.30 

.35 

.27   .64   .07 

SCHULENBURG 

2.31 

•  13 

.06 

.64 

T 

.08       1,40 

SEALY 

1.40 

.12   .09 

.37 

.02 

.14   .46 

SEGUIN 

2.09 

.17   .92 

T     .50 

T 

T 

.13 

.04   .33 

S1NT0N 

7.89 

3.40 

2.95 

.05 

.12 

.18   .23 

.0*   .90 

SMITHVILLE 

5.27 

.06 

•  25 

.OB 

.78 

.23  3.85 

SOMERVILLE  DAM 

3.69 

T 

1.40 

T 

.27  1.94 

.08  . 

SPEAKS 

6.81 

.15 

T 

T     .31  1.10 

T 

5.23   T 

SPRING  BRANCH 

5.23 

1.76 

1.90 

.60   .82   .15 

WAELOER  7  SSw 

2.71 

.39 

.27 

1.10 

T     T     .95 

T 

)■  following  Station     Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 

UCT01ER 

1969 

3 

Day  of  Month 

Station 

H 

1  [  2  |  3 

<h 

6 

7  (  8 

1" 

10  | 

11 

12 

13  [  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22  |  23   24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

WASHINGTON  STATE  PARK 

3.61 

.71 

.01 

•07  2*91 

.17  . 

WELDER  WILDLIFE  FNOTN 

4.93 

2.09 

1.92 

T 

.09 

.17  . 

YOAKUM 

2.13 

T    1.02 

.02 

,90 

.01   .90 

YORKTOWN 

4.40 

2.39 

1.52 

.04 

.49 

•    •    • 

UPPE"  COAST         0» 

ALVlN 

6.47 

.32 

.31 

.20 

2.00   .04 

.51 

.14 

2.99  . 

ANAHUAC  T6C  D 

3.61 

.07 

.48 

1.44 

.07 

1.99  . 

ANGLETON  2  > 

2.68 

.29   .04 

.10 

.20 

1.49 

.60  . 

BAY  CITY  WATERWORKS 

3.11 

.05 

.38 

1.42 

T 

.90 

.76  . 

BAVTOWN 

4.00 

.21 

•  36 

1.54 

.15   .17 

1.00 

.97  . 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

2.02 

■  24 

.22 

.99   7 

.01 

T 

1.00  . 

CLEVELAND 

2.37 

.18 

.20 

T 

.36 

.14        T 

1.49  . 

CLD01NE 

3.08 

.05 

T 

1.12 

.01 

1.46  . 

CYPRESS  1  SW 

2.48 

T 

T" 

T 

T 

T 

2.Z1 

.20  . 

DANEVANC  2  SE 

1.71 

T 

.02 

T 

.47 

.26 

T 

T 

.96 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

6.19 

.12 

.36 

1.45 

.03 

.11 

4.09 

.35  . 

EL  CAMPO 

3.75 

.21 

.70 

.29  2,99 

FREEpORT  z  Nw 

-.55 

T     .03 

■  54 

■  32 

.29 

1.76 

1.06 

.55  ! 

GALVtSTON  WB  CITY        R 

1.90 

.09 

.04 

.01 

.87 

.36 

T 

T     .93 

T 

HOUSTON  INCONT  AP 

3.30 

T 

.20 

T 

.37 

T 

.71 

T 

T 

T 

.04  1.97 

.01  . 

HOUSTON  WB  CITY          1) 

1.13 

.01 

.07 

.58 

.03   .44 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

4.41 

T 

.17 

.22 

.01 

1.60 

.03 

■  20 

.03  1.96 

.19  ! 

HOUSTON-BARKER 

3.2B 

.26 

T 

.90 

.69 

1.47  . 

HDUSTON-OEER  PARK 

5.10 

.01 

.12 

.93 

.01 

2.12 

.27 

1.63 

.01  . 

HOUSTON-HEIGHTS 

1*99 

.07 

.29 

.85 

.12 

.70  . 

HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

3.12 

.08 

.14 

1.40 

.02 

.16 

1.32  . 

HOUSTON-wESTluRY 

2.32 

.04 

.17 

.16 

.09 

1.13 

.27 

.90  . 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

2.39 

.08 

.03 

.82 

T     7 

.11 

1.21  . 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 

3.19 

.20 

.17 

.30 

T 

.88 

.20 

1.44  . 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

3.34 

.16 

1.20 

T 

.26 

.34 

1.31  . 

HUMBLE 

3.09 

.34 

.06 

.17 

.86 

.11 

1.41  . 

KATY  WOLF  Hill 

1.42 

.01 

T 

.03 

.90   .48 

LIBERTY 

3.09 

.02 

.07 

.43 

.48 

.01 

.03        .05 

2.00  . 

MATAGORDA  NO  2 

5.92 

.OB 

T 

.92 

.14 

.03       4.63 

NEW  GUIF 

2.56 

.17 

T 

1.03 

T 

.44 

.92  . 

ORANGE  4  NW 

1.15 

T 

•  19 

.66   T 

T 

T 

.34  . 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

5.54 

T 

.22 

.09 

.03 

.61 

T 

.13 

T    4.46 

PIERCE  1  E 

3.07 

.02 

.06 

.86 

.01 

.12 

1.30  . 

POINT  COMFORT 

5.53 

.34 

.03 

.19 

1.21 

.01 

.02   T 

.47 

.43  2.74 

.07  . 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

1.74 

.36 

.11 

.04 

.77 

.02 

.41 

.03  . 

PORT  LAVACA  NO  2 

6.14 

.85 

.02 

.18 

1.17 

.27 

1.34  2.20 

.11  . 

PORT  0  CONNOR 

2.75 

.48 

.09 

.88 

.09 

■  03 

T     T     .63 

.61  . 

RICHMOND 

3.52 

T 

.02 

.38 

.80 

.07 

.29 

2.00  . 

SUGAR  IANO 

2.90 

T 

.96 

.12 

.74 

1.01  . 

THOMPSONS  3  WSW 

4.05 

.03 

1.48 

.34 

2.20  . 

TOMBALL 

3. IB 

T 

T 

.59 

T 

.91 

2.12  . 

VICTORIA  WB  AIRPORT      K 

3.57 

T     .56 

T 

.05 

1.41 

T 

T 

.42  1.13 

WHARTON 

2.13 

T 

.04 

.70 

2.09  . 

•    •    . 

SOUTHERN            D9 

ALICE 

1.60 

.43 

.85 

.22   .10   T 

T    . 

ARMSTRONG 

5.70 

4.80 

.20 

.20 

.10 

.10   .30 

BATESVILlE 

7.04 

3.00 

1.30 

2.34   .40 

BENAvIOES  7  S 

.46 

.31   .01 

BIG  WELLS 

12.34 

7.55 

.03 

.05 

.67 

3.77   .27 

CARRIZO  SPRINGS 

7.43 

2.90 

.04 

.04 

1.92 

.04 

T     .04 

2.12 

.38   .34   .01 

T    . 

CATARINA 

3.84 

1.40 

.20 

.15 

1.92   .17 

CHARLOTTE  5  NNW 

5.76 

.15  4.00 

.31 

.  10 

1.10 

.10 

COTUllA 

6.38 

3.77 

.29 

.02   .30 

COTUILA  FAA  AIRPORT 

10.18 

.10  3.20 

T 

.43 

4.29 

.20   T     T 

CRYSTAL  CITY 

9.06 

4.21 

T 

T 

1.25 

T 

3.17   .43 

OILLEY 

7.47 

4. BO 

.06 

.20 

.22 

1.81   .29   .02 

EAGLE  PASS 

3. 83 

1.45 

.55 

.04   .04 

T 

T 

1.35   .20   T 

ENCtNAL  3  NW 

5.15 

.20 

1  .  7J 

3.10   .10 

FALCON  OAM 

1.21 

.31 

.14 

.95   .21 

FALFuRRIAS 

1.40 

.71 

.10 

.0! 

.90   .01 

FOWLERTON 

6.83 

.10  4.50 

.20 

1.53 

.50 

FREER 

5.9B 

.20 

.41 

4.15   .92 

FRIO  TOWN 

6.65 

.63  1.90 

3.27 

.67   .11 

GEORGE  WEST 

2.62 

.56 

1.25 

.06 

.09 

.20 

.45   .05   T 

HEB8RONVILL6 

1.21 

.45 

.07 

.62   .07 

JOUROANTON 

5.46 

.30  3.40 

.70 

.67 

.39   .04 

KAFFIE  RANCH 

LA  PR  OR 

7.66 

3.55 

.05 

1.01 

2.73   .32 

LAREDO  NO.  2 

3.22 

.16 

•  01 

T 

T 

2.57 

.42   .06 

OILTON 

1.67 

.22 

.02 

1.35   .01 

PEARSALL 

10.74 

.03  5.53 

.14 

.39 

.51 

3.56 

.25   .26 

POTEET 

RID  GRANOE  CITY  3  W 

.64 

..2 

T 

.13 

.21   .11 

SARITA  7  E 

5.05 

.20  1.30 

.59 

.90 

T    1.00 

T 

T     .50 

.05        .75 

THREE  RIVERS 

3.43 

1.32 

1.23 

.42 

.39   .07 

TILOEN 

h.69 

1.67 

1.56 

.02 

.20 

.03   .40   .01 

.HITSETT  2  SW 

5.01 

1.27  1.47 

Li  -2 

T 

.50 

.49 

.20   T 

ZAPATA 

1.08 

.05 

.58 

.45   T 

•    •    • 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 

3.25 

T 

.48   .03 

.02 

.36 

T 

2.07 

.16 

T 

T 

.10        .03 

ENGELMAN  GARDENS 

.40 

.05 

.02 

.26   .02   .05 

HARL1NGEN 

.04   .27 

.13 

mc  Allen 

1.05 

.02 

.06 

.90   .03 

.04  . 

"C  Allen  faa  ap 

1.04 

.02   T 

.01 

T 

.01 

.69 

.22   .02   T 

MC  COOK 

1.71 

T 

.04   .02 

•  11 

.16 

T 

.01 

1.28   .03   .02 

.02  . 

"ERCEDES  6  SSE 

.57 

T 

.02 

.02 

.51   .02 

T 

MISSION 

1.66 

.04   .29 

1.24   .07 

PORT  ISABEL 

PORT  MANSFIELD 

.75 

.03 

.0  2 

T 

.02 

T 

T          .09 

.63  . 

RAVMON0V1LLE 

.71 

.10 

.23 

■  01 

.06 

.19 

T     T 

T     .02 

.03        T 

.07  . 

SAN  BENITO 

2.49 

.02 

1.19 

.15 

1.17 

aESLACO  2  E 

.60 

T     .05 

.27 

T 

T     .09 

.19   T     .04 

fi  following  Suuob 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

•     •     * 
HIGH  PLAINS         01 

AMARJLLQ  w9  AIRPORT 

MAX 

MIN 

86 
57 

91 
57 

87 

64 

60 

64 

64 
46 

66 
46 

74 
45 

79 
46 

90 
58 

64 
49 

51 
45 

48 
31 

46 
28 

58 

31 

70 
36 

61 
33 

53 
39 

76 
47 

86 
61 

69 
53 

54 

47 

52 

43 

47 
42 

62 

44 

69 
47 

51 
37 

39 
33 

40 

35 

55 
3? 

53 

36 

59 
35 

ANDREWS 

MAX 

MIN 

92 
60 

93 

71 

92 

66 

87 
61 

78 
59 

77 
60 

71 
50 

76 
55 

85 
60 

87 
65 

87 
55 

76 
44 

60 
32 

65 
37 

84 

-.3 

84 

40 

73 

43 

7V 
63 

83 
63 

76 
60 

7» 

50 

55 

42 

52 

44 

59 

47 

75 

45 

75 
51 

56 
39 

40 

36 

59 
39 

55 

37 

61 
35 

BIG  SPRING 

MAX 
MIN 

94 
66 

94 

66 

93 

66 

87 
70 

62 
65 

80 
51 

7  2 
48 

76 
52 

64 
61 

91 
64 

79 
49 

79 
49 

56 
35 

65 
38 

86 
52 

65 
49 

83 

45 

77 
62 

82 
65 

82 
63 

77 
55 

57 
48 

52 

47 

61 
48 

76 
50 

75 
50 

61 
39 

42 
3* 

57 
40 

58 
41 

61 
37 

BORGER  3  H 

MAX 

MIN 

as 

58 

91 
57 

87 

58 

64 
62 

76 

46 

70 

47 

78 
40 

82 

50 

90 
59 

84 
48 

67 
44 

49 
33 

47 
30 

59 
30 

60 
41 

60 
33 

59 
37 

76 
46 

85 
61 

77 
52 

64 

48 

54 
42 

47 
42 

64 
42 

63 

46 

58 
38 

42 
34 

41 
35 

53 

37 

51 
35 

62 
32 

BRAVO 

MAX 
MIN 

85 
53 

88 
47 

86 
60 

89 
62 

85 
44 

67 
42 

73 
36 

78 
46 

80 
55 

83 

42 

80 

40 

47 
25 

46 
23 

63 
23 

64 
33 

62 
28 

67 
43 

61 
51 

81 
54 

77 
50 

67 
47 

53 
42 

65 

40 

66 
44 

70 

3  5 

67 
37 

36 
34 

44 

36 

51 
39 

56 
30 

58 
29 

6R0NNFIELD  NO  2 

MAX 
MIN 

85 
53 

92 
52 

92 
52 

89 
59 

82 
58 

75 
52 

64 

41 

71 
40 

73 
43 

86 
55 

as 

52 

70 
49 

57 
29 

54 
29 

61 
34 

84 
40 

61 

40 

64 
45 

79 
o3 

84 
60 

76 
48 

54 
45 

49 
42 

49 
43 

56 
47 

73 
45 

62 
38 

41 

34 

42 
34 

59 
36 

59 
33 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 
MIN 

88 
69 

89 

53 

87 
65 

81 
65 

76 
49 

70 
42 

78 
39 

79 
45 

86 

58 

88 
56 

76 
46 

53 
38 

47 
32 

60 
37 

60 
44 

57 
31 

59 
34 

70 
49 

84 
62 

78 
55 

70 

44 

60 

43 

49 
44 

56 

41 

64 
44 

63 

39 

44 

35 

45 

38 

50 
38 

54 
35 

60 
33 

CANYON 

MAX 
MIN 

85 
58 

90 
54 

89 
60 

81 
60 

76 
45 

66 
46 

66 
45 

74 
45 

78 
46 

90 
58 

89 
49 

83 
33 

44 
25 

54 
29 

72 
38 

70 
36 

69 
39 

53 

39 

69 
52 

67 
45 

49 

41 

45 
41 

62 

44 

69 
47 

69 

47 

69 

34 

39 
34 

53 
38 

53 
33 

57 
32 

CHANNING  NO.  2 

MAX 
MIN 

88 

56 

62 
56 

90 

57 

86 
62 

85 

43 

65 
43 

68 

43 

75 

47 

79 
47 

83 
47 

60 
42 

50 
31 

41 
24 

45 
26 

60 
28 

57 
31 

64 
34 

59 
39 

79 
48 

62 

48 

67 
48 

53 

45 

47 
40 

49 
40 

66 
41 

66 

41 

45 
33 

41 

33 

42 
34 

52 

33 

59 
31 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

84 
56 

86 
56 

88 

58 

65 
60 

80 

45 

63 
44 

65 

43 

72 
44 

75 
44 

85 
43 

S6 

44 

50 
35 

50 
28 

46 
28 

69 

26 

69 

30 

56 
35 

51 
35 

71 
45 

83 
51 

69 
46 

54 
45 

53 

42 

46 
41 

58 

41 

71 

49 

50 
34 

41 

34 

50 
33 

51 
32 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

85 
55 

86 
56 

91 
57 

89 
61 

82 
62 

71 
47 

61 
44 

72 
44 

76 
49 

84 
57 

87 
49 

69 

46 

52 
29 

52 
29 

60 
35 

61 

40 

59 
40 

61 

44 

75 
60 

82 
61 

70 
50 

51 
46 

49 
44 

49 
44 

56 
44 

73 
47 

61 
36 

40 
35 

41 
34 

55 

36 

58 
34 

OALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

85 
52 

88 

49 

85 
57 

64 
50 

60 
43 

67 
43 

74 
36 

79 
42 

86 

57 

B0 
46 

46 
37 

39 
26 

40 
25 

60 
29 

54 
33 

58 
30 

60 
39 

76 
49 

80 
52 

64 
47 

55 

46 

51 

40 

47 
39 

66 
43 

65 
38 

50 
36 

40 
32 

43 
35 

50 
38 

52 

32 

58 
33 

CIMMITT 

MAX 

Mm 

85 
52 

89 
52 

91 
53 

87 
57 

80 

45 

66 
43 

66 
38 

75 
38 

76 
43 

86 

44 

63 

42 

55 
32 

46 
22 

47 
22 

60 
29 

76 
34 

62 

34 

60 
35 

80 
59 

64 
55 

68 

46 

50 
43 

45 
38 

45 
40 

62 

44 

73 
49 

51 
33 

39 
33 

40 
33 

55 

30 

56 

30 

BUNAS 

MAX 

Mm 

88 
55 

86 
56 

86 
60 

88 
59 

S3 

42 

62 
41 

68 
37 

73 
38 

76 

50 

67 
48 

78 
41 

52 
32 

39 
25 

42 
26 

57 

30 

53 

28 

58 

32 

58 
40 

77 
47 

61 

49 

69 
49 

58 

45 

53 

40 

48 
42 

65 
45 

63 

45 

46 
32 

41 

34 

41 
37 

50 
32 

51 
31 

FLOYDADA 

MAX 

Mm 

84 

55 

90 
58 

90 
55 

85 

59 

60 
61 

69 

46 

63 

42 

71 

42 

74 
46 

84 
53 

66 

46 

66 
47 

51 
28 

51 
29 

59 
32 

80 
39 

56 
39 

60 
44 

73 
58 

63 
60 

69 

50 

51 
43 

49 
42 

48 
43 

53 

44 

72 
45 

54 

34 

40 

34 

40 
34 

53 
35 

55 

33 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

88 

60 

88 

53 

86 

57 

83 
64 

79 
47 

63 

41 

72 
46 

76 
46 

78 
47 

86 
55 

73 
45 

53 
38 

40 
31 

50 
29 

57 
30 

60 
29 

55 

32 

61 
39 

67 

50 

SO 

53 

70 
46 

65 
45 

55 

44 

47 
42 

57 
44 

62 

40 

44 
34 

41 

34 

44 
37 

51 
35 

52 

30 

FRIQNA 

MAX 

Mm 

67 
55 

87 

50 

90 
50 

86 
59 

84 
45 

67 
45 

65 
39 

74 
40 

76 

45 

87 
44 

64 
42 

52 
32 

45 
24 

48 
24 

60 
29 

72 
34 

63 
35 

61 

40 

60 
60 

83 
50 

70 
48 

51 

44 

45 
40 

47 
41 

69 

47 

70 
50 

50 
34 

38 

34 

42 
35 

51 
32 

54 
30 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

88 
54 

87 
50 

91 
53 

SB 
52 

83 

42 

66 
42 

65 

37 

75 
37 

79 

45 

67 
43 

63 

41 

50 
30 

43 
22 

46 
22 

61 

27 

71 
33 

63 
33 

60 
39 

60 
60 

83 

49 

69 
46 

51 

42 

45 
39 

46 
40 

6  4 

44 

71 
43 

50 
33 

37 

3? 

42 
34 

52 
29 

55 

29 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

87 
53 

93 

58 

92 
62 

87 
65 

78 
63 

86 
57 

61 
48 

74 
46 

79 
55 

83 
49 

90 
60 

86 
64 

69 
35 

59 
36 

65 
36 

89 

49 

63 
45 

68 
53 

75 
65 

81 
63 

77 
61 

62 

50 

57 

47 

56 

47 

63 
49 

76 
47 

73 
40 

43 
37 

45 
37 

66 

40 

63 

34 

GRUVER 

MAX 

Mm 

89 
54 

89 
49 

87 
62 

84 
63 

77 
43 

71 
41 

77 
36 

80 
45 

89 
56 

84 
51 

73 
42 

50 
32 

45 
28 

60 
26 

57 

43 

60 
27 

53 
37 

75 
45 

84 
60 

83 

49 

65 
42 

60 
43 

47 
43 

66 

42 

62 
41 

55 

37 

47 
34 

41 
32 

52 
37 

49 
34 

61 
29 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

87 
52 

86 

55 

92 
59 

87 
61 

81 
47 

04 
44 

62 

38 

74 
38 

77 
42 

SB 

44 

84 
42 

52 
35 

42 
24 

45 
24 

59 

31 

72 
39 

62 
36 

61 
38 

79 
59 

84 

54 

66 
50 

58 
45 

48 
40 

46 
42 

64 
46 

70 
45 

52 

34 

39 
34 

41 
35 

50 
38 

S5 

30 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

d8 
55 

99 
56 

94 
58 

90 
63 

82 
63 

80 
53 

62 

45 

76 
45 

78 
51 

86 
55 

78 
53 

62 
38 

56 
32 

52 
34 

65 
36 

86 
36 

66 
44 

73 
4S 

85 
52 

85 
62 

77 
52 

56 

so 

so 

44 

51 
45 

60 
45 

77 

45 

66 
40 

40 
34 

42 
35 

57 
35 

64 
36 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

84 
50 

83 
49 

92 

50 

88 

58 

61 
59 

70 
48 

63 
42 

70 
42 

76 
43 

87 
54 

67 
50 

69 
41 

54 
27 

52 

27 

62 
36 

80 
39 

61 
39 

65 
44 

60 
62 

85 
60 

68 

47 

54 
45 

48 
42 

47 
43 

55 
46 

74 
46 

56 
37 

40 
34 

41 
34 

61 
35 

58 
33 

LIPSCOMB 

MAX 
MIN 

90 
56 

86 
48 

89 
48 

84 
64 

81 
48 

63 
38 

71 
38 

76 
37 

79 
39 

87 

57 

75 
46 

53 

38 

42 
32 

43 
25 

56 
24 

58 
28 

54 

28 

68 
41 

70 

48 

82 
55 

70 
39 

63 
41 

55 

41 

48 
42 

57 

39 

63 
40 

44 
34 

41 
34 

44 
38 

48 
32 

51 
29 

LITTLEFI6L0  NO.  2 

MAX 

Mm 

81 
54 

89 
52 

92 
55 

SB 
59 

80 
54 

69 
46 

64 
43 

70 
43 

73 
47 

67 
49 

86 

46 

67 
36 

51 
26 

52 

27 

62 
34 

78 
37 

61 
38 

64 
42 

79 
63 

85 
59 

67 
45 

S3 

43 

48 
41 

48 
42 

58 
41 

74 
46 

57 
36 

40 
33 

42 
33 

56 
34 

57 
33 

LUBBOCK  W8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

86 
57 

90 
55 

86 
63 

SO 
61 

69 

56 

65 

47 

71 
42 

76 
46 

65 
56 

87 
57 

70 
50 

56 
33 

56 
28 

62 

31 

81 
44 

60 

41 

60 
41 

78 
57 

83 
62 

73 
59 

60 
46 

50 
43 

49 
43 

55 

43 

.'3 
43 

61 
40 

41 
36 

40 
34 

57 
36 

60 
36 

61 
32 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

MIAMI 

MAX 

Mm 

87 
60 

86 

51 

SB 
50 

63 
61 

80 
47 

63 

42 

69 
38 

76 
38 

77 
45 

88 
53 

eo 

45 

50 
43 

45 
30 

47 
25 

58 
30 

60 
32 

57 
35 

55 

40 

70 
50 

83 
53 

69 
42 

57 
39 

50 
43 

49 
43 

55 

43 

67 
46 

47 
34 

42 
34 

42 
38 

46 
33 

50 
30 

MIDLAND  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

94 
57 

94 

60 

91 
65 

61 
63 

83 
62 

62 
54 

73 
50 

79 
53 

85 
57 

90 
60 

es 

61 

69 

43 

57 
34 

67 
39 

86 
46 

63 

46 

75 
47 

79 
65 

84 
65 

74 
60 

61 
51 

55 

46 

52 

46 

60 
48 

74 

45 

69 
49 

49 
39 

42 
37 

61 
41 

62 
39 

61 
35 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

Mm 

94 
57 

95 
58 

69 
60 

90 
63 

84 
62 

80 
52 

73 
50 

80 
54 

85 
57 

90 
60 

90 
62 

80 
49 

60 
34 

67 
37 

66 
37 

73 
45 

75 
49 

79 
65 

84 
65 

75 
63 

73 
53 

55 

49 

53 

46 

61 
46 

75 
46 

73 

54 

60 
36 

41 
37 

61 

41 

62 
38 

64 
34 

MORTON 

MAX 

Mm 

84 
54 

90 
56 

90 
56 

86 
60 

79 
57 

69 

47 

63 
43 

69 
44 

76 
45 

86 
55 

as 

45 

70 
43 

52 
26 

50 
26 

62 
36 

78 
38 

62 
36 

63 
36 

79 
61 

84 
59 

72 
47 

53 

45 

47 
42 

47 
42 

61 

45 

74 
47 

55 

36 

39 
36 

40 
35 

60 
32 

57 
31 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

86 

51 

91 

47 

92 

47 

67 
60 

81 

53 

68 
46 

67 
38 

71 
38 

76 
40 

87 

45 

85 

45 

61 
35 

49 
25 

49 
24 

61 
33 

77 
37 

63 

35 

63 
42 

80 
60 

84 
54 

72 
46 

51 
45 

46 
40 

47 
41 

64 

46 

73 
46 

92 

36 

39 
34 

41 
35 

57 

31 

56 

30 

OLTON 

MAX 

Mm 

83 
52 

86 

54 

90 
54 

86 

5S 

78 
57 

67 
46 

64 
43 

71 
42 

75 
44 

86 

43 

84 
44 

63 
38 

49 
25 

50 
25 

61 

33 

75 
35 

60 

37 

62 

42 

77 
58 

84 

58 

69 

46 

50 
43 

47 
39 

47 
41 

59 
45 

74 
49 

53 
35 

39 

32 

41 
32 

55 
33 

55 

32 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

86 
57 

85 
56 

86 
59 

84 
62 

76 
46 

61 

43 

67 
42 

75 
42 

77 
47 

87 
50 

79 
44 

49 
42 

42 
29 

44 
28 

58 

30 

58 
30 

55 

34 

52 

39 

71 
47 

84 
55 

69 
46 

5* 
44 

46 
41 

49 
42 

56 

42 

69 
44 

47 
33 

40 
33 

41 
36 

47 
34 

48 
31 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

87 
56 

86 

57 

84 

63 

32 
63 

70 
44 

67 
43 

72 
38 

76 

44 

88 

66 

82 
44 

79 
43 

49 
32 

45 
27 

57 
29 

63 
39 

56 

29 

53 

36 

72 
45 

82 

60 

79 
51 

64 

49 

51 
41 

46 
40 

59 

42 

72 

46 

67 
37 

40 
33 

39 
34 

50 
35 

52 
31 

59 

30 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

89 
56 

SB 

52 

SB 
54 

88 
52 

61 
41 

63 

39 

70 
35 

76 
35 

79 
47 

91 
50 

74 
43 

51 
34 

39 
28 

43 
27 

57 
29 

58 

26 

54 
28 

53 

37 

71 
47 

81 

47 

69 
43 

69 

43 

S3 

43 

47 
43 

60 
42 

56 
39 

43 
33 

39 
35 

41 
36 

46 
35 

50 
29 

PLAINS 

MAX 

Mm 

85 

45 

91 

50 

91 

49 

87 

61 

61 
57 

73 
50 

61 
37 

73 
38 

77 
39 

89 
52 

B7 
49 

73 
39 

56 
28 

55 

28 

63 

39 

82 
36 

63 
35 

63 

4B 

81 
59 

64 
57 

71 
49 

53 

45 

47 
42 

48 
43 

54 
46 

73 

43 

61 
36 

39 
35 

41 
33 

58 

31 

58 
30 

PLAINVIEW 

MAX 

Mm 

85 
56 

89 
58 

92 

62 

87 
61 

83 
51 

70 
46 

66 
42 

73 
45 

77 
54 

86 
52 

85 
46 

70 
36 

45 

27 

51 
29 

60 
34 

78 
36 

61 
36 

59 

43 

76 
48 

8* 
59 

63 
46 

51 

43 

48 
42 

46 
42 

55 
45 

74 
44 

57 
35 

53 
33 

44 
34 

56 
35 

37 
33 

S«*  R«I«r*Qc«  Notes  Following  Station  Index 
-    319 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER 


Day  of  Monlh 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


SEMINOLE 

SILVERTON 

SPEARMAN 

STRATFORD 

SUNRAY  -  SW 

TAHOKA 

TULIA 

VEGA 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 
ABILENE  AS    AIRPORT 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 
CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 
GAIL 
GUTHRIE 
HASKELL 

HOROS  CREEK  DAM 
JAYTON 
MATADOR 
MEMPHIS 
MUNDAY 
PAOUCAH 
POST 

QUANAH  5  SE 
RDSCOE 
ROTAN 
SEYMOUR 

SHAMRuCk  RADIO  KBYP 
SNYDER 
TRUSCUTT 
TURKEY 
VERNON 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


93   93 
51 


52   56   58 


8b   89 
53   55 


89   St 
52   51 


89   91   91 


83   91   90 


8*   87   90 
57   53   51 


86   64 
53   52 


«9   91 
62   65 


90   92 
64   60 


88   91 
55   57 


90   91 
51   56 


88   69 
59   58 


85   89 
57   53 


89   91 
57   59 


94   95 
62   60 


87   90 
59   62 


91   91 
6<i   61 


92   92 
6*   65 


89   92 
59   56 


89   90 
59   59 


87   88 
60   60 


87   92 
57   58 


86   69 
63   55 


89   91 
59   58 


87   89 
59   57 


86   62 
65   65 


89   90 
57   54 


89   90 
59   65 


90   92 
62   58 


91   92 

59   60 


90   68 
58   50 


87   92 

55   57 


89   90 
59   59 


90   90 
65   60 


90   92 

60   58 


89   84   80 
60   59   34 


64   80   05 
62   59   45 


83   73   69 

60   43   42 


88   81   59 
59   42   41 


86   79   67 

64   44   41 


86   78   75 
61   61 


85   80   67 
62   60   47 


86   62   63 
57   42   42 


81   63 
63   53 


76   69 
67   53 


79   80 
65   53 


66  82  66 

61  50  47 

87  83  78 

66  64  57 


80   79 
66   51 


80   67 
62 


84   80 
66   56 


59   43 
82   71 


79   67 
63   47 


82   65 
53   49 


79   62 
62   49 


60   69 
65   51 


85   59 
67   50 


78   68 
64   49 


76   67 
65   50 


64   80 
67   55 


82   77   69 
02   50   43 


91 

65   53 


83 

67   65 


77   68 
54   48 


Bl   63 
60   50 


73   76 

41   48 


72   75 
38   41 


73   79 
38   46 


79   87 
47   56 


72   76 
41   49 


74   77 
42   45 


72   77 
41   46 


74   77 
45   47 


77   79 
45   47 


61   74 
44   43 


73   78 
48   48 


74   75 
45   46 


67   74 
42   43 


76   80 
49   49 


75   78 
48   52 


67   78 
47   49 


77   86 
47   56 


63   78 
43   44 


57   77 
45   44 


60   78 
49   50 


63   75 
41   41 


65   74 
42   44 


67   75 
41   41 


75   79 
45   44 


64   75 
48   47 


63   73 
45   47 


63   76 
42   43 


73   76 
42   50 


73   78 
45   47 


59   77 

43   43 


76   76 

40   45 


66   74 
46   45 


72   77 
52   46 


67   8B 
57   52 


85   84 
55   45 


86   63 
47   42 


87   77 
50   42 


8!   88 
57   51 


86   84 
52   46 


66   82 
40   40 


78   61 
61   42 


89   75 
61   51 


95   67 
53   52 


90   86 
65   53 


84   55 

47   40 


88   66 
64   52 


96   78 

63   49 


92   66 
60   56 


82   62 
56   49 


89   5 
53   46 


94   69 
55   55 


89   67 
54   56 


88   63 
50   50 


86   5 
50   50 


92   66 
55   50 


89   62 
54   45 


90   68 
54   52 


90   62 
54   52 


88   70 
57   46 


85   63 
55   48 


94   67 
57   56 


81   54 
52   39 


92   72 
62   53 


91   63 
55   54 


92   65 
61   49 


60   57   64 
30   30   39 


49   48   60 
28   29   30 


54   63 
36   38 


55   65 
35   36 


55   56 
32   32 


58   63 
37   39 


51   59 
33   32 


46   50 
31   29 


54   64 
37   38 


56   65 
34   37 


31   31   42 


58   55 
38   37 


59   66 
32   33 


55   56 
32   33 


55   55 
34   35 


67   55 
36   36 


57   57 
33   33 


52   55 
33   31 


50   53 
34   32 


55   63 
35   35 


63   56 
32   33 


54   55 
35   33 


54   o3 
32   35 


55   63 
34   35 


57   55 
37   36 


51   58 
32   29 


55   56 
33   34 


55   55 
35   36 


54   60 
32   32 


56   59 
36   35 


85   60   65 
42   42   45 


76   60 
34   35 


59   63 
48   50 


81   63 
47   47 


76   66 
47   51 


58   55 

41   39 


69   58 
34   37 


76   65 
47   50 


88   65 
45   50 


70   59 
41   42 


79   62 
43   43 


64   62 
43   43 


8)   62 
43   38 


85   59 
45   45 


77   61 
46   46 


83   60 
44   41 


85   59 
42   36 


72   57 
41   38 


64   59 
43   46 


79   59 
43   41 


65   60 
43   45 


76   57 
42   33 


60   61 
42   45 


81   62 
46   47 


83   61 

44   44 


60   55 
32   39 


61   57 
44   42 


62   60 
40   37 


83   78   64 
53   49   44 


83 

CO 


81   65 
64   55 


84 

66   59 


79   82   81 
66   63   58 


85   67 
57   49 


85   76 
61 


82   81 
64   54 


63  60   79 
62  63 

82  80 

65  62 

80  80   79 

64  64   50 

77  81   84 

05  65   58 


•(•r«oe*  NotM  Following 
-   320   - 


74   59 
43   39 

Suuon  Ia6«x 


60   82 
62   62 


80   79 
64   59 


83   69 
63   52 


84   69 
60   52 


80   72 
65   56 


82   74 
62   48 


79   73 
64   53 


80   77 
66   51 


81   72 
61   51 


61   70 
66   43 


80   76 
62   51 


6  0 
66 


80   73 
64   54 


55   49 

48   43 


55   46 

43   41 


60   47 
40   42 


48   47 
41   42 


54   49 
47   43 


53   49 

45   42 


52   47 
44   39 


78   73   60 
53   51   46 


52   50   56 
46   44   43 


63   61   54 
52   49   47 


50 
46 


59 
45 


58   52 

47   44 


59   57 
50   48 


57   54 
46   47 


53   65 

42   46 


57   51   62 
50   48   46 


56   64 
49   47 


54   50   58 
46   44   42 


53   52 

47   46 


58  75  65 

43  42  40 

57  72  53 

43  47  34 

60  57  52 

43  36  33 

65  56  42 

40  41  34 

65  51  42 

41  36  34 

57  72  64 

46  47  37 

60  72  54 

45  50  36 

64  68  48 

44  44  33 


75   76 
58   50 


78   77 
55   50 


60   75 
45   45 


75   75 
54   58 


56   69 
43   45 


79   78 
50   52 


78   77 
53   50 


62   70 
48   52 


74   67 
50   49 


60   54 
48   41 


59   77 
47   46 


60   75 
49   55 


59   76 
42   47 


5  8   70 
40   45 


76   72 
52   49 


60   79 
46   49 


61   74 
50   51 


62   73 

48   50 


75   72 
51   52 


74   73 
50   50 


65   76 
47   49 


67   63 
43   41 


63   74 
42   47 


59   70 
48   48 


54   73 
40   43 


73   73 
49   49 


40   40   53   53 

33   33   33   31 


40   51 
36   37 


41   42 
34   38 


51 
39 


40 

33 


59   60 
32   28 


42   54   53 

33   31   30 


61   61 
44   42 


43   57   63   62 


",5 
37 

54 
43 

62 
37 

63 
43 

62 

49 

64 

35 

51 

41 

59 
39 

63 

37 

41 
37 

49 
33 

56 

34 

oO 
44 

64 
50 

63 

40 

61 

41 

63 

«0 

64 

35 

48   32 
42   45 


56   60 
39   42 


50   54 

40   33 


46   54 
40   45 


50   60 
39   46 


44   50 
36   40 


43   56 
37   37 


52   62 

42   45 


43   53 
39   40 


43   56 
37   41 


45   51 
42   41 


57   56 
39   40 


47   55 

40   47 


48   51 
40   32 


44   34 
37   41 


46   52 
41   44 


55   60 
39   37 


33   60 
44   43 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER 


Station 

Day 

of  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

WELLINGTON  2  ENE 

MAX 

Mm 

90 
55 

88 
55 

90 
54 

87 
60 

84 
62 

68 
65 

70 
68 

70 
41 

78 
42 

88 
50 

88 

49 

62 

44 

55 

42 

50 
40 

60 
29 

73 
35 

60 
33 

60 
37 

70 
58 

78 
64 

72 
46 

58 

44 

54 
46 

54 

44 

60 
41 

58 
42 

55 

38 

45 
38 

43 
37 

47 
39 

58 
34 

66.9 
46.2 

WICHITA  FALLS  KB  AP 

MAX 

Mm 

91 
58 

93 

65 

88 
64 

83 

66 

77 
56 

62 
h9 

77 
46 

78 
48 

86 
55 

93 
65 

77 
55 

60 
40 

57 
37 

61 
35 

77 
42 

56 
41 

61 
39 

78 
57 

77 
6C 

82 

56 

69 

49 

66 

50 

53 

47 

64 
47 

72 
50 

72 
45 

46 
39 

31 
39 

51 
42 

62 
42 

61 
37 

70.4 
49.1 

WINTERS  1  NNE 

•     *     * 

MAX 

Mm 

89 
53 

89 
55 

90 

57 

85 

63 

79 
65 

80 
56 

60 
47 

73 
50 

77 

52 

83 
56 

90 
60 

B7 
53 

67 
36 

56 
36 

63 
39 

78 
47 

61 
46 

66 

50 

78 
64 

81 
63 

82 
61 

68 
53 

72 
50 

60 
48 

60 

50 

63 
49 

72 

41 

45 
39 

49 
39 

62 

47 

62 

40 

71.8 
50.5 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

90 
57 

90 
55 

92 
56 

88 
67 

84 
58 

79 

5  5 

60 
46 

75 
42 

61 
43 

85 

53 

93 
66 

78 
56 

59 
36 

55 
37 

65 
38 

81 
43 

59 

46 

65 
52 

82 

64 

84 
62 

85 
59 

68 
52 

72 
50 

59 

50 

63 

48 

69 
47 

75 
42 

44 
40 

47 
42 

57 
46 

64 
39 

72.5 
49.9 

ARCHER  CITV 

MAX 

Mm 

90 
59 

91 
63 

87 
69 

86 
68 

79 
62 

65 
51 

75 
47 

78 
47 

86 
5  5 

92 
65 

80 

56 

67 
h9 

54 
38 

60 
37 

77 
44 

73 
44 

60 
43 

79 

55 

78 
63 

83 
63 

70 
54 

68 
50 

63 
46 

64 
46 

74 
55 

72 
50 

65 
40 

49 
43 

54 
43 

63 

46 

60 
39 

72.3 
51.3 

BAROWELL  DAM 

MAX 

Mm 

93 
59 

92 
60 

91 
65 

90 
65 

90 
69 

83 
66 

80 
50 

82 
50 

83 
51 

87 
55 

91 
74 

93 
73 

85 

43 

57 
40 

64 

40 

76 
44 

67 
46 

68 

51 

83 
52 

85 
55 

89 

62 

82 
55 

79 
53 

68 

49 

70 
50 

77 
52 

79 
47 

49 
44 

51 
46 

56 

47 

61 
41 

77.5 
53.4 

BELTON  DAM 

MAX 

Mm 

93 
58 

93 
59 

92 

65 

91 

67 

86 
68 

80 
68 

81 
56 

81 

57 

84 
58 

62 
57 

91 
73 

92 
7* 

80 
44 

60 
44 

65 

45 

77 
48 

67 
53 

70 
57 

81 
58 

84 
63 

86 
65 

85 
58 

80 
56 

72 

55 

72 
54 

78 
58 

81 
54 

54 

46 

51 
46 

59 

50 

61 
47 

77.7 
56.8 

BENBROOK  DAM 

MAX 

Mm 

92 

60 

93 
63 

92 
67 

89 
71 

65 
69 

B2 

61 

69 
49 

78 
50 

82 
53 

87 
53 

91 
59 

93 
72 

78 
41 

58 
39 

62 

41 

75 
47 

63 

47 

65 
53 

81 
55 

78 
61 

86 
59 

60 
53 

75 
52 

62 
47 

66 
48 

73 
48 

77 
45 

47 
43 

50 

45 

52 

47 

66 

39 

75.1 
52.8 

BONHAM 

MAX 

Mm 

90 
58 

90 
64 

66 

86 
69 

80 
69 

72 

39 

77 
»6 

83 
44 

86 
52 

68 
64 

92 
69 

80 

65 

65 

44 

61 
38 

71 
43 

64 

43 

68 

50 

76 
57 

79 
61 

76 
53 

74 
51 

66 
53 

66 

45 

69 
51 

70 
53 

75 
53 

61 

42 

57 
39 

53 

45 

58 
45 

58 
38 

73.6 
52.5 

BOWIE 

MAX 

Mm 

93 
63 

92 
63 

92 
64 

86 
70 

82 
65 

73 

52 

77 
47 

61 
55 

87 
61 

92 
67 

89 
73 

73 

48 

55 
39 

64 
36 

75 
43 

68 
52 

78 
54 

77 
55 

76 
53 

82 
65 

77 
55 

72 
55 

65 

49 

69 
47 

70 
51 

75 
53 

61 

40 

50 

44 

55 
48 

60 
47 

74.9 
53.8 

BOYD  3  SE 

MAX 

Mm 

91 
57 

93 
57 

93 
56 

89 
69 

64 
66 

80 
61 

65 
46 

78 
43 

82 
43 

87 
50 

93 
68 

91 

63 

76 
41 

58 
39 

64 
39 

75 
45 

60 
46 

63 
52 

81 
55 

79 
60 

86 

61 

79 
52 

75 
54 

61 
49 

63 

48 

72 
52 

78 
46 

48 
43 

52 
45 

52 

47 

67 
39 

74.7 
51.4 

BRECKENRIOSE 

MAX 

Mm 

90 

61 

92 
61 

89 
68 

84 
67 

80 
62 

03 
53 

75 
45 

60 
44 

85 
57 

92 
67 

80 

61 

62 

43 

56 
37 

65 
38 

79 
47 

57 

46 

64 
52 

81 
61 

81 
61 

65 
64 

70 
55 

73 
52 

60 
59 

63 

49 

77 
55 

76 

48 

54 
42 

47 
44 

57 

45 

64 
43 

62 
39 

72.4 
52.2 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

93 
56 

9* 
56 

94 
62 

91 

64 

65 
65 

81 
60 

63 

47 

80 
43 

84 

45 

88 
53 

95 
67 

90 
60 

74 
39 

58 
36 

66 
37 

77 
45 

60 
46 

62 

48 

81 
57 

80 
61 

66 
55 

78 
52 

76 
51 

59 
47 

63 

47 

72 
51 

78 
44 

47 
42 

54 

45 

52 

46 

68 
98 

75.1 
50.5 

BROwNWOOD 

MAX 

Mm 

91 
55 

88 

57 

93 
60 

89 
66 

79 
69 

79 

64 

64 
55 

73 
49 

79 
51 

83 

57 

91 
69 

92 
72 

72 
40 

55 
40 

65 

44 

78 
49 

63 

49 

67 
54 

81 
55 

79 
64 

80 
64 

84 
54 

76 
53 

63 
50 

63 

52 

78 
58 

75 
45 

48 
43 

50 

43 

61 

47 

66 

42 

74.4 
53.9 

CAMERON 

MAX 

Mm 

9". 
55 

93 
63 

93 

64 

90 
71 

85 
68 

89 
6B 

84 
55 

87 
53 

89 
52 

93 
68 

94 
75 

87 
68 

71 
45 

63 
43 

80 
45 

70 
54 

76 
57 

63 
56 

87 
61 

67 
67 

67 
66 

83 

57 

75 
53 

75 
51 

82 

52 

84 
58 

76 
50 

53 

46 

66 
48 

69 
58 

64 

48 

80.9 
57.3 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

95 
56 

93 
67 

91 
69 

86 
73 

85 
67 

82 
62 

79 
48 

83 
49 

90 
51 

93 
64 

96 
76 

86 
56 

58 
43 

64 
41 

77 
46 

73 
48 

66 

51 

82 
56 

80 
68 

69 
62 

83 
63 

76 
56 

73 
54 

70 

51 

76 
54 

78 
55 

69 
45 

49 
46 

52 

46 

65 

51 

62 

40 

77.5 
55.3 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

92 

5B 

93 

58 

91 
66 

91 
66 

91 
71 

82 
69 

87 
52 

82 
52 

83 
52 

88 

58 

92 

71 

92 

75 

92 

43 

57 

40 

63 

40 

76 
44 

69 

48 

67 

51 

82 
51 

65 
56 

90 
64 

62 

54 

79 
54 

67 
52 

71 
52 

77 
53 

79 
51 

54 
43 

53 
46 

57 
46 

59 
42 

78.2 
54,1 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

93 

6". 

93 

72 

91 
71 

88 

74 

81 
72 

74 
57 

60 
51 

62 
50 

89 
60 

91 

70 

93 
78 

62 
51 

61 

45 

63 
41 

76 
49 

65 

49 

66 
54 

83 
58 

85 
59 

86 
67 

81 
60 

77 
55 

63 
55 

67 
51 

74 
57 

79 
59 

59 

46 

54 

46 

53 

48 

64 
48 

60 
42 

76.0 
56.7 

DENISON  DAM 

MAX 

Mm 

90 
59 

91 
59 

91 
68 

89 
69 

83 
69 

57 

76 
51 

81 
46 

85 
50 

89 
53 

90 
75 

89 
64 

65 

45 

60 
39 

71 
42 

71 
44 

67 
48 

80 
57 

80 
55 

82 
62 

78 
53 

75 
53 

70 
51 

65 
47 

70 
52 

75 
55 

74 
41 

57 

41 

54 
45 

63 
48 

63 

44 

75.9 
53.0 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

92 

58 

91 
58 

91 

69 

68 

71 

87 
69 

67 
58 

87 
49 

87 
49 

89 
52 

92 
65 

93 

76 

92 

58 

68 

43 

64 
39 

74 
45 

74 
47 

65 
50 

81 

59 

81 
56 

86 
61 

82 
56 

77 
53 

74 
53 

66 
46 

73 
56 

78 

57 

74 
43 

54 

44 

52 
46 

65 

49 

65 
42 

78.4 
54.1 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

91 
55 

91 
55 

92 
61 

69 
62 

86 
62 

81 
60 

63 

47 

75 
47 

80 
52 

84 

56 

89 

62 

90 
72 

74 
36 

57 
37 

65 
36 

77 
43 

61 

45 

65 
41 

78 
59 

eo 

60 

66 
57 

75 
52 

74 
52 

61 

48 

64 
49 

75 
52 

73 
43 

46 
40 

48 
40 

54 
46 

66 
36 

73.9 
50.5 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

84 
54 

91 
54 

89 
62 

88 
65 

84 
67 

80 
57 

64 

49 

75 
44 

77 
44 

82 

61 

63 
64 

78 
67 

67 
37 

52 

37 

70 
40 

74 
45 

72 
47 

68 
50 

79 

61 

81 
62 

62 
58 

70 
54 

67 
52 

58 
52 

64 
49 

72 
62 

74 
52 

52 

41 

48 
42 

55 

48 

63 
39 

72.4 
52.1 

EVANT 

MAX 

Mm 

92 

60 

92 
65 

e9 

66 

86 
68 

79 
65 

78 
61 

78 
52 

81 
48 

58 

87 
64 

89 
66 

e7 

55 

60 
39 

66 

40 

77 
44 

74 
49 

76 
52 

78 
55 

81 
55 

86 

61 

88 

61 

63 
50 

75 
52 

70 

46 

78 
54 

75 
48 

61 

45 

49 
42 

55 

45 

67 
52 

64 

41 

76.9 
53.6 

FERRIS 

MAX 

Mm 

94 
56 

92 
67 

90 
65 

90 
69 

83 
69 

79 
62 

79 
51 

82 

50 

90 
53 

91 
66 

93 
74 

64 
59 

64 
42 

62 
39 

75 
41 

72 

46 

68 
52 

82 
51 

83 
52 

87 
62 

83 

61 

77 
55 

72 
51 

67 
49 

74 
50 

79 
56 

71 
45 

54 
44 

51 
46 

59 
50 

60 

40 

77.0 

54.0 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

91 
58 

91 
68 

90 

69 

86 

72 

81 
70 

72 

56 

80 
49 

81 
48 

88 
51 

90 
66 

93 

77 

79 

51 

59 

45 

64 
42 

75 
47 

64 
50 

67 

54 

82 
57 

83 
56 

87 
64 

81 
58 

77 
55 

63 
53 

67 

50 

74 
55 

79 
56 

59 
46 

53 

46 

53 

49 

66 

49 

62 
42 

75.4 
55.1 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

91 
56 

91 
56 

9  2 
65 

69 
68 

64 
68 

78 

59 

62 

45 

78 
45 

82 

46 

86 
53 

91 
66 

92 

64 

7  5 
43 

57 
33 

64 
33 

72 
44 

58 
44 

65 
46 

60 
56 

79 
57 

85 
52 

76 
51 

72 
50 

56 
50 

61 
49 

73 
53 

76 

45 

54 
41 

55 

41 

51 
45 

66 
39 

74.0 
50.4 

GATESVlLLE 

MAX 

Mm 

94 
55 

94 

53 

93 
67 

92 
69 

88 
67 

81 
67 

78 
53 

79 
49 

82 
49 

87 
51 

91 
68 

91 

74 

80 
42 

60 
42 

65 
42 

78 
44 

68 
50 

68 
53 

79 
58 

82 
62 

88 

61 

64 
54 

79 
53 

69 
52 

72 
51 

76 
54 

82 
54 

56 

44 

49 
46 

55 

49 

64 

41 

77.5 
54.0 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

93 
54 

92 

64 

92 

65 

87 
68 

82 
67 

84 
52 

80 

54 

83 

52 

88 
53 

92 
69 

91 
73 

85 
67 

70 
43 

66 
43 

79 
41 

78 
53 

78 
56 

61 
57 

85 
63 

67 
63 

65 
66 

84 
56 

79 
53 

72 

51 

61 

51 

82 
55 

77 
48 

54 
44 

60 
47 

63 
55 

64 
42 

79.8 
56.0 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

97 
50 

96 
66 

93 

"0 

90 
71 

68 
68 

87 
56 

83 
47 

86 
51 

88 
54 

91 
61 

97 
71 

85 
52 

59 
41 

71 
45 

81 
46 

73 
42 

79 
53 

80 
50 

82 
49 

81 
58 

78 
58 

87 
52 

72 
52 

70 
50 

76 
52 

78 
54 

75 
45 

50 
46 

53 
47 

67 
52 

62 
42 

79.3 
53.6 

GDLDTHWAITE 

MAX 

Mm 

90 
62 

89 
63 

87 
65 

84 
69 

81 
63 

78 
59 

76 
50 

80 
46 

85 
64 

82 
63 

77 
54 

73 

53 

77 
49 

75 
44 

80 

47 

73 
40 

64 
40 

75 
40 

80 
58 

83 
64 

82 
63 

77 
54 

73 
53 

77 

49 

75 
54 

60 

57 

73 

40 

46 
40 

57 
40 

63 
52 

60 
39 

75.9 
52.7 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

91 
55 

90 
53 

92 

63 

88 

68 

82 
63 

80 
56 

61 
43 

78 
43 

80 
43 

84 

57 

61 
59 

76 
55 

55 

37 

65 
37 

68 

47 

73 
47 

76 
47 

62 

50 

80 
61 

80 
63 

85 
56 

73 
52 

79 
52 

61 
47 

64 
49 

76 
50 

78 
42 

45 
41 

46 
44 

54 
47 

65 
39 

73.3 

50.5 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

95 

56 

94 
68 

93 

70 

90 
71 

84 
66 

33 
60 

79 
49 

83 

47 

87 
52 

92 
65 

93 
74 

90 
58 

60 
41 

77 
40 

78 
47 

77 
49 

67 
50 

80 
58 

60 
63 

68 
61 

85 
62 

79 
53 

76 
53 

68 

51 

76 
56 

79 
51 

75 
45 

49 
45 

53 

47 

68 
52 

63 
39 

78.7 
54.8 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

91 
59 

93 
61 

92 

66 

90 
68 

86 

70 

80 
62 

69 
52 

79 
49 

81 
50 

68 

53 

92 

71 

94 
70 

78 

44 

59 

40 

62 
40 

75 
44 

63 
49 

66 
54 

82 
53 

83 
55 

67 
59 

79 
55 

76 
54 

63 
49 

68 

49 

74 
55 

78 
47 

48 
44 

52 

47 

53 
47 

65 
43 

75.7 
53.6 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

93 
56 

92 
56 

92 
64 

90 
67 

67 
70 

78 
63 

78 
50 

79 
49 

82 

*9 

88 
61 

91 
73 

92 
67 

65 
44 

58 
39 

64 
39 

72 
44 

66 

44 

67 
53 

80 
55 

61 
55 

88 
58 

79 
54 

76 
53 

61 

48 

69 
47 

74 
53 

78 
51 

52 

42 

55 

43 

53 
46 

60 
40 

76.1 
52.7 

GR0ES8ECK 

MAX 

Mm 

93 
57 

93 
64 

93 

63 

91 
63 

62 
67 

87 
63 

82 
52 

85 
52 

62 
57 

93 
60 

88 

70 

37 
74 

80 
40 

66 

40 

67 
45 

72 
50 

72 
55 

73 
53 

86 

56 

89 
66 

68 
57 

61 
54 

72 
52 

74 
52 

79 
52 

83 

56 

80 
45 

52 

46 

55 
47 

58 

44 

62 
39 

78.9 
54.5 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

92 

60 

92 
63 

91 
64 

89 
65 

73 
65 

79 
65 

70 
52 

75 
50 

eo 
51 

83 
57 

68 
66 

90 
70 

77 
40 

57 
39 

63 

41 

77 
45 

65 
47 

62 

53 

79 
58 

81 
62 

85 

60 

78 
52 

75 
53 

65 
48 

63 
49 

75 
54 

77 
52 

52 

42 

48 
43 

55 

43 

65 

40 

74.4 
53.2 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

89 
58 

90 
59 

90 
62 

87 
66 

82 
64 

79 
54 

62 
43 

76 
43 

79 

44 

64 
51 

91 
66 

77 

56 

60 

37 

56 
34 

62 

34 

73 
43 

55 
44 

61 

44 

79 
59 

76 
60 

60 
50 

72 
51 

69 
50 

55 

47 

66 

47 

72 
49 

74 
40 

50 
39 

53 
42 

52 

45 

63 
36 

71.4 
48.9 

S»«  R«f*r«nc«  N 

M«  Fc 

Uowln 

g  Stall 

3D  Index 

Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
0CT08ER 

1969 

Station 

Day 

of  Month 

a 
01 
1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

M1C0 

MAX 

MIN 

95 
93 

93 
63 

93 

67 

89 
69 

83 
64 

80 

IB 

78 
48 

81 
47 

91 

50 

91 
72 

89 
59 

86 

46 

68 
38 

76 
42 

77 
47 

67 
49 

79 
58 

78 
59 

82 

64 

67 
59 

84 
98 

79 
91 

76 
52 

70 
46 

73 
52 

60 
51 

74 
42 

47 
42 

55 

43 

67 
50 

63 

38 

78.5 
52.7 

HILLSBORQ 

MAX 

MIN 

94 
61 

94 
61 

93 

61 

91 

67 

90 
66 

86 
66 

64 
52 

62 

47 

94 

47 

88 

48 

92 

72 

93 
73 

82 

43 

59 

43 

64 
41 

77 
40 

69 
49 

71 
48 

83 
54 

89 

60 

90 
59 

94 
60 

60 
50 

66 
50 

70 
52 

78 
51 

61 
51 

39 

46 

49 
46 

54 
46 

63 

40 

76.5 
33.3 

JACKS80R0 

MAX 

MIN 

91 
63 

92 
05 

92 
66 

86 
66 

61 
64 

78 
Si 

76 
46 

81 
48 

85 
56 

93 
66 

90 
72 

91 

50 

57 
37 

64 
35 

77 
45 

77 
49 

62 

48 

80 
58 

79 
63 

63 
64 

81 
54 

72 
33 

71 
51 

63 
47 

74 
55 

75 
33 

72 

41 

91 
43 

53 

44 

65 
49 

63 
38 

75.8 
52.9 

KAUFMAN 

MAX 

MIN 

94 
57 

96 
57 

93 

65 

90 
66 

89 
69 

79 

68 

82 
51 

82 
50 

64 
92 

90 
60 

92 
73 

9  3 
71 

69 
45 

56 

40 

65 
39 

76 
43 

69 
46 

67 
51 

ei 

52 

84 
53 

91 

61 

82 
52 

90 
52 

67 
50 

72 
50 

78 
50 

90 
52 

34 
45 

55 

47 

56 

46 

60 
41 

76.3 
93.4 

KILLEEN 

MAX 
MIN 

92 

64 

90 
67 

V0 
66 

66 

70 

86 
64 

7B 
67 

81 
55 

63 
57 

91 

52 

90 
68 

79 
56 

88 
66 

77 
42 

68 
43 

78 
48 

77 
96 

69 
56 

81 
58 

89 
66 

69 
63 

85 

66 

86 
39 

61 
54 

77 
32 

78 
57 

83 

57 

76 
49 

30 
49 

57 
47 

64 
52 

63 
45 

79.3 
57.3 

LAVON  OAM 

MAX 

MIN 

92 

59 

92 

60 

91 
6* 

91 
68 

88 

70 

80 

bk 

78 

54 

79 
53 

83 
5? 

89 

58 

91 
69 

93 
70 

64 
46 

59 

42 

63 
42 

75 
45 

66 

47 

64 
54 

61 
59 

83 
57 

87 
60 

79 
56 

76 
56 

63 

49 

67 
49 

73 
56 

78 
92 

33 

45 

34 
46 

54 
46 

61 
43 

76.4 
54.6 

MARLIN 

MAX 

MIN 

95 
56 

94 
64 

92 
64 

92 
62 

63 
69 

89 
67 

84 
54 

88 
49 

90 
53 

94 
67 

95 
63 

85 

60 

62 
43 

67 
42 

77 
45 

71 
91 

75 
93 

84 
54 

87 
57 

91 
62 

67 
64 

85 
55 

74 
52 

75 
50 

81 
51 

67 
58 

66 
46 

50 
44 

60 

45 

60 
53 

62 
42 

90.1 
54.9 

HC  GREGOR 

MAX 
MIN 

94 
58 

94 
60 

93 

67 

90 
71 

89 
69 

63 
67 

83 
54 

81 
52 

83 

5.' 

69 
58 

90 

72 

94 

74 

60 
42 

60 
42 

64 
42 

77 
47 

69 
50 

71 
52 

83 

54 

85 
63 

69 
63 

83 
56 

80 

54 

69 
52 

71 
52 

77 
37 

80 
55 

56 

45 

50 

45 

57 

49 

63 
43 

78.3 
55.5 

MC  KINNEY 

MAX 

MIN 

93 

56 

92 

65 

91 
67 

89 

71 

85 
68 

77 
60 

80 

50 

83 
45 

89 
49 

92 

48 

93 

76 

90 

60 

60 
44 

62 

40 

74 
45 

74 
45 

67 
52 

81 

57 

62 
9S 

88 
62 

89 

98 

78 
53 

73 
54 

68 

47 

73 
54 

78 
55 

74 
43 

S3 

43 

52 

45 

63 

49 

64 
38 

77.6 
53.4 

KEX1A 

MAX 

MIN 

92 
60 

92 

59 

92 

61 

91 
69 

91 

71 

86 
69 

86 
53 

82 
54 

83 

56 

90 
61 

92 

65 

93 
74 

90 
40 

60 
42 

67 
52 

72 
50 

72 
51 

83 
53 

93 
53 

82 
57 

88 
57 

85 

54 

72 
50 

74 
50 

60 
52 

83 

54 

60 
45 

52 

46 

65 

47 

59 

44 

62 
42 

79.7 
54.5 

MINERAL  HELLS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

93 

61 

95 
63 

91 
66 

82 
67 

80 
64 

65 
54 

79 
49 

80 
48 

87 
55 

92 
63 

89 
65 

75 
44 

58 
39 

66 
39 

78 
45 

62 

46 

64 
52 

90 

57 

78 
61 

84 
62 

78 
56 

76 
54 

62 
48 

62 

49 

74 
56 

79 
54 

56 
43 

30 
43 

54 

46 

67 
44 

62 

40 

74.1 
92.8 

NAVARRO  MILLS  0AM 

MAX 

MIN 

91 
58 

92 
59 

9  0 
65 

90 
66 

90 
66 

85 
67 

83 
51 

82 

53 

83 
53 

89 
59 

92 

73 

93 

75 

85 

45 

58 
42 

64 
42 

76 
44 

69 

49 

70 
53 

63 
52 

65 
56 

88 
64 

83 
55 

79 
53 

67 
53 

72 
50 

78 
52 

90 

50 

51 
43 

51 
47 

36 

48 

62 
43 

78.0 
94.5 

OL.NEY 

MAX 

MIN 

PARIS 

MAX 

MIN 

92 

62 

90 
61 

91 
60 

90 
61 

88 
68 

82 

63 

76 
46 

80 
48 

82 
50 

86 
59 

90 
70 

97 

70 

65 
45 

57 
38 

64 
39 

74 
43 

65 
43 

69 

51 

80 
55 

84 
57 

67 
56 

78 
52 

76 
52 

60 
47 

69 

47 

71 
52 

76 
51 

53 

39 

57 
43 

54 
45 

61 
39 

75.9 
52.0 

PILOT  POINT 

MAX 
MIN 

92 

59 

92 
58 

92 

66 

90 
68 

85 
69 

82 
S9 

65 
46 

60 

46 

64 
49 

86 
57 

90 

67 

93 
72 

75 
42 

58 
38 

62 
39 

73 

45 

61 
47 

66 

91 

80 
55 

80 
58 

69 
95 

80 
54 

80 
55 

60 
58 

64 
48 

72 
55 

77 
47 

47 
42 

54 
43 

31 
45 

64 
39 

74.9 
52.6 

PRDCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

91 
56 

92 

60 

93 

65 

90 
67 

60 

64 

82 
62 

65 

50 

75 
46 

60 
50 

64 
54 

90 
62 

90 
70 

75 
39 

56 
39 

64 
41 

78 
45 

63 

47 

69 

50 

78 
59 

82 

61 

89 

47 

76 
54 

75 
52 

63 

49 

64 
50 

77 
53 

76 

44 

48 
42 

49 
42 

57 
47 

64 
40 

74.4 
91.9 

PUTNAM 

MAX 

Mm 

87 
56 

90 
66 

87 
67 

84 
66 

81 
66 

75 
34 

74 
47 

60 
47 

83 
57 

91 
63 

86 
63 

75 
51 

53 

35 

65 

37 

7B 
49 

74 
43 

63 
49 

79 
49 

81 
63 

83 
65 

79 
98 

73 
51 

68 

50 

62 

48 

77 
56 

75 
50 

67 
40 

43 
40 

58 
41 

61 
46 

61 
38 

74.0 
92.1 

OUINLAN 

MAX 

Mm 

95 
62 

93 
67 

9  3 
66 

90 
64 

66 
70 

80 
61 

83 

51 

65 
50 

89 
59 

93 
68 

93 
70 

90 
66 

63 
45 

65 
39 

75 
46 

73 
45 

65 

53 

83 
55 

86 
56 

63 

54 

69 

99 

76 
52 

73 
54 

70 
49 

77 
53 

76 
58 

76 
46 

55 

43 

54 
46 

61 

51 

60 

41 

79.2 
54.9 

RANGER  1  rt 

MAX 

Mm 

89 

91 

88 

85 

76 

73 

78 

69 
49 

96 

59 

96 

64 

73 

44 

56 

31 

64 
32 

77 
39 

75 
39 

62 

44 

79 
53 

60 
60 

83 

57 

76 
91 

72 

46 

66 

44 

60 
42 

75 
49 

74 
49 

68 
35 

44 
35 

55 

36 

64 
43 

62 
33 

73.7 
45.0 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

89 

55 

69 
55 

8» 
63 

87 
65 

79 
65 

83 

61 

64 
49 

76 
45 

80 
95 

83 
55 

90 
63 

89 
69 

68 
37 

55 
38 

65 
38 

78 
45 

64 

46 

68 
52 

78 
58 

81 
62 

89 
63 

75 
34 

76 
52 

62 

49 

61 
51 

77 
32 

78 
43 

45 
41 

50 
42 

59 

49 

63 

40 

73.7 
51.5 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

Mm 

94 
56 

93 
65 

93 
02 

90 
71 

85 

70 

88 
66 

84 
55 

89 
53 

89 
54 

93 

70 

96 

76 

87 
68 

69 
44 

65 
44 

79 
45 

73 
53 

73 
59 

93 
55 

86 
57 

88 
64 

86 
69 

62 
56 

79 
52 

73 
52 

80 
52 

63 
59 

79 
48 

31 
46 

62 
48 

63 
55 

62 

44 

80.5 
56.9 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

91 
60 

92 

61 

92 
67 

92 
67 

85 
69 

78 
39 

67 
45 

77 
44 

93 
46 

67 
60 

91 
69 

91 

70 

75 
43 

58 
39 

64 
41 

72 
44 

60 
45 

66 
50 

79 
57 

81 
56 

96 

54 

76 
52 

73 
55 

73 
53 

66 

47 

72 
54 

76 

47 

49 

42 

58 

44 

52 

44 

64 
37 

75.0 
52.4 

SPRINGTOWN 

MAX 

Mm 

90 

57 

91 
57 

91 
63 

89 
66 

84 
65 

79 
39 

65 

47 

77 
42 

81 
43 

96 

54 

88 

66 

90 

72 

75 
40 

58 
37 

64 
37 

79 
42 

60 
45 

62 
50 

62 
55 

80 
60 

86 
55 

77 
51 

74 
53 

60 

48 

61 
49 

71 
49 

75 
45 

47 
43 

50 
45 

52 

47 

66 
40 

73.7 
51.1 

STEPHENVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

92 
56 

93 
62 

90 

63 

84 
68 

80 
62 

72 

55 

75 
48 

78 
51 

84 

51 

90 
62 

90 
62 

58 

49 

55 
37 

64 
36 

75 
43 

73 
43 

63 

43 

77 
44 

79 
43 

84 
60 

79 
56 

86 
52 

71 
49 

63 
46 

74 
54 

78 
52 

67 
40 

46 
40 

53 
42 

63 
48 

60 
37 

75.0 
50.1 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

Mm 

93 
59 

93 
63 

9? 

64 

92 
65 

87 
66 

80 
66 

61 
55 

82 
55 

83 
56 

88 
60 

91 
73 

92 

74 

80 
42 

61 
43 

65 
44 

77 
46 

67 
52 

70 
56 

61 
57 

65 

63 

66 
65 

85 
58 

90 
53 

72 
54 

73 
54 

78 
57 

61 
53 

55 

45 

51 
45 

39 

50 

61 
46 

78.1 
56.2 

TAYLOR 

MAX 

MIN 

95 
56 

94 

57 

9  3 

65 

91 
65 

89 
66 

80 
67 

83 

56 

84 
53 

86 
55 

69 
55 

90 

73 

94 
73 

62 

45 

61 

44 

68 

44 

79 
46 

65 
54 

75 
57 

61 
58 

86 

62 

88 

67 

66 
56 

83 
53 

76 
52 

75 
53 

84 

57 

95 
59 

60 
46 

53 
48 

62 

52 

60 

45 

80.0 
56.2 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

95 

62 

94 
62 

93 
62 

91 
66 

89 
69 

84 

66 

66 

54 

84 
53 

67 
58 

86 
57 

92 

74 

93 
72 

81 
43 

62 

42 

66 

48 

78 
90 

68 
52 

71 
55 

82 
58 

99 

62 

88 
67 

87 
59 

61 
55 

73 
55 

75 
54 

80 
55 

93 

57 

58 

46 

50 
47 

61 
47 

61 
43 

79.5 
56.5 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

89 
56 

89 
56 

91 

57 

85 
63 

83 
64 

76 
54 

59 
44 

74 
43 

77 
45 

85 
50 

93 
59 

72 

56 

58 

34 

54 
33 

61 
33 

80 
46 

56 

40 

63 
44 

80 
50 

60 
59 

83 
56 

64 
52 

66 
46 

53 

45 

62 

47 

74 
48 

72 
40 

45 
39 

46 
41 

55 

45 

60 

37 

70.6 

47.7 

WACO  OAM 

MAX 

Mm 

92 

58 

93 
62 

91 
67 

90 
69 

67 
70 

83 

67 

84 
55 

83 
51 

83 

53 

87 
55 

99 

72 

91 

79 

82 

44 

60 
43 

64 
43 

76 
49 

69 

90 

72 
55 

81 
57 

83 

64 

87 
63 

83 

54 

60 

54 

69 

54 

72 
53 

78 
53 

92 

54 

55 

46 

50 

46 

39 

49 

61 
44 

78.0 
55.7 

WACO  wB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

95 

61 

94 
71 

91 
71 

88 
74 

84 
73 

94 

63 

as 

57 

85 

54 

90 
53 

92 
72 

95 

78 

93 
53 

60 

46 

65 
45 

79 
50 

70 
93 

73 
97 

83 
56 

85 

64 

89 
66 

87 
69 

81 
56 

71 
57 

73 
57 

78 
55 

84 
60 

69 
50 

51 
49 

59 
51 

62 
51 

62 

47 

76.9 
58.7 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

95 
58 

94 

67 

92 
67 

89 

71 

86 

71 

80 
63 

61 
52 

63 

53 

90 
54 

93 
66 

95 
75 

90 
60 

62 

43 

64 
40 

76 
49 

73 
47 

67 
92 

62 
52 

65 
54 

B9 
64 

89 
63 

81 
36 

76 
52 

69 
SO 

77 
53 

79 
57 

76 
45 

51 
45 

32 

46 

63 

51 

61 

41 

79.7 
55.3 

UEATHERFORD 

MAX 

Mm 

91 
60 

92 
63 

92 

63 

89 
06 

83 
65 

76 

60 

60 
49 

77 
47 

80 

87 
59 

92 
65 

91 

70 

74 
39 

57 
38 

63 
39 

74 
47 

60 
46 

63 
51 

80 
56 

79 
62 

85 
99 

79 
53 

74 
54 

61 
47 

68 
49 

74 
51 

77 
45 

46 
42 

48 

44 

31 
47 

65 
39 

73.9 
52.4 

WHITNEY  OAM 

•      *      • 

MAX 

MIN 

93 

55 

92 
55 

9<- 

66 

91 
67 

89 

69 

35 
66 

77 
56 

81 
53 

83 

50 

90 

50 

93 

72 

95 
73 

75 

44 

59 
44 

65 

42 

77 

44 

67 
50 

70 
53 

80 

54 

84 
61 

69 
64 

93 

58 

79 
53 

68 
52 

72 
52 

74 
54 

90 
52 

56 

47 

50 
46 

56 
49 

65 
45 

77.8 
34.7 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

90 
59 

91 
63 

91 
67 

90 
69 

86 
67 

9  0 
70 

83 
60 

86 
57 

80 
61 

93 
71 

91 

74 

66 
65 

83 
48 

68 
42 

77 
44 

71 
37 

79 
55 

82 
55 

88 
58 

83 

64 

64 
67 

82 
55 

78 
52 

73 
47 

84 

57 

84 

61 

78 
62 

71 
55 

69 
51 

69 
59 

67 
49 

31.9 
58.7 

ATHF.NS  3  SSE 

MAX 

Mm 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

90 
53 

95 
59 

9  0 
6* 

91 
66 

89 

64 

92 

l9 

88 
58 

86 
52 

89 

56 

93 

73 

92 

76 

92 
73 

67 
49 

64 
40 

73 
41 

75 
52 

72 
55 

80 
52 

86 
51 

87 
67 

8* 
62 

79 
32 

74 
54 

73 
41 

61 
49 

61 
59 

71 
57 

65 
47 

62 
46 

63 

47 

61 

51 

90.9 
56.0 

CENTER 

MAX 

Mm 

93 
50 

69 

51 

n 

61 

66 

61 

90 
61 

89 
63 

92 
62 

63 
50 

89 
49 

87 
53 

96 

73 

90 
73 

90 
90 

63 
36 

66 
34 

74 
34 

79 
49 

72 
47 

80 

43 

67 
47 

79 
60 

83 
45 

80 
44 

71 
39 

75 
39 

82 
41 

84 
53 

76 

45 

69 
43 

66 

42 

66 
51 

90.9 

50.0 

Sm  RttiWanc*  Nolvtt  Following  SUUon  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER 


Stalion 

Day 

of  Month 

« 
B 

3 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

CENTERVILLE 

MAX 

MIN 

95 
48 

95 

50 

94 
61 

94 
62 

93 

71 

83 
03 

92 

56 

82 

47 

37 
49 

81 
55 

95 
70 

96 

75 

92 

45 

59 

41 

67 
39 

78 
40 

75 
52 

73 

50 

83 
49 

67 
56 

87 
63 

82 
52 

80 
52 

72 
44 

73 
45 

81 
56 

84 
61 

73 
47 

57 
47 

66 
48 

61 

44 

81.2 
52.9 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 

MIN 

91 
58 

86 
60 

91 

5' 

90 
62 

88 
64 

87 

70 

84 
51 

82 
49 

83 

50 

86 
55 

89 

71 

90 
72 

90 
48 

59 
38 

63 
37 

72 
40 

69 

43 

68 
53 

80 
50 

83 
50 

88 
59 

78 
56 

76 
53 

71 
46 

66 

46 

81 
49 

76 
53 

58 
43 

58 
42 

63 

46 

58 

43 

77.7 
52.3 

COLDSPRING  5  SSh 

MAX 

MIN 

93 
52 

92 
56 

93 

o3 

90 
63 

90 
62 

90 

63 

90 
60 

84 
54 

88 
>9 

86 
63 

89 

66 

69 
71 

89 

51 

66 
42 

69 
39 

77 
40 

81 
55 

84 
51 

82 
52 

86 
52 

85 
67 

82 

53 

82 
50 

73 
46 

78 
45 

85 
54 

85 
57 

81 
49 

68 
49 

75 
53 

75 
52 

83.3 
54.5 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 
MIN 

88 
60 

89 
65 

69 
68 

89 
71 

84 
72 

88 
64 

82 
58 

83 

57 

87 
5' 

90 
73 

91 
76 

87 
55 

63 

47 

67 
44 

78 
46 

69 
58 

77 
61 

82 
55 

84 
58 

82 
65 

83 
68 

79 
57 

71 
53 

71 
50 

81 
53 

83 

61 

68 
53 

61 
51 

70 
52 

69 
57 

62 
45 

78.9 
58.5 

CONROE 

MAX 

MIN 

93 
59 

91 
60 

92 
63 

92 

69 

89 
66 

88 

67 

92 

62 

85 

61 

88 
01 

69 
68 

93 

73 

92 
74 

89 
53 

68 
44 

71 
44 

78 

45 

78 
51 

82 
54 

84 
55 

84 
63 

87 
70 

83 
56 

83 

54 

76 
50 

78 
50 

85 

56 

87 
62 

65 
52 

70 
52 

72 
55 

70 
53 

93.7 
58.3 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

95 

57 

92 

58 

9* 

5  8 

92 
67 

88 

67 

n 

66 

91 
62 

62 
55 

87 
55 

89 
60 

94 
72 

94 
74 

91 
52 

62 
43 

67 

41 

78 
42 

77 
51 

73 

54 

84 
54 

87 
53 

85 

66 

62 
55 

81 
51 

72 

47 

72 
41 

82 
53 

64 
62 

70 
49 

61 
48 

70 
47 

69 

49 

81.8 
55.1 

OAINGERFIELD  9  S 

MAX 

MIN 

90 
60 

91 
60 

90 

69 

90 

70 

90 
69 

89 
70 

82 
58 

84 

48 

87 
03 

69 
72 

92 
7  5 

91 
75 

87 
4» 

64 
40 

73 
45 

74 
49 

71 
55 

81 
53 

84 
54 

90 
61 

88 
65 

79 

51 

76 
51 

65 

48 

79 
46 

79 
47 

71 
57 

62 

47 

59 

47 

64 
54 

61 
46 

79.7 
56.6 

OULVILLE  2  H 

MAX 

Mm 

91 
59 

92 
65 

92 
66 

90 
68 

88 
68 

68 
69 

80 
56 

63 
53 

80 
60 

82 

71 

94 
76 

89 
73 

84 
46 

63 

41 

76 
44 

74 
52 

66 
52 

81 
55 

67 
55 

88 
54 

81 
66 

76 

55 

71 
50 

68 
43 

78 
50 

82 
59 

68 
55 

57 
47 

62 
46 

65 
55 

61 
47 

78.6 
56.7 

EMORY 

MAX 

MIN 

9". 
56 

9* 
58 

93 

63 

92 
65 

90 
68 

81 

68 

86 

50 

83 
45 

86 
45 

90 
55 

94 
71 

92 

72 

88 

45 

57 
39 

65 
39 

75 
42 

69 

45 

06 
53 

82 
51 

85 
52 

90 
60 

81 
52 

79 
52 

66 

47 

71 
48 

78 
51 

75 
52 

55 
45 

57 
45 

55 

45 

79.0 
52.6 

evaqale 

MAX 

Mm 

91 
55 

89 
59 

93 
64 

89 
65 

90 
63 

92 
06 

87 
67 

83 

60 

33 
65 

83 
71 

69 

70 

88 
72 

89 
56 

67 
45 

69 

40 

82 

44 

82 

50 

80 

49 

84 
52 

64 
54 

88 
54 

83 

53 

61 
48 

74 
44 

76 
46 

83 
5« 

85 

57 

83 
55 

74 
46 

73 
53 

69 
59 

83.1 
56.4 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

92 
58 

89 
66 

90 
65 

89 

71 

82 
68 

39 
09 

79 
54 

61 
51 

87 
62 

90 
72 

92 

90 
46 

63 

41 

74 
44 

74 
50 

69 
56 

84 
53 

89 
62 

86 
53 

77 
52 

69 

49 

77 
49 

60 
59 

75 

49 

54 
47 

58 

48 

63 
55 

60 
42 

78.6 
55.2 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

93 
53 

93 
63 

92 

64 

91 
71 

86 
70 

91 

09 

85 

54 

67 
51 

90 

56 

94 

57 

95 

76 

87 
70 

Bl 
46 

69 
42 

76 
45 

75 
54 

76 
55 

83 
53 

85 
56 

86 
63 

87 
58 

79 
53 

78 
52 

73 
46 

82 

49 

85 
58 

75 
50 

55 
48 

63 

48 

71 
55 

62 

44 

81.5 

55.8 

GILMER  2  H 

MAX 

Mm 

91 

53 

91 
56 

9? 
63 

92 
61 

91 

83 
55 

82 

41 

84 
42 

56 

92 
60 

92 

68 

89 

48 

59 
36 

63 
36 

74 
37 

70 

46 

60 

49 

46 

86 

50 

88 
61 

69 
44 

77 
48 

67 
43 

71 

43 

76 

51 

70 
56 

62 
46 

61 
46 

57 
46 

62 

44 

77.8 
49.5 

GLADEHATER 

MAX 

Mm 

90 
55 

89 
59 

91 

65 

89 
66 

69 
66 

84 

08 

87 
55 

80 

44 

83 
56 

87 
69 

91 
73 

91 
72 

88 

46 

61 
38 

64 

41 

75 

47 

71 
49 

05 
50 

80 

50 

84 
52 

86 
63 

80 

46 

7* 
48 

67 
47 

69 
49 

78 
56 

72 
55 

62 
45 

60 
44 

61 
46 

62 
44 

77.8 
53.7 

GROvETON  2  NNW 

MAX 

Mm 

91 
54 

93 

61 

91 

65 

90 
67 

92 
62 

91 
66 

82 
62 

88 

54 

68 
00 

91 
72 

92 

75 

93 

73 

81 
50 

69 

41 

77 
39 

81 
55 

77 
56 

79 
52 

88 

49 

82 

61 

81 

67 

82 

53 

74 
51 

73 

43 

85 
49 

83 
62 

82 

61 

65 
49 

66 

48 

70 
61 

66 

51 

82.2 

57.1 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

92 

50 

90 
57 

94 
62 

91 

62 

93 

58 

93 

04 

90 
64 

82 
55 

88 

02 

88 
68 

90 
73 

91 

75 

90 
54 

64 
45 

67 

37 

76 
44 

80 
51 

74 

48 

63 

47 

89 
60 

88 
68 

80 

48 

81 
51 

71 
46 

76 
48 

84 
55 

85 
59 

80 
50 

71 
50 

80 
55 

67 

56 

82.8 
55.5 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

93 

5B 

92 

61 

92 
63 

92 
70 

91 
69 

91 
09 

90 
61 

85 
58 

88 
58 

92 

63 

93 

72 

92 
74 

87 
49 

68 

43 

70 

43 

80 
46 

70 
62 

81 
57 

84 
57 

88 
63 

83 
68 

88 
58 

84 
53 

77 
50 

72 
49 

85 
59 

85 
62 

78 

54 

72 
53 

71 
51 

74 

50 

83.5 
58.3 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

91 
55 

88 
59 

91 
61 

88 
64 

90 
65 

88 
66 

89 
55 

81 
47 

85 
48 

86 
57 

91 

70 

93 

73 

89 
45 

62 

38 

64 
38 

74 
39 

72 
47 

66 

48 

83 

49 

84 
50 

86 

60 

80 
45 

61 
47 

68 

44 

69 

45 

79 
46 

7K 
58 

60 
44 

58 
45 

66 

51 

63 

47 

78.8 
51.6 

HUNTSVlLLE 

MAX 

Mm 

93 
60 

92 
65 

93 

65 

93 
68 

90 
68 

88 
69 

92 

61 

62 
56 

86 
56 

90 
56 

92 

70 

92 

72 

89 
49 

63 

41 

68 

41 

79 
44 

77 
57 

80 
40 

85 
54 

90 
54 

83 
66 

82 
54 

62 
50 

75 
47 

75 

47 

85 

54 

87 
60 

78 
51 

64 
49 

71 
49 

69 

50 

82.9 
55.8 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

94 
59 

90 
60 

94 
67 

88 
62 

92 
65 

92 
06 

92 
64 

79 
56 

68 
57 

87 
56 

88 

74 

91 

74 

92 
54 

70 
41 

73 

41 

77 
43 

81 
56 

77 
53 

84 
53 

89 
53 

82 
67 

81 
51 

73 
48 

77 
43 

76 
45 

86 

51 

81 
59 

78 
50 

77 
47 

77 

47 

68 
S3 

83.0 
55.4 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

90 
58 

91 
6* 

89 
65 

86 
68 

85 
67 

88 
09 

80 
56 

83 
53 

65 
56 

92 

72 

91 

75 

88 
74 

85 
46 

65 

40 

75 
40 

72 
50 

70 
54 

81 
54 

85 
52 

87 
64 

83 
65 

78 
56 

73 
51 

69 
46 

78 
51 

80 
59 

69 
54 

58 
47 

59 
46 

65 

54 

62 

45 

78.8 
56.6 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

92 
44 

89 
51 

92 

59 

91 
57 

92 
55 

91 

04 

69 
60 

62 
54 

85 

58 

88 
62 

89 
69 

90 
70 

91 
51 

66 
39 

67 
33 

76 
38 

61 
46 

77 

43 

63 
46 

87 
54 

86 
65 

81 
47 

82 

48 

73 
42 

77 
47 

84 
47 

85 

56 

81 
47 

72 
48 

78 
51 

70 
52 

62.8 
51.9 

KARNACK 

MAX 

Mm 

89 
55 

92 
59 

92 

62 

92 
63 

92 

67 

90 
66 

88 
60 

84 
46 

88 
54 

86 

72 

90 
75 

89 
74 

87 

51 

68 
41 

72 
40 

72 
50 

72 
50 

79 

50 

85 
49 

84 
60 

83 

64 

79 

46 

74 
51 

66 
47 

78 
48 

75 
57 

70 
59 

6? 

48 

60 
48 

62 

54 

63 
52 

79.5 
55.4 

KIRBVVILLE  FDR  SERVICE 

MAX 

Mm 

91 
54 

92 

58 

9i 

65 

92 
63 

92 
60 

36 
66 

86 
63 

84 
60 

86 
05 

88 
71 

91 
72 

88 

74 

87 
57 

70 

43 

77 
38 

83 
48 

82 

50 

65 
49 

90 
52 

90 

70 

84 
69 

83 

51 

82 

49 

79 
46 

85 
54 

87 
59 

64 
58 

77 
50 

78 
46 

73 

61 

71 
57 

84.4 
57.4 

LINDEN 

MAX 

Mm 

93 
56 

69 
57 

93 

53 

91 
64 

90 
66 

34 
0  8 

90 
58 

83 

47 

85 
48 

68 
50 

90 
70 

91 
74 

89 
49 

60 
38 

63 
38 

73 
41 

72 
47 

67 
50 

80 
50 

85 

51 

88 
53 

80 
47 

76 
48 

76 
43 

78 
46 

88 

51 

75 
56 

67 
44 

61 
44 

59 

45 

61 
44 

79.5 
51.7 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

91 
50 

90 
55 

92 

66 

B9 
69 

91 
61 

91 

62 

90 
64 

82 

55 

88 

53 

86 
63 

88 

75 

92 

74 

91 
55 

68 
44 

66 
42 

77 
40 

82 
55 

80 
55 

85 
52 

89 
50 

87 
70 

83 
53 

82 

50 

74 
44 

77 
46 

86 
50 

86 
60 

86 
52 

71 
51 

77 
55 

71 
55 

83.5 
55.8 

LDNEVIEh 

MAX 

Mm 

93 
55 

90 

58 

91 
66 

89 
66 

91 
67 

87 
68 

89 
58 

83 
48 

85 
47 

88 
59 

90 
72 

93 

74 

91 
49 

61 
39 

64 
40 

75 
42 

73 
48 

66 
51 

31 
52 

85 
53 

89 
59 

82 

48 

77 
49 

69 

47 

69 
47 

80 
49 

75 
56 

69 
46 

61 
46 

62 

46 

62 

47 

79.4 

53.4 

LOVELAOV 

MAX 

Mm 

94 
56 

93 

57 

9* 

6* 

92 
64 

89 
65 

89 
06 

88 

62 

82 
56 

88 
56 

88 
59 

93 
71 

92 

74 

90 
50 

62 
42 

68 
40 

78 
41 

77 
57 

76 

50 

82 
51 

89 
51 

83 

67 

81 
53 

80 

52 

73 

46 

75 
46 

84 
50 

85 

63 

74 

50 

63 

48 

68 

49 

68 
50 

81.9 
55.0 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

92 

57 

95 
64 

90 
67 

92 

67 

92 

64 

93 

71 

84 
63 

86 
58 

89 
63 

91 

75 

94 

78 

92 
69 

69 
48 

70 
41 

80 
40 

81 
55 

78 
59 

80 
54 

90 
55 

83 
68 

83 

60 

83 
53 

75 
52 

78 
49 

67 
52 

88 
61 

80 
55 

70 

52 

75 
50 

70 
61 

68 

46 

83.4 
58.4 

MADISONVILLE 

MAX 

Mm 

92 
60 

93 
63 

90 
67 

90 

70 

86 
66 

34 
09 

60 

54 

61 

72 

77 

76 

4B 

66 

42 

78 

45 

76 
56 

76 
59 

85 
54 

87 

57 

85 
64 

84 
67 

81 
54 

79 
54 

72 
49 

81 
52 

84 
62 

80 

57 

60 
50 

65 
49 

67 
57 

64 
46 

79.5 
58.7 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

90 
55 

89 
55 

91 

58 

88 

64 

91 
65 

38 
60 

91 
59 

82 

46 

84 

49 

86 
58 

91 
66 

92 

15 

90 

50 

60 

40 

62 

40 

73 
42 

72 
54 

66 

01 

80 

49 

84 
50 

85 

62 

79 

4? 

76 
47 

66 

44 

69 

47 

79 
50 

76 
59 

67 
45 

62 

46 

63 

45 

61 
50 

76.5 
52.7 

MINEOLA  8  ENE 

MAX 

Mm 

93 
54 

93 

63 

91 
65 

90 
68 

83 
65 

38 
0  4 

82 
52 

85 

40 

90 

51 

93 
73 

90 
lb 

69 
75 

85 
47 

66 

39 

75 

40 

70 
46 

67 
55 

80 
50 

84 
49 

90 
62 

86 
58 

78 
45 

66 
52 

71 
46 

77 
47 

77 
59 

70 

50 

60 
45 

55 

46 

59 
52 

60 
48 

76.9 
54.3 

mount  pleasant 

MAX 

Mm 

93 
52 

90 
53 

92 

58 

90 
65 

89 
66 

88 
00 

87 
53 

82 
4? 

84 

43 

87 
50 

91 
7  2 

92 

73 

91 
48 

58 
38 

63 

38 

74 

40 

69 

45 

08 
54 

80 
47 

85 
47 

90 
62 

79 
47 

76 
48 

65 

46 

68 

45 

76 
50 

76 
54 

62 

44 

60 
45 

36 

46 

59 
45 

78.1 

51.0 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

92 

60 

91 
60 

92 

61 

91 
65 

38 
64 

84 
05 

86 

51 

82 

45 

65 
44 

87 
55 

92 
73 

90 

47 

58 

35 

65 
35 

74 
41 

66 
42 

09 
53 

80 
52 

84 
53 

89 

59 

80 
46 

77 
47 

64 
44 

70 
45 

77 
46 

71 
52 

59 
42 

60 
44 

56 

45 

97 
40 

77.3 

50.4 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

94 
50 

90 
56 

9* 
66 

88 
68 

91 
66 

89 

09 

92 
62 

83 

54 

37 

56 

86 
62 

90 
74 

92 

75 

91 

52 

62 

42 

66 

40 

77 
41 

78 
55 

72 
53 

62 
52 

88 
65 

82 
66 

84 
53 

61 
52 

72 
46 

73 
48 

84 
52 

84 
62 

75 
47 

65 
46 

66 

49 

67 
»2 

81.5 
55.8 

NEWTON 

MAX 

Mm 

93 
50 

90 
53 

9* 

57 

93 
63 

92 
59 

92 

59 

88 
66 

65 
63 

86 
63 

68 
67 

69 

72 

90 
72 

86 
58 

67 
47 

69 
40 

78 
40 

82 
52 

76 
51 

84 

50 

91 
51 

89 
70 

82 
55 

82 

50 

73 

49 

79 
49 

85 

57 

87 
59 

8? 
52 

71 
51 

78 
52 

67 
60 

83.6 
56.0 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

94 

60 

93 
60 

93 

64 

89 
68 

89 
68 

3C 
68 

88 

53 

83 
53 

65 
55 

88 

61 

93 

72 

94 

75 

90 

47 

60 
40 

67 
41 

77 
43 

74 
50 

54 

62 
54 

85 
55 

87 
65 

64 
53 

79 
50 

70 
46 

71 
46 

78 
54 

81 
55 

58 
45 

55 

45 

67 
45 

61 
44 

79.5 
54.5 

POVNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

93 
64 

93 

66 

93 

67 

88 
69 

8? 
69 

89 
70 

84 
54 

85 

51 

69 
62 

93 

72 

93 

75 

90 

74 

84 
46 

72 
41 

77 
45 

74 
45 

70 
54 

81 
55 

85 
58 

89 
64 

85 
65 

81 
56 

76 
54 

73 
50 

79 
52 

81 
62 

70 
51 

57 
49 

59 

47 

63 
56 

61 
46 

80.3 
57.7 

ROCKLANO  1  N 

MAX 

Mm 

91 
64 

90 
72 

90 

09 

86 
57 

84 
50 

82 

58 

80- 

78 
61 

85 

69 

65 
69 

83 
62 

80 

78 
57 

77 

84 

82 
66 

80 
62 

75 

56 

76 

74 
52 

68 
51 

61.7 

Son  R«[*r«nc*  Nolo*  Folio  wing  E 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

OCTOBER 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      IS      16       17      18      19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


RUSK 

SIM  RAY6URN  0AM 
SIMMS  2  NNW 
SPURGER  0AM  B 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TYLER  5  NE 
WARREN 
WILLS  POINT 
•     » 
TRANS  PECOS 


05 


ALPINE 

6AKERSFIEL0 

3ALM0RHEA 

CANDELARIA 

CHISOS  BASIN 

C0RNU0AS  SERVICE  STA 

CRANE 

URYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

FABENS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

MARATHUN 

MARFA  NO  2 

MENTONE  2  S 

MONAHANS 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  6LUFF  0AM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 


KU 

MB) 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


90  90 
00   62 


90   B6 
54   62 


92  88 

55  57 

94  9*   93 
57  62   64 

87  88   93 

51  58   59 

91  89   91 

55  59   6« 

68  91   87 

53  59 

95  94 

60  60 


88   89 
55   51 


91   96 
64   67 


94   96 
56   59 


97   98 
48   51 


80   64 
56   58 


95   92 

46   (,9 


92   96 
53   67 


91   93 

56   56 


92   92 
59   65 


90   91 
48   51 


94   98   98 


93   90 
56   60 


90   89   90 
44   1,6   46 


95   90 
58   64 


92   91 
64   63 


95   95 
55   67 


99   98 
55   59 


9*   93 

55   60 


91 

61   68 


89  89 

62  67 

91  94 
67  61 

86  87 

66  66 

89  90 

67  62 

92  88 
65  64 

94  95 

64  65 

90  89 

65  64 

90  90 

64  60 

93  94 

65  69 


80   88 
64   67 


90 

62   65 


94   90 
57   59 


76   81 
59   59 


89   79 
50   48 


82   87 
62   62 


83   89 
66   70 


83   64 
64   58 


54   53   50 


91   86   86 
64   60   64 


86   66   84 
64   60   56 


86   80 
51   51 


76   77 
56   57 


93   91 
60   60 


89   65 
70   64 


93   95 
66   64 


85   86 
66   61 


82   81 
55   55 


85   83 
62   65 


80 

5« 


60 
62 


53  45   50 

89  78   85 
64  63   64 

80  83   86 

51  44 

90  82 
55  48 


54   43 

64   85 

63   58   63 


67   79 

50   49 


68   78 

54   57 


67   73 
55   52 


86   88   95 


78   70   75 
52   53   58 


67   76 
55   54 


80   78   63 
60   59   55 


80   87   89 


85   77 
55   58 


62   78   90 
55   60   58 


71   80 
52   47 


82   90 
55   61 


74   78 
49   53 


75   81 
56   61 


75   87 
55   55 


8C   87 
54   62 


82   91 
56   60 


75   84 
57   56 


74   61 
58   55 


73   73 
86   90 


91   91 
75   73 


85   90 
72   72 


90   91 
72   74 


93   92 
72   74 


88   89 
71   71 


93   95 
72   64 


79   85   80 
60   65   60 


61   66   66 


85  93   65 

57  60   68 

89  87   77 

67  65 

89  87 


94   96 
59   59 


95   96   94 


88   86 
60   59 


86   86   61 
56   55   51 


91   89   83 
58   60   55 


77   63 
57   57 


96   V5 
58   58 


91   92 
62   03 


90   87   80 
62   64   51 


68   58 
46   39 


92   65 

57   46 


86   68 
49   34 


91   72 
55   46 


68   57 
46   39 


88   60 
51   37 


69   58 
47   39 


83   67 
54   44 


89   58 
46   41 


60   75   83 
37   34   52 


69   60   69 
43   37   44 


68   58   74 
40   42   42 


81   80   92 

46   45   47 


80   62   70 
43   42   43 


70   75   83 
37   39   47 


71   57   70 
40   39   41 


78   63   62 
48   42   45 


71   79 

50   46   60 


78   70   80 
44   42   47 


70   61   72 
42   41   45 


71   82 
45   52 


75   81 
36   39 


67   65 
46   49 


71   75 
38   52 


61   73 
43   43 


67   58   70 
42   41   45 


67   65   85 
35   42   52 


64   58 
38   38 


46   43 


74   78 
51   52 


79   75 
57   54 


71   89 
48   52 


80   79 
54   53 


69   69 
45   53 


72   64 
49   50 


33   61 
48   49 


68   74 
44   54 


73   83 
42   47 


84   68 
49   50 


90   70 
43   43 


85   92 
49   45 


79   73 
49   46 


87   67 
46   47 


79   71 
54   56 


81   87 
52   54 


61   82 
43   42 


91   72   87 
46   49   58 


67 

50 


83   67 
48   48 


60   83 
43   41 


94   92   83   66   70   81 
68   63   64   44   40   51 
S#»  R«f*r«nc*  NoU»  Following  Sutli 
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70   78   83 


73   78   77 
36   53   50 


86   74   84 


85   77   80 
46   52   66 


76  82  91 

43  42  57 

76  80  84 

40  41  46 

80  72  66 

45  52  56 

80  75  79 

53  61  56 


79   86 
58   64 


89   65 
59   70 


69   89 
57   62 


87   86 
52   69 


85   91 
53   59 


85   89 
60   63 


84   68 
52   64 


85   84 
64   70 


85   69 
54   61 


90   60 
56   59 


93   90 
54   63 


67  79  69 

44  45  57 

81  83  63 
65  65  62 

82  64  84 
65  64  65 

83  63  76 
58  52  58 

88  85  81 

52  45  47 


55   50   54 


67   86   62 


81   74 
61   58 


78   72 
52   52 


88   85 
61   61 


92   82 
55   60 


81   77 
61   55 


94   92 
66   66 


83   73 
57   56 


84   80 
62   61 


66   67   62 


79   80 
61   54 


85   83 
58   51 


61   78 
48   48 


78   75 
50   46 


61   79   76 
54   61   47 


62   76 
53   52 


84   68 
56   51 


69   58 
52   46 


94   76 
63   56 


74   75 
57   54 


69   60 
51   47 


69   57 
53   49 


71   70 
53   49 


85   76 

50   50   49 


71   69 
47   47 


68   64   65 
46   43   41 


83   73   62 
63   57   52 


75   58 
54   48 


72   55 

51   46 


88   83   61 
60   56   60 


59   53   59 

50   47   »7 


82   6S   56 

43   47   45 


64   62 
55   52 


76   80 
51   58 


76   74 
50   53 


68   77   76 

46   54   56 


76   65 
43   38 


77   72 
53   44 


75   73 

49   51 


75   73 
51   52 


69   59 
42   44 


78   77 
49   44 


77   77 
51   50 


76   62 
57   51 


75   80   77 
41   41   51 


77   72 

48   48 


82   78   65 
40   51 


73   69   63 
45   53   41 


63   76   68 
44   46   48 


74   73 
45   53 


68   67 
55   55 


87   87 
56   60 


70   70 
48   52 


62   75 
40   40 


63   75 
44   44 


78   76 
50   52 


64   59 
45   45 


77   72 
33   53 


62   57 

40   46 


82   73 
51   52 


54   57 

43   43 


65   64 

44   46 


60   58 

47   45 


76   78 
JO   51 


55   55 

45   45 


45   74 
35   41 


47   46 
39   39 


69   46 
46   40 


60   76 
45   49 


54   47 
40   42 


58   74 
41   34 


47   41 
37   38 


52   48 
42   43 


63   76 
50   45 


59   62 
46   38 


65   65 
46   48 


80   69 
57   57 


78   72 
54   56 


57   57 
43   41 


60   61 
46   47 


57   61 
46   43 


68   69 
61   55 


56   57 
45   40 


75   64 
34   29 


46   44   73   62 
39   36   40   36 


48   46   70   66 

40   40   40   36 


76   72   66 
49   36   40 


JO   75   70   66 
37   44   37   27 


65   65 
40   39 


65   58 
33   33 


45   73 
40   43 


66   66 
41   38 


76   77 

48   44 


62   60 
41   41 


57   73 
37   32 


45   68 
42   44 


65   67 
44   50 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER 


Station 

Day 

of  Month 

o> 

I  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

> 
< 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

MIN 

86 
50 

86 
52 

at 
58 

85 
57 

83 
52 

80 
54 

72 
55 

80 
53 

86 
58 

86 
59 

87 

61 

76 
57 

73 
40 

76 
40 

77 
44 

79 
43 

85 
41 

86 
45 

83 
49 

80 
50 

79 
57 

71 
51 

69 

48 

74 
49 

77 
42 

70 
46 

64 
45 

55 

40 

71 
40 

69 
39 

69 
29 

77.5 
48.6 

VAN  HORN 

MAX 
MIN 

WINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

95 
55 

96 

57 

91 

63 

65 
66 

88 
64 

67 
56 

75 
54 

63 

56 

91 

58 

91 
59 

89 

59 

73 
46 

59 
36 

67 
45 

66 
45 

67 
46 

79 
45 

87 
63 

88 
62 

79 
62 

66 
53 

56 
47 

55 
47 

62 

50 

75 
43 

65 
49 

53 

40 

45 
36 

62 

40 

64 
36 

64 
34 

74.4 
50.8 

YSLETA 

*     *     * 

MAX 

MIN 

92 
49 

91 

48 

91 

58 

88 

54 

85 
52 

51 

84 
54 

78 
58 

38 
50 

89 
54 

89 

49 

77 
43 

69 
40 

73 
43 

81 
43 

81 

40 

87 
47 

86 
50 

83 

46 

61 
51 

75 
47 

73 
44 

69 
45 

74 
43 

80 
48 

59 

47 

64 
36 

74 
40 

66 
31 

79.7 
46.9 

EDWAROS  PLATEAU    06 

AHISTAD  DAM 

MAX 

MIN 

SIC  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

89 
47 

91 
50 

90 

53 

68 
59 

79 
62 

85 
60 

65 
53 

73 
54 

80 
54 

62 
58 

98 
62 

79 
38 

58 

36 

67 
40 

80 
49 

63 
47 

69 

54 

75 
60 

79 

64 

77 
64 

71 
54 

63 
49 

59 
49 

70 
45 

78 
45 

78 
40 

53 
38 

45 
38 

65 

44 

61 
37 

73.3 
50.1 

BLANCO 

MAX 

MIN 

9* 

53 

92 

5* 

90 
67 

90 
68 

78 
65 

84 
65 

64 
57 

60 
53 

82 
53 

85 
53 

89 

72 

87 
72 

77 
43 

62 
42 

69 
43 

75 
43 

62 
55 

72 
56 

79 
60 

85 

65 

65 
65 

83 
62 

79 
53 

71 
53 

72 
52 

81 
54 

79 

57 

64 
43 

53 

43 

62 

51 

64 
45 

77.7 
55.5 

BOERNE 

MAX 

MIN 

91 
52 

89 
52 

99 
67 

88 
68 

60 
66 

84 

66 

85 
56 

79 
52 

81 
52 

87 
52 

83 
69 

76 

43 

76 
42 

70 
41 

74 

41 

72 
53 

69 
56 

78 
63 

82 

65 

85 
64 

84 
60 

79 
56 

71 
55 

72 
55 

73 
51 

80 
51 

79 
57 

65 

45 

64 
45 

64 
52 

63 

43 

77.8 
54.7 

BRACKETTVILLE 

MAX 

MIN 

91 
60 

92 
60 

90 

04 

90 
70 

■  88 

68 

84 
69 

60 
63 

78 
55 

84 
57 

86 
60 

91 
70 

87 

69 

85 
50 

68 
43 

80 
44 

79 
48 

69 
59 

75 
59 

04 
67 

64 
68 

84 
68 

85 
61 

85 
61 

70 
60 

67 
59 

80 
58 

81 
56 

59 
49 

53 
48 

68 
50 

68 
40 

79.5 
58.5 

BRADY  2NNW 

MAX 

MIN 

89 
52 

89 
52 

89 

52 

87 
60 

77 
64 

82 
62 

68 
52 

74 
46 

79 
47 

S3 
54 

86 

67 

88 

68 

74 
39 

57 
39 

65 
39 

78 
43 

65 

43 

67 
53 

79 
63 

79 
61 

84 
61 

78 
54 

76 
53 

67 
52 

66 
51 

77 
50 

76 
44 

48 
40 

49 
41 

61 

40 

63 
37 

74.3 
51.0 

BURNET 

MAX 

MIN 

90 
49 

aa 

62 

89 
64 

88 
69 

93 
66 

83 
02 

77 
53 

61 
53 

85 
51 

88 
67 

88 
72 

83 
64 

64 
40 

65 

42 

77 
41 

77 
52 

68 
54 

79* 
60 

79 
65 

86 
60 

85 
63 

82 

54 

77 
53 

71 
49 

80 

50 

79 
56 

75 

48 

48 
41 

57 
45 

65 
54 

64 
41 

77.7 
54.8 

CAMP  WOOD 

MAX 

Mm 

91 
53 

91 
60 

89 
70 

89 

71 

84 
68 

85 
67 

84 
59 

84 
59 

82 
56 

84 
54 

81 
59 

87 
56 

75 

40 

71 
43 

75 

43 

73 
54 

71 
60 

79 
67 

81 
68 

84 
63 

80 
65 

81 
67 

82 

61 

73 
57 

83 
60 

82 

50 

55 

45 

54 
47 

61 
48 

66 

58 

65 
38 

78.2 
57.0 

CARTA  VALLEY 

MAX 

MIN 

88 
62 

89 
63 

89 
64 

89 

63 

88 
65 

75 
70 

60 
58 

81 
53 

80 

54 

88 
66 

88 

68 

82 
65 

79 
44 

66 
42 

73 

50 

72 

57 

72 

59 

76 

64 

76 
67 

77 
63 

79 

57 

80 
58 

77 
54 

83 
56 

77 
48 

75 
62 

73 
50 

63 
52 

60 
58 

64 
56 

67 
50 

77.6 
56.1 

COPE  RANCH 

MAX 

MIN 

83 
49 

92 

50 

92 
61 

88 

65 

78 
65 

89 
61 

62 
50 

75 
51 

80 
56 

84 
58 

91 
64 

91 
64 

72 
37 

59 
36 

68 
37 

85 
47 

64 
47 

69 

54 

78 
65 

81 
64 

78 
63 

64 
52 

62 

50 

58 

50 

66 
46 

78 
46 

75 
43 

45 
38 

48 
38 

65 
44 

62 
36 

73.8 

51.5 

DEL  RIO  WB  AP 

MAX 

MIN 

92 
62 

91 
65 

88 
70 

80 
66 

82 
68 

81 

66 

77 
62 

82 
59 

82 
61 

90 
66 

B4 
70 

86 
60 

69 

51 

69 

47 

76 

50 

69 
61 

69 
59 

80 
65 

83 
69 

84 
69 

85 
65 

80 
69 

72 

61 

68 

59 

78 
54 

80 

57 

71 
48 

50 

47 

61 
48 

69 
50 

68 

46 

77.2 
59.7 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

89 
56 

90 
62 

85 

65 

63 
66 

84 
64 

79 
56 

74 
52 

81 
46 

83 
56 

88 
64 

89 
68 

60 

56 

59 

38 

69 
39 

79 
44 

76 
46 

69 
54 

80 
63 

82 

65 

84 
64 

80 
65 

75 
52 

71 
51 

68 

51 

78 
53 

79 
53 

71 
42 

43 
39 

65 
39 

66 
52 

64 

36 

76.2 

53.6 

ELDORADO  11  NW 

MAX 

Mm 

87 
59 

a? 
6* 

85 
68 

84 
63 

85 

57 

78 
51 

74 
52 

78 
53 

82 

58 

68 
56 

89 
67 

76 
37 

58 
38 

66 
40 

75 

48 

74 
48 

66 
52 

68 
64 

78 
64 

60 
64 

74 
53 

68 

50 

62 

50 

66 

48 

73 
53 

75 
41 

75 
38 

47 
39 

62 
47 

59 
36 

63 

37 

73.7 
51.5 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

69 
54 

3  9 
61 

87 

62 

81 
69 

82 
66 

82 
67 

76 
55 

81 

51 

82 
53 

86 
68 

82 

69 

78 
61 

61 
40 

68 
42 

74 
45 

66 
53 

70 
56 

78 
61 

82 
62 

85 

65 

84 
64 

78 
58 

74 
53 

72 
51 

80 
54 

79 
54 

70 
46 

50 

43 

58 
43 

62 
56 

64 
43 

75.9 
55.6 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

90 
53 

90 
69 

99 
70 

60 
66 

85 
64 

95 
56 

80 
53 

62 
52 

e9 
60 

87 
73 

87 
76 

67 
43 

72 
43 

69 
42 

78 
44 

76 
52 

73 
58 

72 

61 

64 
61 

67 
61 

86 

57 

80 
50 

69 
52 

72 
52 

72 
52 

79 
55 

76 
44 

53 

45 

60 
42 

64 
40 

66 

36 

76.0 
54.3 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

91 
53 

91 
57 

89 
67 

85 
66 

89 
66 

87 
65 

77 
55 

82 
48 

33 
52 

90 
59 

89 
70 

79 
60 

61 
40 

71 
41 

77 
41 

74 
52 

73 
57 

79 
65 

80 
67 

86 
64 

SI 

61 

75 
54 

69 
54 

66 
52 

79 
54 

79 
52 

70 
45 

47 
41 

70 
45 

64 
51 

66 
36 

77.4 
54.5 

JUNO 

MAX 

Mm 

93 
59 

93 
6B 

90 
70 

79 
65 

87 
69 

84 
58 

61 
51 

64 
52 

84 
63 

93 

63 

90 

69 

89 
45 

65 
42 

71 

44 

77 
51 

70 
56 

70 
61 

83 

67 

82 
65 

84 
63 

88 
63 

76 
60 

72 
56 

70 
50 

79 
49 

79 
49 

54 
42 

49 
43 

61 
48 

67 
37 

78.1 
55.9 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

85 

51 

84 
51 

64 
51 

87 
71 

83 
71 

79 
42 

64 
42 

72 
41 

78 
41 

68 
58 

74 
58 

78 
64 

82 
65 

88 
63 

86 
61 

85 
57 

71 
53 

73 
53 

81 
53 

81 
53 

54 
44 

54 
44 

61 
53 

64 
39 

75.7 
53.3 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

92 

48 

92 

48 

91 

63 

90 

64 

83 
67 

83 
64 

75 
53 

77 
46 

81 
47 

87 

49 

89 
69 

89 

73 

77 
42 

60 

41 

65 

40 

78 

41 

68 
52 

68 
52 

80 
59 

83 
60 

66 
61 

82 
52 

78 
51 

70 
52 

70 
50 

79 
52 

80 
53 

56 
42 

50 
45 

58 
49 

66 
38 

76.9 
52.4 

LANOTRY 

MAX 

MIN 

94 
59 

95 
65 

92 
62 

88 
66 

81 
66 

85 
68 

82 
60 

82 
61 

B3 
49 

83 
60 

92 

60 

81 

67 

83 

49 

71 
45 

67 
46 

76 
50 

71 
50 

72 
60 

82 
66 

83 
68 

84 
67 

85 
67 

77 
66 

70 
57 

69 

51 

78 

51 

73 
52 

55 

44 

49 
45 

63 
42 

73 
44 

78.0 
56.9 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

90 
52 

89 
60 

69 
70 

86 

70 

82 
66 

87 

65 

86 

57 

85 

51 

84 
55 

87 
65 

85 
70 

81 

65 

83 

43 

71 

40 

74 
43 

73 
51 

73 
58 

76 
65 

61 

61 

87 
65 

85 
62 

82 
65 

60 
61 

70 
57 

80 
53 

79 
53 

76 
48 

64 
43 

62 
47 

67 
47 

70 
43 

79.5 

56.5 

LLANO 

MAX 

Mm 

91 
53 

91 
61 

91 

70 

82 

68 

85 

65 

82 

55 

80 

49 

81 
52 

87 
54 

91 
73 

69 
73 

77 

43 

61 

43 

67 
44 

79 

45 

69 
54 

70 
57 

75 
65 

84 
65 

84 
65 

83 

59 

78 
58 

69 
51 

70 
54 

79 
55 

80 
52 

74 
44 

34 

45 

59 
52 

67 
39 

65 
36 

77.2 

54.8 

MASON 

MAX 

Mm 

92 
49 

91 

52 

92 
53 

84 
65 

78 
54 

76 
48 

81 
49 

85 

52 

69 
66 

88 
64 

89 
65 

87 

41 

66 

41 

67 
41 

78 
43 

68 
52 

70 
52 

80 
60 

86 

56 

80 
55 

79 
56 

62 
52 

70 
53 

78 
45 

52 

42 

50 
42 

62 
42 

65 

37 

76.6 

51.0 

MC  CAMEY 

MAX 

MIN 

96 
64 

9  5 
65 

SB 
67 

86 
70 

89 
61 

lb 
59 

64 
55 

77 
55 

82 
56 

66 
62 

96 
64 

91 

63 

71 

41 

62 

41 

70 
42 

73 
48 

67 
48 

74 
55 

81 
58 

75 
65 

72 
64 

67 
54 

54 
52 

64 

51 

79 
52 

72 
56 

77 
43 

47 
39 

64 
40 

68 
44 

65 
38 

75.2 
54.0 

MEDINA 

MAX 

Mm 

91 

49 

90 
53 

90 
56 

89 
59 

84 
64 

81 

54 

82 
54 

81 

51 

85 
51 

86 
50 

87 

02 

63 
67 

79 
42 

68 

41 

72 

39 

73 
41 

65 

56 

72 
56 

78 
63 

62 
63 

88 
62 

65 
59 

80 
54 

70 
54 

69 
50 

82 
50 

80 
51 

64 
42 

55 

44 

60 
40 

68 
35 

78.1 
52.3 

MENARD 

MAX 

Mm 

89 
49 

90 
57 

86 
64 

85 
64 

85 
65 

80 

6  0 

76 
51 

80 
47 

83 

50 

89 
60 

88 
68 

80 
56 

60 
39 

67 
41 

79 

39 

74 
48 

68 
55 

78 
64 

78 
66 

85 
61 

80 
62 

74 
55 

70 
55 

65 
52 

78 
52 

76 
48 

71 
42 

45 
40 

66 
44 

65 
53 

67 
33 

76.0 
52.9 

MERTZON 

MAX 

Mm 

91 
59 

92 

63 

99 
65 

86 
67 

86 
65 

79 
56 

72 
51 

84 
52 

b3 
59 

90 
69 

89 

68 

88 
55 

57 
37 

67 
40 

79 
50 

78 
50 

68 
54 

75 
64 

79 
65 

80 
63 

78 
61 

68 
54 

66 
50 

68 
50 

77 
49 

75 
54 

71 
40 

42 
36 

62 

41 

61 
49 

63 
55 

75.6 

54.0 

OZ.ONA 

MAX 

Mm 

90 
54 

91 
57 

90 

65 

88 
67 

61 
64 

90 

63 

72 
52 

77 
51 

92 
52 

83 
59 

9  0 
59 

89 

66 

74 
39 

60 
38 

69 

38 

77 
48 

66 

51 

68 
60 

74 
60 

78 
64 

81 
60 

81 
55 

68 
52 

67 
51 

69 
50 

78 
49 

76 
43 

48 
39 

46 
41 

57 
45 

75.7 
53.1 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

90 
56 

92 

58 

91 

64 

87 
65 

82 
62 

o9 
5  2 

75 
58 

60 

49 

65 

54 

91 
59 

9  2 
69 

90 
52 

76 
38 

66 
39 

79 
43 

78 
47 

69 
54 

80 
59 

82 

60 

83 
61 

80 
64 

75 
53 

74 
51 

66 

50 

79 
54 

78 
56 

74 
43 

45 
40 

65 
44 

66 
51 

64 
37 

77.5 
53.0 

PANDALE 

MAX 

Mm 

92 
55 

93 
60 

92 

68 

88 

70 

90 
65 

91 
It 

90 

57 

86 
70 

98 
52 

87 
70 

90 
1) 

8  6 
72 

74 
47 

70 
43 

80 
45 

75 
55 

76 
58 

76 
57 

60 
67 

60 
69 

83 
65 

67 
67 

75 
62 

70 
57 

70 
50 

80 
50 

80 
50 

54 
44 

46 
43 

60 
47 

72 
40 

79.5 
58.3 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

88 
45 

88 

59 

86 
66 

84 
66 

82 
63 

84 

5  0 

78 
50 

81 
45 

63 
48 

83 
65 

85 
55 

79 
6  0 

67 
37 

70 
36 

74 
38 

73 

46 

71 
54 

74 
61 

80 
63 

83 
56 

82 
56 

82 
60 

76 
55 

63 
50 

78 
52 

79 
47 

74 
42 

51 
39 

63 
42 

63 
53 

63 

33 

76.5 
52.0 

RANKIN 

MAX 

Mm 

92 
60 

93 

5  5 

89 

65 

83 
68 

76 

60 

72 
57 

71 
54 

89 
53 

83 

55 

92 

62 

90 

64 

84 
67 

67 
37 

65 
39 

80 

43 

71 
46 

69 

49 

74 
60 

85 
64 

78 
65 

72 
63 

65 

50 

61 
49 

67 

50 

77 
46 

72 

50 

61 
40 

43 
37 

66 

41 

65 
43 

64 
36 

74.7 
52.9 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER 


Station 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      IS      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


ROCkSPRINGS 

SAN    ANGELO    DAM 

SAN    ANGELU    KB    AIRPORT 

SAN    SABA 

SCNORA 

STERLING    CITY 

UVA1.DE 

WATER  VALLEY 

•     ♦     » 
SOUTH  CENTRAL       0' 
AUSTIN  WB  AIRPORT 
AUSTWELL  HL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  MB  AP 
CUERO  3  E 
ELGIN 

FLATONIA  2  H 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 
HALLETTSVILLE 
HONOO 
KENEDY 
KINGSVULE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULING 
MATHIS 
NATALIA 
NEW  BRAUNFELS 
NIXON 
RED  RDCK 
REFUGIO 
ROBSTOHN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MLN 


87   86 
64   6* 


90   91 
61   6* 


90   86 
63   68 


91 

58   67 


89   90   91 
57   59   60 


91   89   99 


88   92   91 
51   59   59 


92   91 
58   65 


93   91 
60   62 


93   91 
58   60 


94   93 
60   63 


90   90 
61   61 


90   91 
59   60 


87   88 
69   75 


91   91 
63   67 


90   9* 
58   62 


94   93 
57   6* 


92   93 

58   67 


94   93 
53   53 


91   91 
59   63 


95   93 
57   57 


93   94 
55   59 


96   93 
57   61 


95   94 
57   61 


92   91 
61   68 


92   92 

59   65 


90   89 
58   62 


95   92 

54   54 


64   64   66 


97   94 
55   53 


92   92 
56   62 


94   92 
57   65 


92   92 

57   64 


93   92 

64   65 


85   84 
65   66 


67  77 

68  65 


78   84 
67   66 


89   81 
70   66 


89   80 
59   58 


87   80 
73   67 


86   77 
65   65 


72   68   70 


90   84   91 
61   70   67 


83  83  89 

73  69  70 

93  88  82 

67  70  68 

90  88  94 

70  70  68 


u 

7  J 


80   60 
54   60 


71   79 
52   53 


80   S3 
53   55 


76   80 
49   54 


82   82 
52   57 


73   80 
50   52 


S3   84 
58   60 


72   76 
50   52 


65  86   87 

66  67   65 


87 
68 


90 

56 


92 

59 


84   85   87 
67   65   64 


87  81 

58  52 

85  87  89 

64  64  63 

89  86  87 

66  66  69 


89   81 
67   68 


83   90 
60   67 


89   89 
67   71 


85   89 
62   72 


90   69 
59   69 


84   91 
55   64 


90   86 
67   69 


83   90 
54   64 


64   66   74 


90   82 
74   56 


90   89 
75   61 


93   93 

73   76 


90   86 
72   72 


69   90 
76   77 


90   89 
70   73 


88   89 
79   69 


90   92 

78   69 


89   85 
75   73 


90   87 
74   69 


92   88 
77   75 


91   86 
72   75 


68   88 
74   70 


92   90 
73   75 


94   93 
71   75 


91   84 
70   73 


91   87 
72   71 


93   95 
75   74 


92   85 
76   72 


90   91 
7*   74 


92   91 
64   64 


92   85 
70   70 


92   86 

67   70 


88   85 
73   70 


90   90 
74   75 


89   69 
77   79 


57   65 
39   41 


59   67 

42   45 


71   75 
39   46 


62   68 
35   39 


70   77 
45   47 


58   65 
38   38 


63   66 
46   47 


89   70 
52   48 


89   68 
52   46 


88   66 
50   45 


83   63 
41   41 


66   70 
55   50 


85   65 

48   45 


72   71 
58   53 


70   69 
56   51 


62   72 
46   46 


84   68 
50   46 


74   71 
50   47 


64   66 
50   47 


75   77 
49   46 


60   69 
49   45 


76   71 
49   45 


84   73 
59   45 


72   69 
47   46 


62   61 
45   45 


93   72 
55   49 


60   70 
48   43 


80   65 
44   44 


72   71 
47   45 


83   73 
54   45 


94   72 
57   49 


68   68 
54   56 


77   59 
49   49 


75   80 
65   65 


62   69   77 
51   56   6S 


7  5   66 
50   56 


76   62   70 


71   73   81 
60   60   66 


80   74 
45   49 


65   71 
58   59 


61   80 
46   62 


80   77 
60   60 


81   66 
47   60 


77   65 
45   53 


83   65 
70   63 


80   81 
48   62 


60   83 
67   66 


82   84 
65   64 


72   75 
52   55 


76   75 
54   57 


75   85 
59   61 


78   92 
46   59 


75   83 
62   59 


80   68 
46   55 


63   87 

44   56 


75   72 
47   60 


76   82 
57   56 


64   85 
54   61 


77   82 
60   61 


78   65 
47   57 


76   66 
45   54 


81   82 
49   52 


74   77 
45   60 


79   66 
42   58 


75   80 
55   59 


79   62 
57   57 


81   86 
67   61 


81   83 
55   61 


76   77   80 
66   63   63 


80   82 
65   63 


84   85   86 

68   70   67 


74   79   82 
53   60   60 


67 
69 


61  66  67 

88  64  90 

66  70  70 

87  87  84 

57  62  67 

86  84  88 

75  73  74 

85  85  87 

69  72  73 

81  63  82 

60  62  60 


90   86   90 


58   66   69 


69 

69 


65 
66 


63 
63 


67 
6  5 


60   62   67 


70   67 
57   52 


69   59 
51   50 


63   68 
54   53 


77   66 
51   54 


71   67 
59   52 


62   57 
49   50 


75   70 
62   59 


65   58 

50   50 


89   82 
65   58 


87   83 
60   54 


86   81 
61   56 


86   82 
71   63 


86   87 
61   58 


81   79 
73   68 


83   80 
71   66 


63  85 

64  64 


84   78 
56   54 


66   85 
65   52 


90   83 
65   58 


87   62 
65   57 


68   84 
64   58 


92   89 

62   54 


86   63 
67   61 


86   82 
64   62 


83   78 
61   56 


85   80 
56   55 


87   63 
63   59 


91   84 
67   61 


85   82 
65   59 


89   64 
64   52 


83   84 
62   59 


67   82 
59   53 


66   80 
64   57 


90   84 
69   62 


76   77 
57   53 


65   75 
50   53 


77   78 
54   56 


70   78 
55   55 


77   76 
46   53 


65   77 

48   51 


78   81 
54   60 


67   76 
50   51 


62   70 
61   50 


64   81 
50   66 


80   82 
58   62 


31   83 
64   69 


77  84  83 

49  53  64 

80  79  81 

61  70  58 

82  81  83 

58  67  57 

89  88  88 

64  66  66 


62   77 
61   51 


83   85 
50   65 


84   76 
63   60 


76   86   84 

51   50   63 


90   79 
62   56 


83   83 

54   56 


85   79 
60   54 


84   63   79 

50   61   54 


70   81   82 
52   56   56 


83   82 
51   63 


86   63 
55   60 


82   78 
59   52 


85   85 
54   60 


84   82 
56   63 


79   60 
64   64 


63   61 
56   60 


64   60 

43   50   39 


46   62   61 
39   46   37 


65   64 
45   42 


53   59   65 

44   52   41 


46   46   62   62 
39   39   43   33 


52   61 
47   50 


74   76 
95   64 


77   66 
52   54 


73   66 
53   53 


76   72 
46   46 


76   76 
57   56 


78   76 
52   52 


72   81 
56   61 


71   77 
57   59 


69   65 
64   60 


73   65 
45   47 


73   73 
49   51 


63   78 
50   51 


71   77 
52   55 


71   70 
49   50 


77   79 
50   53 


68   55 

49   49 


65   77 
49   50 


70   73 
55   57 


71   73 
31   52 


66   58 
48   49 


67   60 
48   49 


80   66 
53   56 


56   64 
49   51 


67   59 

44   44 


68   70 
48   SO 


65   58 
42   48 


72   62 
54   62 


83   69 
55   57 


63   65 
54   47 


78   72 
59   50 


75   70 
55   49 


65   66 
52   49 


76   71 
66   53 


76   73 
55   51 


75   73 
63   56 


74   73 
62   53 


77   75 
55   51 


70   61 
59   47 


74   69 
62   91 


71   70 
56   46 


76   68 
59   47 


66   75 
55   44 


74   70 
59   45 


74   72 
66   50 


69   60 
54   46 


76   73 
58   49 


73   71 
60   42 


64   70 
45   45 


78   72 
61   43 


66   63 

57   43 


75   72 
64   51 


78   73 
60   92 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER 


Station 

Day  o!  Month 

0 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  I 

II 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

ROCKPORT 

MAX 

Mm 

87 
65 

89 
67 

79 

86 

80 

83 
69 

86 

73 

65 
65 

85 

67 

85 

61 

88 

78 

89 
79 

87 

80 

83 
55 

71 

50 

79 

52 

80 
67 

61 
03 

63 
72 

86 

71 

85 

71 

87 
71 

83 
72 

79 
64 

77 

60 

80 
60 

80 
68 

81 
68 

71 
56 

79 

66 

76 
68 

71 

57 

82.4 
67.1 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

91 
55 

91 
68 

92 

0? 

83 
73 

B4 
69 

87 
66 

63 

61 

84 
60 

81 
51 

91 
74 

66 

74 

62 
56 

67 
47 

71 
47 

76 

45 

66 
56 

76 
62 

83 
64 

85 
68 

87 
69 

86 
71 

81 
62 

74 
60 

75 
56 

81 
56 

81 
59 

6  9 
52 

55 

49 

64 

55 

71 
55 

70 
46 

79.4 

60.2 

SAN  HARCOS 

MAX 

Mm 

96 

52 

95 
53 

94 
it 

93 

63 

90 
65 

61 
66 

88 
58 

83 
59 

85 
53 

88 
59 

92 

59 

92 

71 

Bl 
46 

06 
46 

69 
41 

79 

41 

64 
52 

75 
57 

83 

59 

87 
61 

86 
62 

87 
61 

82 

58 

73 
55 

74 
48 

82 
53 

81 
54 

66 
46 

64 
47 

64 
46 

81.4 
55.3 

SEALY 

MAX 

Mm 

91 

61 

93 

69 

9« 

71 

94 
64 

91 
69 

90 

71 

68 
62 

88 

60 

93 
62 

94 

73 

94 
76 

39 
76 

79 
49 

70 
45 

79 

46 

79 
65 

83 
63 

86 
55 

86 
62 

85 

68 

69 
69 

83 
59 

62 
59 

77 

49 

64 
56 

86 

64 

60 

73 
56 

75 
62 

72 
62 

05 
53 

84.3 

61.6 

SECUIM 

MAX 

Mm 

93 

55 

9* 
65 

93 

65 

86 
68 

65 
68 

86 
68 

83 
60 

85 
59 

BE 
56 

92 

70 

89 

73 

81 
68 

73 

48 

70 

47 

79 

45 

72 
56 

78 

60 

83 
59 

88 
63 

87 
64 

67 
70 

83 
62 

77 
57 

75 
56 

64 
50 

63 
59 

74 

52 

55 

47 

63 
49 

66 
58 

68 
42 

80.7 
58.7 

SINTON 

MAX 

Mm 

91 
63 

91 
6B 

90 
71 

67 
78 

62 

70 

89 

72 

87 
65 

87 
65 

as 

65 

90 
75 

89 

77 

90 
72 

74 
54 

72 

48 

so 

52 

82 
66 

65 
62 

65 

67 

63 
70 

84 

70 

85 
71 

83 
71 

79 
59 

81 
53 

64 
54 

79 
65 

80 
62 

71 
54 

76 
57 

72 
64 

73 
52 

83.0 
64.3 

SMITHVlLLE 

MAX 

Mm 

92 

5? 

90 
56 

90 
64 

90 
64 

67 
64 

90 
64 

88 
58 

82 

56 

69 

55 

87 
53 

90 

75 

90 
75 

85 
48 

62 
46 

08 
44 

78 
45 

65 
45 

79 

46 

82 
57 

66 
61 

62 

68 

86 
60 

80 
54 

74 

51 

72 
52 

83 
52 

82 
56 

69 
49 

68 

50 

70 
52 

64 
47 

60.5 
55.7 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 

Mm 

92 

57 

91 
60 

90 

05 

90 
65 

90 
69 

84 
70 

90 
58 

85 
54 

86 
53 

89 
59 

91 
74 

91 
77 

86 

48 

65 
44 

68 

44 

79 
45 

72 

58 

79 
54 

83 
55 

83 

59 

85 
66 

87 
57 

82 
53 

69 

50 

71 
49 

84 
49 

85 
62 

70 
51 

65 
50 

72 
53 

04 

47 

81.3 
56.6 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

92 

58 

95 
63 

92 
52 

93 

54 

94 
65 

92 

70 

90 
61 

84 
56 

91 
59 

93 
72 

95 

74 

95 
68 

85 
44 

09 
46 

70 
59 

78 
60 

81 

61 

79 
55 

68 
58 

83 

64 

84 
08 

85 
57 

82 
49 

60 
50 

75 
51 

86 
61 

84 

63 

73 
54 

66 
52 

71 
61 

70 
50 

83.7 
58.5 

YOAKUM 

*      *      « 

MAX 

Mm 

92 
56 

93 
58 

93 
01 

92 

68 

84 
66 

93 
66 

88 

57 

90 
57 

90 

58 

93 
56 

93 

70 

93 
75 

75 
45 

76 
43 

82 
43 

82 
43 

83 
59 

84 

58 

91 
58 

86 

65 

92 

57 

91 

60 

89 
53 

80 

50 

87 
46 

90 
58 

79 

56 

75 
56 

77 

48 

74 
57 

73 

50 

65.8 
56.5 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

90 
61 

90 
63 

90 

02 

89 

70 

88 
69 

88 
69 

87 
65 

86 
65 

85 

05 

86 
72 

89 

75 

86 

T2 

85 
59 

70 
46 

73 
47 

74 

47 

81 

49 

79 

59 

61 
60 

85 

65 

84 
71 

65 
61 

81 

57 

7* 

43 

75 
49 

81 
63 

82 

62 

83 

56 

73 

57 

73 
60 

72 
56 

82.1 
60.5 

ANAHUAC  tbcd 

MAX 

Mm 

90 
60 

91 
58 

90 
59 

92 

61 

90 
62 

69 
64 

89 
64 

90 
66 

91 

06 

90 
69 

90 
68 

88 
65 

84 
56 

76 

47 

78 
47 

77 
52 

85 

52 

84 
53 

88 
56 

88 

60 

90 
61 

89 

64 

89 

64 

78 
46 

89 
47 

86 
65 

86 
64 

87 
60 

74 

54 

76 
55 

73 
55 

85.7 

58.7 

ANClETON  2  w 

MAX 

Mm 

69 
61 

99 

60 

89 
07 

89 
70 

88 
69 

90 
70 

88 
65 

86 

63 

S5 
68 

89 

70 

68 

76 

87 

78 

86 

57 

70 

46 

72 

48 

76 
56 

80 

57 

82 
57 

82 
58 

84 
68 

84 
72 

87 
62 

81 
53 

75 
48 

75 
52 

80 

64 

82 

61 

84 
59 

73 
58 

73 
66 

72 
57 

82.7 
61.9 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

91 

6* 

90 

65 

89 

08 

89 
72 

89 
72 

91 

73 

88 
64 

87 
63 

87 

07 

88 
70 

89 

76 

87 
72 

88 

54 

69 
43 

73 
49 

80 
53 

81 

62 

84 
61 

85 
61 

86 
63 

66 
71 

90 
65 

84 
57 

77 

51 

79 
52 

84 
60 

83 

64 

B5 
58 

73 

60 

74 
58 

71 

56 

83.8 
62.2 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

69 
63 

88 
65 

88 
7! 

88 

77 

88 
68 

89 
70 

90 
65 

66 

61 

85 
70 

87 
76 

87 

78 

89 
79 

83 
54 

74 

45 

81 
46 

78 
59 

60 
59 

so 

56 

66 
63 

87 
72 

86 
70 

86 
61 

82 

54 

78 

49 

85 
60 

84 
68 

84 
62 

75 
56 

73 
56 

73 
66 

72 
S7 

83.3 
63.4 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

93 
52 

90 

56 

90 

00 

88 
64 

89 
63 

90 
65 

89 

61 

85 
58 

ae 

5« 

87 
66 

87 
71 

89 
72 

89 
53 

68 
44 

72 
41 

76 
41 

60 
5? 

81 

49 

83 
51 

88 
53 

66 
69 

83 
54 

83 
49 

76 
47 

82 
47 

84 
53 

86 
59 

82 

50 

70 
50 

73 
53 

70 

52 

83.2 
55.4 

DANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

90 

64 

91 
67 

91 

70 

91 

71 

88 
71 

86 
73 

65 

64 

86 
63 

90 
66 

92 

74 

90 
77 

68 
70 

73 
53 

71 

47 

61 
50 

81 
66 

83 
62 

86 

00 

88 
65 

86 
68 

88 
71 

63 
64 

76 
53 

78 

50 

85 
59 

83 
67 

84 
63 

77 
58 

75 

60 

72 
64 

07 
55 

83.5 
63.5 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

Mm 

91 
55 

90 
55 

90 

59 

90 
63 

88 

64 

81 
64 

69 

57 

85 

56 

87 
56 

91 
58 

91 
69 

90 
70 

87 
46 

67 
41 

71 
41 

82 
44 

80 
54 

65 
53 

85 
57 

90 
61 

63 

03 

68 
58 

84 
48 

78 

43 

78 
44 

87 
52 

64 
56 

81 
49 

78 

50 

76 
55 

84.3 
54.7 

6L  CAMPO 

MAX 

Mm 

92 
59 

9* 
63 

93 

07 

93 
67 

9.2 
65 

90 
69 

66 
60 

89 
59 

96 
63 

92 
70 

93 

70 

Bl 
50 

73 

45 

84 

48 

78 
63 

66 
59 

8  5 
56 

91 
62 

86 
67 

90 

67 

85 
61 

81 
53 

79 
49 

88 
56 

85 

64 

85 
60 

78 
55 

75 

58 

71 
61 

70 

54 

85.4 
60.1 

FREEPQRT  2  NW 

MAX 

Mm 

91 
67 

88 
67 

89 
74 

89 

75 

89 
77 

89 
77 

86 
68 

66 
67 

83 
68 

86 
73 

87 
75 

88 
79 

88 
60 

71 

".9 

73 

49 

75 
52 

80 
64 

81 
06 

81 
69 

84 

72 

85 
72 

87 
66 

79 
62 

73 
54 

75 
52 

79 
65 

80 

65 

81 
60 

71 
60 

76 
62 

76 

59 

82.1 
65.4 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

S3 

75 

8A 
78 

85 
79 

85 
79 

85 

79 

85 
78 

82 
70 

79 
70 

84 
76 

84 
79 

85 

Bl 

85 
72 

74 
57 

67 
51 

70 
62 

78 
70 

77 

67 

79 
73 

79 
73 

80 
75 

81 

73 

77 
66 

73 
61 

72 

56 

76 
66 

76 
69 

78 

ofl 

70 
61 

73 

62 

75 
67 

68 
58 

78.4 
69.4 

HOUSTON  INCONT  AP 

MAX 

Mm 

89 

58 

91 
61 

89 
67 

86 

70 

88 
66 

69 
69 

85 
63 

88 

59 

87 
65 

90 

71 

90 
76 

69 
64 

69 
49 

72 
44 

75 

44 

76 
62 

80 
62 

82 
54 

86 
57 

86 
69 

83 
66 

83 
57 

76 
53 

77 

47 

85 
57 

86 

63 

83 
60 

73 

54 

73 
56 

75 
60 

69 
47 

82.3 
59.7 

HOUSTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

90 

69 

90 
72 

88 

76 

86 

77 

85 

74 

88 

74 

84 
64 

87 
64 

86 

71 

69 
77 

86 

79 

87 

66 

67 
54 

72 

48 

74 

52 

76 
66 

79 
65 

79 

59 

84 
64 

64 
74 

64 
72 

82 
64 

76 
58 

77 

54 

82 
62 

82 
69 

84 
63 

73 
58 

72 

57 

72 
60 

07 
54 

81.0 
65.0 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

min 

90 
67 

91 
66 

92 

71 

89 

72 

89 
71 

90 

75 

88 

67 

88 

67 

88 

73 

90 
73 

91 

79 

91 

70 

71 
54 

74 
49 

75 
51 

80 
59 

81 
63 

83 

60 

88 
66 

85 

74 

88 
7* 

83 
65 

77 
58 

78 
53 

85 
64 

85 

67 

82 
65 

74 
59 

71 
58 

73 

61 

70 
51 

83.2 

64.6 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

96 

52 

91 

59 

94 

60 

92 
66 

93 
63 

92 

65 

93 

64 

87 
60 

91 

59 

87 
67 

87 
71 

89 
73 

90 
55 

73 
44 

74 

42 

78 
42 

79 
58 

63 
49 

85 
49 

90 
59 

90 
69 

88 
56 

86 
53 

76 
47 

80 
46 

88 
58 

87 
5  9 

85 
55 

76 

52 

75 
53 

72 

50 

85.5 

56.8 

MATAGORDA  NQ  2 

MAX 

Mm 

ee 

65 

89 

74 

90 
79 

69 

79 

90 

78 

89 
74 

86 

65 

85 
64 

89 
64 

88 
79 

69 

80 

88 
60 

63 
55 

71 
4B 

62 
51 

63 

68 

82 
63 

6  3 
70 

83 
68 

85 
70 

87 
72 

80 
64 

74 
56 

77 

51 

79 
60 

82 
66 

82 
65 

73 
38 

60 
03 

75 
67 

68 
58 

82.9 
66.3 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

92 

61 

90 
62 

89 
05 

90 

71 

90 
70 

89 

71 

89 
62 

86 
62 

87 
64 

88 
67 

89 

73 

69 
75 

86 
52 

69 
45 

73 
46 

79 
51 

60 
61 

65 
53 

84 
59 

87 
64 

65 
70 

90 
61 

62 
55 

76 

49 

77 
49 

84 
62 

63 
62 

84 

57 

74 
56 

70 
60 

73 

54 

83.5 
60.5 

ORANGE  4  NW 

MAX 

Mm 

88 
56 

85 

59 

87 
62 

66 
69 

86 
65 

88 
65 

83 
69 

82 
64 

30 

63 

84 
70 

86 
62 

62 
75 

86 
64 

68 
46 

06 
45 

72 
43 

80 
53 

77 

53 

80 
53 

85 
57 

86 
71 

62 
59 

81 
55 

73 

49 

77 
48 

82 
62 

64 
60 

82 
59 

73 
51 

74 
51 

70 
61 

80.6 
58.7 

PALACIQS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

86 
65 

87 
77 

38 
76 

88 

78 

87 
75 

87 
72 

85 
64 

85 
64 

87 
67 

88 
78 

89 
78 

65 
65 

67 
52 

71 
47 

79 
50 

81 
62 

82 
61 

82 

59 

85 
65 

86 
70 

69 
70 

63 
59 

77 
55 

78 

50 

83 
57 

64 
66 

6  3 
57 

75 
57 

78 

02 

74 
60 

07 
50 

82.1 
63.5 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

93 
60 

92 
61 

92 
68 

92 
69 

93 
68 

85 
71 

90 
62 

87 
60 

68 
61 

91 
65 

92 

71 

92 

71 

87 
52 

67 

46 

73 

48 

83 
50 

79 

59 

65 
58 

86 
58 

90 
67 

67 

69 

90 
63 

83 
55 

77 

48 

80 
50 

86 
60 

84 

63 

83 
55 

76 
58 

74 
61 

71 

55 

84.8 
60.1 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

85 
6". 

85 
77 

84 
79 

82 
60 

80 
74 

83 
73 

83 

65 

85 
69 

82 

67 

86 
78 

86 
76 

64 
67 

67 
54 

70 
48 

76 

51 

69 
66 

78 

60 

60 
53 

80 
63 

81 
69 

61 

71 

78 
63 

73 
54 

76 
51 

76 
58 

78 
66 

77 
63 

69 

56 

75 

62 

68 

66 

66 

57 

78.2 
64.5 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 

60 

91 
62 

69 
69 

69 
70 

90 
67 

87 
70 

65 
66 

84 
65 

87 
71 

89 
73 

90 
76 

91 

70 

71 
52 

09 

45 

73 
46 

62 
54 

78 

57 

62 

54 

86 
59 

87 
73 

86 

69 

82 

58 

75 
54 

76 

48 

35 

62 

85 

66 

83 

60 

74 
58 

73 
55 

70 
66 

71 
52 

82.3 

61.6 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

90 
67 

90 
67 

92 

73 

90 

78 

88 

72 

87 
75 

84 
66 

86 
68 

89 

66 

91 
76 

90 

79 

69 

n 

84 
56 

71 
51 

78 
56 

81 
69 

81 

66 

81 

68 

83 
71 

84 
73 

89 
72 

85 

69 

82 

57 

76 

57 

80 
62 

81 
70 

78 

66 

74 
56 

78 
65 

77 
69 

69 
58 

63.1 
66.9 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

88 
68 

86 
68 

87 

80 

88 
81 

88 
81 

88 
74 

87 
66 

68 

67 

87 
67 

87 
72 

88 

81 

63 
01 

86 

57 

69 
52 

70 
52 

80 
58 

82 
68 

6  2 

7  0 

83 
64 

83 
74 

86 

05 

87 
72 

80 
63 

77 

6  2 

77 
61 

80 
66 

63 
'0 

83 
60 

75 
62 

78 
69 

75 
61 

82.8 
67.5 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

91 
61 

90 
65 

98 
69 

92 

72 

90 
70 

90 
71 

90 

63 

65 

60 

87 

02 

90 
69 

91 
74 

9  1 

77 

68 
54 

69 

45 

73 

45 

78 
51 

79 
62 

61 
59 

83 
60 

86 

64 

86 
70 

87 
60 

82 
57 

76 
49 

77 
50 

82 
62 

84 
63 

84 
58 

74 

57 

72 
58 

71 

54 

83.6 
61.0 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

90 
59 

90 
62 

92 

65 

92 

70 

92 

67 

91 
71 

87 
64 

86 
62 

87 
05 

90 

70 

ha 

92 

76 

92 
75 

89 
55 

(•.a  Fnll 

70 
47 

73 

47 

78 
51 

80 
62 

62 

57 

83 
58 

86 
59 

85 

71 

87 
63 

81 
55 

75 
52 

76 
52 

82 
64 

84 
62 

83 
59 

74 
57 

71 

56 

84.0 
61.1 

S«*  R«f*T«nco  Notoi  Following  £ 
327    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTUBFR 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


VICTORIA  WB  AIRPORT 
•      «     t 
SOUTHERN 
ALICE 
ARMSTRONG 
BENavIDES  7  S 
CARRIZO  SPRINOS 
CATARINA 
CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  OAM 
FALFURRIAS 
FOHL6RTON 
FREER 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 
PEARSALL 
POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 
TILOEN 
ZAPATA 


LOWER  VALLEY 


10 


BRUwNSVlLLE  HB  AIRPORT 

harlingen 

MC  ALLEN 

MC  ALLtN  FAA  AP 

MC  COOK 

MISSION 

PORT  ISABEL 

PORT  MANSFIELD 

RAYMONDvILLE 

SAN  BENITO 

■.tSLACO  2  E 


MAX 

M1N 


MAX 

MIM 


MAX 
M1N 


MAX 
M1N 


90   90   91 

66   68   70 


100 
58 


91   92 

65   67 


93   92 
62   69 


94   93 
67   72 


97   95 
67   70 


97   96 
67   71 


91   91 
65   66 


97   96 
68   69 


95   9* 
66   70 


97   96 
59   65 


94   91 
61   65 


97   96 
5B   68 


95   95 
65   69 


96   95 
65   66 


95   93 

64   65 


96   96 
57   57 


91   90 
62   63 


95   92 

70   72 


96   95 

68   68 


93   93 

64   66 


94   95 
58   69 


94   93 
60   67 


93   94 
68   70 


89   89 
64   70 


62  61   68 

92   92   90 

63  63   68 


64   68   74 


94   94 

60   60 


92   94 
64   66 


89   79   89 
72   70   72 


85   83 

74   70 


80   88 
60   68 


90   84 
76   71 


92   87 
69   72 


90   91 
69 


91 

68   68 


92 

70   68 


93   96 
77   72 


90   90   91 


84   90 
69   72 


93   89   83 
69   72   65 


91   89 
73   72 


90   91 
61   63 


92   92 
74 


74   67   70 


91   90 
75   73 


89   92   90 

74   75   74 


89   90   92 
76   76   76 


92   91   93 

72   76   72 


65   82 

72   70 


86   67   87 


92   90   89 
73   76   73 


90   90   89 


64   63   64 


66   67   61 


91  87  90 

66  63  62 

89  81  86 

65  59 

87  88 

66  61  63 


86   84   87 


66   60   62 


73   68   65 


85   86   89 
65   60   61 


88   84   38 
60   57   55 


60   61   62 


86   85   85 


93 
63 


86   88 

74   71   69 


92   86   88 
71   67   65 


92   88   91 
72   67   64 


67   89 
71   68 


90   90   91 
70   64   62 


92   92   93 

64   62   64 


79 
70 

84 
68 

85 

67 

89 

64 

87 
67 

Y" 
S2 

90 
M 

91 
69 

92   90 
74   75 


93   94 
74   69 


94   93 
70   73 


95   91 
71  n 


91   90 
71   74 


92   90 
73   65 


88   84 
71   70 


93   90 
69   71 


92   85 
68   70 


94   92 
70   74 


94  100 
73   76 


92   90 
71   69 


91   95 
72   75 


93   91 
64   72 


97   97 
69   74 


89   90 
61   68 


95   98 
75   80 


96   94 
64   76 


92   87 
70   70 


97   74   76 
57   49   50 


100 
58 


75   80 
47   48 


58   48   50 


72 

50   50 


71   75 
46   47 


43   50 
72   80 


88   70   70 
54   46   42 


66   70 
46   47 


101 
65 


99   75   73 
60   49   46 


79   78 
46   56 


85   74 
41 


76   76 
49   50 


76   70 
49   44 


72   73 
48   49 


70   75 
46   48 


92 
63 

95 
73 

99 
7* 

103 
69 

75 
52 

77 

50 

87 
62 

93 
72 

87 

75 

92 
55 

71 
46 

72 
48 

93 

71 

99 

75 

99 

75 

103 
57 

78 
58 

8* 
54 

77   80   82 


89   92   93 


94   92   93 

64   64   76 


75   77   78 


93   95 
74   77 


92   94 
74   73 


86   91   89 
69   78   79 


90   93   92 
65   74   78 


87   90   90 
65   70   70 


83   74 
62   55 


94   71 
63   53 


96   81   76 
65   54   53 


73   76   82 
61   53   56 


100   77   76 
65   51   51 


100   68   70 
60   51   54 


84   83 
63   62 


81   82 
55   59 


87   36 
64   60 


81   83 
51   59 


80   73 
66   60 


79   38 
67   62 


75   80 
62   61 


72   80 
64   61 


78   71 
48   60 


80   70 
50   53 


85   82 
48   62 


85   88 
59   67 


80   85 
48   55 


84   87 
62   65 


80   79 
56   62 


80   84 
51   56 


83   85 
50   55 


83   66 
68   63 


80   83 
57   60 


85   81 
64   61 


82   94   88 
5!   67   65 


63   67   67 


83   85 
71   69 


65   79 
54   67 


63   89 
55   66 


85   88 

67   67   68 


83   90   90 
52   64   64 


76   78   80 
56   60   60 


70 
53 

68 
53 

BO 
67 

81 
73 

72 
52 

73 

51 

81 
58 

e? 

68 

71 
50 

:5 

5  0 

61 
60 

80 

68 

83   B7   87 


90   89 
64   68 


92 

66   66 


87   88 
71   70 


90   89   90 

66   72   70 


89  89 

68  69 

88  88 

71  72 

89  89 

72  69 

87  87 

65  69 


87 

70   65 


93   90 
67   72 


68 

65   68 


92   89 
68   63 


84   85 
55   56 


92   92 

70   75 


91   89 
64   70 


66   69   70 


63   66   69 


88   35 
66   72 


90   91 
63   64 


90   93 
66   65 


92   90 
71   70 


90   92 
65   65 


81   89 
61   61 


33   87   82 
70   70   70 


87   92   87 
65   66   70 


66   70   73 


92   86 
68   59 


86   65 
66   61 


88   84   74 
70   66   62 

86   81   76 


89   83 
65   59 


89   79 
69   63 


85   76 
70   65 


88   83 
66   62 


86   81 
67   65 


93   88 
72   67 


94   92 
73   70 


86   83 
68   61 


95   88 
69   62 


87   89 
58   59 


88   87 
74   72 


91   85 
71   60 


90   91 
65   61 


87   86 

71   70   66 


90   88   88 
68   65   62 


94   92 
70   67 


89   B6 
69   66 


94   91   90 

70   66   63 


87   83 
54   5 


85   84   85 
54   58   60 


80   84 
50   55 


B2   84 
62   69 


85   78 
60   58 


83   81 
60   55 


84   74 
61   56 


80   83 
52   64 


60   80 
60   64 


84   85 
62   66 


81   84 

54   50 


65   84 
61   55 


87   85 
51   65 


87   85 
57   69 


84   80 
55   50 


87   80 
62   61 


85   85 
60   60 


83   76 
62   55 


85 
70 

83 
70 

c2 
73 

81 
62 

a: 

52 

90 
70 

87 
65 

91 

64 

85 
58 

94 

57 

89 

65 

88 
69 

8? 
64 

83 
67 

87 
68 

90 
70 

88 
66 

87 
64 

87 
59 

97 
63 

84   63 
54   55 


87   70 
53   54 


73   53 
53   51 


58   68 
52   53 


58   66 
52   52 


57   66 
53   54 


56   65 
53   53 


72   55 
52   52 


70   52 

48   49 


85   56 
53   53 


90   59 
56   55 


96   61 
54   54 


58   75 
52   53 


65   63 
53   54 


76   63 

50   49 


62   66 
53   54 


73   76 
56   51 


77   74 
64   52 


66   75 
53   49 


76   70 
61   44 


75   69 
57   48 


64   70 
51   49 


67   73 
55   49 


72   71 
55   50 


63   72 
54   53 


67   75 
57   52 


79   70 
49   45 


72   73 
61   51 


84   55   65   71 
52   52   54   50 


57   65 
51   53 


92   58 
57   56 


75   73 
62   46 


it 

67 

8  8 
74 

77 
62 

79 
61 

93 

10 

85 
58 

88 
65 

86 
60 

88 
58 

92 

57 

60 
57 

76 
57 

88 
56 

89 

61 

61 

57 

76 
56 

75 

66 

37 

57 

87 

65 

91 
56 

59 
55 

76 
57 

86 
56 

60 
56 

79 
56 

63 
64 

75 

60 

99 

53 

69 

58 

99 

57 

69 
56 

91 
57 

79 
57 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TtXAS 
OCTOBER 


Day 

Oi  Month 

"^  u  01 

Station 

£°Z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•    •    • 
LOU  ROLLING  PLAINS  02 

HJRDS  CREEK  UAH 

EVAP 

.34 

.38 

.38 

.31 

.10 

.16 

.06 

.19 

.24 

.26 

.31 

.29 

.37 

.17 

.17 

.22 

.17 

.08 

.25 

.16 

.14 

.16 

.26 

.14 

.09 

.15 

.41 

.12 

.05 

.04 

.14 

6.35 

WIND 

7* 

112 

127 

132 

114 

76 

112 

36 

55 

130 

172 

67 

199 

133 

66 

147 

72 

125 

160 

100 

74 

116 

114 

62 

74 

57 

87 

156 

55 

60 

97 

3241 

*    •    * 
NORTH  CENTRAL       03 

BAROWELL  0AM 

EVAP 

.32 

.31 

.34 

.37 

.28 

.08 

.24 

.32 

.25 

.28 

.39 

.26 

_ 

.15 

.16 

.23 

.24 

.15 

.31 

.16 

.25 

.30 

.33 

.19 

.18 

.14 

.31 

_ 

m 

m 

.04 

7.556 

WIND 

38 

92 

133 

148 

103 

42 

122 

96 

49 

105 

251 

173 

203 

170 

69 

126 

112 

91 

114 

62 

81 

106 

106 

104 

45 

55 

126 

163 

85 

86 

89 

3347 

MAX 

90 

97 

86 

85 

85 

SO 

81 

80 

80 

81 

85 

85 

7B 

58 

68 

72 

68 

61 

76 

81 

89 

80 

75 

62 

70 

75 

76 

51 

49 

62 

58 

75.0 

M1N 

60 

60 

64 

64 

68 

68 

52 

52 

50 

56 

70 

70 

45 

40 

46 

45 

48 

50 

51 

53 

62 

53 

50 

48 

48 

52 

50 

45 

45 

46 

42 

53.3 

8ELTON  DAM 

EVAP 

.23 

.26 

.25 

.28 

.16 

.04 

.17 

.24 

.21 

.20 

.32 

.27 

.30 

.17 

.16 

.19 

.21 

.09 

.20 

.13 

.18 

.27 

.26 

.25 

.15 

.12 

.19 

.06 

„ 

.03 

.04 

5.86B 

WIND 

2 

16 

40 

30 

65 

3 

70 

40 

5 

52 

141 

133 

119 

101 

21 

73 

50 

46 

77 

33 

22 

51 

41 

50 

6 

5 

40 

103 

31 

20 

51 

1557 

BENBROOK  DAM 

EVAP 

.27 

.35 

.35 

.30 

.15 

.10 

.10 

.20 

.26 

.26 

.33 

.20 

. 

.15 

.15 

.18 

.25 

.05 

.22 

.15 

.17 

.23 

.26 

.13 

.05 

.12 

.19 

.11 

.03 

.05 

.12 

5.6BB 

WIND 

44 

72 

108 

124 

93 

30 

78 

42 

47 

104 

171 

111 

140 

117 

48 

94 

87 

114 

no 

55 

56 

70 

85 

71 

24 

41 

101 

112 

67 

76 

60 

2572 

DENISON  DAM 

EVAP 

.26 

.31 

.32 

.24 

.09 

.10 

.08 

.17 

.23 

.30 

.28 

.23 

.14 

.12 

.16 

.16 

.12 

.22 

.17 

.13 

.17 

.22 

.13 

.09 

.03 

.09 

.18 

.09 

.02 

.02 

.10 

4.97 

WIND 

36 

77 

125 

117 

31 

67 

53 

20 

64 

150 

179 

145 

200 

92 

63 

96 

53 

102 

87 

36 

55 

70 

61 

41 

22 

30 

HI 

59 

70 

61 

81 

2474 

MAX 

89 

85 

85 

85 

82 

77 

80 

81 

81 

84 

84 

83 

71 

67 

70 

70 

67 

75 

78 

82 

82 

75 

69 

65 

65 

75 

75 

55 

55 

60 

62 

74.6 

MIN 

64 

63 

65 

69 

69 

62 

51 

53 

57 

62 

71 

71 

45 

40 

46 

46 

49 

55 

55 

64 

55 

53 

52 

46 

54 

56 

46 

41 

46 

48 

44 

54.9 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 

.27 

.33 

.38 

.33 

.17 

.09 

.11 

.23 

.25 

.28 

.35 

.34 

. 

.13 

.12 

.24 

.18 

.13 

.23 

.13 

.19 

.23 

.24 

.13 

.10 

.12 

.23 

.15 

.05 

. 

.32 

6.47B 

WIND 

39 

79 

111 

145 

92 

46 

103 

49 

40 

99 

196 

143 

167 

136 

38 

119 

70 

80 

96 

38 

62 

71 

81 

75 

21 

30 

112 

120 

72 

70 

84 

2686 

MAX 

94 

93 

91 

88 

91 

86 

82 

80 

70 

79 

89 

90 

75 

61 

70 

73 

67 

62 

78 

79 

90 

81 

74 

60 

70 

73 

79 

51 

62 

52 

63 

75.9 

MIN 

67 

66 

62 

62 

63 

67 

69 

65 

52 

52 

69 

72 

45 

42 

40 

49 

48 

52 

54 

56 

60 

55 

52 

50 

50 

56 

51 

44 

45 

45 

44 

55.0 

LAVON  0AM 

EVAP 

.26 

.30 

.39 

.38 

.30 

.05 

.10 

.22 

.21 

.36 

.39 

.29 

.23 

.21 

.13 

.25 

.20 

.17 

.30 

.21 

.19 

.22 

.23 

.11 

.16 

.08 

.20 

.06 

.05 

. 

.02 

6.50B 

WIND 

40 

88 

161 

170 

109 

47 

106 

58 

37 

135 

288 

202 

202 

159 

44 

140 

74 

94 

119 

73 

55 

61 

62 

67 

29 

31 

77 

119 

70 

77 

65 

3059 

NAVARRO  MILLS  0AM 

EVAP 

.24 

.31 

.30 

.38 

.30 

.04 

.11 

.39 

.21 

.27 

.39 

.29 

.38 

.13 

.16 

.21 

.24 

.16 

.16 

.26 

.16 

.26 

.31 

.21 

.30 

.14 

.15 

.29 

. 

. 

. 

7.508 

WIND 

9 

78 

133 

129 

100 

6 

127 

71 

27 

94 

212 

170 

178 

146 

41 

102 

86 

61 

88 

52 

53 

88 

90 

93 

34 

37 

103 

142 

68 

67 

86 

2771 

MAX 

90 

86 

85 

85 

84 

80 

81 

78 

82 

84 

84 

84 

77 

61 

68 

72 

71 

65 

77 

81 

88 

82 

75 

63 

75 

73 

77 

53 

45 

34 

62 

74.9 

MIN 

60 

59 

64 

65 

68 

68 

52 

50 

50 

56 

67 

70 

44 

40 

40 

47 

46 

50 

52 

55 

62 

54 

49 

49 

45 

52 

52 

45 

45 

45 

42 

53.1 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

.34 

.34 

.37 

.40 

. 

.11 

.10 

.19 

.19 

.23 

.24 

.21 

_ 

.20 

.12 

.20 

.15 

.12 

.14 

.20 

.22 

.20 

.31 

.17 

.05 

.12 

.20 

.18 

. 

.03 

.12 

6.03B 

WIND 

25 

75 

96 

133 

92 

34 

B2 

30 

11 

61 

131 

75 

150 

133 

23 

100 

51 

70 

114 

57 

40 

56 

84 

61 

e 

18 

87 

136 

47 

72 

72 

2224 

MAX 

91 

83 

84 

83 

74 

84 

66 

76 

80 

79 

86 

87 

72 

58 

69 

73 

65 

60 

78 

79 

86 

76 

73 

62 

61 

73 

73 

51 

53 

56 

65 

72.8 

MIN 

58 

57 

60 

63 

65 

65 

52 

52 

52 

35 

60 

67 

39 

33 

42 

45 

46 

50 

57 

51 

62 

55 

52 

50 

50 

54 

51 

42 

42 

46 

44 

52.3 

5TILLH0USE  HOLLOW  DAM 

EVAP 

.21 

,44 

.26 

.29 

.25 

.06 

.16 

.26 

.23 

.24 

.28 

.29 

.23 

.16 

.17 

.17 

.16 

.13 

.10 

.19 

.20 

.22 

.33 

.23 

.17 

.16 

.20 

.06 

.13 

.10 

.05 

6.17 

WIND 

24 

68 

94 

109 

119 

20 

57 

50 

21 

75 

146 

144 

107 

73 

32 

78 

56 

61 

85 

45 

43 

68 

78 

76 

24 

25 

70 

87 

52 

27 

35 

2049 

WACO  DAM 

EVAP 

.27 

.39 

.39 

.35 

.26 

.10 

.24 

.20 

.19 

.24 

.32 

.31 

. 

.21 

.14 

.25 

.25 

.09 

.27 

.15 

.25 

.22 

. 

.27 

.18 

.12 

.23 

- 

.06 

.09 

.05 

6.74B 

WIND 

24 

133 

174 

149 

132 

42 

110 

72 

24 

102 

237 

193 

199 

140 

48 

124 

101 

69 

124 

68 

55 

64 

81 

102 

34 

35 

99 

136 

65 

60 

71 

3087 

MAX 

91 

93 

86 

85 

85 

82 

82 

79 

83 

83 

86 

87 

78 

64 

70 

74 

70 

67 

79 

83 

90 

83 

76 

68 

71 

76 

80 

57 

48 

55 

60 

76.5 

MIN 

63 

61 

66 

70 

71 

66 

54 

50 

50 

35 

73 

73 

42 

41 

42 

47 

49 

52 

56 

62 

- 

55 

51 

51 

50 

52 

54 

46 

46 

46 

44 

54.7 

WHITNEV  DAM 

EVAP 

.31 

.36 

.39 

.36 

.20 

.13 

.20 

.28 

.20 

.29 

.42 

.32 

. 

.21 

.13 

.25 

.20 

.16 

.21 

.12 

.21 

.27 

.30 

.18 

.14 

.09 

.20 

.07 

. 

.03 

.10 

6.77B 

WIND 

29 

85 

126 

125 

97 

32 

69 

62 

25 

86 

217 

169 

135 

126 

36 

101 

84 

58 

84 

59 

51 

61 

64 

78 

19 

25 

79 

128 

41 

37 

65 

2493 

MAX 

90 

87 

85 

96 

94 

86 

78 

81 

84 

84 

96 

99 

88 

77 

72 

74 

71 

72 

88 

81 

91 

86 

79 

66 

81 

80 

81 

57 

50 

55 

65 

79.8 

MIN 

61 

61 

65 

73 

63 

66 

56 

54 

54 

57 

75 

65 

45 

45 

45 

51 

53 

52 

65 

55 

66 

57 

53 

52 

51 

52 

52 

46 

42 

50 

47 

55.8 

•   •    * 
EAST  TEXAS          04 

OAINGERFIELD  9  S 

EVAP 

.22 

.29 

.24 

.31 

.22 

.37 

.21 

.22 

.29 

.21 

.19 

.20 

.36 

.15 

.18 

.17 

.12 

.33 

.24 

.13 

.25 

.24 

.28 

.16 

.17 

.11 

.05 

.15 

.09 

. 

_ 

6.608 

WIND 

37 

85 

83 

107 

54 

65 

77 

52 

98 

116 

140 

144 

144 

77 

84 

47 

70 

97 

85 

33 

65 

64 

124 

63 

58 

62 

66 

96 

92 

90 

82 

2577 

MAX 

89 

88 

87 

89 

86 

86 

82 

82 

85 

86 

86 

86 

83 

69 

71 

72 

74 

78 

81 

90 

89 

81 

76 

66 

78 

76 

67 

63 

61 

60 

67 

78.5 

MIN 

63 

61 

68 

68 

68 

69 

59 

55 

63 

71 

72 

72 

52 

43 

47 

52 

54 

52 

55 

65 

66 

55 

49 

48 

50 

50 

58 

48 

48 

53 

52 

57.6 

SAM  RAY8URN  DAM 

EVAP 

.21 

.21 

.24 

.18 

.26 

.20 

.18 

.15 

.17 

.10 

.16 

.17 

.42 

.16 

.14 

.15 

.18 

.18 

.21 

.16 

.08 

.14 

.25 

.29 

.24 

.13 

.19 

.22 

.20 

.11 

.17 

5.87 

W1N0 

18 

22 

62 

47 

32 

22 

27 

36 

28 

53 

90 

98 

125 

119 

46 

11 

26 

34 

31 

31 

26 

60 

73 

82 

31 

20 

31 

116 

56 

70 

56 

1586 

MAX 

91 

91 

92 

86 

91 

90 

91 

83 

89 

82 

86 

86 

87 

66 

73 

78 

85 

77 

82 

87 

89 

83 

82 

73 

82 

86 

89 

81 

71 

71 

66 

82.6 

MIN 

60 

63 

67 

69 

68 

67 

68 

64 

63 

69 

73 

74 

62 

47 

47 

52 

59 

55 

54 

58 

72 

60 

52 

49 

46 

60 

64 

53 

51 

50 

60 

59.9 

SPURC-ER  0AM  B 

EVAP 

.20 

.22 

.25 

.12 

.24 

.19 

.17 

.15 

.15 

.09 

.07 

.20 

.28 

.19 

.14 

.17 

.15 

.18 

.20 

.13 

.05 

.15 

.20 

.21 

.14 

.15 

.13 

.15 

.15 

.11 

.09 

5.02 

WIND 

23 

35 

58 

46 

41 

33 

35 

45 

29 

57 

74 

82 

122 

99 

38 

34 

28 

27 

34 

27 

23 

31 

36 

40 

24 

20 

23 

44 

31 

52 

48 

1359 

MAX 

92 

91 

92 

86 

92 

92 

93 

87 

92 

84 

84 

90 

90 

74 

75 

79 

86 

84 

35 

89 

90 

38 

86 

80 

79 

88 

86 

84 

76 

74 

67 

85.1 

MIN 

58 

61 

64 

66 

65 

65 

6b 

61 

61 

66 

70 

70 

60 

46 

46 

45 

48 

55 

34 

34 

59 

57 

50 

50 

50 

59 

59 

55 

51 

51 

58 

51. 4 

*   *   * 
TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 

_ 

.14 

.24 

.19 

.17 

.11 

.28 

.06 

.21 

.30 

.27 

.14 

.12 

.17 

.26 

.23 

.21 

.22 

.23 

.12 

. 

_ 

.17 

.19 

.08 

.15 

.20 

_ 

.15 

.14 

.11 

5.58B 

WINO 

55 

40 

64 

68 

69 

36 

30 

44 

81 

106 

71 

72 

31 

64 

113 

46 

69 

95 

95 

36 

47 

53 

28 

33 

26 

27 

50 

34 

72 

35 

31 

1725 

MAX 

82 

83 

81 

71 

74 

74 

82 

74 

6B 

71 

73 

65 

72 

67 

67 

67 

69 

68 

- 

MIN 

50 

50 

51 

50 

50 

50 

48 

48 

48 

48 

47 

46 

49 

44 

39 

38 

38 

38 

- 

RED  bluff  dam 

EVAP 

.25 

.34 

.43 

.25 

.25 

.22 

.16 

.18 

.34 

.41 

.33 

.30 

.18 

.20 

.29 

.24 

.20 

.17 

.21 

.16 

. 

. 

.00 

.06 

.05 

.05 

.05 

.oo 

.03 

.10 

.10 

5.93B 

WINO 

30 

73 

104 

80 

82 

95 

43 

40 

104 

151 

122 

257 

99 

70 

90 

91 

70 

46 

71 

63 

120 

105 

63 

33 

15 

41 

166 

52 

* 

• 

212 

2590 

MAX 

85 

82 

83 

82 

83 

79 

75 

80 

82 

79 

80 

75 

63 

66 

73 

66 

75 

81 

81 

81 

73 

62 

55 

65 

73 

72 

60 

46 

60 

61 

61 

72.4 

MIN 

56 

62 

60 

64 

64 

65 

58 

58 

60 

59 

59 

53 

43 

48 

47 

48 

48 

54 

60 

53 

59 

53 

53 

54 

52 

56 

47 

43 

42 

43 

40 

53.6 

VSLETa 

EVAP 

.37 

.35 

.46 

.35 

.31 

.29 

.33 

.16 

.30 

.34 

* 

.84 

.32 

.27 

.30 

.16 

.29 

.25 

.31 

.16 

.07 

.02 

.26 

.11 

.04 

* 

.44 

.16 

.18 

.26 

.14 

7.86 

WIND 

3 

30 

62 

32 

41 

41 

70 

64 

52 

38 

* 

119 

79 

48 

50 

39 

18 

60 

11 

35 

75 

50 

31 

26 

36 

« 

78 

102 

17 

73 

29 

1409 

MAX 

85 

83 

84 

85 

82 

83 

80 

75 

87 

83 

• 

80 

75 

69 

72 

75 

78 

60 

78 

64 

72 

72 

78 

71 

75 

- 

77 

56 

63 

68 

66 

76.4 

MIN 

57 

52 

54 

58 

57 

55 

55 

58 

57 

56 

- 

56 

49 

44 

44 

49 

51 

49 

52 

53 

53 

53 

50 

50 

51 

- 

50 

46 

45 

41 

40 

51.2 

*   *   « 
EDWARDS  PLATEAU     06 

San  angelo  dam 

EVAP 

.38 

.44 

.44 

.40 

.10 

.23 

_ 

.16 

.25 

.28 

.36 

. 

.22 

.15 

.18 

.33 

.17 

.08 

.17 

.18 

.17 

.15 

.14 

.13 

.12 

.20 

. 

.04 

_ 

.03 

•  09 

6.46B 

WIND 

57 

113 

120 

133 

81 

99 

83 

38 

52 

137 

194 

96 

136 

98 

64 

152 

61 

118 

140 

94 

63 

125 

115 

107 

43 

36 

146 

133 

43 

64 

57 

3058 

MAX 

85 

84 

95 

86 

73 

82 

65 

76 

81 

82 

86 

86 

70 

61 

70 

77 

67 

63 

74 

79 

84 

70 

61 

60 

65 

76 

71 

47 

44 

59 

64 

72.2 

MIN 

59 

59 

60 

64 

66 

64 

54 

54 

58 

59 

62 

65 

40 

40 

41 

48 

49 

54 

63 

65 

64 

53 

52 

50 

50 

56 

45 

40 

40 

44 

42 

53.5 

*   •   • 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

EVAP 

.26 

.22 

.14 

.13 

.13 

.19 

.23 

.34 

.19 

.17 

.29 

.13 

.31 

.23 

.17 

.18 

.17 

.09 

.12 

.13 

.15 

.21 

.31 

.23 

.23 

.01 

.13 

.06 

.02 

.10 

.01 

5.28 

WIND 

22 

58 

89 

74 

100 

39 

109 

116 

36 

56 

158 

137 

161 

163 

65 

77 

112 

51 

62 

41 

55 

HI 

46 

149 

47 

36 

90 

161 

100 

58 

119 

2700 

MAX 

93 

89 

91 

89 

84 

84 

6B 

80 

84 

84 

88 

88 

79 

67 

72 

78 

61 

68 

79 

85 

89 

81 

81 

77 

72 

84 

82 

67 

51 

60 

63 

78.6 

MIN 

59 

58 

66 

66 

73 

71 

57 

54 

53 

59 

71 

72 

46 

43 

44 

46 

55 

54 

59 

64 

68 

58 

52 

49 

49 

52 

59 

47 

47 

51 

46 

56.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 

OCTOBER 


Station 

Day 

Ol  Month 

3  -  p> 

O  0  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

H   < 

*   *   * 
SOUTH  CENTRAL       07 

BEEvllLE  5  Ut 

EVAP 
WIND 

.39 

3* 

.15 

68 

.30 
97 

.24 

127 

.10 

120 

.49 
96 

.22 

64 

.15 
110 

.30 
40 

.33 

64 

.18 
192 

.19 
217 

.25 

217 

.32 

161 

.20 
43 

.09 
46 

.46 
89 

.11 
66 

.03 
90 

.03 
67 

.09 
62 

.07 
47 

.25 

73 

.19 
78 

.29 

71 

.06 
39 

.09 
77 

.12 

166 

.16 
94 

• 
47 

.13 

136 

6.12 

2880 

CANTON  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 
16 
SB 
60 

.30 
S9 
SB 

60 

.21 
SB 
85 
64 

.44 
112 
86 
62 

99 

86 
62 

.06 
20 
68 
69 

.19 
70 
67 
57 

.26 
57 
62 
96 

.20 
21 

64 
56 

.20 
73 
62 
96 

.29 

131 
87 
69 

.18 

151 

85 

70 

160 
83 
46 

.23 

144 
65 

44 

.16 
37 
72 

44 

.19 

91 
76 

4B 

.13 
47 
65 
54 

.06 
62 
69 

94 

.17 
108 
76 
65 

.13 
S3 
83 
63 

.19 
28 
88 

66 

.22 

47 
67 
61 

.30 
62 

60 
54 

.27 

56 
74 
48 

.15 
15 
73 
30 

.17 
15 
79 
60 

.13 
94 
80 
56 

.11 
64 
72 
46 

96 
69 

46 

.00 
11 
68 
51 

.00 
95 
63 
45 

3.778 
2100 
79.0 
36.2 

SOMERVILU  0AM 

EVAP 
WIND 

.21 

2* 

.29 

75 

.36 

103 

.17 

101 

.30 
107 

.06 
33 

.21 

54 

.20 
36 

.21 

18 

.19 
69 

.31 
149 

.27 
203 

.37 
163 

.20 
69 

.16 
34 

.14 
99 

.14 
32 

.17 
93 

.23 

69 

.09 
34 

.09 
22 

.15 
26 

.25 

31 

.24 
35 

.12 
IS 

.16 
16 

.06 
21 

.10 
70 

.06 

44 

.25 

81 

.06 
60 

5.80 
1925 

•    •    * 
UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 

60 
SB 
63 

.42 

140 
89 
67 

.35 

122 
90 
68 

.29 

184 
67 
70 

.14 
10b 
79 
69 

.04 
47 
63 
66 

.22 

103 
83 
60 

.24 

66 
63 
99 

.24 
64 
91 
62 

.20 

no 

90 
70 

.39 

231 

89 
73 

264 
83 
72 

205 
79 
52 

.25 

160 
65 

44 

.15 

65 
79 

48 

.16 
76 

75 

71 

.21 

85 
82 
9B 

.24 
110 
81 
99 

.21 
100 
85 
63 

.07 
101 
86 
64 

.13 

63 
81 
67 

.27 
100 
61 
62 

.19 

90 
79 

51 

.22 

67 
76 
46 

.19 
93 
82 
92 

.15 
78 
79 
62 

.18 
72 
78 
59 

.15 

146 

74 

50 

.04 
101 
72 
96 

91 
72 
65 

.27 

209 
73 
51 

6. 476 
3371 
81.6 
60.7 

THOMPSONS  3  MSW 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.27 
39 

SB 
6* 

.23 

31 
90 
66 

.23 

45 
90 
68 

.20 
71 
83 
70 

.28 

67 
90 
69 

.15 
50 
68 
70 

.14 
86 
87 
62 

.30 
74 
87 
64 

.20 
50 
88 
64 

.16 

49 
90 
70 

.20 
87 
90 
72 

.14 
98 
S9 

72 

.37 

161 
90 
57 

.29 

176 
62 
47 

.12 

60 
75 
48 

.16 
58 
79 
50 

.10 
56 
77 
62 

.19 
64 
84 
58 

.10 

71 
85 
37 

.21 
66 
86 
39 

.08 
96 
64 
71 

.17 
72 
86 
63 

.30 
75 
82 
53 

.24 
66 
77 
49 

.19 

97 
79 
46 

.15 
71 
84 
60 

.06 
59 
63 
63 

.21 

107 
64 
58 

• 
* 

.22 
196 
75 
55 

.1* 
126 
70 
96 

9.84 
2362 
83.3 
60.8 

*    «    » 
SOUTHERN           09 

OILlEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 
13 
90 
61 

.28 

28 
89 
65 

.31 
43 

86 
64 

.32 

64 
90 
65 

56 
85 

69 

.14 
13 
88 
68 

.18 

34 
89 
63 

.11 
27 

85 
60 

.28 
13 
68 
99 

.14 
14 
89 
66 

.27 

45 
94 
72 

.14 
47 
89 
72 

.22 

58 
89 
60 

.21 
39 
77 
53 

.15 
15 
79 
53 

.08 
15 
77 
55 

.12 
33 

74 
63 

.11 
24 
81 
62 

.19 

26 

69 
64 

.15 
17 
90 
64 

.17 
10 
93 

74 

.16 

12 
92 

72 

.23 
22 

69 
65 

.19 
37 
78 
60 

.12 

10 
79 
99 

.12 

6 

88 
57 

.08 
16 
64 
67 

67 
73 

57 

.03 
27 
60 
39 

.01 
5 

66 
57 

.12 
20 
79 
59 

9.216 

B96 
83.7 
62.5 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 
24 
94 
69 

.27 
56 
94 

70 

.27 
61 
93 

71 

.22 

86 
88 
76 

.17 
63 
96 
77 

.14 
31 
98 
75 

.20 
31 
91 
71 

.16 

B 

96 

67 

.22 

1 

94 

68 

.29 

96 
99 

73 

.18 
66 
96 

76 

.21 

73 
97 
77 

.28 

5 

90 

68 

.18 

9 

83 

57 

.12 

27 
79 
57 

.09 

7 

81 

69 

.14 
21 
82 
66 

.24 
36 
67 
69 

.16 
83 
91 
69 

.16 
27 
96 
72 

.14 

9 

90 

76 

.16 

30 
66 
74 

.21 
45 
64 
69 

.21 
26 
82 
66 

.14 

5 

67 

63 

.15 
30 
64 
66 

.15 
25 
60 
69 

.06 
5 

70 
99 

.02 

5 

69 

97 

.05 

8 

71 

65 

.13 

3 

81 

62 

3.37 

964 

67.3 

68.5 

RIO  CRANOE  CITY  3  W 

EVAP 

WIND 

.10 
6 

.27 
13 

.35 
38 

.25 

41 

.22 

49 

.15 
28 

.25 

9 

.13 
26 

.23 

12 

.19 

11 

.30 
38 

.31 
43 

47 

49 

.26 

17 

.06 
11 

.12 

19 

.22 

24 

.14 
25 

.24 
15 

.23 
22 

.22 
16 

.22 

34 

.34 
46 

.26 
23 

.21 
9 

.14 
22 

.30 
48 

• 
37 

• 
7 

.30 
63 

6.42B 
844 

*    •    * 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.32 
34 
93 
63 

.30 
70 
93 
62 

.35 

138 
91 
63 

.33 
132 
92 
68 

.27 
162 
69 
72 

.21 
79 
91 
72 

.21 
56 
90 
71 

.29 

71 
91 
69 

.25 

97 
91 
63 

.23 

140 
93 
64 

.34 
94 
92 

71 

.30 

190 
95 
73 

.33 

143 
96 
64 

.30 
102 
60 
50 

.21 

54 
81 
30 

.15 
78 
64 
53 

.20 
91 
92 
69 

.25 
83 
92 
65 

.23 

83 
90 
66 

.22 

97 
93 
69 

.22 

64 
91 

70 

.30 
54 
93 
71 

.23 

88 
90 
65 

.33 

107 
91 
63 

.27 
70 
89 
39 

.21 
34 
68 
37 

.18 
65 
89 
65 

140 
86 
98 

.03 
92 
61 

97 

.10 
30 
60 
37 

.11 
90 
75 
55 

7.516 
2766 
88.5 
63.3 

WESLACO  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

SB 
92 
69 

.17 
43 
91 
69 

.30 
105 
89 
72 

.15 

60 
90 
74 

.19 

58 

90 
75 

.26 

46 
87 
75 

.26 
45 

90 
70 

.22 

34 
90 
69 

.06 
17 
90 
66 

.29 

120 
91 
70 

.35 

124 
92 

73 

.34 
93 
92 

76 

.18 
75 
91 
68 

.19 

33 
79 
66 

.12 

39 
81 
39 

.06 
32 
81 
68 

.17 
36 

69 
7* 

.16 

37 
69 
69 

.26 

43 
91 
69 

.17 
49 
93 

73 

.11 
20 
95 

75 

.30 
44 
91 
68 

.16 
29 
SB 
68 

.25 
45 
87 

67 

.18 
26 
87 
65 

.10 
27 
87 
63 

.27 
36 
86 
72 

.12 
99 
62 
61 

.03 
35 
60 
56 

.11 
22 

80 
73 

.22 

34 
77 
67 

5.928 
1548 
67.6 
69.1 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  'ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
TAYLOR  RANCH 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PRESIDIO 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
SAN  SABA 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
COLDWATER  3  W 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
DIMMITT 


103 

DATE 

13 

22 

DATE 

14* 

16.90 

.09 

11.20 

DATE 

05 

2.0 

T 

OATE 

13 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    330    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 
0CT08EK 


1 

UN) 

i 

Day  of  month 

0) 
0> 

CO 

M 

• 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

BUSHLA'lO    1    wS» 

2 

tto 

61 

61 

63 

^4 

62 

5b 

56 

55 

59 

58 

?e 

50 

43 

44 

46 

47 

46 

49 

57 

56 

55 

53 

48 

47 

50 

53 

43 

43 

43 

42 

42 

52.0 

6 

Bin 

62 

62 

63 

64 

63 

60 

5B 

53 

59 

63 

60 

59 

48 

47 

47 

48 

48 

49 

53 

55 

54 

53 

48 

47 

49 

51 

44 

43 

42 

42 

42 

52.8 

BUSHLAND  1  WSW      ,   SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMO- 
COUPLES. 
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N 

umber 
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a 
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P 

recipitation 

IE 

V) 

c 

—    • 

U  vi 
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Q.Q. 

VI 

c 

3 

1.2 

•  X 
ex  Q 

c 

5-0 

"3  • 

"  2 

a>  Q. 

a 

0 

u 

a> 
> 
< 

VI 

• 

</l  _ 

^0.5 
o'1 

!l 

Si 

.2 

0_ 
VI 

01  0) 
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CLNTRAL 

ime 

a 
u 

a 

o 

q 

CS 

o 

o 

°\ 

o 
q 

« 

> 
0 

CM  0 

~5 

0 

1- 

VI 

L.     O 

ai    »  *- 
2>  £  ¥ 

00 

06 

12 

13 

Averc 
sky  c< 
sunris 

A3ILENE    WB    AIRPORT 

13 

3.2 

12.1 

36 

SE 

04 

72 

77 

64 

64 

5 

1 

6 

1 

0 

0 

13 

48 

6.7 

AMARILL0    WB    AIRPORT 

16 

3,4 

13,* 

34 

SW 

139 

74 

78 

59 

56 

3 

6 

2 

3 

0 

0 

14 

47 

6.1 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

6 

2.7 

9,8 

26 

Nw 

12 

77 

es 

60 

59 

4 

1 

2 

2 

1 

0 

10 

50 

5.6 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

9 

3.1 

11.0 

23 

s 

12  + 

83 

85 

64 

72 

4 

3 

4 

0 

0 

1 

12 

55 

5.6 

CORPUS    CHRISTI    WB    AIRPORT 

8 

6.2 

12.5 

34 

Sfc 

12 

B2 

85 

66 

70 

4 

1 

0 

2 

1 

0 

8 

50 

6.2 

DALLAS    WB    AIRPORT 

10 

2.7 

10.6 

29 

Nw 

12 

64 

73 

54 

51 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

10 

52 

5.6 

DEL    RID    WR    AP 

10 

4>.C 

9,6 

29  +  + 

24 

12 

76 

85 

68 

64 

10 

1 

1 

0 

2 

1 

15 

- 

7.4 

EL    PASO    WB    AIRPORT 

24 

1.7 

8,5 

36 

SW 

19 

4B 

53 

34 

31 

0 

2 

3 

0 

0 

0 

5 

- 

2.9 

FORT    V.'QRT^    WB    AIRPURT 

9 

1.5 

10.0 

26  +  + 

19 

10 

73 

81 

58 

56 

5 

2 

2 

2 

0 

1 

12 

- 

5.9 

GALVESTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

29 

NE 

14 

- 

- 

- 

- 

3 

3 

1 

2 

0 

0 

9 

61 

- 

HOUSTON    INC^NT    AP 

9 

3,4 

7.4 

23  +  + 

15 

12 

R7 

88 

59 

66 

6 

2 

2 

1 

1 

0 

12 

61 

5.6 

LUBBOCK    W*    AIRPORT 

13 

3.0 

10,4 

23  +  + 

5 

27  + 

77 

84 

63 

61 

4 

2 

1 

3 

2 

1 

13 

- 

5.9 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

11 

4.9 

10,9 

30++ 

2 

27 

75 

82 

58 

55 

4 

2 

5 

2 

0 

0 

13 

- 

5.5 

PORT    ARTHUR    WB    ALPORT 

8 

5.5 

10.6 

33 

SE 

30 

86 

85 

60 

71 

0 

3 

3 

1 

0 

0 

7 

70 

5.1 

SAN    ANGELO    we    AIRPORT 

11 

4.1 

ll.C 

24  +  + 

17 

03 

80 

86 

67 

67 

6 

2 

2 

3 

0 

1 

14 

- 

6,7 

SAN    ANTnNIO    KB    AIRPORT 

6 

3.6 

9.7 

27 

N 

27 

73 

77 

56 

56 

7. 

2 

3 

1 

1 

1 

10 

57 

6.0 

VICTURIA    WB    AIRPJRT 

8 

4,2 

10.1 

39    •/, 

S 

12 

?4 

87 

64 

70 

4 

1 

1 

1 

2 

0 

9 

- 

6.1 

WACO    WB    AIRPORT 

6 

1.6 

11,1 

27  +  + 

34 

12  + 

70 

78 

58 

54 

5 

1 

0 

2 

3 

0 

11 

- 

5.1 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

9 

2.5 

12.2 

30  +  + 

31 

21 

83 

88 

62 

66 

3 

4 

6 

2 

0 

0 

15 

- 

6.4 

%    PEAK    GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    331    - 


STATION  INDEX 


Z 
0 

p 

OBSERVATION 

d 

s 

U 

u 

o 

TIME  AND 

z 

o 

I 

6 

P 

TABLES 

STATION 

1 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

Q 

3 

i 

t 

1 

1 

P. 

£ 

B 

1 

S* 

ABIRNATHY 

0013 

01 

HALE 

i 

13     50 

101    90 

3399 

8A 

M,     0.     HOOO 

AolLLNE     .0     AIRPORT 

0011 

02 

TAYLOR 

i 

32    26 

W    41 

1762 

ML 

Mil 

U    S    WEATHER    BUREAU 

ackerly  3  >£ 

0034 

01 

HOWARD 

3 

32    31 

101    ftO 

2  760 

LEONARD    COLLMAN 

ADAISVlLLE 

..j*>  j 

96 

LAMPASAS 

1 

31     18 

98    10 

1072 

MRS    SHIRLEY    J,    CARllLl 

0110 

01 

SHACKELFORD 

32    ** 

V9    16 

1438 

JOHN    0,    wILLETT,    JR. 

AlEOO   <•   SI 

012« 

0 

PARKER 

13 

32    39 

97    1ft 

790 

CHESTER    WILEY 

ALICE 

DIM 

■<•! 

JIM     -ELLS 

3 

98    04 

201 

|« 

GILBERT    H,    GORDON 

ALPINE 

(  j  7* 

BREWSTER 

9 

30    21 

103    40 

6P 

6P 

WILLIAM    M,    HUDGlNS 

ALTO    3    SM 

c  I  «o 

a* 

CHEROKEE 

31     36 

93    08 

280 

MRS.    MAYBELL    KELLJM 

ALVIN 

0204 

BRAZORIA 

5 

29    25 

99    19 

54 

"'' 

CITY    OF    ALVIN 

ALVORD   «   ME 

0201 

Of 

-1 

.* 

33   23 

97    39 

800 

'J    S    FOREST    SERVICE 

AMARlLLO   WtJ    AIRPORT 

0211 

POTTER 

2 

■ 

3607 

MID 

Mil 

:  mj 

U    S    we ATHER    BUREAU 

AMI  STAC    DAM 

0229 

0' 

VAL    VERDE 

11 

29    28 

101    02 

1157 

8A 

8A 

INT    BOUNOPY    .    WATER    COM 

ANAHUAC    TBCD 

'■ 

18 

CHAMBERS 

5 

29    47 

9ft     40 

24 

8A 

8A 

ANAHUAC     TBCD 

ANDERSON 

02*4 

-<■ 

GRIMES 

1 

95   59 

6P 

6P 

WILLIAM    J.     UARCIR 

ANDICE    i    wNw 

0246 

0) 

1 

97    52 

1026 

LAWRENCE     1.    DUNLOP 

ANDREWS 

9241 

91 

ANDREWS 

3 

32    19 

102    32 

3172 

: 

ANDRE'S    COUNTY    AIRPORT 

ANGLETON    2    W 

1251 

08 

BRAZORIA 

5 

29    09 

95    27 

27 

8A 

8A 

CITY    OF    ANGLETON 

0262 

■:. 

COLLIN 

19 

J'    21 

96    31 

67ft 

M 

JESSE     T.     VANDAGRIFF 

ANSON 

0261 

02 

JONES 

1 

3?    45 

99    5ft 

1700 

5P 

SP 

C.    M.    RJCE 

ANTELOPE 

J- 7  1 

D 

JACK 

15 

3^    26 

98    22 

1079 

7A 

mack   v.    ROBERTS 

ARANSAS    PASS    2 

030! 

01 

SAN    PATRICIO 

3 

27    55 

97    08 

18 

6P 

ROBERT    l.    hERNOON 

ARCHER    CITY 

031  J 

0* 

ARCHER 

L( 

33    36 

98    38 

1055 

6P 

6P 

J.T.     SHfPPARD 

ARLINGTON 

0337 

0] 

15 

32    44 

97    07 

599 

CHARLf*     T.     HAWKES 

ARMSTRONG 

03*2 

'.-." 

KENEDY 

5 

26    56 

97    48 

25 

6P 

6P 

HAZEL    w.    PFLHAM 

ARTHUR    CITY 

(  )67 

1C 

33    52 

95    31 

425 

Tl 

JAMES    8.    WIGLEY 

ASPERMUNT     .      V-. 

039b 

STONEWALL 

100    1ft 

1760 

7A 

7A 

C.    G.    VlERTEL 

ATHENS    3    SSE 

0404 

04 

HENDERSON 

15 

32    10 

95    50 

9A 

DR.     OWIGHT     A.     JONES 

ATLANTA 

9*08 

04 

CASS 

1  " 

33    07 

9ft    11 

2ftS 

BILL    LOV1L 

A  >:■  T  [N    WB    AIRPORT 

0426 

0  7 

TRAVIS 

3 

30    18 

97    42 

S97 

MID 

Mil 

7A 

C     HJ 

U    S    WEATHFR    BUREAU 

AJST.Ell    *L    REFUGE 

0437 

07 

ARANSAS 

5 

28    16 

96    48 

15 

SP 

5P 

U    S    WILDLIFE    REFUGE 

AvALON 

0440 

0  1 

ELLIS 

15 

32    12 

533 

7A 

HERSCHEL    H,    SMITH 

8AIR0 

04TB 

0.' 

1 

32    24 

99    25 

1760 

B.    C.    CHRISMAN 

dAAER.sf  l£L( 

04  tS 

05 

PECOS 

30    93 

102    18 

CLYDE    GRAVES 

3ALLINGER    i     SW 

0493 

02 

RUNNELS 

: 

1575 

6P 

6P 

RADIO    STATION    KRJN 

BALMORHEA 

0491 

05 

REEVES 

30    59 

103    46 

3210 

8A 

REEVES    COUNTY    WTR    D1ST 

BANKERSMITh 

KENDALL 

3 

30    08 

98    49 

1740 

ELROY    SCHNELLE 

BAROWELL    DAM 

osie 

03 

ELLIS 

1 

32    16 

96    38 

461 

8A 

8A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

8ATESV1LLE 

0S6C 

ZAVALA 

8 

28    57 

764 

EARL    P.    KJNG 

BAY    CITY    WATFRWORKS 

056> 

08 

MATAGORDA 

3 

28    59 

95    58 

48 

BA 

8A 

CHARLES    SLATER 

8AYTQWN 

0386 

08 

HARRIS 

14 

29     44 

94    58 

26 

5P 

5P 

0.6.     SMITH 

0687 

JM 

HARRIS 

14 

29    45 

95    01 

30 

CLOSED    8/13/69 

BEAJMONT     FILTER    PLANT 

0611 

JEFFERSON 

7 

94     06 

20 

7A 

BEAUX^NT     FILTER     PLANT 

BED1AS 

0639 

04 

GRIMES 

15 

30    46 

95    57 

338 

HA 

RICHARD    R.     PILE 

BEEVILLE    5    NE 

0639 

07 

BEE 

5 

28    27 

97    42 

tS5 

8A 

BA 

: 

TEXAS    AGRl    EXP    STATION 

BELTON    DAM 

03 

BELL 

1 

31     07 

97    28 

8A 

BA 

: 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BENAVIDES 

i*e< 

OUVAL 

5 

27    36 

98    25 

3  80 

ROBERTA    R.    SAZAN 

(jENAVIUES    7    S 

DUVAL 

5 

27    30 

98    25 

9A 

0.    S.    CHAPA 

BENBROOK    DAM 

0691 

TARRANT 

13 

32    39 

97    27 

770 

BA 

BA 

: 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BENJAMIN 

02 

KNOX 

1 

33      15 

99    47 

1473 

BA 

W.    T.    CARTWR1GHT 

BERTRAM    J    ENE 

C738 

06 

BURNET 

1 

30    45 

98    01 

1139 

7A 

c 

WILSON    KL05E 

BIG    LAKE 

0776 

06 

REAGAN 

3 

31     12 

101    28 

2680 

CITY    OF    BIG    LAKE 

BIG    LAKE    NO    2 

06 

REAGAN 

3 

31     12 

101    28 

2690 

BA 

BA 

DWAIN    CARR 

BIG    SPRING    FIELD    STA 

0  7  8'. 

01 

HOWARD 

3 

32    16 

101    29 

2480 

U    S    0    A    BIG    SPfiG    F    STA 

BIG    SPRING 

9786 

HOWARD 

101    27 

2600 

5P 

9P 

CITY    OF    BIG    SPRING 

BIG    WELLS 

07B7 

09 

D1MM]T 

( 

28    35 

99    3ft 

510 

BA 

HERBERT     T.     STANF1EL0 

BCANCO 

06 

BLANCO 

30    06 

98    25 

1350 

7A 

7A 

W.     A.     SYAPS 

6LE4ETT    5    NW 

0692 

UVALDt 

I 

100    06 

970 

SA 

MRS    LLOYD    KIRKPATR1CK 

BLOTS    CAMPGROUND 

066] 

0! 

JEFF    DAVIS 

9 

30    32 

10ft    08 

5760 

BA 

GEORGE    P.    KNIGHT 

BLUE 

3661 

07 

LEE 

1 

30    2  3 

97    09 

465 

7A 

CLYDE    L.    RUTHVEN 

BOERNE 

09:: 

06 

KENDALL 

13 

29    47 

98    44 

1422 

7A 

7A 

EDGAR    SCHWAR2.    JR. 

BON   wIER   2    E 

0917 

NEWTON 

12 

30    45 

93    37 

90 

CLARENCE    A.    PENNINGTON 

BGNHAM 

0923 

11 

33    36 

96    11 

666 

7A 

R.    M.    CANTRELL 

BONITA 

0926 

03 

MONTAGUE 

10 

97    36 

978 

fl.    0.    TOMPKINS 

BOOKER 

01 

LIPSCOMB 

36    27 

100    32 

2750 

OWJGHT    F.    SPIES 

BOoJILLAS    RANGER    STA 

0950 

BREWSTER 

11 

29    11 

102    58 

1880 

8A 

BIG    BEND    NATL    PARK    SERV 

BORGER    3    w 

>936 

01 

HUTCHINSON 

2 

101     27 

3140 

6P 

ARTHUR    W.    MORGAN 

BOWIE 

03 

MONTAGUE 

15 

3;    34 

97    51 

111ft 

ORAN   c.    stovall 

BOXELDER 

)991 

04 

REO    RIVER 

11 

33    29 

94    53 

350 

7A 

0T|S    L.    DANIEL 

BOYD   3   SE 

0996 

03 

WISE 

19 

33    Oft 

97    31 

731 

7A 

7A 

MRS.    FRANCIS    WILLBANKS 

BRACkETTvILLE 

1007 

06 

KINNEY 

11 

29    19 

100    24 

1120 

8A 

BA 

EMETERIO  GARZA 

ion 

MCCULLOCH 

31    09 

99    21 

1722 

7A 

: 

THOMAS    A.     PARKER 

BRAVO 

1033 

01 

HARTLEY 

35    39 

103    00 

ftl50 

6P 

JOSEPH    t.     HUGHS 

BRAZOS 

1035 

C3 

PALO   PINTO 

1 

32    40 

98    07 

816 

VIVIAN    ALLEN 

BRECENRIDGE 

1042 

03 

STEPHENS 

1 

32     46 

98    54 

1186 

MID 

MIC 

ECTOR    B.    FIELDS 

BREMQND 

10*3 

ROBERTSON 

1 

31    10 

96    40 

MISS    JEAN    M.     KOTCH 

8RESHAM 

.  o*e 

07 

WASHINGTON 

1 

96    24 

353 

7A 

W.     G.     STEIN 

BRICE 

L057 

OS 

IC 

34    43 

100    5ft 

2240 

: 

CHARLES    V.     MURFF 

BRIDGEPORT 

1063 

WISE 

19 

33    13 

97    45 

816 

7A 

7A 

W.    E.    HEMBREE 

SRIGGS 

1068 

06 

BURNET 

1 

30    53 

97     56 

1090 

c 

CARL    A.     STEWART 

6RITT0N 

l  oai 

03 

ELLIS 

1! 

32    33 

97    04 

556 

HA2LE    DOLLAR 

BRONSON 

1094 

SABINE 

7 

31     21 

9ft    01 

278 

7A 

LESTER    E.    SISK 

6RCWNFIEL0    NO    2 

L12B 

01 

TERRY 

3 

33    U 

102    16 

3290 

7A 

LEWIS    SIMMONUS 

BROWNSVILLE    MB    AIRPORT 

1136 

L< 

11 

97    26 

19 

MIC 

U    S    WEATHER    BUREAU 

8R0WNW00D 

1138 

BROWN 

3 

31     43 

98    59 

1435 

8A 

RADIO    STATION    KBWD 

buffalo 

11B8 

04 

LEON 

IS 

31    28 

96    03 

360 

CHARLIE    A,    SUUYRE^ 

BULER    2    NE 

1  >0; 

01 

OCHILTREE 

2 

36    10 

100    49 

2900 

L.     PAULtNE     MCCAfiTOR 

BULV£RDE 

1219 

07 

13 

29    45 

98    27 

1100 

BA 

LAURA    0.    WOOD 

Bunker  mill 

122*. 

0] 

DALLAM 

2 

36    08 

102    52 

6P 

MRS    MINNIE    JO    STEEN 

BURKETT 

,  !  3  9 

02 

COLEMAN 

3 

32    00 

99    14 

1546 

7A 

MERREl    F.    BURKETT 

BURLESON    2    SSW 

12«.5 

C  3 

JOHNSON 

;l 

32    31 

97    20 

749 

7A 

W.    RUSSELL    LACE 

BURL INGTON    3    WSW 

12*8 

03 

] 

97    02 

ftOB 

MRS.    ANNIE    G.    KLEIN 

BURNET 

12  50 

06 

BURNET 

98    14 

1320 

CITY    OF    BURNET 

BUSHLAND     1     WSW 

1^67 

POTTER 

2 

35    11 

102    05 

3819 

G 

USD A.    ARS 

CALDWELL 

1314 

01 

BURLESON 

1 

30    32 

96    42 

407 

CHALMERS    E.    TERRY 

CAMERON 

L34I 

03 

MILAM 

1 

30    51 

96    59 

390 

6P 

ALVIN   HEFFT 

CAMP    WOOD 

I  196 

06 

REAL 

B 

29    40 

100    01 

1470 

6P 

WALTER    C.    ANDERSON 

CANADIAN    1    ENE 

1*12 

0  1 

HEMPHILL 

2 

35    55 

100    22 

2335 

5P 

5P 

WILSON    CRAWFORD 

CANOELARIA 

1*16 

05 

PRESIDIO 

30    09 

104     41 

2875 

7P 

MISS    FRANCES    E    HOWARD 

CANTON 

1425 

04 

VAN    ZANDT 

12 

32    33 

95    52 

504 

7A 

J    HARRISON    TAYLOR 

CANYON    DAM 

1429 

07 

COMAL 

29    52 

98    12 

1000 

BA 

8A 

8A 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

CANYON 

1430 

RANDALL 

10 

34    59 

101    55 

3577 

4P 

ROBERT    D.    SAWVELL 

CANYON    OAM    nO     1 

1431 

07 

COMAL 

29    51 

98    17 

960 

RICHARD    L.    STEWART 

CANYON    OAM   NO    2 

C 

COMAL 

29    50 

98    21 

1040 

KURT     8.     POGGENPOHL 

CANYON    OAM    NO     3 

1*33 

0  i 

COMAL 

29    57 

98    24 

1260 

RALPH    SCHAEFERKOETER 

CANYON    DAM    NO    * 

07 

COMAL 

29    55 

98    22 

1093 

MRS.    E.    A.    PALM 

CANYON    DAM    NO    5 

1435 

07 

COMAL 

4 

29   55 

98    21 

1020 

WAL01E.    K.    WUNDERL1CH 

CANYON    DAM    NO    6 

1436 

07 

4 

29    57 

98    18 

1137 

HERMAN    LUEHLFING 

CANYON    DAM    NO    7 

1*38 

07 

COMAL 

29    55 

98    13 

978 

NELDA    M.    HALM 

CARRI20    SPRINGS 

1486 

09 

DIMMIT 

8 

28    31 

99    52 

600 

7A 

7A 

STELLA    B.    KELLOGG 

CARROLLTON 

1490 

03 

OALLAS 

15 

32    5  7 

96    5ft 

520 

7A 

DAN    MOSLEY 

CAtlA    VALLEY 

1*92 

9( 

EDWARDS 

11 

100    ftO 

1898 

5P 

5P 

AUDREY    W     VARGA 

CARTHAGE 

130C 

PANOLA 

12 

32    10 

94    21 

6F 

6P 

CITY    OF    CARTHAGE 

CASE    RANCH     J     S 

1511 
1521 

oe 

STERLING 
LLANO 

3 
3 

31     38 
30    42 

101    02 
98    57 

2190 
1205 

7A 

7A 

CLINTON    MOOGES 
WILLARD    E.    OALCmAU 

CATAR1NA 

1521 

0? 

01MMITT 

8 

28    21 

554 

5P 

MARGUERITE    BURNS 

CELINA 

1573 

COLLIN 

13 

33    19 

696 

GEORGE    J.    YAR60RUUGH 

CENTER 

1371 

SHELBY 

12 

31    48 

94    10 

325 

7A 

7A 

JAMES    W.    FORBES 

CENTER    CITY 

1580 

03 

1 

31    28 

98    25 

1370 

DARREL    HEAD 

CENTERvlLLE 

1596 

04 

LEON 

L! 

31     16 

95     69 

330 

8A 

8A 

J.    E.    DICKEY 

CHALK    MOUNTAIN 

1625 

03 

ERATH 

1 

33     09 

97    55 

1189 

7A 

MRS    BESSIE    L.    OLSON 

CHAINING 

16*4 

CI    HARTLEY 

2 

35    41 

102   20 

3800 

G.    E.    CARGILL 

CHANNING    NO.    2 

01,   HARTLEY 

2 

3*       41 

102    20 

3790 

8A 

&A 

FLOYO    ROBERTS 

CHAPMAN     RANCH 

1651 

0  7'   NUECES 

5 

27    35 

97    27 

25 

5P 

SP 

CHAPMAN    RANCH 

CHARLOTTE     5     NNW 

1663 

D9f  ATASCOSA 

441 

4P 

ELMER    E    BOOTH 

CMEAPSIOE 

1671 

OTl  GGNZAlES 

29     16 

97    24 

250 

EARL     L.     FREEMAN 

CHEROKEE 

1680|  06    SAN    SABA 

30    59 

98    43 

1493 

DUDLEY    BATTLE 

CHH.DRESS 

16961  02    CHILDRESS 

.0 

34    26 

100    12 

1880 

: 

MORRIS    H1GLEY 

CHILDRESS    FAA    AIRPORT 

1698    02    CHILDRESS 

34    26 

100    17 

1951 
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u  s  fed  aviation  aglncy 

ChillICOThe 

.701     02    HARDEMAN 

3ft    15 

99    31 

1400 

6P 

ARTHUR   E.    HERCHMAN 

CHISOS    BASIN 

WIS    05    BREWSTER 
17*1     07    KARNES 

11 

29    16 

103    18 
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BA 

3A 

U    S    NATL     PARK     SERVICE 

CIBOLO    CREEk 

29    01 

97    56 

302 

7A 

IGNATZ    l.    mutt.,    JR. 

CLARENDON 

1761     C2 

10 

34    56 

100    53 

2700 

7A 

7A 

TOMM1E    C.     SAVE 

ClaRaSyIllE    2    E 

17721  04 

REO    RIVER 

95    01 

ft20 

BA 

RAOIO    STATION    KCAR 

CLARKSVIllE     1     - 

RED    RIVER 

10 

33    37 

95    04 

c 

RAYMOND    R.    HAMILTON 

CLASSENS    RANCH 

177?  07 

BEXAR 

29     39 

98    22 

1000 

6P 

J.    P.    CLASSEN 

CLAUDE 

1778    01 

ARMSTRONG 

10 

35    06 

101    22 

3390 

SA 

BA 

OONALD    B.    BOOTH 

CLEBU»NE 

1800,  03 

leiol  os 

JOHNSON 

32    20 

97    24 

783 

6P 

6P 

OLIN    T.     SMYTH.     JR. 

CLEVELAND 

LIBERTY 

30    22 

95    05 

196 

7A 

7A 

CHESTER    V,    ELLISOR 

ClIFTO*   9   E 

1823 

33 

BOSOuE 

31     48 

97    26 

709 

SS 

R.    M.    JONES 

tA 

hi 

z 
0 

p 
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0 

B 

U 

U 

TIME  AND 

z; 

0 

o 

5 

p 
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a 

r 
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< 

p 

5 

< 
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a 

s 

3 

i 

I 

I 

\ 

i 

E 

£i 

CL0D1NE 

L838 

OB 

FORT    BEND 

u 

29    42 

96     41 

BT 

7A 

FRANK    Mi    WATKINS 

COLOSPRING    9    SSW 

IB  7. 

04 

SAN    JACINTO 

L4 

30    32 

95    09 

7A 

7A 

: 

LEROY    S.    DABNEY 

COLOWATER    i    W 

1874. 

01 

DALLAM 

2 

36    28 

102    36 

4180 

6P 

FRANKLIN    CHAPMAN 

COLEMAN 

1873 

02 

COLEMAN 

3 

31    50 

99    26 

1711 

6P 

7A 

MRS    MELBA    R,     STEVENS 

COLLEGE    STATION    FAA    AP 

1 881 

BRAZOS 

1 

30    35 

96    21 

314 

Mil 

"1! 

U    S    FEO    AVIATION    AGENCY 

COLORADO    CITY 

19  0  3 

02 

MITCHELL 

32    23 

100   52 

2071 

5P 

5P 

COLORADO    CITY    FIRt    DEPT 

COLUMBUS 

1911 

■r 

COLORAOO 

i 

96    32 

199 

BA 

HA 

ERWIN    J.     KNIPPEL 

COMANCHE 

1914 

0! 

COMANCHE 

1 

31     54 

96    39 

1345 

ELTON   Ki    MC  CULLOUGn 

COMMERCE 

[921 

03 

10 

33    14 

99    99 

302 

TED    0.    ARMf 1LLU 

COMSTOCK 

1929 

06 

VAL    VERDE 

11 

29    41 

101    11 

1590 

7A 

aeoROE  Humphreys 

CONCORD 

1937 

Oft 

RUSK 

3)    55 

9ft    35 

536 

JAMES    G.     TAYLOR 

CONLEN 

1946 

01 

DALLAM 

2 

36    14 

102    14 

3820 

6P 

JESSE   C.    DAVIS 

CONROE 

MONTGOMERY 

14 

102    14 

246 

7A 

Q.     H,     FULLEN 

COOPER 

1970 

03 

DELTA 

10 

33    22 

93    42 

OD1E    L.    BRIDGES 

COPE   RANCH 

STERLING 

31     34 

101     15 

2570 

LINDOK    L.    CLICK 

COPPERAS    COVE    NO    2 

1986 

03 

CORYELL 

1 

97    55 

1236 

A.    R.    THOMPSON 

CORNUOAS    SERVICE    STA 

2012 

■■•• 

HUDSPETH 

9 

103    28 

ftftao 

6P 

LFE     R.     TINNIN 

CORPUS    CMRISTI 

07 

NUECES 

5 

27    48 

97    24 

MID 

Mil 

fHAMHEK     OF     COMMERCE 

CORPUS    CHRISTI     WB    AP 

2019 

07 

NUECt j 

5 

97     30 

ftl 

.'.[1 

U    S    WEATHER    OUREAU 

CORSICANA 

Z  0 1 9 

03 

NAVARRO 

15 

32    05 

96    28 

ft25 

7A 

7A 

RADIO    STATi   || 

CORYELL    CITY 

202ft 

03 

CORYELL 

I 

31     33 

97     37 

970 

MR    W    L    RABBE 

COTTONWOOD 

204C 

06 

GILLESPIE 

3 

30    10 

99    08 

2250 

fA 

EDGAR    A.    AHRENS 

COTULLA 

204( 

LA     SALLE 

B 

28    26 

99    16 

MRS    ILA    JENNINGS 

COTULLA    FAA    AIRPORT 

20  9G 

B 

26    27 

99     13 

469 

MID 

MID 

U    S    FEO    AVIATION    AGtNCY 

CRANOALL 

2080 

03 

3?     38 

96    28 

ftl8 

VALLIE    SUE    SORRELLS 

CRANE 

2082 

CRANE 

31    23 

102    20 

2630 

M 

BA 

J.C.    NEWLAND 

CRANF1LLS    GAP 

2081 

03 

BOSOUE 

1 

97    60 

: 

MRS    ELSIE    LEE    PHILLIPS 

CRESSON 

2096 

03 

HOOD 

16 

32    32 

97     37 

10ft7 

Bj 

MRS,    ORA    YORK 

CRIOER    RANCH 

..'  1 C  i 

Oh 

REAL 

8 

30    Oft 

99    44 

2320 

u 

BYRON    CRIDER 

CROCKETT 

2114 

04 

HOUSTON 

16 

31     18 

95    27 

347 

7A 

I'- 

JAMES   h.    GIBBS 

CROSBYTON 

2121 

01 

CR0S8Y 

33    40 

101      14 

3021 

7A 

ll 

CITY    OF    CROSBYTON 

CROSS    PLAINS 

:  i  >e 

03 

CALLAHAN 

3 

99    10 

1738 

7A 

F.    C.    NEWTON 

CROSS    PLAINS    3    NNE 

2131 

03 

32    10 

99    08 

1805 

CHESTER    GLOVER 

CROWELL 

02 

FOARD 

1( 

99    43 

1451 

7A 

ROY    LEE    BLACK 

CRYSTAL    CITY 

2160 

09 

ZAVALA 

99    50 

581 

7A 

JOHN    B.     HOLDSWORIH 

CUERO    3    E 

2173 

07 

OEWITT 

29    05 

97    16 

SP 

RADIO    STATION    KCFH 

CYPRESS    1    SW 

2201 

oa 

14 

29    58 

150 

7/ 

JUHNNIE    ».    DOLEN 

DACJS 

2211 

MONTGOMERY 

1ft 

30    26 

95    47 

PAUL    WEST 

DAINGERFIELD    9    S 

Oft 

MORR 1 S 

10 

32    55 

94    43 

6P 

5P 

SP 

LONE    STAR    STEEL 

DALHART     FAA    AIRPORT 

2240 

01 

HARTLEY 

2 

36    01 

102    33 

3989 

M10 

Mil 

M 

u  s  fed  aviation  agency 

OALLAS    WB    AIRPORT 

2244 

03 

DALLAS 

IS 

32    51 

96    51 

ftSl 

Ml] 

MIO 

:  hj 

U    S    -tATHER    BUREAU 

DANEVANG    2     SE 

2266 

09 

WMARTON 

6 

29    03 

96    11 

70 

6P 

6P 

JOHANNA    M.     ALLENSON 

DARROUZETT 

226J 

01 

LIPSCOMB 

2 

36    26 

100    19 

25ft0 

7A 

M.     M.     ALIMILLEH 

DAVILLA 

2295 

03 

1 

97    16 

520 

ETOILE    H.    MOORE 

DECATUR    2    SSW 

2338 

03 

15 

33    12 

921 

DEKALB    2    N 

Z352 

BOWIE 

10 

33    32 

366 

7  A 

JOHN    K.     WBAY 

DEL    RIO   WB    AP 

2360 

VAL    VERDE 

29    22 

100    55 

1026 

"  1  :.. 

:  hj 

U     S    MEATMEP    BUREAU 

DEN  1  SON    OAM 

239ft 

10 

96    3ft 

613 

4P 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

DENTON    2    SE 

2404 

03 

DENTON 

I) 

33    12 

97    06 

630 

5P 

SP 

CI TY    Of    DENTON 

OEPORT 

2415 

03 

LAMAR 

10 

33    31 

95    19 

420 

ASBURY    C.    NIXON 

OEWEYVILLE   5  S 

2436 

Oft 

ORANGE 

12 

30   14 

93    4ft 

18 

n 

SABINE   RIVER  AUTHORITY 

DIALVILLE    2    W 

CHEROKEE 

31     52 

96    16 

620 

5P 

it 

JOHN    W.     THOMASON 

DICKENS 

2448 

02 

DICKENS 

1 

100    50 

2560 

u 

M 

SAM    L.    PuRTER 

DILLEY 

2458 

09 

FRIO 

8 

28    40 

99    10 

569 

7A 

KATHRYN    S.    OEnOOJY 

DIME    BOX 

2462 

LEE 

30    21 

96    49 

330 

7A 

J.     A.     POLAN5KY 

OIMMITT    6    E 

2463 

01 

CASTRO 

10 

34    33 

102    13 

3B10 

EDWIN    RAMEY 

DIM^ITT 

2464 

CASTRO 

10 

34    33 

102     19 

7A 

7A 

HOWARD    V.    COOK 

DOOLE    6    NNt 

2527 

MCCULLOCH 

99    34 

1447 

in 

MRS.    LELA    F.    BROWN 

DRYOEN 

2590 

05 

TERRELL 

11 

30    03 

102    07 

2200 

9A 

■3  A 

W.    E.     TEN    EYCK 

DRYER    1    NW 

2596 

07 

GONZALES 

29    23 

97    16 

302 

7P 

JOHN    F.     HENKHAUS 

DUBLIN 

2591 

03 

ERATH 

1 

32    05 

98    21 

1460 

7A 

7A 

DELBERT    L.    SHAFER 

OUMAS 

26  17 

MOORE 

2 

101     58 

7A 

7A 

RADIO   STATION    KDDD 

DUNCAN    WILSON    RANCH 

2630 

SCHLEICHER 

; 

30    48 

100    10 

2120 

M 

DUNCAN    WILSON 

DUNDEE    6    NNW 

<b$i 

03 

ARCHER 

33    49 

98    56 

1051 

7A 

JAMES    W.    CLUBB 

EAGLE    LAf-E 

26TS 

07 

COLORAOO 

: 

29    35 

96    20 

174 

C.    E.    DOWDY 

EAGLE    MTN    LAKE    DAM 

i679 

03 

15 

32    53 

97    28 

675 

BA 

TARRANT    CO   WTR    CONTROL 

EAGLE    PASS 

2679 

09 

MAVERICK 

11 

2B    42 

100    29 

815 

7A 

ALONZO    GARCIA 

EASTLAND 

271S 

03 

EASTLAND 

1 

32    2ft 

1450 

7A 

it 

: 

F.     JAMES    DABNEY 

EDEN    1 

2741 

06 

CONCHO 

3 

31     13 

99    51 

2060 

GF 

G.    H.    SPISER 

EDEN    NO    2 

2744 

06 

CONCHO 

3 

31     13 

99    50 

2076 

GLENN    Y.    MC    CORD 

EDNA    HWY    59    BRIDGE 

2768 

OB 

JACKSON 

6 

28   9B 

96    41 

54 

6A 

"A 

MRS     IDA    BERRYHILL 

EDOM    2    NW 

2772 

VAN    ZANDT 

32    23 

95    38 

500 

MRS.    ODESSA  M.    JAMES 

EL    CAMPO 

2786 

08 

5 

29   12 

96    17 

106 

6P 

ORELLA    C.    SPARKMAN 

EL    PASO   WB    AIRPORT 

2797 

05 

EL    PASO 

11 

106    24 

3918 

M  1  E 

MID 

U     S    WEATHER    BUREAU 

ELDORADO    1    N 

2811 

06 

SCHLEICHER 

kl 

30    53 

100    36 

2420 

^ftlL    H[1TEL 

ELDORADO    1 1    Nw 

2B1Z 

06 

SCHLEICHER 

3 

100    42 

2490 

8A 

JACK     .AL>6 

ELDORADO    19    Sw 

2814 

06 

SCHLEICHER 

11 

100    52 

2360 

h.    C.    WALKER 

ELECTRA 

2818 

02 

WICHITA 

10 

34    02 

98    55 

1222 

CITY    OF    ELECTRA 

ELGIN 

2820 

07 

3 

30    21 

97    22 

579 

6P 

BA 

EDWIN   0.    LUNDGRENt    JR. 

EMORY 

2902 

04 

RAINS 

12 

32    52 

96    45 

463 

'i 

GUY    SISK 

ENCINAL    3    Nw 

2906 

LA    SALLE 

B 

28    05 

99    22 

562 

7A 

7A 

JOSEPH   BURKHOLDER 

ENGELMAN    GARDENS 

;9i7 

U 

HIDALGO 

5 

26    20 

98    01 

70 

n 

ENGELMAN    PROTS    CO 

ENNIS 

292b 

03 

ELLIS 

15 

32    19 

96    37 

517 

7A 

S.    L.    BRUNSOIt 

EVADALE 

04 

JASPER 

30    21 

94    05 

35 

8A 

BA 

VIOLET    R.    KIHKPATH1CK 

3005 

03 

CORYELL 

1 

31    29 

98    09 

1245 

BA 

JAMES    L     INABNET 

FABENS 

3033 

05 

EL    PASO 

11 

31     30 

106    09 

3610 

3A 

E.    MAC  IAS 

FAIR    OAKS    RANCH 

07 

13 

98     38 

1292 

7A 

B.    J.    ROWDEN 

FAIRFIELD 

04 

FREESTONE 

15 

31    43 

96    10 

476 

5P 

SP 

TEXAS    MiGH.tr    WCPT 

FALCON    DAM 

306C 

STARR 

11 

26    33 

99    08 

323 

7A 

INTNL    BNDRY    -uTR    COMM 

FALFURRIAS 

3063 

09 

BROOKS 

5 

27    13 

98    09 

120 

8A 

8A 

WILLIAM    S.    BRINK 

FALLS    CITY    4    WSW 

3D6! 

07 

KARNES 

13 

28    57 

9B    04 

300 

7A 

BONNIE    SKLOSS 

FARMERSVILLE 

3080 

COLLIN 

15 

33    10 

96   22 

632 

7A 

CHARLES    J.    RIKE 

FEDOR 

3112 

07 

LEE 

1 

30    19 

BA 

MRS    LORINE    R    JENKE 

FERRIS 

3133 

03 

ELLIS 

15 

32    32 

96    40 

475 

6P 

FIFE 

314? 

MCCULLOCH 

3 

31    23 

99    22 

1385 

8A 

JAMES    FINLAY.    jr. 

FISCHERS    STORE 

3196 

07 

29    59 

98    16 

1080 

EDDIE    FISCHER 

3171 

CORYELL 

1 

31     19 

97    38 

635 

BERNARD    6.    BOTKIN 

FLATONIA    2     W 

3183 

07 

FAYETTE 

29    ftl 

97    08 

425 

7P 

7A 

F.    F.    PECHACEK.    JR. 

FLOMOT    1    N 

3196 

02 

MOTLEY 

34     1ft 

100    59 

2450 

6A 

MR    GEORGE    0    POPE 

FLORENCE    3    SE 

3199 

03 

WILLIAMSON 

1 

30    ftS 

97    ft6 

971 

7A 

MRS    BETTlE    LEFNER 

FLORESVILLE 

3201 

07 

WILSON 

13 

29    08 

98    10 

400 

SA 

8A 

R.    W.    JOHNSON 

FLO  YD  AM 

3214 

01 

FLOYO       ■ 

1 

33    59 

101    20 

3180 

7A 

7A 

PRODUCERS    COOP    ELEVATOR 

FLOYOADA    9    SE 

321! 

01 

FLOYD 

1 

33    52 

101     16 

3125 

6P 

MILTON    HARRISON 

FOLLETT 

J22S 

01 

LIPSCOMB 

36    26 

100    OB 

27B0 

7A 

KENNETH    V.     SMARPE 

FORESTBURG    ft    S 

32ft7 

MONTAGUE 

15 

33    29 

1000 

6P 

ELBERT    h.    FOSTER 

FORSAN 

3253 

0! 

HOWARD 

101    22 

2740 

7A 

ESTHER    £.    GILMORE 

FORT    DAVIS 

3^62 

JEFF    DAVIS 

4800 

SP 

8ARRY    SCOBEE 

FORT    HANCOCK 

326e 

HUDAPETH 

11 

31     IB 

105    51 

3910 

6R 

5P 

W.    B.    SILLIMAN.    JR. 

FORT    MCKAVETT    7    N 

3  2  70 

94 

3 

30    56 

2120 

JOHN    H.    TAEADwELL 

FORT    STOCKTON    35    SSW 

3278 

05 

PECOS 

» 

30    23 

103    02 

4390 

J    WEIR    HALL 

FT    STOCKTON   KfST    RADIO 

3280 

03 

PECOS 

9 

30    52 

102    5* 

3000 

7* 

7A 

H 

FT     STOCKTON    RADIO    KFST 

fFORT    WORTH    WB    AIRPORT 

3283 

03 

15 

32    50 

97    03 

537 

MID 

MIO 

U    S    WEATHER    BUREAU 

FORT    WORTH    MEACHAM    FLD 

328ft 

15 

97    21 

650 

U    S    WEATHER    BUREAU 

FORT    WORTH    FEOERAL    BLG 

15 

97    20 

616 

U    S    WEATHER    BUREAU 

FOWLERTON 

32991  09 

LA    SALLE 

8 

28    26 

98    49 

335 

5P 

5P 

OUS    W.     HERMAN 

RGotRTS^N 

1 

31    02 

96    29 

HP 

5P 

RALPH    MC     KINNEY 

FREDERICKSBURG 

3329 

GILLESPIE 

30    16 

98    52 

1747 

6P 

FREEPORT    2    NW 

0  9 

BRAZORIA 

28    59 

95    23 

cow  chemical  co 

FREER 

33*1 

5 

27    53 

98    37 

530 

7* 

L.     H.     «ARBURTON 

FRIO    TOWN 

3366 

09 

FRIG 

6 

29   01 

99    19 

640 

w 

CHRIS    F.    FELPS 

FRIONA 

3368 

0. 

PARMER 

10 

34     38 

102    43 

4010 

8A 

Si. 

ARlEY    L    OUTLAND 

FRISCO 

03 

COLLIN 

16 

33    09 

96    50 

642 

PASChAL    a.    ROBERTS 

FROST 

;379 

93 

NAVARRO 

.5 

32    03 

96    ftB 

520 

7A 

MRS.     MARY    L1NA    MC    GRAW 

FUNK   RANCH 

3401 

IRION 

3 

31    29 

100    46 

2070 

6A 

KAThERYN  FUNK  fields 

GAGEBV    1    WNW 

3*10 

■3  1 

HEMPHILL 

It 

35    37 

100    21 

2690 

MRS.    JACK    MEEKS 

GAIL 

3411 

o; 

BORDEN 

101    27 

2530 

•P 

6P 

KIMBALL    T.    REODELL 

GAINESVILLE 

3*19 

.5 

33    38 

97    08 

TEXAS    PdR    AND    LIGHT    CO 

•GALVESTON    WB    CITY 

08 

GALVESTON 

5 

29    18 

MID 

Hie 

U    S    HEATHER    BUREAU 

GARCIA    LAKE    12    ENE 

3442 

DEAF    SMITH 

.0 

3»    56 

102     44 

4130 

ex 

PHILLIP    MILLER 

GARDEN    CITY    1    E 

3445 

01 

GLASSCOCK 

31     52 

101    28 

2634 

7A 

7A 

BRYANT    A.    HARRIS 

GAROEN    CITY    20    E 

3**6 

06 

STERLING 

3 
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OAK  CREEK  LAK 

ODESSA 

0  DONNELL 

OILTON 

OLNEY 

OLNEY  5  NNW 

OLTON 

ORANGE  4  NW 


PAINT  ROCi 
PALAC10S  l 
PALESTINE 
PALO  PINT) 
PAMPA  NO. 
PANDALE 


PARIS 

PAT  MAYSE  DAM 

PEARSALL 

PECOS 

PECOS  12  SSW 

PENWELL  1  SSE 

PEP 

PERRYTON  5  NNE 

PERRYTON  10  WN' 
PIERCE  1  E 
PILOT  POINT 
PITTSBURG  5  S 


POINT  COMFORT 

POLAR 

PORT  ARTHUR  we  AIRPORT 

PORT  ISABEL 
PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  MANSFIELD 

PORT  0  CONNOR 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

POST 

POST    OAK    SCHOOL 

POTEET 


POYNOR  1  NE 
PRADE  RANCH 


5707 
5721  10 
5742 
5757 
5766  03 
5770  0. 
S779  0 

5821  0. 

5822  0< 
5B26  0 


■:-H  j 


COUNTY 


MAO 1  SON 

MONTGOMER' 

BREWSTER 

CONCHO 

PRESIDIO 

PRESIDO 

FALLS 

HARRISON 


MOTLEY 
MOTLEY 
MATAGORDA 
SAN  PATRICIC 


MC  CULLOCH 


PALO  PINTO 
HIDALGO 
WHEELER 
LAMPASAS 


JEFF  DAVIS 


NACOGDOCHES 


HOUSTON 
MOTLEY 
OCHILTREE 

COLEMAN 
JONES 
COKE 
ECTOR 


ORANGE 

RUSK 

CROCKETT 

CROCKETT 

COTTLE 

CONCHO 

MATAGORDA 

ANDERSON 


;p=  i 


CARSON 

BREWSTER 
LAMAR 

FRIO 

REEVES 
REEVES 
ECTOR 


COMANCHE 
CALLAHAN 
HARDEMAN 


29  51 
1  Oj    34    44 

30  55 


26  0* 
31  25 
31    53 


26    13 

31    23 

31  35 
30    2  3 

32  01 
32    23 

36    04 


10    33    10 
0    33    11 

33    39 


31  37 

33  11 

29  12 

LSI   31  57 


31    59 

30  51 

31  07 


27  27 
33  22 
33    26 


33    24 

32  56 

33  12 


28  26 

32  52 

33  11 

30  16 


95 

55 

230 

9S 

*5 

275 

103 

4080 

13 

1995 

104 

01 

4710 

103 

53 

4660 

96 

54 

415 

94 

21 

352 

97 

29 

755 

99 

13 

1586 

100 

50 

2390 

ICO 

50 

2280 

95  15 
95  55 
98  01 
95    08 


103  30 

103  30 

102  36 

102  34 


37 

07 

94 

58 

31 

58 

98 

30 

32 

22 

15 

99 

11 
41 

3? 

55 

96 

08 

)*. 

21 

101 

oz 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MA DOLE 

Y  £.     ADAMS 

SHIRLEY   S.    ROONEY 

KJTHE    ELLINGTON 

Y  W  F1RSTBRO0K 

IS  W.  HARDEN 


HUGH  C.  MOORE 
MASON  VETERINAR 
ALG1E  GROVES 
W.  C-  PALLMEYER 


E.  WOODALL 
ZEL  M.  RACHI 
01  SON  G.  Wll 


EL    PASO    NATURAL    GAS    C 

JAMES    CHAMBERLAIN 

RAYFORO    E.    HUTCHERSON 

DENNIS    C.    DECKER 

mrs.   Elgin  r.   junes 

C.    0.    WILLIAMS 

LANNIE    C.    UNDERWOOO 

MRS-    CLARA    E.    COLE 

JOSEPHINE    NEWMAN 

LAURENCE    R.    BERRY 

U    S    WEATHER    UURtAU 

GULF    REFINING    CO 

CLOSED    10/5/69 

ANDREW    J.     SULLIVAN 

SW  GAS  PIPELINE  INC 
U  S  FEO  AVIATION  AGEI 
K.  R.  VANDEVER 
E.  E.  GRAY 
ANGUS  P.  LEE 
JOHN  W.  ROGERS 
NORMAN  D.  BRANCH 
MRS.  SUE  WHEELER 
MRS  M  MAX1NE  KNIGHT 


MORSE  OIL  COMPANY 
N.H.  5TEED 

INACTIVE  9/2/69 
MCDONALu  OBSERVATORY 
CLARENCE  C.  TAYLOR 
JAMES  T.  BASS 
STEVE  J.  MOSTE* 
J.  V.  PEELER 


I  D. 


AVER 


RADIO  STATION  kSFA 
RADIO  STATION  KSFA 
RUBY  J.  WELCH 
GRANVILLE  HARRISON 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LULA  E.  PREWITT 
ROBERT  C.  MERRITT 
M.  D.  WARREN 
RADIO  STATION  KGNB 

NATURAL  GAS  PIPE  LINE  CO 

TEXAS  GULF  SULPHJR  i 

THOMAS  F.  HANSON 

ALVlE  L.  KEENEY 

GEORGE  C.  NEAL 

JAMES  B.  FERGUSON 

DONALD  CMESSHER 

U  S  FOREST  SERVICE 


WEST  TEXAS  UTIL1T1E 
CITY  OF  ODESSA 

BEN  MOORE.  JR. 
ARCHIE  5.  LONG 
JAMES  F.  PAGE 
OLNEY  WATER  WORKS 
JAMES  E.  GALLAGHER 
ORANGE  SABINE  RVR  Ai 

JEWEL  R.  TODD 


,  FED  AVIATION  AGENCY 
.  JIMMIE  DALE  TREZ1SE 
C-  MCCLURE 
IES  B.  hughes.  JR 


S  ARMY  ENGINEER  OFI 

ON  V.  MC  CRACKEN 
ON  V.  MCCRACKEN 
ILLIPS  JUDK1NS  PL 

V.  HOGUE 

H.  KERSHAW 

R.  HOGHLAND 
ERCE  RANCH 
VIN  N.  BRANUM 


vilNUM    CO    OF    AMERICA 
COX 

U    S    WEATHER    BUREAU 

RONALD  KARG 

L.  DEAN  HOLFORD 

WILLACY  CO  NAvIG  DIST 

BILL  H.  YOUNG 

BRAZOS  RIVER  AUTHORITY 

ROY  S.  CONNER 

CLAYTON    TURNER 

MRS    MARYANN    WILMNSuN 


4ENR> 


.TAPLETi 


JAMES    C.    RUSCHE 

U    S    WEATHER    BUREAU 

MRS.    BESS    BRANHAM 

U    S    CURP    OF    ENGINEERS 

J.    D.     ISENHOWER 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

EMMETT  F.  WILLIAMS 

C.  T.  RUCKER 

ARDIS    D.     SANDERS 

MISS    JUDY    O.    GOSDIN 


STATION  INDEX 


,_, 

U 

z 
o 

OBSERVATION 

d 

Z 

u 

1*1 

TIME  AND 

z 

O 

o 

£ 

P 

p 

TABLES 

STATION 

a 

1 

COUNTY 

< 

p 

o 

< 

OBSERVER 

£ 

Q 

Q 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

s|S 

RANJOLCH    r  1LLD 

'-^ 

07 

KXAO 

ii 

29   32 

9fl    17 

760 

u    S   AIR   CORPS 

RANGER    1    w 

I:,',. 

03 

EASTLANU 

1 

12   28 

98    42 

1340 

BP 

HOMER     S.     PERRY 

RANKIN 

PA  11 

0', 

UPTON 

9 

31     14 

101     57 

2603 

6P 

7A 

FRED    W.    WELLING 

RAYMONDV1LLE 

pass 

10 

WILLACY 

•> 

26    29 

97    46 

11 

7A 

MISS    PAULINE    A.    POST 

RED    BLUFF    CROSSING 

OB 

SAN     SABA 

i 

11     1  1 

98    34 

>A 

R.    A.    BNOVLCS 

RED    BLUFF    DAM 

r*ai 

05 

'■M.I     ■ 

V 

31    54 

103   53 

2600 

fcp 

BP 

WILLIAM    a.     JENSON 

RED    OAK 

r*9i 

]  1 

ELLIS 

15 

32    31 

96   46 

600 

7A 

WILL  1  AM    ".    BROWN 

RED   ROCK 

PA«1 

0  7 

HA" TUyP 

1 

29   36 

301 

M 

9  A 

HOWARD   0.    GOULD 

RED   SPRINGS    2    ESt 

02 

BAYLOR 

I 

99   23 

CHESTER    o.    COX 

RETJGIO 

rsxi 

07 

REFUGIO 

5 

2B    IB 

97    17 

43 

6P 

6P 

T.    G.     JE'ER 

REKLAW    1    NN£ 

>-.4> 

04 

RUSK 

7 

3]    •»■ 

94    39 

330 

7A 

JEWELL     PLUNK    LOWE 

RENO   4   SE 

rsse 

03 

PARKER 

15 

32    •>•> 

97    33 

715 

: 

BYRON    A.     WELCH 

RICARDO 

rsao 

07 

KLEBERG 

5 

27   23 

97    49 

7A 

DOYLt    W    DRYER 

RICHARDS 

GRIMES 

14 

30    32 

95    51 

311 

7A 

C.     1RVIN    wouo 

RICHARDSON 

'•,sr 

0) 

DALLAS 

IS 

32   57 

96    46 

623 

SP 

CITY    OF    RICHARDSON 

RICHLAND    SPRINGS 

pms 

Ob 

SAN    SABA 

3 

98    57 

1395 

7A 

H.    E.    PtARCE 

RICHMOND 

7VJ., 

01 

FORT    BEND 

1 

it    }•> 

93    43 

101 

7A 

IRINEO    L.    REY£b 

RINOSOLD 

01 

MONTAGUE 

33   4V 

97    57 

866 

FA 

L.    H.    CAMPUELL 

wit:   SRANOE    CITY    1   w 

09 

STARR 

dt,    21 

f'8    52 

7A 

EFFIt    R.    PJRQELL 

RIOME01NA    2    H 

r*2i 

0' 

MEDINA 

13 

29    26 

98    32 

950 

!A 

EL!2Abt T"    HUEOELE 

RI!  INQ    STAR 

7633 

03 

EASTLAND 

1 

32   06 

96    58 

1627 

7A 

7A 

JOHN    w.    LEE 

RIVERSIDE 

rtsi 

0- 

WALKER 

19 

30   31 

95    24 

240 

CLAYBJRNtA     -tRNEH 

ROANOKE 

■  <.-■■> 

03 

DtNTU* 

L9 

33    00 

97    13 

648 

GEORGE   K.    JONES 

ROBERT    lEE 

COKt 

3 

100    29 

1TB0 

7A 

1MOGENE    M.    uUISENBLRRY 

ROBSTOWN 

7c,  77 

-j  ' 

NUECES 

■> 

97    40 

8A 

na 

CARROLL    f-EALH 

ROBY    i    EiE 

re )« 

FISMER 

32    45 

100    22 

1436 

6A 

REV    EMMLlT    L    YEATS 

ROCKOALE 

■  „..- 

01 

1 

10     39 

97    00 

wynette  c  MARRS 

ROCKLAND    1    WSW 

■?  roa 

JASPER 

31    01 

94    24 

177 

SP 

TA 

MRS.    SALL1E   G.    GREENWOOD 

ROCKPOBT 

fro*. 

07 

ARANSAS 

5 

26    01 

97    03 

5 

6P 

6P 

PAUL   C    SORENSON 

ROCKSPRINGS 

77J6 

06 

EDWARDS 

8 

30    01 

100    13 

2400 

4P 

da 

MRS.    BESSIE    BECKER 

ROCKwALL 

T70T 

03 

ROCKWALL 

19 

32    56 

96    26 

54  3 

7A 

WOODROW    W.    HARRELL 

ROCKSP«|NGS    ;i    SW 

ma 

it. 

EOwAROS 

100    24 

1720 

MRS.    JAMtS    A.    RuDASILL 

ROSCOE 

7743 

;.' 

NOLAN 

1 

32    27 

100    32 

2  380 

6P 

6P 

E.    M.    COOPER 

ROSEBUD    3    WSW 

FALLS 

1 

31     01 

97    01 

493 

5P 

5P 

EO    SCHILLER 

ROSS 

I  pbb 

33 

MCLENNAN 

I 

31    43 

97    07 

570 

5P 

LOUIS    B.    JASKA 

ROSSER    1    SE 

7773 

KAUFMAN 

IS 

32    27 

96    26 

132 

GEORGE    W.    COCHRAN 

ROT  AN 

PTea 

02 

Fi jHtfi 

1 

32    32 

100    28 

1925 

6P 

7A 

MALCOLM    F.    I1YERLY 

ROUND    MOUNTAIN    4    WNW 

1 1  ii , 

BLANCO 

3 

30    2  8 

98    25 

1365 

E.    bERGMAN 

ROUND   ROCk    3   E 

PT91 

01 

WILLIAMSON 

1 

30    31 

97    3fl 

740 

ERNEST    N.    JOHNSON 

RUKGE 

PI  if; 

07 

KARNES 

*' 

26    52 

97    43 

308 

BP 

MRS.     P.     F.    KOEN1G 

RUSK 

7641 

04 

CHEROKEE 

7 

31    48 

95    09 

720 

M 

BA 

J.     D.     NORTON 

SABINAL     I    MSN 

'B7J 

UVALDE 

a 

29    19 

99    29 

951 

7A 

MRS.    SUSIE    H.    RANGL 

SALT     FlAT     1U     ENE 

7921 

CULBERSON 

ii 

104    54 

3890 

8A 

el  paso  natural  gas  co 

SAM    RAYflURN    DAM 

r»36 

JASPER 

31    04 

94    06 

189 

8A 

BA 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

SAN    ANGFLU    DAM 

F9A0 

TOM    GREEN 

3 

31    26 

100    29 

1964 

8  A 

8  A 

HA 

U    S    CORPS   OF    ENGINELRS 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

06 

TOM    GREEN 

3 

31    22 

100    30 

1903 

H|l 

MID 

C     HJ 

0    S    WEATHER    3UREAU 

^AK    ANTONIO    WB    AIRPORT 

0' 

BEXAR 

98    26 

788 

M10 

MlG 

C    MJ 

U    S    WEATHER    BUREAU 

SAN    AUGUSTINE 

7951 

04 

SAN    AJGJST1NE 

3:     32 

326 

c 

MCNEIL    MtllEAUER 

SAN    BENITO 

r»sj 

10 

CAMERON 

11 

26    08 

97    36 

37 

9a 

BA 

JESUS    VlLLAFRANCO 

j6N    MARCOS 

7963 

07 

MAYS 

29    53 

97    57 

600 

7A 

7A 

JAMES    C.    METCALf 

SAN    SABA 

7992 

it 

SAN    SABA 

3 

31    11 

96    43 

1194 

9A 

9A 

LAWES    STROHLE 

SANDERSON 

ton 

0% 

TERRELL 

11 

102    24 

8A 

8a 

W.    E.    GR10SBY 

SANDERSON    5    NNW 

B023 

09 

TERRELL 

11 

30    13 

102    23 

3080 

N.    H.    GOLDWIRE 

SANGER 

8043 

03 

DENTON 

IS 

33    22 

97    10 

668 

IP 

SANGER    POWER    AND    LIGHT 

SANTA    ANNA 

8047 

02 

COLEMAN 

3 

99    19 

1733 

COLEMAN    COUNTY 

SARITA    T    E 

BOS] 

09 

KENEDY 

5 

27    13 

97    41 

36 

SP 

MRS.    J.    KENEDY.    JR. 

SChULENBURG 

B12S 

07 

FAYETTE 

6 

96    54 

374 

7A 

ELMO   M.    SCHAEFER 

W16J 

07 

AUSTIN 

96    09 

201 

6P 

6P 

OTTO   H.    UECKMAN 

SEG'JlN 

il«( 

GUADALUPE 

4 

29    34 

97    57 

520 

BP 

6C 

J.    L.    SOWDERS 

SEMINOLE 

B201 

01 

GAINES 

3 

32    43 

102    40 

3334 

u 

8A 

M 

JOHN    E.    MOFFATT 

sEy^ouk 

122] 

02 

BAYLOR 

! 

33    35 

99    16 

12B2 

8A 

BA 

MRS.    V.    DAUGHERTY 

shamrock 

B2» 

0  2 

WHEELER 

i  . 

3S    12 

100    15 

2320 

R.    C.    0AV1OSON 

^ha^ROCK    RADIO   KB»P 

8236 

WHEELER 

10 

100    IS 

2  345 

RADIO    STATION    K6YP 

SHEFFIELD 

■j  i  s  i 

0^ 

101    50 

2162 

50 

6A 

J.     WAYNE     HOLMES 

^merman   o-jhp    stai  1  DN 

82  74 

GRAYSON 

10 

96    37 

8  A 

7A 

JOE     RHUOY 

SIERRA    8LANCA 

B309 

HUDSPETH 

11 

105    21 

bP 

JUDGE    TOM    M.    NEELY 

S1LVERTON 

8323 

o; 

BRISCOE 

to 

3*    29 

101     19 

1260 

8A 

8a 

FRED    A.     STRANGE 

SIMMS    2    NNW 

BUS 

BOWIE 

10 

33    22 

9<.     11 

338 

7A 

JAMES    L.    LINDSEY 

SINTON 

B35A 

SAN    PATRICIO 

5 

2B    02 

97    31 

59 

6P 

6P 

DONALO    B    BRYANT 

SLATON    5    SE 

8373 

01    LYNN 

33    22 

101    36 

3050 

7P 

EDWARD    L.    BROSCH 

SLIDELL 

B37B 

03    WISE 

IS 

33    22 

97    24 

753 

7A 

2YLPH1A    C.     DURHAM 

SLOAN 

8,82 

061   SAN    SABA 

3 

31    09 

98    55 

1303 

BP 

THOS.    A.    SLOAN 

SMITHVILLE 

8415 

071  3ASTROP 

3 

30   00 

97    09 

324 

BA 

ba 

MRS.    CLAUDIA    K.    YOUNG 

SNYDER 

B433 

02|   SCURRY 

3 

32    43 

100    55 

2325 

CITY    OF    SNYDER 

SOMERVlLLE     DAM 

B446 

.7    BURLESON 

30    20 

96    32 

263 

6S 

64 

BA 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

SONORA 

8441 

06 

5UTTON 

11 

30    34 

100    39 

2140 

SP 

SP 

PAT    BROWN 

SPEAKS 

B519 

OT 

LAVACA 

29    16 

96    42 

141 

7A 

MRS.    FARRIE    M.    COOK 

SPEARMAN 

8529 

01 

HANSFORD 

; 

36    11 

101     12 

3090 

VIRGINIA    L.    CATES 

SPJCEWOOC    1    S 

BS31 

36 

BURNET 

33    27 

98    10 

668 

8A 

MRS    E.N.    HOLLlNGSwORTH 

SPRING    BRANCH 

6544 

3' 

COMAL 

29    52 

96   24 

10  30 

7A 

FAlTIN    C.    BE1ERLE 

SPRINGTOwN 

BS61 

03 

PARKER 

1! 

32    38 

97    40 

870 

7A 

7A 

JOE    C.    SOUTH 

SPURGER   DAM   8 

8568 

04 

TYLER 

30    48 

94   11 

214 

Hi 

3A 

Ba 

U    S    CORPS    OF    ENGINtdRS 

SIAHFORD    I 

*S8  1 

02 

JONES 

] 

32    56 

99    48 

1614 

7A 

MIL6URN    0.     THOMPSON 

STAFFORD    NO    2 

8S84 

02 

JONES 

1 

12    57 

99    46 

1604 

CITY    OF    STAMFORD 

STEPHENV1LLE     4    N 

8624 

03 

98    12 

1415 

6P 

7A 

MRS.    CAROL    N.    MCENTIRE 

I   STEPMENVILLE     7    WSW 

8429 

0  3 

ERATh 

I 

96    19 

1447 

EDWIN    C.    BOUCHER 

STERLING    LITY 

B6  |fl 

STERLING 

100    59 

2290 

7A 

7A 

JAMES    T.    HINSHAW 

STERLING    LlTf     i.    t 

B631 

06 

STERLING 

31     52 

100    49 

2620 

MRS.    J.    Q.    COUNTS 

1   STILLHOUSE    HOLLOW    DAM 

0.) 

BELL 

11     0* 

706 

»<• 

6A 

BA 

U    S    CORP    OF    ENGINEERS 

'   STINNETT 

8647 

31 

HUTCHINSON 

; 

35    SO 

101    27 

3160 

TOMMY    FERGUSON 

STRATFORD 

6692 

01 

SHERMAN 

36    21 

102    05 

3693 

BA 

8a 

HORACE    0.     SNEED 

STRAwN    8    NNE 

8691 

31 

PA..0    PINTO 

32    40 

98    26 

1177 

7- 

MARGUERITE    RIEBE 

SUGAR    LAND 

8728 

08 

FORT    BEND 

! 

95    38 

6A 

ya 

DONALD    BROOKS 

SULPHUR    SPRINGS 

8743 

HOPKINS 

IC 

33    06 

95    36 

495 

T| 

7A 

: 

5JN3AT     -    Sw 

B76 

01!  MOORE 

2 

35    58 

101    52 

3340 

SP 

3P 

: 

S    W    PUBLIC    SVC    CO 

SWAN    4    NW 

6?7S 

04 

SMITH 

7 

32    27 

95   25 

450 

FRANK    0.     HOLEY 

T AMOK A 

ee ;  p 

01 

1 

101     49 

3120 

81 

ea 

TAMP I CO 

8833 

02 

IC 

3A    28 

100    49 

2253 

SP 

MRS    F    I2ELL    PROCTOR 

TAPPLET 

ge-1 

91 

BANDERA 

E 

29    39 

99    17 

1410 

MRS.    GEORGIA    M.    ERFURT 

TASCOSA 

ees2 

31 

OLDHAM 

2 

33    34 

102    16 

3410 

SP 

ROY    TURNER 

TATJM 

B839 

RuS«. 

12 

32    19 

94     11 

340 

HAROLD    C.    KUYKENDALL 

TAYLOR 

01 

WILLIAMSON 

1 

30    35 

97    24 

570 

8A 

Ha 

H.    N.    PATTERSON 

TAYLOR    RANCH 

BS63 

3b 

SAN    SABA 

3 

30    58 

98    56 

1991 

8A 

MRS.    DORIS    TAYLOR 

TEAGUE    RANCH 
TELEGRAPH 

6677 

B89 

3  6 

GILLESPIE 
KIMBLE 

: 

30    26 

10    21 

98    49 

1630 
1751 

8A 

MRS.     HELEN     I.     TEAGUE 
W.E.    HOOKS 

TELEPHONE 

6838 

S3 

FANNIN 

10 

96    01 

540 

: 

MALCOM    H.    BARKER 

TEMPLE 

89]  a 

01 

BELL 

97    21 

7A 
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REFERENCE   NOTES 

TEXAS 
OCTOBER  1969 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Cliraatologist, 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you    Additional 
precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.   Max  and  Mln  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  anowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE    STATION    INDEX    THE    SYMBOLS    AND    LETTERS    WHEN   USED    INDICATE   THE    FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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19 

479 

0 

0 

11 

0 

.67 

.43 

27 

.0 

0 

0 

0 

SILVERTON 

61.3 

30.3 

45.8 

77 

11  + 

18 

29+ 

569 

0 

0 

19 

0 

.60 

.60 

2 

.0 

0 

1 

0 

SPEARMAN 

61.1 

28.4 

44.8 

.4 

76 

7 

12 

28 

600 

0 

0 

22 

0 

.00 

-   .90 

.00 

.0 

0 

0 

0 

STRATFORD 

59. 3M 

26. 9M 

43. 1M 

78 

8 

10 

26 

648 

0 

0 

22 

0 

.35 

.26 

2 

T 

T 

3 

0 

0 

SUNRAY  4  SW 

62.9 

32.4 

47.7 

76 

7 

18 

26 

512 

0 

0 

17 

0 

.12 

.07 

1 

.0 

0 

0 

0 

TAHOKA 

64.8 

34.6 

49.8 

81 

12* 

21 

19 

448 

0 

0 

13 

0 

1.12 

.83 

2 

.0 

0 

1 

0 

TULIA 

61.7 

30.9 

46.3 

79 

8 

20 

26  + 

554 

0 

0 

19 

0 

.66 

.66 

2 

1 

0 

VEGA 

59.1 

30.1 

44.6 

-   .5 

74 

11  + 

18 

29 

604 

0 

0 

19 

0 

.44 

-   .24 

.42 

2 

T 

T 

3 

1 

0 

0 

DIVISION 

47.1 

-   .2 

.54 

-   .07 

.3 

*   *   * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT     //R 

65.6 

41.2 

53.4 

.4 

82 

8* 

27 

30 

350 

0 

0 

7 

0 

1.11 

.00 

.36 

2 

T 

0 

4 

0 

0 

ANSON 

68.0 

41. 8 

54.9 

83 

11  + 

27 

19 

311 

0 

0 

5 

0 

1.43 

.0 

0 

0 

ASPERMONT  2  SSW 

64.9 

36.0 

50.5 

83 

12  + 

22 

20+ 

428 

0 

0 

11 

0 

.72 

-   .38 

.54 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

BALLINGER  1  SW 

67.1 

38.5 

52.6 

-   .8 

84 

9* 

19 

20 

367 

0 

0 

7 

0 

1.65 

.59 

.74 

27 

T 

0 

4 

1 

0 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

65.0 

37.1 

51.1 

80 

7 

24 

28+ 

411 

0 

0 

9 

0 

.99 

.34 

.50 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

CLARENDON 

62.9 

30.9 

46.9 

80 

8 

14 

26 

335 

0 

0 

IB 

0 

.27 

.25 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

COLEMAN 

67.9 

41.3 

54.6 

-   .6 

65 

8 

29 

19 

319 

0 

0 

4 

0 

.94 

-   .37 

.65 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

COLORADO  CITY 

69.2 

39.9 

54.6 

85 

7 

23 

19 

319 

0 

0 

6 

0 

1,67 

.70 

27 

T 

0 

5 

1 

0 

DICKENS 

67. 8M 

38. 2M 

53. OM 

81 

10 

24 

19 

372 

0 

0 

6 

0 

.97 

.90 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

ELECTRA 

65.7 

37.4 

51.6 

63 

7 

24 

26 

399 

0 

0 

6 

0 

.58 

.32 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

GAIL 

68.1 

40.7 

54.4 

87 

11 

27 

19 

321 

0 

0 

5 

0 

1.00 

.93 

2 

T 

0 

1 

1 

0 

GUTHRIE 

66.8 

35.0 

50.9 

84 

12  + 

24 

30+ 

414 

0 

0 

10 

0 

.84 

.58 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

HASKELL 

65.7 

38.9 

52.3 

83 

12* 

27 

28 

375 

0 

0 

6 

0 

.88 

-   .45 

.51 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

HOROS  CREEK  DAM 

64.0 

41.1 

52.6 

82 

9* 

29 

30+ 

372 

0 

0 

4 

0 

2.04 

.63 

28 

.0 

0 

5 

3 

0 

JAYTON 

65. 3M 

35. 4M 

50. 4M 

83 

12* 

22 

20+ 

434 

0 

0 

11 

0 

.75 

.75 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

MATADOR 

65.5 

37.0 

51.3 

63 

8 

22 

28 

407 

0 

0 

10 

0 

1.05 

.85 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

MEMPHIS 

64.1 

34.9 

49.5 

.7 

61 

8 

21 

29+ 

458 

0 

0 

13 

0 

.35 

.35 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

MUNOAY 

68.1 

39.2 

53.7 

66 

11 

25 

19 

342 

0 

0 

6 

0 

.89 

-   .49 

.44 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

PADUCAH 

65.6 

37.9 

51. 8 

64 

8 

26 

29  + 

392 

0 

0 

5 

0 

.92 

.57 

2 

T 

0 

2 

1 

0 

POST 

64.2 

40.7 

52.5 

83 

8 

27 

19 

374 

0 

0 

2 

0 

1.09 

.35 

1.05 

2 

.0 

0 

1 

1 

1 

OUANAH  5  SE 

64.8 

34.3 

49.6 

-  1.0 

81 

12  + 

19 

26 

455 

0 

0 

14 

0 

.71 

-   .43 

.48 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

ROSCQE 

66.0 

39.7 

52.9 

84 

7 

25 

19 

365 

0 

0 

9 

0 

2.18 

.68 

10 

.0 

0 

5 

2 

0 

ROTAN 

65.6 

40.0 

52.8 

82 

11 

24 

19 

366 

0 

0 

7 

0 

.74 

-   .34 

.60 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 

SEYMOUR 

66. 6M 

36. 5M 

51. 6M 

.6 

86 

11 

24 

27+ 

395 

u 

0 

9 

D 

.66 

-   .69 

.32 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

SHAMROCK  RAOIO  KBYP 

65.2 

35.0 

50.1 

79 

7 

21 

20 

442 

0 

0 

.1 

0 

.16 

.10 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
NOVEMBER 

L969 

Temperature 

Precipitation 

•J 

1  Q 

>  A 

<i 

■ 
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A 

s 

• 
Q 

| 
> 

s 

« 

■ 

q 

0 

1 

§ 

No.  o(  Days 

■3 

0 

H 

■3 
e  E 

Iz 
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Q 

Snow.  Sleet 
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■3 
o 
H 

s  § 

• 

a 

• 

I 

o 

0 

I 

1 

a 

8 

u 

'ai 

1: 1 

.. . 

SNYDER 
TRUSCOTT 
TURKEY  2  WSW 
VERNON 
WELLINGTON  2  ENE 

66.1 

64.9 
6-.. 9 
67.9 
65.1 

36.4 

37.5 
38.6 
38.4 

31.7 

51.3 
51.2 
51.8 
53.2 
48.4 

.2 

83 
83 
81 
83 
80 

12 
12 

7 
11 

8* 

24 
24 
23 
22 

15 

30  + 
28 
28 
28 
29  + 

406 
406 
392 
352 
493 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

6 

7 
6 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

.87 

1.16 

.63 

.83 

.00 

-       .05 

.45 
.52 
.63 
.59 
.00 

27 
2 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

1 

2 
0 

0 

1 
1 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 
WINTERS  1  NNE 

65.9 

65.0 

36.4 
38.2 

51.2 
51.6 

-  1.3 

84 
83 

11  + 
9  + 

22 
22 

26 
20 

♦  11 
399 

0 
0 

0 

0 

9 

8 

0 
0 

.54 
1.53 

-   .86 

.24 
.64 

2 

27 

T 
.0 

0 
0 

3 
3 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

51.8 

-   .3 

.94 

-   .13 

T 

*    «    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDWELL  dam 
BELTON  DAM 
BENBROQK  DAM 

66.5 
68.6 
66.0 
67.1 
65.3 

38.8 
40.4 
41.8 
44.5 
41.8 

52.7 
54.5 
53.9 
55.8 
53.6 

-   .6 

84 
86 
86 
88 
85 

12  + 
11 

9 

9 

9 

29 

27 
30 
27 
29 

30+ 

30 

20 

15 

19 

369 
324 
333 
300 
348 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

9 
6 
4 
3 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

.91 
1.43 
1.24 
2.07 

.75 

-   .43 

.30 
.95 
.58 
.56 
.21 

2 
27 

17 
24 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

3 
6 
4 

0 

1 
1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  SE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

66.4 

68.3 
66.6 
66.8 
67.1 

39.9 

41.4 
37.0 
40.1 
38.2 

53.2 

54.9 
51.8 
53.5 
52.7 

81 
84 
85 
84 
86 

17  + 
11 
12  + 
11 
9 

25 
25 
24 
25 

27 

30 
28 
20 
30 

30  + 

359 

311 
390 
351 
365 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 
9 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

.76 
1.34 
.94 
.96 
.97 

-  .45 

-  .90 

.46 
1.06 
.39 
.41 
.45 

27 

27 

4 

2 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 
4 
3 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

BROWNWDOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      /IK 

64.8 
72.7 
68.6 
66.9 
67.6 

39.5 
43.8 
41.8 
40.4 
44.5 

52.2 
58.3 
55.2 

53.7 
56.1 

-  2.4 

-  .3 

-  .8 

-  2.4 
1.2 

91 
90 
88 
B8 
84 

9 
8 
8 
9 

8 

25 
25 
26 
28 

30 

20 

15 
20+ 
21  + 
28 

387 
236 

306 
341 
287 

1 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
6 
5 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.13 
.71 
.92 

2.22 

1.47 

.72 

-  2.13 

-  1.36 

-  .75 

-  1.23 

.72 
.28 
.31 
1.00 
.54 

27 
24 
27 
16 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

3 
3 

7 
5 

2 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

68.5 
70.5 
65.9 
63.6 
69.1 

41.1 
42.2 
40.3 
38.4 
42.8 

54.8 
56.4 
53.1 
51.0 
56.0 

1.7 
-  1.3 

84 
84 
87 
84 
83 

12  + 
11  + 

9 
10 

11  + 

28 
28 
27 
26 
29 

28 
28 
20+ 

30+ 
30+ 

303 
270 
362 
424 
289 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
6 

11 
4 

0 
0 
0 

s 

0 

.62 

.80 
2.24 

1.03 
1.34 

-  1.25 
.21 

.45 
.33 
.57 
.32 
.30 

27 

4 

27 

27 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 

6 
5 
6 

0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

67.9 
67.8 
65.5 
68.2 
71.8 

40.9 
42.4 
36.5 
40.0 
43.0 

54.4 
55.1 
51.0 
54.1 
57.4 

.3 
-  2.7 

84 
83 
85 
90 
89 

8 
17+ 
12  + 

9 

8 

26 
30 
25 

24 
25 

19+ 
30+ 
30 
21  + 
20 

324 
306 
415 
346 
256 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
8 

7 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.12 

1.22 

.53 

2.01 
1.35 

-  1.24 

-  1.56 

.30 
.33 
.34 
.45 
.46 

27 
17 
27 

27 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

2 
6 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRAN8URY 
GRAPEVINE  DAM 

70.4 
67. 8M 
66.8 
70.7 
66.3 

38.4 
40. 6M 
36.2 
41.1 

41.5 

54.4 
54. 2M 
51.5 
55.9 
53.9 

-  1.4 

89 

81 
85 
88 
85 

8 
8 
12 
9  + 
9 

21 
26 
24 
25 
29 

20 
19 
20 
20 

20 

324 
326 
395 
284 
337 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

10 
6 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

1.31 
2.30 
1.02 
1.02 
1.01 

-   .64 

.35 
1.00 
.53 
.35 
.49 

3 

24 

27 

27+ 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
3 
2 

4 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

65.1 
68.8 
65.2 
65.9 
69.4 

38.0 
41.9 
41.1 
36.0 
39.5 

51.6 
55.4 
53.2 
51.0 
54.5 

-  1.8 

-  1.6 

82 
87 
85 
83 
86 

9 
9 
8 

10 
8 

25 
29 
29 
23 

24 

15 
20+ 
22  + 
28 
20 

397 
296 
359 
417 
322 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
5 
5 
7 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.04 
2.74 
2.50 
1.01 
3.12 

-  2.50 

.62 
.90 
.96 

.72 
1.50 

17 
18 
24 
27 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

7 
6 
2 
6 

1 

2 
2 

1 

2 

0 
0 
0 
0 

1 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

69.3 
69.0 
67.2 
71.3 
65.4 

39.5 

40.9 
39.6 
42.6 
40.7 

54.4 
55.0 
53.4 
57.0 
53.1 

-   .8 

87 
84 
87 
89 
84 

9  + 
11 
9 
9 
9  + 

27 
25 
27 
24 
28 

20+ 

28 

20 

15 
20+ 

326 

310 
348 
263 
360 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
8 
3 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.84 
.90 

1.31 
.97 
.94 

-  1.87 

.59 
.39 

.37 
.31 
.44 

27 

27 

4 

27 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 

4 

4 
4 

1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MARLIN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

70. 9M 

65.9 

68.7 

66.9 

68.2 

41. 4M 
42.2 
40.3 
42.6 
40.  B 

56. 2M 

54.1 

54.5 

54.8 

54.5 

-  1.2 

87 
87 
84 
89 
85 

8  + 
9 

9  + 
10 
11 

26 
30 
25 
28 
28 

20+ 
21  + 
20 
15 
20 

282 
335 

325 
325 
326 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
6 
4 
6 

0 

0 
0 
0 
0 

4.10 

2.32 

.52 

3.86 
.73 

.06 
.69 

1.09 
.78 
.19 

1.73 
.27 

18 
17 

3 
16 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
2 
6 
3 

4 
3 
0 
2 
0 

2 

0 
0 
2 
0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

66.5 

M 
64.3 
64.4 
65.4 

42.3 

M 
39.1 
39.0 
39.5 

54.4 

M 
51.7 
51.7 
52.5 

-  1.0 

86 

81 
83 
85 

9 

12 

12 
9 

28 
31 
26 
26 
26 

15 

20 

30+ 

19 

20 

326 

391 
392 
382 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 

7 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

2.81 

1.16 

.60 

2.22 

-  2.62 

1.39 

.67 
.32 
.64 

16 

27 
27 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

3 
2 
6 

1 

1 
0 

1 

1 

0 
0 
0 

PUTNAM 
OUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

66.6 

69.5 
66.5 
65.3 
70.5 

42.0 

41.4 
39.3 
38.0 
44.7 

54.3 
55.5 
52.9 
51.7 
57.6 

83 
85 
84 
86 
88 

11  + 

9 
11  + 

9 

8 

27 
27 
27 
26 
28 

26  + 

30 

28 

20+ 

15 

331 
295 
368 
400 
254 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
7 
LO 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.20 
1.67 
1.17 
1.71 
4.94 

-   .05 

.53 
.50 
.58 
.60 

1.93 

27 

17 

27 

2 

17 

.0 
.0 
■  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
5 

3 
4 
5 

1 
1 
1 

2 
4 

0 
0 
0 
0 
3 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

65.5 
66.3 
67.4 
68.2 
69.0 

39.0 
39.1 

40.3 
44.1 
44.1 

52.3 
52.7 
53.9 
56.2 
56.6 

-  .4 

-  1.1 

64 
85 
85 
89 
90 

9 
12  + 

8 
9 
9 

25 
26 
26 
32 
28 

19' 
30 
20  + 
20+ 
20  + 

377 
361 
335 

285 
281 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
5 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.54 
.76 
.90 
2.06 
.96 

-  2.16 

-  1.64 

.25 
.31 
.35 
.48 
.35 

27 
27 
26 
25 

18 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
3 

6 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT           R 

WAXAHACHIE 

68.1 
65.4 
66.8 
67.9 
69.9 

44.6 
37.3 
43.7 
45.6 
42.9 

56.4 
51.4 
55.3 
56.8 
56.4 

-  .6 

-  2.2 

.0 

89 
84 
87 
88 
87 

9 

12 
9 

8 
8 

32 

26 
32 
31 
29 

20  + 
28  + 
20 
20 
19  + 

281 
402 
299 
278 
278 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 

7 
1 
1 
5 

0 
0 

0 
0 
0 

2.19 
1.00 
2.76 
1.93 
1.05 

-  .61 

-  .42 

-  .26 

.63 
.54 
1.05 
.74 
.35 

17 
27 
17 

17 
27 

.0 
.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
2 

4 
6 
S 

3 
1 
2 
1 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

65.4 
67.0 

39.4 

40.9 

52.4 
54.0 

-   .3 

84 
87 

9 

9 

26 
26 

26 
20 

373 
331 

0 
0 

0 
0 

7 
5 

0 
0 

1.06 
2.10 

-   .76 

.27 
.77 

3 
27 

.0 
.0 

0 
0 

4 
5 

0 
1 

0 
0 

DIVISION 

54.2 

-   .5 

1.52 

-   .76 

T 
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TEXAS 
NOVEMBER 

1969 

Temperature 

Precipitation 

g.1 

1 
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o  'a 
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i 
■ 

> 
< 

■3 

a>   C 

|z 
la 

•  2 

S 

A 

n 

a 

■ 

Q 

p 
* 

3 

o 
Q 

Q 

| 
Q 

No.  ot  Days 

■s 

0 
H 

.1 

l! 

Q 

o 
O 

9 

a 

Sno 

■v.  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■2-0 

a  c 
a  3 
QO 

xO 

So 

0 

o 

i 

o 

0 

i 

0 

o 

1 

U 

si 

gj 

B  » 

*   *   * 
EAST  TEXAS           04 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

72.9 

69.6 
70.0 
69.6 

44,4 

42.7 
37.5 
39.5 

58.7 

56.2 
53.8 
54.6 

89 

85 
86 
87 

10  + 

11  + 

8 
10+ 

24 

24 
23 
19 

15 

15 
16  + 
15 

231 

273 
335 
326 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

6 

4 

13 

9 

0 

0 
0 
0 

4.65 

9.54 

2.02 
2.19 

1.17 

2.80 

5.45 
1.06 
1.64 

18 

17 
18 

16 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

2 

5 

3 
3 

2 

2 
2 

1 

2 

2 

1 
1 

CLARKSVILLE  2  E 
CQLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

66.1 
71.1 
69.5 
72.0 
69.5 

38.1 
40.7 
44.5 
43.7 
40.7 

52.1 
55.9 
57.0 
57.9 
55.1 

80 
87 
86 
89 
86 

8 

9 

9 
10+ 
10 

23 

21 
26 
25 
22 

15 

15 
15 
16  + 
16  + 

380 
298 
268 
258 
310 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

9 
8 
5 
5 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

1.75 
1.70 
2.59 
3.04 
1.07 

.68 
1.08 
1.34 
1.72 

.30 

17 
19 
17 
19 
18 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 

3 
3 
3 
5 

2 

1 
2 
2 

0 

0 
1 
1 
2 
0 

DAINGERFIELO  9  S 

OIALVULE  2  H 

EMORY 

EVAOALE 

FAIRFIELD 

68.4 
68.3 
65.6 
71.4 

71. OM 

43.8 
44.6 
38.0 
43.9 
44. 2M 

56.1 
56.5 
51.8 
57.7 
57. 6M 

85 

85 
84 
85 
85 

8 
9 
9 
12  + 
8 

30 
26 
25 
23 
27 

15 
15 
15 
15 
15 

274 
278 
392 
255 
235 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
8 
5 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

9.25 
5.57 
2.74 
2.74 
3.61 

6.29 
4.00 
1.47 
2.50 

2.00 

18 
17 

17 
19 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 

6 
2 

4 

3 
2 
1 
1 
2 

2 
2 

1 
1 
1 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER 
GROVETDN  2  NNW 
HEMPHILL 

70.8 

66.2 
66.3 
71.6 
70.5 

42.7 

38.9 
40.1 
43.2 
41.1 

56.8 
52.6 
53.2 
57.4 
55.8 

87 
83 
84 
86 
86 

9  + 

9 

8 

9 

8 

24 
24 
25 
22 
20 

15 
30 
30+ 
15 

15 

272 
370 
349 
254 
294 

a 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

5 
5 

8 

0 

0 
0 
0 
0 

1.12 
5.52 
7.40 
3.94 
2.26 

.36 
4.76 
6.70 
3.66 

1.64 

18 
18 
18 
18 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 
2 
2 

0 

1 

2 
1 

2 

0 
1 

1 
1 
1 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

72.2 

67.8 
71.2 
69.6 
68.8 

45.7 

40.1 
45.6 
39.7 
43.8 

59.0 
54.0 
56.4 
54.7 
56.3 

.2 

91 
83 
89 
85 
84 

9 
9 
9 

10 
9+ 

25 

25 
25 
21 
25 

15 
15 
30 
15 

15 

233 
328 
242 
318 
277 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
6 
2 

8 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

2.77 
7.36 
2.83 
2.85 
11.24 

3.34 
-  1.51 

1.57 
4.83 
2.55 

1.57 
8.30 

18 
IB 
18 
19 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
2 
2 
5 

2 
2 
1 
2 
2 

1 
2 

1 
2 

2 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

71.5 
67.5 
73.2 
67.0 
71.2 

38.0 
42.5 
42.6 
39.1 
41.0 

54.8 

55.0 
57.9 
53.1 
56.1 

.4 

87 
83 
88 
82 
87 

8 
11 

7 
12 
10 

22 

28 
21 
22 

21 

16 

30+ 

15 

15 

15 

320 
302 
248 
357 
292 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

12 

4 

7 
10 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

1.96 
6.10 
2.64 
7.44 
3.77 

-  1.94 

1.90 
4.91 
2.58 
6.47 
3.50 

19 
18 
19 
18 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
5 
1 
5 
3 

1 
2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPDRT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

67.9 

70.0 
72.0 
72.0 
66.6 

39.6 
41.3 
42.2 
44.3 
38.7 

53.8 

55.7 
57.1 
58.2 
52.7 

-  1.9 

.2 

-  2.6 

84 
87 
88 
88 
83 

12 

10 

9 

8 

12 

26 
22 
21 
26 
23 

30  + 

15 

15 

15 

15 

340 
297 
268 
239 
368 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

6 
3 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

4.98 
1.85 
2.94 
2.24 
5.22 

.86 
.81 

3.08 
1.72 
1.86 
1.63 
3.30 

18 
18 
17 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 

2 
2 
3 
3 

2 
1 
2 
1 
2 

2 

1 
2 
1 
2 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

68.5 
65.8 
65.1 
69.9 
71.6 

38.9 
36.1 
39.1 
40.6 
39.5 

53.7 
51.0 
52.1 
55.3 
55.6 

-  2.1 

-  .4 

85 
82 
82 
86 

87 

8 

9 

8 
10 
10+ 

21 
21 
24 
24 
22 

15 
15 
30 
15 
16+ 

341 
416 
382 
311 
299 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

10 
6 

5 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

5.16 
1.94 
1.14 
2.35 

2.10 

-  2.36 

3.95 
.58 
.34 

1.58 

2.03 

18 
18 
27 
18 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
4 

1 

3 

1 
0 
1 
1 

1 
0 
0 

i 
l 

PALESTINE 

POYNDR  1  NE 

ROCKLAND  1  WSW 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

67.5 

69. 5M 
71.1 
66.7 
70.1 

43.8 
44. 3M 
49.9 
44.4 
43.6 

55.7 
56. 9M 
60.5 
55.6 
56.9 

-  1.1 

85 
86 
84 
83 
85 

10+ 

6 

9+ 
10+ 
12 

29 
27 
27 

27 

24 

19+ 

15 

15 

15 

15 

301 
256 
189 
300 
269 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
2 

1 
3 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

5.45 
5.73 
2.62 

4.14 
2.46 

1.52 

-  2.01 

3.24 
3.30 
2.37 
2.81 
2.29 

18 

17 
18 
18 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
2 
5 
2 

2 
2 

1 
2 

1 

2 
2 

1 
1 
1 

SIMMS  2  NNW 
SPURGER  DAM  B 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TYLER  5  NE 

67.0 
71;9 
66.4 
66.0 
66.6 

38.7 
42.7 
37.7 
39.9 
40.1 

52.9 
57.3 
52.1 
53.0 
53.4 

79 
90 
83 
79 

84 

9  + 
12 

9 
9 
9 

21 
22 
26 
25 
26 

15 
15 
15 
15 
30  + 

359 

256 
381 
355 
348 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
6 
9 
8 
5 

0 
0 
0 

o 

0 

2.32 
2.16 

.72 
5.12 
5.76 

1.42 

2.00 

.15 

4.25 

4.57 

18 
19 
27  + 
16 

16 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 

1 
5 
5 
5 

1 
1 
0 
1 
1 

1 
1 
0 
1 
1 

WARREN 
WILLS  POINT 

70.9 
66.2 

41.9 
38.7 

56.4 
52.5 

85 
84 

9  + 
9 

20 
26 

15 
15 

274 
376 

0 
0 

0 
0 

7 

10 

0 
0 

2.42 
1.72 

2.14 
.55 

17 
17 

.0 
.0 

0 
0 

2 
6 

1 
1 

1 
0 

DIVISION 

55.4 

-   .9 

3.77 

-   .49 

T 

*    *    * 
TRANS  PECOS          05 

ALPINE 
8AKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

64.1 
64.3 
66.1 
70.6 
60.7 

35.5 

41.3 
39.3 
38.7 
41.4 

49.6 
52.8 
52.7 
54.7 
51.1 

-  4.1 

-  1.7 

81 
83 
85 
87 
79 

7 

8 

8 

9+ 

9 

15 
22 
24 
17 
23 

19 
20 
19 
20 
28 

450 
373 
372 

317 
417 

0 
0 
0 
0 

o 

1 

0 
0 

0 

0 

11 
7 
7 
8 
6 

0 
0 
0 
0 

0 

1.28 

1.87 

1.38 

.84 

D   .44 

.86 
.87 

.57 
.56 

.70 
.49 
.32 

27 
28 
28 
28 
29 

7.0 
.7 

6 

1 

27 
28 

3 
4 
4 
2 

1 

1 
2 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

FABENS 

64.8 

65. 5M 
66.1 
65.1 
65.3 

32.3 

37. 1M 
42.3 
39.9 
33.9 

48.6 
51. 3M 
54.2 
52.5 
49.6 

1.3 

80 
85 
90 
79 
82 

9+ 
8 

12 

10+ 

9 

15 
22 
22 
21 
18 

20 

20 
21 
20 
20 

486 
402 
352 
371 
456 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

15 

e 

7 

7 

13 

0 

0 
0 
0 
0 

.52 
1.52 
1.34 

.63 

.85 

.30 

.27 
.58 

.70 
.32 
.40 

27 
27 
28 
28 
28 

2.0 
3.5 

3.0 
6.0 
3.0 

2 

4 

27 

28 

2 
4 
3 

3 
2 

0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

69. 4M 

65.8 

65.9 

66.1 

34. 9M 

38.0 

36.3 

38.2 

52. 2M 

51.9 

51.1 

52.2 

83 
85 
85 

76 

10+ 

8 
12  + 

10+ 

15 
20 
19 

22 

20 

20+ 
21  + 

20  + 

378 
390 
413 

382 

0 
0 

0 

0 

0 

1 

0 
0 

12 

11 

11 

7 

0 
D 

0 
0 

D  1.05 

3.64 

1.45 

.75 

.61 

.60 
2.40 
.50 
.65 
.32 

29 
28 
27 
27 
16 

2.0 
7.0 

.5 

4 

1 

29 

27 

3 

5 
4 

2 
2 

1 
1 
1 
1 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

MARATHON 
MARFA  NO  2 
MENTDNE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

63.6 
64.7 

66.9 
59. 1M 

35.8 
33.0 

39.1 
35. OM 

49.8 
48.9 

53.0 
47. 1M 

84 
86 

82 

75 

8 

11  + 
8 

16 

17 

19 
18 

20 
20 

20 
29  + 

450 
475 

358 
534 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

12 

12 

7 
14 

0 
0 

0 
0 

D  2.45 
2.58 

1.26 
1.77 

.96 
1.00 

.41 
.62 

29 

28+ 

27 
29 

5.5 
4.3 

2.3 

5.0 

2 

T 

28  + 
28 

4 
4 

5 

3 
2 

0 

0 
2 

0 
0 
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TEXAS 
NOVEMBER 

1969 

Temperature 

Precipitation 
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S  c 
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Q 

• 

i 

7. 

i 

0 

2 

a 

£ 

o 
S 

s 

o 

t>J 

faj 

H  1 

hi 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  0AM 

65.5 

67.6 
68.9 
72.7 
66.2 

42.7 
35.  6 
39.1 
41.7 
39.5 

54.1 
51.7 
54.0 
57.2 
52.9 

.2 

85 
87 
82 
88 
BO 

9  + 

8 

11+ 

7 
11  + 

25 

20 
20 
21 
23 

20 
21  + 
20 
21 
20  + 

361 
400 
325 
254 
35B 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

11 

7 
7 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

.40 

1.34 

1.26 

.34 

.50 

.oo 

.31 
.76 
.39 
.13 
.32 

28 

26 
26 
10 
26 

T 
6.5 

1.0 
3.0 

0 
6 
0 

1 

28 
28 

1 

2 
5 
2 
2 

0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

SALT  FLAT  10  ENE 
SANDERSON 
SHEFFIELO 
SIERRA  BLANCA 
VAN  HORN 

61.5 
66.2 
66.4 
63.1 
65.4 

34.3 
39.3 
40.4 
34.6 
36.7 

47.9 

52.8 
53.4 
48.9 
51.1 

77 
90 
66 
79 
BO 

12 
12 
8 
10 
11 

17 
20 
21 
12 
25 

20 
20 
20 
21 

19 

505 
382 
355 
476 
420 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

14 

10 

8 

11 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

.15 
1.12 
2.B6 

.42 
5. BO 

.08 
.53 

1.42 
.33 

2.00 

11 
28 
10 
28 
29 

6.5 

7 

28 

0 

3 
5 
1 

6 

0 

1 

1 

0 
5 

0 
0 

1 

0 
3 

MINK  FAA  AIRPORT 
YSLETA 

66.0 

64. OM 

36.5 

34. 4M 

51.3 
49. 2M 

82 
82 

11  + 
12 

19 
18 

21  + 
20 

409 
469 

0 
0 

0 
0 

12 
13 

0 
0 

.61 
.85 

.38 
.72 

28 
28 

2.7 

7.0 

3 

28 

2 

2 

0 
1 

0 
0 

DIVISION 

51.6 

-  1.4 

1.35 

.95 

3.7 

*    »    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

66.4 

64.  6M 
67.9 
66.6 
68.7 

46.3 

37. 7M 
40.7 
41.4 
42.7 

56.4 
51. 2M 
54.3 
55.0 
55.7 

-  2.1 

-  2.0 

88 
81 
91 
B8 
88 

13 
10 
9 
13+ 
10+ 

24 
21 
22 
23 
25 

21 
19 
20 
21  + 
21 

292 

409 
338 
319 
316 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
10 
7 
8 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

2.76 
1.90 
1.50 
2.18 

4.46 

-   .66 

.60 

1.27 
.82 
.62 
.97 

2.15 

27 
27 
24 
27 
27 

.0 
2.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

6 
6 
3 
3 
5 

1 
1 
1 
2 
2 

1 

0 
0 
0 

2 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

66.0 
69.7 
68.5 
67.7 
63.8 

37.5 
41.9 
41.4 
41.6 
35.9 

51.6 
55.8 
55.0 
54.7 
49.9 

85 
86 
88 
66 
82 

9 
8 
6 

8  + 
12+ 

22 
23 
22 

19 
18 

20 
21  + 
21 
20 
20 

390 
291 
326 

324 
447 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

5 
7 
5 

11 

0 

0 
0 
0 
0 

2.21 
2.46 
2.92 
2.01 

1.15 

1.00 

1.26 

1.08 

.79 

.70 

27 
24 
25 
27 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

4 
6 
5 
3 

1 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
0 
0 

DEL  RIO  WB  ap 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURC 
JOHNSON  CITY 

68.1 
68.9 
63.6 
70.8 
69. OM 

46.3 

40.6 
36.8 
43.0 
40. OM 

57.2 
54.9 
51.2 
56.9 
54. 5M 

-  1.6 

89 
86 
85 
91 
89 

12 
8 
9 
9 

10 

26 
23 
22 

24 
23 

20 
19 
19 

20 
21  + 

273 
315 
417 
277 
332 

0 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 

10 
5 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

3.36 
2.64 
3.17 
2.92 

1.69 

2.74 

1.66 
1.28 
1.05 
1.74 
.83 

26 
24 
25 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
7 

4 
4 

2 
2 

2 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LAN6TRY 

68.6 
67.5 
68.2 
67.9 
67.6 

39.1 
39.4 
40.0 
37.3 
42.7 

53.9 
53.5 
54.1 
52.6 
55.2 

-  .1 

-  2.6 

89 
89 
91 
87 
92 

8 

13 

9 

9 

13 

18 
19 
21 
21 
23 

20 

20 
21  + 
20 
21  + 

343 
361 
341 
368 
320 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 

9 

10 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.09 
3.08 
1.11 
2.32 
2.08 

-   .41 
.15 

.50 
.67 
.47 
.92 
.74 

26 
25 
18 
25 
28 

.0 
■  0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
7 
4 
6 
4 

1 

4 
0 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

69.5 

68.  2M 
68. 7M 
64.2 
68.5 

41.4 
40. 3M 
37. 5M 
40.3 
39.2 

55.5 

54. 3M 
53. 1M 
52.3 
53.9 

-  1.2 

89 

67 
88 
83 
90 

7 
9 
8 
8 
9 

20 
23 
20 
22 
20 

21  + 
21  + 
21 
19 
20 

311 
327 
361 
385 
348 

0 
0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

6 

7 
9 
7 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

2.86 

1.81 

.51 

1.40 

1.70 

.08 

1.15 
.54 
.35 

.40 
.75 

24 
25 
24 
26 
27 

.0 

.0 

.0 

5.5 

.0 

0 
0 
0 

0 

J 

4 
2 
5 

3 

3 

1 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

MENARD 
MERTZON 
020NA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

68.9 
67.0 
64.2 
69.3 
66.6 

37.1 

40.5 
37.9 
38.7 
39.8 

53.0 
53.8 
51.1 
54.0 
53.2 

88 
86 
85 
88 
90 

8 

U 

9+ 
10 
13 

18 
23 
20 
20 

19 

21  + 

20 

20 

20 

20 

360 
345 
418 
334 
369 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 

10 
7 
9 
B 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.39 
2.03 
2.31 
1.49 
2.  28 

.36 
.39 

.46 
.62 
.80 
.60 
.60 

24 
26 
26 
27 
26 

T 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
S 

6 
4 
5 

0 

2 
1 
1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

PRADE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
RQCKSPRINGS 
SAN  ANGELO  DAM 

69.2 
65.5 

67.6 
67.6 
63.4 

35.8 

40.3 
37.8 
43. 1M 
40.4 

52.5 
52.9 

52.7 
55. 4M 
51.9 

89 
84 
89 
85 
83 

8 
8 
8 
10+ 
9 

14 
22 
22 

24 
24 

21  + 

20  + 

21  + 
19 
19 

375 
360 
375 
311 
394 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

13 
7 
5 

6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

3.30 
1.24 
1.75 
2.14 

1.34 

1.26 

.60 

1.00 

1.25 

.82 

24 
27 
27 
26 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
3 

2 
3 

3 

1 
2 

2 
1 

1 

0 

1 
1 

0 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

67.0 
66.6 
68.5 
65.4 
70.3 

41.7 
40.4 
38.5 
36.7 
47.1 

54.4 
53.6 
53.5 
51.1 
58.7 

-   .4 

85 
85 
87 
85 
89 

8 

9 

11 

9 

12 

24 
22 
18 
18 
26 

20  + 

20 

20 

20 

21 

335 

343 
356 
413 
235 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
10 
9 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.20 
1.50 
2.24 
1.76 
2.07 

.42 
.99 

.57 
.95 
.78 
.90 
1.13 

26 

24 
24 
27 
27 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

T 
0 
0 
0 
0 

28 

3 

4 
4 
5 
4 

1 
1 

2 
1 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

WATER  VALLEY 

66.1 

36.6 

51.4 

64 

9* 

19 

20 

404 

0 

0 

10 

0 

1.77 

.92 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

53.8 

-  2.6 

2.08 

.80 

.2 

«    «    » 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

69.9 

M 
74.0 
72.5 
71.0 

45.8 

M 
48.6 
45.9 
46.6 

57.9 

M 
61.3 
59.2 
58.8 

-  .9 

-  1.7 

.2 

68 

91 
91 
69 

8 

13 

9 
10 

29 
28 
28 
30 
29 

20 
15 
20 
15 
15 

253 

187 
222 
226 

0 

4 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

2 
3 

3 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

.79 
4.60 
3.92 
2.22 
2.80 

-  1.33 

2.02 

-  1.59 

.24 
2.22 
1.60 
1.08 
1.60 

18 
27 
27 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

6 
6 

4 

0 
3 

3 
2 
2 

0 
2 

1 

1 
1 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

CUERO  3  E 

74.3 
72.2 
72.2 
73.  2 

53.2 
44.3 
56.3 
52.5 

63.8 
58.3 
64.3 
62.9 

-  1.2 

91 
92 
86 
91 

12 
9 

13  + 
12 

28 
24 
36 
29 

20 
15 

7 
20 

129 
253 
117 
160 

1 

3 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

2 
6 
0 
3 

0 

o 

0 
0 

3.62 
3.73 
6.55 
3.09 

.44 
3.37 

2.01 
1.55 
2.90 
1.77 

27 
18 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
■  0 

0 
0 
0 
0 

6 
6 
9 
8 

3 

3 

6 
3 

2 

2 

1 

1 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

72.3 

76. 2M 
75.4 
74.4 
73.6 

46.2 
47. BM 
43.4 
49.0 
44.6 

59.3 

62. OM 
59.4 
61.7 
59.1 

1.4 

B7 
92 
92 
92 
93 

11  + 

8 
18 
12 

9 

27 
27 
24 
27 
25 

15 
20 

21  + 
20  + 
15 

217 
166 
220 
178 
237 

0 
3 
3 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
6 
2 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

.99 
1.38 
2.12 
4.18 
1.65 

-  .99 

2.13 

-  .77 

.67 
.45 
.71 
2.07 
.56 

18 
24 
27 
27 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
3 
5 

4 

1 
0 
3 
3 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

HALLETTSVILLE 

74.7 

46.1 

60.4 

-   .6 

94 

6 

27 

20 

194 

3 

0 

4 

0 

3.73 

1.30 

17 

.0 

0 

5 

4 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   340   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

TEXAS 
NOVEMBER 

1969 

Temperature 

Precipitation 

•1 

*  H 

>  4 

Km 

•I 
■  B 
«  a 

>  a 
<2 

• 
Bj 
« 
I 
> 
< 

f  z 

Is 

Qb. 

I 

o 

• 

n 

a 

0 

1 

No.  of  Days 

3 

H 

|! 
fl 

is  a 

Q 

i 
0 

9 

a 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Days 

SUUon 

Max. 

MIn. 

g 

■3 -a 

S3 

Q  0 

£  o 

9 

a 

1 

9 

i 

0 

a 

a 
5 

2 

o 

■  3 

itj 

\  k 

HONDO 

KENEDY 

KINGSVILLE 

L4  GRANGE 
LEXINGTON 

71.2 
75.6 
75.3 
71.2 
68.5 

44.6 
45.6 
52.7 
47.4 
45.0 

57.9 
60.6 
64.0 
59.3 
56.8 

-  1.5 

90 
94 
93 
86 
86 

13  + 

8 
12 

9+ 

9 

23 
24 

27 
27 
27 

20 
20 
20 
15 
20  + 

255 

212 
136 
218 
276 

3 

5 
3 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 

4 
3 

3 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

1.28 
2.68 
3.46 
3.76 

1.48 

-   .16 

.73 

l.oo 

1.84 

1.72 

.49 

27 

18 
25 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
7 
6 
4 

i 

2 
2 
2 

0 

0 

1 
1 

2 

0 

LULING 

HATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

71.6 
74.  7 
72.9 
72.2 
74.5 

42.8 

49.8 
46.0 
41.8 
46.8 

57.2 
62.3 
59.5 
57.0 
60.7 

-  2.0 

-  3.7 

92 
93 
89 
90 
92 

9 
13 
12  + 
10+ 

9 

21 
30 
26 
23 
27 

15 
20 
21 
15 
20+ 

272 
169 
215 
280 
202 

2 
3 

0 
2 
3 

0 

0 

0 
0 
0 

6 

2 

4 

5 
4 

0 

0 
0 
0 
0 

2.19 
6.07 
1.60 
2.71 
2.26 

-   .16 
.63 

1.01 
2.48 

.67 
1.10 

.86 

19 
27 
27 
27 

18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

8 
3 
4 
4 

2 

4 
2 
3 
2 

1 

3 

0 

1 
0 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  KB  AIRPORT   R 

69.6 
75.3 
75.2 
72.1 

71.1 

44.2 
50.2 
52.4 
54.0 
45.1 

56.9 
62.8 
63.8 
63.1 
58.1 

-  1.4 

89 
92 
94 
85 
88 

9 
12  + 
13 
12 
12  + 

23 
26 
33 

31 
26 

15 
20 
20 

15 
20 

275 
156 
138 
147 
253 

0 
3 

4 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

5 

3 
0 
2 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

4.05 
4.52 
6.06 
6.12 

1.02 

-   .35 

2.75 
1.55 
3.47 
2.08 
.66 

18 
27 
27 
27 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

e 

7 

7 
3 

2 
3 
4 
5 
1 

1 

2 

1 
2 
0 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

70.3 
74.9 
73.4 

70.3 

41.5 

48.0 
46.5 

43.5 

55.9 

61.5 
60.0 

56.9 

-  2.4 

.1 
.1 

-  2.8 

90 
90 
91 

87 

9+ 

8 

8 

12  + 

22 
28 
26 

27 

15 
15 
20+ 

16  + 

298 
179 

214 

268 

2 

1 
2 

0 

0 

0 
0 

0 

5 
2 
3 

5 

0 
0 
0 

0 

3.39 
2.34 
2.89 

3.70 

1.32 

-   .88 

1.18 

.73 

2.21 
1.60 
1.41 

2.04 

18 

18 
18 

18 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

5 
3 

4 

5 

2 
1 
2 

2 

1 
1 
1 

1 

SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

70.1 
71.3 
74.0 

44.9 
45.7 
45.6 

57.5 
58.5 
59.8 

88 

89 

94 

9 
9 
9+ 

25 
27 
28 

15 
15 
20  + 

255 
235 

213 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

3 
3 

4 

0 
0 
0 

3.72 
1.88 
3.69 

2.57 

.83 

1.18 

18 
17 
17 

■  0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

4 
4 
5 

2 
2 

4 

1 
0 

1 

DIVISION 

60.0 

-  1.0 

3.26 

1.05 

.0 

«    «    • 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

72.7 
72.3 
73.7 
73.9 
74.3 

48.5 
43.7 
48.8 
51.0 
48.9 

60.6 
58.0 
61.3 
62.5 
61.6 

-   .4 

88 
86 

88 
90 
88 

9 
12  + 
13+ 

9 
10+ 

27 
26 
23 
31 
28 

15 
20 
20 

15 
15 

202 
250 
194 
162 
175 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
3 
3 

2 

0 

0 
0 
0 
0 

1.03 
2.00 
2.35 
2.32 
1.61 

-  1.35 

-  2.87 

.45 
1.28 
1.05 
1.10 
1.36 

19 
19 
19 
27 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
2 

4 

4 
2 

0 
2 
2 
2 
1 

0 

1 
1 

1 
1 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

70.6 
74.3 
73.4 
73.9 
73.3 

41.0 
50.2 
43.1 
48.8 
52.0 

55.8 
62.3 
58.3 
61.4 
62.7 

-   .2 

86 
91 
90 
90 
88 

8 
8 
9 
9 
9 

21 
27 
21 
26 
34 

15 
15 
15 
15 
20+ 

299 

170 
252 
179 
151 

0 

1 
1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
3 
6 
3 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.53 
1.72 
2.34 
1.80 
1.74 

-  .90 

-  .31 

1.66 

1.12 

.93 

.82 

1.19 

19 
27 
27 
18 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
5 
3 
3 

2 

1 
2 

2 
1 

1 
1 

0 
0 

1 

GALVESTON  WB  CITY        R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

68.8 
72.1 
72.7 
74.7 
73.0 

57.5 
44.9 
49.0 
43.9 
52.4 

63.2 

58.5 
60.9 
59.3 
62.7 

.2 

-  .3 

.1 

-  .9 

-  .6 

80 
8B 
87 
90 
85 

7 

9  + 
9 

9 
8  + 

43 
25 
28 
24 
31 

19 
15 
15 
15 
20+ 

127 
238 
193 
225 

147 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
5 
3 

6 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.91 
2.13 
1.50 
2.68 
2.63 

-  2.65 

-  1.77 

-  2.36 

-  1.40 

-  .32 

.35 
1.83 

.61 
2.25 

1.64 

27 
18 
18 
19 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
4 
3 
3 

0 
1 
1 
1 
2 

0 

1 

0 

1 
1 

NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

73.8 

70.4 
71.1 
74.2 
67. 6M 

48.7 

44.0 
50.7 
48.8 
53. 6M 

61.3 
57.2 
60.9 
61.5 

60. 6M 

.8 

90 
85 
85 
91 
82 

9 

9+ 
12 

9 
11 

26 
25 

30 
24 
34 

15 
16  + 
15 
15 
20 

189 
265 
192 
192 

184 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 
2 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.45 
1.61 
3.30 
1.46 
3.14 

-  1.88 

.76 
1.52 
1.24 

.56 

1.24 

19 
19 
26 
19 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
5 

4 

4 

1 
1 
3 
2 
3 

0 

1 

1 

0 

1 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

72.1 
73.0 
72.1 
73.2 
73.6 

47.3 
55.3 

54.1 
48.5 
46.7 

59.7 
64.2 
63.1 
60.9 
61.2 

.0 

.1 

86 
85 
87 
89 
87 

7 

8+ 
14 
10 
13  + 

27 
35 
31 
29 
23 

15 

20 

20+ 

20+ 

15 

212 
124 
153 
203 
190 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
3 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.52 
3.53 

3.67 
.75 

1.12 

-  1.94 

-  3.41 

1.42 

1.20 

1.20 

.38 

.72 

16 
27 
27 
19 

19 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

6 

s 

4 

3 

1 

3 
4 
0 
1 

1 

2 

1 
0 
0 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

73.4 

50.5 

62.0 

-   .4 

89 

8+ 

31 

20 

174 

0 

0 

1 

0 

3.05 

.69 

1.85 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

60.8 

-   .5 

2.07 

-  1.48 

.0 

*    *    * 
SOUTHERN             09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIOES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

75.2 
76.7 
76.3 
72.2 
75. 6M 

50.6 
48.7 
49.5 
49.7 
49. OM 

62.9 
62.7 
62.9 
61.0 
62. 3M 

-   .7 

96 
90 
96 
93 
92 

12 
12  + 
12  + 
13 
12 

31 
23 
29 
24 
27 

20 
21  + 
21 
21 
20 

153 
155 
169 
194 
158 

4 
2 
6 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
4 
2 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

4.04 
2.33 
2.95 
3.33 
1.62 

2.58 
2.50 

2.10 
.50 
.90 

1.29 
.63 

27 
28  + 
27 
24 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
5 
5 

5 
3 

2 

3 
3 
3 

1 

0 
0 

1 

0 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

74.2 
71.7 
71.9 
72. OM 
69.1 

47.5 
49.2 
48.5 
47. 2M 
47.1 

60.9 
60.5 
60.2 
59.  6M 
58.1 

-  1.6 

-  1.8 

90 

89 
90 
90 
90 

8 
12 
12 
13 
13 

26 
28 
27 
26 
26 

21  + 

20 

20 

21 

20 

184 
201 
203 
203 
247 

1 
0 
1 
1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
2 
3 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.42 
2.20 
3.67 
1.33 
2.04 

.31 
1.38 

.52 
1.46 
1.44 

.86 

.53 

27* 

26 

24 

27 

24 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

5 

4 
7 

0 

1 

2 

0 
0 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

73.1 
75.3 

77. 8M 

73.6 

46.8 
52.3 

50. 5M 

48.5 

60.0 
63.8 

64. 2M 

61.1 

-  2.2 

-  1.0 

93 
99 
94 

90 

13 

13 
13 

9+ 

26 
33 
24 

23 

22  + 
21 
22  + 

20 

225 

145 
130 

195 

3 

4 
3 

2 

0 
0 
0 

0 

4 
0 

3 

2 

0 
0 
0 

0 

1.44 
2.76 

2.11 

3.12 

.31 
I. 11 

.60 
1.00 
1.14 

1.08 

27 
26 
25 

29 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

3 

6 
4 

6 

0 

1 
1 

1 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 
PEARSALL 

75.8 

73.7 
73.8 
74.4 

51.7 

52.0 
50.8 
49.4 

63.8 

62.9 
62.3 
61.9 

95 

93 
92 
92 

13 

9 
13 
12 

29 

28 

27 
30 

20 

20 
20 
20 

151 

165 
171 
168 

5 

2 
1 

3 

0 

0 
0 
0 

1 

2 
2 
3 

0 

0 
0 
0 

2.06 

2.56 
2.18 
1.63 

.80 

1.18 
.88 
.67 

28 

28 
29 

IB 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

5 

5 
5 

6 

2 
2 
1 

0 

1 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

TEXAS 
NOVEMBER 

1969 

Temperature 

Precipitation 

I1 

> 
< 

:) 

|z 
MM 

a 

£ 
a 

IS 

« 
1 

Q 

o 

i 

& 

Q 

No.  of  Days 

3 

o 

H 

■a 

0  C 

|z 

1  a 

V    ° 

as 

a 

Si 

1 

<5 

• 

Sno 

v.  Sloel 

No.  of  Dayt 

SUUoo 

Max. 

Mln. 

3 

■Srs 

la 

QO 
kU 
2  p 
S  o 

£ 

• 

s 
z 
s 

• 

0 

E 
5 

1 
3 

'J 

hi 

l] 

PDTEET 

RIO    GRANDE    CITY    3    w 

TILOEN 

ZAPATA 

76.* 

73.5 
76.1 

48.7 

18.1 
53.1 

62.6 

60.6 
61.6 

92 

90 
93 

13+ 
13* 
13 

22 
21 
32 

22  + 

20 

20 

170 
203 
129 

7 
2 
3 

0 
0 
0 

3 
3 

1 

0 
0 
0 

1.71 
2.05 
2.30 

.57 

1.32 

.90 

30 
27 
26 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 

3 
S 

1 
1 
3 

0 

1 

0 

DIVISION 

61. 9 

-       .7 

2.34 

1.36 

.0 

*          *          * 
LOWER    VALLEY                     10 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT       R 

HARLINGEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

76.3 
78.1 
76.5 
75.9 
76.1 

57.5 
53.5 

52.5 
55.9 

52.0 

66.9 
65.8 
61.5 
65.9 

61.1 

-  .7 

-  1.8 

91 
93 
93 
94 
93 

13 
12 
13 
13 
13 

36 
29 
32 
33 
30 

20 
20 
21 
21 
21  + 

92 
106 
127 
115 
138 

1 
6 
4 
4 

4 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
2 
1 
0 

3 

0 
0 
0 
0 

0 

3.16 
1.84 
1.43 
2.05 
1.97 

1.66 
.59 

.71 
.50 
.52 
.57 
.71 

24 
26 
26 
26 
26 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
6 

4 
7 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

MISSION 
PORT    ISABEL 
PORT    MANSFIELD 
RAYMONDVILlE 
SAN    BENITO 

M 

73.3 
76.5 
75.7 

M 

57.1 
53.3 
53.2 

M 

65.2 

61.9 
61.5 

-    1.1 

91 

90 
93 
91 

13 

13 
13 

13 

28 

31 
29 
31 

20 

20 
20 
20 

111 
136 
126 

6 

1 
7 

2 

0 

0 

0 
0 

1 

0 
3 

1 

0 

0 
0 

0 

2.02 

3.0B 
2.26 

1.92 

1.26 
.89 

.72 
.53 

1.00 

26 
27 
28 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 

0 
0 

6 
6 
4 

2 
1 
1 

0 
0 

1 

WESLACO    2    E 

77.4 

56.1 

66.6 

92 

12 

32 

21 

96 

4 

0 

1 

0 

1.82 

.80 

.58 

30+ 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

65.1 

-    1.9 

2.16 

1.00 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
FALCON  DAM 


LOWEST  TEMPERATURE 
LIPSCOMB 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
JACKSONVILLE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
5    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
JACKSONVILLE 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
TOYAH 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
VAN  HORN 


99 

DATE 

13 

7 

DATE 

26 

11.24 

.00 

8.30 

DATE 

18 

10.0 

7 

DATE 

28 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

NOVEMBER 

1969 

■a 

Day  of  Month 

Station 

o 

| 

H 

1      | 

2 

3 

4    |    5    |    6 

7        8        9 

10    |    11       12 

13      14       15 

16 

17       18 

19      20      21 

22      23      24 

25 

26 

27 

28      29      30 

31 

•       «       • 

MICH    PLAINS                     01 

ABERNATHY 

.96 

.85 

.04 

T 

.07 

ACKERLY    3    SE 

.61 

.50 

.04 

T 

.12 

.15 

ANARILLO    MB    AIRPORT         //R 

.34 

.30 

.04 

T 

T 

T            T 

T             T 

ANDREWS 

.64 

.04 

T 

.06 

.54 

T 

BIG    SPRING 

1.64 

.40 

.29 

.07 

.05 

.35 

.49 

BOOKER 

.00 

BORGER    3    W 

.40 

.40 

T 

T 

T 

BRAVO 

.37 

.37 

T 

T 

BROMNFIELO    NO    2 

.59 

.49 

T 

T 

.10 

aULER    2    NE 

.00 

BUNKER    HILL 

CANADIAN    1    ENE 

T 

CANYON 

.36 

.04 

.32 

T 

CHANNING    NO.    2 

.49 

.46 

.03 

CLAUOE 

.32 

.32 

COLOWATER    3    w 

.32 

.32 

T 

CONLEN 

.42 

.22 

.20 

CROSBYTON 

1.00 

.90 

T 

T 

.10 

DALHART    FAA    AIRPORT 

.25 

.25 

T 

DARROUZETT 

.11 

.05 

.06 

DIMMITT    6    E 

.SO 

.80 

DIMMITT 

.78 

.78 

T 

T 

T 

DUMAS 

.40 

.36 

.04 

FLOYDADA 

.76 

.76 

FLOYDADA    9    SE 

.93 

.82 

.11 

FOLLETT 

.32 

.23 

.03 

.06 

FaRSAN 

2.23 

.35 

.48 

.38 

1.02 

FRIONA 

.65 

.63 

.02 

GARCIA    LAKE    12    ENE 

.35 

.35 

GARDEN    CITY    1    E 

1.37 

.53 

.13 

.04 

.47       .20 

GRUVER 

.OS 

.OB 

T 

T 

HART 

.67 

.65 

.02 

T 

HARTLEY 

.37 

.37 

HEREFORD 

.66 

.66 

T 

H1GGINS 

.10 

.10 

HITCHLANO 

LAHESA    1    SSE 

1.34 

.54 

T 

T 

T 

.60 

LENORAH 

1.09 

.28 

.11 

T 

.20 

.46 

.02 

LEVELLAND 

.75 

.63 

.06 

.06 

LIPSCOMB 

.04 

.04 

LITTLEFIELD    NO.    2 

.49 

.34 

.15 

LOOP 

.90 

.86 

.02 

LORENZO 

.00 

LUBBOCK    MB    AIRPORT                R 

.77 

.56 

.16 

T 

.03 

T 

MC    LEAN    3    E 

.21 

.18 

.03 

MIAMI 

.22 

.22 

T 

T 

MIDLAND    MB    AIRPORT             //R 

.65 

.12 

.14 

.17 

.01 

.04 

.24 

.05 

.08 

MIDLAND    4    ENE 

1.02 

.48 

.10 

T 

.IB 

.14 

.12 

MORSE 

MORTON 

.55 

.49 

.06 

MULESHOE    1 

.40 

.40 

T 

NOTLA    3    SE 

.10 

T 

.06 

.02 

OLTON 

.62 

.62 

T 

T 

T 

PAMPA    no.    2 

.33 

.25 

.06 

.02 

PANHANDLE 

.35 

.35 

T 

T 

PERRYTON    5    NNE 

.13 

T 

.05 

.OB 

PERRYTON    10    HNH 

.05 

.05 

PLAINS 

.34 

.16 

.06 

.12 

PLAINVIEM 

.48 

.46 

OUITAOUE    2    SE 

.61 

.61 

SEMINOLE 

.67 

.18 

T 

T 

.06 

.43 

SILVERTON 

.60 

.60 

SLATDN    5    SE 

1.11 

.77 

.05 

.10 

.19 

SPEARMAN 

.00 

STRATFORD 

.35 

.26 

.09 

SUNRAY    4    SM 

.12 

.07 

.05 

TAHOKA 

1.12 

.83 

.02 

.27 

TASC05A 

.74 

.65 

.09 

T 

TULIA 

.66 

.66 

UMBARGER 

.53 

.42 

.11 

VEGA 

.44 

.42 

.02 

T 

T                        T 

T 

•         1         • 

LOW    ROLLING    PLAINS    02 

ABILENE    MB    AIRPORT           119. 

1.11 

.38 

.20 

T 

T 

.06 

T 

.27 

.20 

ANSON 

1.43 

.46 

T 

.22 

T 

* 

.75 

ASPERMQNT    2    SSM 

.72 

.54 

.01 

T 

T 

.17 

BALLINGER    1    SH 

1.65 

.34 

.01 

T             T 

.28 

T 

.28 

.74 

T 

BENJAMIN 

.65 

.46 

.17 

BURKETT 

1.60 

.56 

.02 

T 

.21 

.13 

.71 

.17 

CHILDRESS    FAA    AIRPORT 

.99 

.50 

.09 

.02 

.02 

.36 

CHILLICOTHE 

.73 

.51 

T 

.22 

CLARENDON 

.27 

.25 

.02 

COLEMAN 

.94 

T 

.05 

.09 

.15 

.65 

COLORADO    CITY 

1.67 

.31 

.12 

.23 

T 

.01 

T 

.30 

.70 

T 

CROMELL 

.92 

.53 

.04 

.08 

.27 

DICKENS 

.97 

.90 

.03 

.04 

ELECTRA 

.58 

.32 

.04 

.22 

FLOMDT    1    N 

.60 

.60 

GAIL 

1.00 

.93 

.01 

.06 

T 

GUTHRIE 

.64 

T 

.58 

T 

.26 

T 

HAMLIN 

1.26 

.42 

.01 

.01 

T 

.13 

.69 

HASKELL 

.88 

.51 

.06 

.02 

.27 

.02 

HOROS    CREEK    DAM 

2.04 

.52 

.04 

T 

.07 

.11 

.13 

T 

.54 

.63 

JAYTON 

.75 

.75 

KNAPP    6    SM 

1.33 

.81 

.52 

LAKE    ABILENE 

1.30 

.34 

.16 

T 

.12 

.48 

.20 

LAMN 

1.46 

.52 

.12 

.12 

.72 

MATADOR 

1.05 

.85 

T 

T 

.20 

MEMPHIS 

.35 

.35 

MOBEETIE    2    S 

.27 

.27 

MUNDAY 

.89 

•  44 

.07 

T 

T 

T 

T 

.36 

NORTHFIELD 

NOVICE    1    E 

1.51 

.54 

T 

.04 

.26 

.55 

.12 

NUGENT    1    ESE 

1.10 

.29 

.28 

.13 

.40 

T 

PADUCAH 

.92 

.57 

.06 

T 

T 

.27 

POLAR 

.96 

.85 

.11 

POST 

1.09 

1.05 

.04 

T 

QUANAH    5    SE 

.71 

.48 

.01 

T 

.22 

ving  Sliuon    Indax. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

1  BXBA 
NOVEMBER 

1969 

Station 

3 
e2 

Day  of  Month 

1  |  2  | 

3 

4   5   6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  1  12 

13  [  14  |  IS 

16   17 

13 

19   20   21 

22   23   24 

25 

26  | 

27 

28 

29    30 

31 

R06Y  1  ESE 

1.44 

.36 

.10 

.04 

,T4 

BOSCOE 

2. IB 

.60 

.68 

.19 

T 

.40 

.39 

T 

RDTAN 

.74 

.07 

.07 

T 

.60 

SEYMOUR 

.66 

.32 

.05 

.02 

.27 

SHAMROCK 

.13 

.09 

.04 

SHAMROCK  RADIO  KBVP 

.16 

.10   .02 

.04 

T 

SNYDER 

.67 

.42 

T 

T 

.43 

T 

STAMKORO  1 

1.3* 

.52 

.12 

.07 

.63 

TAHPICO 

.62 

.62 

TESCO 

1.86 

.52 

.42 

.09 

.10 

T 

.50 

.23 

TRENT  2  ENE 

1.79 

.49 

.36 

.08 

.41 

.49 

TRUBY  3  ESE 

1.44 

.34 

T 

.40 

.09 

T 

.61 

T 

IRUSCOTT 

1.16 

.52 

.24 

.03 

.37 

TURKEY  2  WSW 

.63 

.63 

VERNON 

.S3 

.59 

.01 

.23 

voss 

2.05 

.24 

.07 

.67 

.21 

.72 

.14 

T 

WELLINGTON  2  ENE 

.00 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 

.54 

.02   .24 

T 

T 

.16 

.  10 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

.49 

.26 

T 

T 

.23 

WINTERS  1  NNE 

1.53 

.47 

T 

.08 

.06 

T 

.06 

T 

T 

.64 

.20 

T 

•   •    . 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

.91 

.30 

.29 

.05 

.09 

.22 

aLEOO  4  SE 

1.06 

.21 

.30 

.21 

.19 

.19 

NQICE  L  WNW 

1.87 

T 

T 

.20 

,10 

T 

.21 

.84 

.29 

.03 

ANNA 

.49 

.13 

.26 

ANTELOPE 

1.12 

.17 

.10 

.33 

.52 

ARCHER  CITY 

1.43 

.29 

.19 

.99 

ARLINGTON 

3.22 

1.50 

.05 

.21 

1.05 

.41 

ARTHUR  CITY 

1.B6 

T 

.11 

1.23 

.52 

JVALON 

1.56 

T 

.26 

T     .47 

T 

.06 

T 

.11 

T 

.52 

.12 

BA1RD 

1.38 

.40 

.23 

T 

.10 

.'j  5 

BARDWELL  DAH 

1.24 

.02 

.15 

.05 

.58 

T 

.04 

.03 

.30 

.07 

BELTON  OAM 

2.07 

.13 

.39 

.27 

.03 

.56 

.46 

.19 

.06 

RENBROOK  DAH 

.73 

.15 

.06 

.05 

.21 

T 

.17 

.11 

60NHAM 

.76 

.IB 

.07 

.46 

.09 

BOWIE 

1.34 

.23 

.05 

1.06 

BOYD  3  SE 

.94 

.04 

.21 

.39 

.02 

T 

.23 

.09 

BRAZOS 

.73 

.14 

.13 

.37 

.09 

BRECKENRIDGE 

.99 

.41 

.21 

.26 

.10 

BRIDGEPORT 

.97 

■  20 

.45 

T 

.32 

BROWNW0O0 

2.13 

.33 

.10 

.52 

.24 

.t; 

.20 

.02 

BURLESON  2  SSW 

1.11 

.18 

.12 

.06 

T 

.37 

T 

T 

.29 

.13 

BURLINGTON  3  WSW 

2.29 

.03 

.38 

1.32 

T 

.17 

.20 

.06 

.13 

CAMERON 

.71 

.23 

.28 

.15 

.03 

CARROLLTON 

.78 

.20 

.23 

.20 

.19 

CELINA 

.37 

,21 

T 

.31 

CENTER  CITY 

2.24 

T 

.23 

T 

.30 

T     .73 

.20 

.69 

.13 

CHALK  MOUNTAIN 

1.86 

T     .08 

.32 

T 

.02   T 

.30 

.39 

.20 

T 

.40 

.19 

T 

CLEBURNE 

.92 

.29 

.05 

.01 

.03   .07 

.15 

T 

.01 

.31 

T 

CLIFTON  9  E 

1.86 

.36 

T 

T     .10 

.05 

T     .65 

.70 

T 

COMANCHE 

2.48 

.28 

.20 

.03 

.20 

.36 

1.17 

.21 

.03 

COOPFR 

1.07 

.12 

.43 

.06 

.44 

COPPERAS  COVE  NO  2 

1.50 

T 

.24 

.24 

.45 

.52 

.03 

CORSICANA 

2.22 

.17 

T 

T 

.36 

1.00 

.12 

T 

.11 

.36 

.10 

CRANUALL 

1.61 

.25 

.42 

.48 

.37 

.09 

CRESSON 

1.00 

.08 

.19 

.35 

T 

.26 

.12 

CROSS  PLAINS 

1.66 

.47 

.01 

.01 

.16 

.06 

.72 

.21 

DALLAS  MB  AIRPORT      //R 

1.47 

.16 

.10 

.33 

.03 

.03   .54 

.02 

.02 

.24 

T 

DAVILLA 

2.00 

.75 

1.23 

DECATUR  2  SSW 

.74 

.  ?9 

.23 

.20 

.02 

DEN1S0N  OAM 

.62 

.17 

.-5 

DENTON  2  SE 

.80 

.20 

.01 

.33 

.01 

.02 

.23 

DUBLIN 

2.24 

.42 

.43 

.05 

.27 

.29 

.37 

.24 

.01 

DUNDEE  6  NNW 

.54 

.28 

.26 

FAGLE  MTN  LAKE  DAM 

.78 

.22 

.05 

.17 

.05 

.23 

.06 

EASTLAND 

1.03 

.25 

.17 

.02 

.15 

.32 

.12 

ENN1S 

1.49 

.20 

.28 

.41 

T 

T     .05 

.02 

.43 

.10 

EVANT 

1.34 

.30 

.05 

.04 

.05 

.10 

.29 

.15 

.29 

.19   T 

FARMERSVILLE 

.96 

.11 

.03 

T 

T     .50 

T 

T 

T 

.30 

.02 

FERRIS 

1.12 

.02 

.18 

.15 

T 

.29 

.02 

.01 

.01 

.30 

.14 

FLORENCE  3  SE 

2.00 

.19 

.39 

.69 

.30 

.27 

F0REST8URG  4  S 

.42 

.17 

T 

T 

.29 

T 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

1.22 

.17 

.10 

.25 

.02 

.06   .33 

T 

T 

.01 

.26 

T 

FRISCO 

.51 

T 

.14 

.22 

.01 

T 

.14 

T 

FROST 

1.10 

T 

.  .1 

T 

.11 

.10 

.05 

.23 

.32 

.10 

GAINESVILLE 

.53 

.02 

.'.5 

T 

.34 

.02 

GATESVULE 

2.01 

.01 

.26 

.02 

.42 

.10 

.03 

.07 

.29 

.45 

.36 

GEORGETOWN 

1.35 

.01 

.46 

.26 

.12 

.42 

.01 

.07 

T 

T 

-.LEN  ROSE 

1.31 

.35 

T 

T 

.15 

.16 

.20 

T 

..8 

.19 

GOLDTHWAITE 

2.30 

.25 

.26 

1.00 

.06 

.71 

GRAHAM 

1.02 

.21 

.03 

.08 

.12 

T 

T 

.53 

.09 

GRANBURY 

1.02 

.35 

.02 

.04 

.01   .09 

T 

.09 

T 

.35 

.07 

T 

GRANGER 

1.32 

.45 

.25 

.25 

.37 

CRAPEVINE  DAM 

1.01 

.03 

.15 

.49 

•  01 

.14 

T 

.18 

.01 

GREENVILLE  7  NW 

1.04 

T 

.13 

T 

.62 

T 

.27 

.02 

GROESBECK 

2.74 

■  20 

.88 

.10 

.10 

.44 

.12 

.10 

GUNTER 

.51 

.21 

T 

T 

.28 

.02 

HAMILTON  2SSE 

2.50 

.18 

.28 

T 

.26 

T 

T 

.96 

.08 

.60 

.14 

T 

HENRIETTA 

1.01 

•  24 

.09 

.72 

HEWITT  1  SE 

1.65 

.18 

.28 

.21 

.07 

T 

.96 

T 

.31 

.02 

HICO 

3.12 

.32 

.05 

T 

.24 

.99 

.26 

1.50 

.18 

T 

HILLSBORO 

1.84 

.06 

.26 

.02 

.25 

.03 

.06   .04 

.34 

.59 

.17 

HONEY  GROVE 

.73 

.20 

.10 

.43 

hUCKABAY 

2.00 

• 

1.35 

.29 

.35 

HURST  SPRINGS 

2.22 

.03 

.3* 

T 

.91 

.50 

.74 

INDIAN  GAP 

2.48 

.10 

.36 

.28 

.56 

.31 

.63 

.22 

JACKSBORO 

.90 

.25 

.25 

.01 

.39 

JARRELL 

2.25 

.50 

..00 

.10 

.69 

KAUFMAN 

1.31 

.19 

.37   .01 

.22 

T 

.06 

.34 

.09 

T     .01 

«ENNEDALE  t>  SSW 

.94 

.15 

.12 

.05 

.29 

.01 

.22 

.10 

KlLLEEN 

.97 

.25 

.13 

.26 

.3; 

.02 

LAVON  DAH 

.94 

.03 

.13 

.11 

.44 

.23 

T 

lEwISVlLLE  DAH 

.53 

.03 

.09 

.21 

.01 

.04 

.13 

.02 

L  IPAN 

.87 

.11 

.22 

.01 

.07 

.02 

.04 

.02 

.28 

.10 

MARLIN 

4.10 

.13 

.02   .64 

1.0'y 

T     T 

1.00 

.02 

.30 

.90 

T 

"ARTS  CREEK 

.74 

.30 

.02 

.02 

.09 

.35 

"C  GREGOR 

2.32 

.23 

.78 

.08 

.11 

.06 

.92 

.50 

.02 

•C  KINNEY 

.52 

.01 

.19 

.06 

.01 

.07 

T 

..7 

.01 

MERIDIAN  STATE  PARK 

2.77 

.20 

.53 

.28 

.69 

• 

1.07 

MEXIA 

3.66 

T 

1.00 

1.73 

.17 

T 

.40 

.20 

.36 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

.73 

.27 

.  BR 

.06 

.03 

.02   T 

.01 

.14 

..5 

T 
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Day  of  Month 

Station 

0 

]             | 

1 

H 

1    |    2    | 

3 

4    |    5    |    6 

7    |    8    |    9 

10    |    11    )    12 

13   1    14       15 

16      17       18 

19      20      21 

22       23    !  24 

25 

26 

27 

28      29      30 

31 

"ORGAN    3    MNII 

2.16 

.03 

.35 

T 

T 

.35 

.22 

.33 

.  ': 

.15      T 

MORGAN    MILL 

.92 

.25 

.15 

.42 

.10 

MUENSTER 

.60 

.06 

.20 

.05 

.01 

.28 

MULLIN 

3.66 

.33 

.15 

1.79 

.37 

.SO 

.22 

NAVARRO    HILLS    DAM 

2.B1 

.05 

.16 

.46    1.39 

.10 

.23 

.37 

.03 

NEWPORT 

1.00 

.25 

.10 

.15 

.50 

GLNEY 

- 

.29 

..3 

- 

- 

- 

... 

OLNEY    5    NNW 

1.06 

.30 

.16 

.60 

PALO    PINTO 

.95 

.32 

.27 

.16 

.20 

PARIS 

1.16 

.02 

.10 

.34       .03 

.67 

T 

PILOT    POINT 

.60 

.02 

.26 

T 

T 

.32 

T 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

.69 

.31 

T 

.14 

.01 

T 

.12 

.11 

PROCTOR    RESERVOIR 

2.22 

.31 

.18 

T 

.01 

.37 

.29 

,84 

.22 

PUTNAM 

1.20 

.36 

.17 

.03 

.11 

.53 

QUINLAN 

1.67 

.20 

.10 

.50       .47 

.40 

RAINBOW 

1.15 

.23 

.12 

.11 

.12 

.19 

.29 

.09 

RANGER     1     W 

1.17 

.33 

T 

.08      T 

.01       .02 

.12 

.03 

.58 

T 

REO    OAK 

1.04 

.06 

.19 

.25      T 

.10 

T 

.02 

.35 

.07 

RICHARDSON 

1.39 

.17 

.24 

.01 

.75 

.22 

RINGGOLD 

1.01 

.26 

.75 

RISING    STAR 

1.71 

.60 

T 

T 

.05      T 

.06 

.21 

.02 

T 

.57 

.20      T 

ROANOKE 

.90 

.72 

.05 

.13 

ROCKDALE 

.60 

.09       .19 

.17 

.06 

.09 

ROCKWALL 

.76 

.05 

T 

.26 

.22 

.23 

T 

ROSEBUD    3    -S, 

4.94 

1.06 

T 

T         1.93    1.22 

.51 

T 

.22 

ROSS 

2.21 

.22 

T 

.77 

.72 

.50 

T 

ROSSER    1    SE 

1.07 

.22 

.35 

.40 

.10 

ROUND    ROCK    3    E 

1.50 

.02 

T 

.67       .20 

.10 

.15 

.22 

.11 

.03 

SANGER 

.43 

.21 

.22 

SHERMAN    PUMP    STATION 

.54 

T 

.19 

.09 

.25 

.01       T 

SLIDELL 

.52 

.08 

.15 

.14 

T 

.15 

SPRINGTOWN 

.78 

.08 

.14 

.19 

.02 

.04 

.31 

STEPHENVILLE    *    N 

.90 

.23 

.19 

.05 

T 

.35 

.08 

T 

STILLHOUSE    HOLLOW    DAM 

2.06 

.13 

.44       .42 

.36 

.48 

.15 

.OB 

STRAWN    8    NNE 

.84 

.21 

.OS 

.20 

T 

.02 

T 

.02 

.31 

TAYLOR 

.96 

.22       .35 

.04 

.13 

.20 

.02 

TEMPLE 

2.19 

.63       .51 

.38 

.62 

.05 

TERRELL 

1.48 

.22 

.31 

.52      T 

T 

.38 

.05 

THORNDALE 

.81 

T            .18 

.31 

T           T 

.21 

.11 

THORNTON 

2.22 

.15 

T 

.53       .80 

T 

T 

.47 

.07 

.20 

THROCKMORTON 

1.00 

.44 

T 

T 

.02      T 

T 

T 

T 

T 

.54 

THURBER    5    NE 

.98 

.38 

.01 

T             .16 

.03 

.40 

TRENTON 

.36 

.11 

T           T 

.25 

T 

TROY 

2.45 

.17 

.70       .42 

.98 

.  .B 

VALLEY    VIEW 

.42 

.11 

.05 

T 

.26 

WACO    DAM 

2.76 

.02 

.29 

.02       .05 

1.05       .07 

.09 

.02 

.64 

.43 

.07       .01 

WACO    WB    AIRPORT                        R 

1.93 

.21 

.02 

T            .74       .10 

.46 

.19 

.21 

T 

WAXAHACHIE 

1.05 

.02 

.22 

.10 

.21       .01 

.03 

.35 

.11 

WEATHERPORD 

1.06 

.14 

.27 

.09 

.15 

.08 

.02 

.25 

.06 

WHITNEY    DAM 

2.10 

■  OS 

.22 

.18       .04 

.03       .28 

.43 

.77 

.07 

WOLPE    CITY 

•         *         * 

EAST    TEXAS                        04 

ALTO    5    SW 

1.09 

,09 

.18       .56 

.19 

T 

.11 

ANDERSON 

4.65 

1.85    2. BO 

ATHENS    3    SSE 

ATLANTA 

7.39 

.14 

.04 

.46    6.11 

.27 

.29 

.08 

BEDIAS 

2.10 

2.00 

.10 

T 

PON    wIER    2    E 

1.89 

T 

1.89 

8DXELDER 

1.63 

.13 

.03 

.18       .43 

.09 

.04 

.58 

.15 

BREMOND 

1.69 

T 

.72       .51 

.46 

T 

T 

BRONSON 

3.11 

T 

.08       .28 

2.75 

BUFPALO 

2.12 

.10 

.82       .85 

.08 

T 

.27 

CANTON 

2.61 

.13 

.32 

.75       .42 

.09 

T 

.78 

.12 

CARTHAGE 

9.54 

.10 

.05 

5.45    3.46 

T 

.10 

.38 

T 

CENTER 

2.02 

.05 

.06 

.03    1.06 

.58 

.22 

.02 

T 

CENTERVILLE 

2.19 

.01 

.08 

.OB    1.64 

.14 

.09      T 

.02 

.01 

.12 

CLARKSVILLE    2    E 

1.75 

.11 

.68       .06 

.63 

.27 

COLDSPRING    5    SSW 

1.70 

.42 

1.08 

.20 

COLLEGE    STATION    FAA    AP 

2.59 

T 

.03    1.34       .89 

.29 

.04 

CONROE 

3.04 

T         1.17 

1.72 

.15 

CROCKETT 

1.07 

.05 

.10       .30 

.22 

.22 

.03 

.15 

01CUS 

1.61 

T            .98 

.36 

T 

.27 

DAINGERPIELO    9    S 

9.25 

.14 

.12 

2.01    6.29 

.68 

.01 

DEKALB    2    N 

1.93 

■  12 

.26       .74 

.12 

.52 

.17 

DEwEYVILLE    s    s 

1.16 

T 

T 

T           T 

1.11 

.05 

OIALVILLE    2    W 

5.57 

.14 

.01 

4.00    1.11 

.02 

T 

.26 

.03 

EDOM    2    Nw 

3.98 

T 

.08 

.35 

T 

T            .30    2.90 

T            .07 

.28 

EMORY 

2.74 

.27 

.01 

1.47      .22 

.32 

.32 

.13 

EVADALE 

2.74 

.01 

.05 

2.50 

.15 

.03 

FAIRFIELD 

3.61 

.20 

2.00       .97 

.06 

.38 

FRANKLIN 

1.12 

.08 

.30       .36 

.23 

.15 

GILMER    2    W 

5.52 

.08 

.01 

T                        T 

.24    4.76 

.10 

.27 

.06 

GLAOEWATER 

7.40 

T 

.05 

T 

.65    6.70 

GRAPELANO 

2.42 

.14 

1.12       .97 

T 

T 

.19 

GROVETON    2    NNW 

3.94 

.05 

3.66 

.23 

HAGANSPORT 

1.37 

.07 

.22       .21 

.05 

.82 

HARLETON 

5.82 

.17 

.17 

.43    4.63 

.14 

.13 

.15 

^AhKINS    1    E 

4.91 

.08 

.20    4.28 

.33 

HEMPHILL 

2.28 

.60 

1.64 

.04 

HEMPSTEAD 

2.77 

.03    1.57 

.86 

.11 

.13 

.07 

M6N0ERS0N 

7.36 

.23 

2.00    4.83 

.13 

.07 

.10 

HORGER 

2.20 

T            .23 

1.89 

.08 

MUNTSVILLE 

2.83 

2.55 

.28 

T 

T 

T 

JACKSON   HILL    GUARD    STA 

2.85 

T 

1.28 

1.57 

JACKSONVILLE 

11.24 

.11 

.03 

T 

2.35    8.30 

.09 

.01 

.10 

.25 

JASPER   3   SW 

1.96 

.05 

1.90 

.01 

JEFFERSON 

5.08 

■  10 

.15 

.45    4.04 

.17 

.17 

JtwETT 

1.66 

.22 

.17       .87 

.10 

.05 

.25 

KARNACK 

6.10 

.06 

.15 

.55    4.91 

.28 

.01 

.10 

.04 

kirbyville  for  service 

2.64 

.01 

T 

2.58 

.05 

T 

LINDEN 

7.44 

.14 

.39    6.47 

.12 

T 

.24 

.08 

LIVINGSTON    2    NNE 

3.77 

.15 

3.50 

.12 

LONG   LAKE 

4.45 

.13 

1.03    2.78 

.05 

.21 

.25 

LONCVIEH 

4.98 

.05 

.04 

1.6D    3.08 

.10 

.07 

.04 

LOVELADY 

1.85 

1.72 

.13 

LUFKIN    FAA    AIRPORT 

2.94 

.03 

.01 

1.86    1.03 

.01 

MADISONVILLE 

2.24 

.31    1.63 

.28 

.02 

MAGNOLIA 

3.85 

.40    3.20 

.10 

.15 

MARSHALL 

5.22 

.03 

T 

1.50    3.30 

.20 

.06 

.06 

.07 

MAUD 

3.54 

.15 

.05 

.24    2.95 

.15 

"INEOLA    7    SSW 

4.53 

.12 

.11 

.47    3.02 

.15 

.15 

.51 

oiai  following  Station    Ind»x. 
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Day  of  Month 

Station 

H 

1  |  2  | 

3 

4    5  |  6 

7  |  8  |  9 

10 

11  |  12 

13  |  14   15 

ir, 

17  |  IB 

19  |  20   21 

22   23   24 

25  | 

26  | 

27 

28   29   30 

31 

MINEOLA  8  ENE 

5.16 

.14 

.02 

.33  3.95 

.;i 

.01 

MONTGOMERY 

1.95 

.02   .88 

.72 

T 

.31 

.02 

MOUNT  PLEASANT 

1.94 

.20 

.47   .38 

.07 

.06 

.47 

.07 

MOUNT  VERNON 

1.14 

.IB 

.01 

.22   .27 

.06 

.01 

.34 

.05   T 

NACOG00CHES 

2.35 

.49 

.11  1.58 

.17 

T 

NAPLES  1  Sw 

2.79 

1.83   .41 

.15 

.40 

NECLEV  A  SSW 

1.57 

.32   .23 

.8? 

NEUVILLE 

2. IB 

.02 

.05 

1.25 

.67 

.16 

.03 

NEW  CANEV  4  NW 

3.9B 

.53 

3.25 

.20 

NEWTON 

2.10 

.02 

.05 

T 

2.03 

T 

T 

NOCALUS  GUARD  STATION 

2.36 

1.75   .36 

.04 

.01 

OVERTON 

6.26 

.04 

.18 

2.54  3.20 

.06 

.16 

.08 

PALESTINE 

5.45 

T 

.18 

1.50  3.24 

.04 

T 

.24 

.25 

PITTSBURG  5  S 

5.03 

.37 

.30  3.70 

.66 

POYNOR  1  NE 

5.73 

.06 

.05 

3.30  1.97 

.02 

.33 

PRICE  2  SW 

6.98 

.07 

.25 

3.88  2.66 

.05 

.07 

OUITMAN  2  S 

2.46 

.53 

.65  1.02 

.26 

REKLAW  3  NNE 

4.9B 

.13 

.03 

.59  4.02 

.21 

RICHARDS 

3.46 

T 

T    2.95 

.35 

T 

.16 

T 

RIVERSIDE 

3. SO 

•    3.60 

.20 

ROCKLAND  1  WSW 

2.62 

T 

.25  2.37 

T 

RUSK 

4.14 

.11 

T 

T 

.80  2.81 

.12 

T 

T 

.30 

SAM  RAYBURN  DAM 

2.46 

T     .15 

2.29 

T 

.02 

SIMMS  2  NNW 

2.32 

.14 

.29  1.42 

.11 

.36 

SPURGER  DAM  B 

2.16 

.01 

T 

.01   .07 

2.00 

T 

.06 

.01 

SULPHUR  SPRINGS 

.72 

.13 

.15   .12 

.04 

.13 

.13 

TEXARKANA 

5.12 

.  10 

.01 

.22  4.25 

.21 

.05 

.il 

TEXARKANA  DAM 

5.90 

.14 

.08 

T 

.32  4.90 

.12 

.30 

.04 

TRINIOAD  POWER  PLANT 

3.03 

.12 

.05   .04 

.83  1.49 

.07 

.15 

.20 

.08 

TYLER  5  NE 

5.76 

.08 

.16   T 

T 

.40  4.37 

.04 

T 

.36 

.15       T 

VALLEY  JUNCTION 

.34 

T 

.03   .28 

T 

T 

T 

.03 

T 

WALLER  3  SSW 

4.29 

2.50 

1.48 

.21 

.10 

WARREN 

2.42 

2.14   .14 

.08 

.06 

WILLS  POINT 

1.72 

T 

.26 

.23 

.02 

.02 

.55   .02 

.05 

.12 

.33 

.12   T 

WINNSBORO  6  SW 

1.39 

.43   .33 

.43 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

1.28 

.20 

.43 

.03 

.05 

.57 

BAKERSFIELD 

1.87 

.40 

.52 

,M 

.96 

8ALM0RHEA 

1.38 

.02 

■  12 

.12 

.42 

.70 

BLOYS  CAMPGROUND 

1.42 

.09 

.31 

.07 

.15 

• 

•     .90 

30QUILLAS  RANGER  STA 

.24 

T 

.20   .0* 

CANOELARIA 

.84 

.08 

.06 

.21 

.49 

CH1S0S  BASIN 

>   .44 

.02 

T 

T 

I  .07   .32   .03 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

.52 

.07 

.14 

.^7 

.04 

CRANE 

1.52 

.02 

.20 

.30 

.58 

.07   .33 

DRYOEN 

1.34 

.08   .03 

.35 

.  18 

.70   T 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

.63 

T 

T 

.11 

T 

T 

.20 

.32   T 

PABENS 

.85 

T 

.03 

.33 

T 

T 

.40   .09   T 

FORT  DAVIS 

1.16 

.09 

.02 

.26 

.13 

.55   .05   .02 

FORT  HANCOCK 

)  1.05 

.20 

.05 

1  .20   .60 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

3.64 

.02 

.37 

.37 

.38 

2.40   .10 

GlRVIN 

1.46 

.07 

.04 

.01 

.15 

.25 

.30 

.64 

GRANDFALLS  3  SSE 

1.45 

.07 

T 

.38 

.50 

.40   .10 

IMPERIAL 

1.52 

■  10 

.42 

• 

1.00 

KENT 

.75 

.10 

.85 

LA  TUNA  1  S 

.61 

.32 

T 

.07 

.22   T 

MARATHON 

0   2.45 

.66 

.02 

.01 

.06 

5  .55   .96   .19 

MARFA  NO  2 

2. 58 

.03 

.15 

.05 

T 

.21 

1.00 

1.00   .06   .06 

MENTONE  2  S 

MONAHANS 

1.2S 

.10 

.01 

T 

.14 

.35 

.41 

.27 

MOUNT  LOCKE 

1.77 

.05 

.23 

.10 

T 

.23 

• 

.50   .62   .04 

ODESSA 

.99 

.11 

.35 

.43 

.10 

T 

PANTHER  JUNCTION 

.40 

.01   T 

.31   .05   .03 

PECOS 

1.34 

.01 

.09 

.46 

.76   .02 

PENWELl  1  SSE 

1.28 

.13 

.26 

.09 

.39 

.21 

.12 

PLATA 

1.17 

.09 

.32 

.06 

.70 

PRESIDIO 

.34 

.03 

.13 

.03 

.10   .05 

RED  BLUFF  DAM 

.50 

T 

.32 

.02 

.16 

SALT  FLAT  10  ENE 

.15 

.09 

.05 

.02 

SANDERSON 

1.12 

.48 

.11 

.53 

SHEFFIELO 

2.86 

1.42 

T     T 

.45 

.15 

.42 

.34   .09 

SIERRA  BLANCA 

.42 

.07 

.02 

.33 

TOYAH 

1.88 

.12 

.73 

1.03 

VALENTINE  10  WSW 

1.12 

.58 

.07 

.47 

VAN  HORN 

5.80 

1.50 

.50 

.30 

.50 

1.00  2.00 

WINK  FAA  AIRPORT 

.61 

.06   T 

T 

.01 

.02 

.10 

.04 

.38 

YSLETA 

.85 

.12 

.72   .01 

.   •    • 

eowards  plateau    06 

ADAMSVILLE 

1.13 

.21 

.13 

.34 

.45 

AMISTAO  OAM 

2.76 

.06 

.24 

.42 

.35 

1.27 

.21   .20   .01 

BERTRAM  3  ENE 

2.31 

.05 

T 

.11   .37 

.23 

.04 

1.18 

.19 

.14   T 

BIG  LAKE  NO  2 

1.90 

.05 

T 

.22 

.02 

.01 

.05 

.26 

.12 

.82 

.10   .25 

BLANCO 

1.50 

.03 

.22 

.82 

.03 

.40 

BLEWETT  5  NW 

2.91 

T 

.78 

.04 

1.83 

.16 

.09 

BOERNE 

2.18 

.01 

.13   T 

.08 

.91 

.03 

T 

.97 

.05   T 

BRACKETTVILLE 

4.46 

.13 

1.53 

.29 

.05 

2.15 

.25        .03 

BRADY  2NNW 

2.21 

.03 

.15 

.05 

.07 

.27   .05 

.36 

.14 

T 

1  .00 

.09   T 

BURNET 

2.46 

.03 

.16   .64 

1.26 

.04 

.33 

TAMP  WOOO 

2.92 

.32 

.30 

1.06 

.80 

.27 

.15 

CARTA  VALLEY 

2.01 

.10 

.09 

.17 

.40 

.79 

.43   .03 

CASE  RANCH  3  S 

1.99 

.53 

.77 

.23 

CASTELL 

1.95 

.69 

.70 

.42 

.14 

COMSTOCK 

COPE  RANCH 

1.15 

.19 

.02 

.01 

.06 

.70 

.17 

COTTONWOOD 

3.35 

.38 

.45 

1.55 

.97 

CRIDER  RANCH 

3.59 

.20 

1.00 

.43 

.60 

:.l: 

.16 

DEL  RIO  WB  AP 

3.36 

T 

T 

T 

.01   .08 

T     .55 

.48 

1.66 

.31 

.25   .02 

DOOLE  6  NNE 

1.89 

.15 

.16 

.01 

T 

.06 

T 

.14 

.42 

.66 

.26   .03 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

2.67 

.27 

.96 

.36 

.12 

.88 

.03 

EDEN  1 

2.64 

.27 

.06 

.08   .01 

1.2B 

.03 

.32 

.55 

.04 

ELOOPADO  11  NW 

3.17 

T 

.47 

.11 

.05   .07 

.33 

1.05 

.12 

.70 

.20   .07 

ELOORAOO  19  SW 

3.53 

.10 

.15 

.70 

1.45 

.43 

.30 

.40 

FIFE 

2.23 

.36 

.15   .06 

.41 

.25 

.77 

.23 

FREDERICKSBURG 

2.92 

T 

T     .45 

.08  1.74 

.25 

.40 

FUNK  RANCH 

1.37 

.26 

.02 

T 

.10 

.84 

.15 

r.OLO 

3.12 

.56 

.17 

.09 

1.71 

.10 

.49 

HARPER 

2.85 

.60 

1.40 

.83 

HUMBLE  PUMP  STA  5  NE 

2.30 

.50 

1.00 

.25 

.25 

.10   .10   .10 

S*«  r*I«r«nc«  noiai 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

NOVEMBER   1969 

~ 

Day  of  Month 

Station 

0 

H 

111 

4    5  |  6 

7  |  8  |  9 

10  [  11  |  12 

13   14   15 

16 

17   18 

19   20   21 

22  |  23  J 

24 

25  | 

26   27 

28 

29   30 

31 

HUNT 

2.52 

.07 

.46 

.76 

.45 

1.10 

.08 

HYE 

1.63 

1.34   .29 

JAMES  RIVER  RANCH 

1.39 

.07 

.15 

.52 

.52 

.08 

.03 

JOHNSON  CITY 

1.69 

.04 

T 

.20 

.02 

.93 

.26 

.25 

.07 

JUNCTION 

1.09 

.04 

T 

T 

T 

.24 

.01 

.50   .25 

.05 

JUNO 

3. OS 

.10 

.53 

.67 

.20   .65 

.30 

.63 

KEHPNER 

2.11 

.18   .12 

.22 

1.23 

.26 

.10 

KERRvILLE 

1.11 

.10   .47 

.40 

.14 

LAMPASAS 

2.32 

.20 

.03 

.09   .20 

.04 

.12 

.92 

.58 

.14 

LANGTRY 

2. OB 

.01 

T 

.27 

.46   .60 

.74 

T 

LEAKEY  NO  2 

2.86 

.11   .27 

T 

1.15 

.03 

.73   .50 

.07 

[  LANO 

1.B1 

.07 

.06   .45 

.34 

.54 

.31 

.04 

LYNXHAVEN  RANCH 

2.41 

.50 

.27 

.19 

1.34 

.11 

MARCO 

1.59 

.12 

.16 

.31 

.78   .22 

MASON 

.51 

.35 

.16 

HC  CAMEY 

1.40 

.01 

.11   .02 

T 

.02 

.40   .37 

.32 

.1! 

MEDINA 

1.70 

.04   .48 

.35 

.06 

.75 

T 

.02 

MENARD 

1.39 

.05 

.07   .06 

.46 

.02 

.30   .39 

.04 

MERT20N 

2.03 

.06 

.11 

T 

.20 

.62   .44 

.60 

NELSON  RANCH 

2.33 

T 

T 

T 

T 

.03   .30 

.08 

.41 

T 

1.10   .38 

.03 

T 

NIX  STORE  I  W 

2.9B 

.25 

.54   .13 

.28 

1.11 

.40 

.27 

OAK  CREEK  LAKE 

1.53 

.50   T 

.11 

.07 

T 

T     .65 

.20 

T 

OZONA 

2.31 

T 

.25 

.06   T 

T 

.26 

.80   .37 

.35 

.22 

PAINT  ROCK 

1.49 

.38 

T 

.05 

T 

.05 

.25 

.16   .60 

T 

PANDALE 

2.2B 

.05 

.05   .05 

.12 

.60   .53 

.45 

.43 

PRADE  RANCH 

3.30 

.23 

1.26 

.12 

.80   .71 

.18 

T 

RANKIN 

1.24 

.03 

.12 

T 

.10 

.12   .60 

.27 

RED  BLUFF  CROSSING 

1.32 

.20 

.03 

.17 

.40 

.32 

.20 

T 

RICHLAND  SPRINGS 

2.23 

.35 

.05 

.13   .06 

.98 

.27 

.46   .31 

ROBERT  LEE 

1.75 

.60 

.10 

1.00 

.05 

ROCKSPRINGS 

2.14 

.08 

.81 

1.25 

ROCKSPRINGS  21  Sw 

3.07 

.22 

.64 

.25 

.08  1.45 

.19 

.22   .02 

ROUND  MOUNTAIN  4  WNW 

2.36 

.59 

.61 

.90 

.26 

SABINAL  1  NSW 

1.58 

.05 

.06 

.15 

1.02 

.03 

.26   .01 

SAN  ANGELO  DAM 

1.54 

.34   .03 

.03   .01 

.01 

.02 

.04   .82 

.21 

.03 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

1.20 

.IB 

T 

.02 

T 

.01   T 

T 

T 

.09 

.57   .26 

.07 

SAN  SABA 

1.50 

.11 

.05 

.93 

.28 

.11 

SLOAN 

1.82 

.16 

.02 

.03   .08 

1.06 

T 

.10   .37 

T 

T     T 

SONORa 

2.24 

.05 

.09   .03 

.78 

.08 

.50   .33 

.38 

SPICEWOOD  1  S 

1.42 

.01 

T 

T 

T 

T     .25 

.26 

.77 

T     .13 

STERLING  CITY 

1.76 

.44 

.09 

.11 

.12   .90 

.10 

TAYLOR  RANCH 

1.84 

.22 

T 

.08 

.62 

.24 

.66 

T 

T 

TEAGUE  RANCH 

3.94 

.04 

T     T 

.12 

2.95 

.76 

.07 

TELEGRAPH 

1.51 

.15 

.10 

.30 

.80 

.06 

.10 

UVALDE 

2.07 

T 

T 

.55 

.20 

1.13 

T 

.13   .06 

WATER  VALLEY 

1.77 

.35 

.05 

T 

T 

.35   .92 

.10 

MATER  VALLEY  10  NNE 

WATSON 

1.60 

T 

T     .20 

.15 

.90 

.35 

•    «    « 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

8.47 

.10 

.35 

.85 

1.35 

.50 

.10  4.30 

.50 

.42 

AUSTIN  WB  AIRPDRT       R 

.79 

T 

.06 

.13   .24 

.16 

.03 

.17   T 

AUSTwELL  WL  REFUGE 

4.60 

.38 

.51 

T 

1.33 

2.22 

.16 

"SEVILLE  5  NE 

3.92 

.22   .04 

.57 

.75 

.04 

1.80 

.39   .11 

BLUE 

.78 

.08   .26 

.16 

.14 

.04 

.10 

&RENHAM 

2.22 

.13  1.08 

.68 

.11 

.10 

.12 

BULVERDE 

2.00 

.06  1.05 

T 

.07 

.82 

CALDWELL 

2.38 

T 

.49   .95 

.61 

.21 

.07 

,04   .01 

CANYON  DAM 

2.60 

T 

.33  1.60 

.02 

.21 

T 

.64 

CHAPMAN  RANCH 

5.62 

.06 

T     .19 

.31 

.97 

1.23 

.15  2.01 

.47 

.23 

CIBOLO  CREEK 

1.25 

.55 

.70 

CLASSENS  RANCH 

1.25 

.08 

.12   .13 

.17 

.75 

COLUMBUS 

3.73 

.20  1.55 

1.02 

.33 

.13 

.50 

CORPUS  CHR1STI 

6.55 

.15 

.16 

.85 

.32 

.54 

2.90   .54 

.75 

.14 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

5.09 

.13 

.04   .16 

.35 

.31 

.67 

1.77   .81 

.56 

.09 

CUERO  3  E 

DIME  BOX 

2.73 

.22  1.45 

.73 

.21 

.06 

.06 

DRYER  1  NW 

1.95 

T 

.12   .46 

.20 

.64 

.53 

ELGIN 

.99 

T 

.06   .67 

.11 

T 

.15 

FAIR  OAKS  RANCH 

2.82 

.55 

1.45 

.82 

FALLS  CITY  4  HSW 

2.66 

T 

.21 

.56 

.86 

T 

1.03 

T 

FEDDR 

FISCHERS  STORE 

1.03 

.23 

.10 

.14 

.50 

.06 

FLATONIA  2  W 

1.58 

.19   .40 

.09 

.45 

.10 

.35 

FLORESVILLE 

2.12 

.06 

.70 

.65 

.71 

GIDDINGS 

3.16 

.53  1.31 

.94 

.11 

.09 

.18 

GOLIAD 

4.18 

.05 

.20   .97 

.01 

.20 

.34 

2.07 

.06 

.08 

GOLIAD  1  SE 

2.90 

.30   .40 

.60 

1.50 

.10 

CONZALES 

1.65 

.47   .02 

.46 

.12 

.58 

HALLETTSVILLE 

3.73 

T 

T 

1.30  1.10 

.12 

.60 

T 

T     .61 

HONOO 

1.28 

T 

T 

T 

T 

.29 

T 

.02 

.73 

.02 

.16   .06 

JEDDO  2  NNE 

2.82 

T 

T 

.50   .34 

1.08 

.23 

.07 

.60 

T 

KARNES  CITY 

1.81 

.14   .19 

.30 

.41 

.77 

KENEDY 

2.68 

.01 

.03 

.05  1.00 

.20 

.35 

.93 

.09 

.02 

KINGSVILLE 

3.46 

.12 

.06   .03 

.09 

.21 

1.84 

.17   .23 

.50 

.21 

LA  GRANGE 

3.76 

.20  1.72 

1.25 

.22 

.12 

.25 

LEXINGTON 

1.48 

T 

.40   .49 

.33 

.05 

.11 

.04 

.06 

LOCKHART  2  NW 

3.54 

.15  2.26 

.40 

.22 

.51 

LULING 

2.19 

.17   .12 

1.01 

.24 

T 

.65 

T 

T 

MATHIS 

6.07 

.36   .06 

.61 

.IB 

.21  2.48 

1.00 

1.00   .17 

NATALIA 

1.60 

.50 

.26 

.05 

.06   .67 

.04 

.02 

NEW  8RAUNFECS 

2.71 

.12 

.80 

.64 

1.10 

.05 

NIXON 

2.26 

.02 

.05   .B8 

.18 

.36 

.77 

POST  OAK  SCHOOL 

4.48 

.75  1.25 

1.95 

.23 

.30 

RED  ROCK 

4.05 

.25  2.75 

.25 

.20 

.60 

REFUGIO 

4.52 

T 

.07 

.11   .10 

.17 

1.18 

.27 

T    1.55 

.27 

.76   .04 

RICAROO 

3.82 

.37 

1.58 

.50   .78 

.37 

.22 

BIOMEOINA  2  N 

- 

ROBSTOWN 

6.06 

.18   T 

T 

.35 

.70 

.14  3.47 

.14 

.64   .04 

ROCKPORT 

6.12 

.02 

.63 

.83 

1.32 

.27 

.02  2.08 

.43 

.51   .01 

RUNGE 

2.79 

.15 

.17   .92 

.27 

.40 

.85 

.03 

T 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

1.02 

T 

T 

T 

.03 

T     .16 

.10 

T 

.66   .07 

T 

>AN  MARCOS 

3.39 

.18  2.21 

.19 

.29 

.50 

.02 

SCHULENBURG 

2.32 

T 

.13   .54 

.77 

.32 

.12 

.44 

SEALY 

2.34 

1.60 

.42 

.32 

SEGUIN 

2.89 

T 

T 

.32  1.41 

.38 

.78 

S1NT0N 

SMITHVILLE 

3.70 

.41  2.04 

.75 

.IS 

.32 

SOMERVILLE  DAM 

3.72 

.37  2.57 

.53 

.11 

.07 

.07 

SPEAKS 

1.95 

T 

T 

T 

1.95 

SPRING  BRANCH 

1.16 

.10 

.20 

.10 

.16 

.60 

T 

WAELDER  7  SSW 

1.92 

.42   .53 

.43 

.*-0 

.14 

les  following  Station    Indax. 
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Continued 

TEXAS 
NOVEMBER 

1969 

Station 

| 
O 
H 

Day  ol  Month 

1  |  2  |  3 

4  1  5  1  6 

7  |  8  |  9  [  10  |  11  |  12 

13  |  14    15 

16 

17 

18 

19   20  |  21 

22  |  23 

24 

25 

26   27 

28   29   30 

31 

WASHINGTON  STATE  PARK 
WELDER  WILDLIFE  FNDTN 
vOAKUM 
YORKTOWN 

l.BB 
5.36 
3.69 
3.12 

T 

T 

.83 

1.16 
.20 

.66 
,01 

.20 
.99 

.03 

,17 

1  .34 
.78 
.77 

T 

.65 
.02 
.10 

7 

.14  2.19 

T     .63 

1.04 

.77   .26 

UPPER  COAST         08 

alvIN 
anahuac  t6cd 

ANGIETON  2  a 

BAY  CITY  WATERWORKS 

RAtTOaN 

1.03 
2.00 
2.33 
2.32 

1.61 

.02 

.07 

.01 

i  .  I« 

.45 
1.28 
1.05 

.85 

.14 

.10 
.13 
.29 

.15 

.16 
.23 

.27 
.72 
.93 

1.10 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLOOINE 

CYPRESS  1  sa 

DANEVANG  2  SE 

2.11 
2.53 
1.12 
3.34 
1.72 

T 
T 

T 
T 

.70 

T 
.  14 

1.97 
1.66 

.71 

T 

.04 

T     .12 

T 

T 

.14 
1.42 
.26 

.06 
.17 
.12 
1.10 

T 

.02 
7 

.12 
T 

1.12 

.02   7 
.03 

EDNA  HHY  39  BRIDGE 

FL  CAMPO 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  aB  CITY        R 

HOUSTON  INCONT  Ap 

2.34 
l.BO 
1.74 
.91 
2.13 

T 

T 

T 

.11 

.03 
.05 

.03 
.82 

.32 

1  .83 

.37 

.31 

T 

.76 
.02 

,ig 

.22 

■  12 
.36 
.22 
.01 

.93 
.60 
1.19 
.39 

.03 

7 
T 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

1.50 
2.63 

1.60 
1.47 

2.40 

.02 

T 
.04 

.28 

.81 

.35 
1  .IV 
.  1 0 
.61 

1.68 

.95 

1.47 

.23 
.29 

.29 

.10 
.12 

.12 

.18 

.11 

.16 
T 

.09 
.10 
.09 

T 

.03 
.04 

H0UST0N-WEST8URY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

2.03 

2.40 
2.62 
2.00 
2.54 

.04 

.21 
,02 

.26 
.05 
.32 

1.27 
2.00 
1.83 

1.45   .50 
1.72 

.13 

.11 
.10 

.15 
.12 

.17 

.22 

.29 

.09 

.07 

.06 

.15 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  4  Nw 

4.06 
2.66 
2.63 

1.45 
1.61 

.18 

T 

T 

.07 
.02 

.93 
.22 
.39 

T 

2.50 
2.25 

.76 
1.52 

.20 
.06 
.90 
,18 

T 

.10 
.10 

.09 

.07 

.19 

.09 
1.64 

.46 

T 

.03   T 

T 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  aB  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

3.30 
1.46 
3.14 
1.52 
3.53 

.01 

T 

.01 

.03 

.02 

.30 

.96 

1.42 

1  .13 

.56 

.14 
.16 
.07 

.97 

.22 
.60 

.07 

.71 

.12 
.06 

.11 

1.24   .96 
.55 

1.24 
.03 

1.20 

.07 

.03   .06 

.04   .11   .11 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
TOMBALL 

3.67 
1.49 
.75 
1.12 
4.35 

.03 

T 

.05 
T 
T 
,02 

1.84 

.70 

.63   .31 
.36 
.72 
2.23 

.10 

.   I*- 

.  12 
.07 

.93 

.16 
.12 
.10 
.22 

7    1.20 

.13 
.20 
.04 

.03   .23   T 

.03 

.01 

VICTORIA  WS  AIRPORT      R 

WHARTON 

3.05 
1.64 

T 

T 

.06 

.36 

.63 

.24 

.34 
.23 

.14 

1.83   .20 

.64 

T 

SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
8ENAVI0ES  7  S 
BIG  WELLS 

4.04 
2.33 
2.25 
2.95 
1.36 

T 

T 

.10 

.12 

.07 

.10 

.90 

.30 

.23 

.23 

.90 

.99 

.07 

.IB  2.10 
.48 

1.93 
,25   .90 
.45   .18 

.29   .63   .12 

.90   .09   .30 

.90   .49 

.27   .04 

CARR1Z0  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

3.33 
1.62 
1.42 
2.31 
2.20 

.01 

T 

.52 

.12 
.16 

1.29 

.02 
.07 

7 

.91 

.49 
.06 

7 

.03   .60 
.47 

.07   .52 

1.50 

1.46   .16 

.40   .21   .09 
.63   .07 
.11   .06   .05 
.26   .26   .08 
.30   .10 

CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
fAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 

3.67 
1.53 
2.04 
1.44 
2.76 

T 
T 

T 

.02 
T 

T 

.07 

1.44 
.16 

.53 

.08 

.24 
.02 
.29 

.09 
.40 

T    1.36 

.68 
.16   .40 
.06   .60 
1.00   .12 

.41   .09   .13 
.03   .20   .13 
.40   .20   .10 
.30   .39 
.99   .36   .27 

FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

2.11 

3.12 

1.73 
4.66 

.09 

.07 
.23 

.03 
.20 

1.14 

.12 
.06 

.35   .39 

.48   .65 
1.23   .26 

.07  3.48 

.23 

.95  1.08   .14 

.24 
.02   .99   .12 

HEBBRONVILLE 
JOURDANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

2.06 
1.41 
.67 

2.58 

T 

.52 
T 

.05 
.13 

.14 

.25 

.62 

.94 

.40   .32 

.20   .40 

.33   .09 

.60   .20   .04 
.10   .06 
.03   .02 

1.16   .34   T 

C1LT0N 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANOE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

2.18 
1.63 

1.71 
2.67 

T 

T 

.05 

.10 

.67 
.10 

.10 
.99 

.16 

.17 
1.00 

.30   .10 
.11   .49 

.30   .06 
.45   .30 

.70   .68   .04 

.15   .11 

.47   .14   .37 
.49   .07 

THREE  RIVERS 
TILDEN 

..HITSETT  2  Sw 
ZAPATA 

4.19 
2.05 
2.42 
2.30 

.08 

.02 

T 
T 

.40 
.09 

.11 

.08 

T 

.17 

.01 
.40 
.96 

3.09 
.01  1.32 

1.63 
.30   .07 

•     .40   ,19 
.09   .31   .16 

.37 
,90   ,10   T 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 

ENGELMAN  gardfns 

HARLINGEN 

«C  ALLEN 

"C  ALLEN  FAA  AP 

3.18 
1.56 
1.B4 
1.43 
2.03 

.01   .02 
.03 

T 

.36 
.41 

T 

.48 

.01 

.01 

.14 
.03 

.71 

T 

.03 
.38 

.01 
.09 
.03 
.09 
.11 

,47   .36 
.10   .16 
.15   .15 
.25   .06 
.14   .21 

.35   .14   .13 
.55   .18   .92 
.50   .27   .30 
.52   .12   .30 
.37   .19   .46 

MC  COOK 
MERCEOES  6  SSE 
MISSION 
PORT  ISABEL 
PORT  MANSFIELD 

1.97 
1.33 
2.02 

3.08 

.02 

.02 

T 

.11 

T 
T 

.34 

.09 

.14 
.06 

.14 

.21   .27 
,07   ,14 

.72   .63 

.71   .27   .39 
.42   .27   .37 

.47   .20   .36 

RAYMONOVULE 
SAN  BENITO 
MESLACO  2  E 

2.26 

1.92 
1.82 

T 

T 
T 

.37 
.31 

.02 

T 

T 

.01 
.03 

.11 
.10 

,09   .53 

.10 

.36   .16 

.46   .24   .41 
1.00        .46 
.90   7     .96 

So«  rofeiDBCa  doMi  following  SuuiOD 
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TEXAS 

NOVEMBER   1969 

Day 

ol  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 
< 

*     *     • 
high  plains       01 

amarillo  hb  airport 

MAX 

47 

51 

55 

67 

72 

74 

78 

68 

69 

75 

73 

70 

54 

52 

67 

74 

66 

40 

52 

60 

69 

69 

55 

60 

56 

61 

40 

52 

52 

64 

61.4 

MIN 

36 

32 

30 

27 

36 

45 

40 

46 

40 

47 

43 

40 

33 

30 

29 

43 

34 

20 

16 

22 

28 

38 

28 

25 

29 

32 

21 

18 

23 

28 

32.0 

ANDREWS 

MAX 

65 

59 

57 

66 

75 

77 

78 

79 

76 

75 

79 

74 

68 

59 

66 

71 

71 

64 

51 

60 

64 

72 

63 

61 

57 

59 

53 

41 

55 

57 

65.1 

MIN 

40 

36 

32 

34 

39 

*9 

48 

49 

50 

49 

55 

40 

45 

36 

32 

43 

49 

34 

22 

27 

24 

39 

36 

42 

34 

50 

34 

32 

31 

28 

38.8 

SIC  SPRING 

MAX 

66 

64 

64 

67 

75 

60 

81 

81 

76 

76 

62 

80 

72 

64 

65 

70 

73 

71 

52 

58 

67 

72 

66 

61 

56 

55 

94 

45 

56 

60 

67.1 

MIN 

40 

40 

34 

35 

45 

50 

46 

47 

51 

53 

60 

47 

48 

38 

34 

48 

54 

39 

25 

25 

26 

26 

25 

44 

49 

49 

33 

33 

34 

30 

40.3 

BORGER  3  K 

MAX 

53 

50 

55 

63 

73 

75 

79 

69 

74 

73 

67 

70 

58 

51 

70 

73 

69 

60 

55 

72 

66 

67 

54 

64 

54 

61 

47 

51 

56 

63 

63.1 

MIN 

35 

34 

28 

23 

40 

45 

38 

42 

40 

47 

45 

37 

35 

27 

31 

36 

40 

26 

19 

34 

36 

42 

32 

29 

32 

32 

26 

16 

23 

29 

33.3 

BRAVO 

MAX 

50 

4B 

5! 

62 

72 

76 

75 

67 

64 

74 

71 

73 

68 

48 

59 

67 

60 

55 

53 

62 

68 

68 

66 

58 

55 

59 

49 

54 

95 

63 

61.6 

Mm 

32 

27 

23 

24 

30 

40 

31 

34 

33 

38 

41 

32 

34 

29 

26 

40 

44 

21 

14 

22 

29 

38 

30 

26 

31 

26 

19 

16 

21 

23 

29.1 

BROHNF1ELD  NO  2 

MAX 

62 

67 

52 

59 

69 

75 

76 

80 

BO 

69 

73 

79 

73 

65 

49 

67 

73 

71 

45 

53 

54 

70 

73 

57 

64 

62 

52 

43 

49 

54 

63.9 

MIN 

33 

33 

JO 

30 

30 

34 

43 

44 

42 

46 

48 

45 

39 

34 

31 

31 

29 

33 

20 

21 

27 

28 

34 

33 

35 

35 

32 

26 

25 

23 

33.2 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

59 

51 

59 

69 

76 

74 

80 

81 

79 

75 

67 

70 

60 

50 

69 

70 

73 

53 

54 

65 

76 

70 

59 

67 

60 

62 

53 

58 

56 

69 

65.8 

MIN 

36 

37 

25 

30 

30 

41 

37 

40 

35 

43 

39 

34 

35 

23 

30 

44 

51 

29 

20 

26 

28 

43 

32 

24 

33 

25 

24 

12 

22 

25 

31.8 

CANYON 

MAX 

53 

49 

51 

64 

75 

74 

75 

78 

77 

76 

75 

70 

69 

50 

67 

70 

67 

66 

50 

62 

69 

67 

65 

60 

59 

57 

56 

63 

62 

64 

64,7 

Mm 

38 

33 

31 

29 

38 

36 

42 

39 

43 

49 

46 

38 

40 

30 

28 

37 

45 

27 

17 

24 

28 

42 

29 

25 

29 

29 

23 

31 

28 

26 

33.3 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

59 

43 

47 

54 

66 

70 

74 

74 

68 

6B 

71 

71 

69 

54 

5  0 

6T 

70 

65 

42 

54 

64 

70 

68 

53 

61 

55 

59 

42 

52 

54 

60.5 

Mm 

35 

30 

25 

25 

26 

33 

36 

35 

41 

42 

43 

39 

38 

29 

26 

29 

44 

25 

19 

17 

28 

31 

32 

29 

31 

29 

22 

12 

18 

22 

29.7 

CLAUDE 

MAX 

60 

50 

49 

54 

65 

72 

50 

66 

71 

69 

42 

56 

63 

68 

69 

56 

61 

66 

62 

41 

52 

55 

59,0 

Mm 

3' 

33 

28 

28 

30 

41 

2° 

31 

45 

30 

19 

21 

28 

34 

32 

29 

32 

33 

22 

19 

21 

23 

29,4 

CROSBYTON 

MAX 

60 

61 

51 

52 

64 

70 

75 

79 

75 

68 

72 

77 

70 

60 

50 

66 

71 

70 

44 

52 

55 

71 

69 

56 

64 

60 

59 

41 

47 

52 

62,0 

Mm 

34 

34 

31 

29 

29 

40 

41 

42 

45 

49 

51 

43 

42 

34 

33 

33 

44 

32 

22 

22 

30 

34 

40 

34 

35 

35 

30 

25 

23 

23 

34.6 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

42 

48 

54 

70 

71 

74 

77 

65 

66 

69 

70 

70 

48 

49 

65 

70 

66 

40 

56 

65 

66 

66 

50 

60 

52 

56 

42 

55 

55 

69 

60.2 

Mm 

32 

28 

23 

23 

28 

33 

36 

39 

33 

39 

37 

31 

32 

24 

25 

41 

32 

22 

16 

21 

31 

32 

28 

26 

30 

27 

20 

13 

21 

20 

28,1 

DIMMITT 

MAX 

61 

51 

51 

59 

66 

71 

73 

79 

6  9 

70 

78 

75 

73 

57 

51 

69 

70 

66 

42 

57 

62 

69 

73 

52 

61 

56 

62 

40 

53 

51 

62,2 

Mm 

31 

30 

26 

27 

28 

34 

37 

37 

34 

34 

35 

39 

34 

30 

26 

27 

37 

25 

17 

19 

22 

30 

27 

27 

28 

29 

21 

20 

18 

26 

29,5 

DUMAS 

MAX 

60 

46 

48 

53 

66 

69 

74 

74 

66 

68 

71 

65 

70 

49 

50 

66 

71 

66 

40 

53 

61 

61 

65 

51 

60 

52 

35 

39 

54 

54 

59,2 

Mm 

34 

30 

27 

23 

28 

37 

34 

35 

34 

35 

41 

33 

34 

27 

26 

28 

42 

24 

17 

23 

23 

31 

32 

26 

28 

30 

21 

16 

16 

22 

28.7 

flOydaoa 

MAX 

58 

58 

49 

54 

64 

70 

75 

78 

72 

69 

75 

75 

71 

58 

59 

65 

71 

70 

43 

54 

64 

69 

73 

55 

60 

57 

57 

42 

50 

51 

62,2 

Mm 

35 

33 

31 

29 

29 

36 

40 

39 

43 

4B 

49 

44 

40 

32 

31 

32 

42 

29 

20 

20 

21 

30 

34 

31 

32 

36 

26 

24 

22 

24 

32.7 

FOLLETT 

MAX 

60 

56 

53 

53 

66 

75 

74 

79 

72 

75 

75 

69 

69 

51 

46 

72 

68 

66 

43 

56 

67 

72 

62 

60 

65 

59 

58 

42 

57 

58 

62.7 

Mm 

36 

35 

31 

27 

30 

39 

45 

47 

40 

45 

42 

39 

37 

20 

22 

40 

41 

25 

22 

22 

31 

41 

29 

29 

33 

31 

21 

17 

19 

23 

31.9 

FRIONA 

MAX 

59 

52 

46 

53 

66 

72 

71 

74 

67 

68 

75 

72 

72 

57 

47 

68 

68 

65 

40 

54 

59 

68 

68 

52 

59 

55 

60 

39 

50 

51 

60.2 

Mm 

32 

30 

2" 

28 

31 

40 

35 

37 

34 

38 

46 

36 

36 

30 

29 

38 

40 

26 

18 

19 

24 

29 

29 

31 

30 

30 

22 

20 

22 

23 

30.4 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

57 

45 

47 

52 

67 

71 

72 

75 

66 

69 

75 

71 

70 

56 

48 

66 

68 

65 

41 

53 

62 

68 

66 

51 

60 

54 

62 

39 

52 

52 

60.1 

Mm 

34 

29 

26 

26 

30 

37 

32 

35 

30 

37 

42 

32 

33 

29 

28 

30 

37 

24 

15 

21 

23 

30 

27 

28 

27 

30 

19 

19 

18 

19 

2B.2 

GAROEN  CITY  1  6 

MAX 

65 

66 

51 

58 

67 

75 

B0 

82 

63 

74 

73 

S3 

77 

70 

50 

64 

68 

78 

50 

55 

72 

55 

55 

55 

54 

39 

57 

56 

64.7 

Mm 

34 

37 

31 

30 

32 

39 

40 

40 

43 

54 

54 

45 

44 

36 

29 

30 

48 

38 

18 

18 

22 

44 

45 

48 

37 

30 

35 

25 

36.7 

GRUVER 

MAX 

49 

50 

56 

69 

71 

74 

80 

70 

74 

74 

66 

74 

67 

53 

72 

73 

68 

48 

51 

66 

71 

60 

55 

62 

37 

56 

45 

59 

58 

71 

63.0 

Mm 

31 

30 

29 

22 

32 

33 

32 

36 

30 

39 

36 

33 

32 

21 

27 

43 

47 

24 

15 

19 

25 

32 

29 

24 

26 

26 

20 

11 

21 

25 

28.2 

HEREFORD 

MAX 

59 

48 

47 

54 

66 

71 

72 

75 

65 

69 

76 

70 

72 

55 

49 

66 

69 

66 

40 

55 

60 

66 

67 

53 

60 

65 

62 

39 

52 

52 

60.7 

Mm 

33 

32 

27 

26 

27 

36 

34 

34 

34 

33 

46 

39 

34 

31 

27 

29 

39 

26 

17 

17 

23 

26 

26 

27 

27 

31 

23 

19 

19 

18 

28.7 

LAMESA  I  SSE 

MAX 

68 

63 

51 

59 

69 

76 

77 

82 

86 

70 

77 

80 

75 

68 

48 

67 

74 

71 

45 

52 

63 

69 

75 

57 

66 

60 

35 

40 

50 

54 

64,9 

Mm 

37 

34 

32 

32 

34 

37 

44 

45 

42 

49 

50 

46 

45 

36 

31 

31 

37 

34 

24 

26 

26 

27 

36 

42 

40 

40 

34 

30 

30 

30 

36.0 

LEVELLAND 

MAX 

60 

64 

52 

59 

67 

76 

73 

79 

75 

67 

77 

75 

71 

62 

49 

69 

72 

71 

44 

53 

62 

70 

73 

55 

63 

60 

52 

42 

49 

53 

63.1 

Mm 

33 

33 

31 

29 

30 

32 

40 

39 

40 

47 

48 

43 

40 

33 

30 

30 

41 

32 

20 

19 

26 

30 

33 

32 

32 

33 

29 

25 

25 

23 

32.6 

LIPSCOMB 

MAX 

60 

55 

47 

54 

67 

75 

73 

79 

72 

74 

74 

67 

69 

51 

46 

70 

70 

72 

43 

57 

65 

72 

61 

57 

65 

57 

59 

41 

55 

56 

62.1 

Mm 

28 

34 

29 

22 

20 

25 

33 

37 

30 

40 

36 

27 

29 

21 

23 

34 

45 

27 

16 

12 

22 

29 

30 

19 

21 

21 

16 

7 

9 

23 

25.5 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

59 

57 

50 

57 

67 

75 

75 

78 

75 

69 

77 

76 

72 

62 

49 

67 

72 

68 

44 

54 

66 

70 

72 

54 

61 

60 

54 

41 

49 

53 

62.8 

Mm 

36 

33 

31 

30 

33 

43 

39 

44 

42 

48 

50 

42 

39 

32 

29 

34 

42 

28 

21 

23 

27 

34 

33 

32 

35 

36 

26 

27 

25 

26 

34.0 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MAX 

61 

54 

5" 

67 

74 

75 

79 

76 

71 

73 

78 

71 

63 

48 

67 

73 

71 

46 

54 

65 

70 

74 

58 

60 

63 

54 

43 

46 

55 

62 

63.7 

Mm 

33 

32 

29 

28 

34 

45 

39 

41 

42 

46 

45 

42 

36 

33 

<9 

43 

43 

24 

18 

22 

27 

35 

3' 

31 

30 

42 

29 

25 

23 

22 

33.4 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

59 

52 

51 

50 

62 

72 

75 

79 

70 

71 

75 

70 

67 

55 

47 

67 

64 

70 

41 

54 

65 

69 

69 

63 

65 

60 

43 

57 

62.2 

Mm 

37 

36 

30 

27 

35 

39 

45 

50 

41 

50 

45 

42 

42 

25 

29 

42 

48 

29 

20 

22 

29 

36 

33 

36 

36 

25 

18 

28 

34.8 

MIAMI 

MAX 

60 

49 

52 

54 

66 

75 

74 

79 

70 

71 

74 

67 

68 

55 

49 

70 

70 

70 

42 

55 

62 

71 

65 

56 

64 

58 

62 

40 

55 

55 

61.9 

Mm 

30 

36 

31 

25 

24 

33 

35 

35 

31 

31 

38 

33 

36 

25 

24 

34 

45 

26 

20 

21 

25 

27 

33 

23 

25 

30 

25 

11 

11 

20 

28.2 

MIDLAND  MB  AIRPORT 

MAX 

66 

53 

59 

66 

76 

7B 

80 

78 

71 

73 

61 

75 

68 

47 

66 

72 

73 

55 

51 

60 

65 

71 

53 

56 

56 

55 

52 

40 

56 

58 

63.7 

Mm 

38 

37 

31 

33 

37 

46 

45 

47 

53 

51 

58 

46 

46 

33 

29 

46 

50 

27 

23 

24 

29 

36 

42 

44 

45 

50 

34 

29 

35 

29 

39.1 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

68 

57 

60 

65 

76 

BO 

82 

Bl 

69 

75 

83 

76 

72 

72 

72 

72 

65 

72 

53 

60 

66 

72 

60 

55 

56 

55 

34 

39 

57 

60 

66,8 

Mm 

39 

37 

31 

32 

36 

,6 

40 

44 

55 

50 

57 

45 

47 

40 

29 

44 

50 

34 

20 

21 

23 

39 

42 

44 

45 

49 

32 

28 

22 

27 

39.3 

MORTON 

MAX 

52 

58 

59 

64 

74 

77 

75 

69 

78 

76 

70 

64 

67 

66 

52 

66 

73 

54 

43 

60 

71 

69 

61 

59 

52 

61 

48 

53 

61 

64 

63.4 

Mm 

31 

34 

30 

29 

29 

39 

37 

37 

40 

43 

50 

Hi 

38 

32 

29 

29 

43 

32 

19 

19 

28 

30 

32 

33 

31 

31 

28 

25 

25 

24 

32.4 

MULESHOE  I 

MAX 

59 

54 

49 

55 

67 

72 

73 

76 

73 

69 

77 

77 

72 

61 

47 

67 

70 

66 

43 

54 

61 

70 

70 

34 

61 

58 

61 

40 

51 

53 

62.0 

Mm 

30 

32 

30 

27 

29 

33 

33 

36 

35 

35 

44 

34 

35 

31 

26 

29 

40 

27 

16 

16 

21 

26 

31 

31 

28 

31 

24 

21 

20 

20 

29.0 

OLTON 

MAX 

59 

54 

50 

56 

65 

73 

77 

72 

6B 

77 

74 

72 

59 

49 

64 

72 

67 

42 

52 

64 

69 

71 

53 

60 

57 

63.0 

Mm 

32 

32 

29 

28 

29 

36 

39 

41 

41 

46 

39 

37 

30 

27 

28 

39 

27 

19 

21 

22 

25 

31 

29 

30 

33 

31.6 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

59 

48 

49 

52 

64 

75 

72 

78 

69 

71 

70 

65 

69 

52 

49 

69 

72 

66 

39 

52 

61 

72 

64 

55 

64 

57 

61 

40 

54 

55 

60.8 

Mm 

31 

33 

29 

26 

27 

40 

42 

42 

39 

37 

44 

40 

38 

25 

24 

31 

43 

28 

19 

19 

28 

37 

30 

29 

30 

31 

22 

18 

21 

22 

30.8 

PANHANDLE 

MAX 

52 

50 

53 

66 

72 

74 

78 

70 

69 

73 

69 

69 

56 

46 

69 

72 

68 

59 

54 

63 

70 

67 

57 

61 

59 

61 

49 

53 

55 

65 

62.7 

Mm 

32 

31 

26 

23 

35 

40 

37 

42 

34 

44 

42 

II 

34 

25 

26 

40 

47 

26 

18 

21 

29 

39 

29 

25 

28 

30 

22 

15 

18 

25 

30.7 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

62 

51 

52 

53 

60 

75 

73 

77 

69 

71 

72 

65 

70 

51 

50 

70 

73 

65 

43 

56 

65 

70 

61 

54 

63 

64 

56 

47 

58 

46 

61.5 

Mm 

32 

28 

25 

23 

25 

25 

34 

32 

39 

37 

38 

31 

31 

17 

17 

19 

35 

23 

15 

16 

17 

22 

26 

23 

27 

25 

17 

10 

18 

25 

25.0 

PLAINS 

MAX 

64 

50 

59 

68 

73 

75 

77 

77 

70 

74 

78 

71 

55 

46 

70 

72 

69 

44 

53 

64 

69 

73 

54 

63 

61 

52 

41 

48 

53 

62.9 

Mm 

32 

29 

27 

27 

30 

35 

35 

39 

44 

49 

39 

41 

32 

28 

39 

39 

30 

16 

16 

19 

22 

30 

36 

28 

28 

30 

26 

21 

19 

30.5 

»  Re(«r«nc*  Nolca  Following  S 
-    349    - 


Continued 

Ui 

V1L 

I 

it 

MJ 

-■tJ 

-tA 

1U 

lit 

.b 

TEXAS 

N0VFMBER 

1969 

Button 

Day 

of  Month 

■ 
0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

PLAINV1EN 

MAX 
MIN 

59 

34 

60 

32 

51 
30 

58 

28 

66 
34 

73 
43 

55 

41 

76 

50 

72 
46 

71 
42 

78 
51 

76 
43 

73 
39 

60 
32 

47 
29 

64 
33 

73 
35 

69 
30 

50 
21 

54 
25 

68 
32 

67 
38 

71 
31 

56 
29 

62 
33 

58 
40 

37 
25 

42 
23 

44 
25 

52 

27 

62.1 
34.1 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

62 

34 

66 
35 

52 
28 

58 
30 

67 
33 

73 
35 

75 
41 

60 
42 

60 
46 

73 
47 

73 
47 

79 
44 

72 
42 

67 
34 

46 
28 

29 

73 
35 

70 
35 

46 
20 

53 
21 

62 
29 

68 
28 

70 
36 

56 
38 

63 
37 

64 
38 

53 

33 

42 
29 

45 
27 

56 
26 

63.8 

34.1 

SILVERTON 

MAX 
MIN 

58 
31 

55 
34 

49 
29 

53 
26 

63 
28 

71 
34 

72 
36 

77 
36 

69 
43 

69 
45 

77 
48 

73 
37 

70 
38 

56 
30 

49 
28 

65 
30 

71 
43 

68 
28 

43 
18 

52 

19 

62 

24 

70 
28 

71 
33 

53 

27 

61 
28 

56 
26 

61 

24 

4? 

18 

49 
18 

92 

20 

61.3 
30.3 

SPEARMAN 

MAX 

MIN 

48 
32 

50 
30 

53 

27 

67 
22 

73 
30 

73 
36 

76 
31 

69 
36 

70 
30 

70 
41 

65 
36 

70 
33 

57 
31 

51 
20 

61 
27 

75 
43 

69 
43 

44 
24 

56 

17 

63 
20 

70 
26 

60 
39 

53 
27 

63 
24 

56 

20 

56 

26 

47 
18 

57 
12 

54 
24 

58 

26 

61.1 
28.4 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

60 
33 

44 
31 

47 
25 

52 
22 

68 
25 

69 

30 

70 
33 

76 
38 

65 
32 

67 
33 

70 
37 

71 
34 

46 
25 

52 

25 

69 
30 

72 
40 

66 

25 

39 

16 

55 

20 

63 
29 

69 
29 

61 
23 

32 
23 

60 
27 

52 
24 

53 
18 

40 
10 

58 
18 

54 
21 

59.3 
26.9 

SUNRAY  4  SW 

MAX 
MIN 

57 
39 

57 
32 

55 

28 

67 
23 

70 
34 

72 
39 

76 
37 

73 
41 

65 
40 

70 
41 

66 
45 

70 
37 

69 

33 

53 
27 

67 
28 

73 
42 

68 
44 

65 
25 

54 
26 

61 
29 

69 

30 

64 
43 

54 
29 

61 
28 

53 
30 

55 

31 

46 
21 

35 

18 

54 
23 

67 
28 

62.9 
32.4 

TAHOKA 

MAX 

MIN 

63 
37 

63 
35 

54 
31 

59 
30 

68 
33 

73 
38 

77 
43 

81 

42 

79 
46 

68 

48 

74 
50 

61 
42 

75 
42 

65 
35 

51 
30 

68 
32 

72 

44 

72 
33 

46 

21 

56 
23 

64 
26 

71 

30 

76 
37 

58 
32 

61 

36 

66 
38 

54 
32 

43 

26 

51 

27 

55 

25 

64.8 
34.8 

TULIA 

MAX 

MIN 

59 
32 

53 
33 

50 
30 

55 
26 

65 
26 

73 
37 

73 
39 

79 
39 

69 
37 

70 
36 

78 
46 

72 

40 

70 

38 

56 
31 

50 
29 

66 

29 

72 
42 

69 
30 

41 
20 

54 
20 

62 
26 

70 
32 

70 
33 

55 

28 

62 
28 

57 
32 

59 
24 

40 
20 

50 
21 

52 

24 

61.7 
30.9 

VEGA 

MAX 

MIN 

56 
35 

46 
31 

46 
26 

51 
26 

66 
32 

71 
40 

72 
36 

74 
37 

65 

37 

66 

44 

74 
47 

69 
36 

70 
34 

52 

28 

48 

2e 

65 

31 

68 
40 

64 
24 

40 
19 

52 
23 

60 
25 

66 
37 

66 
25 

51 
27 

59 
28 

52 

30 

59 

20 

39 

20 

53 
18 

91 
19 

39.1 
30.1 

LOW  ROllINO  PLAINS  02 

ABILENE  KB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

67 

40 

55 

38 

59 
32 

63 
39 

72 
42 

62 
52 

82 
49 

82 
49 

77 
50 

77 
54 

61 
54 

73 
45 

67 

50 
32 

64 
32 

69 

49 

79 
58 

60 
35 

54 
28 

63 
28 

68 
37 

72 

45 

56 

43 

57 
43 

64 
43 

63 
48 

94 

3*. 

40 
32 

56 
33 

62 
27 

65.6 
41.2 

ANSQN 

MAX 
MIN 

67 

40 

64 
41 

59 
34 

64 
37 

74 
43 

81 
53 

83 
50 

83 
50 

79 
48 

75 
52 

83 
59 

60 
46 

75 
46 

57 
34 

66 

31 

69 
48 

80 
57 

73 

37 

54 
27 

66 
30 

71 
37 

73 
47 

69 
43 

56 
40 

61 

43 

62 
48 

56 

3  = 

40 

31 

55 

36 

62 

30 

68.0 
41.8 

ASPERMONT  2  SSW 

MAX 

MIN 

62 
37 

68 
39 

55 

31 

58 
31 

62 
31 

73 
42 

80 

48 

82 

48 

83 
43 

70 
44 

78 
52 

83 

42 

74 
43 

63 
36 

52 
35 

65 
35 

70 
45 

78 
32 

49 
22 

55 
22 

64 
26 

69 
32 

72 
37 

57 

36 

57 
37 

65 
42 

59 
34 

42 
25 

45 
26 

56 
26 

64.9 

36.0 

BALLINGER  1  SW 

MAX 
MIN 

64 
33 

68 

40 

60 
30 

67 
30 

74 
34 

81 

44 

83 
38 

64 
40 

64 
51 

75 
55 

62 

56 

75 
45 

67 

49 

58 

41 

65 
26 

68 

38 

79 
54 

68 
39 

54 
22 

62 
19 

68 

30 

72 
34 

72 
42 

56 
43 

59 
46 

55 
47 

54 
33 

40 
33 

58 
37 

60 
27 

67.1 
38.5 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

60 
39 

55 
36 

53 
33 

65 
31 

73 
39 

79 
49 

60 
45 

77 
45 

73 
44 

79 
50 

77 
47 

71 
42 

60 
41 

51 
32 

69 
38 

68 
42 

75 
41 

46 
29 

57 
24 

67 
30 

71 
36 

73 
47 

60 
39 

64 
34 

62 
38 

65 
35 

46 
29 

50 
24 

56 
26 

66 
28 

65.0 
37.1 

CLARENDON 

MAX 

MIN 

62 
32 

53 
35 

50 
30 

52 
25 

64 
26 

74 
37 

77 
41 

80 
42 

72 
34 

74 
41 

75 
43 

74 
35 

69 
36 

58 
28 

50 
27 

65 
33 

70 
46 

71 
29 

43 
24 

56 
23 

65 
28 

69 

32 

71 
36 

58 
25 

62 

26 

60 

30 

6. 
26 

42 

14 

52 

15 

56 
27 

62.9 

30.9 

COLEMAN 

MAX 
MIN 

71 
40 

59 
39 

63 
32 

62 

39 

75 
39 

79 

39 

84 

47 

85 

48 

79 
56 

77 
57 

82 
56 

72 

49 

68 

49 

69 
39 

66 

33 

69 

41 

80 
57 

69 
38 

54 
29 

60 
31 

70 
33 

72 
35 

64 
43 

65 

45 

66 

40 

59 
48 

55 
33 

41 
32 

60 
37 

61 
34 

67.9 
41.3 

COLORADO  CITY 

MAX 
MIN 

6* 
36 

67 
38 

62 
32 

69 

33 

76 
36 

83 
50 

85 
41 

83 
43 

60 
53 

78 
51 

64 
58 

62 
45 

77 
46 

61 
40 

68 
30 

71 
47 

78 
56 

75 
36 

55 
23 

65 
24 

71 
25 

74 
42 

72 
46 

56 
44 

59 
47 

59 
48 

55 
94 

41 
33 

57 
33 

61 
28 

69.2 

39.9 

DICKENS 

MAX 
MIN 

72 
42 

60 
33 

65 
32 

41 

79 

76 
44 

74 
44 

44 

61 

80 
59 

80 
44 

78 
43 

57 
36 

64 

40 

70 
36 

74 
56 

69 
33 

51 
24 

65 
34 

72 
36 

70 
41 

63 

38 

64 
38 

61 
38 

50 
30 

26 

54 
30 

64 
32 

67.8 
38.2 

ELECTRA 

MAX 

MIN 

62 
39 

63 
43 

55 
36 

55 
37 

62 
38 

75 
42 

83 

47 

61 
45 

78 
34 

81 
37 

78 
53 

82 

46 

70 
45 

65 

35 

48 
34 

68 
38 

67 
45 

71 
34 

49 

27 

56 
29 

67 
31 

70 
35 

73 
43 

60 

37 

64 

37 

65 

40 

68 
34 

54 
24 

47 
26 

53 

29 

65.7 
37.4 

GAIL 

MAX 

MIN 

66 

44 

67 
37 

58 

35 

67 
35 

75 
41 

79 

48 

82 
53 

80 
53 

69 

48 

77 
52 

87 
52 

64 
45 

78 
46 

62 
38 

65 
35 

72 
45 

75 
52 

75 
34 

54 
27 

64 
32 

68 

32 

72 

41 

65 
40 

59 

41 

63 
43 

61 
46 

53 
33 

49 
29 

56 
30 

60 
33 

68.1 
40.7 

GUTHRIE 

MAX 

MIN 

70 
35 

68 
35 

60 
35 

59 
32 

64 
32 

75 
40 

82 

41 

84 
42 

U2 
43 

72 
45 

79 
46 

84 
40 

75 
40 

64 
38 

60 
34 

68 
35 

75 
44 

83 
35 

56 
26 

58 
24 

68 
28 

73 
34 

73 
42 

60 
36 

64 
38 

45 
26 

38 
27 

59 

29 

54 
24 

57 
24 

66.8 

35.0 

HASKELL 

MAX 

MIN 

62 
39 

67 
41 

57 
34 

58 
34 

63 
37 

75 
43 

81 
46 

81 

48 

83 
45 

74 
51 

77 
54 

83 
45 

73 
45 

63 
38 

51 
32 

68 
34 

70 
48 

79 
35 

49 
28 

57 
29 

67 
33 

72 
36 

73 
42 

58 
40 

59 

42 

68 

47 

62 
36 

42 
27 

42 
28 

56 
29 

65.7 
38.9 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

61 
43 

68 
38 

51 
33 

60 

37 

65 
41 

73 
51 

77 
48 

62 

50 

82 

53 

76 
47 

75 
58 

80 
48 

73 
50 

66 

40 

50 

34 

65 

40 

68 
48 

78 
38 

48 
29 

52 

30 

61 
35 

68 

41 

71 
44 

60 
42 

5* 

41 

62 

47 

57 
34 

3" 
32 

40 
33 

58 
29 

64.0 
41.1 

JAYTON 

MAX 

Mm 

67 
35 

57 
38 

52 
31 

58 
31 

66 
30 

7* 
34 

80 
42 

83 
42 

81 

43 

68 
48 

78 
48 

63 
43 

75 
42 

52 
32 

66 
40 

70 
49 

75 
34 

48 
22 

56 
22 

65 
26 

72 
35 

70 
38 

60 
39 

64 
40 

60 

32 

44 

26 

47 
25 

56 
25 

65.3 
35.4 

MATADOR 

MAX 

MIN 

62 
37 

63 
39 

55 

31 

57 
29 

66 
34 

73 

50 

80 
45 

83 
52 

76 
41 

74 
47 

72 
55 

80 
42 

73 
44 

61 
35 

52 
35 

69 
42 

70 
49 

74 
32 

46 
24 

52 
26 

69 
37 

74 
42 

79 
38 

59 
30 

65 
34 

62 
35 

64 

29 

46 

2? 

53 

24 

56 
29 

65.5 

37.0 

MEMPHIS 

MAX 

MIN 

63 
37 

58 
40 

55 
35 

48 
30 

55 
30 

76 
35 

79 

44 

81 

44 

75 
46 

78 
50 

78 
49 

76 
40 

70 

40 

57 
30 

68 
30 

68 

30 

68 

40 

60 

32 

49 
27 

57 
27 

68 
30 

70 
35 

76 
40 

60 
33 

64 
3' 

62 
36 

65 
30 

38 
21 

50 

21 

56 
32 

64.1 
34.9 

MUNDAY 

MAX 

Mm 

66 
38 

59 
33 

58 

41 

63 
33 

75 
39 

82 
48 

81 
45 

82 
48 

76 
46 

78 
51 

86 
56 

76 
43 

68 
46 

56 

37 

67 
31 

70 

42 

78 
54 

73 
35 

57 
23 

68 
29 

73 
34 

74 
42 

63 
42 

62 
39 

66 

40 

63 

45 

60 
34 

43 

27 

55 

26 

65 
28 

68.1 
39.2 

PADUCAU 

MAX 

Mm 

62 

37 

64 
42 

54 
35 

54 
33 

64 
33 

73 
42 

81 

47 

84 
47 

78 
46 

72 

47 

79 
51 

80 
45 

73 

45 

60 

36 

51 
35 

67 
37 

71 
46 

75 
33 

47 
27 

57 
28 

69 
36 

73 
40 

73 
41 

60 
36 

66 
36 

63 

41 

66 
33 

43 

26 

50 
26 

56 

29 

65.6 
37.9 

POST 

MAX 

Mm 

62 
42 

63 
43 

53 
36 

59 
33 

67 
35 

72 
46 

78 
51 

83 
52 

77 
50 

69 

52 

75 
54 

80 
46 

75 
46 

63 
37 

50 
36 

66 

3  3 

72 
50 

73 
35 

47 
27 

54 
28 

65 

40 

70 
41 

69 

44 

57 
41 

62 

40 

60 
42 

58 
34 

45 

33 

48 
34 

55 

34 

64.2 
40.7 

OUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

63 
37 

62 
39 

55 

32 

54 

30 

62 
32 

72 
39 

81 

41 

80 

43 

78 
41 

73 
43 

79 
50 

81 
39 

68 
41 

60 
33 

49 
32 

67 
39 

68 

75 
33 

48 
23 

53 

26 

68 
29 

70 
30 

73 
41 

61 
30 

62 

33 

63 
32 

6  3 
32 

46 

19 

48 
22 

56 

24 

64.8 
34.3 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

67 
37 

61 
35 

59 

31 

66 

32 

75 
38 

81 
51 

84 

47 

82 

47 

78 
46 

75 
51 

62 
56 

75 
54 

68 
42 

56 
37 

65 
33 

68 
39 

76 
57 

66 
40 

52 

25 

67 
26 

68 
32 

72 
44 

63 
41 

56 
40 

57 
44 

56 
45 

94 

31 

38 

3" 

53 
32 

60 
27 

66.0 
39.7 

ROTAN 

MAX 

Mm 

65 
38 

56 
39 

58 
33 

63 

32 

74 
40 

79 

54 

81 
43 

80 
49 

68 
45 

75 
51 

62 
60 

75 
44 

65 
45 

55 
36 

65 
32 

70 
52 

78 
56 

70 
34 

53 

24 

63 
28 

67 
33 

72 
45 

63 

43 

57 
38 

62 
41 

59 
48 

55 

34 

40 
28 

55 
28 

60 
27 

65.6 

40.0 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

57 

42 

60 
34 

55 

33 

61 

34 

67 
39 

73 
41 

80 
42 

81 
44 

74 
45 

78 
53 

86 
41 

72 

41 

72 
37 

59 
32 

68 

35 

71 

43 

78 
35 

79 
30 

56 
28 

56 
29 

72 
37 

74 
42 

60 
36 

62 

37 

67 

37 

43 
24 

58 

24 

44 
25 

66.6 
36.5 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

Mm 

55 

40 

54 
3" 

5* 
31 

62 

25 

72 
32 

77 
45 

79 
38 

75 
41 

74 
45 

78 
45 

73 
51 

69 
35 

60 
41 

49 
26 

74 
3* 

64 

43 

73 
47 

68 
30 

56 
22 

67 
21 

71 
30 

67 
43 

61 
35 

64 
36 

61 
31 

62 
39 

54 
27 

55 

23 

57 
23 

70 
32 

69.2 

35.0 

SNYDER 

MAX 

Mm 

63 
37 

62 
32 

62 
32 

59 
34 

62 
33 

76 
36 

80 
34 

82 
43 

82 
48 

68 
49 

80 
52 

63 

44 

77 
44 

63 
36 

62 
32 

67 
32 

73 
48 

76 
35 

48 
25 

54 

24 

63 
28 

68 
28 

74 
44 

63 
41 

63 
41 

70 
40 

56 

34 

40 
31 

52 
32 

53 

24 

66.1 
36.4 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

62 

41 

64 

42 

55 
35 

54 
34 

62 
35 

74 
41 

80 
45 

79 
46 

80 

45 

70 
46 

78 
53 

83 

42 

70 
43 

61 
37 

50 
35 

65 
36 

70 
44 

77 
33 

48 
29 

57 
28 

67 
29 

72 
34 

72 
43 

59 
36 

61 

39 

63 

41 

65 
35 

45 
24 

49 
25 

56 

29 

64.9 
37.5 

TURKEY  2  WSW 

MAX 

Mm 

5* 

38 

53 
33 

63 
36 

66 

30 

73 
43 

77 
52 

61 
45 

73 

47 

73 
45 

78 

50 

76 
56 

69 

44 

63 
43 

50 
33 

67 
35 

69 

46 

71 

50 

61 
32 

54 
25 

64 
35 

70 
35 

74 
45 

61 

37 

63 
36 

59 
36 

61 
41 

54 

29 

51 

2? 

54 
26 

65 
31 

64.9 
38.6 

■  R«f«r«DC«  Notes  Following  £ 
-    350    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER 


Dai 

of  Month 

0 
01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1  12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

VERNON 

MAX 

63 

58 

5* 

60 

72 

82 

82 

80 

78 

77 

83 

72 

67 

56 

67 

69 

77 

75 

57 

67 

68 

72 

70 

65 

66 

67 

62 

47 

58 

66 

67.9 

Mm 

39 

43 

35 

33 

40 

51 

45 

43 

43 

50 

54 

41 

46 

35 

35 

41 

54 

33 

26 

31 

31 

44 

42 

34 

37 

36 

34 

22 

25 

29 

38.4 

WELLINGTON  2  ENE 

MAX 

65 

58 

62 

55 

62 

75 

80 

80 

78 

75 

77 

75 

73 

60 

50 

67 

67 

70 

50 

55 

64 

70 

76 

61 

65 

62 

58 

47 

56 

57 

65.1 

MIN 

35 

40 

30 

27 

28 

33 

40 

36 

3B 

40 

41 

34 

35 

29 

29 

33 

38 

31 

32 

31 

29 

34 

36 

28 

28 

30 

30 

15 

15 

25 

31.7 

WICHITA  FALLS  MB  AP 

MAX 

67 

57 

56 

60 

75 

34 

83 

81 

76 

78 

84 

70 

61 

46 

68 

69 

81 

49 

54 

67 

71 

72 

59 

62 

67 

65 

46 

45 

59 

65 

65.9 

MIN 

37 

38 

34 

34 

37 

,9 

43 

44 

43 

49 

48 

41 

40 

30 

34 

39 

45 

30 

24 

28 

32 

41 

40 

33 

37 

36 

28 

22 

27 

28 

36.4 

WINTERS  1  NNE 

MAX 

63 

68 

54 

60 

67 

73 

80 

83 

83 

77 

77 

81 

75 

66 

52 

65 

69 

78 

50 

55 

62 

67 

72 

57 

60 

60 

58 

39 

41 

59 

65,0 

*      •      • 

MIN 

36 

38 

32 

35 

35 

45 

43 

46 

54 

53 

55 

46 

46 

39 

27 

32 

41 

38 

24 

22 

25 

35 

39 

43 

41 

47 

34 

32 

33 

29 

38.2 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

62 

70 

57 

62 

66 

77 

84 

83 

84 

74 

80 

84 

74 

64 

49 

64 

71 

81 

50 

55 

67 

73 

74 

58 

59 

68 

65 

40 

42 

57 

66.5 

MIN 

39 

41 

34 

32 

32 

38 

50 

49 

47 

52 

54 

43 

43 

39 

29 

32 

47 

37 

30 

30 

36 

40 

43 

40 

39 

43 

36 

29 

31 

29 

38.8 

ARCHER  CITY 

MAX 

65 

61 

59 

61 

75 

33 

82 

82 

77 

78 

86 

81 

63 

57 

68 

68 

81 

78 

55 

68 

70 

72 

66 

66 

69 

67 

60 

45 

55 

59 

68.6 

MIN 

39 

42 

37 

37 

41 

51 

51 

51 

47 

49 

51 

50 

47 

37 

32 

39 

58 

36 

28 

34 

38 

39 

40 

38 

40 

37 

32 

?2 

32 

27 

40.4 

BARDWELL  DAK 

MAX 

61 

69 

52 

61 

62 

73 

75 

82 

86 

80 

77 

SO 

75 

69 

48 

65 

71 

79 

47 

53 

65 

66 

71 

66 

52 

72 

70 

50 

46 

56 

66.0 

Mm 

40 

44 

39 

41 

40 

45 

52 

48 

52 

54 

58 

49 

49 

38 

31 

35 

46 

43 

32 

30 

34 

37 

43 

46 

42 

43 

45 

33 

33 

32 

41.8 

BELTON  OAM 

MAX 

62 

71 

50 

63 

65 

74 

79 

83 

35 

78 

81 

34 

75 

71 

53 

65 

72 

79 

47 

53 

64 

67 

74 

72 

52 

69 

63 

56 

47 

57 

67.1 

MIN 

42 

47 

39 

41 

38 

47 

53 

51 

56 

60 

63 

57 

5B 

42 

27 

35 

49 

45 

35 

29 

32 

38 

44 

46 

46 

49 

52 

38 

37 

38 

44.5 

BENBROOK  dam 

MAX 

61 

68 

52 

61 

62 

74 

74 

82 

85 

77 

78 

80 

75 

67 

47 

66 

66 

80 

48 

53 

65 

69 

72 

61 

54 

72 

62 

42 

44 

59 

65.3 

MIN 

41 

44 

39 

40 

43 

48 

51 

49 

53 

54 

60 

48 

46 

38 

31 

40 

49 

40 

29 

31 

36 

41 

41 

44 

40 

44 

40 

30 

30 

31 

41.8 

bonham 

MAX 

65 

57 

58 

70 

70 

71 

76 

79 

81 

76 

80 

71 

64 

57 

67 

66 

81 

70 

52 

66 

67 

71 

62 

58 

69 

66 

58 

45 

53 

62 

66.4 

MIN 

35 

42 

38 

39 

43 

50 

46 

42 

47 

52 

56 

43 

45 

33 

26 

41 

63 

40 

26 

28 

34 

43 

46 

39 

39 

36 

38 

26 

33 

25 

39.9 

BOWIE 

MAX 

67 

56 

58 

62 

75 

82 

81 

83 

79 

80 

84 

72 

64 

63 

70 

65 

83 

72 

54 

69 

72 

73 

66 

56 

69 

67 

61 

43 

57 

65 

68,3 

MIN 

44 

42 

36 

40 

42 

49 

47 

53 

49 

55 

48 

45 

47 

34 

33 

43 

59 

35 

26 

34 

37 

46 

42 

37 

43 

45 

34 

25 

37 

34 

41.4 

BOYD  3  SE 

MAX 

61 

68 

54 

61 

63 

75 

79 

81 

85 

79 

79 

85 

72 

67 

47 

67 

68 

84 

48 

54 

67 

70 

73 

61 

55 

73 

68 

48 

45 

60 

66.6 

MIN 

34 

37 

34 

34 

39 

43 

42 

42 

46 

47 

51 

43 

43 

38 

27 

31 

48 

41 

28 

24 

25 

32 

44 

42 

37 

39 

40 

27 

26 

25 

37.0 

BRECKENRIDGE 

MAX 

6B 

56 

61 

63 

74 

83 

82 

83 

76 

77 

84 

72 

64 

50 

66 

72 

81 

63 

55 

66 

70 

74 

54 

58 

70 

65 

55 

42 

57 

64 

66,8 

MIN 

36 

40 

34 

35 

43 

52 

44 

45 

47 

53 

53 

45 

45 

31 

33 

46 

60 

33 

28 

28 

38 

44 

42 

43 

39 

47 

35 

27 

32 

25 

40.1 

BRIDGEPORT 

MAX 

61 

68 

57 

61 

63 

76 

82 

62 

86 

80 

61 

84 

74 

65 

47 

69 

69 

83 

46 

55 

67 

72 

74 

60 

57 

73 

71 

43 

45 

61 

67.1 

Mm 

36 

38 

36 

36 

39 

40 

46 

43 

47 

51 

53 

44 

45 

36 

28 

30 

54 

3B 

27 

26 

32 

35 

43 

41 

37 

41 

38 

27 

30 

27 

36.2 

BROwNwOOD 

MAX 

61 

72 

50 

60 

62 

72 

75 

79 

91 

76 

77 

79 

73 

70 

50 

65 

72 

82 

48 

54 

63 

67 

70 

62 

52 

67 

56 

36 

41 

58 

64.6 

Mm 

37 

39 

33 

35 

35 

40 

45 

45 

48 

56 

57 

51 

53 

42 

29 

30 

48 

41 

29 

25 

27 

29 

41 

45 

41 

45 

38 

35 

35 

29 

39.5 

CAMERON 

MAX 

73 

66 

6  5 

67 

76 

82 

87 

90 

85 

84 

86 

79 

76 

69 

68 

7! 

81 

74 

54 

66 

70 

75 

78 

66 

71 

76 

66 

51 

60 

65 

72.7 

Mm 

37 

46 

34 

36 

38 

48 

61 

48 

52 

59 

59 

55 

55 

41 

25 

43 

61 

43 

33 

26 

29 

42 

52 

48 

46 

49 

39 

39 

40 

30 

43.8 

CLEBURNE 

MAX 

71 

56 

62 

63 

75 

75 

83 

88 

80 

78 

81 

75 

67 

60 

68 

66 

83 

69 

53 

67 

70 

74 

65 

55 

72 

69 

59 

45 

59 

65 

68.6 

Mm 

38 

44 

36 

38 

40 

47 

46 

46 

52 

56 

56 

49 

49 

39 

27 

42 

64 

40 

26 

26 

30 

40 

52 

46 

40 

44 

38 

31 

41 

28 

41.6 

CORSICANA 

MAX 

60 

69 

58 

63 

62 

73 

76 

81 

se 

60 

77 

80 

75 

68 

48 

65 

78 

81 

52 

52 

65 

66 

66 

71 

52 

70 

70 

56 

48 

57 

66.9 

Mm 

37 

37 

38 

38 

40 

41 

45 

47 

48 

56 

56 

50 

50 

39 

29 

29 

43 

46 

31 

28 

26 

34 

41 

48 

43 

43 

44 

34 

34 

34 

40.4 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

66 

52 

62 

61 

75 

75 

83 

84 

73 

80 

83 

73 

67 

46 

66 

69 

83 

71 

53 

69 

69 

74 

63 

55 

70 

68 

58 

48 

60 

64 

67.6 

Mm 

42 

45 

40 

44 

47 

52 

52 

50 

52 

59 

58 

49 

46 

36 

35 

44 

65 

40 

32 

36 

37 

44 

52 

47 

44 

43 

40 

30 

40 

34 

44.5 

DENISON  DAM 

MAX 

65 

65 

59 

60 

73 

74 

79 

82 

82 

77 

84 

84 

69 

59 

66 

66 

81 

77 

52 

67 

68 

72 

71 

57 

67 

67 

65 

45 

57 

64 

53.5 

Mm 

41 

44 

42 

38 

41 

51 

50 

43 

50 

52 

53 

46 

48 

36 

31 

30 

51 

36 

35 

36 

35 

45 

47 

41 

41 

39 

38 

28 

32 

31 

41.1 

DENTON  2  SE 

MAX 

67 

64 

60 

61 

74 

75 

82 

64 

83 

79 

84 

83 

66 

60 

67 

66 

83 

81 

57 

67 

70 

74 

71 

71 

71 

71 

71 

46 

60 

64 

70.5 

Mm 

41 

43 

38 

42 

41 

49 

47 

46 

53 

53 

56 

47 

49 

35 

32 

42 

64 

38 

30 

29 

42 

43 

46 

43 

41 

40 

38 

28 

40 

30 

42.2 

DUBLIN 

MAX 

63 

72 

52 

64 

66 

74 

78 

85 

87 

79 

77 

81 

72 

71 

49 

65 

70 

81 

47 

53 

63 

67 

71 

63 

54 

70 

62 

40 

41 

60 

65.9 

Mm 

36 

42 

3* 

35 

38 

43 

49 

48 

52 

56 

59 

47 

46 

33 

32 

32 

47 

40 

27 

27 

35 

40 

41 

43 

42 

45 

39 

30 

31 

33 

40.3 

EASTLAND 

MAX 

58 

63 

54 

59 

60 

71 

70 

76 

82 

84 

79 

74 

72 

60 

49 

60 

70 

74 

48 

53 

59 

63 

67 

68 

50 

68 

60 

47 

55 

54 

63.6 

Mm 

36 

37 

31 

32 

36 

36 

49 

50 

54 

56 

53 

46 

45 

36 

28 

29 

46 

40 

28 

28 

29 

32 

44 

45 

46 

34 

36 

29 

32 

26 

38.4 

EVANT 

MAX 

72 

66 

63 

67 

73 

73 

63 

82 

79 

76 

83 

75 

72 

67 

65 

70 

80 

72 

57 

64 

68 

72 

67 

63 

70 

63 

58 

45 

59 

63 

69.1 

Mm 

40 

43 

3! 

35 

42 

49 

52 

55 

55 

56 

59 

49 

55 

39 

29 

44 

63 

40 

31 

32 

33 

42 

40 

45 

42 

45 

35 

34 

36 

29 

42.8 

FERRIS 

MAX 

69 

62 

59 

60 

71 

7? 

80 

84 

76 

79 

80 

76 

66 

62 

66 

68 

80 

74 

53 

66 

67 

71 

67 

56 

70 

69 

63 

47 

59 

62 

67.9 

Mm 

37 

43 

36 

40 

37 

46 

47 

45 

51 

58 

56 

48 

49 

36 

26 

38 

62 

40 

26 

28 

27 

39 

51 

45 

40 

40 

39 

30 

39 

29 

40,9 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

69 

55 

61 

61 

74 

75 

81 

63 

78 

79 

83 

74 

68 

49 

69 

70 

83 

67 

54 

67 

69 

74 

64 

55 

71 

70 

57 

46 

62 

65 

67,8 

Mm 

39 

42 

39 

44 

41 

51 

47 

47 

52 

56 

56 

48 

46 

31 

30 

44 

65 

41 

31 

30 

32 

42 

50 

43 

42 

43 

40 

33 

37 

30 

42.4 

GAINESVILLE 

MAX 

60 

67 

55 

60 

63 

73 

75 

82 

U5 

77 

77 

3? 

72 

64 

45 

67 

67 

83 

48 

54 

67 

68 

73 

59 

55 

70 

64 

45 

45 

59 

65.5 

Mm 

35 

35 

37 

36 

37 

41 

43 

43 

43 

48 

53 

42 

42 

35 

26 

29 

44 

40 

26 

26 

27 

33 

45 

38 

37 

37 

38 

27 

26 

25 

36.5 

GATESVlLLE 

MAX 

63 

72 

57 

64 

69 

74 

79 

84 

90 

86 

75 

85 

75 

71 

52 

65 

72 

81 

48 

52 

64 

68 

73 

65 

52 

71 

67 

59 

56 

57 

68,2 

Mm 

37 

38 

33 

33 

35 

36 

54 

55 

55 

57 

58 

52 

52 

41 

25 

27 

51 

44 

29 

24 

24 

29 

42 

46 

43 

43 

38 

34 

36 

29 

40.0 

GEORGETOWN 

MAX 

73 

69 

65 

69 

76 

62 

85 

89 

63 

81 

84 

a; 

78 

6B 

66 

76 

80 

76 

54 

64 

69 

76 

73 

65 

70 

67 

63 

49 

60 

64 

71.8 

Mm 

37 

41 

34 

37 

36 

47 

55 

47 

52 

56 

58 

55 

56 

42 

26 

41 

65 

43 

33 

25 

28 

39 

47 

47 

46 

47 

39 

38 

40 

30 

43.0 

GLEN  ROSE 

MAX 

78 

67 

6J 

66 

76 

76 

82 

89 

60 

78 

76 

81 

72 

60 

68 

70 

64 

76 

55 

68 

70 

74 

70 

60 

71 

68 

60 

45 

61 

65 

70.4 

Mm 

34 

42 

33 

40 

34 

44 

41 

41 

47 

57 

44 

45 

47 

42 

24 

42 

63 

40 

28 

21 

25 

32 

40 

44 

37 

42 

38 

30 

29 

26 

38. 4 

GOLDTHWAITF. 

MAX 

67 

61 

59 

63 

71 

73 

76 

81 

HO 

76 

75 

69 

60 

65 

70 

76 

71 

72 

61 

65 

70 

65 

61 

69 

70 

57 

55 

60 

64 

67.8 

Mm 

36 

40 

33 

37 

39 

49 

47 

59 

57 

59 

58 

46 

39 

30 

35 

43 

38 

36 

26 

30 

41 

33 

43 

41 

48 

30 

36 

30 

35 

40.6 

GRAHAM 

MAX 

62 

68 

57 

61 

64 

77 

84 

B4 

83 

78 

76 

65 

74 

65 

47 

69 

70 

83 

45 

55 

68 

73 

74 

58 

60 

72 

67 

41 

44 

59 

66.6 

Mm 

35 

39 

32 

34 

35 

S3 

41 

41 

41 

47 

53 

42 

42 

38 

27 

30 

49 

37 

28 

24 

25 

26 

44 

41 

38 

42 

37 

27 

29 

25 

36.2 

GRANBURY 

MAX 

70 

67 

63 

63 

76 

78 

84 

88 

63 

80 

82 

31 

70 

64 

67 

66 

83 

76 

55 

67 

70 

75 

72 

59 

73 

68 

64 

44 

62 

67 

70.7 

Mm 

36 

44 

33 

37 

42 

43 

44 

44 

44 

57 

56 

47 

49 

40 

31 

44 

64 

39 

28 

25 

31 

42 

47 

45 

38 

45 

37 

30 

39 

26 

41.1 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

60 

6B 

5? 

60 

61 

74 

75 

80 

8  5 

79 

79 

83 

73 

66 

50 

66 

69 

82 

49 

53 

67 

70 

74 

62 

56 

72 

68 

48 

46 

60 

66.3 

Mm 

41 

44 

38 

41 

41 

45 

51 

48 

53 

55 

57 

50 

51 

38 

31 

36 

47 

43 

31 

29 

32 

37 

44 

45 

41 

43 

41 

31 

30 

31 

41.5 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

60 

68 

52 

60 

62 

71 

73 

61 

82 

79 

78 

81 

72 

66 

46 

64 

67 

79 

45 

53 

65 

65 

71 

65 

58 

72 

67 

45 

48 

59 

65.1 

Mm 

36 

38 

36 

38 

38 

39 

50 

44 

45 

50 

54 

47 

46 

34 

25 

30 

44 

42 

28 

27 

26 

32 

39 

42 

40 

41 

42 

29 

29 

27 

38.0 

GROESBECK 

MAX 

71 

60 

55 

65 

64 

80 

84 

85 

87 

77 

81 

77 

73 

61 

67 

74 

77 

72 

53 

62 

70 

71 

74 

72 

54 

72 

57 

50 

58 

61 

68.8 

Mm 

39 

38 

40 

42 

43 

43 

50 

50 

50 

59 

54 

54 

40 

29 

29 

29 

50 

43 

31 

29 

35 

45 

50 

45 

45 

45 

39 

38 

35 

34 

41.9 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

61 

69 

49 

62 

63 

72 

77 

85 

78 

78 

76 

79 

76 

67 

49 

64 

71 

78 

48 

52 

63 

68 

71 

69 

50 

70 

62 

42 

44 

58 

65.2 

Mm 

40 

42 

36 

37 

38 

42 

51 

50 

57 

58 

59 

-9 

49 

40 

29 

36 

51 

43 

29 

29 

30 

29 

39 

43 

43 

43 

42 

33 

33 

33 

41.1 

Se*  Reference  Notes  Following  Slatloi 
-    351    - 


Conllnuvd 

Ul 

UL 

I 

It 

Mk 

'LI 

iA 

IU 

tit 

.b 

TEXAS 

NOVEMBER 

1969 

Sutton 

Day 

of  Month 

0) 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

> 

< 

HENRIETTA 

MAX 
MIN 

59 
35 

65 
42 

56 
36 

56 
3* 

60 
99 

71 
40 

82 
42 

60 
41 

76 
43 

83 

44 

79 
51 

82 
40 

77 
41 

63 
33 

46 
30 

69 
34 

68 
47 

80 
34 

50 
25 

54 
26 

67 
31 

71 
37 

72 
40 

69 
35 

62 
35 

70 
38 

66 
34 

45 
23 

49 
27 

60 
26 

65.9 

36.0 

H1C0 

MAX 

MIN 

71 
36 

<>6 

41 

63 
34 

65 
35 

74 

37 

77 

41 

84 
46 

86 
45 

83 

50 

77 
51 

79 

58 

76 
46 

71 
50 

64 
38 

66 
25 

70 
42 

81 
62 

77 
37 

53 

26 

64 
24 

69 
30 

72 
33 

70 

47 

57 
42 

73 
36 

68 

42 

38 
34 

43 
29 

61 
37 

64 

27 

69.4 
39.5 

HILLSBURP 

MAX 

MIN 

71 
36 

71 
36 

52 

36 

63 

34 

M 

41 

74 
40 

77 
49 

87 
48 

87 
57 

83 
52 

78 
52 

63 

49 

75 
49 

70 
40 

67 
27 

67 
27 

71 
47 

82 
45 

47 
27 

54 
27 

66 
28 

68 

32 

74 
42 

68 
46 

63 

40 

73 
40 

70 
45 

19 

33 

60 
33 

60 
28 

69.3 
39.5 

JACkSBDrh 

MAX 

MIN 

64 

-.0 

62 
40 

60 
36 

63 
37 

75 
43 

82 

52 

ei 

46 

83 
51 

81 
48 

78 
53 

84 
58 

82 
44 

70 
45 

58 
36 

68 
31 

67 
43 

82 
59 

79 
37 

54 
27 

65 
32 

70 
32 

69 
42 

68 

43 

59 

40 

68 
43 

69 

42 

64 
34 

44 
25 

38 

36 

64 

31 

69.0 

40.9 

KAUFMAN 

MAX 

MIN 

62 
37 

70 
38 

51 

38 

64 
38 

6-. 
39 

74 
41 

75 
49 

83 

47 

87 

47 

81 
50 

60 
56 

61 
48 

76 
48 

6  9 
37 

48 
29 

66 

32 

68 
45 

81 

45 

46 
28 

55 

27 

67 

28 

69 
33 

71 
42 

70 
47 

53 

43 

74 
41 

70 
42 

90 

32 

60 
32 

62 

28 

67.2 
39.6 

KILlEEN 

MAX 
MIN 

69 
39 

65 
44 

65 

34 

65 
34 

76 
36 

74 
51 

80 
58 

84 
51 

89 
54 

83 
55 

84 
57 

85 
55 

74 
55 

74 
45 

65 
24 

66 

27 

73 
44 

81 
43 

57 
41 

68 
35 

65 
26 

69 
37 

74 
40 

72 
52 

64 
46 

74 
46 

68 

38 

60 
33 

58 
37 

37 
38 

71.3 
42.6 

LAVDN  DAM 

MAX 
MIN 

59 
43 

67 
43 

52 
38 

60 
38 

61 
39 

72 
39 

74 
50 

84 
47 

64 
52 

77 
53 

79 
56 

81 
50 

73 
49 

66 
3B 

46 
28 

66 
35 

69 
46 

81 
44 

47 
31 

52 
28 

66 
30 

66 
33 

71 
42 

63 
45 

56 
43 

71 
44 

68 
42 

45 
33 

47 
32 

58 

30 

65.4 

40.7 

MARLIN 

MAX 

MIN 

66 
41 

65 
34 

67 
37 

75 
37 

79 
46 

84 

47 

87 
47 

87 

47 

86 
52 

81 
55 

82 
59 

77 
50 

62 
28 

67 
26 

74 

40 

80 
62 

74 

41 

54 
32 

65 
26 

67 
29 

72 
39 

75 
50 

62 

45 

70 
43 

70 
43 

64 

38 

45 
36 

36 
36 

63 
34 

70.9 
41.4 

MC  CREGOR 

MAX 
MIN 

62 

40 

60 
43 

51 
38 

59 
36 

62 
40 

73 
47 

80 

54 

83 
49 

87 

45 

83 
54 

74 
60 

84 
52 

75 
54 

70 

41 

52 

30 

63 
36 

74 
45 

80 
44 

46 
32 

53 
30 

63 
30 

67 
38 

73 
43 

68 
46 

51 
44 

68 

45 

63 
46 

48 
36 

48 
36 

53 

31 

65.9 
42.2 

MC  KINNEY 

MAX 

MIN 

68 
36 

62 

44 

60 
36 

61 
42 

72 

39 

74 
48 

81 
47 

64 
44 

84 
48 

79 
54 

83 
55 

76 
47 

66 

47 

59 
34 

66 
28 

68 
39 

62 
62 

75 
40 

53 

27 

66 
25 

68 
30 

72 
36 

68 

50 

58 
43 

72 
38 

68 

38 

63 
39 

46 
?8 

60 
38 

64 
26 

68.7 
40.3 

HEXIA 

MAX 

MIN 

55 
45 

59 
46 

60 
40 

63 
42 

68 
41 

70 
44 

75 
58 

66 
51 

88 
53 

89 
52 

87 
51 

80 

50 

60 
51 

63 
39 

50 
28 

62 

30 

72 
52 

75 
45 

46 
32 

52 
29 

62 

34 

65 
37 

72 
40 

74 
48 

51 

43 

68 

44 

69 

46 

55 

36 

47 
35 

53 
35 

66.9 
42.6 

MINERAL  WELLS  FAA  HP 

MAX 

MIN 

71 

38 

55 

40 

60 
36 

64 
38 

76 
41 

81 
47 

83 
48 

83 

45 

61 
52 

78 
54 

85 
57 

73 
47 

67 
45 

46 
30 

67 
30 

68 

42 

84 
60 

67 
37 

55 

31 

68 
28 

72 
33 

74 
40 

62 

45 

55 

42 

73 
39 

69 
43 

57 
36 

43 
30 

61 
38 

65 
30 

68.2 
40.8 

NAVAPRJ  MILLS  DAM 

MAX 

MIN 

61 
42 

70 
45 

50 
38 

61 
40 

62 

40 

72 
46 

77 
49 

82 
46 

86 
51 

84 
53 

78 
60 

81 
51 

74 
50 

69 
40 

49 
28 

66 
36 

72 
50 

80 
45 

46 
31 

52 
30 

63 
32 

66 
36 

72 
46 

67 
49 

51 
43 

71 
44 

72 
44 

55 
34 

47 
35 

59 
32 

66.5 
42.3 

(UNEY 

MAX 

MIN 

62 
37 

59 
42 

57 
36 

62 
35 

72 

39 

82 
42 

45 

84 

86 
55 

73 
43 

74 
47 

71 

48 

68 
32 

81 
38 

54 

34 

68 
31 

63 
33 

66 
35 

74 
38 

65 

39 

PARIS 

MAX 

MIN 

54 
37 

65 

41 

50 

37 

59 

36 

59 

38 

73 
42 

74 
50 

80 
47 

79 

48 

74 
52 

78 
56 

81 
46 

73 
45 

65 
32 

47 
29 

65 
34 

66 
40 

73 
41 

45 
28 

52 

30 

65 
33 

66 
39 

71 
42 

65 

40 

60 
43 

70 
41 

67 
41 

47 
28 

47 
26 

38 

28 

64.3 
39.1 

PHUT  POINT 

MAX 

MIN 

58 
39 

65 

39 

53 
36 

56 

38 

60 
39 

71 
45 

73 
46 

79 
47 

81 
48 

72 
51 

77 
53 

63 

45 

70 
45 

65 

34 

45 
32 

66 
34 

67 
44 

82 

41 

47 
26 

53 
27 

67 
33 

68 
36 

72 
44 

60 
40 

55 

40 

70 
40 

66 
40 

43 

27 

45 
28 

59 
30 

64.4 
39.0 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

62 
32 

69 
43 

50 
34 

61 
36 

64 
38 

72 
42 

77 
44 

83 
47 

85 
52 

80 
56 

77 
57 

82 

48 

72 
49 

67 
39 

49 
29 

63 
37 

72 
49 

61 
41 

49 

26 

53 
26 

63 
29 

66 

34 

71 

40 

62 
44 

53 

39 

70 

40 

60 
36 

45 

31 

43 
32 

58 

30 

63.4 
39.3 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

68 
40 

60 
40 

60 
35 

64 
32 

73 
44 

79 
54 

82 

50 

83 
58 

77 
50 

76 
54 

83 

60 

74 

45 

67 
45 

55 

38 

65 
33 

72 

47 

79 

57 

71 
37 

53 

27 

63 

34 

68 
38 

72 

45 

61 

42 

54 
43 

67 
41 

64 
47 

54 
34 

36 
27 

57 
31 

62 
33 

66.6 

42.0 

OUINLAN 

MAX 

MIN 

68 

43 

67 
39 

60 

36 

62 

43 

72 
40 

74 
49 

81 
53 

84 
47 

85 
48 

83 
50 

80 
59 

75 
46 

69 
48 

6? 

36 

58 
28 

70 
28 

80 

56 

76 
41 

59 
29 

65 
30 

69 
37 

70 
35 

70 
54 

63 
45 

74 
44 

70 
42 

66 
39 

50 

30 

60 
39 

63 

27 

69.5 

41.4 

RANGER  1  W 

MAX 

MIN 

67 
33 

54 
34 

60 
29 

68 
32 

72 
31 

79 
44 

83 
44 

84 

44 

77 
45 

76 
50 

84 
56 

73 
45 

60 
40 

56 
37 

64 
30 

70 
43 

82 
59 

71 
37 

53 

43 

63 
31 

69 
34 

71 
37 

63 

44 

53 

42 

63 
41 

63 

47 

35 
33 

39 
27 

56 

37 

63 
31 

66.5 
39.3 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

71 
40 

63 
38 

61 
32 

63 
32 

65 
35 

63 

39 

78 
42 

85 

44 

86 

50 

78 
54 

78 
56 

82 

45 

72 
46 

67 

39 

50 
28 

66 
33 

66 
35 

71 

40 

50 
26 

54 
26 

64 
28 

68 
31 

71 

4! 

39 

44 

53 

40 

69 

45 

62 

36 

38 
31 

44 
32 

59 

29 

63.3 
38.0 

ROSEBUD  3  HSW 

MAX 

MIN 

71 
41 

67 
45 

63 

37 

64 
39 

74 
40 

81 

48 

85 
58 

88 
49 

62 
56 

79 
60 

84 
61 

81 
54 

74 
57 

67 
42 

66 
28 

74 
44 

78 
64 

74 
42 

52 
32 

63 
30 

67 
32 

74 
38 

71 
51 

65 

47 

69 
44 

69 

48 

64 
40 

49 

39 

57 
41 

62 
33 

70.5 
44.7 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

MIN 

60 
36 

66 
43 

53 

38 

60 
35 

61 
41 

73 
50 

74 
46 

82 
43 

84 
47 

76 
51 

78 
56 

83 
42 

74 
45 

64 
34 

46 
27 

67 
39 

67 
46 

82 
40 

53 

25 

54 
29 

67 
34 

69 

40 

71 
46 

59 
39 

56 
39 

71 
38 

65 

38 

45 
27 

47 
29 

58 
26 

65.5 

39.0 

SPRINSTOWN 

MAX 

MIN 

62 
38 

65 
40 

55 

35 

61 
36 

63 

39 

75 
45 

78 

47 

83 
44 

85 

44 

78 
50 

79 
52 

85 
44 

75 

44 

66 

37 

46 
27 

67 
34 

67 
49 

84 
41 

49 
29 

54 
29 

67 
38 

71 
41 

72 
43 

60 

41 

53 

38 

72 
48 

69 
39 

41 
27 

45 
26 

60 
26 

66.3 
39.1 

STEPHENvlLLE  4  N 

MAX 

Mm 

69 
38 

65 
39 

61 
33 

63 
36 

74 

36 

77 
46 

83 

48 

65 
53 

78 
55 

76 
55 

80 

55 

75 
47 

65 
46 

59 

40 

64 
28 

65 
36 

81 

40 

69 
42 

51 
28 

57 
28 

67 
33 

71 

37 

68 

45 

65 

43 

70 
41 

64 
47 

55 

34 

44 
29 

58 
38 

63 
32 

67.4 
40.3 

STlLLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

Mm 

64 
43 

71 
42 

57 
34 

65 
40 

65 
36 

74 
48 

79 
53 

79 
53 

89 
56 

79 
60 

81 
62 

84 
55 

77 
57 

74 
41 

54 
33 

66 

40 

73 
48 

78 
44 

54 
32 

54 
32 

65 
34 

68 
36 

74 
45 

71 
46 

52 
45 

69 

47 

65 
52 

56 
37 

49 
37 

59 

34 

68.2 
44.1 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

63 
41 

71 

45 

51 

37 

65 

38 

63 

-0 

75 
44 

81 
55 

83 

51 

90 
55 

85 
59 

80 
60 

85 

57 

78 
56 

77 
43 

55 
28 

67 

38 

75 
52 

79 
49 

49 
34 

53 
28 

64 
29 

67 
35 

75 
39 

72 
48 

52 

48 

71 
50 

69 
51 

37 

40 

49 
40 

63 
33 

69.0 
44,1 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

64 

44 

73 
46 

49 
38 

65 
39 

6t 
43 

75 
46 

80 
51 

86 
53 

69 
52 

82 

61 

81 
61 

83 
53 

78 
54 

74 
43 

55 

34 

65 

37 

73 
52 

78 
46 

48 
32 

54 
32 

67 
35 

67 
35 

74 
45 

72 
48 

52 
46 

70 
47 

68 
55 

57 
37 

41 
39 

38 
34 

68.1 

44.6 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

61 
36 

67 
40 

58 
33 

57 
33 

62 

36 

76 
40 

80 
43 

81 
46 

81 
46 

73 
51 

77 
54 

84 
42 

72 
45 

63 
37 

48 
30 

68 
35 

71 
41 

80 
36 

49 
26 

54 
28 

67 
31 

72 
37 

74 
40 

56 
37 

61 
38 

68 
43 

64 
36 

42 
26 

41 
27 

56 
27 

65.4 
37.3 

WACO  D'M 

MAX 

Mm 

62 
43 

71 
44 

51 
37 

64 
41 

69 

43 

73 
50 

77 
55 

62 
49 

87 
53 

82 
56 

74 
56 

83 
52 

75 
54 

71 
41 

52 
34 

66 

38 

72 
49 

78 
44 

47 
33 

54 
32 

60 
36 

67 
40 

72 

41 

68 

47 

50 
44 

70 
45 

67 
48 

53 
37 

54 
36 

58 
33 

66.8 
43.7 

WACO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

72 

43 

52 

43 

64 

41 

65 

43 

74 
46 

79 

54 

83 
56 

88 

51 

83 
56 

76 
60 

85 

62 

77 

55 

72 
52 

53 
36 

67 
35 

73 
48 

82 
67 

71 
43 

52 
33 

62 

31 

66 
36 

71 
40 

65 
53 

53 

47 

69 
44 

66 
46 

57 
39 

43 

36 

55 

40 

61 
33 

67.9 
43.6 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

69 
42 

62 

44 

62 
38 

62 

40 

74 
42 

75 
46 

83 
52 

67 
47 

81 
53 

78 
56 

82 
60 

78 
50 

70 
50 

64 
38 

63 
29 

69 

40 

83 
62 

75 
39 

54 
29 

67 
31 

68 
32 

73 
41 

71 
51 

69 
45 

71 
41 

70 
43 

65 
39 

47 
33 

60 
40 

63 
31 

69.9 
42.9 

wEATHERFORD 

MAX 

Mm 

60 
39 

69 
42 

53 
36 

59 
36 

6? 
37 

75 
41 

78 
47 

62 

47 

84 
51 

79 
52 

72 
54 

83 

46 

73 
47 

65 

39 

45 
30 

68 
32 

67 
46 

83 

40 

46 
29 

52 
29 

67 
33 

71 
38 

72 
42 

61 
42 

53 

39 

72 
44 

68 
38 

42 
28 

43 
29 

39 

29 

63.4 
39.4 

WHITNEY  DAM 

•      •      • 

MAX 

Mm 

62 
38 

72 

41 

51 
38 

63 
39 

63 
38 

75 
44 

77 
51 

63 

47 

67 
47 

60 

47 

78 

50 

82 
53 

75 
54 

69 
41 

50 
28 

67 
31 

73 

48 

82 

45 

49 
33 

54 
26 

65 
28 

68 

34 

74 
42 

67 

46 

53 

42 

70 
45 

67 
47 

50 

3  5 

45 
35 

38 

32 

67.0 
40.9 

EAST  TEXAS          04 

ANOERSON 

MAX 

Mm 

70 
39 

67 
44 

65 
32 

70 

38 

75 

39 

82 
50 

85 

66 

89 

47 

86 
56 

89 

54 

86 
62 

78 

56 

79 
56 

73 

40 

65 
24 

73 
39 

79 
63 

72 
45 

53 

32 

63 

27 

68 
32 

73 

42 

78 
52 

67 

50 

73 
47 

74 
52 

69 
42 

58 

41 

60 
35 

63 
31 

72.9 
44.4 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

66 
39 

59 
39 

65 
36 

65 
42 

73 
34 

75 
41 

84 
60 

83 

44 

83 
48 

76 
53 

85 
59 

77 
53 

72 
57 

63 
35 

64 
24 

70 
33 

68 
62 

66 
41 

52 
33 

64 
26 

69 
32 

70 
37 

77 
51 

73 
52 

74 
50 

72 

47 

65 
51 

53 

35 

57 
36 

62 
32 

69.6 
42.7 

&••  R«f4>r inci  NolM  Following  Station  Indtx 
-    352    - 


Continued 

Dl 

UL 

Y 

TE 

Ml 

=>E] 

SA 

TU 

RE 

;s 

TEXAS 

N0VFM6ER 

1969 

Station 

Day 

of  Month 

01 

l 

2 

3 

4  1 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S3 
> 
< 

CENTER 

MAX 

MIH 

69 
34 

69 
32 

62 

30 

66 

30 

67 
29 

73 

11 

77 

40 

66 
39 

85 

40 

80 

45 

62 
47 

84 
52 

75 

52 

75 

34 

51 
23 

63 

23 

71 
48 

71 
64 

66 
32 

55 

24 

63 

24 

67 
31 

67 
42 

78 
52 

72 
48 

77 
44 

72 

43 

62 
35 

51 
30 

62 
20 

70.0 
37.5 

CENTERVILLE 

MAX 

MIN 

62 

35 

70 
37 

53 

29 

65 

34 

66 
31 

75 

39 

81 

47 

85 

40 

87 
45 

87 

57 

82 
56 

84 
55 

78 
53 

74 
39 

51 
19 

66 

30 

72 
48 

78 
52 

54 
32 

52 
22 

64 
24 

67 
30 

73 
47 

77 
51 

62 
43 

74 
42 

73 
45 

68 
39 

49 
35 

59 
29 

69.6 
39.5 

CLARkSVIilE  2    E 

MAX 
MIN 

66 
37 

65 
43 

65 
3* 

61 
34 

59 
35 

72 

35 

74 

44 

80 
49 

78 
50 

77 
52 

76 
52 

78 

47 

72 
44 

66 
31 

45 
23 

62 
27 

67 
37 

68 
50 

67 
30 

52 
28 

64 
27 

68 
33 

72 
34 

71 
45 

62 

46 

70 
45 

68 
43 

5  2 
31 

48 
28 

58 
28 

66.1 
38.1 

COLDSPRING  5  SSw 

MAX 

MIN 

66 
39 

69 
33 

68 
33 

64 
33 

69 
34 

75 

35 

62 
50 

86 
44 

87 
44 

86 
52 

82 
62 

85 
60 

78 
58 

79 
40 

51 
21 

64 
24 

72 
42 

76 
66 

70 
32 

53 

24 

62 
24 

67 
29 

77 
45 

78 
46 

63 
51 

73 
46 

75 
47 

68 

43 

49 
31 

57 
27 

71.1 
40.7 

COLLEGE  STATION  Fia  AP 

MAX 

MIN 

69 
41 

57 
40 

63 
36 

67 
39 

72 
39 

80 
51 

82 
54 

85 
49 

66 
54 

60 
58 

83 
63 

76 
59 

77 
55 

55 
29 

64 
26 

73 
42 

78 
66 

71 
41 

52 
32 

61 
27 

66 
33 

72 
45 

74 
54 

59 

51 

73 
48 

75 
53 

61 
42 

50 
42 

60 
35 

63 
32 

69.5 

44.5 

CONROE 

MAX 

Mm 

67 
42 

71 
42 

71 

37 

67 
38 

71 
37 

72 
38 

84 
53 

87 
47 

89 
47 

89 
53 

84 
63 

88 
61 

78 
59 

80 
42 

55 

25 

66 
25 

73 
47 

79 

66 

66 
35 

54 
2' 

64 
27 

69 
31 

76 
52 

80 
59 

64 

40 

74 
52 

76 

54 

55 
44 

52 

35 

57 
35 

72.0 
43.7 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

61 
39 

68 
39 

5! 
34 

63 
34 

65 
37 

73 
37 

61 
46 

83 

44 

85 
45 

86 
51 

81 
58 

84 
59 

79 
57 

75 

40 

49 
22 

64 
22 

74 
45 

73 
64 

65 
32 

53 

24 

63 

24 

67 
28 

75 
39 

78 
52 

68 
46 

75 
46 

74 
50 

58 
40 

49 
37 

60 
29 

69.5 

40.7 

DAINGERFIELH  9  S 

MAX 

Mm 

66 
39 

64 
41 

61 

37 

61 
42 

73 
37 

73 

48 

81 
61 

83 

44 

80 
53 

77 
53 

82 

59 

79 
50 

69 

49 

64 
35 

64 
30 

69 
42 

68 
61 

66 
42 

55 

33 

65 

31 

68 

41 

71 
42 

69 
53 

66 

48 

68 
48 

66 
46 

69 

45 

50 

34 

59 
38 

61 
31 

68.4 
43.8 

DIALVILLE  2  w 

MAX 

Mm 

66 

37 

54 
41 

62 
36 

64 
43 

72 

40 

77 

82 

63 

84 

51 

85 
53 

83 

57 

82 
63 

75 
55 

71 
54 

60 
37 

63 

26 

71 
37 

69 

64 

69 

41 

51 
32 

62 
31 

66 
36 

72 
42 

74 
53 

67 
51 

73 

47 

72 
49 

63 
44 

49 
36 

52 
37 

60 
34 

68.3 

44,6 

Emory 

MAX 

Mm 

60 
35 

67 
35 

49 

33 

60 
36 

61 
36 

72 

33 

74 
49 

60 
44 

84 
44 

80 
50 

81 
55 

80 
47 

74 
48 

66 
35 

46 
25 

63 
31 

69 
39 

75 
45 

47 
30 

53 
27 

64 
26 

66 

34 

70 
37 

69 
45 

57 
42 

70 
40 

69 
45 

55 

32 

49 
30 

59 
26 

65.6 
36.0 

evadale 

MAX 

Mm 

70 
41 

68 
38 

70 
37 

63 
35 

68 
35 

72 
41 

81 
58 

65 
44 

83 
50 

64 
57 

64 
65 

85 
67 

78 
64 

78 
42 

53 
23 

63 
31 

75 
53 

77 
49 

53 

35 

62 
25 

67 
27 

71 
36 

77 
50 

76 
50 

76 

56 

74 
46 

70 
56 

68 

45 

51 
33 

60 
26 

71.4 
43.9 

FAIRFIELD 

MAX 

MIN 

68 
39 

05 
37 

72 
39 

81 
48 

85 
47 

84 
52 

79 
57 

61 
61 

78 
51 

73 
49 

63 
40 

64 
27 

71 
39 

74 
64 

71 
42 

51 
32 

64 
28 

72 
37 

73 
53 

66 
49 

70 
43 

70 
46 

69 

41 

66 
38 

62 
46 

71.0 
44,2 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

70 

38 

64 
42 

63 
37 

67 
36 

76 

37 

Bl 

47 

83 
62 

87 
48 

67 
53 

83 
57 

83 
62 

81 
55 

75 
56 

65 
40 

66 
24 

73 
38 

75 
45 

60 
43 

53 
33 

63 
25 

68 
29 

75 

41 

77 
42 

64 

47 

73 

44 

72 
47 

64 

41 

51 
40 

59 

40 

63 
32 

70.8 
42.7 

GILMER  2  W 

MAX 

Mm 

62 
35 

67 
37 

46 

34 

61 

36 

63 
33 

74 
37 

73 
51 

81 

40 

83 

44 

80 
52 

80 
55 

82 
46 

73 
45 

66 
34 

46 
27 

65 
29 

69 
46 

68 

49 

50 
31 

51 
29 

65 
32 

68 
39 

70 

46 

72 

45 

64 

43 

73 
39 

70 
42 

56 
33 

49 
33 

56 
24 

66,2 
38,9 

GLADEWATER 

MAX 

Mm 

63 
34 

68 
37 

48 
31 

62 
42 

64 
34 

44 

74 
58 

84 
42 

82 

46 

81 
51 

76 
51 

82 
48 

73 
47 

68 
33 

45 
25 

63 

36 

70 
45 

69 

44 

47 

30 

53 
26 

64 

35 

67 
39 

70 

50 

70 

47 

64 

44 

72 
41 

70 
48 

57 
33 

50 
36 

59 
25 

66.3 

40.1 

GROvETON  2  NNw 

MAX 

Mm 

69 
38 

62 
37 

64 
34 

67 
35 

74 

34 

8C 
45 

85 
64 

85 
43 

86 

47 

60 

54 

65 
61 

79 
59 

76 
58 

65 
39 

64 
22 

74 
36 

72 
63 

70 

41 

53 

33 

62 
25 

67 

29 

72 
42 

77 
47 

71 
55 

74 
51 

74 
48 

71 
55 

66 

40 

60 
30 

63 
32 

71.6 
43.2 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

70 
37 

66 

35 

68 

32 

64 
34 

67 
31 

73 
37 

60 
52 

66 

41 

85 
44 

65 

50 

62 
60 

85 
60 

78 
59 

76 
38 

51 
20 

61 

30 

73 
55 

75 
64 

64 
33 

54 
23 

63 

25 

68 
34 

69 
50 

75 
48 

71 

49 

77 
45 

74 
51 

64 
38 

50 
32 

60 
27 

70.5 
41.1 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

65 
42 

70 
44 

69 

38 

64 
38 

69 
38 

77 
46 

65 
55 

87 
52 

91 
54 

86 
57 

87 
60 

87 
62 

79 
60 

79 
42 

55 
25 

67 
33 

75 
55 

80 
62 

64 
35 

54 
27 

64 
32 

69 

37 

76 
50 

78 
55 

61 
50 

75 
52 

76 
55 

67 
43 

50 
36 

57 
35 

72.2 
45.7 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

67 
39 

69 

40 

67 
34 

62 
35 

64 
39 

71 

-0 

74 
44 

61 
45 

83 

46 

81 
50 

78 
54 

82 
53 

76 
54 

70 
33 

46 
25 

68 
27 

70 
44 

69 
53 

53 
29 

52 
26 

62 
29 

67 
35 

70 
42 

74 
48 

73 
45 

76 
46 

71 
49 

56 
33 

52 

37 

51 
28 

67.6 
40.1 

HUNTSVlLLE 

MAX 

Mm 

64 
42 

72 
41 

67 
38 

65 
39 

68 
41 

76 

46 

62 
54 

85 
48 

89 

58 

86 
59 

86 
61 

86 
62 

80 
60 

77 
40 

61 
31 

65 
37 

72 
51 

73 
63 

65 

34 

52 
33 

63 
35 

69 

40 

73 
47 

77 
57 

63 
49 

74 
50 

76 

50 

61 
42 

46 
36 

58 
25 

71.2 
45.6 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

69 

40 

70 
43 

61 

35 

63 
34 

66 
33 

71 

35 

80 
45 

84 
43 

83 

43 

85 
43 

80 

54 

64 
58 

76 
60 

76 
39 

59 
21 

62 
22 

71 
39 

71 
64 

64 
32 

53 
24 

60 
25 

69 
26 

65 
43 

76 

50 

69 
50 

77 
45 

74 
48 

62 

39 

49 

31 

58 
27 

69.6 

39.7 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

68 
38 

59 
41 

64 
34 

63 
42 

73 
38 

75 
48 

83 
63 

84 
47 

84 
53 

79 
58 

83 
61 

74 
54 

71 
52 

62 
36 

64 
25 

69 

40 

66 
62 

68 
40 

52 

30 

64 
28 

67 
34 

71 
44 

75 
52 

66 

51 

73 
45 

70 
48 

66 
43 

48 
35 

57 

38 

61 
35 

68.8 
43.8 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

69 
33 

70 
30 

71 
27 

64 
29 

69 
27 

73 

33 

81 

51 

87 
36 

86 
41 

86 
46 

81 

55 

86 
55 

80 
60 

76 
35 

51 
24 

63 
22 

75 

45 

74 
59 

65 

30 

54 
27 

63 
30 

68 
28 

72 
40 

78 
44 

70 
45 

77 
40 

75 
49 

69 
39 

50 
26 

59 
31 

71.5 
38.0 

KARNACK 

MAX 

Mm 

65 
42 

62 
39 

59 

37 

62 

42 

70 

34 

72 
42 

80 

55 

78 
44 

78 
49 

78 
51 

83 
57 

78 
50 

69 

50 

64 
36 

62 
28 

70 
34 

68 
62 

66 
43 

52 
34 

62 
29 

67 
32 

68 
33 

72 
52 

68 
53 

73 

50 

68 
46 

64 
51 

51 
37 

56 
34 

60 
28 

67.5 
42.5 

KIRSYVlLLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

70 
39 

72 
38 

67 

37 

70 
34 

75 
33 

62 
38 

88 
56 

86 
43 

B7 
47 

81 
54 

87 
64 

81 
65 

60 
64 

70 
39 

63 
21 

78 
31 

75 
62 

73 
45 

56 

31 

63 
25 

68 
26 

72 
34 

76 
48 

68 

51 

77 
52 

76 
47 

69 
52 

65 
43 

59 
32 

62 
28 

73.2 
42.6 

LINDEN 

MAX 

Mm 

63 

36 

67 
38 

47 
32 

62 

33 

63 
34 

72 

3c 

72 
41 

81 
46 

78 

49 

79 
50 

76 
55 

82 
49 

73 
48 

78 
33 

46 
22 

64 
32 

70 
43 

77 
61 

64 
30 

51 

26 

65 
27 

68 
31 

70 
38 

70 
50 

67 
49 

73 

47 

69 
46 

53 
32 

49 
31 

56 
25 

67.0 
39.1 

LIVINGSTON  ?  NNt 

MAX 

Mm 

69 
39 

70 
38 

70 
34 

65 
33 

70 
33 

73 

33 

61 
45 

66 
43 

86 
43 

87 
56 

80 
63 

84 
62 

78 
60 

79 
44 

51 
21 

63 
22 

73 

37 

77 
63 

70 
35 

53 
24 

61 
23 

67 
27 

73 
49 

77 
53 

64 
54 

74 
46 

76 
45 

67 
46 

50 
32 

61 
28 

71.2 
41.0 

LONGVlEw 

MAX 

Mm 

61 
37 

68 
3» 

57 
33 

63 
33 

64 
36 

73 

38 

74 
41 

63 

44 

8? 
43 

79 
54 

79 
57 

84 
51 

75 
50 

69 

34 

47 
27 

64 
30 

70 
37 

70 
62 

65 
33 

53 
26 

64 
28 

69 
34 

70 
40 

74 
48 

68 
46 

75 
45 

74 
46 

57 

35 

50 
34 

57 
26 

67.9 
39.6 

LOViLADY 

MAX 

Mm 

64 
39 

69 
39 

61 
35 

65 
36 

66 
34 

7* 

3  6 

81 

51 

65 
43 

86 
47 

67 
50 

82 

56 

85 
56 

79 
58 

75 

40 

50 
22 

65 
23 

73 
46 

73 
62 

64 
33 

54 
25 

63 
27 

68 

30 

74 
46 

72 

51 

68 
47 

75 
46 

75 
50 

59 

40 

49 

•14 

59 

33 

70.0 
41.3 

LUFKIN  faa  AIRPORT 

MAX 

Mm 

71 
39 

63 
38 

65 
35 

69 
36 

75 
34 

81 
42 

86 
52 

87 
43 

88 
50 

63 
58 

66 
66 

80 

58 

79 
53 

54 
25 

65 
21 

75 
33 

75 
66 

73 
42 

55 

30 

63 
25 

69 
28 

73 
36 

79 
52 

72 
52 

77 
54 

76 
47 

64 
46 

51 
37 

61 
34 

64 
31 

72.0 
42.2 

MADISONVILLE 

MAX 

Mm 

71 
39 

68 
42 

65 
35 

67 
38 

74 
36 

31 
47 

85 
66 

86 

45 

86 
50 

85 

57 

64 
61 

81 
56 

77 
55 

68 
40 

60 
26 

73 
41 

77 
62 

74 
42 

53 

34 

63 
27 

68 
31 

74 
45 

77 
52 

70 
53 

75 
46 

75 
49 

66 
44 

5  0 
40 

60 
35 

64 
33 

72.0 
44.3 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

63 

37 

69 

38 

32 

60 

34 

62 
32 

71 

33 

73 
42 

60 
43 

82 

45 

81 
49 

78 

55 

83 

51 

73 
49 

69 
35 

46 
23 

63 
25 

70 
34 

66 
60 

65 

34 

51 
25 

63 
26 

68 
29 

70 
38 

74 
52 

70 

48 

72 
50 

71 
44 

56 
35 

50 
36 

54 
27 

66.6 
38.7 

MINEOLA  8  ENE 

MAX 

Mm 

68 
33 

63 

38 

6? 
3! 

62 
42 

75 
31 

75 
42 

62 
52 

85 
40 

82 
46 

81 
52 

81 
52 

74 
46 

67 
46 

60 
36 

65 

21 

68 
28 

73 
62 

68 
41 

53 
31 

65 
23 

67 
29 

71 
41 

68 
45 

67 
46 

71 
41 

70 
38 

62 
41 

50 

3? 

59 
37 

61 
23 

68.5 
38.9 

mount  pleasant 

MAX 

Mm 

58 
33 

65 
36 

57 
30 

62 
33 

61 
31 

74 
34 

74 
44 

80 
40 

82 
42 

79 
44 

79 
55 

79 
45 

74 
45 

67 
35 

45 
21 

67 
24 

67 
42 

66 
49 

49 
32 

52 

23 

66 
24 

69 
28 

72 
32 

68 

45 

63 
43 

71 

40 

70 
44 

53 
33 

48 
33 

54 
23 

65.6 
36,1 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

59 
36 

66 

40 

48 
35 

61 
37 

61 
38 

73 

42 

73 
46 

82 

42 

81 
51 

78 
53 

76 
54 

79 
45 

73 
44 

65 
33 

45 
26 

64 
34 

68 
40 

68 
46 

47 
27 

51 
29 

66 
33 

67 
37 

71 
42 

68 

45 

62 

42 

71 

40 

68 
47 

53 

30 

49 
30 

59 

24 

65.1 
39.1 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

67 
38 

69 
37 

57 
33 

65 
36 

65 

34 

74 
36 

79 
46 

85 
45 

85 
44 

86 
54 

84 
60 

65 
59 

78 
58 

74 
39 

49 
24 

63 
26 

72 
34 

70 
67 

69 
33 

52 
25 

63 
26 

68 

33 

72 
35 

78 
53 

72 

49 

76 
46 

72 
46 

60 
36 

49 
35 

60 
26 

69.9 
40.6 

NEWTON 

MAX 

Mm 

70 
41 

69 
36 

70 

36 

65 
35 

69 

33 

74 

34 

81 
39 

67 
42 

86 
45 

87 
45 

82 

51 

85 
62 

80 

62 

80 
40 

50 
22 

65 
22 

74 
35 

75 
66 

69 

30 

54 
25 

64 
25 

68 

27 

70 
33 

75 
49 

69 
51 

77 
45 

75 
50 

69 

42 

50 
33 

60 
29 

71.6 
39.5 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

61 

40 

68 

44 

49 

38 

62 

40 

64 
43 

73 

44 

79 
56 

82 
55 

85 

54 

85 

56 

82 

60 

62 

54 

76 

54 

71 
37 

47 
29 

63 
31 

71 
52 

70 
52 

53 

29 

52 

30 

63 
33 

67 
39 

73 

45 

74 
50 

62 
47 

74 
48 

72 
50 

56 
33 

50 
35 

58 
34 

67.5 
43.6 

POYNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

68 

38 

59 
43 

6? 
37 

64 
44 

74 

41 

78 

49 

80 
50 

86 
47 

85 
52 

79 
57 

82 
62 

76 
54 

71 
52 

60 
36 

65 
27 

69 

41 

71 
62 

70 

41 

52 
33 

64 
30 

68 
39 

73 

43 

74 
54 

62 
50 

73 
44 

70 
46 

66 
42 

50 
36 

62 
36 

69.5 
44.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

N0VFH8ER 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


R0CKLAN0    1    WSW 

RUSK 

SAM  RAVBURN  PAM 

SIMMS  2  NNW 

SPURGER  0AM  B 

SULPHUR  SPRINGS 

T6XARKANA 

TYLER  5  NE 

WARREN 

WILLS  POINT 

»     «     • 
TRANS  PECOS         05 
ALPINE 
BAKERSFIFLD 
BALMORhEA 
CANDELABIA 
CHlSnS  BiSIN 
C0RNUDAS  SERVICE  STA 
CRANE 
DKYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT 
FABENS 

FLIRT  HANCOCK 
FT  STOCKTON  KFST  RADIO 
GRANDFAi.lS  3  SSE 
KENT 

LA  TUNA  1  S 
MARATHJN 
MARFA  NJ  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 
PECOS 

PENKELL  1  SSE 
PRESIDIO 
RED  BLUFF  0AM 
SALT  FLAT  10  ENE 
SANDERSON 


MAX 

MIN 


MAX 

M1N 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MiN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MiN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MLN 


69   6* 
".2   •.! 


67   68 
39   37 


67   66 
34   39 


70   68 

4l   37 


59   67 
36   36 


63   59 
37   40 


62   68 
35   39 


68   69 
39   36 


60   68 
37   37 


70  55  62 

30  34  20 

65  68  49 

41  41  29 


65   76 
37   39 


78   65 
33   41 


62   65 
40   37 


73   55   66 


72   60   64 


6=! 
36 


68   61   61 
36   43   32 


72   80 
36   46 


64   71 
40   42 


67   72 
33   41 


70   72 
31   41 


69   73 
34   40 


63   73 
34   44 


62   72 

39   40 


71   82 
45   44 


65   71   84 


30   33   44 


54   62   73 
35   42   53 


77   75 
29   35 


71   79 
33   39 


71   72 
38   46 


76   76 
36   50 


73   75 
31   38 


77   74 
30   34 


66  73  83 

29  33  40 

65  70  80 

29  32  36 


58   66 
28   32 


76   80 
35   43 


69   73 
35   52 


67   76 
39   50 


77   80 
40   45 


85   66 
39   45 


77   79 

36   51 


66   73 
33   42 


70   75 
35   36 


82   84 
66   67 


76   62 
52   60 


60   63 
51   42 


79   77 
53   45 


60   67 
46   43 


75   62 
48   43 


72   77 
47   46 


74   83 
54   42 


85   63 
58   47 


74   82 
52   48 


81  77  71 

42  40  47 

80  83  82 

46  46  57 

79  85  78 

50  49  52 

87  87  87 

41  47  55 


40   42   48 


e- 

40 


62   77 
42   56 


75   68 
53   50 


85   65 
55   60 


87   80 
43   48 


82   62 
39   39 


87   85 
44   57 


79   74 
46   50 


73   76 
50   46 


66   83 
47   52 


83   79 
67   62 


62   85 
62   60 


77   77 
54   43 


79   90 
59   61 


80   80 
55   45 


76   76 
54   46 


76   82 
57   51 


84   78 
62   60 


79   60 
55   49 


78   75 
50   45 


57  54  52 

70  73  83 

54  51  54 

50  66  80 
57  49  46 

75  71  76 

55  56  53 

78  76  75 
42  44  43 

74  74  81 

55  55  46 

60  71  90 

63  60  55 

79  78  77 

51  47  55 

80  81  76 


78   76 
45   42 


71   61 
55   52 


76   72   82 


75   76   74 
51   40   37 


72   82   80 

54   56   47 


70   66 
49   52 


81   78   83 
60   57   61 


77   77 
54   51 


73   82   61 
54   57   47 


67   86   83 
58   52   47 


72   60   78 
56   54   51 


76   70 
46   48 


SO 


75   73 
59   34 


76   71 
50   35 


76   77 
64   41 


69   63   63 


79   80 
63   40 


73   67 
45   35 


71   66 
46   30 


75   69 
48   34 


71   61 
40   39 


74   67 
48   35 


71   62 
50   30 


61   70   50 
54   40   35 


62   73 
52   39 


66   46 
34   33 


75   60   66 


79   74 
47   39 


59   67 
43   32 


48   40   28 
72   69   72 


60   71 
50   40 


72   54 
40   27 


72   62 
48   40 


61   52 

45   26 


82  75  46 

63  43  31 

82  78  53 

52  42  26 


52   30   36 


78  70  67 

58  46  29 

72  65  71 

47  41  30 

75  73  44 

44  38  24 


86   76   49 


77   74   90 
59   52   55 
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6R 
44 


74   70   48 
50   42   34 


61   70 
46   46 


71   60 
35   50 


69   76 

45   48 


73   66 
50   46 


66   68 
39   42 


62   65 
41   47 


67   67   50 
54   48   30 


70   68   68 
35   44   34 


71   71 
53   45 


69   75   76 


64 
42 

6? 
34 

65 
42 

68 
42 

72 
3! 

52 
25 

66 

41 

40 

60 
34 

69 
2« 

69 
38 

so 
it 

7*   71 

4?   43 


65   72 
41   50 


70   78 
26   40 


74   75 
47   47 


78   81 
4T   48 


73   71 
42   51 


60   62 
24   49 


58   65 
40   50 


62   51   61 


64   68 
22   30 


52   62 
25   28 


53   66 
27   27 


52   65 
27   31 


52   64 
26   32 


62   66 
26   25 


53   64 
27   29 


51   53 
23   22 


52   59 
27   21 


52   52   62 

20   20   30 


49   60   64 
23   17   23 


54   62 
21   19 


45   58 
18   23 


57   52 
26   25 


53   57 
20   20 


61   62 
26   20 


58   64 
25   24 


52   64 
23   23 


26   40   4 
SuUon  Indox 


54   55 

22   20 


68   74 
52   57 


66   70 
41   43 


66   71 
34   49 


65   66 
36   45 


67   70 
35   44 


66   71 
32   41 


70   71 
40   38 


66   72 
36   41 


71   75 
32   48 


69   76 
30   31 


6-? 
3" 


76   65 
40   45 


72 
37 


68   75   54 


6<= 
30 

62 

44 

25 

69 
38 

73 
24 

72 
37 

58   64 
44   46 


54   57 
25   25 


75   61 
45   42 


80   54 
34   42 


71   62 
43   46 


70   70 
40   45 


67   60 
42   42 


61   56 
38   28 


68   55 

30   48 


74   71 
54   48 


49   43   45 


75   75 
50   52 


71   71 
38   38 


62   72   72 
43   40   46 


73   74   67 
52   45   54 


55   79   70 
42   42   45 


71   67 
39   43 


60   54 
39   42 


73   68 
37   55 


61   53 
26   43 


61   55 
42   49 


60   56 
48   53 


67   60 
36   43 


62   66 
30   36 


68   61 
27   50 


5?   56 
46   48 


63   55 
47   51 


68   63   55 

32   48   30 


59   57 
43   51 


59   46 
37   40 


59   63 

47   42 


57   59 
39   35 


56   56 
51   33 


72   72 
45   55 


54   54 
44   35 


62   62 
28   32 


58   55 
48   52 


54   49 
29   29 


56   49 
34   35 


55   49 
32   32 


37   43 
29   33 


40   38   JO 


40   40   45 


55   58 
33   36 


44   44 
18   18 


42   33   39 
29   29   33 


39   38 
32   31 


56   35   44 
30   30   34 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

YSIETA 

*      e 
EDWARDS  PLATEAU 
AMISTAD  DAM 
SIC  LAKE  NO  2 
BLANCO 
90ERNE 

BRACKETTVILLE 
BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 
OEL  RIO  WB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  Nw 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 
JUNCTION 
JUNO 

KERRVILLE 
LAMPASAS 
LANGTRY 
LEAKEY  HO  2 
LLANO 
MASON 
MC  CAMEy 
MEDINA 
MENARD 

KERTZDN 

0ZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 
PRADE  RANCH 
RANKIN 


MAX 

MIN 


MAX 
M1N 


MAX 

ton 


55   63 

43     :e 


67   68 
45   46 


61   67 
3*   33 


65   71 

37   37 


66   71 

36   37 


70   71 
40   43 


63   71 

3<>   36 


70   72 
35   40 


69   60 
40   42 


62   67 
35   46 


63   6B 
33   34 


69   60 
44   45 


71   69 
37   39 


65   65 
42   42 


72   61 
37   41 


72   58 
32   41 


68   70 
35   38 


67   72 
35   39 


65   72 
34   34 


69   69 
41   47 


69   65 
36   40 


67   71 
37 


65   69 
41   40 


6B   72 
35   37 


70   63 
31   39 


68   65 
36   38 


65   68 
33   37 


70   65 
35   40 


70   70 
38   38 


68   71 
28   37 


67   60 
41   38 


71   74 
30   34 


69   77   80 
30   32   42 


61   67   72 


65   70   72 


65   75 
29   40 


63   67   75 
30   32   32 


73   74   62 
29   30   41 


64   70   76 
30   32   36 


64   67   75 
31   31   31 


65   69   76 
34   33   35 


70   75   79 


85   86 
40   43 


69   74   75 
29   30   60 


71   83   83 
54   56   60 


BO   80 
51   45 


45 

78   87   91 
51   49   49 

76   87   68 

51   49   51 


75   B6 
40   53 


60   83 
45   43 


83   66 
53   46 


86   66 
46   47 


80   62 
45   44 


47   49   55 


80   83 
44   44 


67   90 
54   51 


75   86 
39   45 


86   89 
51   42 


80   85 
49   45 


79   84 
50   42 


50   48   51 

89   88   84 
53   46   55 


42   50   52 


81  83  62 

44  46  55 

77  89  90 

47  45  49 

67  88  75 

45  39  52 

63  82  75 

50  46  55 

60  85  65 

41  43  44 

83  82 

43  46 


86   89 
43   39 


83   64 
45   51 


72   82   83 
59   63   50 


79   74   72 
45   41   48 


76   68   62 
53   42   32 


50   38   24 


74   75   71 


81   76 
64   63 


81   73 
46   54 


79   70 
56   56 


82   75 
55   57 


75   78 
53   55 


78   82 
55   57 


83   83 

57   57 


76   82 
63   57 


75   75 
40   51 


79   84 
53   58 


80   75 
56   58 


83   83   86 

55   60   54 


89   84 
52   53 


88   75 
59   49 


79   69 
50   37 


67   75 
56   43 


79   85 
52   55 


5J   56   53 


75   78 
49   53 


83   73   85 


60   45 

75   79 
57   59 


78  72  81 
58  55  49 

83  76  85 

54  54  54 

79  84  84 
53  52  44 

75  86  62 

56  60  47 


80   72 
57   61 


88   66 
56   45 


83   71 
60   62 


76   85 
53   49 


72   80 
57   55 


56   44   24 


67   78 
55   49 


78   70 
54   41 


64   67 
49   44 


77   60 
58   38 


82   82 
46   40 


53   44   24 


73   61 
50   43 


89   75 
53   45 


87   76 
51   42 


79   72   54 
48   42   22 

92   78   55 


81   72 
49   42 


86   78 
53   43 


72   66 
49   35 


76   64 
52   40 


83   72 
53   39 


77   64   67 


71   67 
47   36 
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66   77   69 
49   53   43 


29  32  29 

74  74  68 

44  42  26 

68  66  66 

42  45  36 


63   70   71 
40   50   55 


60   62 
33   47 


64   69   77 
25   53   54 


63   68   77 
24   53   57 


66   66   74 

30   40   50 


67   74   79 
31   48   42 


70   80   73 
43   65   41 


65   67   62 
39   50   47 


60   67   76 
36   49   46 


64   66 
31   50 


71   72   64 
47   60   40 


70   80 
45   59 


46   52   41 


65   75   80 
30   50   44 


70   77   67 
42   55   42 


65   72   75 
30   52   50 


65   67   75 
35   61   45 


68   78 
23   52 


64   69   73 
36   50   54 


66   71   71 
40   45   46 


67   74   80 
29   51   45 


64   67   77 
42   47   42 


64   68   74 
29   60   46 


71   79 

35   56 


64   77   72 

37   57   40 


61   67   73 
33   54   41 


72   76   75 
40   44   39 


63   69   74 
30   50   48 


65   71   69 
44   60   41 


33 
Station  Index 


65   77   67 
45   52   39 


55   61 
23   21 


52   55   72 
25   40   35 


61   56 
34   31 


54   52 

30   22 


57   53 
30   23 


59   53 
24   22 


52   62 

31   24 


58   62 
27   23 


55   59 

22   19 


60   62 
31   26 


54   64 
23   25 


58   68 
32   24 


54   62 
29   18 


57   56 
23   19 


49   54 
26   21 


51   54 
33   21 


60   58 
29   23 


55   64 

30   20 


51   54 
29   23 


22   26   24 


53   54 
26   20 


55   64   70 


53   62   67 


50   53   61 
23   20   22 


55   64 
23   20 


52   56   62 
22   19   21 


53   61 
20   14 


51   59 
22   22 


68   58 
28   38 


74   55   62 

34   40   40 


69   73 
42   50 


69   68 
39   41 


73   73 
45   47 


63  68  73 

26  41  47 

69  71  61 

28  40  44 


71   60 

46   45 


76   69 
34   49 


72   64 
52   48 


76   61 
50   50 


65   56 
45   43 


68   55 
43   41 


75   58 
50   45 


75   75 
43   43 


67   57 
39   45 


68   70 
38   41 


72   74 
49   42 


73   67 
37   46 


69   71 
39   47 


72   67 
49   48 


74   69 
45   47 


72   72 

49   46 


66   57 
38   44 


70   64   55 
38   41   44 


69   58 
40   42 


66   60 
50   36 


69   67 
37   47 


70   63 
38   42 


65   54 
44   45 


55   57 
50   53 


5* 
4=> 


33   43   32 


56   59 

50   55 


54   69 
47   48 


57   66 
53   49 


55   63 
53   50 


63   62 
49   47 


52   56 
42   48 


60   61 
52   56 


50   55 
43   43 


69   65 
50   49 


53   69   68 


63   59 
49   48 


65   57 
4B   52 


55   71 

49   48 


63   70 
45   42 


55   57 
47   47 


54   71 
47   47 


55   57 

46   45 


56   55 

48   51 


61   72 
46   46 


63   59 
48   46 


54 

48 


62   60 
43   47 


54   55 
46   46 


36   46   60 
31   33   39 


42 
28 


42   48 
37   40 


37   37 


59   63 

37   28 


47   55 
38   29 


57   65 
37   27 


34   34   40 


47   59 
36   27 


44   47 
32   38 


55   62 
37   34 


-2   58 
36   28 


34   44 
31   33 


43   56 

36   30 


61   64 
37   24 


57   61 

34   27 


37   53 
32   36 


59   61 
37   26 


63 
21 


49   57 
32   34 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      IS      IB       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


ROBERT    LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELQ  ;iam 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

SAN  SA9A 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

HATER  VALLEY 

*     ♦     • 
SOUTH  CENTRAL       0' 
AUSTIN  WB  AIRPORT 
AUSTwELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  0AM 
CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WB  AP 
CUER0  3  F 
ELGII" 

FLATCNIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 
H4UETTSVILLF. 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVll LE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULING 

haThis 

NATAL IA 

NEW  BRAUNF6LS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFuGI : 


mi 

MIN 


MAX 
MH 


65   69 
3*   3* 


63   67 
37   39 


70   S3 
36   37 


6".   73 
36   45 


69   65 
32   41 


63   6B 
31   36 


70   63 
43   43 


69   68 
3?   38 


71   53 

42   42 


70   70 
42   46 


70   72 
42   41 


66   73   66 
44   44   36 


68   70 
45   44 


72   71 
46   53 


72   70 
53   59 


71   67   64 
42   41   38 


62   66 
43   35 


70   70 
38   34 


69   66 
44   37 


69   75 

40   40 


76   60 
41   41 


72   55 

43   34 


70   67 
49   48 


69   67 
42   45 


70   54 
44   36 


70   65 
43   35 


75   65 
h2   42 


74   71   67 
42   44   43 


63   67   76 


71   72 
43   44 


76   83 
46   62 


70  76  82 

41  38  48 

72  76  84 

39  41  51 

84  72  77 

36  34  36 

74  76  83 

40  42  53 

67  73  77 

35  38  39 


73   78 
35   36 


76   78 
45   43 


68   75 
40   40 


63   67 
38   37 


66   71   75 


35   34 

67   74 


73   75 
3B   38 


64   69 
37   35 


83   89 
37   43 


85   83 
53   54 


6  3   85 
42   48 


84   85 
42   42 


77   78 
45   46 


86   67 
50   52 


62   84 
40   42 


85   88 
54   51 


85   90 
65   56 


63   88 
55   52 


78   66 
59   55 


69   88 
62   61 


78   91 
51   49 


85   82 
38   68 


87   83 
46   58 


92   90 
50   55 


89   90 
49   52 


91   86 
55   62 


90  90 

51  54 

94  90 

49  58 

89  66 

62  65 


66  74   86 

67  59   56 


89   92 
58   62 


90   88 
48   46 


90   92 
53   J.6 


67   89 
46   5? 


92   67 
58   61 


78   82 
49   53 


65   83 
58   58 


74   75 
56   56 


78   64   82 
60   60   49 


76   78 
54   56 


63   87 
60   53 


78   63 
65   67 


74   77 
54   53 


65   81 
65   59 


85   86 
59   63 


86   82 
57   60 


86   91 
63   63 


88   86 
63   64 


86   65 
71   70 


87   91 
65   65 


87   83 
65   57 


87   87 
67   60 


63   86 
60   58 


88   92 
62   61 


88   89 
66   61 


78   85 
60   56 


62   65   62 


65   80 
65   61 


84 
59 

83   80   84 
56   61   58 


60   86 
60   59 


86   90 
63   62 


64   89 
61   59 


B3   83 
58   60 


66   88 
62   61 


60   85 
64   52 


66   70 
35   42 


65   68 

46   60 


62   67 
39   54 


70   53 

42   26 


77   56 
56   34 


83   73 
65   46 


89   80 
64   51 


84   77   56 


66  67 

67  47 


67   65 
65   40 


79   69 
60   42 


60   76   66 
57   44   32 


91   69 
54   48 


65   52   32 


66   76 
62   47 


86   81 
56   40 


73   71 

59   45 


90   82 
58   47 


77   74 
58   44 


79   75 
59   43 


93   85 
63   51 


83   74 
55   46 


68   80 
62   43 


83   73 
60   45 


70   76   60 
49   58   36 


67   75 
40   57 


66   76 
44   55 


65   78 
33   38 


71   77 
45   65 


67   79   79 


73   80 
43   68 


64  74  79 

36  44  55 

78  60  83 

60  70  51 

67  72  79 

28  56  64 

74  80  81 

64  72  49 

77  81  80 

59  72  47 


60   76 
69   43 


80   74 
66   43 


70   92 

54   61 


83   74 

61   43 


70   63 
54   64 


49   65   45 


84   82 
70   56 


76   72 
66   45 


74   78 

60   48 


76   81 
53   66 


83   79 
66   50 


73   82 
46   67 


84   75 
67   47 


R«Ur*oc»  NotM  Following 
-    356    - 


27 
SuUoq  Index 


81   80 
69   49 


50   53   63 


63   65 
29   31 


59   64 
26   34 


55   64 
31   32 


56   63 
34   36 


54   64 
28   29 


63   70 

40   41 


63   71 
29   32 


53   64 

32   28 


55   65   69 


56   63 
36   27 


73   56 
36   26 


57   66   71 


70   57 
32   23 


56   65 
30   24 


58   65 
37   27 


53   62 
36   29 


48   52 
35   J7 


67   55 

34   25 


79   57 
36   30 


57   64 
30   29 


70   56 
34   24 


56   65 
32   27 


51   52 
34   25 


59   67 
39   2» 


69   70 
34   42 


67   70 
43   47 


66   70 
36   41 


72   59 

41   45 


71   72 
35   36 


69   69 
36   40 


69   72 

33   40 


79   76 
41   54 


72   72 
25   49 


69   75 
37   47 


74   72 
36   53 


79   72   66 


72   66 
53   50 


75   69 
59   50 


61   79 
40   52 


77   66 
54   58 


78   75 
47   52 


76   65 
53   53 


75   73 
41   54 


76   66 
44   52 


76   07 
56   63 


72   69 
55   51 


73   74 
51   48 


76   74 
45   49 


82   73 
49   63 


74   68 
54   52 


77   77 
36   46 


75   65 
56   50 


75   72 
52   49 


75   07 
54   54 


54   55 

39   38 


62   53 

49   42 


55   55 

49   35 


58   54 
49   37 


70   60 
49   41 


57   56 
48   33 


55   55 

46   34 


67   56 
57   44 


56   55 

47   35 


73   59 
55   41 


69   76 
56   57 


74   75 
51   52 


72   70 
54   54 


69   69 
61   61 


76   79 
51   51 


70   70 
62   46 


70   70 
62   47 


70   74 
50   55 


71   74 
53   56 


70   77 
56   55 


60   75 
51   53 


72   76 
51   53 


62   74 
54   55 


65   69 
60   61 


72   74 
52   52 


56   72 
48   49 


56   73 
49   53 


66   66 
59   58 


72   71 
55   59 


62   72 
46   46 


74   72 
52   53 


57   72 

49   46 


67   77 

58   58 


60   62 

38   31 


43   44 
36   37 


44   49   62 


49   61   63 
41   40   37 


42   38   37 


56   55   58 
39   40   41 


62   59   60 
46   44   46 


50   62 
46   49 


48   61 
44   47 


62   63 
44   37 


54   55 

43   38 


54   63 
43   43 


51   58 
40   36 


53   64 

41   39 


57  60 

40  34 

50  60 

40  33 

49  60 

41  34 

75  50 

44  44 

52  63 

40  39 

49  58 

38  37 

56  65 

40  39 

48  60 

41  29 

53  64 

44  45 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER 


Slatlon 

Day 

of  Monlh 

0 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

robstown 

MAX 

Mm 

73 
45 

72 
49 

69 
47 

68 
49 

75 
48 

8  0 
56 

85 
64 

93 
63 

90 
63 

87 
66 

86 
65 

91 

64 

94 
66 

83 
53 

68 
34 

76 
40 

73 
55 

82 
73 

82 
39 

58 
33 

67 
35 

73 
42 

60 

49 

76 
62 

66 
60 

66 
59 

70 
59 

66 

46 

51 
43 

54 

44 

75.2 
52.4 

ROCKPORT 

MAX 

MIN 

68 

46 

6B 

-8 

69 

46 

70 

46 

74 
46 

81 

62 

84 
66 

62 

65 

79 

65 

80 
62 

83 
70 

95 
67 

84 
66 

75 

48 

65 
31 

75 
64 

79 
69 

82 

48 

57 
41 

60 
32 

67 
35 

77 
60 

7* 
61 

66 
62 

66 
60 

70 
60 

71 
59 

60 
46 

50 
43 

62 

46 

72.1 
54,0 

SIN  ANTONIO  W8  4IRP0RT 

MAX 

MIN 

72 

40 

58 
40 

69 

36 

73 
39 

75 
37 

80 

49 

88 
52 

88 
52 

85 
58 

78 
61 

63 
60 

8  9 
59 

79 
58 

58 
32 

65 
27 

71 
49 

82 
69 

73 
42 

57 
31 

63 
26 

66 
27 

77 
36 

73 
54 

62 
53 

73 
55 

73 
55 

59 
42 

48 
41 

58 
40 

63 
37 

71.1 
45.1 

SAN  MARCOS 

MAX 
MIN 

68 
36 

77 
3» 

56 

35 

65 
35 

72 
34 

57 

39 

80 
50 

90 
46 

90 

47 

82 
55 

81 
56 

6  5 
59 

85 
61 

79 

45 

57 
22 

61 
23 

75 
56 

81 
46 

61 
33 

51 
25 

65 
24 

63 
26 

77 

36 

74 
44 

60 
49 

72 
52 

74 
55 

58 

40 

49 
38 

62 
37 

70.3 
41.5 

SCALY 

MAX 

MIN 

71 
43 

71 
49 

65 
37 

70 
38 

76 
40 

85 

50 

89 
66 

90 
52 

89 
56 

87 
62 

86 
65 

81 
62 

83 
65 

76 
42 

70 
28 

71 
48 

84 
6? 

75 
44 

70 
36 

62 
29 

68 
36 

78 
44 

61 
52 

72 
57 

75 
51 

77 
52 

69 
52 

59 
45 

57 
33 

61 
37 

74.9 
48,0 

SEGUIN 

MAX 

Mm 

75 
41 

57 
44 

67 

34 

73 
39 

78 
37 

83 
51 

90 
59 

91 
61 

86 
55 

83 
63 

86 
61 

9  9 
60 

80 
56 

68 
46 

69 
26 

74 
45 

63 
67 

77 
46 

58 
35 

64 
26 

70 
28 

79 
43 

77 
53 

64 
50 

72 
52 

73 
54 

65 

43 

48 
41 

57 
41 

65 
36 

73.4 
46.5 

SINTON 

MAX 

Mm 

SMITHVILLE 

MAX 

Mm 

64 
41 

71 

43 

57 
37 

64 
39 

70 
38 

75 

39 

80 
41 

87 
50 

67 
50 

85 
57 

81 
58 

87 
60 

82 
55 

78 
45 

57 
27 

67 
27 

75 
53 

71 
55 

56 
34 

54 
26 

66 
29 

69 
30 

75 

45 

69 

50 

59 
50 

74 
52 

75 
54 

62 
42 

51 
41 

62 
35 

70.3 
43.5 

SOMERVlLLE  PAM 

MAX 

Mm 

62 

43 

72 
4.3 

59 
35 

65 
35 

69 
37 

74 

45 

79 
55 

85 
48 

66 
54 

86 
56 

82 
58 

82 
59 

78 
59 

77 
42 

55 
25 

65 

42 

75 
53 

77 
62 

64 
35 

54 
30 

62 

30 

66 

40 

71 

49 

73 
49 

58 

48 

74 
50 

75 
50 

64 

41 

51 
37 

61 
36 

70.1 
44,9 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

63 
42 

70 
43 

63 

37 

64 
38 

71 
39 

77 

50 

82 
66 

83 
49 

69 
54 

87 
57 

83 
65 

65 
62 

77 
52 

68 

44 

60 
27 

73 
42 

75 
65 

80 
48 

52 
35 

54 
28 

64 
32 

76 
44 

73 

43 

77 
52 

62 
49 

72 
51 

74 
43 

72 
41 

50 
37 

60 
36 

71.3 
45.7 

YOAKUM 

*     *     * 

MAX 

Mm 

75 
39 

60 
40 

6B 

3? 

73 
34 

77 
38 

94 

41 

90 
49 

94 
50 

94 

54 

87 
64 

68 
66 

89 
60 

74 
59 

60 

45 

76 
28 

73 
44 

85 
63 

74 

41 

56 

30 

65 
28 

70 
32 

77 
44 

76 

53 

66 

50 

72 
50 

75 
54 

66 
55 

56 
42 

56 
41 

63 
39 

74.0 
45.6 

UPPER  COAST        08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

70 
44 

71 

45 

75 
40 

65 
41 

71 
41 

78 

42 

82 
59 

86 
57 

68 
58 

79 
65 

87 
64 

81 
65 

66 

66 

60 

47 

56 
27 

66 
28 

73 
65 

79 

70 

78 
32 

55 

29 

63 
30 

69 
33 

73 

54 

76 
59 

66 
56 

74 
54 

74 
54 

69 

49 

50 
42 

57 
38 

72.7 
48,5 

ANAHUAC  T8CD 

MAX 

Mm 

70 
39 

73 

41 

7! 
41 

67 
40 

76 
40 

78 

49 

78 
50 

80 
52 

84 
52 

85 
52 

86 
54 

86 
64 

84 
63 

64 
54 

59 
28 

5B 
27 

75 
44 

79 
69 

79 
42 

52 
26 

60 
31 

61 
34 

72 
36 

76 
40 

68 
44 

66 
44 

63 
38 

68 

40 

61 
42 

60 
34 

72.3 
43.7 

ANGLETON  2  w 

MAX 

Mm 

69 
43 

72 

42 

75 
42 

65 
37 

71 

31 

76 
48 

eo 

65 

86 
60 

88 
60 

86 
62 

85 

61 

85 
63 

88 
64 

81 

45 

55 

34 

69 
38 

78 
69 

60 

71 

78 
36 

56 
23 

64 
26 

69 
39 

77 

49 

76 

54 

66 
59 

73 
53 

76 
59 

71 
49 

55 

43 

58 
39 

73.7 
48.8 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

69 
44 

73 

7* 
43 

68 

43 

72 

45 

77 

52 

61 
65 

86 
60 

90 
62 

87 
65 

85 
64 

84 
64 

89 
69 

82 

48 

57 
31 

65 
32 

78 
58 

79 
71 

78 
38 

56 
32 

65 
39 

69 
33 

76 

55 

79 
59 

67 
60 

72 
55 

78 
58 

71 
46 

54 
44 

37 
43 

73,9 
51.0 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

75 
41 

77 
43 

66 
39 

68 
41 

74 
40 

81 

46 

88 
60 

88 
52 

84 

58 

88 
66 

87 
67 

85 
69 

82 
65 

82 

44 

62 

28 

73 
40 

76 
67 

75 
47 

56 
36 

64 
29 

66 
33 

74 
42 

78 
56 

72 

60 

74 
58 

76 
55 

74 
58 

6" 
49 

56 

40 

60 
37 

74,3 

48.9 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

68 
39 

70 

38 

70 

33 

65 
33 

69 
33 

73 
33 

81 

50 

86 
43 

85 
44 

84 
50 

80 
62 

65 
65 

75 
58 

79 
41 

53 

21 

61 
23 

72 

48 

79 
67 

68 

31 

53 

24 

60 
25 

65 
27 

72 

45 

77 
53 

65 
52 

73 
43 

74 
43 

67 

44 

51 
32 

57 
29 

70.6 
41.0 

OANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

71 
43 

73 

48 

65 
42 

71 
40 

78 
44 

84 
49 

88 
66 

91 
58 

88 
60 

66 
69 

87 
63 

89 
66 

83 
67 

73 
46 

67 
27 

77 
45 

80 
72 

76 
45 

54 
34 

64 
31 

70 
32 

78 
45 

79 

55 

71 
63 

72 
5B 

77 
54 

69 
50 

52 
47 

55 

44 

60 
42 

74.3 

50.2 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

Mm 

67 
37 

71 
39 

71 

33 

66 
34 

72 
36 

76 
44 

83 
51 

86 

54 

90 
56 

88 
59 

84 
56 

86 
58 

87 
59 

81 
42 

55 

21 

67 
28 

76 

55 

80 
66 

76 

30 

55 

22 

65 
24 

71 
27 

78 

49 

77 
53 

65 
51 

72 
48 

78 
49 

70 
39 

51 
36 

56 
35 

73.4 
43.1 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

73 
41 

73 
45 

67 
37 

73 
39 

78 
40 

75 
52 

77 
65 

85 

58 

90 
64 

85 
67 

85 
62 

86 
64 

82 
62 

72 

44 

66 
26 

78 

45 

80 

66 

76 
45 

56 
33 

64 
29 

70 
31 

77 
45 

60 

55 

72 
60 

72 
55 

79 
53 

69 
54 

56 

45 

56 

41 

63 
39 

73.9 

46.8 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

70 
47 

72 
46 

76 
4* 

66 
43 

74 
46 

76 

48 

81 
63 

81 
63 

68 
62 

85 
66 

80 
62 

84 
62 

87 
69 

63 
50 

56 
34 

68 
35 

77 

67 

79 
70 

80 
39 

56 

34 

65 
35 

68 

42 

74 

58 

78 
56 

67 

60 

71 
58 

73 
59 

70 
50 

57 
46 

57 
45 

73.3 

52.0 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

66 
55 

6B 
52 

62 
48 

67 
54 

70 
55 

75 
67 

B0 
68 

74 
65 

76 
65 

75 
68 

77 
66 

79 
72 

78 
64 

64 
46 

62 
44 

73 
62 

75 
72 

75 

47 

53 

43 

60 
46 

63 
48 

72 
63 

74 
67 

67 
62 

71 
61 

69 
62 

67 
58 

59 

49 

55 
46 

59 
49 

68.8 
57.5 

HOUSTON  INCONT  AP 

MAX 

Mm 

70 
39 

70 
41 

65 
37 

70 
36 

74 
36 

82 
49 

88 
52 

87 
47 

88 
52 

86 
54 

86 
64 

77 
61 

60 
58 

59 
28 

63 
25 

72 
38 

60 

70 

73 
43 

55 

32 

62 
27 

65 
30 

75 
42 

79 
54 

67 
60 

75 
55 

76 

54 

68 
48 

52 

43 

57 
37 

61 

34 

72.1 
44.9 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

71 
45 

71 

47 

65 
42 

71 
41 

75 
42 

82 
51 

86 
64 

86 
55 

87 
57 

85 
64 

66 
67 

6  0 
65 

61 
59 

59 
36 

65 
28 

76 
42 

79 

69 

75 
43 

55 

37 

63 
32 

68 
32 

78 

43 

80 
58 

67 
61 

75 
57 

75 
55 

68 
50 

54 
46 

56 

43 

61 
39 

72.7 

49.0 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

74 
40 

73 
39 

7  5 
37 

68 
35 

73 
34 

76 
35 

81 
45 

89 
46 

90 

45 

89 
58 

87 
65 

87 

68 

83 
63 

89 
45 

58 
24 

66 
27 

74 
53 

77 
68 

73 
33 

57 
25 

65 
27 

68 
28 

75 
51 

79 
56 

72 
54 

76 
49 

77 

51 

68 

48 

62 
36 

59 
31 

74.7 
43.9 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

70 
45 

73 

.,8 

66 
44 

71 
44 

74 
45 

82 

55 

85 
63 

65 
63 

83 
64 

82 
65 

63 
63 

83 
70 

82 

71 

73 

47 

64 
31 

79 
46 

80 

70 

79 

46 

50 

37 

63 
31 

69 
38 

77 
52 

75 

57 

68 
64 

71 
61 

73 
56 

71 
60 

60 
48 

56 

43 

62 

44 

73.0 
52.4 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

69 

44 

73 
46 

75 
39 

65 
39 

73 
40 

77 
47 

83 
61 

86 

56 

9  0 
60 

89 
6) 

86 
65 

84 
66 

87 
66 

82 
45 

57 
26 

66 
34 

76 
57 

79 
69 

77 
36 

55 
28 

64 
31 

69 
39 

76 
52 

79 
58 

68 
57 

73 
53 

77 
54 

70 
43 

53 
42 

56 
40 

73.8 
4B.7 

ORANGE  4  NW 

MAX 

Mm 

67 
42 

67 

39 

69 
39 

63 
37 

69 
37 

73 

39 

78 
40 

85 
50 

85 

48 

82 
57 

80 
59 

84 
65 

76 
67 

80 

48 

53 

25 

61 
25 

72 
44 

75 
68 

76 
33 

54 
28 

63 
28 

63 
30 

70 

46 

74 
55 

65 

54 

75 
53 

74 
53 

67 
46 

53 

35 

56 
32 

70,4 
44.0 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 
45 

71 
49 

64 

44 

70 
43 

73 
44 

5  0 
56 

82 

67 

82 
62 

82 
64 

81 
65 

81 
62 

85 
69 

81 
59 

59 

35 

63 

30 

75 
49 

79 
71 

76 
45 

54 
34 

59 
31 

67 
33 

76 
48 

76 
57 

66 
62 

71 
60 

76 
56 

70 

47 

51 
46 

54 
44 

60 
42 

71.1 
50.7 

PIERCE  1  I 

MAX 

Mm 

67 
43 

73 
46 

72 
38 

66 
38 

72 
42 

79 
47 

83 
61 

86 
64 

91 

56 

89 
67 

85 
64 

86 
64 

87 
62 

82 
46 

57 
24 

68 
34 

79 
67 

80 
69 

77 
34 

55 

29 

64 
31 

75 
34 

79 
53 

61 
61 

67 
56 

72 
53 

78 
54 

70 
45 

53 
42 

53 

39 

74.2 
48.8 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

67 
49 

58 

49 

63 

45 

66 

47 

63 

45 

76 
56 

78 
69 

79 
69 

73 

68 

79 

64 

82 

70 

78 
69 

77 
47 

5* 
35 

66 
52 

73 

67 

72 
47 

54 
39 

56 

34 

62 

47 

68 
52 

67 
60 

67 
63 

69 
59 

70 
57 

61 
60 

68 
47 

53 

44 

57 
44 

67.6 
53.6 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 

44 

71 

66 
41 

70 
36 

74 
40 

33 
47 

86 
60 

85 

50 

82 
53 

81 
63 

85 

67 

79 
67 

82 
60 

60 
32 

62 

27 

74 
40 

79 
68 

79 
42 

55 
33 

62 

30 

68 
33 

72 
44 

78 
57 

67 
58 

77 
57 

73 
55 

70 
56 

56 
43 

56 
37 

61 
32 

72.1 
47.3 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

t-lll. 

69 

48 

70 

55 

69 

48 

70 
46 

70 
49 

9" 
05 

85 
68 

85 

66 

81 
6  6 

84 
68 

84 
68 

84 
67 

82 

69 

78 
51 

63 
36 

76 
57 

81 
71 

79 

48 

55 

38 

63 
33 

69 
38 

79 
55 

73 
62 

66 
62 

70 
64 

72 
60 

71 
59 

62 
47 

55 

46 

60 

46 

73.0 
55.3 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

72 
54 

68 

50 

70 
47 

65 
43 

73 
43 

74 
54 

81 
68 

80 
70 

80 
65 

82 
65 

80 
68 

82 

70 

62 
60 

87 
52 

58 
31 

71 
31 

76 
71 

80 
74 

80 
42 

56 
31 

62 
33 

67 
36 

76 

6  6 

72 
65 

66 
63 

70 
62 

74 
62 

71 
51 

53 

46 

56 
48 

72.1 
54.1 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

68 

43 

72 

73 
38 

65 
41 

71 
41 

76 
47 

83 
61 

87 
57 

88 
58 

89 
60 

87 
67 

86 
66 

82 
66 

80 

44 

56 
29 

66 
34 

77 
60 

81 
67 

68 
34 

55 

29 

63 

31 

68 
37 

77 

56 

80 
59 

67 
54 

75 
53 

76 
54 

68 

47 

54 
41 

57 
35 

73.2 
48.5 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

68 

47 

71 

44 

72 

41 

65 
38 

70 
37 

76 
50 

84 
62 

87 
62 

86 
57 

87 
65 

87 
66 

86 
63 

67 
66 

60 
45 

56 
23 

65 
36 

76 
58 

80 
63 

79 
3B 

55 

27 

61 
30 

69 

37 

77 
51 

80 
57 

67 
57 

74 
55 

76 
55 

76 
47 

54 
42 

56 
41 

73.6 
46.7 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

72 
43 

72 

48 

67 

41 

72 
43 

76 
45 

83 
56 

89 
68 

89 
60 

84 

64 

81 
66 

86 
64 

87 
65 

83 
60 

60 
38 

67 
33 

76 
49 

82 
71 

77 
45 

56 
35 

63 
31 

71 
37 

79 
46 

75 
57 

66 
60 

72 
56 

77 
55 

70 
45 

51 
45 

56 
44 

63 

42 

73.4 
50.5 

s  Ref«r«oc«  Noioi  Following  S 
-    357    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER       1969 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   IS   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


SOUTHERN 
ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  7  S 
CARRIZU  SPPINGS 
CATARINA 
CHARLOTTE  9  NNW 
COTULLA  FAA  AI'PORT 
CRYSTAL  C1TV 
01LLEY 
EAGLE  pASS 
ENCINAL  3  Nil 
FALCON  0AM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 
PEARSALL 
POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 
TILDEN 
ZAPATA 


LOWER  VALLFY 


ID 


BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

MISSION 

PORT  ISABEL 

PORT  MANSFIELD 

RAYMONOVtLLE 

SAN  RtNITO 

WESLACO  ?  E 


MAX 
M1N 


76   74 
46   47 


73   74 
42   49 


73   73 
44   47 


77   77 
44   45 


75   67 

45   4B 


72   72 

40   48 


71   62 
45   49 


73   58 
44   47 

70   70 


43 


70   71 
46   50 


71   74 
44   44 


73   75 
52   52 


75 

48 


69 

50 


74   77   69 
45   49   50 


71   72   64 


76   71   68 


75   78 
52   58 


50   49   52 


74   77 
51   51 


75   64 
56   53 


76   73 
48   51 


78   76 
51   52 


70   70   74 
51   54   52 


75   77 
50   49 


77   80 
47   55 


BO   69 
39   58 


75   80 
45   54 


73   77 
43   56 


80   82 
46   54 


76   81 
39   53 


77   80 
44   57 


77   81 
42   53 


70   76 
4n   42 


71   76 
43   49 


75   79 
45   50 


73   80 
49   52 


76   Bl 
41   42 


41   46   52 


47   43   51 


76   79 
51   51 


64   87 
52 


77   79 
53   49 


65   77 
51   48 


50   42   43 


76   79   84 
48   47   61 


66 
48 

BO 

48   49 

88 


51   44   47 


67   76   78 


77   80 
57   48 


56   57   66 


83   68   65 
54   54   65 


85   88   88 
68   66   68 


88   92 
67   66 


88   89   90 
64   66   66 


68   99 
66   67 


66   91   69 
60   61   63 


68   90   92 
66   66   67 


85   86 
65   66 


89   90 
68   66 


90  90 

61  60 

96  96 

64  62 

78  68 

60  62 

67  92 

60  62 

86  69 

62  56 

87  89 
62  60 

86  90 

62  61 


84   76   65 

62  60   59 

63  78   63 


55 

90 
61 

92 

61 

90 
63 

65 

57 

66 

55 

id 
61 

68 
63 

86 
65 

89 
69 

90 

6  5 

84 
69 

64   62   62 


81   87   92 
69   67   62 


68   83   8! 
63   64   6; 


67   92 
63   60 


90 
63 


87   89 
66   64 


89   90   93 
62   65   65 


66   66   64 


90   89   69 


90 
69 


90 
65 


67   68   B7 

67   63   64 


89   92 
65   65 


89   65 
52   47 


89   87 
64   50 


93   81 
61   53 


68   78 
55   51 


80   63 
6)   40 


80   66 

57   41 


90   79 
60   50 


90   78 
59   52 


93   64 
61   51 


99   88 
65   59 


94   90 
59   53 


70   39   35 


94   72   70 
65   47   45 


89   60 
51   42 


68   70 
45   45 


93   92   61 

62   57   40 


94   93 

63   58   39 


93   90   60 
66   5"   36 


91   90   62 

65   59   40 


91   67   69 
66   56   40 


86   65 
56   53 


79   63 

61   65 


65   61 
64   44 


72   84   63 


67   51 
73 


83   60 
64   53 


74   85 
55   63 


75   78 
58   60 


68   60   66 


85   68 
56   63 


74   85 
63   69 


84   74 
65   64 


68   61   84 
48   63   70 


85   65 
65   53 


85   89 
57   61 


72   84 
60   68 


56   62   60 


76   64   84 
65   73   53 


74   84 
53   67 


72   80   85 
46   63   69 


66   62 
71   55 


73   62 
49   62 


74   62   87 
63   70 


75   82 
70   67 


SSS  R«!«r«nc«  Nolei  Following  Sl«ui 


74   65 
62   69 

rurr 


81   60   67 
39   31   33 


63   73 
23   23 


86   60 
39   39 


67   62 
35   28 


60   65   74 
42   27   29 


59   64   69 
32   26   26 


60   65 
30   27 


70   59   65 
33   29   26 


57   63 
26   30 


71   59   66 
33   29   26 


59   63 
35   33 


83   72   65 
36   26   24 


60   52 
37   27 


42   36   40 


62   65 
29   31 


59   66 
31   33 


61   69 
43   34 


74   82 
37   52 


63   83 
41   57 


66   80 
30   34 


71  77 

42  92 

79  79 

45  50 


in 


77 


41   54 


79   77 
46   56 


77   79 
43   54 


69   79 
29   41 


68   76 
36   42 


74   82 
37   4e 


80   60 
56   66 


76   81   82 
33   91   60 


80   83 
47   57 


79   60 
44   53 


90   60   67 


66   69 
96   99 


70   66 
60   91 


63   67 
99   99 


67   65 
59   59 


67   64 
59 


70   65 
58   52 


66   64 
60 


69   61 
59   46 


66   64 

51 


66   65 
56   60 


69   69 
99   59 


70   69 
59   57 


66   63 
59   58 


75   75 
65   68 


73   75 
64   63 


69   71 
60   61 


76   75   75 


69   74   71 


69   47 
43   43 


70   48 
42   42 


67   52 
43   42 


40   42   42 


61   46   66 
42   42   40 


53   53   63 

43   43   44 


46   48 

41   44 


46   48   62 


61   45   49 
42   42   43 


60   40 
40   40 


44   52 

42   44 


48   90 
43   44 


41   41   41 


65   46   47 
44   43   45 


65   47   S3 


41   43   46 


57   91 
46   49 


71   49   49 
45   45   46 


75   49   90 


66   49 
49   46 


r. 

Vf 

ifK 

JR. 

ft.1 

IKJ 

IN 

/\1 

iU 

w 

in  j 

if 

TEXAS 
N0VEM6ER 

1969 

Station 

Day  Oi  Month 

3,,di 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.2°S 

*   *   * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HORDS  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.14 
76 

.27 
88 

.12 

63 

.12 

58 

.14 

46 

.18 
106 

.14 

88 

.18 
48 

.22 

59 

.14 
59 

.11 
60 

.15 
83 

.16 
67 

.30 

196 

.15 
118 

.17 
117 

.02 

139 

.19 

140 

.17 
189 

.16 
91 

.18 

114 

.21 
131 

.15 
143 

.13 
97 

.03 
25 

.05 
29 

* 
116 

.53 
191 

.11 
86 

.08 
104 

4.70 
2947 

•    •    * 
NORTH  CENTRAL       03 

BAROkElL  OAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 
67 
64 
42 

.14 
71 
70 
43 

.02 
75 
50 
39 

.10 
51 
64 
39 

.10 
38 
67 
43 

.21 

97 
68 
43 

.10 
140 
69 
46 

.09 
20 
78 
54 

.17 

32 
78 
54 

.13 
46 
76 
55 

.08 
55 

71 
58 

.19 
131 

52 

.13 
61 
73 
50 

.34 

215 
68 
37 

.18 

148 
50 
35 

.21 

131 
58 
35 

.11 
176 
62 
39 

.16 
184 
76 
50 

• 
194 

• 
81 

.30 
69 
58 
35 

.30 
149 
60 
36 

.24 
121 
64 
41 

.03 
81 
60 
45 

.06 
45 
50 
43 

.09 
34 
66 
43 

.02 
66 
62 
47 

.10 

205 

53 

34 

.06 
70 
46 
24 

.09 
64 
56 
36 

3.84 
2917 
64.1 
42.8 

6ELT0N  OAM 

EVAP 
WIND 

.13 
29 

.10 
18 

.02 
43 

.09 
8 

.12 
6 

.16 
55 

.10 
65 

.13 
8 

.22 

15 

.09 

7 

.12 
24 

.16 
57 

.13 
20 

.27 

124 

.17 
55 

.17 
68 

* 
89 

.20 
72 

.13 

110 

.12 
45 

.12 
32 

.18 
54 

.09 

65 

.13 
47 

.01 
32 

.07 
15 

* 
31 

.07 
132 

.09 
62 

.06 
16 

3.45 
1404 

BENBROOK  OAM 

EVAP 
WIND 

.13 
49 

.15 
58 

.01 
50 

.09 
36 

.10 
40 

.17 
74 

.07 
61 

.14 
22 

.11 
19 

.18 
29 

.05 
39 

.16 
65 

.17 
45 

.26 

159 

.13 
86 

.17 
107 

.01 
156 

.18 
90 

.12 
132 

.10 
54 

.12 

54 

.05 
102 

.17 

104 

.18 
70 

.01 
26 

.08 
22 

.06 
157 

.08 
50 

.02 
54 

.10 
40 

3.37 
2050 

OENISON  OAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

"IN 

.08 
47 
65 
42 

.09 
65 
65 
45 

.06 
43 
62 
43 

.10 
32 
63 
43 

.14 
85 
68 
44 

.13 

124 
68 
46 

.11 
99 
75 
53 

.10 
20 
75 
51 

.07 

24 
74 
53 

.10 
26 
73 
55 

.10 
68 
78 
56 

.20 
62 
81 
50 

.14 
76 
67 
50 

.22 

195 

5  9 

37 

.15 

161 
58 
35 

.13 

160 
56 
40 

.10 

216 
77 
56 

.17 
172 
75 
42 

.11 
160 
70 
36 

.16 
114 
56 
37 

.16 
71 
59 
39 

.20 

209 
65 

41 

.14 

108 
76 
50 

.08 
46 
58 
41 

.05 
36 
63 
44 

.08 
32 
64 
45 

.14 
101 
59 
42 

.05 
84 
46 
35 

.07 
74 
53 
36 

.10 
72 
56 
37 

3.53 
2782 
65.6 
44.3 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
51 
65 
43 

.14 
70 
70 
45 

.08 
41 
55 

41 

.12 

41 
65 
41 

.10 
37 
68 
45 

.18 
63 
70 
45 

.06 
93 
69 

49 

.11 
24 
84 
52 

.15 

34 
87 
52 

.13 
32 
77 
55 

.13 
59 

71 
59 

.17 
101 
80 
52 

.13 
53 

71 
51 

.26 
177 
tb 
38 

* 
119 
63 
36 

.31 
109 
72 
35 

.08 
183 
64 
41 

.19 

139 
78 
47 

* 
160 

* 
120 

.42 

13 
60 
37 

.16 
106 
65 
37 

.16 

130 
70 
40 

.16 
74 
64 
46 

.04 
30 
53 
43 

.08 
21 
68 
43 

.07 
60 
63 
48 

143 

.13 
57 
49 
35 

.11 
47 
62 
42 

3.92 

2427 
67.7 
44.4 

LAVON  DAM 

EVAP 
WIND 

.13 
50 

.12 

59 

.04 
51 

.09 
39 

.11 
33 

.19 

126 

.19 
147 

.04 
27 

.13 
43 

.10 
23 

.13 

54 

.19 
128 

.15 
50 

.23 
182 

• 
140 

.40 
158 

.10 
220 

.16 
181 

* 
246 

* 
69 

.46 
92 

.21 

143 

.20 
169 

.13 
67 

.05 
25 

.06 
26 

.17 
101 

.07 
123 

.09 
61 

.11 

51 

4.07 
2886 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 
67 
62 
42 

.14 
71 
68 
43 

.08 
68 
50 
39 

.12 
52 
65 
39 

.10 
23 
67 
38 

.17 

79 
73 
44 

.09 
125 
70 
48 

.17 
25 

76 
52 

.15 
35 

77 
52 

.15 

20 
78 
56 

.08 
45 
66 
59 

.14 
107 
76 
52 

.13 

41 
73 
50 

.31 
193 

68 

35 

« 
100 
60 
34 

.22 

124 
52 
33 

.28 
167 
66 
40 

176 
75 
50 

.12 

165 
50 
36 

.13 
79 
66 
32 

.11 
72 
64 
35 

.20 

HI 

59 

35 

.11 
99 
65 
40 

.09 
73 
62 
45 

.02 
34 
49 
42 

.06 
24 
67 
42 

.03 
55 

65 

47 

.10 

181 
54 
35 

.09 
64 
47 
36 

.09 
47 
57 
34 

3.67B 
2522 

64.3 
42.2 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.16 
45 
65 

43 

.18 
59 
69 
45 

.11 
44 
50 
37 

.10 
26 
64 
38 

.10 
15 
66 
43 

.16 

47 
68 
43 

.05 

44 
67 
47 

.12 

7 
75 
49 

.15 
16 
76 
52 

.09 
18 
74 
55 

.09 
30 
71 
62 

.16 
63 
75 
53 

.14 
60 
69 
49 

.32 
175 
67 

38 

* 
87 

.30 
62 
59 
35 

.03 
135 
69 
39 

.23 

157 
78 

45 

.21 
150 
47 
35 

.11 
54 
52 
33 

.18 
44 
64 
34 

.18 
60 
59 
36 

.16 
109 
65 
39 

.11 
66 
57 
45 

.24 
14 
51 
42 

.04 
12 
64 
42 

.13 
56 
57 
44 

.18 
169 
45 
35 

.03 
61 
42 
33 

.09 
37 
54 
37 

4.17 
1962 
62.7 
42.3 

STILLHOUSE  HOLLOW  OAM 

EVAP 

WIND 

.25 

33 

.14 
32 

.15 

40 

.14 
32 

.11 
29 

.17 
68 

.15 
78 

.23 

43 

.16 
32 

.13 
27 

.09 
38 

.16 
55 

.13 

40 

.28 

103 

.11 
63 

.20 

70 

.01 
102 

.21 

94 

.21 
83 

.10 
43 

.12 

49 

.15 
64 

.11 
77 

.11 
51 

.02 
16 

.10 
24 

* 
43 

.04 
99 

.06 
47 

.06 
22 

3.92 
1597 

WACD  DAM 

EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

.14 

82 
65 

43 

.13 

49 
70 

43 

.07 
70 
51 
39 

.12 

46 
66 
39 

.11 
34 
66 
45 

.21 
116 
70 
47 

.08 

100 
72 
51 

.12 
36 
79 

53 

.16 
29 
60 
53 

.16 
37 
76 

55 

.01 
47 
66 
56 

.18 
64 
78 
52 

.12 
55 

73 
52 

.30 

166 
70 
37 

* 
117 

.40 

165 
60 
35 

.19 
168 
65 

45 

.15 
146 
76 
50 

.13 

181 
51 
34 

* 
85 

.25 
79 
59 

33 

.21 

124 
59 

37 

.14 
120 
75 
42 

.17 
80 
69 
48 

.00 
47 
50 
44 

.07 
30 
72 
44 

.06 
53 
63 
49 

.05 

160 

55 

36 

.08 
72 
51 
35 

.12 

48 
54 
36 

3.93 
2646 
65.9 

44.1 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.11 
52 
70 

44 

.13 

58 
79 

45 

.06 
69 
71 
39 

.09 
35 

66 

40 

.10 
21 
70 
45 

.18 
66 
71 
45 

.07 
92 
70 

49 

.18 

15 
82 
45 

.10 
33 
80 
52 

.14 
26 
76 
56 

.07 
39 
73 
56 

.17 
84 
76 
55 

.15 
48 
75 
55 

.26 

144 
72 
40 

* 

82 

55 

32 

.37 
103 
73 
35 

.04 
139 
64 
35 

.23 
127 
61 
53 

.10 

113 
53 
36 

.12 

46 
57 
35 

.16 
62 
60 
35 

.19 
87 
71 
37 

.15 
104 
86 

44 

.11 
50 
68 
36 

.02 
29 
51 
46 

.08 
30 
70 
46 

.04 
35 

74 
51 

.08 
135 
63 
37 

.07 
68 
52 
37 

.06 
36 

64 
34 

3.63 
2030 
69.3 
43.3 

*   *    * 
EAST  TEXAS          04 

OAINGERFIELO  9  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.11 
42 
69 
43 

.03 
36 
66 
46 

.09 
30 
61 
39 

.10 
45 
66 
46 

.10 
38 
68 
43 

.07 
66 
66 
48 

.11 
52 
77 
59 

.12 
23 

73 
52 

.09 
33 

75 
55 

.12 
42 
73 
58 

.08 
59 
75 
59 

.14 
61 
73 
56 

.14 
75 
65 
52 

.21 

148 
60 

38 

.12 
71 
60 
36 

.13 
89 
65 
39 

.13 
141 
63 

58 

130 
56 
45 

116 
52 

35 

30 
62 
33 

.02 
60 
61 
39 

.12 
83 
62 

41 

.17 
62 
63 
53 

.06 

34 
62 

51 

.09 
31 
69 

51 

.06 
39 

64 
50 

.06 
46 
63 
52 

.00 
B5 
52 

40 

.10 
46 
56 
40 

.07 
39 
56 
39 

2.93B 
1852 
64.5 
46.5 

SAM  RAY8URN  OAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 
85 
72 
47 

.17 
35 

72 

45 

.11 

71 
70 
44 

.11 
28 
69 
44 

.12 
19 
71 
42 

.10 
19 
72 
43 

.11 
60 
75 
49 

.16 
20 
84 
56 

.14 
13 
79 
54 

.11 
14 
61 
55 

.12 

36 
81 
61 

.19 
63 
84 
64 

.15 
33 
80 
64 

.27 
127 
77 
42 

* 
92 
57 
35 

.26 
42 
59 
34 

.12 
122 
65 

40 

.10 
107 
71 
62 

150 
67 
36 

.13 
71 
56 
36 

.11 
24 
60 
35 

.07 
36 
62 
37 

.07 
52 
61 
43 

.07 
13 
73 
53 

.05 
13 
64 
56 

.06 
15 
75 
55 

.07 
16 
73 
53 

.09 
108 
65 
45 

.10 
78 
51 
39 

.10 
35 
60 
39 

3.53B 
1597 
69.5 
46.9 

SPURGER  DAM  b 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 
59 
75 
44 

.13 
35 

72 
44 

.11 
54 
70 

41 

.09 
22 
69 

41 

.11 
27 
72 
43 

.13 
30 
74 
44 

.10 
71 
77 
45 

.19 
41 
86 
52 

.11 
17 
82 
52 

.11 
25 
83 
53 

.11 
57 
80 
60 

.17 
84 
65 
62 

.08 
30 
81 
62 

.23 

101 
61 
40 

.15 

70 
58 
34 

.10 
52 
61 
33 

.07 
97 
65 
36 

.02 
86 
71 
51 

94 
67 
36 

50 
56 

34 

33 
72 
34 

.12 
46 
65 
35 

.04 
46 
61 
40 

.05 
16 
72 
52 

.01 
12 
64 
54 

.08 
12 

75 
52 

.09 

20 
77 
67 

.06 

45 
67 
47 

.07 
51 
54 
38 

.07 
27 
60 
37 

3.11B 
1414 
71.1 
45.5 

•   *   * 

TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 

31 
60 
39 

.10 
62 

53 
38 

.10 
43 
54 
31 

49 
60 
36 

.15 

60 
62 
42 

.27 

112 
60 
44 

.15 
31 
64 
44 

.13 

73 
64 
47 

.08 
34 
62 
50 

.10 
45 
66 
51 

.18 
83 
65 
49 

.15 
115 
63 
46 

.14 
142 
57 
43 

.08 
61 
54 
37 

.07 
48 
63 
37 

.09 
109 
56 
44 

.07 
83 
57 
43 

.13 
81 
55 
36 

.07 
28 
44 
31 

.08 
41 
60 
33 

.17 
77 
60 
33 

.10 
59 
71 
32 

.07 
36 

61 
33 

.04 
42 
56 
33 

.02 
23 

49 

40 

23 

47 
42 

« 

106 

46 
30 

41 
36 
30 

33 

39 

30 

3.33B 
1771 
56.8 
36.6 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.08 
32 
64 
42 

.11 
126 
61 
44 

.08 
31 
66 
36 

.09 
41 
61 
38 

.12 
42 

75 

41 

.20 
74 
70 
49 

.20 
61 
69 
47 

.10 
36 
71 
48 

.12 

64 
71 

51 

.06 
12 
71 
58 

.12 
54 
73 
55 

.16 
64 
69 
52 

.18 
86 
69 
50 

.13 

104 

55 

41 

.06 
20 
59 
46 

.13 
95 
66 

44 

.21 

145 
65 
50 

.25 

164 
60 
39 

.05 
14 
51 
32 

.10 
27 
54 
32 

.06 
24 
53 
34 

.10 
21 
59 
37 

.15 
113 
59 
42 

.12 
67 
57 
43 

.06 
58 

57 
40 

.01 
28 
55 
52 

.08 
164 
55 

42 

37 
43 
35 

.04 
39 
56 
36 

.05 
53 
54 
42 

3.338 
1920 
61.7 
43.3 

VSLETA 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.17 
33 
68 
41 

.22 

8 
67 
41 

.11 
26 
65 
42 

.02 
24 
65 
38 

.22 

7 
73 
39 

.17 
18 
66 
41 

.17 
19 
69 
44 

.20 
76 
70 
45 

* 
* 

.24 
19 
70 
45 

* 

.50 
23 
75 
50 

.10 
135 
70 
50 

.35 
61 
67 

45 

.06 
40 
60 
38 

.16 
29 
66 
37 

.12 

86 
62 
47 

.30 

100 
65 
44 

.08 
74 
52 
34 

.19 

6 

55 

34 

.09 
16 
55 

33 

.06 
21 
52 

33 

.08 
25 
60 
35 

.35 

23 
58 
36 

.26 

5 

60 

37 

.18 
36 
61 
38 

.18 
31 
55 
38 

.44 
31 
39 
33 

.17 
17 
41 
32 

.09 

3 

46 

36 

5.30 

996 

61.3 

39.6 

»    •    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

amistaO  dam 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.20 
40 
66 
42 

.13 
102 
64 
39 

.18 
92 
54 
35 

.12 

44 
58 

36 

.12 
51 
64 
43 

.15 
82 
65 
38 

.05 

26 
66 

50 

.17 
31 
75 
50 

.15 

4b 
76 

51 

.12 

79 
73 
57 

.07 
74 
66 
57 

.10 
27 
76 

55 

.15 
28 
79 
52 

.26 

106 
66 
39 

.06 
44 
43 
30 

.21 
116 
55 
29 

.05 
66 
58 
38 

.06 
54 
64 
49 

.31 
167 
55 

30 

.12 
39 
52 
29 

.12 
35 
55 

30 

.19 
80 
55 

29 

.14 
78 
61 
32 

.11 
89 
66 
43 

.01 
64 
47 
44 

* 

38 
51 
46 

* 
33 
49 
48 

.10 

176 
50 
31 

.02 
94 
32 
31 

.03 
62 
37 
32 

3.50 

2064 
59.3 
40.5 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.04 
37 
68 
42 

.18 

74 
70 
44 

.07 
39 
53 
39 

.11 
44 
64 
38 

.12 
32 

69 
40 

.18 
94 
70 
44 

.20 
92 
71 
48 

.16 

35 
75 
48 

.15 
28 
78 
52 

.12 

72 
68 
57 

.06 
44 
73 
56 

.20 
69 
81 
54 

.17 
59 
74 
51 

.25 
157 
71 
39 

.16 
76 
54 
37 

.20 
143 
62 
44 

.04 
161 
62 
46 

.17 
113 
75 
45 

* 
106 

* 
45 

* 
67 

.65 
132 
70 
35 

.18 
106 
73 
42 

.13 
102 
54 
46 

.04 
30 
57 
45 

.00 
25 

56 
50 

93 
55 

41 

136 
41 
34 

.04 
49 
40 
34 

.09 
42 
58 
38 

3.98B 
2308 
64.5 
44.0 

•   »    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.17 
100 
57 
43 

.12 
25 
74 
44 

.05 
108 
52 

40 

.11 
36 
70 
40 

.10 
30 
71 
44 

.19 
62 
72 
45 

.12 

75 
76 
51 

.18 
49 
80 
54 

.05 
26 
84 
54 

.14 
54 
80 
62 

.19 

61 
75 
58 

.17 
100 
84 
61 

.15 
63 
82 
57 

.30 
172 
75 
40 

.14 
93 
56 
36 

.07 
69 
64 
35 

.06 
85 
67 
44 

.10 
101 
77 
59 

.11 
192 
60 
35 

.14 
85 
58 
33 

.10 
36 
64 
34 

.11 
59 
65 
35 

.09 
74 
70 
41 

.13 
90 
66 
50 

.05 
100 
64 
49 

.13 
90 
72 
50 

.09 
76 
71 
52 

.09 
193 
5  7 
39 

.06 

120 
51 
39 

.13 
74 
62 
38 

3.64 
2502 
68.6 
45.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


r. 

V71 

rv 

;n. 

t\i 

l\J 

LN 

*\u 

W 

WJ 

UNI 

J 

TEXAS 

CONTINUED 

N0VEM8ER   1969 

Station 

°*V     01  Month 

*3  u  6> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

u 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

l°< 

•   •   • 
SOUTH  CENTRAL       07 

BE  E V  I  L  L  E  5  HE 

tVAP 

.24 

.10 

.26 

.14 

.11 

.17 

.03 

.09 

.06 

.13 

.07 

.10 

.14 

.26 

.24 

.10 

.10 

.09 

.36 

.16 

.15 

.16 

.06 

.15 

.06 

.02 

. 

.23 

.20 

.06 

4.246 

HIND 

80 

30 

122 

28 

20 

41 

102 

23 

24 

44 

45 

64 

36 

179 

89 

57 

127 

118 

177 

96 

19 

36 

77 

111 

150 

105 

162 

245 

119 

87 

2617 

MAX 

82 

9} 

65 

79 

84 

97 

62 

96 

99 

95 

66 

95 

97 

90 

69 

62 

80 

90 

84 

62 

79 

66 

84 

82 

79 

76 

62 

80 

60 

60 

66.0 

MIN 

47 

♦  7 

44 

45 

47 

48 

60 

64 

64 

64 

63 

64 

65 

45 

40 

38 

50 

66 

39 

38 

36 

40 

47   50 

50 

56 

57 

45 

44   44 

50.4 

CANYON  0AM 

EVAP 

.19 

.14 

.04 

.10 

.15 

.13 

.07 

.17 

.19 

.07 

.17 

.15 

.15 

.33 

.16 

.18 

.00 

„ 

.20 

.13 

.11 

.14 

.17 

.00 

.09 

.10 

_ 

.06 

. 

.07 

3.646 

WIND 

66 

29 

90 

25 

16 

50 

42 

23 

14 

10 

12 

63 

44 

131 

71 

59 

105 

69 

184 

79 

29 

56 

71 

54 

58 

47 

57 

155 

95 

40 

1888 

MAX 

61 

65 

55 

65 

72 

72 

72 

82 

82 

81 

62 

61 

62 

76 

55 

60 

74 

75 

62 

55 

60 

66 

70 

68 

50 

70 

70 

54 

55 

55 

67.6 

MIN 

50 

45 

42 

39 

41 

45 

55 

55 

56 

56 

55 

62 

56 

42 

32 

32 

46 

60 

31 

30 

31 

35 

51 

38 

48 

50 

50 

37 

38 

36 

44.9 

SOMERVILLE  DAM 

EVAP 

. 

.10 

.03 

.09 

.11 

.16 

.07 

.17 

.14 

.11 

.09 

.14 

.11 

.16 

.27 

.17 

.05 

. 

.21 

.10 

.13 

.17 

.11 

* 

* 

.06 

.11 

.08 

.07 

.10 

3.356 

WIND 

47 

16 

36 

17 

23 

65 

55 

24 

13 

11 

21 

41 

31 

84 

64 

105 

147 

97 

114 

46 

49 

98 

86 

15 

25 

14 

26 

90 

39 

31 

1536 

*    *    * 
UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 

.14 

.15 

.16 

.13 

.17 

.19 

.15 

.15 

. 

.15 

.15 

* 

.50 

.30 

.10 

.04 

.08 

.26 

.22 

.05 

.17 

.12 

.02 

.01 

.09 

.11 

.31 

.09 

.10 

.07 

4.346 

WINO 

86 

62 

169 

49 

70 

75 

100 

100 

65 

65 

100 

• 

245 

225 

60 

101 

169 

190 

272 

30 

87 

143 

27 

76 

157 

86 

171 

230 

94 

105 

3431 

MAX 

70 

74 

73 

72 

73 

60 

83 

85 

64 

60 

66 

- 

86 

73 

62 

74 

77 

73 

54 

62 

65 

71 

71 

66 

65 

78 

71 

63 

48 

56 

71.6 

MIN 

42 

48 

41 

43 

45 

54 

64 

63 

63 

63 

65 

" 

65 

40 

27 

46 

62 

46 

34 

26 

42 

46 

55 

61 

55 

5  2 

55 

42 

40 

40 

49.2 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 

.27 

.16 

.14 

.11 

.21 

.14 

.05 

.14 

.12 

.02 

.23 

.07 

.19 

.34 

.08 

.24 

.09 

* 

.13 

.12 

.11 

.13 

.02 

.14 

.01 

.11 

.07 

.03 

.13 

.22 

3.62 

WIND 

- 

48 

117 

42 

41 

29 

56 

41 

16 

38 

31 

72 

37 

152 

106 

44 

103 

91 

256 

121 

21 

35 

56 

47 

70 

51 

68 

134 

99 

12 

2131B 

MAX 

70 

72 

70 

66 

70 

74 

80 

84 

83 

86 

87 

84 

64 

60 

53 

62 

69 

66 

62 

57 

61 

65 

70 

74 

68 

74 

75 

74 

66 

55 

71.4 

MIN 

46 

48 

44 

46 

44 

46 

54 

64 

63 

64 

69 

64 

66 

45 

36 

37 

48 

57 

35 

26 

30 

37 

46 

54 

57 

55 

56 

48 

42 

40 

48.9 

*    *    * 
SOUTHERN            09 

OILLEY 

EVAP 

.11 

.11 

.06 

• 

.16 

.10 

.07 

.11 

.11 

.10 

.05 

.11 

.16 

.20 

* 

.22 

.01 

.11 

.17 

.12 

.09 

.06 

.14 

.08 

.06 

.06 

.03 

.08 

.02 

.00 

2.72 

WINO 

13 

5 

31 

• 

10 

14 

11 

4 

3 

6 

5 

6 

12 

43 

* 

43 

24 

24 

55 

29 

5 

15 

29 

33 

32 

36 

48 

85 

26 

10 

639 

MAX 

76 

77 

59 

• 

72 

77 

81 

67 

86 

65 

80 

86 

89 

79 

. 

66 

70 

84 

69 

62 

65 

66 

79 

77 

65 

6  9 

67 

65 

49 

52 

73.0 

MIN 

53 

52 

45 

- 

44 

49 

57 

64 

62 

67 

65 

65 

65 

52 

- 

39 

53 

67 

40 

36 

35 

37 

45 

56 

60 

59 

59 

47 

46 

46 

52.4 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.13 

.11 

.08 

.14 

.09 

.06 

.09 

.10 

.14 

.07 

.11 

.10 

.14 

.16 

.11 

.09 

.11 

.14 

.09 

.08 

.13 

.11 

.11 

.04 

.01 

.01 

.02 

.06 

.03 

.01 

2.69 

WINO 

10 

10 

9 

8 

22 

11 

9 

4 

16 

31 

19 

9 

4 

22 

25 

40 

37 

25 

10 

5 

24 

49 

38 

28 

13 

11 

9 

16 

22 

13 

549 

MAX 

76 

71 

76 

76 

78 

64 

88 

85 

85 

80 

89 

90 

84 

75 

67 

77 

64 

79 

66 

66 

66 

75 

79 

76 

65 

65 

65 

63 

30 

62 

74.6 

MIN 

56 

55 

54 

52 

54 

61 

66 

69 

70 

69 

67 

67 

69 

36 

44 

55 

66 

60 

44 

39 

39 

49 

57 

65 

61 

61 

62 

46 

45 

47 

56.8 

RIO  GRANDE  CITV  3  W 

EVAP 

* 

.12 

.02 

.13 

.21 

.20 

.09 

.11 

.16 

.18 

.23 

.06 

.20 

.24 

.14 

.17 

.11 

.15 

.30 

.12 

.12 

.09 

.16 

.17 

.06 

* 

.51 

. 

. 

. 

4. SOB 

WIND 

* 

• 

53 

15 

7 

13 

6 

3 

8 

26 

22 

13 

5 

52 

36 

17 

42 

30 

61 

40 

7 

13 

40 

26 

43 

36 

29 

65 

61 

47 

876 

*    *    * 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 

.24 

.18 

.14 

.15 

.18 

.17 

.16 

.19 

.20 

.23 

.21 

.22 

.15 

.35 

.19 

.16 

.06 

.14 

.26 

.22 

.14 

.15 

.22 

.16 

.05 

.03 

.03 

.19 

.11 

_ 

5.116 

WIND 

62 

37 

106 

53 

27 

46 

64 

23 

54 

85 

60 

60 

20 

96 

72 

66 

131 

110 

140 

82 

29 

52 

100   91 

92 

77 

69 

126 

130 

97 

2279 

MAX 

78 

77 

80 

65 

81 

61 

86 

92 

88 

87 

87 

69 

93 

90 

63 

71 

79 

84 

60 

61 

67 

71 

80'   81 

72 

65 

72 

67 

46 

4V 

76.1 

MIN 

50 

47 

49 

48 

50 

50 

59 

65 

65 

67 

65 

64 

64 

56 

41 

42 

57 

68 

38 

33 

31 

35 

47i  56 

61 

60 

62 

42 

45 

46 

52.1 

WESLACO  2  E 

EVAP 

.16 

.09 

.17 

.15 

.16 

.17 

.13 

.23 

.23 

.12 

.30 

.18 

.16 

.25 

.15 

.00 

.15 

.12 

.30 

.15 

.11 

.24 

.08  .04 

.05 

.01 

.06 

.11 

.06 

.00 

4.12 

WIND 

19 

26 

70 

31 

28 

62 

43 

50 

53 

24 

91 

49 

31 

72 

23 

40 

100 

48 

99 

24 

19 

46 

24   36 

55 

25 

41 

69 

97 

12 

1429 

MAX 

78 

77 

72 

80 

75 

62 

86 

88 

87 

89 

67 

91 

85 

82 

65 

72 

80 

60 

70 

65 

70 

75 

741  75 

72 

73 

73 

65 

51 

57 

75.9 

MIN 

54 

57 

65 

69 

59 

69 

72 

65 

67 

65 

66 

65 

68 

55 

43 

60 

68 

70 

44 

38 

42 

52 

64 

67 

63 

64 

64 

47 

47 

46 

59.2 

8EEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


See   Relerence  Note*  Following  Station  Index 
-   360   - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TEXAS 
NOVEMBER   1969 


high  plains      01 
amarillo  wb  airport 

DALHART  faa  airport 

HEREFORD 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MULESHOE  I 
STRATFORD 
TULIA 
VEGA 

•  *   • 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  HB  alRPORT 
WICHITA  FALLS  WB  AP 

•  •   • 

NORTH  CENTRAL       03 

WACO  WB  AIRPORT 

•  •    • 

TRANS  PECOS        05 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 
WINK  FAA  AIRPORT 


•    •    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 


SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
5N  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


2   3   4   5   6   7   8 


10   11   12   13   14   IS  16   17   18   18   20   21   22 


24      25      26      27      28      28     30      31 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   361   - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER 

1969 

Q 

0) 

1 

Day  of  month 

• 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

1  IN) 

< 

3USHLAN0    1    W5W 

2 

ear* 

44 

41 

40 

38 

47 

43 

42 

44 

44 

48 

48 

45 

45 

42 

39 

42 

44 

40 

35 

35 

37 

40 

38 

37 

38 

38 

35 

33 

33 

3* 

40.3 

6 

8Af 

43 

42 

40 

40 

41 

43 

44 

45 

45 

46 

47 

46 

46 

44 

44 

44 

44 

43 

43 

43 

43 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

43.0 

BU5HLANO  1  WSW 


fPit„^LI;M£N  SILTY  CLAY  L0AM'   CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD   MIXTURE  OF 
BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST.   2-  AND  I- INCH  READ  NGS  FROM 
DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMOCOUPLES  "tAuiNGb  men 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 


Wind 
eed  —   m.p.h. 


o  .a 


ac  a 


2  ?! 

ex.  CO 


If 


0)    — 

o 


—  E 

0_ 

(A 

D    01 

o 


Relative  humidity 
averages- 
percent^ 


Standard  of  Time 

CENTRAL 

00      06       12       18 


lumber 
prec 


of  days  with 
pitation 


o 

CN  O 


c 
—  J> 
a>  o 


i-    o 

4)     <D    * 

o>  >  a> 

S  8-s 
>  *£ 


ABILENE  WB  AIRPORT 
AMARILL0  W8  AIRPORT 
AUSTIN  WB  AIRPORT 
BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 
CORPUS  CHRISTI  WB  AIRPORT 
DALLAS  WB  AIRPORT 
DEL  RIO  WB  AP 
EL  PASO  WB  AIRPORT 
FORT  WORTH  WB  AIRPORT 
GALVESTON  WB  CITY 
HOUSTON  INCONT  AP 
LUBBOCK  WB  AIRPORT 
MIDLAND  WB  AIRPORT 
PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 
SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 
SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 
VICTORIA  WB  AIRPORT 
WACO  WB  AIRPORT 
WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 
%  PEAK  GUST 


25 
29 
34 
36 

6 
11 

4 
35 
27 

1 
29 
24 

3 
24 
36 

3 
26 
26 


2.2 

3.6 
2.8 
1.0 
3.7 
1.4 
1.7 
1.6 
2.3 

1.0 
2.B 
1.1 
1.3 
2.2 
3.0 
1.8 
1.7 
3.4 


10.1 

11.1 

9.0 

10.9 

11.6 

8.6 

7.9 

5.1 

9.5 

5.8 
9.0 
9.0 
9.7 

10.3 
3.6 
9.0 
9.6 

11.3 


34 

38 

31 

33 

40 

32 

23  +  + 

34 

29++ 

36 

22++ 

26  +  + 

31++ 

3* 

29  +  + 

32 

44  % 

25  +  + 

31++ 


S 

SW 
N 
N 
N 
N 

34 
W 

33 
N 

13 
4 


16 

17 

18 

18  + 

18 

18 

18 

17+ 

18 

18 

16 

27  + 


2  27 


SW 
18 
N 
N 
33 
19 


65 

68 

50 

61 

68 

37 

75 

80 

51 

BO 

81 

60 

80 

85 

59 

64 

72 

49 

77 

85 

62 

48 

54 

34 

74 

81 

51 

89 

91 

53 

65 

75 

39 

67 

71 

41 

99 

92 

52 

80 

84 

55 

76 

81 

50 

84 

88 

54 

73 

80 

57 

76 

85 

48 

47 
43 
53 
70 
68 
46 
60 
31 
53 

68 
45 
46 
70 
59 
53 
65 
59 
53 


62 
80 
60 
40 
48 
69 

79 

58 
59 


68 


49 


4.7 
3.1 
5.1 
7.1 
6.3 
4.3 
6.4 
4.1 
4.2 

5.3 
4.5 
5.1 
5.1 
5.1 
5.8 
6.1 
4.7 
4.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


■  LVORO   *    "e 
A"ARIL*.3    -b   a 

»[ST»0  OAm 
A'iAMJAC  T8C0 
INBERSC  ■ 
ANDICE  I  "<*W 
ACRE'S 
aN&lETUN  1  ■ 
ANNA 

"SON 


aRansas  pass  2 

A«C"E"  CITY 

ARLINGTON 

ARMSTRONG 

ARTHUR  CITY 

i'PEH-aNT  2  SSH 

ATHENS  1    SSF 

ITUHTI 

AUSTIN  -3  AtRPQRT 

iUSThElL   «l.   REFUGE 
I    ILQH 

BAIRQ 

sa*=RSFIELO 
BALLI^ER   1    S- 
B*L-0*HEA 
IKERSMIJH 

JARDWELL   *-■' 

BATESVILLE 

CITY  WATERWORKS 

'TQMN 

BEAUMONT    FILTER    PLAN 
SEOUS 

BEEVILlE    5   NE 
BFlTQ*   oa* 

tVlOES 

1VI0ES  T  S 
«ts8»0jK  0AM 
BENJAMIN 
BERTRAM  3  ENE 

BIG  LAKE 

big  lake  nq  2 

big  s0r!ng  field  sta 

big  spring 

big  mells 

BIANCO 

BLEKETT    S    N« 

•  LDYS   CAMPGROUND 

BLUE 

Brsasf 


lOtllE 

b^xeloeh 
83VD  3  SE 
B»ACRETTVlLLE 

BRADY  2*NW 

a»*vo 

BRAZOS 

B'EC<EN»IOGE 

BREMJND 

BRENMAM 

a*  ice 

AIOGEPORT 
BRIGGS 
1*1TTE>N 

BR0N5DN 

B»awNFJELD  NO  2 
(•QwNSvlLLE  W6  AIRPORT 

3«OWHWOOO 
BUFFALO 
BULER  2  NE 
lULVEPQE 

<£■  HILL 

CETT 
BURLESON   2    SS- 

8US.LPCT0N   3    HSM 
BL'RNET 

BUSHLANO  1  WSW 

C1LOHELL 


CANOELARIA 
CANTQN 
CANYON  DAM 
CANYON 

CANV3N  DAM  NO  1 
CANYON  DAM  NO  2 
CANVQN  QiM  NQ  3 
"  IYON  OA«  NQ  4 
CANYON  DA"  NQ  S 
IYON  DA*  NO  6 


VON  ■ 


NO  7 


■113  SPRINGS 


CARTHAGE 

CASE  RANCH  3  S 

CASTEUL 

'ARINA 
CELtNA 
CENTER 
CFNTER  CITY 
CENTERV1LLE 

:-4.<  MOUNTAIN 

CHASNING 

4NING  NO.  2 

'MAN  RANCH 
:Mi*LOTTE  S  NNw 
CHEAPSIOE 
CHEROKEE 
CHILORESS 

:-;.:»=;s  fa*  airport 

.LICOTHE 
CWISOS  BASIN 
::=:.:  criek 

clarendon 

CLARKSvlLLE    2   E 
CLARK3VILLE    1    - 
CLASSENS    RANCH 
ClAUDt 
CLEBURNE 
CLEVELAND 
CLIFTON   9   E 
CLODINE 
COLOSPRING   5   SSw 


SmaCKElF0«3 


3RE«ST£R 
C-E«C<EE 
3RAZCAIA 


C-A-BE 
-a  I «E  5 

S 

1N3RE- 
&«a:3S 

MONTAGUE 
LIPSCOMB 
BA£wST£R 
HUTCHINSON 


94    0*    SABINE 


IS    07    COMAL 


06  BURNET 
POTTER 

07  BURLESON 
03    MILAM 


HARTLEY 
NUECES 
ATASCOSA 
GONZALES 


'  03  JOHNSON 


BOSOUE 
FORT  BEND 
SAN  JACINTO 


101  28 

2b90 

101  29 

2>>ao 

101  27 

2500 

99  3* 

510 

1*>0  32 
102  58 

2750 
1BS0 

97  51 
9*.  53 
97  31 

100  24 

1114 
350 
731 

1120 

99  21 

103  00 

id 

100 

01 

lfc?0 

:''. 
'.-- 

22 

2335 

2873 

»9 

5? 

504 

101 

12 
55 

1000 
3577 

9B 

17 

960 

98 
98 

21 
24 

1040 
1260 

98 

27 

1093 

71 

1020 

98 

18 

1137 

9  a 

99 

13 
52 

97B 

96 

54 

520 

100 

40 
21 

1698 
317 

101 
98 

02 
57 

2190 
1205 

97  2 

98  I 
100  1 
|0S  I 

99  3 

103    1 

97     J 

:■:  : 
»3   : 

9;  : 

96  I 

L01   I 

97  2 
19   o 

9  7  2 
95     - 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


M,    0,    MOOO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LEONARD  COLEMAN 

MRS  SHIRlEV  j,  CARLILE 

JQHN  D,  WILLETT,  JR. 

CHESTER  WHEY 

GILBERT  H,  GORDON 

WILLIAM  H,  HUDGJNS 


.AwRENCE  I.  OUNLOP 
ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 
IITY  OP  ANClETON 
JESSE  T,  VANDAGRIFF 


ShECPARO 
LES 


KES 

.IEL  W,  PELHAM 
MES  8.  wIGLEY 
C-.  VIERTEL 
.  ONIGHT  A,  JONES 
LL  LOVU 
S  WEATHER  BUREAU 


CLYDE  GRAVES 
RADIO  STATION  KRUN 
BEEVES  COUNTY  WTR  OIST 
EL"OY  SCHNELLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EARL  P.  KING 
CHARLES  SLATER 

0.B.  SMJTH 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

RICHARD  R,  PYLE 

TEXAS  AGRI  EXP  STATION 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RUBERTA  R,  BAIAN 

0.  S,  CHAPA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

W.  T,  eARTHRIGHT 

WILSON  KLOSE 


OWAIN  CARR 

U  S  D  A  BIG  SP«G  F  STi 

CITY  OF  BIG  SPRING 

HERBERT  T,  STANFIELD 

w.  A,  BYARS 

MRS  LLOYD  KIRKPATRKK 


EDGAR  SCHWARI,  JR 


ORAN  C.  STOVAL 
OTIS  L.  DANIEL 
MRS.  FRANCIS  w 
EMETERIO  GAR2A 


ECTOR  B.  FIELDS 


.  E, 

MEMBREE 

AZLE 

A,  STEWART 
DOLLAR 

6STF 

R  E.  5JSK 

EWl! 

SIMMONOS 

EATHER  BUREAU 

ADlf 

STATION  KBWO 

IE  A,  SOUVRES 

JL6NE  NCCARTO 

0,  WOOD 

RS  m 

INNIE  JO  STEE 

,  RU 

SSELL- LACE 

BIT 


OF  BURNET 


:halmers  E.  terry 

1LVIN  HEFFT 

(ALTER  C.  ANDERSON 

■IILSON  CRAWFORD 

■IS,  FRANCES  E  HOWARD 

J  HARRISON  TAYLOR 

)   %    CORPS  OF  ENGINEERS 

10BERT  0.  SAWVELL 

IUHARD  I,  STEWART 
tURT  B,  PQC&ENPOHL 
IALPh  SCHAEFERKQETER 


CITY  OF 

CLINTON 

CARTH 
HODGE 

1GE 

MARGUER 

TE  BU 

INS 

RONNIE 

.  VES 

JAMES  W 

FORBES 

OARREL  HEAD 

J.  E.  DICKEY 

MRS  BESSIE  L. 

OLSON 

G.  i.    C 

RGILL 

FLOYD  R 

BERTS 

CHAPMAN 

ELMER  E 

RANCH 
BOOTH 

DUDLEY 

ATTLE 

MORRIS 

IGLEY 

U  S  FED 

AVIATION  AG 

ARTHUR 

,  H£R 

U  S  NAT 

SE»VI 

IGNATI 

,  HUT 

U    JR. 

TOMHIE 

.  SAY 

RADIO  S 

AT10N 

KCAR 

RAYMOND 
J.  P.  C 

ASSEN 

1ILT0N 

L,C.  TIMS 

OLIN  T, 

SMYTH 

CHESTER 

V.  El 

.ISOR 

R,  M.  JONES 

LEROv  S 

0A8NEY 

CH.3-ATER  3  W 

COLEMAN 

COLLEGE  STATION  FAA 

COLORADO  CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 

COMMERCE 

COMSTOCK 

CONCORD 

CONLEN 

CONROE 

COOPER 

COPE  RANCH 

COPPERAS  COVE  NO  1 

CORNUOAS  SERVICE  ST 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  W8  A 

CORSICANA 

CORYELL  CITY 

COTTQNHOOO 


CRANE 

CRANFILLS 

C^ESSON 
CRIOER  RAi 
CROCKETT 
CROSBYTON 
CROSS  PLA 


CUERD  3  E 
CYPRESS  1  SW 
DACUS 

DAINGERFIElD  9  s 
OALHART  FAA  AIRPOR 
DALLAS  WB  AIRPORT 
QANEVANC  2  S£ 


DECATUR  2 


OEK 


-fl  2  I 


DEL  RIO  WS  Ap 
DENISON  OAM 
DENTON  2  S£ 
DEPORT 

DEWEYVILLE  5  S 
DtALVlLLE  2  W 

DICKENS 


DUNCAN 

WILSON  RANC 

DUNDEE 

b    NN 

EAGLE 

.AKE 

EAGLE 

1TN  L 

KE  DAM 

EAGLE 

PASS 

EDEN  1 

EDEN  ^ 

]  2 

EDNA  H 

WY  59 

BRIDGE 

EL  PASO  WB  AIRPORT 
ELDORADO  1  N 
ELDORADO  U  NW 
ELDORADO  19  S« 
ELECTRA 


EMORY 

ENCINAL  3  NW 
ENGELMAN  GARDEN 


EVAOALE 

EVANT 

FABENS 

FAIR    OAKS    RAN 
FAIRFIELO 
FALCON    DA" 
FALFURRIAS 
FALLS   CITY   4 
FARHERSVILLE 

Ft  DOR 


FISCHERS  STORE 
FLAT 

FLATQNJA  2  W 

FLOMOT  1  N 

FLORENCE  3  SE 
FIORESVHLE 
FLOYDADA 

FLOYDADA  9  SE 
FOLLETT 

FORESTBURG  4  S 
FQRSAN 
FORT  DAVIS 
FORT  HANCOCK 
FORT  MCKAVETT  7  N 
FORT  STOCKTON  35  SSW 
STOCKTON  » 


fORT  WQRTH 


AIRPORT 


ORT  WORTH  MEACMAM 

ORT  WORTH  FEDERAL  ' 

OWLERTON 

RANKIIN 

"EDERICKSBURG 

REEPORT  2  NN 

REER 

RIO  TOWN 

RIONA 

■ISCO 


GAGEBY    1    WhlW 
GAIL 

GAINESVILLE 
GALVESTON  WB  CITY 
GARCIA  LAKE  12  ENE 
GARDEN  CITY  1  E 
GARDEN  CITY  20  E 
GATESVILLB 

GCORGETOHN 
GEORGE  WEST 
GIDD1NGS 
CILMER  2  W 


GLADEWATER 
GLEN  ROSE 
GOLD 


COLEMAN 
BRAZOS 
MITCHELL 
COLORAQO 


CORvELL 
HUDSPETi 
NUECES 


MONTGOME 

MORRIS 

HARTLEY 

WHA 

T-r. 

LIP 

CONS 

CONCHO 
CONCHO 
JACKSON 
VAN  IANDT 

WHARTON 

EL  PASC 

SCHLEICHER 

SCHLEICHER 

SCHLEICHER 

hICHITA 

BASTROP 

RAINS 


CORYELL 
FAYETTE 
MOTLEY 


FLOYD 
LIPSCOMB 
MONTASuE 
HOWARO 


NAVARRO 

IRION 

HEMPHILL 

BORDEN 

COOKE 

ESTON 


:Ei 


SMITH 


SSCQCK 
STERLING 
CORYELL 


LEE 

UPSHUR 

PECOS 

GREGG 

SOMERVELL 

GILLESPIE 

MILLS 

GOLIAD 


3t>    28 

31  50 
30   35 

32  23 


28  26 

28  27 

32  38 

31  23 


29  05 

29  58 

30  26 
32  55 

36  01 

32  51 

29  03 

36  26 


33  3T 

28  40 

30  21 

34  33 
34  33 

31  29 
30  03 

29  23 


30   21 
28    Zb 


32  tfl 
30  21 
51    i" 


30  19 
32   32 

31  23 

7.9     S* 
91     19 

29   41 

34    14 


sa  s? 

34    2fc 

33  29 
32    06 

30  36 

31  II 
30  56 
3C  23 
3C    52 

32  90 

32    49 

32  43 
Efl    2* 

?1    0? 

30  16 
?6  59 
77     53 

29  01 

34  39 

33  09 

32  03 

31  29 

33  37 

32  46 

33  3* 
2<)  it 
3^  99 
31  S2 
31    31 

31  26 

3;  3« 
IS     ,9 

30  II 

32  44 

3.  C< 
12    32 

32    14 

30  21 

31  27 

21  s- 


96  21 

100  52 

96  32 

98  35 
95  55 

101  11 

94  35 

102  14 

102  14 

95  42 

101  15 

97  55 
105  28 

97  24 

97  30 

96  28 

97  37 

99  OB 

99  15 


102  33 
96  51 
96    11 


100  55 

96  34 

97  06 
95  19 


102  I! 

102  19 

99  34 

102  07 


96  17 
106  24 
100  36 


101  IS 

100  OB 
97  34 

101  22 
103  53 
105  51 
100  07 
103  02 


96  29 

9B  52 

95  23 

9B  37 


100  21 

101  27 
97  08 

94  43 


97  41 

98  08 

96  36 
94  39 

102  24 

94  37 

97  45 

98  42 
9B  34 
97  24 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


FRANKLIN  CHAPMAN 
MRS  HEL8A  R,  STEVENS 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
COLOMDQ  CITY  FIRE  DEPT 

ELTON  K. 
TED  D,  A 
GEORGE  H 
JAMES  G. 
JESSE  C. 

mc  cullough 
mfielo 

MPHREYS 
TAYLOR 
DAVIS 

G.  W,  FU 

OOIE  L. 
LlNDON  L 

LEN 

RIDGES 
CLICK 

A,  R,  THOMPSON 
LEE  R.  TINNJN 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
RADIO  STATION  KANO 
MR  W  L  RABBE 
EDGAR  A.  AHRENS 


MRS  ILA 

JENNINGS 

U  S  FED 

AVIATION  ACENC 

VALLIE 

UE  S0RRELL5 

MRS  ELSIE  LEE  PHILLIPS 

MRS,  OR 

YORK 

BYRON  C 

IOER 

JAMES  H 

GIBRS 

CITY  OF 

CROSBYTON 

F,  C,  N 

WTON 

CHESTER 

GLOVER 

ROY  LEE 

BLACK 

JOHN  B. 

HQLOSWORTH 

RADIO  STATION  XCFH 

JOHNNIE 

W,  DOLEN 

PAUL  WEST 

LONE  ST 

.R  STEEL 

U  5  FED 

AVIATION  AGENC 

U  S  WEA 

HER  BUREAU 

JOHANNA 

H,  ALLENSON 

M.  M,  A 

TMILLER 

ETOlLE 

.  MOORE 

MRS.  MA 

Y  H.  SANDERS 

JOHN  K, 

U  S  WEA 

HER  BUREAU 

U  S  COR 

S  OF  ENGINEERS 

CITY  OF 

DENTON 

ASBURY 

.  NIXON 

SABINE 

IVER  AUTHORITY 

JOHN  w. 

THOMASON 

SAM  L. 

ORTER 

KATHRYN 

S.  OEwOOOY 

J.  A.  P 

iLANSKY 

EOWIN  R 

,M6Y 

HOWARD 

.  COOK 

MRS.  IE 

A  F.  BROWN 

W.  E,  T 

N  EYCK 

JOHN  F. 

HENKHAUS 

DELBERT 

L.  SHAF£R 

RADIO  STATION  KDDD 

OUNCAN 

■IILSON 

JAMES  W 

CLUB  a 

C.  E.  DOWDY 

CO  WTR  CONTROL 

ALONZQ 

*ARCIA 

P.  JAME 

>  DABNEY 

C.  H,  S 

ISER 

GLENN  Y 

HZ    CORD 

MRS  IDA 

BERRYHILL 

MRS.  ODESSA  M,  JAMES 

ORELLA 

..  SPARKMAN 

u   S  WEATHER  BUREAU 

GAIL  MITTEL 

JACK 


ADE 
C.  WALKER 


CITY  OF  ELECTRA 

EOWIN  0.  LUNOGREN,  JR, 

GUV  SISK 

JOSEPH  BURKHOLOER 

ENGELMAN  PROTS  CO 

S.  L.  flfiUNSQN 
VIOLET  R.  KJRKPATRICK 
JAMES  L  INABNET 
E.  MACIAS 

B,  J.  ROWDEN 
TEXAS  HIGHWAY  DEPT 
INTNL  BNDRY  -WTR  COMM 


,MES  FIN 


JR. 


FISCHER 

BERNARD  B,  BOTKIN 

F.  F.  PECHACEK*  Jl 

MR  GEORGE  0  POPE 

MRS  BETTIE  LEFNER 

R.  W.  JOHNSON 

PRODUCERS  COOP  ELEVATOR 

MUTON  HARRISON 
KENNETH  V,  SHARPE 
ELBERT  H.  FOSTER 
ESTHER  £.  GILMORE 
BARRY  SC08EE 


SILLIM, 
TREADMElL 


JOHN  I 


U  3  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
OTIS  W.  HERMAN 


CHRIS  P.  FELPS 
ARLEY  l  outlano 

PASCHAL    B.    ROBERTS 


MRS.     JACK     MEEKS 


KIMBALL  T.  REODELL 

TEXAS  PWR  AND  LIGHT 

CO 

PHILLIP  MILLER 

BRYANT  A.  HARRIS 

MISS  MAGGIE  REYNOLDS 

FIRMAN  F,  CURRY 

HERBERT  L  SULLIVAN 

BROOKS  M.  SCHLEY 

HERBERT  G.  KOEHlER 

CHARLES  F.  STILL 

PAUL  J.  2EITLER 

0.  W,  DOOM 

THOMAS  J.  DAVIS 

EDMUND  KOENNECKE 

STATION  INDEX 


U 

I 

OBSERVATION 

d 

a= 

u 

U 

TIME  AND 

■ 

O 

1 

R 

P 

p 

TABLES 

STATION 

d 

£ 

COUNTY 

E 

0 

< 

OBSERVER 

§ 

Q 

Q 

s 

1 

2 

i 

I 

1 

ij 

DOLUS   1    II 

362C 

OJ 

GOLIAO 

l 

28    IS 

97   13 

9 

7 

POLO   PERU 

osNimi 

iti 

01 

OONIALES 

29    10 

*7   27 

3U 

7 

7 

CARL    H.    FRIfcORICH 

GORDONyIlLE 

|»41 

0 

GBAVSON 

1 

39   48 

96   91 

tic 

: 

MISS    EMMA   JEAN   CECIL 

GORMAN 

364« 

OJ 

EASTLAND 

92    19 

98   40 

140( 

: 

DAISY    L.    5LATQN 

G*Aha" 

J46( 

0] 

VOUNG 

99   06 

*•    15 

104] 

1 

7 

DAVID   M,    9AKER 

GRANBURV 

1*7 

c 

MOOO 

32   27 

97   41 

74C 

IP 

1 

JQMN   G,    LITTLE*    N,D, 

0«A>O»aLL'    J    HE 

JhBr 

05 

HARD 

91    11 

102   56 

144( 

7J 

7 

CHARLES    W.     POTTS 

GRANOIA 

iui 

Bl 

NlLLIAKSON 

30    49 

97   26 

37. 

7 

HUIERT    L.    OQRUlEe 

G"APILAND 

JAM 

1. 

HOUSTON 

31    14 

95   2* 

46( 

4 

P.    M.    THOMAS 

G*AP(VINE    0AM 

1*1 

03 

TARRANT 

l 

92    98 

97   01 

36! 

" 

8 

8 

: 

U   S    CORPS   OP    ENGINEERS 

G»EENVIllE    7    *W 

ITU 

?J 

HUNT 

l 

39    12 

«6   11 

61C 

Tj 

' 

HAL    w,    ENGLISH 

C»OESBECK 

J'7C 

OJ 

LlMESTDNE 

91    32 

96    91 

474 

1 

J.    D.    UKSON 

G«0V£T0N    J     NNM 

|7?| 

TRINITY 

1 

31    03 

95   08 

24 

3P 

7 

FRANKLIN    G.     LANGE 

C*UVE* 

1711 

c 

HANSFORD 

36    19 

101   Z* 

316S 

61 

6 

ARTHUR   H,    EVANS 

GUNTE* 

nai 

o: 

GRAYSON 

l 

99    27 

96   43 

72 

7 

FRANK     BROOKS 

c<JTHnie 

J82* 

02 

KING 

1 

39    37 

100   20 

177C 

Ti 

7 

RUTH    B.    HUMPHREYS 

«»G»NSP0*T 

1941 

0. 

CEO   RIVER 

1 

33   23 

*5     14 

11. 

7 

MRS    MARGARET    SULLIVAN 

HALL    RANCH 

111 

00 

KERR 

30   08 

99    16 

226( 

: 

THOMAS    C.    MALL 

HALLETTSVIlLE 

|I7 

C7 

LAVACA 

29   27 

96    96 

29! 

LEO   BRIER 

M6HtL7QN    ISSE 

JIB. 

"3 

HAMILTON 

31   41 

96    07 

Us 

71 

w,   Clyde   rajbourn 

HAMLIN 

369C 

■. 

JONES 

32    13 

100    07 

ITU 

91 

W.    G,    R0UNTREE 

MARLON 

1*4 

HARRISON 

1 

32    *1 

94   39 

26( 

T 

MRS.    BUNA    MAE    TAYLOR 

HAALINGEN 

J9*. 

10 

CAMERON 

1 

26    13 

97   41 

II 

JIMMY    L.    TOUNG 

HARPE* 

|9|* 

36 

GILLESPIE 

30    H 

99    13 

208( 

7 

DAYTON    0.     «1HE 

MART 

I9TJ 

01 

CASTRO 

1 

3*    23 

102   07 

369C 

■ 

DARREL    ".    DAVIS 

hartley 

III 

01 

HARTLEY 

33    3) 

102   24 

3913 

8 

HOWARD   E.    BAKER 

HASKELL 

If9l 

0| 

HASKELL 

33    10 

99   64 

160! 

7J 

' 

SAMUEL    P.    HERREN 

HAWKPS     I     E 

4010 

0* 

MOOO 

1 

32    33 

95    11 

333 

JARVIS   CHRISTIAN   COL 

HEB*RONVILlE 

•  oj* 

n9 

JIM    HOGG 

27   IB 

*8    40 

991 

Bl 

8 

OON   t,    MEYER 

NJlMPHILL 

4076 

04 

SABINE 

l 

31    20 

91   91 

27] 

|| 

8 

CITY   OP    HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

04 

WALLER 

30   06 

*6   03 

291 

8J 

81 

J.    0.     SARTAIN 

HENDERSON 

•  OS' 

04 

RUSK 

| 

32    11 

94   48 

498 

71 

TJ 

WESLEY    R.    DEAN 

HENRIETTA 

609 

09 

CLAY 

1' 

99    12 

900 

71 

7J 

WILLIAM   0.    KlMBROUOH 

HEREFORD 

.098 

01 

DEAF    SMITH 

K 

34    44 

102   28 

386C 

71 

71 

:  h 

HOLLY   SUGAR    CORP 

MEwTTT    I    S£ 

4111 

?} 

MCLENNAN 

31    27 

97   11 

642 

71 

OEWITT   C    CHAPMAN 

H!CO 

1111 

PJ 

HAMILTON 

31    94 

48   02 

1043 

91 

8 

w.    R.    HAMPTON 

MI&51NS      . 

4140 

01 

LIPSCOMB 

36   07 

100    01 

297C 

1 

CARSON   HlLLlANS 

►UUSBQP.Q 

-IS? 

fi3 

HILL 

32   01 

47   07 

33C 

7i 

Ti 

RADIO    STATION    KHBR 

MINOES 

It*] 

09 

ATASCOSA 

1 

28   43 

98    48 

36C 

: 

-ills    HINDES 

HtTCHLANO 

41 M 

01 

HANSFOftO 

1 

36    30 

101     14 

Hoe 

61 

H,    J.    DONQLINGER 

h"1N0Q 

6396 

07 

MEOINl 

29   21 

99   06 

901 

7* 

fi 

HALTER   H,    KNORR 

hhnEy    GROVE 

.237 

01 

FANNIN 

K 

33   39 

43    34 

670 

Tl 

RICHARD    M,    MCCLEARY 

HOROS   CREEK    o»h 

4171 

02 

COLEMAN 

: 

31    SI 

99    94 

1962 

14 

91 

U   S   CORPS    OF    ENGINEERS 

HORGE* 

6210 

04 

JASPER 

31    06 

94     10 

11C 

Ti 

HR5,    JEAN   OATES 

HOUSTON    INCBNT    lp 

4S00 

08 

HARRIS 

29   54 

99   22 

96 

HID 

MtC 

:  *j 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

■HOUSTON    WB    CJTY 

4909 

08 

HARRIS 

I* 

99    22 

41 

mo 

MIC 

:    j 

CLOSED    11/11/69 

h"UST-)n    fit    AIRPQRT 

BIQT 

01 

HARRIS 

I* 

29   39 

69    17 

30 

HID 

Nil 

*E0    AVIATION    AG|NCY 

hOuSTOn-aDOICkS 

4901 

08 

HARRIS 

I* 

99   39 

91 

U   S    CORPS   OF    ENGINEERS 

hOuSTON-ALIEP 

fill 

01 

HARRIS 

I* 

29   43 

95    36 

71 

FRED    L.    HALE 

HOUSTON-BARKER 

6913 

OS 

HARRIS 

I* 

29    44 

95   44 

190 

TI 

LILLIE    H,    PRY 

■^USTON-OEE«    PARK 

4919 

01 

HARRIS 

I* 

29   49 

95   08 

33 

6> 

SHELL    OIL    COMPANY 

hOuSTON-HEIGmTS 

4SI1 

re 

HARRIS 

i* 

99   26 

69 

Tl 

WILLIE    HOFFMAN 

mOUSTON.JNOEP    HEIGHTS 

6923 

08 

HARRIS 

i* 

29    32 

99   29 

93 

n 

MRS    JOY   M.    lOhRV 

HDUSTON-Wf STBURV 

1919 

08 

HARRIS 

I* 

29    40 

99   28 

63 

Tl 

ELIZABETH   HEMMI 

HUSTON-NORTH    HOUSTON 

1921 

06 

HARRIS 

I* 

29   59 

93   21 

HI 

41 

ANDREW   f.    eRANDALL 

hOuSTON-SAn    JACINTO   DH 

4921 

OS 

HARRIS 

i* 

29   53 

99   09 

91 

TJ 

JAMES    0.    GRANBERRV 

HOUSTON. SATSU^A 

Hit? 

HARRIS 

1« 

29    59 

95    37 

HI 

: 

JOHNNIE    H.    OOLEN 

hOUSTOn-sPRInG   BRANCH 

1991 

OB 

HARRIS 

l* 

29   46 

49    30 

92 

Tl 

ETHEL    C.    POHELL 

huckajav 

4949 

03 

ERATH 

1 

32    21 

69    H 

1491 

Tl 

MRS.     RUTH     LA-SON 

HUMBLE 

-is: 

08 

HARRIS 

1* 

30   00 

99   19 

98 

Tl 

HQWARO     «.     BROWNING 

HUMBLE    PUMP    STA    1   N£ 

4969 

06 

SUTTON 

3 

30   23 

100    11 

2320 

61 

HERMAN    HOBRATSCHK 

HUNT 

4174 

?& 

KERR 

99   20 

1763 

71 

CLAUDE    STARK 

HUNTSVRLE 

•912 

94 

-i.-£S 

1  = 

30   63 

95   99 

494 

92 

Bi 

AARON   M.    TATE 

HURST    SPRINGS 

499( 

03 

CORYELL 

1 

31    39 

97   43 

1074 

7A 

LYMON   L    HQLLINGSMORTM 

HVE 

1402 

06 

BLANCO 

: 

30    13 

98    34 

1436 

Tl 

LEVI    A.    OEIKE 

IMPERIAL 

1*2! 

05 

PECOS 

31    16 

102   42 

2360 

99 

PECOS   COUNTY   WATER   0I5T 

INDIAN    CA* 

OJ 

HAMILTON 

: 

31    40 

98    29 

1373 

Tl 

: 

LOIS    w.    BYNUH 

J*£DELL 

4476 

01 

80SOUP 

I 

31    39 

97   33 

908 

: 

MRS    LA    MONA    L    BQVO 

jacksbobQ 

-SIT 

03 

JACK 

L] 

33    14 

98   09 

1098 

9P 

7i 

: 

JOHN    W.    ASH 

JACKSON    HILL    GUARD    STA 

4929 

04 

SAN   AUGUSTINE 

31    16 

94    17 

321 

TA 

71 

MROREO   E.    LACV 

JACKSONVILLE 

4913 

04 

CHEROKEE 

31    38 

93    17 

320 

!? 

7A 

JEWELL   H.    JAVROE 

JAMES    RIVER    RANCH 

•  934 

^fe 

MASON 

: 

90   32 

99    23 

1532 

TA 

CLARENCE    MC    OOUSALL 

JA»»ELL 

4336 

09 

WILLIAMSON 

1 

30    49 

97    36 

863 

JAMES    H   JONES 

JASPE*    9    S- 

4963 

04 

JASPE4 

7 

30   5A 

94   02 

29Q 

fi 

ELZ1E    MARSHALL 

JAVTON 

*37e 

0] 

KENT 

1 

33    13 

10Q    34 

2010 

7A 

TA 

: 

TRAVIS   «   SMITH 

JSDDQ   2    NNE 

4973 

07 

3ASTR0P 

A 

29    50 

97    11 

472 

6d 

BUS    JOHNSON 

JFFfERSON 

4377 

94 

MARION 

ic 

94   21 

205 

TA 

: 

ROBERT   C.    CONNOR 

JEWETT 

4391 

04 

LEON 

H 

31    21 

96   09 

906 

7A 

: 

MRS.    ELNA    E.    LEAZER 

JOHNSON   CITY 

•605    06 
*64fl   09 

BLANCO 

3 

30    IT 

66   23 

UB5 

19 

12 

PENUK   BROS.    L&R.    CO, 
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REFERENCE   NOTES 

TEXAS 
NOVEMBER  1969 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Cllmatologist 
Woathor  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  vou    Additional 
precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time. Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table'  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

i  \  \i'i  >i:  Vi  n  >N  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  Is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the 
<  vaporatlon  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  tor 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow 
and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 . 
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25 
27 

29 

26 

0 
0 
0 
0 
0 

,59 
.22 

■  63 

,66 

.06 

,25 

■  09 
,48 
.19 
.23 

29 
6 

29 
6 

29 

4.3 
2.0 
5.0 

4.8 

4 
1 
5 

4 

30 
29 
29 

30 

2 

0 
1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CROSBVTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

OIMMITT 

DUMAS 

FLOYDADA 

56,6 
51.6 
56.0 
51.6 
56.2 

29.4 
24.3 
24.5 
24,9 
27,8 

43.0 

38.0 
40,3 
38,3 
42.0 

1.1 

79 

72 
73 
72 
78 

23 
22  + 
23* 
23 
23 

15 
5 
4 
6 

13 

31 
30 
30 
30 
31 

672 
832 
763 
821 
704 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

i 

2 
3 

24 

30 
29 
30 
2  6 

0 
0 
? 
0 
0 

.72 
,38 
.63 

.15 
.34 

-  .24 

-  .08 

.40 
.15 
.45 

.06 
.13 

29 

4 

29 

29 

4 

3.0 
5.5 

1.5 

4 
2 
5 

1 

29 
29 
30+ 
29+ 

2 
1 
1 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FOLLETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

ERUVER 

50.9 
54.7 
52.9 
62.4 

52.5 

26,8 
25. B 
23.8 
31.1 
24,6 

39.9 
40.3 
39.4 
46.8 
38,6 

75 
72 
71 
79 
74 

23 
14 
23 
22 
22 

9 
1 
0 
20 
5 

30 
30 
30 
31  + 
30 

804 
760 
820 
560 
80S 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
5 

1 
1 

2b 
29 

30 
18 
26 

0 
0 
1 
0 
0 

.52 

D   ,83 

D   ,36 

1.96 

.12 

1.08 

.22 

.45 

D   ,17 

1.08 

.08 

7 
30 
29 
29 
29 

2.6 

2.1 

.0 

1.0 

2 

7 

0 
1 

29 

30 

29 

4 
2 
2 

4 
0 

0 
0 
0 

2 

0 

0 
0 
0 
1 
0 

HEREFORD 
LAMESA  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 
LITTLEFIELD  NO,  2 

54.1 
59,9 
58.6 
51.2 
57.3 

23.8 
31.7 
27.8 
23,3 
29,7 

39,0 
45,8 
43.2 
37.3 
43.5 

2.6 

71 
81 
77 
72 
75 

23 
23 
23 
23 
23 

3 

19 
7 
4 

10 

30 

31  + 
31  + 
30 
30 

800 
587 
666 
856 
661 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
1 
2 
2 

2 

30 
17 

24 

30 

23 

0 
0 
0 
0 
0 

.13 
.20 
,30 
■  50 
.62 

-   .58 

.09 

.13 
.25 
•  30 

29 

4 

6 

29 

2.6 

.0 

3,3 

5.0 

3.0 

3 

0 

3 
3 

29 

6 
29 

0 

2 
3 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LUBBOCK  MB  AIRPORT       R 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIOLAND  WB  AIRPORT     //R 

MIOLAND  4  ENE 

59.2 
30.9 
51.0 
61.6 
62.9 

28,0 
29,6 
25.3 
33,6 
33,5 

43,1 
40.3 
38.2 
47.6 
48.2 

2.1 

.3 

1.7 

79 
74 
77 
78 
78 

22 

23 
23 
22 
22 

10 
12 

8 
20 
20 

30 
30 
30 
30 
30 

673 
758 
824 
532 
515 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
2 
1 
1 

22 

23 
29 
12 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

.82 

D   .57 

.52 

.60 
.81 

.17 

.   .37 
-   .06 

.28 

•  39 

•  24 
.27 
■  28 

29 
6 
6 

4 
4 

4.8 

5.9 
.5 

1.0 

3 

4 
T 
1 

29 

30  + 
30  + 
29 

4 
2 
2 
2 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MORTON 
MULESHOE  1 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

58.1 

56,6 
56,1 
50.2 
52.6 

28,4 
24.9 
26,5 
26.5 
25.8 

43.3 

40,8 
41.3 
38,4 
39,2 

2.1 

75 
72 
75 
74 
72 

23 

27+ 

23 

23 

13 

10 
3 

10 

7 
3 

30 

30 
30 
30 
30 

669 
741 
725 
821 
790 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 

2 
3 
2 

27 

29 
27 

29 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

.97 
.43 
.63 
.60 

.74 

-  .22 

-  .21 

.30 
.30 
.26 
.33 
.52 

30+ 

6 

6 
29 
29 

3.0 

3.0 
8,0 
8.1 

3 
3 

4 
7 

29 

29 
30  + 
29 

4 
1 
3 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

PERRYTON  3  NNE 

PLAINS 

PLAINVIEM 

SEMINOLE 
SILVERTON 

50.9 
59,0 
57.2 
60.4 
53.9 

21.8 
25.6 
29.4 
30.2 
25,2 

36,3 
42,3 
43.3 

45.3 
39.6 

1.5 

74 
79 
75 
79 
75 

23 

23 
23 
1* 
23 

6 

4 

11 

11 

B 

31  + 

30 

30 

31 

31 

882 
694 
666 
603 
781 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
1 

1 
2 

30 
27 

22 

21 

30 

0 
0 
0 

0 
0 

.06 
,55 

.81 

.61 

D   ,62 

•   .63 

-  .01 

.05 
.23 
•  54 
.36 
D   .20 

29 

29 

29 

6 

6 

.5 
5.5 
2.4 
4.0 
6.2 

T 
4 
2 
3 

29 

29 

31  + 

6 

0 
4 
2 
2 

4 

0 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  *  SW 
TAHOKA 
TULIA 

51. 1M 

51.1 

53.9 

60.5 

34.9 

24, 8M 

23,1 

27.1 

30,1 

27.2 

38. OM 

37.1 

40,5 

45.3 

41,0 

1.1 

75 
71 
73 
81 

74 

22 
23 
22 

23+ 
23 

13 
4 
9 

11 
8 

31 

30 
30 
31 
30 

829 
858 
749 
605 
738 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
1 
1 
3 

28 

31 
26 
21 
27 

0 

0 
0 
0 

0 

.12 

■  18 

.03 

■  50 

■  84 

-   .68 

.09 
.13 
.03 
.17 
.53 

29 
6 
5 

29+ 
29 

1.2 
1.8 

T 
3.0 

1 
1 
0 
2 
3 

30+ 
29+ 

30  + 
29 

0 
1 
0 
3 
2 

0 
0 

0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

VEGA 

52.5 

24,9 

38,7 

.3 

70 

23 

2 

30 

809 

0 

4 

30 

0 

.38 

-   .47 

.27 

29 

4 

29 

1 

0 

0 

DIVISION 

41,4 

1.0 

.56 

-   .17 

3.3 

•    *    * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  MB  AIRPORT     //R 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSH 
BALLINGER  1  Sw 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

59.5 

61.7 
59.6 
62.5 
53.9 

35.9 
36,2 
31.5 
33,7 
31.3 

47,7 
49.0 
45,6 
48.1 
42,6 

1.6 
1.4 

77 
80 
79 
76 

82 

22 
22 
23 
22 
22 

21 

20 
22 
22 

20 

31 
31 

30 
31 
30 

528 
491 
597 
518 
684 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
1 
1 
1 

10 
7 
16 
15 
15 

0 

0 

0 
0 
0 

2.48 
2.39 

1.66 

3.63 

.70 

1.22 

.87 

2.72 

•   .32 

1.23 

,84 

1.16 

1.30 

,40 

28 

29 

29 

A 

5 

3.1 

2.0 

T 
7.0 

1 

0 
4 

29+ 
29 

3 

4 
5 
4 
3 

2 
2 

1 

a 

0 

1 
0 
1 
2 
0 

CLARENOON 
COLEMAN 
COLORAOO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 

53.3 

62.9 
65,2 
62.  5M 
57,0 

27.8 
36,2 
34.1 

34, 4M 
33.5 

40.6 
49,6 
49,7 
48, 5M 
45,3 

.7 

77 
78 
81 
82 
79 

23 

22 
22 
22 
23 

15 
22 

20 
21 
18 

31  + 

31 

30 

30+ 

31 

750 
470 
468 
504 
603 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
0 
0 
0 

27 

e 

14 

15 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

1.16 
3,58 
2.33 

.70 

1.47 

2.14 

.56 

1.02 
.55 

1.36 

31 

29 

29 
29 

2.0 

1 
0 

30 

2 

4 

2 
I 

1 

3 
1 
1 

0 

1 
0 
1 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

H3RDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

62.7 

61. 2M 
59.6 
59.7 
61. 1M 

36,0 
32. 5M 
33,8 
35,6 

30,4 

49,4 

46. 9M 
46.7 
47.7 
45. 8M 

81 
76 
80 
75 
81 

22 
23 

23 
23 
23 

20 

22 
22 

17 

30 

31 

31 
31 

477 
555 

558 
533 

378 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

9 

15 
11 
10 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

1.68 
.61 
1.99 
3,34 
1.42 

.66 

.73 

.50 

1.50 

1.75 

28 
29 
29 
29 

5.0 
.5 

5 
T 

29 
30+ 

3 

2 
3 

4 

2 
1 

1 
2 

0 
0 
1 
2 

MATADOR 
MEMPHIS 
MUNDAY 
PADUCAH 

POST 

56.9 
53.9 
59.2 
56.4 
60.4 

30,4 
31,0 
33,7 

32,0 
34.7 

43.7 
42.4 
46.5 
44.2 
47.6 

1.0 

82 
80 
81 
83 
81 

23 

23 
22 
23 
23 

19 

20 
19 
20 
20 

31 
31  + 
31 
31 

31  + 

655 
692 
366 

637 
S34 

0 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 

21 
19 
11 

16 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

.99 

.72 
1.63 

1.05 
1.03 

.22 

.23 

•  40 
.53 

1.30 
.45 
.45 

A 

6 

29 

29 

29 

4.5 

.7 

2.5 

6.0 
4,0 

4 
1 
3 
5 

30 
30 
30 
30 

4 
I 
I 
4 
4 

0 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
1 
0 

0 

OUANAH  3  SE 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

55.3 

62.3 

60.4 

60. 6M 
54.1 

28,9 
33,8 
35,4 
33. 4M 
29.3 

42,1 

48.1 
47,9 
47. OM 
41.7 

-   .3 
3.9 

83 
78 
79 
81 
81 

23 
22 
22 
23 
22 

15 
20 
19 

17 

31 
31  + 
30 

30 

704 
520 
521 
537 
718 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

1 

0 
0 

25 
IS 

11 

14 

23 

0 

0 
0 
0 
0 

.73 
2.85 
2.33 
1.66 

.16 

-   .55 

1.38 
.34 

.46 
1.00 
1.38 
1.18 

.06 

29 
29  + 
29 

29 

18  + 

3.7 

6.0 

3.0 

.0 

.0 

3 
3 

0 
0 

31  + 
29 

2 
4 
4 
3 

0 

0 
3 

2 

1 

0 
2 

1 

1 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

TEXAS 
DECEMBER 

1969 

Temperature 

Precipitation 

|J 

►1 
<Z 

■ 

CTi 

I 

> 

< 

Br 

sa 

■S 

a 

0 

a 

« 
[ 

2 

0 

a 

Q 
I 

Q 

No.  of  Day 

3 

■3 
,f 

i  o 
Is 

>• 

Q 

■ 
— 
1 
0 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Miii 

•a 
3 

■3-a 
H 

11 

2 
a 

• 
8 

Z 
o 

| 

Z 
5 

s 

2 

o 

U 

5  | 

S  ► 

s  i 

SNYDER 
TRUSCOTT 
TURKEY  2  WSW 
VERNON 
WELLINGTON  2  ENE 

60.3 
57.1 
S6.1 
58,5 
57.9 

31.0 
31.3 
32.4 
33.0 
28.6 

45,7 
44.2 
44,3 
45,6 
43,3 

1.6 

76 
81 
79 
61 
82 

25* 

23 

22 

22 

23 

19 

20 
18 

19 
20 

31  + 
31  + 
30 
31 
30 

594 
636 
634 
586 
668 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 

17 
17 
13 
16 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

2.13 

1.30 
.45 
.95 

1.24 

,88 

1.00 

.16 

.50 

6 
29 

4 
31 

2.5 

5.0 

3 

29 

4 
3 
2 
3 

2 

1 

0 
1 

0 

1 
0 
0 

WICHITA  FALLS  WB  Ap      R 
WINTERS  1  NNE 

56.5 

60,9 

32.1 

33.9 

44.3 
47,4 

•   .3 

79 
76 

22 
23 

11 
20 

31 

29 

634 
536 

0 
0 

2 

1 

14 

10 

0 

0 

2.42 

D  1.81 

.97 

1.02 
.74 

26 
29 

5.4 
1.0 

4 
0 

31 

4 
3 

2 
2 

1 

0 

DIVISION 

45.9 

1.2 

1.67 

.48 

3.0 

*    «    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BAROWELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBRQOK  DAM 

61.0 
58.0 
59.4 
62.5 
59.  * 

34.1 
35.0 
37.5 
40.7 
36,6 

47.6 
46.5 
46.6 
51.6 
48,1 

1.0 

79 
78 
73 
74 
74 

23* 
22 

2 
14 

14 

23 

15 
23 

24 

20 

31  + 
31 

31 
31 
31 

533 

565 
502 
406 
516 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
0 
0 
0 

14 
8 
5 
2 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

3.49 
2.46 
3.83 
2.73 
2.67 

2.12 

2.00 

1.17 
1.90 
1.69 
1.45 

29 
29 

6 

6 

29 

6.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 
5 

6 
4 

4 

3 
2 
2 
1 
2 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  SE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

56.4 
57.5 
59.2 
60.4 
59.2 

35.5 

36.3 
33.6 
35.6 
34,6 

46,0 
46,9 
46,4 
48,0 
46,9 

70 
75 
76 
78 
76 

13 
22 
14 
22 

23  + 

18 
IS 
19 
22 
19 

31 
31 
31 
31 
31 

581 
554 
569 
521 
552 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 
1 

9 
9 

16 
12 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

4,98 
3,95 
4.39 
4,22 
4,24 

2.70 
2,09 

3.20 

2.65 
1.65 
2,63 

29 

29 
28 
29 

.3 

.0 
T 

.0 
.0 

0 
0 
T 
0 
0 

30 

5 

5 

4 
4 

2 

2 
3 

3 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

60.2 
66.8 
61.8 
61.2 
59,8 

36.2 

41.7 
36. 1 
37.7 
40.  B 

48.2 

54.3 
50.0 
49.5 
50.3 

.4 

l.B 

.7 

,3 

2.2 

75 
77 
75 
75 

74 

23 

27+ 
13 
14 
13 

23 

25 
22 
22 

25 

31 
31 
31 
31 
31 

515 

329 

459 
476 

448 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

11 

4 
6 
S 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.67 
4,32 
2.22 

4,90 
3.21 

.89 

1.23 

-   .36 

1.69 

.54 

1.64 
3.18 
.98 
2.20 
1.16 

29 

6 

6 

6 

29 

T 

.0 
1.0 

.0 

T 

0 

0 
0 
0 

T 

30 

3 

3 
3 
6 

4 

2 
2 
2 
5 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

56.9 
61.7 
60.3 
59.2 
63.1 

36.9 
37.3 
37.4 
33.4 
39.0 

46.9 
49.5 
48.9 
46.3 
51.1 

2.0 
1.5 

70 
81 
75 
72 
75 

27 
27 
23 
23  + 
22  + 

16 
20 
23 
25 
23 

31 
31 
31 
31  + 
31 

555 

474 
495 
573 
424 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

2 
2 
0 

8 

9 

e 

19 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

3.65 
5.20 
2,95 
3,65 

2,00 

3.01 
.69 

2.16 
2.96 
1.71 
2.00 
.75 

29 
29 
29 
29 
30 

.0 

2.3 

T 
.0 

0 

1 

0 
0 

7 

4 

4 
5 

4 

2 

2 

3 
2 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

60.5 
60.8 
57.1 
62.8 
66,4 

37.2 
39,0 
32.9 
36,9 
40.7 

48.9 

49.9 
45.0 
49,9 
53,6 

2.2 

-  1.1 

72 
75 
72 
79 

77 

13 
13 
14 
15 

15 

22 
23 
16 
19 
23 

31 
31 
31 
31 
31 

494 
463 
613 
462 
351 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

7 

4 

15 
11 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

3,06 
2.75 
3.84 
1,67 
3,77 

.40 
1.61 

1.51 

.90 

2.52 

.73 
1.61 

29 

29 

29 

6 

6 

.0 

T 

.9 

.0 

.0 

0 
T 
1 
0 
0 

30 
30 

3 

4 
<. 

5 

4 

2 

4 
2 
1 
3 

GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

64.5 
65. OM 
60.5 
64.3 
59.3 

34,9 
40, 6M 
32,6 
37,2 
36,6 

49,7 
52. 8M 
46,6 
50,8 
48.0 

.8 

76 
78 
78 
76 
74 

13 
13 
23 

22  + 

14 

18 

16 
20 
22 

31 

31 
31 

31 

467 

371 
564 
435 
520 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 
1 

0 

0 

15 

20 
7 
5 

0 

0 
0 
0 
0 

2,69 

4,60 
3.16 
3.05 

3.09 

1.46 

2.00 
1.74 

1.57 

29 

29 
29 
29 

T 
T 

2.0 
.0 

0 
0 

1 

0 

6 

3 

5 

4 
5 

2 

2 
2 
3 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

56.6 
61.7 
60.5 
58.0 
63.4 

34,9 
39.2 
36,1 
32.7 
35.6 

45.8 
50.5 
49,3 
45.4 
49.5 

-   .4 
.7 

70 
75 
74 
77 
75 

15  + 
14 
23+ 
23 
22  + 

21 
24 
23 
12 

19 

31 
31  + 
31 
31 
31 

587 
446 
478 
599 
473 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 

1 

0 

10 
3 
7 

15 
B 

0 
0 
0 
0 
0 

4,63 
5,46 
1,88 
3.18 
2,07 

1.37 

1.83 
3,80 
1.06 
1.60 
1.07 

29 
5 

29 
29 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
2.0 

0 
0 
0 
0 
2 

6 

6 
4 
3 
5 
3 

3 

2 
2 
2 
1 

HULSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

62.4 

60.6 
59.7 
66.5 

57.9 

35.8 

37.0 
36.5 
39.4 
36.4 

49.1 
48.6 
48,1 
53,0 
47.2 

.9 

74 
76 
73 
79 
71 

14+ 
22  + 

2 
13 

14 

23 

21 
21 
22 
21 

31 
31 
31 
31 

31 

485 
495 
515 
371 
548 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

10 
7 
9 

6 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

3.07 
3.51 
4.79 
2.79 
4.16 

1.47 

2.03 
2.10 
1.87 
1.93 
1.60 

6 

29 

6 

6 

29 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
6 
3 

4 

1 
2 
4 
2 
3 

MARL IN 

MC  SREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

64. 4M 

61,6 

58.9 

60.3 

60.7 

36. 6M 

39,7 

36,3 

41,1 

37.1 

51. 5M 

50.7 

47.6 

50.7 

48.9 

1.4 

76 
74 
71 
72 
77 

1 
16+ 
14+ 
14 
22 

21 
23 
26 
22 
21 

31 
31 
31  + 
31 
31 

413 
436 
532 

436 
489 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

1 

0 

6 

3 

10 
3 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

4.57 
2.83 
3.65 
3.44 
3.53 

.29 
.17 

1.89 
1.98 

1.44 

1.49 

5 

6 
29 

29 

.0 
T 
T 
T 
1.0 

0 
0 
0 
0 

1 

30 

4 
5 
5 

4 

3 
1 

3 

3 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

60.9 
60.9 
55.5 

56.4 
61.3 

36,5 
32.7 
35.1 
35.3 

35.7 

49,7 
46.8 
45,3 
45.9 
48,5 

•   .1 

72 
78 
70 
71 
78 

16+ 
13 
14 
14 

14 

24 
17 
19 
20 
25 

31 
30 
31 
31 

30 

465 
556 

601 
585 
904 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 
1 

0 

S 

12 

e 

10 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

5.19 
2.45 
4,86 
4.28 
2.80 

1.30 

2.21 
.90 
2.57 
2.53 
2.16 

6 
29 
29 
29 
29 

.0 
.3 
.5 

,9 

.0 

0 
0 

1 

0 

0 

31 

6 
4 
6 
5 
3 

4 
3 
3 
3 

1 

PUTNAM 

QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

60.0 
60.3 
59. 9M 
61.7 
64.8 

36,6 
37.7 
36. 9M 
35.1 
41.4 

48,3 
49.0 
48. 4M 
48,4 
53.1 

77 
71 
77 
76 
75 

22 
14+ 
22 
23 

27 

21 
20 
22 
21 
28 

30 
31 
31 
31 
31 

508 
490 
507 
510 
363 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

1 

1 
1 

0 

10 
7 
7 

10 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

4.13 
5.55 

3,62 

0  3,47 

5,90 

2.67 

1.55 

1.90 
2.55 

2.00 
2.41 

28 

6 

29 

29 

S 

.0 
.0 

.0 

2 
0 
0 
2 
0 

30* 
31+ 

4 
5 
3 

5 

4 

4 
3 
2 
2 

4 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  *  N 
STILLHOUSE  HOLLO*  DAM 
TAYLOR 

56.2 

60. 6M 
61.0 
62.9 
64.7 

34,7 

34. 5M 
36.3 
41,3 
41.2 

45.5 

47, 6M 
49.7 
52.1 
53.0 

.3 

1.7 

69 
75 
75 
75 
77 

14 
20+ 
22 
14 

15 

17 

22 

24 
27 

31 

31 

31 
31 

599 
533 

469 
391 
367 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
2 
0 
0 

9 
13 
7 
2 
i 

0 
0 
0 
0 
0 

4,22 
3.81 
3.44 
2.66 
5.00 

1.58 
2.07 

2.66 

2.61 
1.64 
1.54 
2,02 

29 

29 

29 

6 

6 

T 

.8 

4.0 

.0 

T 

0 
0 

0 
0 

5 

4 
4 
4 
3 

2 
2 
2 

2 
J 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT          R 

WAXAHACHIE 

62.6 
56.6 
61.3 
60.4 
61.6 

41.5 
32.7 
40.2 
40.5 
36.6 

52,1 

45.7 
50.8 
50.5 
50.1 

1.9 
•   .4 

.2 

74 
79 
74 
73 
73 

2 
23 

2 
13 
13+ 

26 
20 
24 
25 
21 

31 

31 
31 
31 
31 

394 
592 

436 
444 
433 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
2 

0 
0 
0 

2 

1* 

2 

1 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

3.19 
2.13 
2.91 
2.49 
3.91 

.42 

.76 

•   .25 

1.73 
1.53 
1.78 
1.43 
1.50 

7 
29 
6 
5 
6 

.0 
2.4 

.0 

T 
.0 

0 
2 

0 

T 
0 

30 
30 

4 
4 
5 

4 

4 

2 
1 
2 
2 
3 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

59.6 
61.7 

35,6 

37.6 

*7.7 
49,8 

1.9 

74 
76 

23+ 

14 

22 
22 

31 
31 

329 
468 

0 
0 

0 
0 

8 

7 

0 
0 

3.28 
2.50 

1.16 

2.25 
1.26 

29 
6 

.0 

0 

5 

4 

2 
2 

DIVISION 

49,0 

1.4 

3.56 

1.17 

,4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
DECEMBER 

1969 

Temperature 

Precipitation 

il 

8,1 

S  a 

< 

■a 
.§ 

1 1 

s 

Q 

Q 

>• 

-0 

Q 

© 

I 

a 

No.  of  Days 

■3 

0 
H 

.1 

o 
6 

Q 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

2 

■Sv 

§•§ 
Q  0 

3° 
2  0 

a 

i 

2 

1 

°  < 

hi 

o  | 

K  I 

*    *    * 
EAST  TEXAS          0* 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

66.6 

61.6 
62.9 
63.7 

43,1 

39.1 

35.5 
37.7 

54.9 

50.4 
49.2 
50,7 

78 

74 
77 
76 

15 

IS* 

16 

16 

24 

26 
23 

21 

31 

31 
8 

31 

308 

447 
483 
434 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

3 

4 

14 
12 

0 

0 
0 
0 

3.49 

3.63 
5.51 
4,73 

-   .21 

1.87 

1.40 
1.67 
2.53 

5 

30 

30 

6 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 

0 
0 

7 
7 
4 

2 
4 
2 

1 

3 
2 

CLARKSVILLE  2  E 
C0L0SPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

96.3 

65.1 
64,0 
66.9 
64,2 

33.5 

36,0 
42,6 
41.2 
37.9 

44,9 
51.6 
53.3 
54.1 
51.1 

71 
76 
74 
79 
75 

15  + 

16+ 
27  + 
16 
16+ 

23 

27 
25 
27 
26 

31 
31 
31 
31 
31 

616 
408 
356 
331 
429 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

14 
9 
2 

6 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

5,12 

5,08 
4,95 
3,90 
3.59 

1.58 
2.63 
2.41 
2.17 
1.59 

29 
6 
5 

6 
6 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
4 
5 
5 

5 

3 
3 
2 
3 

1 
2 
3 
2 
2 

DAINGERFIELD  9  S 

DIALVILLE  2  w 

EMORY 

EVAOALE 

FAIRFIELD 

60.6 
61.4 
58.0 
66. 5M 
62. 8M 

38.3 
41.2 
35.2 
38.2 
40. 2M 

49,5 
51.3 
46.6 
52. 4M 

51. 5M 

73 
73 
73 
81 
73 

14 
15  + 
15 
18 
16 

27 
22 
20 
21 
23 

26 
31 
31 
31 
31 

474 
418 
564 
391 
414 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 

12 
6 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

6,78 
5,16 
5.13 
7.53 

5.48 

1.75 
2.21 
1.33 
4.40 
2.10 

29 
6 

29 
6 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
■  0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 
6 
5 

5 
3 
4 
3 

4 

4 
2 
3 
3 
2 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER 
GROVETDN  2  NNW 
HEMPHILL 

65.7 

59. 9M 
60.2 
67. 5M 
63,5 

41.2 
34. 4M 
36,6 
39, 7M 
37.7 

53.5 

47, 2M 
48,4 
53. 6M 
50.6 

75 
73 
72 

76 
75 

15 

16 

16+ 

15 

16 

22 

25 
25 

31 
31  + 
26+ 

349 

547 
506 
342 
437 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
14 
10 

6 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

5.15 
6.61 
6.83 
2.59 
4.73 

2.00 
2.50 
2.40 
1.20 
2.02 

5 
29 

6 
30 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 

7 

4 

6 

4 
4 
3 
2 
2 

2 
3 
3 
1 
2 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

66.5 
59.9 
65.2 
61.9 
61.3 

42.9 
36.1 
43.1 
35.9 
40,2 

54.7 
48.0 
54.2 
48.9 
50.8 

1.7 

78 
74 
77 
74 
73 

15 
4 

16 
4 

15 

27 
22 
27 
26 
22 

31 

31 

31 

26+ 

31 

317 
518 
333 

491 
434 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

2 
8 
2 
14 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.91 
6,66 
3.65 
4.72 
5,03 

1,60 
•   .64 

1.98 
2.20 
1,90 
1.83 
2.52 

6 
6 
6 
30 
6 

.0 
.0 
.0 
,0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
3 
6 
5 

2 
5 
2 
2 
2 

2 

4 
2 

i 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

66.1 
59.4 
66,6 
57.8 
65,8 

34.3 

39.2 
40.7 
33.6 
37.8 

50.2 
49.3 
53.7 
45.7 
51.8 

1.0 

76 
71 
78 
72 
77 

18 
15  + 
15 
15 
15 

21 

28 
27 
24 
26 

12 

26 
26  + 
27 
27 

455 

480 
346 
591 
402 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
4 
5 

13 

10 

0 

0 
0 
0 
0 

6,26 
6,12 
8.13 
6.59 
4,79 

2.17 

3.30 
2,05 
4,05 
2.38 
1.88 

6 
29 

6 
29 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

6 
4 
7 
6 

3 
4 
3 
4 

2 

2 

3 
3 
3 
2 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

60.5 
64.1 
66.0 
66.4 
58.2 

36,2 

37.7 
39.5 
42.3 
35.5 

48,4 
50,9 
52,8 
54,4 
46,9 

-  .8 
1.5 

-  2.1 

74 
75 
78 
76 
72 

16+ 
16 
15  + 
21 
15 

26 
26 
27 
25 
26 

31 
31 
31  + 
31 
26 

509 
430 
376 
327 
557 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

6 

6 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

4,94 
3,50 
3.44 
5.10 
5,06 

.36 
.05 

1.53 
1.80 
1.11 
3.02 
1.64 

30 
6 

29 
6 

30 

.0 
.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
b 
5 

4 
6 

4 
2 
3 
2 
4 

3 
2 
1 
2 

3 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

60.1 
58.2 
57.3 
62.4 
66. 5M 

35.3 
32.9 

34.5 
37.3 
37. 1M 

47.7 
45.6 
45,9 
49,9 
51,  8M 

-  .9 

-  ,1 

74 
75 
72 
75 
77 

14 
14 
14 
16 

16 

19 
22 
20 
26 
22 

31 
31 

31 
31  + 
27 

529 

595 
581 
462 
396 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

12 

14 
12 

a 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

5,64 
5,52 

6,68 
4,28 
8,18 

-   .97 

1.85 
1,40 
1.69 
1.74 
4.16 

6 
29 
29 
30 

6 

T 

T 

T 

.0 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

7 
7 
8 

4 

5 

6 
5 
6 
3 
3 

1 
2 
3 
3 
3 

PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  WSW 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

61.5 

62.1 
64.8 
60.8 
63.5 

40.0 
41.0 
46.2 
40.5 
39,4 

50,8 
51.6 
55.5 
50.7 
51.5 

.2 

73 
74 
74 
72 

75 

14 

15 

14 

16+ 

19 

23 
23 
26 
23 
23 

31 
31 
30 
31 

31 

436 

411 
290 
437 
415 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

3 
4 

1 

2 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

4,73 
5.54 
3,64 
4,10 
5.32 

.63 
-  1.44 

2.79 
1.65 
1.05 
1.38 
2.71 

6 
5 

6 

30 
6 

T 

T 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
4 
i 
5 

2 
4 
4 
3 
2 

2 

2 
2 

2 

2 

SIMMS  2  NNW 
SPURGER  DAM  B 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TYLER  5  NE 

59.0 
67.6 
57.8 
56.8 
59.4 

34.5 

39.7 
35,5 
34,8 
36,0 

46.8 
53.7 
46.7 
45.8 
47.7 

72 
77 
73 

71 
73 

14+ 

17+ 

14 

16+ 

14 

23 

28 
19 
27 
21 

26 
12 

31 
26  + 
31 

558 
349 
559 
587 
530 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

16 
8 
9 

12 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

5.78 
7.13 
4.81 
6,53 
7.59 

2.32 
3.43 
1.32 
2.37 
2.29 

29 

6 
29 
29 

6 

.0 
.0 

T 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
8 
6 
5 

4 
3 

4 
4 

4 

3 
2 

1 
4 
4 

WARREN 
WILLS  POINT 

65.6 
58.6 

39,7 
36,2 

52.7 
47,4 

75 

71 

15+ 
15+ 

24 

20 

12 
31 

378 
538 

0 
0 

0 

1 

7 

10 

0 
0 

5.91 
6,36 

2.71 
1.53 

6 
28  + 

.0 
.6 

0 
0 

5 

6 

4 
5 

2 

3 

DIVISION 

50,3 

•   .1 

5,33 

.71 

T 

*   »   * 

TRANS  PECOS          05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANOELARIA 
CHISOS  BASIN 

62.7 
63.8 
63,5 

69,0 
60.1 

33,5 
37.5 
33.7 
33.4 
40,2 

48,1 
50.7 
48,6 
51.2 

50.2 

-   ,4 
.1 

78 
B4 
82 
81 
74 

22 
23 
23 
22 
23 

14 
22 

14 
16 
19 

31 
30 
30 
30 
30 

518 
434 
502 
423 
452 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

0 
0 

12 
7 

10 

15 

6 

0 
0 
0 
0 

0 

.40 
1.13 
1.29 

,11 

,80 

-   .27 
.63 

.35 

1.13 
.50 
.06 
.46 

28 
29 
30  + 

4 
29 

.1 

T 
1.0 

T 
1.0 

0 
0 
0 
0 

1 

29 

1 

1 
4 
0 
2 

0 
1 
2 

0 
0 

0 
1 
0 
0 
0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

FABENS 

60.9 
62. 5M 
65.5 
61.1 
59. 9M 

28,0 

34. 7M 
36,8 
36,0 
30, OM 

44.5 

48. 6M 
52.2 

48,6 
45, OM 

4.5 

75 

84 
73 

26 

25 

24+ 

9 
21 
25 
22 
13 

30 
31  + 
30 
31 
30 

629 
501 
392 

504 

614 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 

0 

23 
9 
4 

9 

18 

0 
0 
0 
0 
0 

.51 
1,26 
,98 
,69 
.49 

.20 

.20 
.65 
.98 
.42 
.21 

28 

29 

29 

3 

4 

3.0 

T 

.0 
1.9 
1.0 

3 

0 
0 

1 

28 
29 

3 

3 
1 
2 

2 

0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

M 
63.5 
63.4 

61.2 

M 
34.2 
31.5 

33,5 

M 
46.9 
47.5 

47.4 

83 
83 

72 

23 
23 

26+ 

19 
19 

17 

30 
31  + 

31  + 

492 
536 

539 

0 
0 
0 

0 

0 

1 
1 

0 

e 

19 
14 

0 
0 
0 

0 

1,06 
,55 

.67 
,89 

.54 
.27 
.42 
.58 

29 
29 

6 

4 

.0 

.0 

2.5 

T 

0 
0 
2 

T 

30 
28  + 

3 

3 

2 
2 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

MARATHON 
MARFA  NO  2 
MENTONE  2  S 
M0NAHAN5 
MOUNT  LOCKE 

62. 2M 
64,4 

64.1 

56, 5M 

30.  8M 
27.6 

34,0 

34, 1M 

46. 5M 
46,0 

49.1 
45. 3M 

78 

77 

80 
71 

23 
25 

22 
15 

20 
12 

19 

11 

30 
30 

30 
31 

568 
581 

486 
598 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

16 
25 

12 

15 

0 
0 

0 

0 

.91 
.48 

.72 

.61 

,68 
.28 

.27 
.25 

29 

4 

29 
5 

.0 

T 

.1 

0 
T 

T 
3 

29 

29 

6 

2 

2 

3 
3 

1 

0 

'  0 
0 

0 
0 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
DECEMBER 

1969 

Temperature 

Precipitation 

.1 

•i 

Dig 

>  a 
<2 

■ 

| 

> 
< 

Ou. 

1 

J 

s 

a 

I 

i 

■ 

3 

t 

Q 
1 

1 

No.  of  Day 

•3 

0 
H 

■3 

,9 
11 

t* 

a 

« 

0 

Q 

Snow.  Sl.et 

No.  ot  D«y« 

Station 

Max. 

Mln. 

3 

■3-0 
o  2 

i\ 

S  0 

• 

a 

m 

0 

Z 

0 

s 

Z 
S 

s 

o 
o 

Ik 

1 » 

1  > 

1 1 

■'1 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

65,0 
64. 1 

65.0 
70.5 
61.4 

40.2 
32,3 
35.1 
35,2 

33.7 

52.6 

48,4 
50.1 
32,9 
47,6 

2.6 

77 
61 
60 
83 
78 

27+ 

23 

23 

22 

26 

24 
17 
18 
17 
15 

30 
31  + 
31  + 
30 
30 

379 

306 
453 
378 
531 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

4 
14 

11 

12 
12 

0 
0 
0 

0 
0 

.66 
.43 
.36 

.02 
.17 

■   ,38 

,52 
.21 

.37 
.02 

.10 

29 
6 
6 

4 
6 

.7 

T 
1.0 

T 

0 

T 

0 
1 

30  + 
29+ 

2 
2 

2 

0 

1 

1 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

SALT  FLAT  10  ENE 
SANDERSON 
SHEFFIELD 
SIERRA  BLANCA 
VAN  HORN 

58.2 
66.0 
65.3 
58.  B 
59.3 

29.9 

34,7 
35,9 
30,0 
30.4 

44,1 

50.4 
50,6 
44,4 
44.9 

76 
82 
79 
72 
76 

23 

25  + 
22 

27+ 
20 

15 
23 
23 

10 
17 

31 

30 
31 
30 
31 

642 
447 
438 
630 
616 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
9 
8 

21 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

1.02 

,88 

1.41 

1.16 

D  4,00 

.77 
■  61 

1.41 
.59 

1.25 

4 
29 
29 

4 
29 

.0 
.0 
.0 

13.0 

0 
0 

0 

7 

29 

2 

2 
1 

4 
9 

0 
0 

1 

0 
2 

WINK  FAA  AIRPORT 
YSLETA 

62.5 

60.  8M 

31.7 

31. 7M 

47.1 
46. 3M 

79 
72 

22 

27 

17 

16 

31 
31 

348 
370 

0 
0 

1 

0 

16 
19 

0 
0 

.12 
•  58 

.07 
.36 

6 

4 

.2 

1.5 

T 

30  + 

0 
2 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

48,2 

1.3 

.82 

.26 

1.0 

*   *   » 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMI5TAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

63.8 
61.3 
64.7 
64.9 
66, SM 

43,5 
34,6 
38,5 
38,3 

42. 2M 

53,7 

48,0 
51.6 
51.6 

54. 4M 

1.0 
.1 

73 
75 
77 
75 
76 

17 

25+ 

25 

16 
24+ 

31 
22 
22 
23 

31 
31 
31 
31 

343 
321 
410 
411 
322 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 

2 

10 
6 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

1.20 
2.19 
2.53 
3,39 

•   .08 
1.16 

.66 
1,44 
1.07 
1.99 

29 

29 

5 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 
4 
4 

4 

0 

1 
1 

1 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  HOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

61.9 

64.7 
66.3 
65. 9M 
61.7 

34,4 
38.1 
39.7 
39.  5M 
32.0 

48,2 
51.4 
53,0 
52. 7M 
46,9 

77 
75 
75 
75 
78 

25 

16 
16+ 
16+ 
23 

20 
20 
23 

22 

31 
31 
31 

31 

313 
409 
363 
374 
533 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

13 
8 
7 
7 

IB 

0 
0 
0 
0 
0 

2.03 
1.81 
.96 
1.81 
1.68 

1.40 
1.03 
.48 
1.03 
1.43 

29 
6 
5 

29 
29 

.0 
.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

\ 

2 

1 
1 

0 

1 
1 

DEL  RIO  MB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

65.3 

64.3 
61.0 
64.5 
65.5 

42.7 
36.8 
34,4 
40.4 
36,4 

54.0 
50.6 
47.7 
52.5 
51,0 

1.7 

75 
75 
75 
82 
77 

22  + 

24+ 

16 

18 

15 

30 
20 
20 
22 
19 

31 
31 
31 
31 

31 

330 
441 
328 
384 
429 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

3 

9 
9 
6 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

1.18 
2.62 

2,04 
1,50 
2.57 

.36 

.72 

1.14 

.91 

.77 
1.17 

29 
6 

29 
5 
5 

T 
3.0 

.0 

T 

.0 

0 

1 

0 
0 
0 

6 

3 

4 

5 
3 

3 

0 
2 
0 
0 

1 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

65.8 
65.5 
65.8 
64.2 
63. 9M 

35.8 

37.1 
35.4 
34,4 
37, OM 

50.8 
51.3 
50.6 
49,3 
30. 5M 

2.3 

.1 

77 
75 
75 
76 
73 

16 
25  + 
17+ 
19+ 
22  + 

20 
25 
19 
IB 
27 

31 
31 

31 
31 

31 

434 

420 
440 
478 
440 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

11 

6 
11 

17 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

2.36 

1.53 
1.40 
2.06 
1.14 

-  ,B5 

-  .27 

1.71 

1.10 

,90 

.83 

.85 

29 

29 

5 

6 
29 

T 

.0 

.0 

,0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
I 
3 

5 
2 

1 
1 

0 
0 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

66.0 
64.9 
62. 5M 
62.6 
66.  3M 

39.1 
37.2 
33, 4M 
35,5 
35,  2M 

52.6 

51.1 
48, OM 
49.1 
50. 8M 

2.3 

77 
77 
76 
82 
76 

15 
25  + 
23  + 
23 

17 

22 

23 

20 
21 

20 

31 

31 
31 
30 
31 

361 
424 
324 
486 
437 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

7 

9 

9 

8 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

1.31 
1.25 

,66 
1.10 
1.18 

-   .55 

.60 
.74 
.66 
.68 
.55 

29 

6 

29 

29 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
1 

3 

3 

0 

0 
0 
0 
0 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

64.1 
63. 4M 
62.3 
65.2 
64,6 

33,5 
36, 3M 
33.0 
34,2 
35,7 

48,  B 

49. 9M 
48.7 
49,7 
50.2 

77 
75 
76 
77 
75 

24 
25  + 
16 
22 
26 

18 
22 

21 

20 
26 

31 
31 
31 
31 

31 

496 

468 
301 
466 
451 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

14 

e 

9 
13 
12 

0 
0 
0 

0 
0 

1.92 

2.23 

.98 

4.25 

1,05 

.79 
3.13 

1.26 
.94 
.62 

2.50 
,60 

29 

28+ 

29 

29 

29 

T 
.0 
.0 
1.0 
,0 

0 

0 
0 

0 
0 

2 
3 
1 

4 
2 

1 

0 
0 
2 

0 

PRADE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
ROCKSPRINGS 
SAN  ANGELO  OAM 

64,1 
62.5 

68. 1M 
60.5 

37.0 
35,9 

41, OM 
35.0 

50,6 
49,2 
54, 6M 
47.8 

75 

77 
80 
80 

24  + 
23 
22  + 
21 

23 

25 
22 
24 

31  + 

31  + 
30 

31 

441 
480 
320 
526 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

7 
12 

7 

0 
0 
0 
0 

1.29 
2.65 
1.10 
2.36 

.90 
1.60 
1.10 

1.37 

29 

29 

6 

29 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
4 
1 
4 

0 

1 
1 
1 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

63.5 
63.5 

64.5 
63,3 
67.2 

37,5 
37,0 
35,0 
31,8 
42,8 

50,5 
50,3 
49.8 
47,6 
55.0 

2.8 

77 
77 
74 
76 
76 

24  + 

23 

22 

26 

21  + 

25 

22 

23 
23 
27 

31 
31 
31 
29 
31 

441 
450 
467 
531 
300 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

7 
9 

13 

18 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.24 
1.99 
1.90 
2.11 

1.26 

1.39 
.93 

.92 
1.25 
1.16 
1,40 

.74 

28 

29 

29 

29 

5 

T 

.0 

T 

.0 

.0 

T 
0 
0 
0 
0 

30 

5 

4 
4 
4 
2 

0 

1 
1 
1 

0 

WATER  VALLEY 

63.5 

31,1 

47.3 

79 

23 

21 

31 

343 

0 

0 

21 

0 

2.13 

1.27 

29 

.0 

0 

4 

2 

I 

DIVISION 

50,5 

.2 

1.83 

.16 

.1 

*   *   * 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT       R 
AUSTWELL  WL  REPUGE 
BEEVILLE  J  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

64.6 

M 
69.9 
67.2 
67.6 

42,9 

M 
46,6 
43.7 
43,6 

53,8 

M 
58.3 
55.5 

55.7 

1.1 

1.0 
2.6 

74 
79 
79 
79 
76 

13 
15 
28 
16 
16 

25 

32 

27 
27 

31 

31 
31 
31 

339 

212 

292 
282 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

1 

4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

4,29 
4,36 
2.19 
3.17 
3.97 

1.76 

•   ,04 
-   .32 

2.43 

2.67 
1.41 
1.32 
2.00 

5 
5 

5 

30 
6 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
3 
4 
3 

3 

3 
2 
2 

3 

1 
1 

1 

2 
2 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

CUERO  3  E 

71.3 
66.7 
70.3 

70.9 

M 

51.3 
42.6 
55.3 

51.3 

M 

61.3 

54.7 
62,6 
61,2 

M 

2.0 

79 
77 
80 
80 
84 

27+ 

4 
24 
27 
27 

33 

27 
39 
37 
31 

31 

31 
30 
30 
31 

140 
312 
118 
152 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
0 
0 

i 

0 
0 
0 
0 
0 

.76 
4.56 
1.43 
1.87 

.87 
-   .21 

.36 

2.43 

.65 

.64 

5 

6 
5 
5 

.0 
.0 
.0 
•  0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
b 
3 
4 

0 
3 
1 

2 

0 

1 

0 
0 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVtLLE 
GOLIAD 
GONZALES 

66,6 

70. 4M 
70.7 
71.3 
69.5 

43,0 
43, 6M 
41.5 
47.4 
42.5 

54,8 

57, OM 
56.1 
59.4 
56,0 

2.0 

76 
78 
78 
80 
78 

16+ 
18  + 
19 
13 
19+ 

26 

26 
27 
30 
26 

31 
31 
31 
31 

31 

307 
240 
274 
186 
276 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 

4 
9 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

4.32 
2.36 

2.43 

2.10 

-   .47 

.oo 

•   ,43 

1.65 
.93 

1.45 
■  98 

6 
30 

5 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 

4 
3 

3 

2 

2 

2 

3 

0 

1 

0 

HALLETTSVULE 

70.1 

45.6 

57.9 

2.4 

80 

19+ 

27 

31 

233 

0 

0 

3 

0 

3.11 

1.85 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
DECEMBER 

1969 

Temperature 

Precipitation 

•4 
II 

•i 

s| 

>  a 

Si 

< 

|z 

11 

a£ 

* 
■ 

I 

£ 
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Q 
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1 

s 

3 
To 
Q 

5. 

3 
• 

1 

a 

No.  of 

Daya 

3 

■a 
eg 

|z 

\\ 

>• 

Q 

I 
To 

0 

£ 

Snow.  Sleet 

No.  ol 

Days 

Station 

Max. 

Min. 

T3 

0 
H 

■3-xs 

&3 
a  o 

xO 

5  a 

A   0 

0 

To 

a 

8 
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o 

0 
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o 

0 

a 

0 

■A 

I  ► 

8  | 

5  X 

HONDO 
KENEDY 
KINCSVILLE 
LA  GRANGE 
LEXINCTDN 

66,2 
71.3 
73.2 
67.1 
65,0 

41.9 
44,3 
49.6 
44,6 
42.3 

55,1 

57.6 
61.4 
55,9 
53.7 

1.5 

77 
BO 
83 
76 
76 

18  + 
15 

27 

27* 
15 

26 
27 
36 
27 
25 

31 
31 
31 
31 

31 

300 
225 
141 
277 
345 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
0 

I 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

3.47 
2.53 
1.04 
3.25 

5,43 

1.77 

1.46 
1.43 
.67 
1.50 
2.64 

5 

5 
5 
6 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 
3 
4 

3 

2 

1 
2 
3 

2 

1 
0 
2 
2 

LULINS 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

67.6 
70.7 
68.  B 
67,5 
69.7 

41.2 
47,6 
43.3 

39.0 
44,9 

54.4 
59.2 

56,1 
53.3 
57.3 

1.3 

-  1.7 

77 
63 

77 
7B 
79 

16+ 

28 

15 

16 

16 

26 
35 

27 

24 
28 

31 

31  + 

31 

31 

31 

323 
196 
269 
359 
231 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
4 
7 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.70 
2.15 
2.18 
2.86 
2.20 

.37 
.59 

.92 

1.06 

.97 

1.20 
.74 

5 
5 
5 
5 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

4 
3 
3 

4 

3 
2 
2 
3 
2 

0 
1 
0 
2 
0 

RED  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

67.8 
72.1 

72.0 
69.1 
67.7 

42,2 
48,8 
49,9 
52.0 
42,5 

55.0 
60,5 
61,0 
60,6 
55.1 

1.4 

76 
BO 
83 
76 
76 

19+ 
14+ 
28 
23  + 
21  + 

24 
31 
37 
35 

26 

31 

31 
30 
31 
31 

307 
163 
153 
158 
299 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

1 

0 
0 
i 

0 
0 
0 
0 
0 

4,20 
4,55 
1.76 
2.56 
2.28 

.33 

2.00 

1.90 

.87 

1.67 

1.19 

6 
5 
5 

5 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
5 
3 
4 
3 

3 

4 
2 
1 
2 

2 

2 
0 
1 
1 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

68. 2 

69,0 
68.8 

67.5 

38,2 
46.5 
43,6 

41,4 

53.2 

57.8 
56,3 

54.5 

1.0 
2.0 
2,1 

•a 

77 
79 
79 

78 

16 
15 
15 

19+ 

24 
28 
27 

27 

31 
31 
31 

31 

359 
233 
262 

326 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

8 

1 

2 

I 

0 
0 
0 

0 

4,05 
3.41 
3.25 

2.41 

1.76 

-  .79 
1,08 

-  .42 

1.51 
1.73 
1.21 

.83 

5 
5 
5 

30 

.0 
.0 
■  0 

.0 

0 
0 
0 

0 

4 
5 
4 

4 

3 
2 
3 

3 

2 

1 
1 

0 

SDHERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

65.3 
67.4 
69,6 

41.2 

41,6 
47.3 

53.3 

54,5 
58.5 

76 
77 
79 

16 

19  + 
19 

25 

27 
30 

31 
31 
31 

357 
325 

214 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

i 

6 

1 

0 
0 
0 

3.53 

2.64 
2.89 

1.57 
1.44 
1.31 

30 
6 
5 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

3 
2 

4 

3 
2 
3 

2 
2 

1 

DIVISION 

56.9 

1.5 

2.96 

.40 

T 

*   *   * 
UPPER  COAST        OB 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

68,5 
61,3 

69,6 
68,7 

45,7 

44,6 

46,6 
4B,0 

57.1 

53.0 

59.2 
58,4 

79 
77 

SO 
79 

21  + 
29 

17 
14 

28 
33 

31 
31 

31 

31  + 

31 
31 

250 
365 

198 
215 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

1 

0 
0 

0 
0 

5,05 
5.48 

4,35 
5.24 

.48 

3.32 

4.72 

1.89 
2.90 

6 
6 

6 
6 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 

0 

0 
0 

6 
3 

5 

5 

1 
2 

3 
3 

1 
1 

2 
2 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  39  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

64.8 
70.2 
69,3 
69, 3M 
69.1 

36,9 
48.4 
45.7 
47, 2M 
50,1 

51.9 
59.3 
57,5 
58, 3M 
59.6 

2.0 

75 
BO 
79 
78 
79 

16  + 
15 
16  + 
23 
16+ 

28 
33 
30 
29 
32 

26  + 

31 

31 

31 

31 

402 
184 
241 
208 
1B6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

0 

1 
I 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

6.03 
4.26 
4,26 
4,09 
6.42 

.97 
1.54 

2.71 
1.97 
1.36 
2.05 
4,39 

6 
5 
6 
5 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

4 
4 
5 

3 
4 
4 
3 
3 

3 

1 
2 

1 
1 

GALVESTON  WB  CITY       R 
HOUSTON  INCONT  Ap 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

64.5 
67.2 
67.7 
69,3 

66. 9M 

53.7 
43,2 
46,2 
41,6 
50, 4M 

59.1 
55,2 
57.0 
55.5 

59. 7M 

1.9 
1.8 
1.3 
.3 
1.5 

75 
77 
79 
80 
78 

15 

15+ 

14 

16 

18+ 

37 
29 
28 

30 
30 

31 

31  + 
31 
13  + 
31 

189 
304 
252 
297 
187 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

5 
2 

7 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

4.31 
4,38 
4.75 
5.52 

4.69 

.42 

-   .15 

.39 

.36 

1.24 

1.91 
2,01 
2,80 
4,30 
3.13 

6 
5 
5 

6 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

5 
4 

4 
4 

2 
3 

2 
2 
2 

2 

1 
2 
1 
2 

NEW  GULF 
ORANGE  A  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

65.7 

68,0 
68.9 
65,8 

42.0 
49.0 
44,5 
52,2 

53.9 

58.5 
56.7 
59,0 

1.5 

75 

78 
78 
75 

20+ 
18 
25  + 

14 

31 
32 
29 
33 

13  + 

31 

31 

31 

341 
213 
262 
186 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

s 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

6,34 
4,07 
3,66 
3,60 

.48 

4,40 
2.13 
1.31 
1.87 

6 
5 
6 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

6 
5 
5 

2 
2 
3 
3 

2 
2 
2 

1 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

66.8 

69,4 
68,1 
67.9 
68.4 

44,9 
52,6 

51.4 
45,4 
45,4 

55.9 

61,0 
59.8 
56,7 
56.9 

1.1 
1.5 

77 
80 
76 
78 
79 

19+ 
18 
25  + 
25+ 
25 

33 
37 
36 
26 
29 

26 
31  + 
31 
31 
31 

281 

157 
184 
265 
254 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

8,33 
4,00 
2,49 
4,39 
5,38 

3.24 
.25 

4.13 

2.14 
1.26 
1.90 
1,9B 

6 
5 
5 

6 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
4 
5 

3 
3 
3 
3 

4 

3 

1 
1 
2 
2 

VICTORIA  WB  AIRPORT     R 

69.7 

47.7 

58.7 

1.5 

78 

18+ 

33 

31 

202 

0 

0 

0 

0 

3,48 

.87 

1.99 

5 

T 

0 

4 

3 

1 

DIVISION 

57.4 

1.2 

4,80 

.63 

T 

*   «   * 
SOUTHERN           09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

71.5 
75.7 
69.5 

M 
70. 2M 

49.7 
46,6 
45.7 

M 
46,  6M 

60.6 
61.3 
57.6 

M 
58. 5M 

84 

87 
81 

BO 

28 
19 

16 

16 

36 
29 
32 

28 
31 

31 
31 
31 
31 
31 

156 
146 
232 

199 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

2 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.97 
.32 

1.15 

1.34 
1.08 

.32 

.17 

1.42 
.20 

1.00 
.76 
.82 

5 

30 
5 
5 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

2 

3 
2 

1 

0 

1 
1 
1 

1 
0 
1 
0 
0 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

70.9 
69.1 
68.2 
68.6 
66.4 

44,6 
46.5 
43,3 
43.6 
43,4 

57.8 
57.6 
56,6 
56,1 
54,9 

1.0 
1.7 

78 
78 
76 
78 
78 

21  + 

22 

24+ 

23 

23 

28 
32 
30 
29 

31 

31 

31  + 

31 

31 

30 

226 
220 
247 
269 
306 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
2 

1 

2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.61 
1.27 
1.33 

1.48 
1.09 

•   .08 
.09 

.52 

.78 

.74 
.71 
.82 

5 

29 
5 
5 
5 

.0 

T 

T 

.0 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
2 
4 
4 
2 

1 
1 
1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

71.3 
71.3 
73. 6M 
71.8 
70.1 

43.9 

49.0 
45. 6M 
44.7 
47,6 

57.6 
60,2 
59. 7M 
58.3 
58.9 

1.6 

.0 

BO 
80 
83 
80 
79 

17+ 
28  + 
26 
18 
25 

30 
39 
30 
30 
33 

31 
31  + 
31 
31 
31 

232 

160 
177 
205 
197 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
1 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.16 

.63 

.89 

1.90 

1.38 

•   .13 

-   .37 

.56 
.36 

.34 

1.00 

.75 

30 
30 

5 
29 

5 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 
3 

3 
3 
2 

2 

0 
0 
2 

2 

0 
0 
0 

1 

0 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 
PEARSALL 

72.3 

69.0 
70.3 
69.2 
71.1 

47.9 
37.3 
46,9 
45,6 
46,1 

60,1 
53,2 

59,6 
57.4 
58.6 

82 

81 
78 
79 
80 

25 
13 
24  + 
25 
18 

34 
31 
34 
32 
30 

31 
31  + 
31 
31 
31 

164 
360 
165 
233 
202 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

4 
0 
1 
I 

0 

0 
0 

0 

0 

1.06 
1.43 
1.45 
1.31 
1.21 

.57 
1.20 
.84 
.74 
.73 

5 
5 
5 
5 
5 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 

2 
2 

3 
4 

1 
1 
2 
1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 

Continued 

DECEMBER   1969 

Temperature 

Precipitation 

|| 

> 
< 

■a 

.9 

I2 

Jj 

1 

M 
01 

s 

0 

a 

1 
1 

a 

5. 
■ 
a 

2 

1 
a 

No.  ol  Days 

3 

gg 

Si 

a 

6 

o 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Stilton 

Max. 

Mln. 

~2 

■3-e 

If 

2  § 

a 

1 

t  1 

5  * 

83 

eJ 

POTEET 

70. 2M 

44. 3M 

57, 3M 

85 

15 

29 

31 

245 

0 

0 

2 

0 

2.05 

.73 

6 

.0 

0 

4 

3 

0 

RID  GRANDE  CITY  3  w 

74.0 

45.2 

59.6 

82 

18 

33 

31 

179 

0 

0 

0 

0 

.37 

.21 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

TILDEN 

70.2 

45.1 

57,7 

78 

25  + 

31 

31 

231 

0 

0 

2 

0 

1.74 

.94 

5 

.0 

0 

2 

2 

0 

ZAPATA 

72.3 

49.6 

61,0 

79 

24* 

37 

31  + 

136 

0 

0 

0 

0 

,96 

.51 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

58, 3 

1.6 

1.27 

.00 

T 

*   *   • 
LOWER  VALLEY       10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 

76.1 

54.5 

65,3 

2.4 

81 

28  + 

40 

7 

69 

0 

0 

0 

0 

T 

-  1.72 

T 

29+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

HARLINGEN 

77.0 

50.8 

63.9 

1.3 

83 

25  + 

37 

7 

93 

0 

0 

0 

0 

.30 

-  1.21 

.14 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

MC  ALLEN 

75.6 

50,3 

63.0 

84 

28  + 

38 

8  + 

108 

0 

0 

0 

0 

.21 

.16 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

MC  ALLEN  FAA  AP 

7*. 6 

52.2 

63.4 

83 

27  + 

38 

31  + 

105 

0 

0 

0 

0 

.09 

.03 

30  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  COOK 

74.5 

48.7 

61.6 

83 

25 

37 

31  + 

136 

0 

0 

0 

0 

,80 

.52 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

MISSION 

76. OM 

49, 4M 

62. 7M 

1.5 

85 

28 

35 

31 

124 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

PORT  ISABEL 

PORT  MANSFIELD 

71.2 

53.5 

62.4 

80 

28  + 

37 

31 

134 

0 

0 

0 

0 

.24 

.16 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

RAYMONDVILLE 

74.9 

51.1 

63,0 

1.4 

82 

25  + 

38 

31  + 

113 

0 

0 

0 

0 

.19 

•  1.14 

.17 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  BENITO 

74.9 

50,5 

62,7 

81 

17  + 

36 

31 

113 

0 

0 

0 

0 

.09 

.09 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

WESLACO  2  E 

74.9 

53.0 

64.0 

83 

24 

38 

31+ 

95 

0 

0 

0 

0 

.08 

•  1.18 

.04 

5  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

63,2 

.9 

.22 

-  1.24 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ARMSTRONG 

LOWEST  TEMPERATURE 
GARCIA  LAKE  12  ENE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BEAUMONT  FILTER  PLANT 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BROWNSVILLE  WB  AIRPDRT   R 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
ANAHUAC  TBCO 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
VAN  HORN 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
3    STATIONS 


87 

DATE 

19 

0 

DATE 

30 

9.89 

T 

4.72 

DATE 

06 

13.0 

7 

DATE 

30  + 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  374  - 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

DECEMBER      1969 

"3 

Day  of  Month 

Station 

0 

H 

1      |     2     |     3 

4    | 

5 

6 

7    | 

8    |    9 

10    |    U    |    12 

13         14         15 

16      17   1    18 

19 

20         21 

22  |  23   |  24 

25  |  26      27 

28      29      30 

31 

•       •       • 

HICK   PLAIN5                     01 

ABERNATHY 

.53 

.10 

.03 

.06 

.02 

.29       .03 

ACKERLY    3    SE 

1.65 

.40 

.50 

.50       .20       .05 

AHARILLO    MB    AIRPORT         //R 

.83 

.02 

.09 

T 

T 

.06 

.40       .26      T 

ANDREWS 

.62 

.19 

.25 

T 

.18      T 

BIG    SPRING 

1.39 

.19 

T 

.61 

.30      .29 

BOOKER 

BORGER    3    W 

.49 

T 

.04 

.01 

T 

.09       .01 

T            .34 

BRAVO 

.61 

.34 

.10 

.05 

T 

T            .12 

BROWNFIELD    NO    2 

.59 

.06 

.03 

.16 

T 

T 

T 

.23      .09 

8ULER    2    NE 

.13 

.03 

.'.17 

T 

T            .03 

BUNKER    HILL 

CANADIAN    1    ENE 

.22 

.06 

.09 

.01 

T 

.06 

CANYON 

.63 

.02 

.02' 

.06 

T 

.05 

.48 

CHANNING    NO.    2 

- 

.19 

.04 

_ 

CLAUDE 

.66 

.03 

.07 

.17 

.07 

.23       .07 

COLOWATER    3    W 

.53 

.45 

T 

T 

T           T 

.08      T           T 

CONLEN 

J      .39 

.050 

.30 

D    .04 

CROSBYTON 

.72 

.14 

.06 

.07 

.03 

T            .40       .02 

DALHART    FAA    AIRPORT 

.38 

.15 

.06 

.02 

T 

.09       .06 

OARROUZETT 

.55 

.03 

.30 

T           T 

.05 

.02 

.09       .06 

DIHMITT    6    E 

.55 

.07 

.08 

.40 

DIHMITT 

.63 

.05 

.03 

T 

.05 

T            .45       .05 

DUMAS 

.15 

.05 

.04 

.06      T 

FLOYDADA 

.34 

.13 

.06 

.  0  5 

T            .10 

FLOYDADA    9    SE 

.36 

.21 

.05 

T            .10 

FOLLETT 

.52 

.10 

.10 

.22 

T 

.10 

FORSAN 

1.98 

.28 

.75 

.95 

FRIONA 

>       .83 

.04 

.02 

.07 

T      D    .25       .45 

GARCIA    LAKE    12    ENE 

)       .36 

.04 

.15 

0    .17 

GAROEN    CITY    1    E 

1.98 

.23 

.56 

.11 

1.08 

GRUVER 

.12 

T 

.04 

T 

.08 

MART 

.41 

.04 

.01 

.14 

T 

.04 

T 

.17      .01 

HARTLEY 

.34 

.02 

.14 

T 

.IB 

HEREFORD 

.13 

T 

.02 

.02 

.09      T 

HIGGINS 

.94 

.15 

.49 

T           T 

.30 

HITCHLAND 

LAMESA    1    SSE 

.20 

* 

.20 

LENDRAH 

1.42 

.40 

.42 

.21       .39 

LEVELLAND 

.30 

.13 

T 

.02 

T            .10      .05 

LIPSCOMB 

.50 

.05 

.25 

T           T 

.10       .10 

. 

LITTlEFIELD    NO.    2 

.62 

.10 

.22 

.30 

LOOP 

.45 

.05 

.20       .20 

LORENZO 

LUBBOCK    MB    AIRPORT                R 

.82 

T 

.15 

.15 

.01 

T 

T 

T 

T 

.26       .21       .02 

MC    LEAN    3    E 

)       .57 

.03 

.39 

.03       .02 

D    .10 

MIAMI 

.52 

.24 

.07 

.21      T 

MIDLAND    WB    AIRPORT            //R 

.60 

T 

.27 

.05 

.06 

T 

.01 

.20       .01      T 

MIDLAND    4    ENE 

.81 

.28 

.12 

.2! 

T            .16 

HORSE 

MORTON 

.97 

.12 

.25 

T 

T 

T            .30       .30 

MULESHOE    1 

.43 

.05 

.30 

T            .06      ,02 

NOTLA    3    SE 

.25 

.05 

T 

.11 

.02       T 

.07 

OLTON 

.63 

.10 

.01 

.26 

T 

T 

T 

T           T 

.20      .06 

PAMPA    NO.    2 

.60 

T 

.13 

.09       .02 

.33       .03 

■ 

PANHANDLE 

.74 

T 

.01 

.16 

.05 

.52      T 

PERRYTON    5    NNE 

.06 

T 

T 

.01 

T 

.05      T 

PERRYTON    10    WNW 

.20 

T 

■  16 

T 

.04 

PLAINS 

.55 

.12 

.10 

T            .23       .10 

PLAINVIEW 

.81 

.25 

.54       .02 

SUITAOUE    2    SE 

.24 

.12 

T 

T 

.12 

SEMINOLE 

.61 

.04 

T 

.36 

T 

.01      T 

.17       .03 

SILVERTON 

)      .62 

0 

■  12D 

.20 

D    .15D    .15 

SLATON    5    SE 

.50 

.21 

.05 

.08       .16 

SPEARMAN 

.12 

.09       .03 

STRATFORO 

.18 

T 

.13 

T 

.05      T 

SUNRAY    4    SH 

.03 

T 

.03 

T 

T 

TAHOKA 

.50 

.17 

.01 

.04 

T 

T 

.17       .11 

TASCOSA 

.35 

T 

.12 

.06 

.12       T 

T            .05      T 

TULIA 

.84 

.05 

.03 

.12 

.03 

.53       .08 

UM8ARGER 

.26 

T 

T 

.06 

.08       .12 

VEGA 

.38 

T 

T 

.07 

.04      T 

T 

T            .27      T 

•         .         . 

LOW    ROLLING    PLAINS    02 

ABILENE    WB    AIRPORT           //R 

2. 48 

.07 

.08 

.97 

T 

T 

T 

T 

1.23       .12       .01 

ANSON 

2.39 

.05 

.82 

.36       .84       .32 

ASPERMQNT    2    SSW 

1.86 

.13 

.05 

.13 

.26 

T 

1.18       .11 

BALLINCER    1    SW 

3.83 

.07 

.71 

1.30 

.70    1.03 

BENJAMIN 

1.10 

T 

.07 

T 

.05       .98      T 

BURKETT 

3.48 

T 

1.04 

.42    2.02 

CHILORESS    FAA    AIRPORT 

.70 

.05 

.40 

T 

T 

T 

.13       .12       T 

CHILLICOTHE 

.50 

.01 

T 

.14 

T 

.11       .24      T 

CLARENDON 

1.16 

.07 

.36 

.03 

.07       .05 

.58    ! 

COLEMAN 

3.58 

T 

.04 

.98 

.25 

T 

•         2.31 

COLORADO    CITY 

2.33 

.24 

T 

.53 

T 

T 

T 

.50    1.02       .04 

CROMELL 

1.24 

.03 

.14 

.54       .48       .05 

OICKENS 

.70 

.15 

.55 

ELECTRA 

1.47 

.03 

.08    1.36 

FLOMQT    1    N 

.45 

.30 

.13 

GAIL 

1.68 

.62 

.33 

.73 

GUTHRIE 

.61 

.11 

.50 

HAMLIN 

2.52 

.06 

T 

.60 

T           T 

.53    1.28       .05 

HASKELL 

1.99 

.04 

.03 

•  20 

.16 

1.50       .06 

HORDS    CREEK    DAM 

3.34 

.05 

1.23 

.16 

.15    1.75 

JAYTON 

1.42 

.22 

.20 

•         l.OC 

KNAPP    6    SW 

LAKE    ABILENE 

2.20 

.07 

.03 

.60 

.25 

.90       .35 

LAWN 

1.90 

1.10 

,BC 

MATADOR 

.99 

.11 

.03 

.40 

T           T 

T 

.23       .22 

MEMPHIS 

.72 

.10 

.55 

.01 

MOBEETIE    2    S 

.56 

.41 

.15 

MONDAY 

1.63 

T 

.06 

.05 

.07 

T 

T 

T         1.30       .IS 

NORTHFIELO 

NOVICE    1    E 

3.25 

.50 

I. 01 

•         1.73 

NUGENT    1    ESE 

2.33 

.02 

T 

.49 

.42 

.05    1.30       .0! 

PADUCAH 

1.05 

.10 

T 

.28 

T 

.45       .22 

T 

POLAR 

1.32 

.24 

.09 

.30 

.07 

.62 

POST 

1.03 

.27 

.11 

.45       .2C 

• 

9UANAH    5    SE 

.73 

T 

.09 

.13 

T 

.48       .02 

• 

S*«  islsience  no!«  following  Si « II On    1 
-    375    - 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

DECEMBER   1969 

1 

Day  of  Month 

Station 

1     | 

1    i 





H 

1  |  2  |  3 

4  | 

5     6 

7  |  8  |  9 

10  |  11   12 

13   14   15 

16  1  17  |  18 

19 

20  | 

21 

22  |  23   24 

25   26  1  27 

28  |  29   30 

31 

ROBY  1  ESE 

3. 01 

.15 

.03 

.66   .16 

1.91   .04 

ROSCOE 

2.B5 

.10  1.00 

T 

1.00   .73   T 

rotan 

2.33 

.15 

.08   .57 

1.11   .19 

SEYMOUR 

1.6S 

.18 

.02  1.16   .30 

SHAMROCK 

.99 

.05 

.74 

.08 

T 

.10   .02 

SHAMROCK  RADIO  K6YP 

.1ft 

.08 

.08 

SNYDER 

2.13 

.88 

.23 

T 

T 

.82   .20 

STAMFORD  1 

2.BB 

.07 

.45 

.47 

1.80   .09 

TAMPICO 

)   .65 

.10 

.50 

T 

D  .09 

TESCO 

2.67 

.06 

.02   .55 

.23       .02 

1.71   .04 

TRENT  2  ENE 

2.87 

.10 

T     .80 

.09  1.49   .03 

TRUBY  3  ESE 

2.34 

.02 

.05   .50 

.25 

T 

T 

.02  1.38   .12 

TRUSCOTT 

1.30 

.10 

1.00   .20 

TURKEY  2  WSW 

.45 

.16 

.04   .15 

.02   .04 

VERNON 

.95 

.02 

.03 

.17   .23 

.90 

VOSS  1  WSW 

2.71 

.04   .84 

.40 

.02 

.01  1.40 

WELLINGTON  2  ENE 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 

2.42 

T 

.24   .02 

T 

T 

T 

T 

1.02   .43   .31 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

2.74 

.03 

.19   .04 

T 

T 

.60  1.44   .44 

WINTERS  1  NNE 

!  1.S1 

.06 

.06   .67 

.21   .740  .09 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

3.49 

T 

.03   .53 

.60 

.02 

.12  2.00   .1) 

ALEOO  4  SE 

3.24 

.02   .31 

.89 

T 

.12  1.67   .23 

ANDICE  1  WNW 

2.12 

.70  1.03 

.05        T 

T 

T     .32 

ANNA 

4.40 

1.03 

.57 

.12 

.13 

.10  2.29   .20 

ANTELOPE 

-4.04 

T    1.33 

.29 

.29  2.08   .09 

ARCHER  CITY 

2.46 

.31   .22 

.92  1.17   .24 

ARLINGTON 

2.B5 

.08   .71 

.61 

1.40   .09 

ARTHUR  CITY 

4. BO 

.76 

.59 

T 

.03 

.83  2.02   .51 

.04 

AVALON 

4.09 

.16  2.49 

.38 

T    1.06 

SAIRO 

3.70 

1.20 

2.50 

BAROWELL  OAM 

3. S3 

.19  1.90 

.37 

.01 

.67   .49   .24 

T 

BELTON  OAM 

2.73 

.41  1.69 

.07   T     T 

T 

T     T 

.01   .15   .40 

BENBROOK  DAM 

2.67 

T     .49 

.33 

T 

T 

.09  1.49   .11 

T 

BONHAM 

4.98 

.48 

.87 

.08 

3.20   .29 

.10 

BOWIE 

3.95 

.53 

.22 

• 

•    3.20 

BOYD  3  SE 

4.39 

.02   .44 

.55 

.19  2.89   .14 

T 

BRAZOS 

3.53 

.06   .41 

.59 

.01 

.10 

2.17   .19 

8RECKENRIDGE 

4.22 

.03 

1.07   .68 

1.89   .36   .01 

BRIDGEPORT 

4.24 

.02   .62 

.65 

.29  2.61   .07 

BROWNWOOD 

2.67 

.02   .62 

.32 

1.64   .01 

.04 

BURLESON  2  SSW 

2.49 

T     .56 

.80 

T 

T 

T 

.04   .87   .22 

T 

BURLINGTON  3  WSW 

5.97 

.74  2.51 

T 

.02  2.70 

CAMERON 

4.32 

3.18 

.44   .69 

CARROLLTON 

3.76 

.76 

.93 

.02 

1.79   .30 

CELINA 

4.56 

T 

.51 

.63 

.31 

.30 

2.96   .29 

T 

CENTER  CITY 

2.22 

T     .56 

T    1.47   .14 

CHALK  MOUNTAIN 

2.13 

T     .27 

.32   T 

T          T 

T     T 

T     T 

T 

T 

.09  1.11   .11 

T 

CLEBURNE 

2.22 

.28   .98 

.02 

.01   T 

.07   .66   T 

CLIFTON  9  E 

2.15 

T 

.50  1.08 

T 

T 

.33   .22   T 

COMANCHE 

2.79 

.02   .32 

.52 

1.49   .01 

COOPER 

4.67 

.88 

.80 

.15 

.29 

.11 

.66  1.49   .29 

COPPERAS  COVE  NO  2 

2.13 

.32  1.32 

.04 

.29   T 

CORSICANA 

4.90 

.13  2.20 

.61 

T 

T 

T 

.63   .98   .79 

CRANOALL 

4.31 

1.58 

.94 

T 

.07 

.21  1.18   .33 

CRESSON 

2. 78 

T 

T     .22 

.75 

1.79   .02 

T 

CROSS  PLAINS 

3.35 

.05  1.19 

.09 

2.00   .02 

DALLAS  WB  AIRPORT      //H 

3.21 

.01 

.69   .62 

T 

T 

T 

.73  1.16   T 

DAVILLA 

2.89 

1.19  1.70 

DECATUR  2  SSW 

3.99 

T     .46 

.53 

.14  2.77   .09 

DENISON  DAM 

3.65 

T 

.27   .91 

.09 

T 

.01 

T 

.19  2.18   T 

DENTON  2  SE 

5.20 

•    1.05 

.06 

1.10  2.96   .01 

DUBLIN 

2.95 

.39 

.38 

.07  1.71   .20 

DUNDEE  6  NNW 

1.B9 

.06 

.07  1.33   .23 

.11 

EAGLE  MTN  LAKE  OAM 

3.26 

.04   .32 

.17  2.90   .23 

EASTLAND 

3.65 

T     .58 

.68 

T 

.29  2.00   .14 

ENN1S 

4.25 

.17  1.80 

.46 

T 

T 

T 

1.09   .92   .25 

T 

EVANT 

2.00 

.25   .55 

.45 

.79 

FARMERSVlLLE 

5.05 

T    1.15 

1.03 

T 

.29 

.12 

T 

.13  2.19   .17 

.03 

FERRIS 

3.08 

T    1.21 

.02 

.02  1.91   .32 

FLORENCE  3  SE 

2.72 

1.33   .74 

.19   .24 

F0REST8URG  4  S 

3.82 

T 

.30   .60 

T 

.72  2.00   .20 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

2.75 

T 

.54   .61 

T 

.03 

T 

T 

.69   .90   .02 

FRISCO 

3.69 

T     .54 

.72 

T 

.21 

.07 

.02 

.10  1.76   .29 

FROST 

3.36 

.17  1.65 

.51 

T 

T 

.13   .43   .29 

T 

GAINESVILLE 

3.84 

.62 

.46 

T 

.19  2.92   .09 

.02 

GATESVILLE 

1.87 

.25   .73 

.33 

T 

.24   .24 

GEORGETOWN 

3.77 

1.08  1.61 

.11 

.03   .01   .91 

GLEN  ROSE 

2.69 

T 

T     .43 

.78 

T    1.41 

GOLDTHWAITE 

■ 

.83 

.90 

.61 

■ 

GRAHAM 

4.60 

T    1.63 

.42 

.10  2.00   .17 

.06 

GRANBURY 

3.16 

T 

.18   .76 

.09 

.32  1.74   .07 

T 

GRANGER 

2.  81 

1.85 

.48   .44 

GRAPEVINE  OAH 

3.05 

.04   .63 

.51        T 

.02 

.12  1.97   .19 

.01 

GREENVILLE  T  Nw 

4.63 

T    1.03 

1.01 

.38 

.10 

.02 

.09  1.13   .13 

.04 

GROESBECK 

5.46 

3.80   .10 

T 

T 

.11  1.29   T 

.09 

GUNTER 

4.40 

T 

.85   .40 

.10 

T 

T 

.15 

2.62   .21   T 

HAMILTON  2SSE 

1.88 

.02   .57 

.23 

T 

T     T 

T 

T    1.04   T 

HENRIETTA 

3.18 

.80 

.08 

.30  1.60   .21 

.19 

HEWITT  1  SE 

3.29 

.38  1.90 

.13   .02 

T 

.24   .39   .23 

MICO 

2.07 

.02   .40 

.49 

T 

T 

.02  1.07   .07 

HILLSBORO 

3.07 

.12  2.03 

.30 

.04   .18   .20 

HONEY  GROVE 

5.42 

.55 

1.20 

T 

3.05   .62 

HUCKABAY 

3.43 

1.90 

1.93 

HURST  SPRINGS 

2.29 

.IB   .75 

.42 

.10   .14 

INDIAN  GAP 

1.99 

.36 

.49 

T    1.09   .09 

JACKSBORO 

3.51 

.51 

.34 

.97  2.10   .04 

.19 

JARRELL 

3.80 

1.10  1.70 

1.00 

KAUFMAN 

4.79 

.01 

1.87 

.89        .01 

T          T 

.07 

.01 

.64   .14   .31 

.12 

KENNEOALE  6  SSW 

2.80 

T 

T     .59 

.95 

T     .01 

T    1.10   .19 

KlLLEEN 

2.79 

.54  1.93 

.921 

LAVON  DAM 

4.16 

T    1.51 

.81 

.04 

.01 

.01 

.09  1.60   .11 

.02 

LEWlSVILLE  OAM 

3.19 

.68 

.46 

T 

.17  1.77   .11 

LIPAN 

3.40 

.03   .33 

.72 

.04  2.10   .11 

MARL1N 

4.57 

T 

1.69  1.44 

.02 

T 

T 

.03 

.04   .75   .40 

MARYS  CREEK 

- 

.40   .65 

- 

- 

- 

-     "     - 

- 

- 

- 

- 

" 

... 

" 

MC  GREGOR 

2. 83 

.38  1.98 

.13 

.02 

.22   .10 

WC  KIMNEY 

3.65 

T    1.06 

.68 

.41 

.09  1.44   .21 

T 

MERIDIAN  STATE  PARK 

2.57 

.04   .67 

.90 

.96 

NEXU 

3.44 

• 

2.20 

T 

T     .24   .99 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

3.53 

T 

.38   .64 

T 

.91  1.44   .04 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  I   14   I  15 


22       23       24       25   I   26       27 


MORGAN  3  WNW 

2.91 

MORGAN  MILL 

3.33 

NUENSTER 

3.87 

MULL1N 

2.11 

NAVARRO  MILLS  DAM 

5.19 

NEWPORT 

4.03 

OLNEy 

2.43 

OLNEY  S  NNM 

2.62 

PALO  PINTO 

4.66 

PARIS 

♦  .86 

PILOT  POINT 

4.28 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

4.98 

PROCTOR  RESERVOIR 

2.80 

PUTNAM 

4.13 

OUINLAN 

5.55 

RAINBOW 

2.36 

RANGER  1  H 

3.82 

RED  OAK 

3.57 

RICHARDSON 

3.25 

RINGGOLO 

3.26 

RISING  STAR 

3  3.47 

ROANOKE 

4.60 

ROCKOALE 

5.81 

ROCKWALL 

4.84 

ROSE8UD  3  WSW 

5.90 

ROSS 

3.25 

ROSSER  1  SE 

4.14 

ROUND  ROCK  3  E 

4.58 

SANGER 

4.02 

SHERMAN  PUMP  STATION 

4.22 

SLIOELL 

4.10 

SPRINGTOWN 

3.81 

STEPHENV1LLE  4  N 

3.44 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

2.66 

STRAWN  8  NNE 

4.45 

TAYLOR 

5.00 

TEMPLE 

3.19 

TERRELL 

4. 82 

THORNDALE 

3.54 

THORNTON 

5.97 

THROCKMORTON 

2.13 

THURBER  5  NE 

3.47 

TRENTON 

4.73 

TROV 

3.00 

VALLEY  VIEW 

3.95 

WACO  DAM 

2.91 

WACO  WB  AIRPORT          R 

2.49 

WAXAHACHIE 

3.91 

WEATMERFORD 

3.28 

WHITNEY  DAM 

2.50 

WOLFE  CITY 

5.15 

.08    1.10      .08 


ALTO  5  SW 
ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  4  WSW 
BEDlAS 

SON  WIER  2  E 

BOXELDER 

SREMONO 

BRONSON 

BUFFALO 

CANTON 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVILLE 

CLARKSVILLE 


2  E 


COLOSPRING  5  SSW 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

D'CUS 

DAINGERFIELD  9  S 
DEKALB  2  N 
OEWEYVILLE  5  S 
DULVILLE  2  W 
EDOM  2  NW 

EMORY 
EVADALE 
FAIRFIELD 
FRANKLIN 
GILMER  2  W 

GLAOEWATER 
GRAPELAND 
GROVETON  2  NNW 
HACANSPORT 
HARLETON 

HAWKINS  1  E 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORGER 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

JEFFERSON 

JEWETT 

KARNACK 

K1RBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONG  LAKE 

LONGVIEW 

LOVELAOY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MAGNOLIA 

MARSHALL 

MAUD 

MINEOLA  7  SSW 


4.30 

9.11 
5.20 

4.05 
3.83 
4.04 


7.53 
5.48 
5.15 
6.61 

6.83 
3.83 
2.59 

3.07 
3.87 

7.25 
4.73 
3.91 
6.66 


4.40 
5.06 
7.61 


.33  2 

20 

.07 

I 

22 

.06 

.79 

65 

.70 

.53  2 

20 

.35 

.56 

90 

.07  1 

3? 

.55 

.10  3 

10 

.07 

.03   .06   .11 


.56 

1.03 

1.30 

.04 

.65 

.75 

2.63 

2.06 

T 

1.55 

2.41 

1.37 

1.70 

.90 

1.76 

1.33 

2.10 

.07 

.90 

.09 

2.16 

T 

1.55 

1.02 

1.80 

1.10 

.07 

1.07 

.09 

2.55 

.03 

1.35 

.22 

.35 

1.24 

* 

l.BJ 

.14 

2.00 

,2C 

.19 

2.80 

.?! 

.07 

.93 

T 

1.86 

.  15 

1.39 

.71 

.03 

.38 

.03 

.65 

.68 

.35 

.02 

.06 

.82 

1.50 

1.50 

.0! 

.13 

2.66 

.17 

.17 

2.7J 

.09 

2.61 

.15 

1.66 
1.92 
3.35 


1.22 
.92 

1.10 


.26  2. 83   .07 


.58  1.30   .16 


.06   T     .20 


.05   .02   T 


.39   .08   .33 


42 

.19 

1 

13 

.01 

1 

53 

.25 

2 

00 

.20 

2 

43 

.50 

27 

.13 

2 

7- 

.02 

■  It 

.11 

24 

.04 

1 

37 

.10 

2 

25 

1.23 

.69 

2.00 

.80 

.  H 

3.80 

1.97 

.78 

.48 

.64 

2.87 

.83 

.37 

.39 

2.00 

.06 

T 

1.63 

.80 

.10 

.74 

.02 

1.06 

1.25 

.38 

2.53 

.01 

.80 

.80 

.09 

2.63 

.OB 

.41 

1.09 

.14 

2.17 

.06 

.03 

1.59 

.52 

.05 

4.40 

2.10 

1.81 

2.00 

1.61 

T 

1.B1 

2.40 

.72 

1.32 

.02   .01   .23 


.02   .03 
.03 


2.02 

.24  1.98 

2.20 

T    2.06 

.31  1.90 
1.55 

.03  2.52 


.90 

1.28 

.701 

.47 

.32 

.4C 

.02 

.18 

.67 

.48 

.1? 

.95 

1.58 

.72 

.64 

.37 

.03 

1.25 

.17 

.06 

.19 

.10 

T 

.12 

.23 

.10 

1.20 

1.06 

1.73 

.09 

.43 

1.B4 

.66 

.06 

.43 

.23 

.40 

.20 

.60 

.27 

1.02 

1.39 

.46 

.01 

.22 

.16 

.60 

.ec 

.20 

.60 

.72 

.02 

2.90 

.  18 

.10 

1.99 

.60 

.42 

1.20 

T 

.05 

.20 
.53 

T 

1.57 

.69 

2.91 

.07 

.02 

.11 

.50 
.22 

1.30 

.35 

15  1.80 

.10 

44   .66 

48  3.02 

.03 

10  2.79 

.09 

1.02 

.91 

1.5B 

1.10 

.41  1 

.64 

.03  2 

.00 

2.55  1 

.48 

.30  1 

.10 

2.09  1 

.S6 

.01  2 

.oc 

2.3B  1 

.34 

.40  1 

.88 

.10  1 

.45 

1.02  1 

.53 

.10  1 

.25 

1.11 

.75 

.24  1 

.33 

T    1 

.70 

1.27  1 

.64 

2.83  1 

.28 

:•*  following  Si  a  lion   Indue. 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
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0ECEM6ER 

1969 

•a 

Day  of  Month 

Station 

O 

[     1 



H 

12   3 

4 

5  |  6 

7  |  8    9 

10  |  11  |  12 

13  1  14  1  15 

16  |  17   18 

19  | 

20  | 

21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  |  27 

28   29   30 

31 

MINEOLA  B  ENE 

5.64 

.75  UBS 

.13 

.68 

.04 

.61   .97   .61 

MONTGOMERY 

3.76 

.10  1.84 

.04        .03 

.10 

1.60 

.05  . 

MOUNT  PLEASANT 

5.52 

1.04 

.93 

.27 

.04 

.21 

.83  1.40   .77 

.03  . 

MOUNT  VERNON 

6.68 

1.16 

.89 

T 

1.17 

.08 

.19 

.70  1.69   .69 

.11  . 

NACOGDOCHES 

A.  28 

1.07 

1.14 

.09 

T     .16  1.74 

.06  • 

NAPLES  1  SW 

5.58 

1.42 

.05 

.76 

.70  1.62  1.03 

NEGLEY  A  SSH 

5.16 

.96 

.60 

T 

.38 

1.14  1.55   .36 

.15  '. 

NEUVILLE 

5.23 

1.43 

.62 

.54 

.33 

.33  1.87 

.11  . 

NEW  CANEY  »  NW 

A. 27 

T    2.55 

.10        T 

.10 

T 

T 

T     .10  1.30 

.12  . 

NEKTON 

a. is 

T    4.16 

1.65        .07 

.11 

T 

.03 

T    2.04 

.12  . 

NOGALUS  GUARD  STATION 

3.07 

1.50 

.05 

.09 

1.43 

OVERTON 

7.12 

1.69 

.46 

1.77 

.68 

.20 

T     .93  1.35 

.04  . 

PALESTINE 

A. 73 

T    2.79 

.14 

.08 

.07 

T 

.35  1.30 

T 

PITTSBURG  5  S 

5.00 

1.51 

.46 

.29 

.44  1.51   .79 

POYNDft  1  NE 

5.5A 

1.65  1.48 

.04 

.30 

T 

.41   .79   .67 

PRICE  2  SW 

A.A1 

.50  1.39 

.71 

.01 

.67  1.13 

T 

QUITMAN  2  S 

5.59 

1.86 

.52 

.40 

.03 

.42  1.23  1.03 

.06  . 

REKLAW  3  NNE 

A. 33 

l.oe 

.65 

.80 

.15  1.45 

.20  . 

RICHARDS 

3.7A 

.15  1.95 

T 

T 

T     .32  1.32 

RIVERSIDE 

3.66 

2.10 

.23 

.12  1.23 

ROCKLAND  I  WSW 

3.64 

1.05 

.54        .03 

T 

.07 

T 

T 

1.02   .93 

T 

RUSK 

A. 10 

1.25 

.37 

T 

.45 

.03 

.62  1.36 

T 

SAM  RAYBURN  DAM 

5.32 

.06  2.71 

.41        .04 

T 

T 

.05 

.16 

T 

T 

.08   .09  1.69 

.11  . 

SIMMS  2  NNW 

5.78 

1.19 

.98 

.11 

T    2.32  1.07 

.11  . 

SPURGER  DAM  B 

7.13 

.13  3.43 

.78         .04 

.02 

.16 

.04 

.03   .04  2.37 

.09  . 

SULPHUR  SPRINGS 

A. SI 

T     .95 

.79 

.20 

.16 

T 

.69  1.32   .36 

.18  . 

TEXARKANA 

6.53 

1.08 

1.21 

.44 

.03 

.03  2.37  1.26 

.11  ■ 

TEXARKANA  DAM 

6.1A 

1.14 

1.08 

T 

.17 

.39 

.49  1.70  1.10 

.15  . 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

5.08 

.05  2.37 

.83 

.91   .92 

TYLER  5  NE 

7.59 

T    2.29 

.40 

1.28 

.05 

T 

T 

T    2.29  1.30 

.02  '. 

VALLEY  JUNCTION 

5.08 

1.16  2.57 

.03 

.16  1.16 

WALLER  3  SSW 

3.A1 

.78  1.23 

.14 

.09 

.11  1.06 

WARREN 

5.91 

1.40  2.71 

.07 

.12 

.03 

.04 

.02 

.02   .73   .77 

WILLS  POINT 

6.36 

T    1.53 

.87        T 

T 

.24 

.02 

.03 

T 

1.93  1.16   .90 

.06  . 

WINNS80R0  6  SW 

5.52 

1.30 

1.07 

.91  1.39   .89 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

.40 

.01 

.02 

.01 

.35   .01 

BAKERSFIELD 

1.13 

1.13 

BALMORHEA 

1.25 

.10 

.15 

.90   .30 

BLOYS  CAMPGROUND 

.A9 

.46 

.03 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

.26 

T 

.23   .03 

CANDELAR1A 

.11 

.06 

.01 

.04 

CHISOS  BASIN 

■  SO 

T 

.31 

.01   .46   T 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

.51 

.13 

.08 

.10 

.20 

CRANE 

1.26 

.09 

.27 

.25 

.69 

DRYOEN 

.98 

.96 

EL  PASO  WB  AIRPORT        R 

.69 

.42 

T 

.08   T 

T 

T 

.10   .09 

FABENS 

.49 

T          .02 

.21 

T     .06 

.20 

FORT  DAVIS 

.62 

.02 

.44 

T 

.16   T 

FORT  HANCOCK 

.21 

.38 

.10 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

1.06 

.15 

T     .30 

.07 

.94 

GIRVIN 

1.18 

T 

.04 

.40 

.26   .46 

GRANDFALLS  3  SSE 

.55 

.14 

.14 

.27 

IMPERIAL 

.BO 

.35 

.49 

KENT 

.67 

.42 

.09   .20 

la  tuna  1  s 

.89 

.08 

.5B 

.13   .05 

T     .09 

MARATHON 

.91 

.20 

.03 

.66 

MARFA  NO  2 

.48 

.28 

.04 

.14   .02 

MENTONE  2  S 

MONAHANS 

.72 

T 

■  18 

.04   .20 

.27   .03 

MOUNT  LOCKE 

.81 

.03 

.24 

.25   .09 

.01 

.11   .06 

ODESSA 

1.71 

T 

.22 

.16   .06 

.OB  1.19   T 

PANTHER  JUNCTION 

.66 

.14 

T     .92 

PECOS 

.43 

T 

.05 

.21 

.17   T 

PENWELL  1  SSE 

.56 

.37 

.19 

PLATA 

.10 

.10 

PRESIDIO 

.02 

.02 

T 

REO  BLUFF  DAM 

.17 

T 

.10 

T     .07 

SALT  FLAT  10  ENE 

1.02 

.77 

.23 

.02 

SANDERSON 

.88 

.OB 

.19   .61 

SHEFFIELD 

1.41 

T 

1.41 

SIERRA  BLANCA 

1.16 

.26 

.59 

.10 

.04   .17 

TOYAH 

.32 

.01   .07 

.14 

.10   T 

VALENTINE  10  WSW 

.22 

.22 

VAN  HORN 

D  4.00 

l.OOD  .10   .50 

.10 

.05   .10 

)  .40  1.29   .25 

.25  ! 

WINK  FAA  AIRPORT 

.12 

T 

.03 

T     .07 

.01 

.01   T 

YSLETA 

.58 

.04 

.36 

.01   .04 

.19 

•    •    • 

EDWARDS  PLATEAU     06 

ADAMSVULE 

1.60 

.97   .16 

.47 

AMISTAD  DAH 

1.20 

.02 

.45   .01 

T          T 

.01 

T 

T     T 

T 

T 

.66   .05 

T 

BERTRAM  3  ENE 

2.01 

T 

.57  1.14 

T          T 

T     T 

T 

.12   .16 

BIG  LAKE  NO  2 

2.19 

.14 

.04   .45 

.12  1.44 

BLANCO 

2.53 

.03 

1.07   .96 

T 

T 

T     .11   .96 

BLEWETT  5  NW 

1.S2 

1.37 

.45 

T     T 

BOERNE 

3.39 

T 

.02 

1.99   .86 

.13   .39 

BRACKETTVILLE 

BRADY  2NNW 

2.03 

.03   .32 

.14 

.01  1.40   .1} 

BURNET 

1.61 

.66  1.05 

.01   .09 

CAMP  WOOD 

.96 

.05 

.46   .21 

.22 

CARTA  VALLEY 

1.B1 

.38   .40 

1.03 

CASE  RANCH  3  S 

2.30 

.53 

.78   .99 

CASTELL 

1.26 

.35   .40 

.91 

COPE  RANCH 

1.68 

.02 

.21 

1.49 

COTTONWOOD 

1.24 

.56   .43 

.29 

CRIDER  RANCH 

1.14 

.80 

.34 

DEL  RIO  WB  AP 

1.18 

T 

.04 

.23   .08 

T 

T 

.11   .72 

DOOLE  6  NNE 

2.19 

T 

.04   .65 

.22 

T 

.07  1.21   T 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

2.15 

.04   .87 

.16 

1.06 

EDEN  1 

2.62 

.10 

.06  1.14 

.20  1.12 

ELDORADO  11  NW 

2.04 

T 

T 

.12   .51 

.25 

.91   .29 

ELOORAOQ  19  SW 

1.81 

.50 

.36   .93 

FIFE 

2.20 

.07   .52 

.23 

1.36   T 

FREDERICKSBURG 

1.50 

.03 

.77   .57 

.12   .01 

FJNK  RANCH 

GOLD 

1.90 

.80   .92 

.16 

HARPER 

1.27 

.55   .64 

.06 

HUMBLE  PUMP  STA  5  NE 

- 

m  lollowing  Station    : 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

DECEMBER       1969 

M 

Day  of  Month 

Station 

^> 

T               1 

H 

12        3 

4 

5    |    6 

7        8        9 

10    |    11    |    12 

13   1   14      15 

16      17       18 

19 

20         21 

22       23       24 

25      26   |   27 

28   |  29   |  30 

31 

HUNT 

1.75 

.70      .40 

.6! 

HYE 

2.44 

1.27      .55 

.62 

JAMES    RIVER    RANCH 

1.28 

.33      .13 

.82 

JOHNSON    CITY 

2.57 

.07 

1.17       .71 

T 

.53       .09 

JUNCTION 

2.38 

.02 

.21       .44 

1.71 

JUNO 

1.53 

.36 

.03 

.04    1.10 

KEHPNER 

1.85 

.40    1.20 

.10 

.15 

KERRVILLE 

1.40 

.90      .40 

T            .10      T 

LAMPASAS 

2.08 

.45       .B5 

.32 

.01 

.26      .19 

LANGTRY 

1.1* 

T 

.20 

.07       .83       .02 

LEAKEY    NO    2 

1.31 

.06 

.33       .32 

T 

.60 

LLANO 

1.25 

T 

.34       .74 

T 

T            .17 

LYNXHAVEN    RANCH 

1.92 

.67       .50 

.25       .50 

MARCO 

1.98 

.09       .37 

.17 

1.15       .20 

MASON 

.66 

.66 

MC    CAMEY 

1.10 

.10 

.27 

T            .05 

.68 

MEDINA 

1.18 

.53       .55 

.10 

MENARD 

1.92 

.05 

.04       .54 

.03    1.26 

MERTZON 

2.23 

.04 

.01       .94 

.94       .30 

NELSON    RANCH 

1.62 

T 

T 

.52       .50 

T 

.08 

.02       .50 

NIX    STORE    1    M 

1.7* 

.27       .72 

.13 

.62 

OAK    CREEK    LAKE 

2.39 

T 

.15       .52 

.18 

T 

.12    1.42      T 

OZONA 

.98 

T 

.14       .22 

T 

T            .62 

PAINT    ROCK 

4.25 

.12 

.30    1.33 

T         2.50 

PANOALE 

1.05 

.02      .35 

.08       .60 

PRADE    RANCH 

RANKIN 

1.29 

.17 

.22 

T 

.90 

RED    8LUFF    CROSSING 

1.90 

.20       .55 

.20 

T            .84      .11 

RICHLAND    SPRINGS 

2.32 

.47 

.40 

1.20       .25 

ROBERT    LEE 

2.65 

.05 

.11       .62 

.27 

1.60 

ROCKSPRINGS 

1.10 

T 

1.10 

ROCKSPRINGS    21    Sw 

1.51 

.04 

.48       .12 

.02 

.69       .16 

ROUND    MOUNTAIN    4    WNH 

2.13 

1.19      .77 

T            .17 

SABINAL    1    WSW 

1.85 

.02 

1.12       .57 

.04       .10 

SAN    ANGELO    OAM 

2.58 

.02 

.10       .86 

.15 

.08    1.37 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT         R 

2.24 

.10 

.57       .55 

T 

.92       .10 

SAN    SABA 

1.99 

.19       .44 

.11 

1.25 

SLOAN 

2.23 

T 

.10      .63 

.10 

T 

T 

T         1.30       .10 

SONORA 

1.90 

.02       .46 

.13    1.16       .13 

SPICEWOOD    1    S 

2.39 

T 

1.04       .93 

T            .05       .30 

.07    . 

STERLING    CITY 

2.11 

.10       .38 

.23 

1.40 

TAYLOR    RANCH 

1.54 

.12       .42 

.08 

.92 

TEAGUE    RANCH 

1.55 

.32       .80 

.05 

T 

.04       .34 

TELEGRAPH 

2.34 

.04 

.17       .40 

1.63       .10 

UVALDE 

1.26 

T 

.06 

.74       .42 

T 

T 

.03       .01 

WATER    VALLEY 

2.13 

.16       .54 

.16 

T 

1.27      T 

KATES    VALLEY     10    NNE 

WATSON 

2.18 

.58    1.60 

T 

•         *         • 

SOUTH    CENTRAL                07 

ARANSAS    PASS    2 

2.37 

1.52       .10 

.10 

.15       .50 

AUSTIN    KB    AIRPORT                   R 

4.29 

T 

T 

2.45       .83 

T 

T           T 

T 

T 

.01       .98       .02 

AUSTwELL    WL    REFUGE 

4.58 

2.67 

.20 

.90 

.81 

SEEVILLE    5    NE 

2.19 

1.41       .22 

.03       .53 

BLUE 

5.18 

1.20    2.30 

.38       .75 

.55    ! 

IRENHAM 

3.17 

.27    1.2B 

.05                   .01 

.11       .02 

.05       .06    1.32 

BULVERDE 

2.73 

T 

.12 

1.60       .10 

.03       .19       .69 

CALDWELL 

5.17 

2.22      .72 

1.31       T 

T 

.12       .80 

T 

CANYON    OAH 

3.97 

T 

1.33    2.00 

.01 

T 

.03       .07       .53 

CHAPMAN    RANCH 

.76 

.36 

.05       T 

T            .35 

CIBOLO    CREEK 

2.75 

2.00 

.75 

CLASSENS    RANCH 

2.40 

T 

1.30      .48 

.01       .41       .20 

COLUMBUS 

4.56 

.55    2.45 

.05 

.02 

.20       .03 

.27       .12       .87 

CORPUS    CHRISTI 

1.43 

.85 

.06 

.11 

.41 

CORPUS    CHRIST!    WB    AP           R 

1.B7 

.01 

.64       .03 

.02 

T 

.52 

T 

.43       .22 

CUERO    3    E 

DIME    BOX 

4.58 

1.32    2.12 

.12    1.02 

DRYER    1    NW 

2.55 

T 

1.12       .33 

T 

.01 

T 

.01 

T            .75       .33 

ELGIN 

4.32 

1.60    1.65 

T         1.07 

FAIR    OAKS    RANCH 

2.60 

1.42       .67 

.17       .34 

FALLS    CITV    4    WSW 

3.45 

T 

■76    1.74 

T 

T            .95 

FEOOR 

4.65 

1.43    2.12 

1.10 

FISCHERS    STORE 

3.30 

1.65    1.05 

.60 

T 

FLATQNIA    2    w 

2.36 

.70      .46 

T 

.25      .95 

FLORESVILLE 

- 

- 

.04 

.91 

GIDDINGS 

3.18 

.72    1.31 

.06    1.09 

GOLIAO 

2.43 

1.45       .11 

T 

.12 

.03       .72 

GOLIAD    1    SE 

1.05 

.25 

.80 

GONZALES 

2.10 

.32       .78 

.02       .98 

HALLETTSVILLE 

3.11 

1.85       .43 

T 

T 

.02 

T           T            .81 

HONDO 

3.47 

T 

T 

1.48    1.12 

T 

.56       .31 

JEDDO    2    NNE 

2.52 

.48    1.02 

.04 

.02 

.02 

T           T 

.02       .04       .88 

KARNES    CITY 

1.65 

.70       .08 

.47       .40 

KENEDY 

2.53 

1.43       .05 

T 

.28 

T 

.25       .52 

KINGSVILLE 

1.04 

.67 

T 

T 

T            .37 

LA    GRANGE 

3.25 

.25    1.50 

.02 

.02       .04    1.42 

LEXINGTON 

5.43 

2.64    1.70 

T            .15       .94 

LOCKHART    2    NW 

4.11 

1.15    1.82 

.17       .97 

LULING 

2.70 

T 

.92       .75 

T            .04 

T 

T            .19       .80 

MATHIS 

2.15 

1.06       .26 

.03 

.10       .70 

NATALIA 

2.18 

.04 

.97       .85 

.32 

NEW    BRAUNFELS 

2.66 

1.20    1.10 

.06 

T            .50 

NIXON 

2.20 

.74       .59 

.47       .40 

POST   OAK    SCHOOL 

3.50 

1.35       .95 

.03    1.15 

RED    ROCK 

4*20 

1.00    2.00 

T 

.40       .80 

REFUGIO 

4.55 

T 

1.90      .06 

.07 

T 

1.08 

.66 

T 

.13       .65 

RICARDO 

.93 

.13       .25 

.55 

RIOMEOINA    2    N 

- 

- 

- 

ROBSTOWN 

1.76 

.87       .26 

T            .03 

.05 

T 

T 

.55 

ROCKPORT 

2.56 

1.67       .03 

.01 

.05       .03 

.22 

.11 

T 

T            .02       .42 

RUNGE 

2.43 

1.40       .08 

T 

.08 

.40       .47 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT       R 

2.28 

.02 

1.19       .34 

T 

T 

T            .73      T 

SAN    MARCOS 

4.05 

.03 

1.51    1.44 

T 

.13       .94 

SCHULENBURG 

2.86 

.39    1.42 

T 

.11 

.06       .88 

SEALV 

3.41 

1.75       .42 

.14 

.20 

.04       .86 

IECUIN 

3.25 

1.21       .75 

.03       .83       .43 

SINTOM 

SMITHVILLE 

2.41 

.80       .67 

T 

.11       .83 

S0MERV1LLE    DAM 

3.53 

.77    1.06 

T 

.01 

.05       .07    1.57 

SPEAKS 

3.71 

.42    1.84 

T 

T 

.21 

T 

.40       .84 

SPRING    BRANCH 

3.20 

1.76    1.04 

.08       .32 

WAELDER    7    SSW 

2.10 

1.03 

1.07 

■i  following  St  •  I  ion    IndM. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

DEdneEn 

1969 

Station 

I 

Day  of  Month 

1  |  2   3 

•1 

5    6 

!l 

=   1 

') 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  [  17   18 

■1 

20 

21 

22  |  23  |  24 

25  ]  28  [  27 

28 

28  |  30 

31 

WASHINGTON  STATE  PARK 
WELOER  WILDLIFE  FNOTN 
YOAKUM 
YORKTOWN 

2.64 
2.21 
2.89 
3.24 

1.44 
1.09   .12 
1.31   .53 
1.42   .73 

7 

7 

7 

7 

.40 
7 

.01 

7 

1.20 

.60 
.17   .87 
.08  1.01 

. 

UPPER  COAST         00 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCO 

AN&LETON  2  M 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

5.05 

3.48 

4.35 
5.24 

3.32 

4.72 

1.43  1.89 
1.30  2.90 

.46 

.01 

.33 

.20 

.52 

.40 
.33 

.04 

.12 

.10 

.31 

.59 

.12   .20 

.20  . 
.01  . 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLODINE 

CYPRESS  1  SW 

OANEVANG  2  SE 

9.89 
6.03 
3.86 
3.5* 
4.26 

7 

.17  3.56 

.17  2.71 
.61  1.57 
1.69   .54 
1.97   .60 

4.60 

.13 
.32 

.01 

T 
T 

•01 

.01 
.Si 

■  02 

7 
.01 

.01   T     T 

.03 

.49 

.01 

.76 

.10 
1.03 
.05 

.25 

.06 

.04 

.01 

T 

.02 
7     7 

7 

.01 
.40 
.03 

.06   .78 
.06  1.87 
1.30   .10 
.36   .21 
.59 

.03  . 
.12  . 

7 

EDNA  HHY  39  BRIDGE 

EL  CAHPO 

FREEPORT  2  NH 

GALVESTON  WB  CITY        R 

HOUSTON  INCONT  AP 

1.26 
-.0  9 
6.42 
4.31 
4.38 

T 
T 

1.28  1.36 

2.05   .75 

.71  4.39 

1.79  1.91 

2.01   .41 

.36 

.04 
.02 

.01 

.03 
.26 
T 

.06 
.21 

7     7 

.07 

7 
.33 

.90 
.49 
.61 

.19 
.01 

.01 
.07 

T 

.01 

7 

7 

.63 

.03   .75 

.04 

.09   .04 

.96   .65 

7 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BAR«ER 
HOUSTON-OEER  PARK 
H0UST0N-HEIGHT5 
HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

4.75 
3.21 

4.04 
4.98 

4.31 

2.80  1.17 
.37  1.65 

1.25  1.94 
.32  2.43 

1.12  1.40 

.10 

7 
.02 

.22 

.02 

.21 
.20 
.16 

T     .02 

7 

.03 
.22 

.06 
.06 

7 

.06 

iOa 

7 

7 

.11 

.01 

.05   .39 
.03   .79 
.12   .23 
1.97 
.29   .93 

.43  . 

H0UST0N-W6STBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  OM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 

HUMBLE 

5.22 
3.68 
3.83 
4.35 

5.44 

.74  3.17 
1.09   .96 
.50  1.95 
.50  1.78 
.42  2.91 

.23 

.50 
.20 

7 
.09 

.30 
.06 
.10 
.10 
.13 

.07 

.06 

7 

.06 

.04 

7 

7 

.09   .63 

1.49 
.01   .67 
•    1.69 

1.90 

.10  . 
.12  . 
.03  . 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGOROA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  *  NW 

3.21 
5.92 

4.89 

6.34 

T 

.20  1.45 

.36  4.30 

3.13  1.28 

.07  4.40 

.15 
.09 

1.00 

.01 
.22 
.03 

.04 
.06 

7 

.03 
.08 

.15 
.14 

.13 

.02 
.17 

7 

.03   7 

.08 

.07  1.09 

.30 

7     .17 

.04   .12 

.05  . 
.07  . 

.07  . 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

4.07 
3.86 
3.80 
8.33 

4.00 

T 

2.13  .40 
1.16  1.31 
1.87   .23 
1.94  4.15 

2.14  .10 

T 

.02 

7 
.04 

7 
.02 

.01 
.03 

.22 

7 

.10 

1.10 

.14 
1.62 
.03 

.03 
.28 
.92 
.08 
.90 

.04 

7 

7 

7 
.01 

.04 
.03 

.11   .20 

.02   .77 
7     .60 
.39   .09 
.01   .72 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
TOMBALL 

2.49 
4.01 
4.39 
5.38 
4.52 

1.26   .60 
1.89   .58 
.67  1.90 
.64  1.65 
.59  1.88 

.19 

1.96 

.02 

T 

.01 

7 

7 

.26 
.26 
.15 

.05 

7 

.50 

7 
.06 

.28 

7 

.  10 

.05 

7 

.03 
.02 

7     .03 
.01   .94 
1.49 
.04   .62 
.67  1.10 

.05  . 
.03  . 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

WHARTON 

3.48 
4.24 

.05 

1.99   .06 
.94  1.84 

.01 

7 
.02 

.44 

7 

.62 

.02 

.04 

.14 

.01 

.90   .20 
.04   .79 

•    •    • 
SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIDES  7  S 
BIG  WELLS 

1.97 
.32 
1.52 
1.15 
1.45 

1.42   .17 

.12 

.95   .25 
1.00   .15 

.79   .44 

T 

7 

.30 

.20 
.32 

.22 

• 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

1.34 
1.08 
1.61 
1.38 
1.27 

7 

.76   .06 
.82 

.52   .24 
.54   .05 
.46   .03 

T 

7 

7 

7 

7 

.10   .22 

.26 

.42   .43 

.29   .90 

.79   7 

■ 

CRYSTAL  CITY 
BILLEY 

EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  OAM 

1.53 

1.48 
1.09 
1.16 
.63 

7 
.04 

.05 

T 

.74   .42 
.71   .29 
.82   .25 
.54   .06 
.11   .12 

7 

T 

7 

.20   .12 
.19   .33 
.02 

.36 

.36 

FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

.89 
1.90 
1.38 
1.82 
1.57 

.34   .24 
.70 

.75   .08 
1.10   .32 
.76   .06 

.06 

.31 

1.00   .20 

.99 

.40 

.04   .69 

HEBBRONVILLE 
JOURDANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYQR 
LAREDO  NO,  2 

1.06 
1.54 
.68 
1.43 
1.43 

.03 

7 

.37   .11 
.33   .08 
•     .42 
1.20   .20 
.84 

7 

.39 

.70   .23 
.26 

.96   .09 

OUTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

1.31 

1.21 

2.05 

.37 

.33 

.11   .01 

7 
T 

.74   .10 
.75   .17 
.50   .73 
.01   .03 
.15 

T 

7     7 

7 

.♦7 

.10   .11 

.20   .62 

.21 

7    .20 

THREE  RIVERS 
TUDEN 

WHITSETT  2  SW 
ZAPATA 

1.28 
1.74 
1.61 
.96 

.56   .07 
.94   .02 
.90 
.51 

T 

.69 
.07   .71 
.71 
.14   .11 

• 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  MB  AIRPORT   R 

ENGELMAN  GARDENS 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

HC  ALLEN  FAA  AP 

T 

.28 

.30 

.21 

.09 

.20 

.14   .05   .03 

.16 

.02 

T 

.02   .01 

.02 
.03 

.02 

7 
.01 

.01 

.01        .01 

7 

T 

7 

.09 
.02 
.01 

7     .01 

.01  . 

MC  COOK 

MERCEDES  6  SSE 
MISSION 
PORT  ISABEL 
PORT  MANSFIELD 

.90 
.29 

.24 

.15 
.25 

.16 

.04   .02 
.02 

.03   .02 

.02 
.02 

.03 

T 

T 

T 

7 

.02 

.92 

7 

.01 

.02  . 

7 

RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 
WESLACO  2  E 

.19 
.09 
.08 

.17 
.09 
.04 

.02 
.04 

7 

T 
7     7 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

OECEMBER   1969 


Station 

Day 

of  Month 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

> 

< 

•     •     * 

high  plains      01 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

62 
22 

65 

31 

64 

27 

44 
37 

46 
31 

38 
23 

38 
20 

37 
28 

30 
26 

46 
25 

54 
23 

64 
24 

70 
32 

60 
30 

59 
29 

•61 
26 

67 
28 

50 
29 

48 
26 

67 
25 

58 
31 

74 
36 

56 

27 

48 
31 

51 
24 

69 
32 

46 

21 

30 
21 

22 

10 

26 

7 

32 

11 

51.1 
25.6 

ANDREWS 

MAX 

MIN 

65 
35 

67 
31 

65 

38 

62 
43 

61 
41 

53 
31 

47 
28 

54 
26 

58 
36 

59 
36 

60 
30 

66 
37 

74 
39 

64 
35 

70 
30 

71 
29 

66 
35 

60 
45 

54 

43 

69 
36 

63 
36 

78 
40 

69 
33 

73 
43 

67 
31 

66 
36 

67 
42 

58 

30 

30 
23 

31 
16 

41 
19 

61.0 
34.0 

BIG  SPRING 

MAX 

MIN 

65 
35 

66 

34 

64 
39 

62 

39 

64 
51 

62 
32 

45 
28 

57 
29 

60 
39 

62 
35 

62 
33 

69 
38 

76 
41 

72 
41 

69 
35 

73 
33 

70 
38 

64 
49 

54 
42 

69 

44 

69 
37 

79 
46 

77 
37 

76 
46 

73 
33 

75 
35 

72 
45 

57 
32 

34 

24 

35 

22 

44 

24 

63.7 
36.6 

BORGER  3  W 

MAX 

Mm 

63 

30 

67 
29 

65 

27 

53 

38 

49 
34 

39 
31 

38 

21 

35 
29 

34 

28 

43 
29 

56 

22 

63 
27 

70 
34 

64 
28 

56 
33 

57 
29 

61 
28 

50 

31 

49 
29 

66 
28 

62 
32 

74 
36 

57 
27 

49 
33 

53 
25 

70 
33 

56 
32 

35 
23 

24 
16 

36 
6 

36 
16 

52.6 
27.9 

BRAVG 

MAX 
MIN 

6". 
2T 

66 

29 

66 

22 

64 
28 

51 
32 

40 
22 

40 
20 

33 
26 

39 

25 

53 
21 

55 

15 

64 
23 

73 
24 

66 
30 

5e 

35 

64 
24 

66 
23 

55 
30 

52 
22 

57 

25 

70 
27 

71 
37 

70 
25 

59 
21 

51 
23 

59 
29 

63 
33 

38 
18 

26 
16 

33 
1 

36 

14 

55.0 
24.2 

BROWNFIELD  NO  2 

MAX 

MIN 

61 
32 

66 
31 

70 

33 

64 
36 

57 
40 

62 
30 

42 
25 

45 
25 

55 

29 

58 
25 

57 
26 

60 
27 

73 
34 

60 
33 

65 
30 

65 
27 

70 
26 

66 
36 

52 
36 

51 

31 

72 
33 

66 
32 

79 
31 

62 

31 

74 
29 

57 
26 

68 
32 

65 
31 

34 
22 

25 
13 

33 

10 

59.8 
29.1 

CANADIAN  I  ENE 

MAX 

MIN 

64 
29 

69 
30 

64 
29 

50 
34 

57 
37 

44 
31 

40 
23 

42 
29 

40 
31 

47 
33 

56 
22 

58 
20 

70 
29 

63 
28 

62 

31 

51 
23 

56 
33 

50 
27 

45 
25 

67 
26 

56 
31 

78 
34 

59 
28 

55 

34 

53 
28 

62 
27 

59 
26 

55 
27 

34 
24 

34 
19 

43 
8 

54.4 
27.7 

CANYON 

MAX 

Mm 

61 
39 

47 
38 

46 
29 

39 

20 

39 
30 

37 
28 

53 

21 

55 

21 

64 
24 

70 
32 

68 
31 

59 
32 

63 
26 

67 
28 

66 
29 

51 
29 

66 
27 

66 
31 

73 
41 

68 
29 

57 

30 

51 
27 

69 
32 

67 
27 

41 
23 

28 
17 

28 

6 

34 

10 

54.8 
27.0 

CHANNING  ND.  2 

MAX 

Mm 

63 
28 

65 
26 

68 
26 

63 

32 

49 
34 

42 
28 

40 

20 

35 

25 

32 

2T 

35 
25 

45 
19 

55 

22 

60 
27 

74 
30 

63 
34 

56 
30 

62 
25 

62 

25 

50 
31 

52 

26 

66 
27 

65 
31 

72 
27 

57 
27 

50 
24 

58 
29 

55.4 
27.1 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

65 
29 

64 
31 

67 

29 

64 
30 

47 
39 

49 
30 

36 
25 

40 
27 

34 

28 

32 
29 

46 
24 

56 
25 

64 
30 

76 
31 

60 
31 

57 
29 

64 
33 

62 
26 

46 
30 

46 
33 

78 
31 

62 
32 

74 
29 

57 

31 

51 
25 

55 

26 

64 
32 

34 

11 

29 
12 

54.4 
28.3 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

62 
29 

61 
30 

67 
30 

62 
32 

52 
41 

63 
32 

37 
24 

42 
25 

50 
30 

57 
24 

58 
25 

57 
25 

68 
32 

68 
35 

61 

34 

61 
30 

64 
28 

61 

31 

46 
36 

50 

29 

69 
33 

62 
34 

79 
31 

63 

30 

70 
29 

54 
29 

64 
35 

56 
31 

34 
21 

24 

19 

32 

13 

56.6 
29.4 

oalhart  faa  AIRPORT 

MAX 

Mm 

6". 

30 

69 

27 

66 
22 

48 
39 

41 
31 

39 
21 

35 

18 

33 
28 

35 
26 

47 
25 

55 
20 

64 
22 

72 

31 

61 
30 

57 
30 

61 
25 

65 
23 

48 
28 

50 
20 

67 
26 

59 
29 

72 
31 

55 
25 

48 
27 

50 
22 

69 
28 

46 
23 

29 

21 

24 
8 

33 
5 

38 
11 

51.6 
24.3 

DIMMITT 

MAX 

Mm 

64 
22 

65 
25 

69 
25 

67 
29 

50 
38 

46 
29 

40 
20 

44 
24 

46 
22 

34 
19 

54 
19 

57 
23 

69 
24 

73 
27 

61 
27 

60 
27 

71 
27 

69 
26 

52 
28 

53 
27 

69 

26 

63 
36 

73 
27 

58 
26 

66 
22 

54 
29 

69 
29 

55 
21 

28 

16 

22 

4 

31 
8 

56,0 
24.5 

BUIttS 

MAX 

Mm 

67 
28 

62 
27 

67 
25 

64 
26 

47 
37 

42 

28 

38 
20 

36 
21 

34 

27 

35 
26 

42 
17 

55 

20 

63 

30 

69 
26 

61 
27 

54 

30 

58 
23 

62 
29 

46 
26 

50 

27 

65 

30 

60 
32 

72 
24 

55 

29 

46 
24 

51 
25 

70 
32 

42 
23 

28 
17 

24 
6 

34 
11 

51.6 
24.9 

FLOYOADA 

MAX 

Mm 

65 
29 

66 

31 

68 
31 

58 
39 

58 
31 

58 
31 

37 
24 

42 
25 

50 
29 

55 
25 

56 
17 

56 
22 

66 
31 

70 
30 

61 
33 

58 
29 

66 
2' 

62 

2B 

48 
35 

47 
29 

70 
24 

62 
35 

78 
27 

59 
29 

56 

27 

53 
28 

64 
33 

5  8 
30 

32 

20 

24 

17 

32 

13 

56.2 

27.8 

FOILETT 

MAX 

Mm 

68 
33 

65 
33 

69 
29 

63 
30 

43 
35 

44 

3C 

37 
22 

40 
30 

37 
31 

33 
32 

35 
26 

59 
27 

61 

30 

66 
33 

61 
30 

61 
25 

57 
23 

54 

26 

52 
23 

45 
24 

48 
27 

58 
34 

75 
29 

56 
22 

46 
20 

52 

30 

60 
31 

35 

24 

33 

17 

25 
9 

39 
15 

50.9 
26.8 

FRIONA 

MAX 

Mm 

61 
25 

61 
25 

66 
26 

65 
31 

54 
41 

48 
29 

39 
25 

41 
28 

40 
24 

34 
20 

51 
21 

54 
23 

66 
30 

72 
29 

61 
30 

63 
30 

69 
26 

67 

26 

51 
30 

53 
29 

68 
29 

60 
33 

70 
30 

60 
30 

66 
25 

53 

27 

68 

33 

53 
23 

34 
17 

21 
1 

26 
2 

54.7 
25.6 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

59 
22 

61 
25 

65 
27 

65 
31 

53 

34 

45 
27 

31 
22 

37 
25 

36 
20 

29 
19 

50 
19 

52 
23 

64 
30 

69 
28 

61 
29 

61 
27 

65 
25 

67 
27 

51 
30 

53 
21 

68 
26 

61 
29 

71 
26 

62 
27 

63 
22 

52 
22 

68 
30 

52 
21 

26 
17 

20 
0 

23 
5 

52.9 
23.8 

GARDEN  CITY  1  6 

MAX 

Mm 

60 
25 

67 
29 

69 

29 

65 
33 

66 
46 

65 

35 

39 
25 

49 
26 

58 
31 

60 
29 

63 
25 

64 

24 

69 

35 

73 
34 

66 
31 

77 
30 

77 
33 

68 

32 

64 
43 

55 
37 

70 
34 

79 
34 

78 
31 

63 

30 

76 
30 

55 

35 

63 
39 

72 

35 

36 
24 

28 
20 

36 
20 

62.4 
31.1 

GRUVER 

MAX 

Mm 

64 
29 

69 
26 

64 

23 

49 
35 

45 
33 

39 

30 

40 

17 

39 
29 

35 
30 

39 
29 

56 
16 

67 
20 

66 
29 

62 
23 

54 
29 

58 
25 

63 
26 

51 

26 

47 
IB 

59 
23 

61 
30 

74 
34 

57 
24 

50 
26 

53 

23 

66 
27 

59 
30 

38 
17 

26 

17 

36 

5 

39 
13 

52.5 

24.6 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

63 
22 

60 
24 

65 

23 

65 
26 

52 
39 

48 
29 

39 
20 

40 
24 

41 
21 

31 
19 

52 

19 

54 
IS 

65 
26 

70 
27 

61 
26 

62 

27 

66 
26 

67 
28 

50 
28 

53 
27 

68 
30 

61 
28 

71 
26 

58 
27 

61 
24 

54 
23 

69 
31 

53 
23 

28 
16 

22 

3 

27 
5 

54.1 
23.8 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

60 
30 

66 
34 

69 

34 

72 

34 

62 
43 

63 
33 

45 
29 

47 
26 

54 
29 

59 

29 

58 
30 

61 
29 

70 
29 

70 
36 

71 
34 

73 
32 

74 
31 

66 
36 

52 
42 

56 
36 

65 
40 

72 
35 

61 
34 

63 
33 

64 
31 

57 
31 

67 
32 

48 
32 

34 
24 

26 

18 

33 
18 

59,9 
31.7 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

62 
25 

65 
29 

67 

29 

65 
35 

54 
41 

60 
33 

42 
24 

42 
29 

52 
28 

56 
22 

55 
26 

57 
26 

69 
26 

74 
35 

65 
28 

64 
25 

72 
25 

69 
35 

53 
39 

51 

30 

70 
33 

65 
32 

77 
26 

65 
26 

71 
26 

56 

27 

69 
29 

6' 
30 

33 
20 

23 

7 

30 

7 

58.6 
27.8 

LIPSC0M8 

MAX 

Mm 

67 
26 

64 
26 

68 
22 

62 
22 

46 
36 

43 
31 

38 
20 

40 
26 

37 
31 

3! 

32 

37 
20 

55 
17 

67 
17 

66 
26 

62 
29 

41 
19 

55 
19 

55 
27 

52 
18 

44 

20 

46 
26 

57 
30 

72 
22 

56 
23 

55 

22 

53 
18 

61 
29 

56 
30 

31 
16 

25 

4 

37 
13 

51,2 

23.3 

LITTLEFIELO  ND.  2 

MAX 

Mm 

62 
30 

65 
33 

68 

34 

64 
37 

53 

42 

59 
32 

42 
25 

41 
27 

50 

30 

51 
23 

55 
25 

52 

28 

66 
30 

71 
32 

63 
32 

64 
28 

71 
29 

69 
34 

50 
38 

52 

29 

70 
36 

63 
39 

75 
31 

63 
31 

62 
31 

57 
31 

68 

31 

60 
2' 

33 

19 

23 

10 

31 
14 

57.3 
29.7 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 
26 

68 
27 

65 
29 

51 
43 

59 

35 

42 

26 

44 
23 

53 
30 

56 

25 

5B 

19 

60 
22 

69 
25 

71 
33 

63 
33 

66 
29 

68 
26 

66 

30 

53 
3B 

48 
30 

72 
26 

63 

31 

79 
37 

62 
26 

73 
34 

57 
28 

67 
33 

67 
34 

35 
24 

26 
21 

34 
10 

39 

11 

58.2 
28.0 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

67 
32 

64 
35 

65 
34 

62 
38 

44 
38 

47 

31 

36 
24 

41 
28 

38 
30 

40 
31 

40 
25 

53 

29 

59 

29 

73 
32 

60 
37 

53 

26 

55 
29 

55 
32 

45 
33 

42 
2? 

51 
35 

59 

37 

74 
31 

54 
29 

47 
28 

53 
32 

68 
30 

46 

26 

33 

18 

23 

12 

32 

15 

50.9 
29.6 

MIAMI 

MAX 

Mm 

68 
26 

63 
25 

65 
22 

63 
22 

43 
40 

46 
31 

37 
21 

39 
23 

35 

30 

36 
32 

36 

23 

54 
21 

61 
25 

70 
25 

61 
27 

51 
25 

57 
25 

59 
28 

49 
24 

45 
27 

60 
30 

56 
33 

77 
28 

55 

27 

46 
25 

53 
24 

60 
31 

40 

23 

32 
19 

25 

8 

35 

11 

51,0 
25.3 

MIOLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

65 
35 

66 
31 

65 

3  5 

65 

46 

63 

43 

44 

29 

50 
28 

57 
30 

59 
32 

61 
35 

62 
29 

70 
33 

74 
34 

64 
35 

72 
30 

71 
31 

66 
36 

64 

41 

55 

38 

71 

40 

66 
37 

78 
38 

63 
34 

74 
38 

61 
33 

67 
34 

70 
40 

51 
29 

30 
25 

42 
20 

44 
22 

61.6 
33.6 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

Mm 

66 
32 

67 
30 

67 

29 

65 
45 

63 

47 

56 
32 

50 
28 

58 
28 

60 
34 

62 
38 

62 

27 

69 
32 

76 
34 

66 
36 

71 
30 

71 
32 

68 
35 

63 
39 

52 

43 

71 

37 

68 
36 

78 
39 

76 
32 

76 
38 

61 
32 

65 

34 

71 
42 

55 

30 

32 
25 

40 
20 

44 
21 

62.9 
33.5 

MORTON 

MAX 

Mm 

61 
24 

64 
29 

68 
30 

65 

37 

54 
42 

57 
31 

47 
23 

40 
24 

49 
30 

55 

25 

54 
28 

57 
26 

70 
32 

70 
32 

64 
32 

63 
26 

71 
26 

71 
26 

50 
40 

55 
32 

69 
32 

65 
33 

75 
31 

65 
31 

71 
28 

55 

27 

71 
27 

61 

28 

31 
19 

23 

10 

29 

11 

56.1 
28.4 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

61 
20 

64 
24 

67 

26 

65 
29 

56 
39 

51 

30 

40 
24 

40 
25 

48 

26 

45 
19 

53 
21 

56 
22 

67 
26 

71 
30 

63 
28 

64 
21 

72 
23 

71 

32 

53 

34 

52 
29 

68 
29 

63 
29 

72 
27 

61 
26 

70 
24 

55 

25 

72 
31 

56 
25 

26 
16 

22 

3 

29 

4 

56,6 
24.9 

OLTON 

MAX 

Mm 

62 
23 

65 
28 

67 

29 

63 
32 

48 
37 

52 
31 

40 
24 

43 
26 

45 
25 

45 
22 

54 
20 

56 
22 

67 
32 

70 
31 

65 
29 

60 
25 

70 
27 

66 
34 

49 
34 

51 
27 

65 
28 

62 

34 

75 
28 

63 
27 

67 
29 

56 
26 

67 
30 

56 
21 

48 
19 

22 

10 

21 
12 

56,1 
26,5 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

64 
26 

61 

30 

64 
30 

68 

34 

42 
35 

46 
29 

35 

21 

37 
22 

34 
29 

33 
29 

39 

24 

53 

24 

61 
29 

66 
32 

61 

31 

54 
29 

58 
30 

61 
28 

47 
27 

44 
28 

62 

28 

57 
32 

74 
28 

55 

29 

43 
23 

51 
25 

62 

30 

41 
23 

29 

17 

22 

7 

31 
9 

50.2 
26.5 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

63 
26 

67 
29 

67 
28 

53 
34 

47 
33 

36 
29 

37 
19 

34 
28 

33 

27 

43 
26 

55 

19 

65 
24 

72 
33 

60 
26 

59 
32 

61 
27 

63 
26 

54 

29 

46 
32 

65 
25 

61 
28 

69 
36 

65 
25 

50 
29 

54 
23 

65 
29 

56 
30 

38 
21 

28 
16 

28 
3 

36 
9 

52,6 
25.8 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

69 
26 

63 
25 

69 
23 

60 
23 

42 

34 

45 
30 

38 

17 

40 
18 

3B 
27 

35 
29 

35 

17 

55 

20 

62 
24 

63 
24 

62 

30 

60 
29 

55 

19 

57 
21 

50 
18 

46 
21 

50 
23 

59 
26 

74 

18 

56 

18 

45 
20 

51 
22 

65 
28 

34 
18 

32 

16 

26 

6 

40 
6 

50.8 
21.8 

PLAINS 

MAX 

Mm 

61 
1« 

65 
25 

68 
25 

64 
35 

59 
42 

61 

32 

42 
21 

43 
26 

54 

27 

55 

27 

51 
20 

59 
22 

71 
26 

71 
30 

65 
27 

66 

22 

73 
22 

67 
27 

53 
40 

54 
27 

71 
29 

65 

37 

78 
27 

63 
26 

71 
24 

57 
23 

69 
25 

64 

31 

36 

20 

23 

4 

30 
6 

59.0 
25.6 
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Continued 

VI 

UL 

Y 

1L 

M* 

LJ 

1A 

1UJ 

Kh 

.b 

TEXAS 

DECEMBER 

1969 

Station 

Day 

of  Month 

| 
Dl 

» 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

> 

< 

PLAINVIEw 

MAX 

MIN 

63 
26 

66 
31 

68 
32 

65 
36 

55 

40 

56 
32 

40 
26 

42 
24 

49 
27 

54 
24 

55 

24 

57 
28 

69 
35 

72 
33 

70 
32 

61 
29 

70 

3  0 

65 

34 

50 

36 

45 
31 

53 
36 

70 
39 

75 
32 

63 
34 

61 
30 

56 
28 

65 
31 

53 

2  3 

45 
19 

26 

11 

33 

12 

57.2 
29.4 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

60 
27 

67 
30 

69 
30 

66 
40 

63 
42 

62 

31 

42 
25 

46 
27 

54 
28 

57 
33 

56 
28 

60 
28 

69 
31 

19 

35 

65 

35 

69 
29 

n 

29 

68 
38 

57 
40 

54 
33 

71 
36 

6* 

34 

78 
31 

61 
31 

73 
30 

60 
28 

69 
31 

64 
32 

34 
22 

25 

12 

34 

11 

60.4 
30.2 

SILVERTON 

MAX 
MIN 

72 
27 

64 
23 

66 
26 

73 
28 

46 
36 

53 

30 

35 

21 

39 
22 

42 
23 

39 
25 

54 
21 

56 

20 

64 
28 

69 
30 

60 
29 

56 
24 

67 
24 

63 

31 

42 
32 

46 
23 

60 
28 

61 
32 

75 
25 

56 
26 

69 
24 

53 
25 

63 
32 

50 
24 

34 

19 

22 

12 

29 

8 

53.9 
25.2 

SPEARMAN 

MAX 

MIN 

63 
39 

68 
25 

58 
23 

49 
34 

47 
32 

38 

30 

41 
27 

36 
29 

36 
22 

37 
28 

53 

15 

63 

21 

66 
29 

61 
23 

52 
27 

60 
20 

50 
26 

46 
19 

59 
24 

58 

31 

75 
33 

56 
21 

47 
28 

52 

21 

65 
28 

55 

28 

34 
16 

28 

15 

37 
14 

40 
13 

51.1 
24.6 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

67 
22 

63 

28 

65 

24 

63 

25 

43 
30 

39 

28 

36 
18 

38 
24 

33 

28 

34 
26 

41 
19 

53 

18 

64 
23 

61 

26 

63 
26 

54 
26 

56 
21 

64 
26 

50 
20 

50 
24 

63 
28 

59 
32 

71 
22 

53 

23 

47 
20 

50 
22 

67 
31 

39 

19 

30 
16 

24 
4 

33 

11 

51.1 
23.1 

SUNRAY  4  SW 

MAX 

MIN 

64 
33 

67 
28 

65 
28 

62 

36 

40 
31 

41 
34 

38 
19 

36 
29 

37 
29 

43 
28 

57 
19 

63 
28 

69 
36 

63 
26 

60 
29 

57 
28 

64 
24 

58 
28 

51 
27 

63 
24 

60 
32 

73 
39 

55 

28 

54 
31 

52 

27 

70 
26 

68 
31 

38 
21 

29 

17 

35 

9 

37 

14 

33.9 
27.1 

TAHOKA 

MAX 

Mm 

62 
26 

68 
32 

72 
33 

66 
37 

53 
43 

62 
32 

41 
24 

45 
27 

55 

30 

58 
21 

60 
26 

63 
29 

71 
29 

81 

3  5 

65 
30 

66 
30 

67 
30 

66 
36 

54 
40 

53 
33 

73 
33 

67 
36 

81 
31 

62 

31 

73 
31 

58 
32 

67 
36 

67 

3? 

36 
22 

26 

14 

35 

11 

60.3 
30.1 

TULIA 

MAX 

Mm 

63 
30 

64 
30 

66 
30 

66 
30 

46 
39 

51 
31 

39 
21 

40 
21 

43 
21 

33 

24 

54 
24 

57 
23 

66 
30 

70 
32 

62 

30 

58 

28 

69 
28 

67 
32 

50 
33 

51 
27 

69 
33 

60 
34 

74 
30 

62 
32 

6  2 
27 

53 
27 

66 
32 

50 
27 

32 

19 

23 
8 

30 
9 

54.8 
27.2 

VEGA 

•     •     » 

MAX 

Mm 

62 

27 

61 
29 

63 
31 

63 

31 

50 
35 

44 
28 

44 
18 

36 
25 

33 

19 

29 
22 

50 
22 

52 

24 

63 

31 

66 

27 

60 

30 

60 
30 

60 
24 

69 
26 

56 
29 

52 

27 

69 
27 

60 
32 

70 
29 

59 
32 

53 

21 

53 
24 

69 
31 

46 
19 

26 

16 

21 
2 

24 

4 

52.5 
24.9 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  .is    AIRPORT 

MAX 

Mm 

6B 
35 

66 
31 

63 
35 

55 

42 

53 
49 

50 
34 

45 
30 

56 
34 

58 
3° 

64 
31 

60 
28 

68 
34 

75 
45 

64 
36 

72 
37 

69 
33 

65 
41 

65 
47 

48 
45 

63 
44 

64 

37 

77 
40 

63 
32 

75 
43 

55 

34 

65 
32 

66 

43 

43 
32 

33 
25 

33 
24 

42 
21 

59.5 
35.9 

ANSON 

MAX 

Mm 

68 
38 

68 
33 

66 
36 

59 
40 

58 
45 

5* 
35 

47 
29 

55 

33 

61 

40 

65 

30 

61 
29 

69 

36 

74 
46 

69 
36 

67 
37 

67 
33 

66 
36 

63 

48 

50 

44 

61 
42 

65 
38 

80 

40 

77 
33 

73 
47 

69 

34 

65 
33 

69 
49 

65 

30 

31 
25 

30 
24 

42 
20 

61.7 
36.2 

ASPERMONT  2  SSW 

MAX 

Mm 

63 
29 

68 
34 

69 
35 

61 
35 

52 

40 

62 

34 

41 
25 

47 
25 

54 
33 

60 
27 

64 
27 

60 
30 

69 
30 

74 
34 

64 
34 

65 
26 

60 

27 

67 
31 

52 

41 

49 
37 

62 

37 

65 
37 

79 
36 

63 
36 

76 
38 

58 
30 

66 
30 

66 
32 

33 
23 

30 
22 

46 
23 

59.6 
31.5 

BALLINGER  1  SN 

MAX 

Mm 

6B 
32 

68 
30 

64 

31 

55 

39 

52 

49 

51 
39 

47 
26 

59 
29 

62 

34 

66 

28 

61 
24 

69 
27 

71 
33 

71 

35 

69 
32 

71 
34 

67 
39 

70 
43 

54 
47 

67 

45 

67 
39 

76 
34 

6! 
32 

75 
36 

75 
33 

66 
27 

68 
42 

66 

32 

32 
26 

38 
25 

45 
22 

62.5 
33.7 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

6B 

34 

69 
34 

63 
32 

47 
40 

55 
38 

41 
33 

46 
26 

45 
32 

44 
28 

49 
29 

57 
26 

65 
25 

69 
35 

63 

36 

55 
33 

53 
28 

64 

33 

48 
36 

44 
39 

55 
28 

63 
36 

82 
36 

59 
33 

54 
33 

58 
29 

63 
34 

51 
32 

35 
26 

27 
22 

37 
20 

43 
21 

53.9 
31.3 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

68 
32 

66 
30 

69 
26 

62 
28 

45 
39 

51 
32 

39 
23 

45 
29 

38 
29 

43 
29 

47 
26 

56 
24 

60 
25 

75 
31 

58 
32 

56 
24 

58 
25 

59 
29 

45 
34 

49 
24 

59 
26 

62 
37 

77 
28 

57 
27 

52 

28 

56 

29 

62 

38 

49 

29 

32 
20 

24 

15 

34 
13 

53.3 

27.8 

COLEMAN 

MAX 

Mm 

68 
39 

69 
40 

72 
39 

61 
41 

63 

49 

49 
33 

50 
26 

59 
28 

62 
35 

67 
33 

62 
29 

70 
36 

73 

44 

63 
37 

73 
37 

72 
37 

72 
40 

73 
45 

55 

46 

68 
44 

67 
43 

78 
39 

68 
39 

74 
39 

63 
33 

65 
32 

66 
33 

60 
31 

32 
25 

36 
25 

43 
22 

62.9 

36.2 

COLORADO  CITY 

MAX 

MIN 

69 
34 

70 
31 

69 
32 

66 
43 

67 

48 

62 
31 

46 
25 

59 
30 

64 
36 

64 
26 

64 
25 

71 
28 

76 
37 

74 
36 

71 
32 

72 
33 

70 

36 

65 
46 

55 

43 

68 
44 

68 
38 

81 
37 

79 
34 

78 
42 

74 
31 

66 
34 

71 
48 

64 
30 

33 

23 

37 
20 

43 
21 

65.2 
34.1 

DICKENS 

MAX 

Mm 

67 
32 

70 
39 

69 

44 

67 
40 

67 

45 

67 
26 

67 
26 

61 
26 

60 

27 

70 
38 

74 
39 

71 
42 

61 
37 

60 
29 

60 

36 

58 
41 

47 
39 

45 
30 

64 
43 

62 

41 

74 

41 

73 
40 

58 
34 

65 
32 

64 
30 

52 
24 

35 

21 

41 
21 

62.5 
34.4 

ELECTRA 

MAX 

Mm 

66 
33 

57 
33 

68 
37 

73 
38 

50 

40 

50 
38 

42 

30 

49 
31 

50 
34 

57 
34 

52 
27 

50 
29 

61 
31 

70 

34 

67 
37 

54 
29 

55 

31 

60 
41 

59 

42 

48 
41 

52 

39 

61 
36 

79 
36 

64 
40 

66 
33 

58 
33 

68 
34 

65 

33 

49 

24 

33 
23 

33 
18 

57.0 
33.5 

GAIL 

MAX 

Mm 

68 
39 

69 
36 

68 
38 

60 

49 

63 
46 

55 

30 

62 
28 

58 
26 

59 
36 

60 
29 

63 
33 

70 
39 

78 
42 

69 
39 

69 
40 

67 
30 

67 
36 

58 
42 

55 
35 

73 
33 

66 
42 

61 

*5 

70 
39 

74 
46 

63 

34 

65 
35 

69 
46 

53 
29 

37 
24 

33 

20 

41 
21 

62.7 
36.0 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

65 
29 

67 
34 

72 
33 

60 
36 

52 
42 

62 
35 

40 
26 

48 
27 

54 
28 

55 

26 

59 
25 

61 
26 

70 
28 

74 
34 

69 
33 

64 
28 

60 

27 

65 

34 

50 

43 

48 
28 

60 
29 

65 
35 

78 
37 

62 
38 

71 

35 

59 
36 

61 

44 

63 

34 

61.2 
32.5 

HASKELL 

MAX 

Mm 

63 
33 

67 
34 

69 
35 

64 
37 

51 
43 

'57 
38 

41 
28 

47 
29 

56 
36 

61 
30 

60 
29 

61 
30 

70 
36 

74 
37 

68 
37 

65 

30 

62 
31 

65 
39 

54 
42 

48 
37 

60 
38 

65 
40 

80 
36 

64 
36 

75 
32 

58 
33 

67 
37 

6  = 
35 

35 
25 

37 
24 

35 

22 

59.6 

33.6 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

59 
35 

65 
36 

1  67 
41 

69 

42 

53 

45 

50 
35 

40 
28 

50 
26 

57 
30 

60 
34 

65 
30 

60 
32 

69 

31 

72 
42 

66 

40 

70 
38 

70 

40 

65 
49 

70 
45 

50 
42 

67 
43 

65 
39 

73 
35 

61 
35 

72 

34 

55 

32 

64 
33 

67 
35 

38 
24 

26 
24 

35 
22 

39.7 
35.6 

JAYTON 

MAX 

Mm 

64 
26 

68 
32 

70 
30 

65 
35 

54 

40 

63 
34 

41 
25 

46 
26 

55 

30 

61 
26 

61 
26 

60 
26 

73 

30 

56 
40 

65 
33 

65 
28 

60 
28 

67 
32 

54 
41 

49 
31 

62 
35 

66 

35 

61 
33 

62 
33 

75 
29 

60 
31 

63 
33 

70 
32 

35 

24 

21 

17 

61.1 
30.4 

MATADOR 

MAX 

Mm 

69 
36 

67 
30 

72 
30 

63 
37 

52 
39 

62 
34 

39 
25 

41 
28 

49 
26 

46 
26 

56 
28 

61 
28 

70 
32 

72 

33 

64 
31 

60 
24 

66 

25 

62 
30 

45 
39 

41 
27 

61 
36 

64 
39 

82 
32 

61 
32 

64 

30 

58 
34 

64 
39 

55 

31 

35 
22 

26 
20 

37 

19 

56.9 

30.4 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

65 
35 

68 
35 

72 
36 

62 

37 

46 
40 

S3 

32 

41 
27 

42 
2? 

40 
30 

46 
30 

49 
30 

56 
29 

60 
29 

71 
39 

62 
39 

52 
28 

52 
26 

58 
36 

47 
36 

45 
26 

59 
26 

63 

32 

60 
32 

58 
33 

53 
30 

56 

33 

62 
33 

50 

30 

35 
22 

26 

20 

38 

20 

53.8 

31.0 

MUNDAY 

MAX 

Mm 

66 
37 

69 

34 

64 
35 

58 
41 

56 
39 

49 
37 

46 
25 

54 
36 

59 
36 

58 
29 

60 
26 

71 
30 

71 
35 

66 
37 

61 
35 

58 
29 

64 
35 

61 

44 

47 

41 

57 
33 

63 

34 

61 

39 

76 
34 

72 
43 

57 

32 

66 
32 

68 
42 

50 

29 

29 
24 

35 

22 

41 
19 

59.2 
33.7 

PAOUCAH 

MAX 

Mm 

60 
37 

67 
36 

71 
36 

62 
38 

49 
42 

56 

36 

42 
26 

48 
28 

52 

27 

46 

27 

53 

28 

60 
29 

69 
32 

71 

36 

65 
37 

59 
29 

58 

30 

64 
33 

.6 
39 

45 
29 

55 
29 

65 
42 

63 
35 

60 
36 

57 
30 

59 
32 

64 
35 

59 
33 

35 
22 

27 
22 

38 
20 

56.4 
32.0 

POST 

MAX 

Mm 

58 
34 

68 
36 

69 
37 

61 
43 

53 

44 

6* 
35 

58 

30 

43 
31 

55 

32 

59 
32 

60 

34 

62 

37 

71 
38 

77 
40 

65 
37 

66 

30 

64 
32 

64 
36 

53 

"2 

53 
36 

73 
38 

66 
46 

81 
37 

63 
39 

74 
34 

58 
35 

66 
37 

68 
32 

35 
23 

32 
20 

34 
20 

60.4 

34.7 

QUANAH  s  se 

MAX 

Mm 

66 

26 

67 
29 

69 
30 

62 
32 

50 
40 

54 
37 

42 
26 

47 
29 

51 
27 

44 
27 

50 
24 

59 

21 

68 
22 

66 

26 

64 
31 

57 
25 

53 
27 

59 
38 

47 
40 

41 
32 

51 
32 

62 
34 

63 

30 

62 
30 

56 
26 

59 
26 

64 
36 

56 
32 

33 
22 

33 
23 

34 
15 

55.3 

26.9 

ROSCOE 

max 

Mm 

67 
36 

67 
31 

66 
34 

65 
42 

66 

43 

64 
42 

50 
23 

57 
32 

61 

30 

53 
31 

60 
26 

67 
32 

75 
42 

65 
37 

71 
35 

69 
29 

66 
36 

59 

43 

40 

66 
42 

63 
36 

78 

39 

73 
31 

75 
44 

54 

31 

64 
30 

67 
37 

64 
31 

56 

20 

30 
20 

42 
20 

62.3 
33.6 

ROTAN 

MAX 

Mm 

67 
36 

67 
32 

65 
38 

56 
39 

65 
46 

54 
33 

45 
26 

55 

32 

59 

40 

63 

30 

61 
30 

69 
35 

75 
42 

63 
37 

67 
36 

62 
28 

66 
33 

61 
46 

49 
42 

63 
39 

65 
39 

79 
43 

70 
33 

73 
45 

56 

32 

65 
36 

68 

51 

52 

30 

32 

24 

34 
19 

40 
20 

60.4 
33.4 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

64 
26 

66 
29 

68 
30 

66 

34 

53 

43 

62 

39 

43 
30 

50 
30 

54 
36 

59 
35 

56 
27 

60 
27 

70 
30 

71 

30 

70 
34 

60 
29 

59 
30 

63 
38 

52 

42 

48 
40 

60 

35 

64 

36 

61 
37 

62 
37 

71 

33 

59 
30 

64 
33 

67 
34 

35 

60.6 
33.4 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

Mm 

70 
32 

70 
28 

62 
26 

57 
37 

48 
39 

44 
32 

44 
25 

43 
31 

44 

30 

42 
33 

56 
26 

58 

24 

73 
31 

76 
33 

53 
32 

54 
26 

53 
2' 

51 
32 

47 
35 

49 
27 

60 
34 

81 
35 

59 
28 

60 
30 

56 
28 

59 
34 

56 

28 

38 
26 

34 
21 

36 

17 

42 

18 

54.1 
29.3 

SNYDER 

MAX 

Mm 

62 
26 

62 
32 

69 
32 

62 
33 

53 

44 

64 
33 

43 
25 

44 
26 

55 

30 

58 
28 

62 
28 

62 
27 

76 
30 

76 

33 

67 
31 

71 
31 

66 

30 

67 
35 

56 
37 

52 

34 

67 
39 

66 
37 

76 
34 

62 
33 

76 
33 

56 
31 

64 
33 

70 
34 

35 
23 

35 

19 

35 

19 

60.3 
31.0 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

65 
30 

66 
34 

70 
35 

63 
35 

51 
42 

57 
38 

43 
28 

47 
29 

54 
29 

53 

26 

55 

27 

59 
28 

69 
29 

68 

34 

65 
35 

59 
28 

55 

2  a 

63 

36 

4B 

41 

48 
29 

56 

30 

63 

39 

61 
35 

61 
35 

67 

29 

59 
30 

65 
33 

63 
34 

36 

23 

28 
20 

34 

20 

37.1 
31.3 

TURKEY  2  WSw 

MAX 

MIN 

65 
34 

69 
34 

64 
34 

55 

34 

58 
41 

49 
33 

47 
26 

43 

34 

42 
27 

50 
28 

57 
27 

64 
32 

69 
37 

60 
35 

56 
36 

57 

28 

66 
3! 

57 
38 

46 
39 

70 
39 

64 
37 

79 

38 

62 

34 

57 
32 

56 
31 

60 

34 

58 
43 

45 
28 

29 
22 

40 

IB 

42 

20 

56.1 
32.4 

Sm  R*f*i*oc*  Not**  following  Station  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXA5 

DECEMBER 


Station 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


VERNON 

WELLINGTON  2  ENE 
WICHITA  FALLS  UB  AP 
WINTERS  1  NNE 

*     •     * 
NORTH  CENTRAL       0: 
ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDWELL  DAM 
9ELT0N  DAM 
BENBROOK  DAM 
BCJNHAM 
BOWIE 
BOYD  3  SE 
BRECKENRIDCE 
BRIDGEPORT 
BROwnwOOD 
CAMERON 
CLEBURNE 
CORSICANA 
DALLAS  WB  AIRPORT 
DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 
FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 
GAINESVILLE 
GATESVlLLE 
GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


70   70   70 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MI.',' 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MUI 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


70   66 
35   31 


65   66 
3'   36 


62   73 
33   33 


63   72 
39   45 


66   66 
33   36 


67   66 
40   35 


64   71 
26   32 


69   67 
37   31 


65   70 
35   33 


58   68 
32   36 


75   71 
40   40 


74   68 
36   37 


63   74 
37   37 


72   68   68 
42   40   40 


64   65 
36   45 


70   68 
39   39 


64   71 
34   43 


70   69 
29   32 


72   68 

34   40 


64   68 
26   26 


64   74 
30   38 


73   68 
40   31 


38   39 


75   73 
33   35 


63   69 
28   34 


62   70 
34   38 


63   54   43 
39   40   38 


63   67   65 


52   52 

44   36 


51   42 
40   36 


57   41 
40   39 


59   48 
46   45 


54   47 
40   36 


50   41 
39   33 


48   45 
38   37 


52   49 
36   39 


52   46 
40   32 


51 

40   39 


56   51 
46   41 


63   54 
45   40 


52   45 
43   33 


58   51 
42   40 


51   44 
42   38 


50   41 
36   37 


52   42 

40   32 


53   47 
43   41 


62 

38   38 


43   45   34 


51   43 
40   35 


52   45 
43   39 


53   57 
31   38 


57   48 
45   45 


58   50 
46   40 


64   48 
44   32 


53   46 
45   33 


54   50 
47   39 


54   46 
44   33 


55   44 
38   39 


54   45 
39   36 


50   52 
41   38 


54   48 
45   42 


52   48   42 
26   30   30 


40   49   58 


43   49 
33   30 


47   52 

36   34 


54 

37   37 


42   49 
31   33 


46   52 

37   30 


43   52 

30   36 


42   46 
34   32 


56   56 
36   39 


48   54 
31   35 


41   46 
29   30 


53   55   56 

34   30   41 


50   55 
30   30 


48   53   58 


50 

34   39 


48   52 
34   32 


42   50   53 
30   30   31 


48   52 
32 


29  29 

52  55 

32  30  39 

48  54  58 

34  28  36 

49  54  60 
37  34  43 

42  47  51 

35  33  36 


46   51 
32   30 


54   55 

35   30 


52   52 
30   27 


57   56 
33   38 


42   48   56 
30   31 


54   57 
32   41 


43   47 
36   34 


41   47 
33   26 


43   49   54 
30   32   34 


63   66   63 
31   26   32 

69 


56   61 
36   30 


58   61 
37   34 


60   69 
37   37 


55   60 
37   39 


56   67 
29   32 


56   57 
36   28 


55   60 
35   31 


61   69 
37   32 


58   59   61 
37   32   27 


58   65   60 
33   31 


72   63 
39   35 


64   63 
35   31 


59   64 
37   32 


60   60 
40   35 


54   56 
40   33 


57   60 
38   32 


56   66 
35   31 


60   62 
28   30 


66   62   66 


60   59   67 


61   62 
39   33 


53   56 
39   29 


58   67 
36   31 


70   68 
37   35 


67   63 
30   26 


65   62 
35   30 


57   61 
36   26 


65   62 
35   30 


57   58   60 
39   32   32 


66   60 
35   35 


61   72   70 
21   30   31 


78   79 
42   40 


73   68 
40   38 


67   71 
35   45 


69   74 
38   45 


69   74 

39   39 


70   65 
41   42 


72   70 
36   43 


71   76 
22   40 


75   68 
45   36 


71   76 
27   41 


65   73 
31   40 


77   76 
45   48 


75   66 
42   44 


68   75 

34   43 


74   71 
47   45 


67   67   62 


55   65 

37   31   32 

S««  RefetBDC*  Nol( 


73  71 

44  43 

68  74 

39  46 

64  66 

29  36 

75  71 

44  44 

72  70 

40  44 

75  72 

47  44 

67  72 

25  39 

70  76 
31  39 

75  75 

46  45 

76  72 
36  36 

78  72 

47  44 

71  76 

26  32 

76  74 

43  41 

70  74 

34  45 

64  70 

29  43 

72  75 
38  45 

68  74 
40  43 

I  Following 

383  - 


54   60   56 


70   70 
36   38 


69   65 
30   30 


58   60 
29   34 


71   61 
37   38 


73   70 
43   44 


69   61 
34   34 


55   59 

31   41 


69   59 
32   32 


66   65 
31   36 


67   69 
39   41 


72   71   77 
43   53   59 


65   67 
36   45 


70   62 
36   36 


58   69 
36   48 


59   60 
31   40 


70   67 
34   30 


71   66 
36   36 


68   69 
35   39 


62   58 

30   30 


74   69 
39   39 


72   70 
43   50 


68   70 
3?   39 


72   68 
42   53 


70   64 
31   32 


71   68   74 


69   58 
34   35 


68   57 
34   35 


69   72 

55   57 


69   51   67 


49   64 
41   43 


56   61 
42   39 


71   67   69 
39   40 
Sutton  bide* 


54   55 
43   44 


59   58 
47   49 


53   55 
44   43 


50   58 
45   40 


46   56 
42   39 


50   55 
44   42 


64   64 
43   40 


49   53 
43   41 


54   66 
46   45 


60   67 
49   50 


55   65 
46   43 


59   52 

44   44 


53   64 
45   45 


50   57 
44   43 


52   66 
44   42 


52   61 
44   42 


49   60 
45   48 


63   68 
46   45 


51   63 

44   44 


55   65 
46   43 


49   49 
44   41 


64   69 
49   50 


69   66 
47   42 


63   65 
46   41 


51   62 
43   39 


58   66 

46   40 


50   54 
44   44 


51   48 
44   42 


56   66 
46   39 


55   64 

46   40 


60   82   62 
30   30   30 


76 
34 


0  8 
30 


63   75 
33   33 


63   76 
35   37 


69   65   64 
41   40   45 


65 
3' 


65   75 
40   39 


76   74 
37   36 


64   58   66 
33   33   34 


72 
19 


57   66 
31   32 


64   69 
37   40 


55   61 

32   36 


57   62 
33   34 


56   60 
31   32 


58   59 
25   42 


68   61 
40   31 


58   60 
27   27 


65   69 
32   46 


57   62 
27   31 


53   64 
30   33 


63   77 
30   52 


61   68 
30   47 


54   60 
31   31 


61   68 
36   49 


58   70 
27   42 


64   81 
28   49 


55   62 
35   36 


60   62 
32   34 


62   66 
33   51 


60   68 
27   46 


62   68 
31   51 


55   60 
28   30 


57   62 
28   28 


64   72 
31   52 


62   70 

26   47 


57   65 
28   28 


62   70 
29   47 


56   61 
32   35 


53   57 

28   30 


57   63 
33   35 


56   61 
35   40 


69   36 
30   25 


55   32 
32   23 


69   49 
48   34 


70   58 
47   36 


67   42 
40   33 


55   38 
36   29 


40   36 
30   26 


69   41 
40   32 


46   32 
31   26 


70   40 
36   30 


66   41 
38   32 


72   54 
51   32 


63   38 
38   30 


64   69 

50   37 


60   37 
37   31 


56   38 
36   28 


66   46 
38   29 


68   40 
39   30 


42   34 
32   28 


65   37 
35   29 


68   41 
41   31 


57   36 
38   32 


62   40 
30   32 


69   62 
53   35 


66   48 
46   32 


67   41 
40   29 


27   34 
23   23 


30   30 
16   15 


38   35 
29   23 


39   41 
31   24 


35   34 
26   19 


35   45 
25   22 


34   36 
29   23 


43   52 
30   25 


35   48 
28 


44   34 
29   22 


34   45 
28   25 


31   41 
27   16 


34   44 
26   20 


28   32 
25   25 


39   52 
27   23 


34   45 
28   22 


36   47 
28   23 


34   32 
25   16 


28   19 


45   51 
30   23 


36   48 
28   18 


26   35 
26   18 


35   48 

28   20 


36   35 
27   22 


36   32 
28   21 


37   46 
24   24 


34   35 
27   23 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

oecEMnR 


Station 


Day  ol  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18 


19   20   21   22   23   24   25   26   27 


HENRIETTA 
HICO 

hiusbo.ro 

JACkSBORO 

KAUFMAN 

K1LLEEN 

LAVON  DAM 

MARLIN 

MC  CPEGCB 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

QUlNLAN 

RANGER  1  H 

RISING  STAR 

ROSEBUD  3  WSW 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SPRINOTOWN 

STEPHENVILLE  *  N 

STlLLHOUSE  HOLLOW  DAM 

TAYLOR 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORO 

WHITNEY  OAM 

•     •     • 
EAST  TEXAS  0< 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIH 


MAX 
MIH 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

NUN 


69   66 
40   34 


63   69 
30   35 


64   7* 
36   43 


63   74 
37   43 


63   67 
34   35 


62   74 
34   40 


71   66 

39   40 


73   69 
40   39 


MAX 

73 

73 

71 

Mm 

37 

36 

J1 

MAX 

MTN 

MAX 

73 

71 

71 

Mm 

36 

35 

39 

51   49 
40   36 


66   53   46 


42   46   40 


67   55   46 


70   64   46 
42   42   36 


6B   60   48 
41   45   43 


52   43 
40   36 


52   45 

40   36 


52   46 
47   32 


63   53   45 
36   40   34 


50   45 
44   32 


65   62   49 

43   44   40 


66   66   44 
33   33   37 


52   50 
38 


50   45 
44   32 


72   59   49 


61 

44   43 


69   65   57 

46   42   40 


49   53 

32 


50 
31 


50   53 

29   30 


55   60 
32   42 


47   52 
31   33 


55   61 
32   43 


50   54 
31   35 


51   54 
30   37 


53 
39 


46   52 

30   34 


53   56 

29   37 


54   54 
32   38 


49   55 

32   36 


51   54 
33   35 


58   54 
37   30 


70   60   70 


59   64   59 


60   62   71 


56   67 
32   30 


65   62 
34   29 


65   60 
35   34 


62   69 
40   37 


55   63 

33   33 


56   67 
35   33 


70   62 
37   36 


69   62 
33   28 


71   74 
41   37 


74   70 
37   41 


73   67 
40   39 


72   72 
44   40 


75   74 
43   43 


71   69 
45   35 


71   75 
46   41 


74   67 
45   45 


71   69 
44   30 


72   69 

46   46 


71   73 
43   36 


72   68 
47   43 


72   67 
37   36 


70   69 
40   38 


71   66 
43   37 


76   69 
41   37 


71   70 

45   36 


66   69 
40   43 


74   69 
40   38 


72   74 
46   47 


69   68 

44   35 


75   70 
41   35 


67   70 
45   42 


75   71 
45   48 


74   77 
48   46 


73   73 
47   49 


73   67 
35   37 


73   67 
46   45 


66   72 
46   43 


70   71 
46   45 


74   70 
43   36 


76   70 
44   41 


58   62   58 
27   40   41 


68   74 
35   39 


73   65   69 
41   40 


63   63   64 

30   41   51 


71   60   66 
36   38   48 


74   71   76 
42   47   57 


67   56 

37   37   47 


70   70   74 
39   52   57 


74   65   70 
39   40   58 


61   67   69 
32   40   53 


66   70 
56   52 


63   68   69 
34   43   52 


72   64   69 
40   41   53 


63   62 
33   34 


66   53   56 

33   34   45 


50   63 
31   46 


72   68 
37   37 


70   66 
32   41 


65   65 
36   44 


54 
63   69 


73   71   64 
35   35   41 


72   70   74 
42   53 


62   55   62 
32   33   45 


70   60 
32   33 


66   66   72 
34   43 


74   70 
42   45 


76   73 

43   45 


71   66   68 


65   60 
26   29 


72   67 
43   40 


66   70 
49   58 


65   70   70 
37   43   56 


72   65   65 
33   34   45 


71   65   69 
41   41   50 


63   74 
56   55 


51   61 
42   42 


68   61 
47   44 


71   71 
54   43 


61   56 

45   43 


66   55 

54   43 


70   66 
52   48 


69   51 

48   45 


73   59 

52   47 


65   50 
45   44 


56   55 

46   45 


55   57 

43   45 


70   56 
55   45 


60   60 
35   39 


67   52 

50   43 


67   49 

46   43 


73   53 
47   46 


47   64 
43   44 


65   50 

45   44 


53   62 

44   43 


69   67 

47   47 


70   59 
53   46 


66   51 
44   43 


70   75 
48   44 


65   60 
47   44 


73   61 
51   48 


74   66 
54   49 


72   57 
52   50 


57   48 
42   33 


72   61 
54   47 


61   54 

50   47 


67   51 
47   44 


70   52 

46   44 


74   60 
53   46 


66   60   69   72   74   74   65   67   66 
42   38  l»      41   46   42 
S**  R*i*r*DC*  NoUt  Following  Sutton  Ind»< 
-  384  - 


67   69 
36   35 


76   75 
37   39 


77   65 
36   39 


65   63   74 


56   63 

31   32 


77   67 
38   38 


66   76 
37   33 


60   65 
33   34 


33  35 

75  69 

38  40 

66  72 

39  42 


68   66 
35   39 


61   72 
34   40 


59   61 
30   36 


62   68 

27   47 


58   60 
30   30 


59   70 
34   45 


54   60 
30   30 


63   70 
31   35 


53   59 
29   33 


64   72 
30   47 


57   60 
34   34 


57   65 
26   43 


49   60 
33   39 


63   70 
3"   45 


64   61 
30   36 


65   63 
23   43 


53   59 
26   32 


55   59 

32   33 


57   62 
31   32 


64   67 
33   45 


60   66 
29   46 


56   63 
32   35 


63   75 
33   47 


55   56 

27   32 


57   61 
27   31 


62   68 
33   47 


59   62 
34   40 


60   64 
32   34 


58   62 
36   36 


59   65 

30   31 


58   61 
34   34 


60   66 
34   52 


60   69 
31   46 


57   62 
28   34 


57   61 
30   29 


67   62 
46   33 


68   46 
33   25 


64   36 
34   26 


70   55 

46   34 


67   33 
32   23 


66   49 
48   34 


69   56 
44   31 


66   44 
44   34 


68   42 
40   30 


69   50 
43   36 


63   39 
38   29 


71   52 
50   35 


49   35 

33   26 


70   52 
37   35 


49   32 
31   25 


56   46 
43   33 


65   39 
36   32 


68   41 
39   31 


56   27 
27   22 


66   56 

43   30 


68   36 
35   32 


70   49 
49   32 


60   39 
38   32 


43   3* 
33   25 


62   32 
32   25 


70   50 
49   35 


73   52 
51   38 


71   53 
52   35 


67   34 
33   24 


67   49 
43   36 


60   40 
40   32 


66   42 

40   30 


68   38 
36   32 


70   52 
46   36 


33   31 

24   12 


34   45 
25   19 


46   35 

26   23 


33   42 

25   21 


38   33 
30   21 


42   48 
30   22 


37   33 
30   21 


38   56 
28   21 


38   38 
29   23 


32   44 
27   26 


36   32 
30   22 


33   46 
25   21 


39   34 
29   24 


35   41 

17   19 


37   30 
29   19 


35   31 

25   20 


33   34 
25   27 


29   41 
21   22 


32   46 
26   20 


32   43 
24   22 


32   36 
24   21 


40   48 
31   28 


34   31 
26   17 


32   44 
23   22 


38   43 

30   24 


40   45 
32   27 


39   40 
30   26 


27   32 
24   20 


38   36 

30   24 


37   47 
30   25 


35   47 

26   21 


33   33 

25   22 


39   40 
29   22 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER 


Station 

Day 

of  Month 

■ 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

► 
< 

CENTER 

MAX 

Mm 

65 
3". 

74 
31 

74 
31 

75 
31 

61 
31 

47 
41 

47 
38 

54 
23 

53 
25 

61 
39 

67 
35 

63 
25 

67 
25 

71 
47 

75 
42 

77 
35 

62 

35 

69 

40 

69 

54 

60 
45 

57 
44 

63 
31 

62 

30 

68 
31 

56 
34 

57 
25 

59 

27 

6' 
45 

69 
62 

66 
35 

37 
30 

62.9 
35.5 

CENTERVIllE 

MAX 

MIN 

63 
30 

73 
38 

70 
30 

72 
32 

63 
37 

5  5 
40 

51 

31 

54 
25 

55 

31 

62 

37 

69 
35 

60 
26 

70 
29 

74 

43 

75 
40 

76 

41 

71 
45 

70 
55 

75 
53 

64 
47 

60 
49 

62 
35 

69 
32 

62 
49 

66 
43 

57 

25 

62 

46 

73 
55 

66 
37 

42 
31 

35 
21 

63.7 

37.7 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

67 
29 

67 
33 

67 
37 

67 
35 

54 
35 

47 

36 

42 
33 

47 
29 

51 
30 

52 

32 

5! 

35 

56 
29 

67 
27 

71 
42 

71 
41 

68 
33 

53 
31 

56 
41 

67 
49 

55 
43 

47 
37 

56 
29 

58 
28 

61 
33 

49 
30 

52 

25 

57 
24 

55 

44 

55 
34 

42 
31 

33 
23 

56.3 
33.3 

COLDSPRING  5  SSw 

MAX 

MIN 

60 
2B 

73 
37 

74 
34 

70 
35 

67 
38 

56 

40 

58 
37 

53 
28 

56 
28 

56 
39 

70 
39 

61 
29 

68 
29 

74 
49 

76 

47 

76 

47 

73 
46 

74 

46 

72 
57 

72 
49 

63 

46 

66 
33 

67 
34 

67 
37 

69 
41 

58 
28 

61 
28 

72 
48 

71 
41 

45 
31 

38 

27 

65.1 
38.0 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

MIN 

72 

40 

70 
44 

70 
37 

67 
45 

58 
45 

56 

41 

52 

37 

57 
33 

61 

44 

68 
38 

59 

35 

68 
35 

74 
47 

74 
50 

74 
45 

69 
50 

63 
57 

73 
59 

70 
53 

57 
51 

67 
44 

70 
37 

66 
48 

72 
46 

65 

41 

60 

33 

74 
52 

65 
46 

46 
33 

39 
30 

47 
25 

64.0 
42.6 

CONROE 

MAX 

MIN 

63 
32 

75 
41 

77 
36 

73 
39 

71 
44 

56 
49 

58 
38 

58 
33 

60 
34 

59 
43 

73 

40 

65 
31 

70 
32 

70 

42 

77 
46 

79 
47 

73 
49 

72 
56 

71 
58 

71 
53 

63 
53 

69 
36 

71 
38 

70 
51 

70 
41 

60 
32 

68 
32 

75 
55 

72 
43 

46 
33 

40 
27 

66.9 

41.2 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

62 

30 

75 
34 

70 
35 

73 
35 

63 

41 

55 

40 

50 
38 

53 

28 

53 
28 

63 
43 

69 
38 

60 
30 

68 
29 

74 
42 

73 
43 

75 
43 

71 
47 

74 
50 

74 
57 

68 
46 

58 
48 

65 
33 

68 
32 

67 
39 

66 
39 

58 
29 

61 
27 

72 

50 

70 
40 

45 
32 

36 

26 

64.2 
37.9 

OAINGERFIELD  9  S 

MAX 

Mm 

71 
39 

69 
36 

69 
38 

66 
36 

54 

41 

46 

36 

49 
36 

52 

29 

57 
37 

64 

4S 

60 
38 

67 
30 

72 
47 

73 
46 

72 
39 

67 
35 

62 

43 

65 
49 

64 

43 

50 

44 

59 
42 

60 
36 

63 
41 

60 
34 

55 

40 

59 
27 

62 

40 

63 

38 

57 
40 

47 
32 

44 
28 

60.6 
38.3 

DULVILLE  2  H 

MAX 

Mm 

70 
42 

69 

40 

73 
43 

60 
43 

53 
40 

52 

40 

50 
37 

53 

30 

63 
39 

59 
37 

58 
38 

61 
37 

73 
47 

71 
52 

73 
49 

62 

40 

71 
46 

70 
54 

63 

51 

52 

45 

62 

47 

65 
36 

63 
43 

63 

37 

63 
45 

60 

31 

68 
43 

65 

57 

59 
36 

36 
30 

44 
22 

61.4 
41.2 

EMORY 

MAX 

Mm 

60 
26 

68 
35 

68 
37 

69 
38 

56 
38 

4* 

32 

41 
32 

49 
26 

53 
31 

57 
37 

57 
33 

57 
29 

68 
30 

65 

43 

73 
36 

70 
35 

59 

35 

65 

45 

66 
54 

56 

44 

51 
42 

62 
32 

65 
32 

63 

36 

54 
38 

52 
27 

60 
28 

64 

50 

52 

34 

40 
29 

33 

20 

58.0 
33.2 

EVAOALE 

MAX 

MIN 

62 
32 

72 

35 

75 
33 

69 
34 

52 
36 

5  5 
40 

63 

42 

55 

32 

57 
39 

60 
38 

65 
39 

62 

28 

67 

34 

73 
45 

75 
48 

76 
45 

70 
42 

81 
44 

55 

77 
50 

49 

69 
34 

65 

37 

36 

36 

30 

61 
34 

71 
36 

71 

50 

70 
31 

57 
21 

66.5 
38.2 

FAIRFIELD 

MAX 

NUN 

72 
43 

70 
39 

70 

40 

66 

42 

58 

40 

48 
40 

51 
37 

53 

31 

62 
39 

66 
38 

62 
35 

68 

34 

72 

44 

73 
44 

69 

50 

71 
57 

71 
55 

56 
46 

64 

46 

61 
41 

65 
36 

72 
30 

71 
51 

62 
33 

34 

30 

47 
23 

62.8 
40.2 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

73 
37 

69 
41 

73 
35 

67 
4  2 

60 
42 

55 
41 

53 

39 

57 
30 

62 
43 

67 
38 

63 

34 

69 

34 

74 
43 

74 
47 

75 
43 

73 

45 

70 
53 

73 
58 

o9 
56 

68 

49 

66 

47 

70 
35 

66 

44 

70 
39 

65 

45 

61 
30 

74 
50 

70 

53 

65 
32 

}1 
31 

47 
22 

65.7 
41.2 

GILMER  2  W 

MAX 

Mm 

62 
27 

72 
32 

70 
33 

69 

30 

57 
39 

43 

39 

41 
35 

49 
25 

53 

27 

55 
38 

65 
33 

59 
27 

66 
32 

72 

44 

72 

36 

73 
34 

57 
34 

64 

42 

65 
53 

57 

42 

60 
29 

62 

30 

65 
35 

53 
36 

5  0 
24 

59 
26 

64 

45 

56 
38 

43 
3? 

59,9 

34.4 

gladehater 

MAX 

Mm 

63 

37 

71 
32 

70 
35 

69 
31 

66 
41 

44 
40 

42 
35 

51 
26 

52 

31 

58 

40 

65 
33 

61 
28 

67 
39 

71 
48 

72 
39 

72 
34 

58 

40 

65 
47 

65 

54 

57 
43 

52 

44 

62 
32 

63 
36 

65 

35 

55 

40 

51 

25 

59 
29 

64 
49 

57 
37 

58 

31 

42 
25 

60.2 
36.6 

GROvETON  2  NNH 

MAX 

Mm 

73 
33 

72 
38 

72 
36 

62 
37 

56 

41 

56 

44 

54 
36 

58 
27 

59 
44 

69 

43 

61 
34 

68 
29 

73 

45 

73 

45 

76 
45 

72 

44 

72 
45 

72 
52 

72 
52 

69 

47 

65 

47 

65 
32 

66 

42 

66 

41 

72 

41 

72 

26 

71 
38 

71 
39 

71 
37 

32 

67.5 
39.7 

HEMPHILL 

MAX 

MIN 

62 
29 

74 
30 

73 
31 

74 
31 

61 
42 

5B 
42 

52 

39 

52 
25 

55 

35 

59 
46 

64 
36 

61 
25 

67 
32 

71 
40 

74 
44 

75 

40 

64 

41 

73 

49 

74 
55 

68 

47 

61 

45 

64 
30 

64 

37 

67 

31 

64 

40 

52 
25 

59 
33 

65 

51 

70 

54 

55 
36 

38 
29 

63.5 

37.7 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

62 
37 

74 

42 

73 
39 

73 
43 

70 
47 

58 

42 

54 
39 

55 
34 

58 
36 

62 
38 

72 
39 

64 
34 

72 
36 

76 
48 

78 
46 

77 

49 

75 
55 

62 
57 

75 
59 

72 
54 

62 
53 

68 
36 

71 
38 

69 
46 

67 
46 

61 
34 

63 
39 

76 
57 

74 
40 

45 
32 

43 
27 

66.5 

42.9 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

62 
27 

72 
35 

71 

36 

74 
38 

54 
39 

".8 

36 

43 
36 

50 
26 

52 

29 

62 

41 

67 
33 

62 

35 

67 

36 

72 
44 

73 
46 

72 

34 

56 

35 

58 

40 

66 
52 

55 

47 

56 

46 

63 

32 

64 
34 

63 
37 

60 
36 

53 

26 

58 
26 

65 

42 

63 
38 

45 
32 

32 
22 

59,9 

36.1 

HUNTSVlLLE 

MAX 

Mm 

61 
35 

73 

45 

72 
45 

70 
47 

68 

44 

51 
43 

53 
38 

54 
33 

60 
34 

63 
44 

70 
38 

65 
39 

70 
39 

73 
50 

75 
50 

77 
49 

74 
49 

73 
55 

73 
60 

72 

50 

61 
50 

65 

40 

68 

40 

66 

46 

69 
47 

59 
37 

62 

36 

72 
54 

70 
39 

44 
32 

37 
27 

65.2 
43.1 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

60 
29 

72 
30 

72 
32 

74 

31 

62 
32 

53 
42 

51 

40 

52 
26 

55 
26 

59 

42 

66 
37 

59 
26 

66 
26 

72 
42 

71 
41 

73 
36 

65 
38 

73 
44 

73 
57 

65 

47 

54 

47 

63 

30 

62 

30 

66 
33 

63 
37 

56 
26 

59 
27 

66 

48 

54 
46 

46 
36 

36 
27 

61.9 
35.9 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

71 
38 

69 

38 

71 
37 

60 
42 

53 
39 

46 

40 

50 
35 

52 

30 

6: 
40 

66 
46 

60 
35 

67 
34 

72 
47 

71 
51 

73 

45 

63 
39 

70 

45 

69 
53 

64 
49 

51 
44 

62 

47 

66 
33 

63 
39 

56 
39 

61 
44 

60 
30 

67 
43 

65 
56 

58 
36 

36 
31 

44 
22 

61.3 
40.2 

JASPER  3  SH 

MAX 

Mm 

62 
22 

75 
27 

74 

25 

74 
27 

66 

36 

60 
36 

60 
36 

53 
22 

57 

35 

58 

40 

67 
34 

61 
21 

68 
30 

70 
35 

75 
39 

75 
39 

69 
39 

76 

44 

75 
53 

72 

42 

62 
42 

65 
26 

65 
33 

68 
29 

65 

41 

05 
22 

61 
23 

69 
46 

70 
60 

70 

32 

41 
27 

66.1 
34.3 

KARNACK 

MAX 

Mm 

70 
33 

68 
34 

70 

37 

68 
33 

54 

43 

45 
42 

49 
41 

52 

30 

57 
36 

65 

43 

60 

40 

66 

29 

70 

41 

71 

50 

71 
39 

60 

37 

60 
42 

63 

46 

60 
46 

49 
46 

58 
44 

60 
32 

63 
38 

56 
38 

54 
41 

58 
26 

58 
34 

61 
57 

58 
44 

44 
35 

42 
33 

59.4 
39.2 

KIRBYVlLLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

75 
30 

76 
34 

74 
35 

66 

34 

58 
40 

63 
42 

56 
42 

58 
31 

59 
43 

67 

43 

63 

40 

69 
27 

73 
34 

77 
45 

78 
48 

71 
42 

75 
42 

74 
52 

71 
54 

67 

60 

63 

37 

63 
35 

69 

47 

62 
36 

69 

48 

61 
27 

70 
35 

70 
64 

71 

50 

5  0 
35 

45 
31 

66.6 
40.7 

LINDEN 

MAX 

Mm 

61 
25 

71 
33 

69 

35 

70 
36 

56 
38 

44 

36 

42 
36 

49 
26 

52 
29 

57 
33 

65 
35 

58 
28 

67 
30 

71 
42 

72 
35 

71 
33 

55 

33 

58 

41 

63 

50 

52 

42 

48 
41 

57 
30 

58 
31 

63 
32 

51 
32 

50 
25 

58 
24 

59 
25 

66 
44 

44 
34 

36 
28 

57.8 
33,6 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

63 
28 

72 
35 

74 

33 

73 
32 

67 
35 

56 
42 

57 
38 

64 
28 

59 
28 

59 

43 

68 

40 

63 
28 

68 
28 

76 
45 

77 
42 

75 
47 

72 
44 

74 
43 

73 
58 

72 

50 

62 
46 

66 
33 

66 
32 

67 
33 

66 
42 

57 

26 

61 
26 

73 

50 

72 
50 

50 
35 

37 
29 

65,8 
37,8 

LONGVlEw 

MAX 

Mm 

62 

27 

72 

34 

71 
34 

72 
34 

57 

41 

41 

44 
36 

49 
27 

52 
27 

61 
40 

66 

36 

60 

30 

69 

30 

73 
41 

74 
44 

74 
36 

69 
35 

67 

43 

66 
55 

58 

43 

52 

44 

61 
34 

64 
34 

65 

37 

57 
37 

49 
28 

61 

28 

63 
46 

63 

40 

45 
33 

35 

26 

60,5 
36.2 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

63 
31 

73 
36 

71 
34 

70 
34 

62 

40 

55 

36 

51 
38 

52 
27 

59 
30 

62 

42 

68 

37 

52 

28 

67 
29 

74 
46 

74 
43 

75 
42 

70 
44 

72 
49 

72 
56 

68 

48 

59 

48 

65 
33 

68 

34 

67 
36 

68 
38 

65 
28 

62 
29 

71 
52 

70 
40 

46 
32 

36 
26 

64.1 

37.7 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

78 
31 

75 
35 

75 
35 

65 
37 

56 
44 

56 
41 

55 
32 

58 
27 

62 
45 

71 
43 

63 
35 

70 
28 

75 
43 

72 
46 

78 
45 

68 

45 

75 

45 

75 
55 

68 

50 

53 
48 

68 

44 

69 
33 

69 
39 

64 
37 

64 
33 

64 
27 

71 

40 

74 

64 

72 
37 

37 
35 

47 
27 

66.0 
39.5 

MAOISONVILLE 

MAX 

Mm 

73 
37 

72 
38 

73 

36 

65 
42 

61 

42 

57 
h2 

54 
39 

58 

31 

60 

44 

69 
39 

67 
32 

69 
32 

74 
42 

75 

50 

75 
45 

73 

47 

68 

56 

75 
57 

73 
59 

60 
49 

76 
50 

69 
36 

69 

47 

68 
38 

68 

49 

62 

30 

75 
48 

73 

59 

61 
38 

38 
32 

47 
25 

66.4 

42.3 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

60 
30 

71 
35 

70 

35 

67 
37 

57 
34 

46 
39 

43 
36 

48 

27 

51 

31 

58 
37 

63 

37 

55 

27 

67 
29 

71 
41 

72 
39 

70 
34 

58 
36 

62 

43 

63 

51 

56 
42 

48 
42 

56 

30 

60 
32 

63 
35 

54 

34 

47 
26 

58 
28 

63 
44 

ol 
46 

46 
34 

36 
30 

58.2 
35.5 

HINEOLA  8  ENE 

MAX 

Mm 

71 
29 

71 
29 

70 

31 

56 
31 

52 

39 

39 

50 
33 

53 
24 

55 

32 

62 

40 

65 

34 

68 

26 

73 
39 

74 

39 

73 
33 

63 
36 

62 

41 

67 
50 

62 

44 

50 
43 

61 
44 

65 

30 

65 
31 

54 
34 

55 

41 

61 
24 

65 
43 

62 

51 

57 
33 

35 

31 

42 
19 

60.1 
35.3 

mount  pleasant 

MAX 

Mm 

63 
2* 

71 
29 

68 
31 

68 
29 

56 
40 

44 

38 

44 
33 

48 
25 

53 
27 

58 

36 

61 
33 

57 
24 

68 
24 

75 
37 

74 
33 

70 
34 

55 

34 

60 
44 

68 
48 

54 

43 

47 
42 

58 
29 

62 
30 

63 
32 

51 
35 

51 

23 

59 
25 

62 
47 

60 

37 

42 
33 

33 
22 

58.2 
32.9 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

63 
32 

70 
32 

68 

32 

68 

34 

55 

40 

43 
37 

41 
32 

48 
25 

52 
30 

56 
37 

60 
34 

58 

33 

68 
33 

72 
43 

71 
36 

71 
33 

54 
33 

58 
43 

66 
52 

54 
43 

47 

40 

59 

31 

63 
32 

64 
35 

51 
34 

51 
26 

59 
26 

61 

47 

54 
35 

40 

31 

32 

20 

57.3 
34.5 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

62 
32 

73 
33 

73 

35 

74 
34 

60 
42 

51 

42 

54 
37 

51 
26 

55 

30 

62 

45 

68 
38 

61 

28 

68 
31 

69 

38 

68 
43 

75 
40 

65 
42 

72 
44 

68 
56 

62 

47 

58 

47 

64 
34 

65 

36 

67 
34 

57 
36 

53 

27 

59 
30 

65 
43 

70 
43 

48 
34 

36 
26 

62.4 
37.3 

NEWTON 

MAX 

Mm 

63 

29 

75 
32 

75 

33 

74 
32 

65 
32 

59 
41 

59 

41 

55 
28 

59 

26 

58 

44 

67 
41 

63 
27 

70 
27 

72 

3- 

75 
46 

77 
42 

70 
42 

75 
44 

75 
54 

73 
49 

63 
49 

65 
32 

65 
32 

68 
33 

65 

34 

67 
27 

22 

68 

67 

65 

69 
38 

40 
34 

66.5 
37.1 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

60 
35 

71 
42 

66 
42 

72 
42 

60 
42 

51 

39 

47 
35 

50 
32 

53 
35 

62 

42 

66 
35 

58 
35 

68 
40 

73 
47 

72 
50 

72 
40 

66 

41 

71 
50 

70 
57 

64 
45 

52 

45 

62 
38 

66 

40 

65 

41 

63 

41 

54 
34 

60 
36 

71 
51 

64 
36 

43 
30 

33 
23 

61.5 

40.0 

POYNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

72 
41 

69 
39 

72 

30 

62 

44 

55 
40 

50 

39 

51 
35 

53 
31 

62 

3  = 

65 

45 

60 
34 

69 

36 

73 
47 

72 
51 

74 
44 

65 
41 

71 
49 

66 
56 

65 

49 

52 

45 

63 

47 

66 

36 

65 
42 

63 

40 

56 
40 

61 

39 

69 
45 

65 
53 

60 
32 

34 

30 

44 
23 

62.1 

41.0 

S*»  Reference  Notoi  Following  Sution  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER 


Station 

Day 

ol  Month 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  I 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

161^ 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

> 

< 

ROCKLANo  1  wsw 

MAX 

MtN 

73 
57 

71 
48 

72 
57 

69 

47 

60 
36 

54 

37 

54 
39 

51 

62 

-6 

64 
48 

62 
46 

63 

41 

70 
54 

74 
59 

70 
55 

65 
41 

72 

56 

73 
57 

68 
52 

64 

40 

65 
49 

65 
40 

64 
41 

64 
50 

61 
49 

60 
44 

72 
56 

73 

37 

69 
36 

49 
26 

49 

34 

64.8 

46.2 

RUSK 

MAX 
MIN 

60 
35 

71 
43 

70 
44 

72 
43 

60 
43 

49 

39 

45 
35 

49 
33 

52 

36 

62 

45 

66 
35 

59 

36 

66 

41 

71 
48 

69 
50 

72 
39 

62 

40 

70 
50 

69 
56 

61 
44 

55 

45 

62 
36 

66 
42 

64 
42 

62 
44 

54 
33 

58 
36 

67 
52 

o7 
37 

43 
31 

32 
23 

60.6 
40.5 

SAM  RAYBURN  0AM 

MAX 

MIN 

59 

30 

69 

34 

68 
32 

70 
32 

64 
42 

56 
41 

55 

41 

51 

56 
32 

59 

45 

68 
44 

59 
28 

68 
32 

72 

47 

68 
45 

70 
43 

63 
44 

69 

49 

75 
58 

69 
49 

63 

47 

62 
36 

63 

37 

65 
36 

65 

46 

64 
30 

61 

30 

68 

50 

71 
54 

55 

37 

41 
23 

63.5 
39.4 

SIMMS  2  NNW 

MAX 

MIN 

69 
28 

68 
32 

70 

3? 

65 

29 

51 
39 

41 

36 

50 
35 

53 

24 

57 
32 

62 

40 

56 
30 

67 
29 

72 
39 

72 

40 

71 
32 

69 
32 

56 

40 

66 

45 

64 

43 

46 

40 

57 
38 

63 
28 

62 
30 

61 
31 

51 

38 

58 
23 

36 

38 

58 

52 

52 

40 

43 

30 

41 
28 

59.0 

34.5 

SPURGER  DAM  B 

MAX 

MIN 

61 
31 

74 
37 

71 
35 

71 
36 

68 
40 

67 

39 

66 

40 

53 
29 

59 
31 

58 

44 

67 

40 

66 

28 

68 
31 

73 
45 

76 
50 

77 
43 

77 
43 

75 

45 

75 
56 

72 
48 

62 

47 

66 
34 

66 
37 

66 
35 

66 
46 

66 
29 

61 
31 

70 

50 

70 
65 

70 
36 

60 
31 

67.6 
39.7 

SULPHUR  SPRIN6S 

MAX 

MIN 

62 
23 

71 
36 

68 

36 

68 
37 

55 

37 

44 
37 

41 
37 

50 
30 

53 
30 

57 
36 

57 
34 

91 

34 

69 
35 

73 
46 

72 
37 

69 
34 

56 
34 

60 
40 

65 
55 

55 

44 

48 
42 

59 
32 

63 
32 

64 
37 

52 

38 

52 

29 

61 
28 

62 

47 

57 
37 

40 
29 

29 
l» 

57.8 
35.5 

TEXARKANA 

MAX 

MIN 

60 
32 

69 
34 

67 

34 

68 

33 

54 
3» 

47 

36 

46 
36 

49 
27 

53 
29 

57 
37 

58 
35 

57 
28 

65 
30 

71 
43 

68 
36 

71 
32 

52 
33 

57 
43 

69 
46 

47 
43 

43 
38 

56 
31 

55 

33 

63 
32 

48 
32 

51 
27 

57 
28 

5° 
44 

60 

43 

44 
36 

39 
29 

96.8 

34.8 

TYLER  5  NE 

MAX 

MIN 

62 
29 

71 
33 

70 
37 

71 
33 

57 
41 

44 

38 

42 
34 

51 

26 

52 

30 

57 
39 

63 
34 

60 

31 

69 
39 

73 
47 

71 
41 

72 
36 

58 

37 

64 
45 

64 
52 

57 
43 

55 

43 

61 
31 

66 
32 

64 
33 

56 
38 

52 
26 

60 
28 

64 
51 

62 

37 

42 
31 

32 
21 

59.4 
36.0 

WARREN 

MAX 
MIN 

71 
29 

74 
34 

71 
31 

66 
34 

68 
38 

59 
46 

53 

39 

56 

28 

59 
41 

66 
40 

60 
38 

66 

24 

73 
33 

75 

44 

75 
45 

68 
44 

73 

40 

73 
53 

72 
56 

67 
49 

67 
54 

64 
31 

65 

45 

63 
33 

66 

49 

59 

28 

70 
33 

70 
61 

70 
47 

90 

34 

45 
31 

65.6 
39.7 

WILLS  POINT 

*     •     • 

MAX 
MIN 

62 

32 

70 
37 

69 
38 

67 
38 

55 
39 

44 

38 

41 
32 

50 
27 

55 

33 

53 

37 

57 
32 

58 
32 

66 

34 

71 
44 

71 

40 

63 
36 

70 
40 

67 
43 

67 

47 

57 
42 

53 

42 

62 
32 

67 
33 

62 

40 

57 
40 

62 
32 

30 
32 

62 

49 

52 

33 

40 
29 

32 

20 

58.6 
36.2 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

62 
3* 

65 
29 

64 
33 

64 

40 

61 
37 

41 
30 

55 

23 

59 
29 

54 
34 

58 
34 

61 
24 

68 

33 

74 
42 

64 
30 

75 
34 

73 
32 

70 
37 

71 
41 

63 
27 

73 
37 

71 
43 

78 
45 

70 
36 

72 
45 

70 
37 

74 
39 

70 
50 

50 
30 

30 
20 

42 
18 

43 
14 

62.7 
33.5 

BAKERSFIELD 

MAX 
MIN 

56 
35 

63 

34 

63 
36 

67 
43 

63 

48 

68 

34 

50 
27 

52 

30 

63 

41 

62 

43 

64 
30 

63 
34 

74 
37 

76 
37 

63 
32 

71 
40 

73 

48 

67 
47 

70 
44 

54 
41 

77 
38 

71 
44 

84 
37 

71 
49 

77 
34 

62 
42 

64 
46 

71 
41 

42 
27 

31 
22 

44 
23 

63.8 
37.5 

BALMORHEA 

MAX 

MIN 

50 
35 

63 
36 

63 

36 

66 
40 

68 

40 

68 
34 

45 
27 

51 
31 

62 
35 

60 
34 

64 
30 

64 
33 

71 
35 

69 

40 

66 
32 

75 
40 

72 

35 

64 
36 

70 
38 

54 
28 

80 
32 

73 
49 

82 
36 

75 
38 

71 
35 

65 
32 

76 
37 

69 
36 

39 
25 

28 

14 

45 
17 

63.5 
33.7 

CANOELARU 

MAX 

Mm 

63 
35 

63 
37 

70 

45 

69 

45 

70 
40 

62 
35 

61 
25 

6? 
29 

66 
30 

67 
29 

68 
29 

70 
28 

73 
31 

73 
40 

75 
30 

77 
30 

67 

31 

70 
34 

72 
36 

72 
30 

77 
39 

81 
34 

76 
37 

79 
35 

79 
39 

76 

31 

78 
42 

67 
41 

45 
28 

90 

16 

53 

24 

69.0 
33.4 

CHISOS  BASIN 

MAX 

MIN 

50 
34 

5S 
38 

59 

40 

62 

51 

60 
43 

59 

30 

42 
30 

52 
31 

53 
37 

53 

37 

55 

35 

52 

36 

64 
41 

66 
43 

65 
44 

67 
45 

70 
46 

67 
46 

68 
43 

61 

44 

70 
48 

67 
48 

74 
47 

67 
48 

69 

48 

68 
46 

73 
50 

67 

49 

55 

25 

33 

19 

40 
24 

60,1 
40.2 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

MIN 

64 
27 

59 
25 

53 

35 

61 
33 

57 
35 

48 

2B 

52 

24 

54 

27 

54 

30 

58 
31 

62 

24 

68 
23 

73 
26 

73 

28 

69 
26 

70 
23 

65 
28 

67 
36 

64 
26 

70 
28 

72 
34 

72 

31 

68 
32 

70 
40 

73 
34 

73 
28 

60 
40 

41 

28 

30 

17 

41 
9 

42 
11 

60.9 

28.0 

CRANE 

MAX 

MIN 

54 
33 

65 

34 

63 
32 

68 

40 

67 
42 

67 
37 

42 
27 

54 

31 

62 
39 

62 
35 

61 
29 

64 
32 

70 
30 

73 
35 

62 
33 

70 
33 

75 

37 

66 

45 

65 
43 

60 
39 

73 
37 

75 
35 

74 
36 

66 

36 

66 
49 

75 
37 

39 
27 

30 
21 

45 
21 

62.5 

34.7 

ORYDEN 

MAX 

MIN 

69 
42 

63 
40 

69 
41 

66 

46 

65 
52 

70 
42 

48 
28 

53 

33 

59 

38 

64 

37 

69 
34 

65 
33 

68 
33 

79 
35 

72 
39 

75 
40 

70 
41 

61 
47 

65 
50 

65 

41 

68 
42 

72 
38 

80 
42 

70 
36 

84 
49 

71 
35 

63 

40 

65 

45 

55 

32 

38 
29 

50 
27 

63.5 

38.8 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

59 
3J 

60 
35 

57 
46 

59 

44 

57 
39 

50 
36 

52 

30 

55 
34 

55 
45 

57 
40 

58 

30 

64 

30 

68 
32 

68 
33 

67 
32 

70 
35 

66 
40 

66 

41 

68 
36 

73 
33 

71 
39 

73 
41 

69 
39 

73 
53 

68 
40 

71 
36 

64 
37 

51 
29 

38 

28 

42 
25 

44 
22 

61.1 

36.0 

FA8ENS 

MAX 

MIN 

53 

29 

61 
28 

59 

33 

56 

40 

60 
42 

59 
29 

53 
27 

52 

29 

55 
36 

55 
35 

59 
26 

59 
25 

63 

27 

65 
26 

68 
26 

67 
26 

69 
30 

62 
35 

67 
30 

70 
27 

71 
36 

71 
32 

72 
39 

67 
43 

49 
24 

34 
13 

40 
16 

39.9 

30.0 

FORT  HANCOCK 

MAX 

MIN 

62 
33 

65 
41 

61 

2' 

66 
36 

59 
42 

53 
31 

53 

27 

57 
27 

60 
38 

59 
33 

61 
22 

65 
24 

68 
25 

70 
27 

70 
26 

68 
25 

62 
28 

71 
35 

70 
26 

FT  STOCKTON  KFST  RAOIO 

MAI 

MIN 

52 

37 

63 
35 

61 
37 

65 
42 

67 
43 

'  76 
34 

36 

27 

52 

28 

61 
36 

39 

36 

65 
30 

63 

31 

75 
39 

76 
36 

63 
32 

70 
33 

76 
34 

66 

38 

68 

40 

51 
35 

76 
35 

69 

38 

83 
36 

71 
36 

78 
33 

62 
33 

79 
41 

76 
35 

36 

28 

30 
19 

44 
21 

63.5 
34.2 

GRANDFALLS  3  SSE 

MAX 
MIN 

52 

31 

63 

30 

64 
31 

66 

40 

68 

41 

67 

33 

45 
25 

52 
25 

62 
29 

62 

38 

65 
30 

62 
28 

70 
27 

76 
31 

66 
29 

74 
29 

70 
30 

63 
34 

65 
33 

53 

34 

71 
35 

70 
32 

83 

32 

70 
36 

73 
36 

63 
31 

71 
38 

75 
38 

40 
29 

32 

19 

45 
19 

63.4 
31.5 

KENT 

MAX 

MIN 

LA  TUNA  l  S 

MAX 

Mm 

60 
32 

63 

30 

58 
44 

56 

40 

55 

34 

50 

30 

50 
30 

55 
32 

5* 

39 

58 

39 

59 
29 

64 

29 

66 
32 

66 
30 

70 
32 

69 
31 

65 
33 

67 
38 

70 
34 

72 
33 

72 
34 

72 
38 

68 

37 

72 
47 

68 
40 

72 
35 

65 
46 

69 

34 

36 
23 

37 
17 

44 

17 

61.2 
33.5 

MARATHON 

MAX 

Mm 

49 
31 

6* 
32 

64 
32 

62 
42 

66 

41 

62 
31 

52 
22 

52 

29 

58 
28 

57 

34 

61 
26 

64 
26 

68 

27 

72 
36 

71 
30 

73 
34 

73 

34 

68 

34 

74 
34 

63 
31 

75 
33 

65 
33 

78 
34 

40 
23 

40 
20 

45 
21 

62.2 

30.8 

MARFA  NO  2 

MAX 

MIN 

59 
32 

62 
27 

66 

36 

61 

40 

60 
31 

53 
30 

55 

29 

55 
23 

55 

24 

56 
24 

59 

19 

69 
18 

72 
22 

72 
27 

75 
23 

74 
25 

67 
3  0 

72 
32 

69 
32 

72 
27 

70 
42 

75 
25 

69 
31 

72 
36 

77 
28 

74 
27 

75 
36 

67 

33 

49 
22 

41 
12 

43 
13 

64.4 
27.6 

MENTONE  2  S 

MAX 

Mm 

MONAHANS 

MAX 

Mm 

65 
32 

67 
31 

68 

36 

67 
46 

67 
43 

49 
33 

51 
26 

61 
30 

62 
35 

64 
31 

62 
29 

70 
29 

75 
32 

66 
36 

7* 
30 

73 
35 

62 
99 

66 

41 

60 
39 

73 
39 

69 
37 

80 

34 

69 

36 

77 
39 

66 
33 

69 

40 

71 

40 

59 
34 

34 
28 

44 
19 

46 
21 

64.1 
34.0 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

MIN 

33 

18 

56 
37 

61 

38 

54 
38 

50 
38 

44 
21 

42 
23 

44 

32 

42 
31 

47 
33 

52 
33 

63 
38 

68 
46 

65 
36 

71 
47 

68 
47 

60 

4» 

52 
32 

66 
24 

61 
28 

60 
49 

65 

45 

58 

44 

61 
47 

25 

69 
29 

58 

31 

53 
23 

33 
11 

56.5 
34.1 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

MIN 

«9 
39 

62 

41 

65 

43 

66 
45 

67 
43 

65 

38 

50 
29 

5? 
34 

60 
35 

60 
38 

62 
38 

63 
39 

67 
40 

71 
42 

71 
43 

71 
43 

73 
41 

66 

41 

69 

45 

65 
40 

72 
45 

73 
47 

77 
47 

73 
50 

77 
50 

74 
38 

77 
39 

76 

52 

57 
31 

34 

24 

49 
29 

65,0 
40.2 

PECOS 

MAX 

MIN 

55 

35 

66 
33 

62 
33 

66 
43 

70 
41 

6  = 
34 

46 
26 

53 
28 

63 
29 

61 
39 

65 
30 

64 

29 

73 
29 

77 
37 

67 
29 

71 

31 

70 

31 

64 
39 

67 
34 

58 
35 

78 
36 

71 
34 

81 
36 

75 
38 

79 
36 

63 
29 

74 
30 

73 

35 

40 

28 

30 
17 

47 

17 

64.5 
32.3 

PENNELL  I  SSE 

MAX 

MIN 

65 
33 

67 
31 

66 

35 

65 
46 

65 
48 

61 
33 

50 
27 

56 
27 

61 
34 

62 
29 

60 
31 

67 
32 

73 
32 

72 

41 

74 
33 

73 
33 

72 
43 

65 

45 

61 
42 

68 
41 

69 
42 

79 
44 

80 
35 

76 
40 

73 

40 

71 
38 

70 
39 

70 

32 

33 

26 

42 
18 

43 
18 

65.0 
35.1 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

66 
47 

64 
38 

72 

49 

72 
46 

72 
41 

66 
43 

62 
27 

67 
2  = 

66 
30 

67 
29 

68 
33 

71 
31 

72 
29 

72 
32 

73 
31 

76 
31 

70 

32 

68 
33 

71 
33 

78 
33 

80 
33 

83 
33 

79 
36 

81 
35 

80 
35 

80 
36 

81 
69 

77 
42 

46 
33 

92 

17 

53 

24 

70,5 
35.2 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

61 

34 

61 
33 

63 
38 

64 
40 

63 
42 

45 
32 

48 
30 

57 
30 

58 
38 

61 
36 

56 
31 

71 

30 

70 
34 

65 
38 

67 
33 

63 
32 

63 
37 

64 
40 

55 

32 

74 
33 

66 
41 

77 
30 

67 
38 

77 
42 

70 
36 

78 
32 

67 
38 

97 

34 

35 
26 

36 

13 

43 
17 

61.4 
33.7 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

MIN 

96 
29 

57 
28 

52 

3? 

64 
28 

64 
29 

46 

28 

50 
28 

48 

32 

53 
37 

56 

40 

55 

28 

58 
27 

61 
30 

60 
26 

60 
28 

65 
27 

62 
32 

64 
32 

64 
32 

64 
35 

64 
38 

68 

39 

76 
37 

67 
37 

68 
47 

66 
32 

66 
22 

64 

21 

38 

16 

33 

16 

36 
13 

58.2 
29.9 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

56 

34 

68 

36 

68 

3  8 

66 

43 

67 
48 

7C 
37 

44 
26 

52 
28 

34 

63 

34 

70 
31 

64 

30 

71 
30 

76 

34 

68 
33 

78 
35 

75 

35 

67 
35 

71 

44 

65 

41 

76 
41 

71 
31 

82 
36 

71 

36 

82 
37 

72 
36 

62 
35 

70 
40 

54 
30 

34 
23 

51 
24 

66.0 
34.7 

S«»  ruUr»nc«  Noiti  Following  St  *  Hon  Index 
-    386    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER 


Station 

Dai 

ot  Month 

01 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

> 

< 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

65 
3* 

66 

34 

67 
34 

65 

49 

69 
54 

65 

if 

54 
26 

59 
36 

63 
34 

67 
35 

64 
30 

70 
28 

75 
31 

68 
38 

73 
30 

73 
33 

67 

40 

67 

44 

57 
38 

70 
37 

71 
36 

79 
34 

75 
39 

76 

41 

75 
39 

61 
39 

67 
48 

63 

37 

38 
29 

46 
25 

47 
23 

65.3 

35.9 

SIERRA  BLANCA 

MAX 
MIN 

58 

29 

58 
28 

55 

38 

58 

41 

55 

40 

45 
32 

50 
25 

50 
26 

49 
34 

54 
31 

54 
21 

64 
24 

62 
27 

69 
30 

70 
28 

70 
26 

63 
29 

70 
34 

68 
29 

68 
27 

67 
44 

70 
34 

64 
38 

67 
40 

69 
41 

72 
30 

72 
30 

44 
28 

33 
22 

37 
10 

38 
14 

58,8 
30.0 

VAN  HORN 

MAX 

MIN 

59 
30 

60 
29 

60 
30 

62 

31 

71 
40 

49 
31 

42 
29 

44 
29 

40 
30 

42 
30 

55 
35 

62 
25 

59 
26 

60 
32 

59 
29 

72 
29 

70 
29 

71 
28 

67 
29 

76 
32 

69 

46 

59 
31 

75 
36 

74 
35 

70 
45 

68 
32 

57 

27 

62 

25 

40 
20 

41 
24 

42 

17 

59.3 

30.4 

WINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

6* 
31 

65 

31 

66 
34 

66 
44 

64 
39 

44 
30 

51 
28 

59 

28 

61 
33 

62 

34 

59 
27 

70 
26 

73 
31 

66 
34 

75 
29 

73 
31 

62 

34 

67 
43 

57 

34 

75 
37 

67 
36 

79 

30 

64 
33 

77 
37 

61 
32 

71 
37 

69 
33 

50 
29 

31 
24 

43 

18 

44 
17 

62.5 

31.7 

YSLETA 

•     •     * 

MAX 

Mm 

55 
30 

60 
31 

60 

37 

57 
40 

60 
44 

59 
30 

53 
It 

55 
37 

5? 

33 

56 
25 

58 
26 

63 
28 

64 
28 

68 
26 

68 
29 

70 
34 

65 

40 

66 

31 

69 
31 

70 
32 

69 

34 

71 
37 

66 

45 

71 
36 

68 
29 

72 
35 

58 
31 

46 
26 

35 

20 

39 

16 

60.8 

31.7 

EDwiRDS  PLATEAU     06 

AMISTAO  DAM 

MAX 

Mm 

59 
3<> 

68 

44 

68 

46 

68 
49 

62 

54 

67 

49 

51 
36 

5  5 
35 

57 
37 

57 
40 

70 
41 

66 
39 

68 

45 

66 

45 

66 

43 

72 

44 

73 

45 

66 
47 

65 
54 

67 
49 

67 
49 

72 

47 

72 

46 

67 
44 

67 
46 

66 

39 

63 
42 

65 

54 

59 

37 

38 
32 

52 

31 

63.6 
43.5 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

Mm 

59 
31 

62 

34 

66 
34 

63 
38 

64 
49 

65 
33 

40 
25 

53 

26 

59 

36 

59 
37 

63 
29 

60 
30 

69 
35 

71 
37 

63 

35 

73 
36 

72 

40 

6  5 
45 

69 

44 

55 
41 

66 

41 

68 

40 

75 
37 

65 

36 

75 
32 

57 
32 

62 
35 

73 
36 

38 
24 

28 
23 

39 
22 

61.3 
34.6 

BLANCO 

MAX 

Mm 

64 
30 

73 

41 

71 
36 

71 
36 

66 

45 

55 

47 

55 
34 

5  5 
30 

58 
32 

55 
36 

69 

34 

68 
32 

69 
33 

71 
43 

73 

43 

76 
42 

75 
41 

71 
55 

74 
52 

67 

50 

64 

50 

69 
36 

71 
36 

65 
37 

77 
43 

59 
29 

62 
29 

65 
56 

56 
34 

37 
28 

44 
22 

64.7 
38.5 

BOERNE 

MAX 

Mm 

63 
33 

71 
39 

71 
35 

73 
35 

67 
47 

55 

46 

58 
32 

58 
31 

56 
30 

53 

34 

71 
37 

68 
32 

68 
31 

70 
43 

74 
42 

75 
41 

73 
40 

70 
52 

72 
51 

71 
53 

64 
50 

72 
37 

71 
37 

66 
36 

72 
44 

60 
29 

62 
29 

65 
53 

53 
35 

39 
29 

49 
23 

64.9 
38.3 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

64 
42 

64 
42 

63 
45 

74 
41 

62 
49 

62 

42 

51 
29 

51 
32 

56 

36 

58 

46 

70 
30 

70 
38 

71 

36 

71 
36 

75 
40 

75 
43 

76 
49 

76 

49 

74 
50 

71 
50 

62 

46 

62 

48 

62 

45 

76 
45 

67 
45 

66.5 
42.2 

BRADY  2NNH 

MAX 

Mm 

63 
27 

68 
31 

66 

33 

69 

34 

57 
44 

54 

44 

44 
29 

49 

28 

58 
32 

62 
35 

66 
26 

62 
25 

70 
28 

76 
37 

65 
37 

71 
35 

73 
38 

69 
49 

74 
47 

53 

47 

69 

44 

67 
34 

75 
35 

63 

34 

77 
37 

57 
28 

64 
31 

66 

40 

41 
31 

33 
26 

39 

20 

61.9 
34.4 

BURNET 

MAX 

Mm 

70 
37 

68 
35 

74 
35 

68 
41 

56 
47 

46 

38 

52 

31 

55 
32 

56 
37 

68 
34 

65 

30 

70 
31 

71 
38 

71 
40 

74 

41 

73 
44 

70 
39 

75 

54 

70 
49 

66 

46 

67 
44 

74 

35 

69 
43 

74 
37 

70 
40 

63 
28 

68 
53 

65 
43 

43 
30 

44 
29 

49 

20 

64.7 
38.1 

CAMP  WOOD 

MAX 

Mm 

70 

40 

73 
39 

72 
36 

64 
51 

61 
54 

60 
43 

59 
32 

58 
30 

58 
35 

71 
32 

70 
35 

69 

31 

72 
38 

73 
42 

75 

44 

75 
39 

70 
43 

70 
52 

71 
50 

64 
52 

73 
46 

73 
37 

70 
44 

68 
37 

68 
41 

63 
28 

64 
47 

60 
46 

48 
33 

59 
30 

54 
23 

66.3 
39.7 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

61 

37 

71 
34 

70 
34 

68 
50 

65 
51 

63 
41 

56 
31 

53 

34 

68 
30 

69 
34 

61 
31 

68 
32 

70 
45 

75 
36 

75 

35 

75 
36 

72 
46 

68 
53 

69 
46 

62 
52 

74 
40 

72 
39 

69 

44 

69 

45 

69 
33 

64 
34 

66 
57 

62 
44 

46 

30 

48 
28 

65.9 

39.5 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

60 
27 

65 

30 

66 
30 

67 
32 

65 

46 

65 

38 

40 
23 

53 
24 

60 
29 

59 
33 

63 

24 

61 
26 

69 

30 

71 
35 

67 

30 

73 
32 

74 
34 

66 
42 

68 

44 

53 

41 

70 
38 

66 

34 

78 
32 

64 
31 

75 
33 

59 
32 

62 

36 

70 

35 

38 
24 

27 
24 

37 
22 

61.7 
32.0 

DEL  RIO  WB  AP 

MAX 

Mm 

70 
45 

71 

43 

70 
43 

62 
53 

68 
55 

58 
39 

5° 
32 

59 
36 

59 

42 

71 
36 

67 
38 

70 
37 

68 
43 

66 
43 

75 
40 

75 
44 

69 
52 

66 

52 

69 
51 

68 
49 

7* 
48 

75 
46 

68 
47 

68 
45 

67 
44 

64 
40 

66 
46 

61 
40 

41 
33 

52 
32 

52 

30 

65.3 

42.7 

EQEN  1 

MAX 

Mm 

63 
28 

68 
34 

70 
37 

59 

44 

55 

50 

53 

32 

49 
24 

60 

35 

61 
34 

67 
28 

64 
26 

71 
36 

74 
46 

64 

40 

74 
36 

75 
35 

74 
48 

73 
53 

68 

48 

69 

48 

68 

42 

75 
40 

72 
34 

73 
45 

73 
35 

65 
30 

70 
46 

65 
35 

35 
25 

39 

25 

46 

20 

64.3 
36.8 

ELDORADO  11  NW 

MAX 

Mm 

60 
34 

65 
33 

68 
35 

67 
42 

60 
48 

60 
36 

40 
24 

52 

27 

55 

32 

58 
35 

62 
25 

61 
28 

67 
35 

70 
37 

65 
35 

75 
36 

71 
41 

68 
45 

68 

45 

65 

40 

63 
38 

68 
37 

72 
34 

64 
35 

73 
33 

59 

31 

62 
37 

65 
38 

38 
25 

27 
25 

40 
20 

61.0 
34.4 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

72 
43 

70 
41 

74 
35 

62 
42 

59 

50 

62 

38 

56 
32 

55 

33 

54 
39 

69 

37 

68 
32 

68 

34 

71 
48 

70 
43 

75 
40 

73 

40 

71 
47 

62 
52 

64 

51 

61 

50 

69 

46 

72 
41 

68 
44 

72 
52 

63 
40 

62 

30 

62 
52 

60 
41 

41 
30 

43 
27 

50 
22 

64.5 
40.4 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

72 
33 

70 
36 

74 
39 

63 

45 

56 

40 

48 
39 

56 
29 

60 
34 

57 
34 

70 
33 

67 
30 

71 
42 

74 
41 

73 

41 

77 
38 

71 
43 

73 
35 

75 
52 

68 

45 

68 

45 

70 
34 

73 
39 

67 
35 

66 
28 

66 
28 

71 
45 

70 
40 

70 

35 

37 
29 

44 
21 

52 

19 

65.5 

36.4 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

71 
37 

72 
30 

70 
30 

61 
39 

60 
52 

56 
36 

55 
25 

59 

33 

60 

35 

68 
26 

65 

28 

71 
27 

76 
35 

63 
39 

70 
42 

77 
32 

70 
42 

73 
47 

66 

48 

67 

50 

70 

40 

74 
33 

68 
41 

75 
33 

69 
38 

65 
26 

60 
45 

62 
39 

59 

30 

58 
32 

49 

20 

65.8 
35.8 

JUNO 

MAX 

Mm 

60 
34 

70 
34 

71 
33 

72 
36 

70 
55 

69 

42 

48 
26 

57 
31 

60 
38 

65 
34 

70 
30 

67 
29 

70 
30 

70 
37 

69 
35 

75 
35 

75 
35 

69 
47 

69 
50 

64 
49 

62 
41 

74 
34 

75 
35 

69 
43 

75 
43 

66 
33 

62 
44 

69 

53 

54 
32 

34 
27 

50 
25 

65.5 
37.1 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

71 
42 

72 
33 

74 
34 

75 
34 

64 
45 

56 
45 

53 

31 

59 
31 

64 
35 

54 
31 

69 
29 

69 
29 

69 
31 

74 
36 

70 
39 

75 
35 

75 
35 

71 

-3 

73 
49 

69 

48 

69 
43 

71 
33 

73 
37 

69 
32 

73 
33 

62 
26 

63 
31 

64 

49 

53 
33 

43 
26 

44 
19 

65.8 
35.4 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

64 
27 

73 
32 

69 
31 

74 
32 

57 
40 

50 

45 

49 
32 

53 
30 

58 
32 

58 
32 

70 
31 

65 
27 

71 
27 

76 
39 

70 
37 

74 
35 

75 
35 

72 
47 

76 
49 

64 
48 

67 
47 

68 
32 

75 
32 

65 
33 

75 
33 

60 
27 

65 
27 

69 

46 

48 
34 

36 
29 

45 
18 

64.2 
34.4 

LANGTRY 

MAX 

Mm 

61 
33 

70 
39 

70 

38 

67 
42 

70 
45 

51 
28 

55 

30 

59 

37 

64 
33 

72 
33 

67 
32 

67 

34 

65 
37 

67 
34 

73 
36 

71 
38 

63 

42 

63 

48 

66 

45 

63 
42 

73 
37 

72 
39 

65 
50 

52 
33 

42 
29 

53 

27 

63.9 
37.0 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

70 
39 

73 

37 

74 
33 

69 
43 

63 

50 

60 

40 

60 
34 

57 
29 

5* 

34 

71 
30 

70 
34 

70 
30 

70 
41 

75 
42 

77 
44 

73 
38 

68 

46 

68 
52 

69 
49 

65 
51 

71 
46 

72 
36 

71 
43 

67 
37 

66 
43 

62 
28 

62 
52 

64 
50 

50 
30 

50 
30 

54 
22 

66.0 
39.1 

LLANO 

MAX 

Mm 

63 
32 

70 
36 

69 
35 

74 
38 

61 
47 

54 
46 

49 
31 

54 

32 

59 
34 

59 
33 

69 
30 

64 
30 

72 

34 

77 
36 

70 
40 

71 
38 

76 
42 

74 
51 

77 
50 

65 

50 

69 
46 

68 
35 

77 
38 

67 
36 

77 
38 

59 
28 

66 
32 

70 
47 

51 
35 

37 

30 

44 
23 

64.9 

37.2 

MASON 

MAX 

Mm 

66 
29 

72 
37 

65 

34 

56 
36 

60 
46 

55 

41 

54 

24 

60 
33 

50 
36 

66 

27 

60 
26 

62 
31 

76 
36 

75 

40 

70 
43 

70 
46 

70 
35 

76 

34 

60 
33 

70 
26 

65 
28 

70 

33 

33 
28 

40 
20 

62,5 
33.4 

MC  CAMSY 

MAX 

Mm 

54 
33 

62 
32 

61 
33 

66 
39 

66 
49 

67 

35 

42 
27 

51 

36 

61 
36 

61 
34 

64 
29 

61 
31 

73 
33 

71 
36 

64 

35 

69 
37 

72 
44 

72 
44 

67 
45 

56 

41 

73 
36 

68 
40 

62 
38 

69 
39 

77 
36 

63 
32 

63 
43 

71 

38 

40 
27 

31 
21 

43 
22 

62.6 
35.5 

MEDINA 

MAX 

Mm 

64 

34 

72 
42 

74 
32 

74 
34 

72 
42 

57 

45 

55 

31 

60 
28 

62 

30 

60 

30 

70 
32 

71 
28 

69 
30 

73 
38 

74 

39 

75 
38 

76 
38 

71 

43 

70 
48 

66 

44 

72 
34 

73 
35 

74 
33 

72 
34 

63 
27 

64 
31 

64 
52 

56 
33 

39 
26 

47 
20 

66.3 
35.2 

MENARD 

MAX 

Mm 

70 
35 

71 
30 

71 
30 

59 
36 

58 
50 

55 
35 

54 
24 

60 

28 

63 

30 

67 
28 

65 
23 

70 
29 

75 
34 

70 
34 

72 

34 

70 
31 

69 
38 

73 
42 

64 
47 

69 
47 

68 
38 

70 
30 

66 
33 

77 
33 

66 

36 

65 
25 

67 
49 

59 
36 

36 
26 

40 
26 

47 

18 

64.1 
33.5 

MERTZON 

MAX 

Mm 

66 

37 

66 
31 

65 
33 

62 

43 

66 
52 

62 

33 

51 
25 

59 

28 

61 

37 

64 

41 

62 
33 

69 
33 

73 

44 

67 

39 

72 
34 

72 
33 

67 

47 

69 
49 

63 

45 

65 

47 

66 
38 

75 

40 

71 
35 

75 

33 

66 
34 

34 
25 

39 
25 

45 
22 

63.4 
36.3 

OZONA 

MAX 

Mm 

61 
35 

65 
35 

69 
33 

70 
37 

60 
51 

66 
40 

41 
25 

5  6 
32 

58 
33 

61 
33 

64 
29 

65 
29 

69 
30 

70 
36 

68 
32 

76 
33 

72 
38 

68 

46 

67 
47 

56 
41 

63 
39 

71 
36 

73 
37 

67 
37 

74 
35 

63 
34 

62 

40 

62 
40 

41 
26 

29 
24 

45 
21 

62.3 

35.0 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

69 
27 

68 
29 

69 
32 

67 
42 

54 
4B 

53 

36 

50 
26 

62 

27 

63 

34 

67 
33 

62 

25 

71 
29 

73 
35 

70 
36 

73 
33 

76 
32 

74 
40 

7* 
42 

67 
47 

70 

45 

69 

36 

77 
34 

72 
32 

76 
39 

73 
34 

67 
28 

69 

42 

57 
40 

42 
25 

41 
27 

47 

20 

65.2 
34.2 

pandale 

MAX 

Mm 

56 
35 

69 
34 

70 
35 

70 
40 

70 
54 

70 
43 

46 
27 

56 
27 

57 
37 

64 
30 

70 
30 

66 
30 

69 
30 

68 
30 

69 
30 

70 
30 

72 
36 

66 

40 

65 
50 

65 
46 

62 

41 

73 
32 

74 
35 

69 

40 

70 
33 

75 
34 

62 
36 

69 
52 

52 
33 

37 
29 

50 
26 

64.6 
35.7 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

RANKIN 

MAX 

Mm 

63 
33 

65 
32 

67 
35 

67 
47 

66 
52 

57 
33 

52 

27 

62 
38 

63 

37 

63 
29 

62 
37 

69 

34 

73 
39 

66 
36 

70 

34 

73 
36 

65 
50 

66 
50 

66 

44 

72 
41 

69 
36 

75 
43 

65 
35 

75 
42 

74 
40 

64 
32 

72 
46 

63 

36 

37 
26 

42 
23 

44 
23 

64.1 
37.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER 


Slatlon 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      IS      16       17      18 


25      26      27      28 


ROBERT    LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  HB  AIRPORT 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLIN6  CITY 

UVALDE 

WATER  VALLEY 

*     *     • 
SOUTH  CENTRAL       0' 
AUSTIN  KB  AIRPORT 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BR6NHAM 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  HB  AP 
CUERO  3  E 
ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVKLE 
GOLIAD 
GONZALES 
HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVlLLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULING 
MATH  IS 
NATALI* 
NEW  BRAUNFELS 
NIXON 
RED  ROCK 
REFUGIO 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MM 


MAX 

MLN 


62   68 
45   48 


65   74 
37   48 


63   71 
42   44 


72   70 

45   45 


75   75 
43   43 


65   72 

43   40 


70   77 
43   46 


65   75 
38   44 


76   76 
42   42 


65   76 
42   43 


68   75 
40   42 


6?   77 
48   46 


71   71 
42   44 


63   73 
41   46 


65   73 
35   42 


61   68 
49   50 


71   75 
42   42 


67   75 
38   48 


72   77 
43   44 


63   73 
41   39 


72   80 
44   45 


64   53 

40   46 


56   60 
45   49 


33   61 

30   30 


59   53 

49   43 


69   71 
52   55 


71   56 
45   48 


75   70 
45   49 


72   70 
66   54 


76   60 
41   51 


72   69 
64   44 


61   52 

48   43 


71   61 
50   45 


12      66 
51   53 


70   70 
57   53 


70   61 
45   52 


60   60 
54   49 


66   59 
53   49 


71   69 
56   52 


72   72 
64   49 


65   59 
49   45 


68   57 
47   46 


70   60 
47   52 


67   71 
56   53 


65   58 

54   45 


68   51 
41   48 


65   63 
55   46 


68   58 
50   50 


70   70 
60   54 


57 

34   43 


58   53 
37   41 


58   54   65 
44   49   52 


54   65 
44   50 


34   33   45 


59   59 
31   32 


55   61 

35   4,8 


61   56 
35   41 


63   62 
32   27 


60   64 
36   28 


67   64 
36   30 


59   67 

32   30 


63   69 
35   36 


73   69 
43   39 


70   66   70 
37   35 


73   63 
39   40 


59   73 
37   32 


74   69 

40   41   36 


61   73 
38   38 


73   74 
39   40 


71   70 
38   35 


76   74   77 
42   42 


63   70 
38   38 


60   72 
36   35 


64   73 
45   44 


72   69 
38   34 


57   72 

36   36   34 


72   67 
39   39 


60   71   65 

39   35   34 


74   76 
39   40 


65   75 
48   42 


71   60 
36   37 


66   72 
38   35 


70   69 
40   38 


70   73 
36   37 


73   74 
36   29 


73   76 
46   43 


74   67 
35   31 


73   73 
43   46 


73   76 
44   49 


71   76 
39   48 


54   54   54 


77   79   79 
62   62   60 


72   73 
42   48 


76   78 
50   50 


73   75 
32   45 


75   78 
48   54 


74   76 
35   45 


77   79 

47   48 


71   75 
38   46 


76   79 
46   53 


80   81 
46   53 


75   76 
45   49 


68   75 
39   49 


71   75 
35   43 


75   77 
44   50 


75   76 
43   47 


68   71 
34   40 


76   78 
47   50 


70   75 
43   47 


52 

37   48 


78   80 
46   54 


75      69      73 
40      41      44 
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71   70 
44   49 


75   70 
52   53 


72   67 
35   40 


71   72 

41   46 


74   71 
42   49 


71   69 
40   45 


73   72 
31   36 


71   70 
52   65 


74   68 
31   36 


66   72 
55   59 


75   77 
42   63 


76   74 
55   55 


75   62 
54   59 


75   70 
49   5 


77   79 
56   61 


73   67 
51   57 


74   79 
61   65 


77   78 
5B   61 


70   75 
56   54 


70   7 
51   57 


77   73 
50   56 


77   79 
52   57 


76   73 
54   56 


76   79 
60   56 


76   77 
48 


77   79 
55   55 


79   76 
54   56 


65   76 
58   56 


71   67 
48   59 


74   72 
50   58 


77   77 
55   55 


75   76 
57   52 


76   70 
44   52 


73   78 
48   52 


74   69 
54   58 


76   79 
57   56 


61   65 
48   45 


65   68 
48   49 


67   52 

46   45 


54   69 
47   48 


75   66 
49   48 


66   65 
47   49 


69   50 
36   44 


71   68 
55   55 


70   52 

36   41 


68   63 
53   51 


76   74 
56   55 


77   70 
57   53 


75   71 
57   49 


74   71 
57   61 


70   74 
57   54 


73   71 
63   61 


73   72 
59   61 


67   67 
52   49 


72   70 
59   52 


78   75 
57   54 


75   73 
56   55 


78   7* 
56   53 


80   67 
60   53 


71   73 
56   55 


76   75 
55   53 


77   73 
56   60 


67   62 
56   53 


75   67 
57   50 


75   72 
56   52 


80   77 
56   58 


73   69 
56   54 


77   67 
56   45 


75   76 
57   54 


76   73 
55   50 


76   75 
56   58 


77   74 
38   38 


80   79   78 


67   77 
39   45 


73   65 
40   46 


73   70 
44   59 


74   74 
44   47 


69   71 
42   42 


72   73 
40   44 


75   71 
46   61 


64   67 
40   40 


76   70 
54   61 


76   70 

48   60 


78   80 
54   45 


73   68 
40   49 


74   73 
39   41 


76   76 
38   38 


73   71 
42   54 


74   75 
39   41 


73   71 
49   40 


76   79 
40   43 


73   79 
38   49 


79   72 
49   57 


70   66 
39   49 


67   70 
37   42 


72   73 
36   40 


78   77 
42   42 


76   71 
40   47 


79   74 
37   36 


73   73 
53   49 


69   72 
35   43 


79   79 
41   97 


75   58 
33   33 


62   67 
37   33 


73   76 
30   31 


69   69 

41   34 


76   77 
34   33 


63   71 
34   54 


67   77 
48   43 


66   68 
36   39 


61   65 
39   36 


74   69 
39   38 


70   79 
43   61 


61   65 
34   34 


69   78 
50   65 


70   80 
44   62 


72   84 
32   55 


67   71 
34   54 


66   77 
31   52 


65   69 
30   32 


68   76 
33   55 


64   66 
33   34 


67   74 
32   52 


67   65 
32   36 


66   78 
31   50 


73   63 
39   60 


63   76 
34   33 


59   62 
33   40 


62   65 
32   34 


66   71 

40   40 


67   70 
31   52 


63   67 
30   30 


68   73 
33   92 


60   63 
30   46 


69   77 

37   56 


29   33 

29   29 


41   96 
22   24 


39   49 
27   27 


42   47 
27   29 


33   42 
28   22 


56   36 
23   29 


67   41 
39   32 


79   75 
62   40 


77   73 
55   39 


70   65 
56   37 


74   72 
61   43 


76   75 
57   40 


71   70 
69   41 


74   72 
68   39 


77   74 
66   39 


67   38 
49   33 


73   74 
61   40 


77   74 
67   40 


77   77 
57   38 


77   68 
61   38 


66   65 
56   38 


76   73 
31   38 


76   72 
67   44 


73   61 
99   33 


73   63 
55   37 


73   67 
97   37 


83   69 

69   40 


69   60 
99   37 


73   64 
33   34 


77   57 
53   36 


73   65 
60   37 


73   73 
68   41 


46   31 
29   25 


53   52 

34   32 


43 

32   27 


54   48 

37   38 


32   39 

34   31 


46   52 

30   26 


52 

32   26 


65   98 
33   27 


52   50 
34   30 


43   50 
33   26 


49 

32   27 


47   46 
33   27 


40   43 
32   25 


42   49 
33   26 


5«. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER 


Station 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


ROBSTOWN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  HB  AIRPORT 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

SMlTHVlllE 

SOMERVtlLE  0AM 

WASHINGTON  STATE  PARK 

YOAKUM 


UPPER  COAST 


08 


ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

8AYT0WN 

CLEVELAND 

OANEVANG  2  SE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

El  CAMPO 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WB  CITY 

HOUSTON  INCONT  AP 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 

NEW  GULF 

ORANGE  4  NU 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

SUGAR  LANO 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WB  AIRPORT 


MAX 
M1N 


MAX 

MM 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MM 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


62   66 

49   49 


46   43   37 


73   7*   77 
46   47   46 


62   72 
45   49 


75   78 
39   51 


60   70 
29   35 


73   78 
42   45 


61   73 
33   38 


73   77 
40   44 


62   72 
45   52 


67   6° 
50   55 


73   76 
36   42 


73   78 
40   45 


64   76 
32   39 


70   74 
44   48 


60   72 
32   39 


67   70   73 
47   47   43 


62   73 
40   41 


66   72   67 


73   77 
34   42 


73   72 
50   44 


54   60 
47   48 


74   77 
45   41 


62   72 

38   45 


75   66   56 
37   39 

72   65 


65   61   61 
54   52   45 


38   46   50 


75   70   66 
43   47   55 


75   69 
52   59 


60   6B 
47   50 


69   57 
40   42 


66   67 
58   50 


71   66 
51   56 


67   64 
55   50 


71   6B 
49   48 


64   70 
57   46 


59   61 

47   44 


60   61 

50   44 


72   59 

3B   45 


65   68 
61   57 


70   65 
46   61 


76   75 
41   50 


67   54   70 
40   45   42 


65   60 
38   42 


60   57   60 
31   28   30 


60 
33 


76   7B 
45   44 


a- 


67 
14 


67   70 
40   35 


61 
36 


07 
40 


70  69  69 

4!  43  37 

68  69  67 

43  41  39 

69  63  68 

44  44  40 


71 
46 


66 

42 


65   62   62 


77   78 
46   49 


75   75   76 
44   46   44 


76   78   79 
45   48   50 


47   46   51 


71   75 
45   54 


72   79 
47   58 


64   72 
2B   42 


74   79 
50   52 


72   76 
39   49 


76   77 
50   51 


68   74 
41   59 


67   73 
61   63 


74   77 
43   48 


76   79 
46   52 


69   73 

30   41 


73   77 
54   57 


70   74 
46   49 


70   75   70 


76   76 
48   51 


71   75   78 
37   53   53 


Bl   80 
56   55 


72   73   76 
55   61   63 


77   73   68 
43   45   50 


47   47   57 


77   75   64 
49   58   59 


80   77 
58   57 


68   75 
58   57 


71   72 
48   48 


77   77 
61   57 


77   76 
57   56 


76   77 
60   57 


69   67 
56   58 


62   72 

58   61 


70   75 
57   61 


70   76 
58   59 


75   75 
49   48 


72   78 
63   60 


68   70 
47   46 


75   76 
56   60 


78   76 
50   51 


69   68 
53   61 


70   74 
50   48 


74   72 
58   59 


75   7J 
56   58 


77   70 
54   58 


59   70   63 
41   40   33 

73   65   72   77 

44       39       40       49 
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79   78   74 
58   59   57 


79 
57 


73   65 
59   57 


60   60   60 


73   65 
49   49 


65   71 
59   52 


75   64 
57   53 


66   70 
58   60 


68   73 
60   60 


74   70 
64   60 


77   64 
59   58 


77   65 
57   56 


69   74 
57   51 


78   78 
48   51 


75   68   75 
39   49   43 


66   67 
33   37 


69   76 
55   56 


67   68 

47   57 


65   67 
61   60 


70 

51 


69   63 
39   39 


68   71 
46   59 


71   72 
39   43 


68   69 
48   58 


63   70 
40   50 


73   69 
50   59 


69   72 
41   43 


69   72 
38   44 


72   71 
44   55 


81   70 
59   42 


67 
32 


72   62   65 


59   62 
32   42 


66   73 
37   54 


76   67   64 
58   34   35 


46   95   62 

34   37   39 


7B   65 
60   39 


68   60 
58   36 


77   64 
56   35 


65   75 
39   61 


63   69 
33   36 


69   61 
41   32 


67   63 
46   35 


59   72 
33   94 


67   76 
47   59 


66   68 

50   50 


63   64 
35   38 


62   64 
34   3S 


68   77 
39   56 


74   47 
45   37 


67 
39 


72   67   42   44 
56   33   31   25 


90 

33 


75   47 
46   36 


69   49 
4B   36 


71   47 
45   33 


75   47 
40   36 


77   46 
42   35 


48 
36   33 


76   70 
66   37 


69   43 
41   38 


72   43 
36   29 


72   44 
37   32 


77   64 
63   35 


47 
45   36 


74 

38 

40 
33 

47 

33 

44 
32 

45 

35 

47 
29 

71   66   48   47 
66   44   36   33 


71   75 


48   42 
37   34 


72   70   47 


76 
45 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER      1969 


Day 

of  Month 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

5  I 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

01 

> 

< 

*     •     • 
SOUTHERN           09 

ALICE 

MAX 

65 

72 

78 

78 

69 

72 

65 

63 

54 

65 

72 

6=1 

77 

79 

60 

82 

80 

79 

80 

77 

75 

79 

72 

66 

70 

62 

72 

84 

74 

43 

57 

71.5 

MIN 

48 

49 

47 

52 

56 

56 

37 

40 

45 

44 

46 

43 

49 

52 

55 

54 

54 

52 

58 

59 

54 

48 

50 

61 

55 

41 

51 

67 

44 

37 

36 

49.7 

ARMSTRONG 

MAX 

67 

77 

78 

76 

76 

75 

62 

66 

69 

77 

73 

80 

81 

76 

60 

80 

82 

80 

87 

80 

60 

80 

80 

80 

78 

72 

83 

80 

76 

57 

58 

75.7 

MIN 

44 

40 

40 

48 

65 

48 

31 

37 

49 

43 

40 

38 

50 

49 

53 

52 

49 

59 

51 

60 

60 

58 

54 

54 

52 

34 

36 

5  0 

44 

34 

29 

46.6 

BENAVIDES  7  S 

MAX 

62 

65 

74 

75 

70 

70 

60 

63 

55 

60 

70 

70 

72 

80 

78 

61 

78 

80 

80 

74 

72 

74 

78 

72 

74 

60 

60 

71 

62 

64 

51 

69.5 

Mm 

40 

42 

46 

52 

58 

56 

35 

36 

43 

40 

41 

41 

46 

47 

52 

51 

54 

57 

48 

60 

58 

50 

50 

so 

42 

39 

38 

3  8 

36 

36 

32 

45.7 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 

66 

79 

80 

75 

65 

62 

60 

60 

61 

59 

75 

73 

73 

76 

40 

56 

MIN 

46 

45 

41 

50 

57 

47 

33 

35 

40 

36 

44 

38 

44 

45 

35 

26 

CATARIN4 

MAX 

69 

75 

73 

66 

65 

6? 

60 

61 

54 

73 

73 

76 

79 

60 

77 

77 

74 

73 

78 

78 

73 

75 

72 

70 

70 

69 

69 

SB 

52 

70.2 

MIN 

48 

46 

45 

56 

59 

4! 

35 

35 

46 

36 

41 

49 

59 

45 

54 

52 

53 

55 

47 

49 

49 

45 

49 

40 

51 

57 

42 

36 

31 

46.6 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

70 

75 

76 

72 

67 

61 

59 

68 

58 

72 

70 

72 

77 

77 

77 

77 

76 

78 

76 

77 

78 

77 

75 

75 

74 

68 

71 

74 

67 

33 

52 

70.9 

MIN 

45 

42 

38 

47 

56 

51 

32 

35 

42 

39 

34 

35 

45 

46 

46 

48 

58 

57 

59 

56 

50 

40 

47 

42 

45 

31 

52 

63 

40 

33 

28 

44.6 

COTULL*  FAA  AIRPDRT 

MAX 

70 

75 

73 

67 

64 

64 

59 

59 

57 

72 

70 

72 

77 

76 

77 

77 

74 

77 

67 

73 

77 

78 

71 

75 

70 

69 

69 

71 

56 

54 

51 

69.1 

MIN 

4B 

46 

44 

53 

59 

40 

32 

37 

43 

36 

39 

40 

51 

47 

48 

49 

56 

58 

55 

55 

51 

48 

52 

47 

45 

40 

55 

58 

38 

36 

32 

46.5 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

70 

75 

72 

65 

62 

61 

59 

62 

53 

72 

72 

72 

75 

69 

74 

76 

76 

72 

67 

70 

76 

74 

70 

76 

70 

68 

67 

71 

63 

55 

51 

68.2 

MIN 

48 

44 

44 

52 

58 

4S 

34 

36 

45 

36 

39 

40 

47 

47 

43 

47 

53 

57 

53 

55 

46 

46 

47 

44 

44 

37 

52 

59 

38 

34 

30 

45.3 

OILLEY 

MAX 

62 

70 

75 

73 

66 

61 

58 

59 

59 

56 

72 

70 

71 

76 

76 

77 

77 

74 

74 

72 

71 

77 

78 

71 

72 

70 

69 

60 

71 

48 

54 

68.6 

MIN 

46 

47 

43 

43 

53 

51 

33 

33 

35 

37 

39 

38 

36 

45 

46 

47 

51 

56 

57 

56 

50 

42 

42 

43 

48 

35 

32 

58 

41 

33 

29 

43.6 

EAGLE  PASS 

MAX 

60 

68 

71 

70 

64 

63 

56 

59 

61 

53 

71 

68 

73 

72 

77 

75 

77 

74 

68 

64 

70 

72 

78 

70 

70 

65 

66 

64 

64 

41 

53 

66.4 

MIN 

45 

45 

44 

45 

56 

49 

32 

35 

39 

37 

36 

39 

42 

44 

41 

42 

45 

55 

52 

52 

50 

45 

49 

46 

48 

38 

42 

50 

38 

31 

32 

43.4 

ENCINAL  3  NW 

MAX 

63 

72 

74 

75 

66 

66 

61 

63 

63 

58 

76 

74 

75 

77 

77 

80 

80 

79 

78 

65 

75 

76 

78 

77 

75 

78 

72 

74 

71 

55 

54 

71.3 

MIN 

41 

46 

42 

42 

56 

52 

33 

33 

37 

40 

41 

40 

40 

45 

45 

4S 

45 

55 

59 

56 

53 

48 

46 

46 

32 

33 

42 

59 

42 

35 

30 

43.9 

FALCON  DAM 

MAX 

55 

66 

73 

76 

75 

74 

68 

62 

64 

59 

75 

75 

76 

79 

75 

79 

79 

80 

78 

69 

77 

74 

79 

66 

77 

72 

73 

80 

70 

48 

58 

71.3 

MIN 

47 

45 

47 

55 

62 

58 

39 

39 

46 

41 

42 

45 

46 

52 

51 

53 

53 

58 

58 

58 

54 

49 

50 

52 

52 

45 

44 

53 

46 

39 

39 

49.0 

FALFURRIAS 

MAX 

62 

68 

77 

77 

77 

73 

67 

62 

59 

66 

76 

71 

73 

79 

79 

62 

80 

81 

80 

78 

74 

72 

81 

70 

82 

72 

74 

83 

74 

57 

73.6 

MIN 

44 

45 

44 

44 

56 

54 

34 

34 

46 

37 

36 

39 

40 

50 

49 

50 

53 

52 

56 

58 

55 

43 

43 

49 

55 

37 

37 

57 

47 

30 

45.8 

FOWLERTON 

MAX 

70 

75 

76 

72 

66 

65 

61 

60 

58 

72 

71 

75 

77 

78 

79 

79 

79 

60 

73 

76 

78 

79 

78 

79 

75 

70 

72 

74 

74 

51 

52 

71.8 

Mm 

47 

45 

41 

50 

59 

51 

43 

34 

44 

38 

42 

35 

47 

47 

46 

48 

48 

55 

55 

52 

52 

41 

50 

44 

48 

31 

41 

45 

42 

35 

30 

44.7 

FREER 

MAX 

58 

67 

70 

75 

70 

70 

62 

60 

58 

59 

74 

70 

75 

78 

77 

78 

78 

78 

78 

72 

76 

76 

78 

70 

79 

70 

70 

78 

70 

46 

54 

70.1 

MIN 

45 

48 

48 

48 

54 

42 

34 

35 

40 

38 

40 

45 

52 

54 

50 

52 

53 

55 

58 

58 

54 

50 

50 

59 

58 

41 

43 

62 

43 

35 

33 

47.6 

HEBBRONVILLE 

MAX 

61 

68 

76 

77 

72 

71 

64 

62 

59 

64 

78 

72 

76 

79 

80 

81 

80 

80 

77 

73 

77 

77 

80 

73 

82 

71 

74 

81 

71 

46 

55 

72.3 

MIN 

49 

49 

46 

50 

59 

46 

37 

39 

47 

46 

47 

41 

46 

48 

49 

48 

51 

55 

56 

60 

55 

45 

52 

52 

5? 

39 

42 

61 

45 

36 

34 

47.9 

LA  PRYOR 

MAX 

61 

63 

71 

68 

59 

60 

60 

62 

60 

65 

72 

75 

61 

80 

78 

77 

76 

75 

76 

70 

69 

68 

77 

69 

68 

69 

68 

69 

67 

64 

63 

69,0 

MIN 

41 

38 

37 

38 

40 

34 

35 

34 

31 

33 

34 

36 

43 

41 

43 

45 

44 

43 

41 

48 

36 

34 

32 

35 

36 

34 

36 

33 

34 

32 

31 

37.3 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

67 

74 

74 

70 

67 

65 

61 

62 

59 

72 

72 

74 

77 

73 

77 

78 

77 

75 

70 

73 

76 

77 

73 

78 

74 

71 

72 

68 

66 

56 

51 

70.3 

MIN 

50 

45 

46 

58 

61 

50 

35 

39 

49 

39 

45 

42 

50 

52 

48 

51 

56 

60 

57 

56 

52 

49 

57 

52 

50 

41 

56 

6  0 

39 

35 

34 

46.9 

OILTON 

MAX 

58 

66 

73 

74 

70 

66 

66 

60 

60 

59 

73 

71 

70 

69 

77 

77 

78 

77 

76 

71 

75 

74 

77 

70 

79 

68 

70 

75 

68 

45 

53 

69.2 

MIN 

41 

46 

45 

49 

57 

34 

35 

38 

42 

42 

45 

41 

43 

42 

47 

50 

50 

55 

56 

58 

53 

48 

49 

49 

48 

38 

42 

60 

43 

35 

32 

45.6 

PEARS ALL 

MAX 

71 

76 

76 

73 

66 

66 

62 

61 

55 

74 

73 

72 

78 

78 

79 

77 

78 

80 

75 

73 

78 

77 

72 

78 

70 

68 

70 

73 

64 

54 

55 

71.1 

MIN 

44 

44 

41 

51 

56 

47 

32 

36 

42 

39 

41 

40 

50 

50 

47 

51 

57 

57 

56 

50 

49 

47 

50 

47 

47 

38 

54 

62 

39 

33 

30 

46.1 

POTEET 

MAX 

79 

74 

70 

61 

62 

60 

58 

58 

73 

70 

73 

76 

85 

78 

72 

75 

79 

77 

71 

71 

77 

70 

77 

73 

71 

72 

74 

46 

54 

70.2 

Mm 

38 

42 

52 

51 

32 

36 

38 

38 

36 

37 

36 

48 

46 

51 

55 

56 

56 

56 

51 

41 

43 

44 

47 

34 

53 

64 

40 

33 

29 

44.3 

RID  GRANDE  CITY  3  W 

MAX 

55 

66 

75 

78 

77' 

75 

71 

64 

64 

62 

78 

77 

79 

81 

81 

81 

81 

82 

61 

72 

80 

81 

61 

75 

61 

77 

75 

81 

75 

50 

58 

74.0 

Mm 

46 

41 

43 

45 

62 

59 

36 

36 

47 

36 

36 

40 

40 

47 

46 

45 

46 

55 

55 

59 

48 

41 

41 

48 

54 

39 

37 

33 

49 

39 

33 

45.2 

TILDEN 

MAX 

63 

69 

75 

76 

68 

7  0 

61 

60 

55 

60 

71 

60 

74 

77 

78 

78 

78 

77 

78 

73 

72 

78 

77 

72 

78 

70 

69 

75 

74 

47 

53 

70.2 

MIN 

47 

46 

41 

45 

53 

55 

35 

36 

36 

40 

40 

37 

40 

51 

48 

48 

53 

55 

56 

58 

58 

40 

44 

46 

48 

32 

39 

61 

42 

36 

31 

45.1 

ZAPATA 

MAX 

67 

73 

78 

74 

73 

71 

63 

66 

61 

75 

76 

75 

77 

79 

78 

78 

77 

76 

72 

75 

79 

76 

75 

79 

78 

71 

72 

68 

60 

60 

56 

72.3 

»     •     * 

MIN 

50 

45 

46 

49 

59 

53 

37 

41 

50 

40 

47 

43 

47 

53 

51 

52 

59 

61 

59 

59 

54 

49 

57 

52 

49 

42 

61 

60 

37 

36 

37 

49.6 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

MAX 

62 

74 

76 

78 

78 

75 

63 

71 

72 

76 

76 

76 

80 

80 

81 

80 

81 

80 

80 

61 

80 

80 

81 

81 

78 

77 

so 

81 

76 

61 

59 

76.1 

Mm 

51 

53 

52 

60 

72 

51 

40 

52 

52 

45 

47 

52 

57 

55 

56 

57 

54 

64 

60 

63 

56 

50 

60 

56 

54 

47 

68 

72 

47 

42 

44 

54.5 

HARLINGSN 

MAX 

57 

64 

75 

60 

80 

79 

78 

78 

75 

76 

77 

76 

60 

79 

61 

63 

62 

82 

61 

61 

80 

78 

82 

80 

B3 

70 

78 

61 

81 

71 

59 

77.0 

Mm 

47 

47 

49 

50 

62 

66 

37 

38 

53 

43 

44 

47 

49 

51 

52 

57 

51 

55 

57 

60 

60 

46 

46 

59 

59 

43 

43 

65 

60 

38 

36 

50.8 

"C  ALLEN 

MAX 

56 

64 

76 

79 

76 

76 

72 

78 

62 

71 

77 

76 

79 

80 

81 

81 

80 

80 

81 

80 

80 

78 

61 

75 

84 

80 

76 

84 

80 

63 

59 

75.6 

Mm 

44 

48 

47 

48 

61 

64 

36 

38 

45 

45 

44 

47 

48 

52 

51 

51 

50 

54 

58 

59 

56 

49 

49 

59 

62 

46 

45 

63 

39 

39 

39 

50.3 

MC  ALIEN  FAA  AP 

MAX 

64 

76 

77 

76 

76 

73 

64 

63 

68 

69 

73 

76 

79 

80 

81 

78 

80 

SO 

79 

79 

79 

62 

72 

83 

78 

75 

83 

80 

72 

59 

35 

74.6 

Mm 

49 

48 

50 

60 

69 

48 

40 

46 

49 

43 

46 

50 

55 

56 

54 

55 

54 

61 

58 

58 

54 

49 

56 

59 

55 

47 

61 

67 

42 

38 

36 

52.2 

HC  COOK 

MAX 

57 

67 

76 

76 

76 

75 

69 

64 

61 

70 

76 

77 

78 

80 

61 

61 

80 

81 

80 

80 

80 

79 

81 

72 

83 

78 

75 

62 

60 

54 

59 

74.5 

Mm 

47 

49 

48 

48 

62 

60 

37 

37 

47 

44 

45 

43 

43 

52 

52 

51 

50 

51 

55 

60 

55 

48 

48 

53 

54 

40 

40 

62 

54 

38 

37 

48.7 

MISSION 

MAX 

65 

78 

79 

77 

77 

72 

66 

63 

71 

78 

78 

81 

62 

83 

83 

63 

63 

81 

79 

80 

72 

80 

65 

81 

58 

61 

76.0 

MIN 

46 

46 

47 

61 

63 

38 

40 

48 

44 

43 

43 

45 

52 

53 

51 

52 

58 

56 

53 

45 

55 

56 

56 

58 

38 

35 

49.4 

PORT  ISABEL 

MAX 

Mm 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

57 

63 

69 

70 

79 

74 

70 

60 

61 

68 

73 

65 

72 

73 

75 

80 

75 

76 

75 

75 

73 

72 

74 

73 

80 

70 

70 

80 

77 

71 

56 

71.2 

Mm 

47 

49 

51 

54 

63 

68 

39 

43 

54 

45 

46 

48 

50 

58 

58 

58 

59 

61 

58 

64 

63 

48 

50 

60 

62 

45 

47 

66 

70 

39 

37 

53.5 

RAYMONOVILLE 

MAX 

56 

64 

77 

77 

74 

75 

71 

65 

64 

72 

78 

74 

79 

79 

81 

82 

81 

81 

80 

81 

79 

76 

81 

70 

82 

77 

76 

81 

79 

69 

58 

74.9 

Mm 

48 

50 

50 

50 

63 

65 

38 

36 

52 

44 

44 

48 

47 

52 

53 

55 

52 

54 

57 

60 

60 

45 

46 

56 

5? 

44 

44 

64 

69 

39 

38 

51.1 

SAN  BENITO 

MAX 

54 

62 

75 

77 

77 

77 

75 

75 

64 

70 

75 

76 

78 

77 

76 

61 

61 

78 

78 

79 

80 

79 

79 

80 

80 

77 

75 

78 

60 

71 

57 

74.9 

Mm 

45 

46 

48 

50 

55 

60 

37 

45 

44 

42 

45 

42 

52 

55 

52 

56 

54 

54 

59 

58 

60 

50 

49 

55 

56 

44 

44 

66 

68 

39 

36 

50.5 

-ES.iC:  2  E 

MAX 

63 

76 

79 

75 

74 

rj 

64 

62 

70 

77 

76 

"3 

78 

61 

82 

60 

80 

79 

80 

80 

76 

61 

74 

83 

78 

76 

82 

79 

73 

58 

55 

74.9 

Mm 

49 

50 

49 

59 

66 

6  0 

38 

44 

54 

42 

46 

5' 

57 

55 

55 

59 

51 

60 

58 

58 

56 

47 

59 

55 

63 

45 

62 

69 

46 

39 

38 

53.0 

S«a  Ralt>t«Dc*  Notes  Following  Station  Indt»x 
390    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
DECEMBER   1969 


Day  Oi  Month 

"•3  u  6S 

Station 

£°Z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   •   * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HOROS  CREEK  DAM 

EVAP 

.11 

.14 

.14 

.19 

.06 

_ 

* 

* 

.12 

.08 

* 

.27 

.15 

.13 

.11 

.09 

.08 

.03 

.16 

* 

.07 

.14 

.23 

.15 

.20 

.12 

.15 

.10 

„ 

m 

. 

3.47B 

WIND 

40 

70 

61 

26 

50 

107 

140 

31 

81 

71 

128 

66 

109 

91 

50 

31 

45 

103 

122 

60 

109 

70 

160 

60 

151 

92 

156 

128 

156 

• 

60 

2624 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAM 

EVAP 

.12 

.11 

.14 

.14 

.18 

_ 

.13 

.04 

.08 

.06 

.15 

.08 

.07 

.10 

.06 

.14 

.05 

.06 

.03 

.03 

.02 

.13 

.25 

.06 

.16 

.13 

.14 

.06 

.06 

* 

•  10 

2.98B 

WIND 

66 

57 

50 

57 

123 

136 

177 

46 

75 

60 

96 

32 

100 

108 

30 

73 

60 

108 

76 

99 

96 

84 

169 

50 

142 

93 

158 

116 

219 

159 

62 

2981 

MAX 

57 

63 

61 

62 

49 

44 

41 

52 

53 

55 

59 

59 

60 

66 

67 

66 

57 

63 

64 

55 

50 

60 

59 

61 

55 

55 

56 

59 

51 

- 

- 

57.2 

MIN 

36 

38 

40 

39 

39 

40 

35 

36 

35 

40 

37 

36 

36 

43 

48 

39 

39 

46 

55 

45 

45 

36 

37 

40 

39 

37 

37 

47 

35 

- 

- 

39.9 

BELTON  DAM 

EVAP 

.11 

.10 

.09 

.09 

.04 

. 

.07 

.05 

.04 

.06 

.12 

.08 

.12 

.08 

.02 

.08 

.03 

.07 

.04 

.07 

.03 

.09 

.18 

.09 

.08 

.02 

.22 

.04 

.06 

• 

•  10 

2.35B 

WIND 

17 

33 

18 

12 

38 

56 

115 

20 

32 

21 

57 

10 

47 

52 

11 

32 

16 

63 

44 

46 

48 

33 

112 

13 

102 

53 

102 

67 

121 

112 

61 

1564 

BENBROOK  DAM 

EVAP 

.10 

.11 

.12 

.08 

.12 

.02 

.02 

.06 

.06 

.04 

.07 

.09 

.10 

.08 

.11 

.10 

.06 

.01 

.06 

.05 

.03 

.12 

.17 

.11 

.06 

.12 

.14 

.04 

.06 

* 

.09 

2.44 

WIND 

45 

47 

33 

22 

97 

103 

133 

42 

100 

77 

62 

45 

86 

52 

34 

52 

30 

96 

79 

65 

93 

75 

121 

46 

124 

74 

150 

106 

65 

237 

68 

2519 

OENISON  DAM 

EVAP 

.14 

.11 

.13 

.14 

.09 

.02 

.08 

.10 

.06 

.04 

.06 

.07 

.06 

.09 

.09 

.09 

.05 

.05 

.06 

.05 

.04 

.17 

.13 

.07 

.10 

.09 

.06 

.03 

« 

* 

.28 

2.57 

WIND 

104 

50 

58 

43 

101 

115 

170 

32 

75 

72 

97 

40 

119 

41 

46 

70 

53 

67 

90 

85 

no 

120 

113 

83 

121 

53 

134 

106 

200 

149 

68 

2785 

MAX 

62 

60 

61 

59 

47 

41 

49 

50 

51 

51 

53 

56 

65 

64 

60 

58 

53 

64 

64 

48 

56 

57 

57 

58 

52 

52 

53 

52 

• 

- 

- 

55.5 

MIN 

38 

42 

42 

39 

39 

40 

41 

38 

40 

42 

38 

38 

45 

45 

41 

38 

43 

50 

46 

44 

42 

38 

40 

49 

40 

38 

42 

39 

" 

- 

- 

41.3 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 

.13 

.11 

.13 

.11 

.13 

. 

.08 

.09 

.05 

.03 

* 

.07 

.19 

.10 

.09 

.08 

.01 

.04 

.05 

.03 

.00 

.15 

.17 

.12 

.14 

.10 

.06 

•  12 

.03 

* 

.10 

2.59B 

WIND 

74 

60 

45 

20 

102 

103 

159 

43 

76 

71 

100 

44 

72 

75 

32 

70 

41 

92 

92 

74 

ue 

76 

146 

48 

51 

154 

164 

112 

195 

164 

80 

2753 

MAX 

58 

63 

61 

60 

46 

44 

42 

51 

54 

54 

57 

57 

60 

67 

65 

62 

55 

68 

68 

52 

52 

69 

65 

60 

60 

63 

57 

61 

48 

- 

■ 

56.0 

MIN 

33 

39 

41 

42 

42 

40 

38 

33 

33 

40 

38 

38 

38 

38 

39 

39 

39 

45 

52 

46 

46 

40 

40 

40 

40 

38 

38 

47 

34 

- 

- 

39.9 

LAVQN  DAM 

EVAP 

.11 

.10 

.09 

.13 

.13 

.04 

. 

.09 

.06 

.06 

.06 

.07 

.14 

.09 

.09 

.12 

.05 

.05 

.04 

.04 

.02 

.12 

.20 

.11 

.11 

.13 

.13 

.02 

_ 

.14 

.01 

2.75B 

WIND 

67 

49 

31 

33 

116 

122 

162 

41 

72 

73 

75 

30 

132 

103 

25 

76 

43 

104 

94 

79 

112 

63 

187 

43 

151 

70 

146 

128 

212 

176 

92 

2929 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 

.10 

.10 

.15 

.13 

.14 

. 

.06 

.06 

.08 

.03 

.06 

.09 

.10 

.10 

.07 

.14 

.06 

.06 

.05 

.04 

.01 

.13 

.19 

.11 

.10 

.12 

.14 

.05 

.13 

» 

.14 

2.B3B 

WIND 

71 

60 

54 

37 

108 

121 

161 

44 

59 

31 

73 

32 

90 

92 

28 

60 

49 

108 

57 

92 

96 

79 

157 

26 

121 

94 

129 

114 

185 

174 

67 

2669 

MAX 

56 

64 

62 

63 

60 

44 

42 

54 

54 

55 

60 

57 

60 

67 

65 

66 

60 

64 

65 

56 

51 

60 

60 

66 

58 

55 

55 

60 

52 

- 

. 

58.3 

MIN 

35 

39 

40 

40 

44 

40 

35 

29 

35 

40 

36 

36 

36 

43 

47 

40 

40 

49 

55 

45 

45 

40 

39 

40 

40 

32 

38 

47 

36 

- 

- 

40.0 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

.15 

.13 

.10 

.06 

.03 

.01 

. 

.09 

.07 

.09 

.13 

.09 

.12 

.11 

.04 

.06 

.15 

.07 

.11 

.05 

.07 

.12 

.20 

.11 

.19 

.12 

.10 

.04 

m 

* 

.02 

2.83B 

WIND 

50 

54 

28 

1 

60 

91 

165 

31 

74 

43 

96 

26 

61 

56 

21 

10 

36 

78 

92 

66 

72 

62 

142 

41 

130 

67 

126 

102 

178 

168 

76 

2311 

MAX 

57 

62 

60 

61 

50 

47 

43 

51 

53 

50 

57 

56 

60 

66 

65 

66 

63 

60 

66 

53 

56 

61 

64 

61 

62 

54 

56 

61 

43 

- 

. 

57.4 

MIN 

37 

39 

40 

40 

45 

43 

34 

33 

34 

37 

36 

37 

37 

43 

44 

44 

44 

45 

50 

45 

45 

40 

40 

40 

37 

36 

36 

42 

32 

- 

- 

39.8 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 

.13 

.13 

.10 

.07 

.10 

.13 

.08 

.06 

.05 

.03 

.12 

.05 

.10 

.13 

.07 

.13 

.07 

.02 

.10 

.03 

.03 

.19 

.08 

.13 

.11 

.09 

.14 

.03 

.00 

* 

.03 

2.53 

WIND 

38 

43 

46 

18 

57 

77 

91 

22 

45 

42 

54 

24 

58 

71 

32 

34 

36 

77 

50 

43 

65 

35 

108 

25 

96 

42 

110 

69 

93 

82 

43 

1730 

WACO  DAM 

EVAP 

.05 

.16 

.13 

.07 

.13 

.11 

.04 

.09 

.OB 

.06 

.13 

.08 

.10 

.10 

.02 

.10 

.06 

.06 

.05 

.14 

.06 

.09 

.19 

.09 

.12 

.11 

.22 

■  04 

.03 

* 

.12 

2.63 

WIND 

56 

54 

52 

25 

74 

87 

152 

47 

86 

48 

74 

49 

91 

75 

46 

43 

32 

108 

66 

90 

91 

82 

141 

38 

133 

no 

158 

126 

177 

186 

84 

2661 

MAX 

61 

75 

63 

62 

63 

46 

44 

55 

55 

52 

62 

59 

58 

72 

64 

69 

64 

65 

69 

58 

55 

62 

62 

62 

61 

57 

57 

62 

52 

- 

■ 

60.2 

MIN 

36 

41 

41 

41 

43 

44 

36 

36 

37 

42 

37 

37 

39 

45 

47 

43 

42 

53 

56 

48 

46 

42 

42 

43 

42 

37 

36 

47 

37 

- 

- 

41.9 

WHITNEY  DAM 

EVAP 

.11 

.14 

.11 

.08 

.10 

.03 

.03 

.08 

.07 

.04 

.13 

.07 

.13 

.10 

.06 

.10 

.07 

.04 

.10 

.05 

.13 

.02 

.16 

.10 

.06 

.01 

.24 

.04 

.08 

.01 

.06 

2.57 

WIND 

43 

66 

35 

22 

57 

68 

118 

35 

54 

45 

86 

28 

61 

7 

86 

38 

20 

9i 

56 

58 

67 

41 

107 

21 

108 

47 

115 

91 

131 

106 

69 

1981 

MAX 

60 

65 

65 

65 

54 

49 

49 

62 

56 

55 

61 

60 

74 

72 

70 

70 

63 

65 

72 

62 

55 

65 

64 

64 

72 

73 

62 

72 

61 

38 

.40 

61.8 

MIN 

37 

40 

42 

42 

46 

45 

40 

37 

37 

40 

38 

38 

41 

42 

38 

44 

44 

52 

56 

49 

47 

42 

42 

42 

42 

35 

44 

44 

37 

32 

30 

41.5 

*    *    * 
EAST  TEXAS          04 

DAINGERFIELD  9  S 

EVAP 

.22 

.01 

.06 

.20 

.13 

.14 

.13 

.02 

.03 

.08 

.12 

.09 

.09 

.10 

.09 

.13 

.17 

.04 

.01 

.06 

.04 

.10 

.12 

.10 

.08 

.07 

.13 

.11 

m 

. 

.23 

3.10B 

WIND 

34 

23 

25 

66 

73 

77 

45 

233 

77 

96 

105 

34 

B7 

27 

17 

83 

76 

58 

78 

92 

123 

84 

69 

82 

108 

35 

145 

99 

105 

123 

87 

2466 

MAX 

62 

60 

62 

61 

50 

45 

48 

52 

51 

58 

56 

59 

64 

65 

64 

56 

63 

67 

54 

46 

54 

54 

60 

55 

58 

56 

56 

56 

55 

45 

43 

56.0 

MIN 

40 

43 

43 

41 

40 

39 

36 

39 

38 

45 

39 

38 

44 

50 

45 

39 

42 

49 

43 

44 

44 

39 

41 

33 

38 

38 

41 

43 

45 

34 

32 

40.9 

SAM  RAYBURN  DAM 

EVAP 

.09 

.06 

.08 

.09 

.16 

. 

. 

_ 

.06 

.06 

.04 

.11 

.09 

.08 

.07 

.09 

.06 

.08 

.06 

.08 

.03 

.15 

.09 

.11 

.05 

.09 

.09 

.05 

.05 

. 

.06 

2.47B 

WIND 

30 

13 

15 

18 

57 

86 

110 

39 

17 

24 

54 

26 

34 

57 

15 

24 

13 

35 

36 

57 

52 

72 

65 

23 

65 

84 

54 

88 

99 

116 

98 

1578 

MAX 

61 

63 

72 

65 

60 

52 

53 

55 

56 

57 

64 

61 

61 

68 

69 

71 

66 

67 

72 

67 

56 

67 

63 

67 

61 

60 

59 

63 

68 

66 

40 

62.3 

MIN 

39 

36 

41 

42 

42 

43 

43 

37 

36 

45 

45 

36 

37 

44 

50 

48 

45 

49 

55 

49 

48 

43 

43 

43 

43 

37 

37 

45 

62 

40 

36 

43.3 

SPURGER  DAM  B 

EVAP 

.06 

.11 

.07 

.07 

.11 

. 

.10 

.08 

.04 

.03 

.08 

.09 

.09 

.08 

.07 

.08 

.08 

.04 

.09 

.07 

.00 

.16 

.05 

.10 

.06 

* 

.17 

.01 

.01 

. 

.00 

2.146 

WIND 

29 

38 

20 

20 

45 

89 

100 

29 

35 

22 

33 

68 

41 

66 

44 

29 

19 

49 

54 

39 

69 

70 

77 

26 

71 

65 

55 

79 

101 

106 

78 

1666 

MAX 

60 

66 

67 

68 

63 

55 

56 

59 

59 

57 

66 

64 

62 

69 

72 

72 

70 

72 

73 

72 

59 

69 

64 

69 

62 

63 

60 

62 

80 

69 

61 

65.2 

MIN 

38 

43 

41 

40 

42 

42 

39 

37 

37 

45 

41 

37 

36 

42 

50 

48 

48 

48 

56 

57 

50 

40 

39 

42 

42 

36 

35 

44 

60 

43 

32 

42.9 

«   *    « 
TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 

* 

.03 

.08 

.13 

.24 

.09 

• 

.05 

.00 

.06 

.03 

.23 

.05 

* 

* 

* 

* 

.63 

.03 

.15 

.10 

.00 

.20 

m 

. 

.07 

• 

* 

.12 

2.868 

WIND 

88 

27 

32 

68 

88 

172 

68 

90 

123 

193 

98 

91 

73 

66 

81 

63 

79 

47 

34 

76 

115 

149 

134 

182 

126 

96 

116 

38 

* 

* 

213 

2826 

MAX 

46 

50 

54 

55 

52 

47 

61 

67 

67 

66 

75 

76 

66 

71 

MIN 

32 

37 

39 

40 

40 

30 

41 

51 

52 

56 

48 

35 

43 

32 

red  Bluff  dam 

EVAP 

.07 

.07 

.07 

.07 

• 

.03 

.04 

.04 

.13 

.15 

.05 

.13 

.04 

.10 

.07 

.07 

.06 

.07 

.07 

.07 

.10 

.15 

.12 

.23 

.19 

.12 

.19 

.07 

. 

. 

.06 

2.816 

WIND 

38 

93 

26 

59 

163 

206 

43 

33 

117 

136 

71 

31 

22 

103 

34 

27 

58 

63 

72 

6 

50 

66 

72 

138 

57 

41 

110 

109 

206 

66 

70 

2386 

MAX 

57 

54 

59 

61 

60 

47 

45 

53 

55 

56 

54 

67 

59 

59 

57 

57 

57 

57 

55 

58 

60 

63 

60 

65 

61 

60 

60 

56 

- 

43 

42 

56.6 

MIN 

39 

35 

42 

45 

44 

33 

32 

36 

40 

37 

36 

35 

38 

39 

36 

37 

38 

42 

37 

36 

40 

38 

43 

47 

42 

36 

42 

37 

- 

30 

31 

38.2 

YSLETA 

EVAP 

.02 

.02 

.05 

.03 

.12 

.13 

* 

.10 

.13 

.02 

.11 

.22 

.  10 

.07 

.11 

.08 

.09 

.10 

.09 

.09 

.13 

.13 

.21 

.17 

.26 

.12 

.19 

.19 

„ 

_ 

. 

3.41B 

WIND 

3 

23 

9 

9 

46 

92 

* 

25 

76 

101 

11 

11 

30 

19 

10 

5 

2 

2 

9 

11 

7 

17 

61 

104 

111 

15 

61 

68 

101 

52 

39 

1130 

MAX 

54 

59 

54 

50 

60 

57 

- 

53 

53 

53 

55 

55 

57 

58 

60 

60 

60 

57 

59 

62 

60 

61 

62 

59 

63 

61 

61 

59 

47 

42 

41 

56.4 

MIN 

39 

38 

38 

43 

44 

36 

- 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

37 

39 

38 

39 

38 

40 

40 

42 

42 

38 

37 

37 

32 

30 

30 

37.5 

*   *    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 

.06 

.08 

.11 

.10 

.08 

.09 

.15 

.12 

.08 

.03 

.12 

.09 

.10 

.04 

.11 

.03 

* 

.16 

.02 

.08 

.04 

.12 

.15 

.15 

.09 

.17 

.16 

.04 

.14 

.06 

.09 

2.86 

WIND 

24 

31 

50 

50 

79 

81 

149 

73 

97 

28 

48 

29 

54 

32 

56 

31 

47 

89 

43 

50 

55 

56 

71 

67 

61 

79 

143 

73 

154 

200 

62 

2162 

MAX 

56 

63 

61 

60 

53 

61 

42 

51 

53 

50 

59 

60 

60 

56 

61 

65 

65 

57 

57 

64 

56 

64 

63 

62 

60 

58 

54 

57 

52 

31 

46 

56.7 

MIN 

32 

40 

40 

41 

45 

39 

30 

31 

30 

36 

36 

35 

35 

39 

38 

36 

41 

41 

47 

44 

43 

39 

39 

37 

37 

34 

34 

43 

31 

23 

25 

36.9 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 

.OB 

.10 

.10 

.05 

.04 

.13 

.01 

* 

.18 

.15 

* 

.29 

.13 

.15 

.09 

.08 

.06 

.07 

.11 

.04 

.09 

.09 

.21 

.13 

.20 

.10 

.17 

.08 

. 

* 

.12 

3.15B 

WIND 

49 

66 

25 

19 

52 

88 

109 

33 

113 

112 

123 

60 

112 

87 

43 

26 

36 

74 

94 

61 

109 

37 

144 

80 

HI 

59 

156 

111 

176 

128 

83 

2578 

MAX 

58 

63 

63 

63 

52 

58 

44 

_ 

58 

56 

59 

71 

73 

63 

65 

65 

64 

67 

53 

63 

64 

67 

61 

64 

58 

59 

62 

42 

- 

- 

60.6 

MIN 

37 

39 

39 

39 

47 

44 

34 

- 

35 

38 

- 

37 

38 

42 

42 

43 

44 

44 

49 

52 

44 

43 

42 

41 

38 

38 

38 

41 

31 

- 

- 

40.7 

•   »    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

EVAP 

.07 

.16 

.19 

.13 

.05 

m 

.03 

.11 

.08 

.06 

.20 

.12 

.14 

.11 

.09 

.14 

.10 

.01 

.03 

.15 

.03 

.21 

.28 

.05 

.17 

.08 

.19 

.03 

.12 

.12 

.02 

3.38B 

WIND 

38 

65 

74 

30 

47 

140 

193 

58 

32 

27 

86 

26 

57 

77 

27 

37 

36 

60 

36 

102 

69 

ei 

135 

53 

106 

96 

92 

97 

200 

161 

90 

2428 

MAX 

65 

72 

70 

68 

59 

54 

53 

58 

58 

60 

76 

64 

64 

70 

73 

74 

72 

70 

71 

70 

62 

66 

66 

65 

67 

64 

61 

61 

5B 

40 

51 

64.0 

MIN 

38 

45 

44 

44 

48 

50 

36 

35 

38 

44 

42 

40 

42 

47 

52 

51 

48 

56 

58 

52 

51 

45 

43 

45 

46 

39 

38 

55 

40 

33 

32 

44.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
DECEMBER   1969 


Day  Ol  Month 

isi 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

*   •   * 
SOUTH  CENTRAL      07 

BEEVlLLE  5  NE 

EVAP 

.09 

.12 

.08 

.08 

_ 

.17 

.30 

.24 

.11 

.06 

.09 

.10 

.23 

.07 

.11 

.05 

.05 

.09 

.11 

.07 

.04 

.17 

.11 

.16 

.05 

.18 

.13 

.05 

.09 

.13 

•  10 

3.54B 

WIND 

35 

48 

35 

27 

88 

97 

203 

57 

60 

60 

80 

30 

43 

58 

52 

26 

55 

47 

58 

72 

63 

64 

104 

46 

63 

120 

69 

180 

172 

167 

104 

2445 

MAX 

86 

85 

84 

S3 

85 

80 

89 

66 

71 

70 

79 

79 

82 

95 

87 

90 

86 

95 

88 

95 

83 

95 

84 

82 

64 

76 

85 

95 

65 

75 

76 

84.4 

MIN 

46 

50 

49 

48 

94 

56 

39 

36 

40 

45 

45 

45 

45 

50 

57 

60 

58 

58 

59 

58 

59 

48 

48 

57 

56 

42 

42 

57 

45 

26 

33 

46.9 

CANYON  0A« 

EVAP 

.11 

.12 

.16 

.09 

.06 

. 

.25 

.07 

.14 

.06 

.13 

.13 

.13 

.08 

.07 

.11 

.06 

.06 

.05 

.10 

.06 

.11 

.18 

.16 

.09 

.13 

.14 

.05 

.06 

. 

_ 

3.326 

WIND 

41 

37 

37 

18 

49 

96 

149 

23 

31 

32 

64 

26 

63 

50 

28 

19 

35 

53 

25 

36 

36 

33 

63 

31 

71 

82 

98 

67 

lie 

200 

92 

1603 

MAX 

62 

68 

68 

68 

65 

60 

56 

57 

58 

54 

64 

63 

64 

64 

71 

72 

71 

68 

70 

69 

62 

70 

66 

67 

66 

64 

60 

63 

62 

- 

_ 

64.6 

MIN 

42 

45 

43 

42 

44 

40 

36 

32 

35 

41 

41 

41 

41 

40 

50 

50 

SO 

56 

57 

53 

51 

44 

49 

41 

47 

46 

40 

55 

40 

- 

- 

44.6 

SOMERVILLE  DAM 

EVAP 

•  OB 

.11 

.11 

.09 

.20 

.09 

.06 

.07 

.08 

.07 

.11 

.03 

.10 

.07 

.06 

.10 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.06 

.10 

.16 

.07 

.02 

.21 

.05 

.02 

.17 

.05 

2.49 

WIND 

40 

28 

27 

11 

62 

126 

130 

35 

62 

23 

41 

22 

56 

40 

20 

15 

30 

60 

23 

44 

60 

44 

67 

26 

97 

59 

118 

111 

72 

123 

69 

1761 

•    *    * 
UPPER  COAST        OB 

POINT  COMFORT 

EVAP 

.16 

.13 

.14 

.15 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.10 

.21 

.15 

.14 

.08 

.12 

.01 

.17 

.13 

.02 

.05 

.18 

.16 

.11 

.04 

.25 

.14 

.10 

.08 

.05 

.11 

.07 

3.646 

WIND 

60 

66 

57 

62 

120 

173 

162 

50 

120 

90 

126 

49 

70 

89 

86 

52 

78 

62 

41 

60 

129 

90 

100 

74 

174 

95 

146 

134 

191 

264 

60 

3170 

MAX 

65 

72 

71 

65 

60 

64 

64 

56 

63 

65 

72 

65 

70 

71 

75 

73 

74 

75 

71 

75 

70 

66 

71 

72 

66 

63 

70 

70 

67 

47 

54 

67.3 

MIN 

43 

48 

43 

45 

55 

58 

37 

36 

45 

44 

45 

40 

50 

47 

66 

54 

58 

56 

58 

55 

57 

44 

58 

55 

58 

41 

54 

51 

42 

33 

29 

48.5 

THOMPSONS  3  HSW 

EVAP 

.07 

.10 

.17 

.12 

.18 

. 

. 

.10 

.08 

. 

.17 

.05 

.18 

.08 

.11 

.07 

.04 

.05 

.00 

.11 

.09 

.12 

.09 

.09 

.01 

.27 

.05 

.04 

.06 

.04 

.11 

2.968 

WIND 

112 

38 

64 

29 

25 

- 

- 

a. 

87 

56 

78 

36 

37 

51 

30 

27 

50 

66 

35 

70 

68 

101 

61 

36 

67 

167 

74 

87 

114 

260 

146 

2441B 

MAX 

58 

67 

73 

69 

65 

69 

77 

59 

49 

57 

68 

65 

66 

69 

76 

77 

69 

71 

74 

74 

73 

70 

69 

70 

71 

64 

63 

69 

71 

35 

45 

66.6 

MIN 

39 

42 

44 

43 

46 

49 

39 

38 

39 

46 

46 

38 

38 

47 

54 

56 

58 

58 

58 

56 

58 

43 

44 

53 

53 

38 

38 

51 

53 

45 

27 

46.4 

*    *    * 
SOUTHERN           09 

DILLEY 

EVAP 

.07 

.08 

.10 

.07 

.04 

.03 

.18 

.09 

.02 

.04 

.11 

.08 

•  05 

.04 

.15 

.09 

.08 

.06 

.06 

.05 

.06 

.05 

.19 

.12 

.02 

.16 

.09 

.05 

• 

.10 

.07 

2.42 

WIND 

10 

11 

9 

5 

26 

37 

61 

13 

13 

6 

18 

10 

18 

27 

8 

9 

12 

20 

26 

9 

13 

24 

36 

25 

16 

42 

38 

19 

54 

65 

26 

706 

MAX 

65 

73 

75 

70 

64 

64 

65 

68 

60 

57 

68 

70 

70 

75 

76 

77 

77 

75 

70 

72 

75 

75 

73 

72 

67 

69 

68 

69 

■ 

58 

60 

69.2 

MIN 

48 

57 

52 

51 

56 

59 

41 

40 

41 

44 

43 

48 

46 

49 

54 

55 

56 

59 

62 

65 

56 

51 

50 

52 

51 

44 

43 

56 

- 

40 

38 

50.3 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.04 

.06 

.09 

.05 

.03 

.14 

.07 

.07 

.03 

.04 

.10 

.08 

.08 

.05 

.08 

.06 

.07 

.08 

.04 

.04 

.05 

.11 

.08 

.07 

.09 

.13 

.04 

.01 

.05 

.08 

.04 

2.07 

WINO 

3 

5 

3 

28 

13 

36 

13 

13 

7 

9 

9 

20 

21 

6 

4 

16 

25 

31 

8 

9 

17 

33 

9 

16 

14 

28 

41 

13 

27 

15 

7 

499 

MAX 

66 

67 

69 

68 

67 

71 

64 

66 

59 

68 

70 

70 

74 

74 

74 

75 

74 

74 

69 

72 

74 

75 

71 

77 

75 

69 

66 

67 

66 

61 

56 

69.4 

MIN 

53 

53 

54 

59 

64 

60 

43 

44 

54 

45 

50 

48 

54 

56 

55 

55 

59 

62 

62 

61 

57 

55 

61 

57 

53 

49 

57 

63 

46 

40 

42 

53.9 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 

.00 

.02 

.13 

.11 

.03 

.04 

.32 

.08 

.02 

.08 

.10 

.12 

.08 

.10 

.06 

.10 

.10 

.11 

.10 

.07 

.11 

.12 

.09 

.08 

.06 

.16 

.09 

.10 

.06 

.07 

.20 

2.93 

WINO 

7 

4 

16 

10 

27 

18 

6, 

61 

6 

21 

6 

9 

11 

14 

4 

6 

13 

29 

11 

14 

9 

28 

12 

23 

10 

37 

31 

17 

22 

63 

87 

717 

LOWER  VALLEY       10 

MC  COOK 

EVAP 

* 

.06 

.12 

.12 

.07 

.03 

.37 

.16 

.04 

.10 

.13 

.21 

.13 

.16 

.15 

.11 

.16 

.15 

.09 

.11 

.12 

.17 

.12 

.09 

.11 

.21 

.12 

.12 

.08 

.16 

.10 

3.91 

WIND 

39 

24 

29 

30 

99 

62 

187 

51 

55 

51 

26 

48 

39 

65 

25 

19 

44 

70 

53 

31 

29 

56 

60 

34 

53 

69 

100 

115 

53 

144 

65 

1825 

MAX 

56 

70 

80 

78 

74 

75 

70 

69 

67 

70 

74 

75 

77 

79 

81 

81 

79 

79 

60 

61 

63 

81 

79 

73 

62 

78 

73 

81 

60 

74 

65 

7J.6 

MIN 

46 

49 

50 

51 

61 

62 

37 

40 

45 

46 

46 

46 

46 

52 

" 

55 

54 

54 

58 

59 

56 

51 

50 

38 

59 

43 

42 

58 

51 

40 

38 

50.3 

WESLACO  2  E 

EVAP 

.03 

.06 

.10 

.09 

.05 

.35 

.06 

.05 

.07 

.10 

.22 

.11 

•  12 

.10 

.11 

.14 

.11 

.04 

.10 

.12 

.09 

.16 

.06 

.13 

.20 

.14 

.09 

.11 

.09 

.17 

.04 

3.41 

WIND 

8 

18 

11 

33 

61 

142 

27 

20 

30 

17 

26 

33 

40 

35 

25 

35 

29 

46 

15 

40 

43 

30 

59 

65 

47 

58 

103 

91 

83 

93 

29 

1392 

MAX 

61 

76 

77 

76 

73 

73 

66 

63 

65 

72 

73 

72 

73 

77 

79 

77 

77 

75 

79 

79 

81 

77 

75 

78 

77 

73 

74 

77 

n 

59 

37 

73.0 

MIN 

60 

52 

47 

62 

68 

52 

44 

52 

57 

49 

53 

53 

54 

55 

58 

61 

57 

61 

62 

62 

61 

55 

60 

59 

51 

48 

57 

60 

52 

<3 

46 

55.2 

BEEVlLLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


S»e  Relaranca  Notes  Following  Station  Indax 
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31N 

\j\ 

rvr 

Al 

,L 

nr 

iu 

Ol 

\\J 

W 

\J 

rt 

vjr 

i\J 

un 

U 

TEXAS 
DECEMBER 

1969 

Day  of  month 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   *   * 
high  plains       01 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

T 

.6 

1 

"1.3 

2.2 

6 
•  6 

T 
6 
.6 

3 
.2 

DALHART  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

1.0 
1 

1.0 
2 

1 

T 

FOLLETT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.6 

2 

1 

1 

HEREFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 

3 

- 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

.1 

T 

T 

2.4 

2.1 
3 
.3 

.2 
2 
.2 

1 

MIAMI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 
2 

1 

1.4 
2 

2.1 

4 

T 
4 

2 

MIDLAND  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.5 

T 

T 
T 

T 
T 

MULESHOE  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3 

1 

SEMINOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

3 

T 
T 

T 

1.5 
2 

2 

1 

SPEARMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

1 

.3 

1 

STRATFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
1 

T 

T 

.5 

1 

T 
T 

T 

TULIA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

'- 

. 

1 

3 

. 

- 

VEGA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

4 

- 

- 

•   *   * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

2.0 

1.0 
1 

.1 
1 

T 
T 

T 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

4.0 

4 

T 
3 

1 

MEMPHIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
1 

SNYDER 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

- 

WICHITA  FALLS  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

1.1 

T 

4.3 
1 

4 

•   •   • 
NORTH  CENTRAL       03 

6R0WNWO0D 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DALLAS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  oND 

T 

T 

1.0 
1 

PARIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

1 

WACO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

*   *    * 
TRANS  PECOS         05 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1.0 

.9 
1 

MOUNT  LOCKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

. 

- 

PANTHER  JUNCTION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

WINK  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

.2 

T 

T 

•   •    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

DEL.  RIO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

TEXAS 
DECEMBER 

1969 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTH    CENTRAL                 07 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 
WTR    EOUIV 

T 

T 

•        *        « 

UPPER    COAST                     08 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    OND 
WTR    EOUIV 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —   m.p.h 

) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days  w 
precipitation 

th 

0) 

c 

IE 

V) 

c 

—    «> 
(DTti 

u  m 
i_  </> 
a>  O 
a.  a. 

in 

c 

3 

1.2 

1? 

a.  a 

c 

2    S 

d)  Q. 

ex:  oo 

a 

D> 
0 
u 
a 
> 
< 

(A 

v>   _ 

'oi 
3.2 

ai  a> 
o» 
o2 

Star 

idard  of  1 

CENTRAL 

ime 

o 
u 
0 

L. 
t- 

q 
q 

o 

0; 

O 

O 

q 

« 
> 

0 

9? 

CN  O 

"o 

0 

t- 

V) 

i-    O 
OJ    »  — 

O)  >  oj 

S  8-2 

•^    in    </) 

00 

06      12 

18 

22 

2.4 

10,6 

34 

S 

26 

72 

76 

62 

56 

4 

3 

1 

1 

1 

0 

10 

65 

5.4 

30 

2.3 

11.4 

47 

w 

22 

73 

77 

53 

56 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

6 

54 

6.0 

33 

2.1 

8,9 

30 

NW 

06 

79 

84 

60 

59 

7 

2 

0 

2 

0 

1 

12 

64 

5.1 

19 

2.0 

9.5 

38 

N 

06 

85 

86 

60 

70 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

67 

5.6 

9 

1.0 

9,9 

42 

W 

06 

89 

92 

70 

75 

2 

3 

2 

2 

0 

0 

9 

55 

5.8 

7 

1.1 

9,8 

29 

NW 

29 

72 

80 

62 

60 

4 

1 

0 

3 

1 

0 

9 

56 

5.6 

2 

1.4 

7,9 

43+4 

29 

06 

85 

87 

65 

60 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

8 

- 

4.8 

27 

2.3 

5.5 

45 

SW 

27 

55 

61 

42 

36 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

8 

79 

4.1 

33 

1.0 

9,6 

25++ 

3 

29 

82 

89 

65 

67 

4 

2 

0 

4 

0 

0 

10 

- 

5.7 

- 

- 

- 

35 

NW 

06 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

2 

0 

2 

0 

9 

43 

■ 

9 

1.0 

6.9 

28++ 

11 

05 

89 

92 

64 

74 

4 

3 

2 

2 

0 

1 

12 

52 

6.0 

32 

2.5 

9.3 

43++ 

30 

10 

71 

77 

47 

50 

5 

2 

4 

0 

0 

0 

11 

- 

5.2 

26 

2.3 

8.5 

25++ 

26 

05 

71 

81 

50 

45 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

9 

- 

4.0 

10 

1.3 

10,7 

38 

SW 

06 

91 

92 

64 

77 

3 

4 

1 

0 

2 

1 

U 

55 

6.0 

24 

3.7 

10,4 

25++ 

19 

26+ 

83 

89 

63 

62 

1 

0 

2 

3 

0 

0 

6 

- 

5.1 

33 

2.5 

8.1 

33 

N 

25 

82 

84 

55 

59 

4 

1 

1 

1 

1 

0 

8 

70 

4.8 

2 

0.8 

9.0 

47    % 

NW 

06 

88 

92 

64 

71 

2 

5 

1 

2 

1 

0 

11 

- 

5.7 

25 

1.3 

9.8 

24++ 

34 

25 

84 

88 

70 

69 

3 

1 

2 

1 

1 

0 

8 

- 

5.6 

34 

1.6 

11.0 

30++ 

21 

22 

83 

91 

63 

68 

5 

1 

2 

1 

1 

0 

10 

■ 

6.0 

ABILENE  WB  AIRPORT 
AMARILLD  WB  AIRPORT 
AUSTIN  WB  AIRPORT 
BROWNSVILLE  WB  AJRP0RT 
CORPUS  CHRISTI  WB  AIRPORT 
DALLAS  WB  AIRPORT 
DEL  RIO  WB  AP 
EL  PASO  WB  AIRPORT 
FORT  WORTH  WB  AIRPORT 
GALVESTON  WB  CITY 
HOUSTON  INCONT  AP 
LUBBOCK  WB  AIRPORT 
MIDLAND  WB  AIRPORT 
PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 
SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 
SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 
VICTORIA  WB  AIRPORT 
WACO  WB  AIRPORT 
WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 
X  PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 

DECEMBER    1969 

DELAYED    DATA 


Te 

nperature 

Precipitation 

•I 

1  a 

*  A 

•i 

<s 

■ 

8 

< 

Si 

Ciw. 

S 
-a 

a 

£ 

a 

o 

-1 

a 

to 
Q 

1 
Q 

No.  o 

Day 

■ 

•3 

0 
H 

If 

QlS 

a 

at 
6 

£ 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Ma 

Max. 

Min. 

3 

■5-d 

II 

2  o 

£ 
a 

a 

0 

s 

o 

£ 

o 

S 

o 

U 

•  I 

a  > 

5  o 

*   *   * 
MAY          196? 

FORT  HANCOCK 
GARDEN  CITY  1  E 
SAN  MARCOS 

M 
62. 2 
83.  1 

M 
54.7 

M 
68.5 

M 

102 
93 
93 

30+ 

20 

31 

40 

9 

31 

3 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.20 
4.00 
5.43 

1.63 
1.86 

.20 
1.47 
1.83 

23 

14 
17 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 

5 
9 

0 
3 

4 

0 
2 
2 

*    »    * 
JUNE         1969 

BIG  LAKE  NO  2 

EMORY 

FLOYDADA 

FOWLERTDN 

HOUSTON  INCONT  4P 

M 
90.4 
87.3 
99.1 
90.9 

63.7 
66.0 
59.7 
71.6 
69.0 

M 
78.2 
73.5 
85.5 
80.0 

-  1.0 

98 
104 
107 

99 

22 
22 
22+ 
30 

55 

52 
52 

60 
56 

15  + 

5 
14  + 

6 

5 

1 

20 

0 

2 

19 

16 
28 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.47 

.77 

1.47 

1.95 

1.51 

-  2.03 

.27 

.41 

1.45 

1.25 

1.27 

4 
25 
14 
26 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
1 
2 
2 

0 
0 
1 
2 
1 

0 
0 

1 
1 
1 

KENEDY 

MC  ALLEN  FAA  AP 

PLAINVIEW 

92.8 
9*. 6 
88.8 

70.1 
74.3 
61.3 

81.5 
84.5 
75.1 

-  1.9 

101 

99 

103 

21 

24+ 

22 

59 
66 
50 

5 

6 

4 

0 

0 

12 

25 

30 
17 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.60 

.40 

2.23 

-   .35 

1.80 

.20 

1.91 

4 

2 

14 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

3 

2 
3 

2 
0 
1 

1 
0 

1 

*    *    * 
JULY         1969 

M4THIS 
MENTONE  2  S 
TURKEY  2  WSW 

99.1 
103. 1M 
102. 1M 

74.1 
70. 7M 
72. 4M 

86.6 
86. 9M 
87. 3M 

101 

108 

30+ 
26+ 

68 
64 

18 
30 

0 

0 
0 

31 
31 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

3.58 

.78 

1.56 

3.58 
.43 

.85 

18 
22 

1 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

1 
2 
3 

1 
0 
1 

1 

0 

0 

*    *    * 
AUCUST      1969 

ATHENS  3  SSE 

LIBERTY 

RAYHONDVILLE 

101.2 
M 
98.7 

69.8 

M 
74.5 

85.5 

M 
86.6 

1.6 

110 
103 
107 

14 
IB 
18 

60 
67 
71 

31 
31 
31 

0 
0 

31 
29 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.36 
6.86 

3.86 

.22 

2.00 

23 
27 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 

10 

0 

4 

0 
2 

*    *    « 
SEPTEMBER   1969 

CANYON 
DICKENS 
FL0YD4DA 
H4LLETTSVILLE 
LA  PRYOR 

81.5 
83.  6M 
79.3 
94.6 
93.9 

60.6 

61. OM 
56.6 
66.6 
66.6 

71.1 
72. 3M 
69.1 
80.6 
60.4 

1.1 

91 
96 
90 
102 
99 

7 
17 

8 

9 
19+ 

53 

54 
52 

57 
60 

26 
25 

21 

30  + 

3 

1 
1 

13 
0 
0 

3 

4 

1 

27 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.60 
6.16 
2.13 
2.50 
1.30 

.68 

3.02 

.70 

.90 

1.30 

22 

22 

9 

17 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
8 

5 
1 

2 
5 

1 
2 

1 

0 
1 
0 
0 

1 

YOAKUM 

93.3 

66.0 

79.7 

ioo 

9 

57 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

2.72 

.60 

17 

.0 

0 

7 

2 

0 

*    *    * 
OCTOBER     1969 

AMISTAD  0AM 
FORT  HANCOCK 
MARATHON 
MC  LEAN  3  E 
OLNEY 

76.3 

83.2 

M 
63.9 
73.1 

58.7 
49.1 

M 
44.7 
51.5 

67.5 
66.2 

M 
54.3 
62.3 

91 
94 

88 
93 

3+ 

1 

3 
10 

46 
29 
33 

31 
36 

28 
31 
31 
14  + 

14 

70 
58 

370 
171 

3 
9 

0 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
3 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

6.20 
.20 

2.57 
3.73 

2.73 
.20 

.73 
1.25 

5 
19 

6 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
1 

6 
9 

3 

0 

2 
1 

3 

0 

0 

1 

ROBFRT  LEE 

75.0 

52.5 

63.8 

91 

12 

37 

15  + 

137 

2 

0 

0 

0 

2.92 

.68 

27 

.0 

0 

7 

3 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
DECEMBER  1969 
OELAYEO  OAT* 


Station 

3 

is 

Day  of  Month 

1   | 

2  | 

i 

4 

5  | 

E 

7  [ 

8 

9 

10  ] 

11 

12 

13  [  14   IS 

16 

17  | 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23  | 

24 

■1 

26   27 

28  | 

29 

30 

31 

.   .   . 

HAY           1969 

CElINA 
OAVILLA 
FORT  HANCOCK 
GARDEN  CITY  1  E 
LENORAH 

3.45 

.20 

4.00 

3.87 

1.26 

T 
.3Y 

2.00 

.31 

1.76 

.84 
.88 

.95 

T 
.69 

3.40 

.30 

.30 

.46 
1.22 

1.47 

T 

1.30 
.17 

.33 

.29 

.20 

1.33 

.31 
.31 

T 

T 

HORSE 

SAN  MARCOS 

3.10 
9.43 

.15 

.04 

.90 

.20 

.12 

1.66 
.19 

.10 
.05 

.20 

T 

.28 

.18   .04 
.63 

1.04 

1.63 

.92 

.    .    . 

JUNE         1969 

BIO  LAKE  NO  2 
BRONSON 
CASTELL 
CRIDER  RANCH 
EMORY 

.47 
2.11 
3.47 
1.22 

.77 

.38 
.04 

.72 
.64 

.27 
.56 

.40 
.03 

.87 

.10 

.03 
.18 

.15 

.29 

2.75 

.41 

FEOOR 

FIFE 

FLOYDADA 

FLOYDADA  9  SE 

FOwLERTON 

1.54 
2.97 
1.47 
2.9B 
1.95 

.07 
.70 

1.54 

.02 

.41 

.04 
1.43 
.80  2.00 

T 

.30 

.16 

2.15 

1.25 

HOUSTON  INCONT  AP 

JARRELL 

KAFFIE  RANCH 

KENEDY 

HC  ALLEN  FAA  AP 

1.51 
2.94 
2. S3 
2.60 
.40 

.18 
.20 

.06 

.80 

.70 

1.27 
1.14 
2.03 
l.BO 
.09 

T 

1.10 
.10 

.11 

T 

PLAINVIEW 
RINGGOLD 
ROBY  1  ESE 
THURBER  5  NE 

2.23 
2.66 
1. 58 
2.45 

.06 

.05 
.67 

.05 

.84 
.24 

.11 

.37 

1.91 
.12  1.20 
.40 
1.78 

.05 

.10 

.47 

.30 

.    .    . 

JULY         1969 

BRONSON 
DEHEYVILLE  3  S 
EDOH  2  NH 
HITCHLAND 
KAFFIE  RANCH 

2.24 
B.14 

.00 
8.17 

.00 

.04 
2.17 

3.01 

.23 

.18 

.62 

1.10 

1.91 

T 

.79 

1.25 

.47 

.62 

1.17 

.32 

.97 

.99 

.30 

1.45 

.74 

KNAPP  6  SW 
LOOP 
MATHIS 
MENTONE  2  S 
HORSE 

.44 
1.10 
3.58 

.79 
2.36 

1.00 

T 

.35 

.95 

.33 

3.58 

T 

.11 
.19 

.33 

.73 

.43 

.26 

.02 

TURKEY  2  WSW 

WATER  VALLEY  10  NNE 

1.56 

.00 

.85 

.23 

.34 

.09   .04 

.    .    . 

AUGUST       1969 

ATHENS  3  SSE 
DEWEYVILLE  5  S 
LIBERTY 
RAYMONDVILLE 
RICHARDSON 

.36 
1.83 

6.86 
.80 

.03 
.03 

.06 

.03 
.43 

.15 

.08 

.09 

.11 

.02 

.23 

.26 

.02 
.33 

.25 

.71 

.09 

.04 

.11 
.13 

.22 

.80 
.02 
.04 

.2? 

.90 

.01 
2.00 
.11 

.29 

.43 

.27 

1.93 

.    .    . 

SEPTEMBER    1969 

CANYON 
DICKENS 
FLOMOT  1  N 
FLOYDADA 
GRAPELAND 

2.60 
6.16 

2.13 

3.41 

.23 

.23 

.30 
T 

T 

.55 

.03 

T 
.21 

.42 

.73 

.70 

.38 
.76 

.30 

.09 

.07 

.10 

T 
T 

T     .02   T 
.30 

T 
2.00 

.11 

.20 
.93 

.10 

T 

.53 

T 

T 

.69 

3.02 

.20 

.02 
.82 

.13 
.54 

HALLETTSVULE 
KNAPP  6  SW 
LA  PRYOR 
THURBER  9  NE 
YOAKUM 

2.50 
1.32 
1.30 
3.13 
2.72 

T 
.40 

.45 

.94 
.02 

.01 
.02 

.42 

.60 
.90 

.71 
.  it 

.27 

T 
T 

.25 
.25 

.90 
.60 

.01 
.41 

T 
.26 

T 

T 

■  02 

.28 

T 

1.21 
.34 

1.30 

.    .    . 

OCTOBER      1969 

AMISTAD  DAM 

FEOOR 

FORT  HANCOCK 

HYE 

KAFFIE  RANCH 

6.20 
3.74 
.20 
7.02 
1.10 

.03 

2.73 
2.69 

.02 

T 

1.99 

.03 

1.41 

2.66 

T 

.20 

.01 

1.24 

.09 

.62 

1.10 

.10 
.63 

1.05 

T 
1.70 

MARATHON 

MC  LEAN  3  E 

MORSE 

NOGALUS  GUARD  STATION 

OLNEY 

2.57 
1.23 
3.72 
3.73 

T 

.36 

.73 
.17 

.32 

.14 

.07^ 
.49 

1.90 

.39 

.21 

.09 
.52 

.63 
.12 

.40 

.07 
.12 

T 
T 

.02 
.29 

.15 

.23 

.19 

.12 
.09 
1.23 

.04 
.10 

.29 
.49 

.16 
.87 

.49 

OVERTON 
ROBERT  LEE 

5.15 
2.92 

.05 

.13 

.50 

1.90 
.15 

.59 

.66 

.97 

.46 

.09 
.30 

1.66 
.05 

.62 

NOVEMBER     1969 

FEOOR 

2.84 

.35 

1.44 

1.05 

•■  following  Station   I 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER  1969 

DELAYED  DATA 


Station 

Das 

ot  Month 

01 

» 

■1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

»     •     • 
MAY           1969 

PORT  HANCOCK 

MAX 

Mm 

90 
45 

85 
45 

as 

44 

B5 
48 

86 
49 

69 
42 

101 
41 

102 
63 

93 

58 

98 
59 

97 
54 

100 
53 

100 
61 

102 
62 

100 
59 

102 
59 

101 
61 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 
MIN 

80 

51 

80 
57 

82 
56 

77 
55 

78 
54 

80 
5* 

80 

54 

77 
55 

74 
40 

74 
41 

76 
41 

78 
51 

80 
56 

82 

60 

86 
54 

83 
56 

80 
54 

66 

45 

82 
45 

93 

57 

92 
63 

89 
58 

64 
54 

83 

57 

86 

57 

88 
58 

86 
60 

85 
63 

87 
60 

89 
63 

91 
66 

82.2 
54.7 

SAN  MARCOS 

MAX 

Mm 

71 

77 

80 

79 

77 

73 

79 

87 

79 

78 

80 

83 

76 

86 

86 

78 

80 

82 

84 

86 

87 

87 

86 

88 

88 

89 

88 

89 

90 

91 

93 

83.1 

•     •     » 

JUNE           1969 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

Mm 

102 
62 

58 

57 

57 

55 

59 

61 

62 

63 

63 

66 

65 

62 

60 

55 

56 

57 

65 

67 

68 

105 
72 

73 

74 

66 

69 

68 

66 

69 

69 

68 

63.7 

EMORY 

MAX 

Mm 

90 
65 

88 
54 

Bl 
57 

72 
59 

76 
52 

85 
53 

89 

57 

88 
62 

91 

65 

87 
59 

91 
62 

90 
69 

89 

65 

93 
66 

91 
60 

77 
60 

86 

60 

90 
61 

95 
65 

96 
73 

97 
75 

98 
76 

97 
79 

97 
72 

95 

77 

96 

79 

96 

78 

96 

75 

97 
72 

97 
72 

90.4 
66.0 

FLOYOAOA 

MAX 

Mm 

98 
58 

74 
52 

76 
52 

79 
57 

88 
59 

93 
60 

90 
62 

89 
58 

81 

58 

81 
58 

90 

60 

92 

54 

84 
55 

61 
52 

69 
53 

65 
54 

75 
59 

62 
61 

84 
60 

91 
61 

90 
66 

104 

70 

100 

60 

99 

61 

99 
70 

96 

72 

98 
63 

100 
66 

96 
55 

96 

64 

87.3 
59.7 

FOWLERTON 

MAX 

Mm 

105 
70 

90 
71 

93 
69 

87 
63 

66 
62 

90 
60 

94 
62 

96 
68 

97 

63 

98 

71 

100 
73 

99 

68 

99 
69 

100 
76 

96 

74 

95 
76 

100 
67 

104 
73 

106 
71 

107 

75 

107 

76 

107 
78 

105 

80 

105 
80 

103 
83 

101 

78 

101 

77 

101 
75 

101 
73 

100 

74 

99.1 
71.8 

HOUSTON  INCONT  AP 

MAX 

Mm 

90 
72 

85 
62 

80 
60 

66 
60 

78 
56 

86 
58 

86 
60 

89 
62 

93 

66 

94 
68 

90 
68 

90 

66 

91 
70 

93 
67 

88 
68 

68 
62 

90 

64 

95 
64 

96 
68 

97 
72 

98 
77 

97 
79 

96 

81 

93 
79 

95 
79 

94 
81 

97 
78 

96 

76 

97 

75 

99 
71 

90.9 
69.0 

KENEDY 

MAX 

Mm 

94 
69 

92 

68 

81 

70 

77 
60 

82 
59 

86 

60 

88 
62 

90 
64 

90 
65 

91 
68 

91 
67 

93 
68 

93 
70 

94 
69 

94 
69 

90 
66 

92 
65 

95 
66 

97 

73 

100 
75 

101 

77 

99 

78 

96 
79 

96 

79 

96 
80 

95 

80 

98 

79 

98 
75 

98 
72 

98 
72 

92.8 

70.1 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

94 
74 

90 

71 

90 
69 

91 

75 

90 
68 

91 

66 

90 
68 

92 

73 

93 

72 

92 

70 

92 

75 

94 

73 

96 
75 

96 
73 

95 
71 

96 

73 

96 
71 

97 
72 

97 
75 

99 

76 

99 
79 

99 

81 

97 
81 

99 
80 

98 
81 

96 

81 

98 

79 

94 
76 

93 
75 

95 
75 

94.6 
74.3 

PLAINVIEW 

«     «     * 

MAX 

Mm 

98 
62 

78 
55 

79 
57 

83 
50 

88 
59 

95 
62 

93 
62 

91 
63 

87 
59 

83 
63 

92 
62 

90 
55 

85 
52 

75 
53 

68 
51 

63 
53 

75 
59 

63 
61 

85 
62 

96 
66 

92 
68 

103 
62 

95 

60 

96 
65 

100 
71 

95 

74 

97 

61 

101 
72 

98 

70 

97 
70 

68.8 
61.3 

JULY          1969 

MATH  IS 

MAX 

Mm 

98 
72 

98 

74 

96 

71 

98 

74 

100 
73 

99 
75 

97 
76 

98 

75 

99 

75 

100 
73 

99 

74 

100 
74 

100 
74 

101 

74 

101 
76 

101 

75 

99 
74 

98 
68 

95 
74 

98 
73 

99 
75 

99 
75 

99 

75 

100 
77 

101 
77 

99 

76 

99 

77 

100 
73 

101 
73 

101 
73 

100 
72 

99.1 
74.1 

MENTONE  2  S 

MAX 

Mm 

105 
73 

100 
71 

100 
69 

93 
72 

100 
72 

102 
71 

104 
67 

105 
66 

106 
68 

105 
78 

105 
77 

108 

70 

102 
69 

102 
67 

103 

68 

106 
72 

105 

72 

104 

77 

104 

71 

103 

71 

107 

71 

108 
76 

107 
77 

90 
67 

102 

67 

103 
64 

105 
65 

103.1 
70.7 

TURKEY  2  WSW 

•     •     * 

MAX 

Mm 

104 
77 

103 
72 

103 
72 

99 
69 

95 

75 

101 
74 

102 

78 

105 
72 

105 
75 

103 
73 

105 
73 

104 
75 

104 
74 

105 
72 

102 
68 

101 
69 

101 
71 

99 

71 

100 
68 

96 
72 

102 
73 

106 
76 

105 
73 

101 
66 

102.1 
72.4 

AUGUST        1969 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

98 
66 

93 
62 

98 
70 

100 
67 

100 
67 

98 
65 

100 
65 

105 

70 

106 
70 

107 
73 

106 
73 

106 
74 

105 
76 

110 

77 

105 
66 

101 
72 

106 
72 

104 
72 

106 
76 

105 
72 

105 
72 

107 
72 

105 
72 

94 

70 

93 
67 

95 
73 

91 
73 

94 
66 

99 
64 

98 

66 

94 
60 

101.2 
69.8 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

101 

75 

99 

72 

96 

71 

98 
71 

103 

71 

100 
72 

98 
73 

97 
72 

94 
73 

100 
73 

99 
71 

95 
6B 

102 
68 

94 
73 

90 
72 

96 
73 

94 
69 

95 
67 

RAYMONDVILLE 

*     *     • 

MAX 

Mm 

104 

74 

97 

77 

96 
75 

100 
74 

102 
74 

100 
74 

101 
75 

99 
74 

90 
73 

97 
75 

102 
75 

103 
75 

104 
76 

104 

74 

102 
73 

101 
74 

102 
75 

107 
75 

105 

77 

96 
75 

95 
76 

97 
76 

98 

74 

100 

74 

98 
75 

99 
76 

99 

74 

95 
75 

87 
74 

89 
72 

91 

71 

98.7 
74.5 

SEPTEMBER     1969 

CANYON 

MAX 

Mm 

76 
62 

81 
61 

84 
57 

86 
61 

69 
66 

90 
65 

91 
66 

90 

61 

74 

62 

68 
62 

66 
61 

70 
62 

76 
61 

82 

64 

84 
67 

87 
61 

86 
57 

80 

60 

77 
61 

76 

61 

80 
60 

83 

62 

83 
65 

80 
54 

77 
58 

86 
53 

86 
58 

87 

59 

84 
57 

87 
55 

81.5 
60.6 

DICKENS 

MAX 

Mm 

86 
64 

78 
66 

86 

61 

89 
61 

89 
64 

90 
65 

93 
69 

78 
62 

69 
59 

74 
60 

73 

60 

89 

60 

89 
63 

96 
64 

79 
61 

77 
59 

83 

59 

84 
60 

80 
55 

83 
54 

87 
62 

63 
62 

86 
56 

85 
58 

63.6 
61.0 

FLOYOAOA 

MAX 

Mm 

79 
64 

78 
65 

75 
57 

83 
58 

88 
62 

88 
64 

88 
65 

90 
65 

78 
63 

66 
58 

62 
58 

65 
59 

73 
60 

79 
60 

83 
64 

87 
59 

80 
59 

74 
59 

78 
58 

74 
53 

79 
52 

80 

60 

80 
56 

74 
54 

79 
54 

83 

54 

85 
56 

85 
56 

82 
56 

83 
53 

79.3 
58.8 

HALLETTSVILLE 

MAX 

Mm 

97 
69 

97 
68 

96 
69 

96 
68 

95 

70 

97 
73 

97 
73 

99 

71 

102 
71 

99 

70 

88 
65 

89 
62 

90 
59 

94 
57 

93 
73 

97 
70 

97 
69 

95 
65 

92 

72 

92 
68 

94 
70 

94 
72 

86 
63 

90 
62 

93 
62 

94 
62 

94 
67 

96 
61 

96 
60 

98 
57 

94.6 
66.6 

LA  PRYOR 

MAX 

Mm 

89 
63 

90 
61 

68 
60 

90 
62 

92 
63 

95 
65 

98 
69 

99 
68 

99 
69 

99 
70 

89 

61 

95 
70 

90 
61 

93 
65 

92 
64 

93 
64 

94 
65 

99 

71 

99 
69 

94 
68 

95 
68 

94 
67 

95 
68 

93 
64 

92 
63 

95 

73 

94 
76 

95 
77 

94 
75 

93 
64 

93.9 
66.8 

YOAKUM 

•     «     * 

MAX 

Mm 

95 
67 

94 
68 

94 

69 

95 
66 

93 

70 

96 

70 

96 
71 

97 
70 

100 
69 

92 
68 

87 
63 

90 

63 

89 
58 

89 
68 

93 
73 

97 
70 

95 
65 

95 
65 

89 
67 

92 

67 

94 
67 

93 

71 

B8 
63 

88 
61 

93 
62 

94 
63 

94 
67 

96 
62 

95 
60 

97 

57 

93.3 
66.0 

OCTOBER       1969 

AMISTAD  DAM 

MAX 

Mm 

91 
62 

91 
62 

91 
66 

88 
58 

80 
66 

80 
70 

78 
61 

73 
61 

79 
60 

80 

61 

68 
68 

64 
69 

85 
51 

65 

47 

67 
48 

74 
51 

67 
59 

69 
59 

80 
66 

81 
68 

81 
65 

83 
65 

78 
64 

66 
59 

68 
54 

77 
54 

78 
56 

58 
46 

52 

47 

61 
51 

70 
47 

76.3 
58.7 

FORT  HANCOCK 

MAX 

Mm 

94 
48 

90 
52 

92 

<.7 

89 
55 

89 
54 

68 
54 

82 
56 

88 

60 

92 
54 

90 
53 

90 
64 

90 
57 

80 
47 

82 
42 

83 
41 

83 

44 

91 
42 

90 
43 

88 
47 

85 
49 

81 
57 

80 
54 

75 
50 

77 
46 

82 

43 

80 
50 

65 

54 

62 
47 

78 
45 

70 
38 

72 
29 

83.2 

49.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER  1969 

DELAYED  DATA 


Station 

Day 

of  Month 

o 

1 

2  I 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

MARATHON 

MAX 

MIN 

69 

45 

86 

46 

74 
42 

80 
53 

83 
53 

85 
52 

84 
59 

77 
59 

73 
50 

55 

48 

64 
42 

74 
44 

70 
46 

54 
39 

46 
40 

73 
43 

63 
33 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

MIN 

86 
62 

86 
61 

98 

8-) 
58 

78 
48 

63 

44 

65 
45 

73 
48 

75 
55 

87 
50 

83 
46 

52 
42 

44 
31 

48 
31 

57 
33 

65 
33 

56 
38 

56 
38 

66 
56 

84 
56 

66 

48 

56 
46 

53 

44 

55 

43 

95 

44 

66 
47 

48 
34 

43 
35 

42 
36 

47 
35 

53 
32 

63.9 
44.7 

OLNEY 

MAX 

MIN 

90 
58 

91 
61 

S5 
0  3 

86 
64 

81 
63 

72 
52 

77 
52 

79 
44 

84 
56 

93 

61 

65 
62 

66 

51 

56 

37 

63 
36 

79 
45 

73 
45 

62 

47 

79 
58 

80 
65 

83 
64 

73 
53 

70 
53 

62 

49 

68 
46 

73 
54 

73 
50 

50 
40 

51 
40 

53 

43 

64 
44 

61 
40 

73.1 
51.5 

ROBERT  LEE 

MAX 

MIN 

89 
55 

90 

60 

88 
64 

87 
65 

86 
64 

83 
62 

63 
50 

75 
50 

79 

51 

86 
55 

89 
60 

91 

61 

61 
37 

63 
37 

68 
37 

81 
46 

72 
47 

75 
54 

79 
62 

81 
64 

84 
62 

71 
58 

66 

50 

68 
51 

71 
54 

77 
50 

75 
50 

50 
40 

47 
40 

61 
45 

69 
45 

75.0 
52.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Ol  Month 

3.* 

Station 

,2U£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   *   * 

OCTOBER     1969 

AMISTAD  0AM 

EVAP 

.39 

.37 

.37 

.30 

.31 

.06 

.14 

.10 

.22 

.14 

.25 

.41 

.34 

.22 

.19 

.16 

.11 

.03 

.19 

.19 

.08 

.23 

.19 

.09 

.16 

.19 

.31 

.12 

.03 

.01 

.09 

5.99 

WIND 

78 

127 

14C 

159 

53 

55 

94 

39 

59 

96 

123 

110 

150 

106 

81 

94 

7C 

121 

173 

131 

33 

no 

124 

58 

64 

68 

109 

136 

49 

52 

90  2962 

MAX 

81 

77 

80 

79 

63 

74 

72 

70 

80 

72 

82|   76 

82 

62   68 

70 

60 

62 

72 

76 

75 

79 

67 

57 

60 

72 

71 

- 

46 

55 

63l  70.1 

MIN 

52 

51 

54 

60 

58 

61 

54 

54 

54 

54 

56 

61 

44 

41 

41 

41 

53 

53 

58 

60 

59 

59 

53 

50 

45 

45 

66 

40 

40 

42 

42 

51.6 

CORRECTIONS 


DATE 

AUGUST  1969 
SEPTEMBER  1969 

SEPTEMBER  1969 


TABLE 

EVAPORATION  £-  WIND 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 


DIVISION  STATION 

TRANS  PECOS  05  YSLETA 

LOW  ROLLING  PLAINS  02  MATADOR 

LOW  ROLLING  PLAINS  02  MATADOR 


CORRECTION 

WIND  MOVEMENT  ON  31ST  19,  TOTAL  1249 


TOTAL  PRECIPITATION  3.07|  NUMBER  OF  DAYS  WITH  .10  OR 
MORE  7,  .50  OR  MORE  4 


TOTAL  3.07,  AMOUNT  ON  23D  .51 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


_ 

M 

OBSERVATION 

9   * 

M 

u 

0 

TIME  AND 

z    o 

0 

§ 

g 

H 

TABLES 

STATION 

a 

< 

0 

< 

O 
Z 
O 

< 

OBSERVER 

3 

LUUill  I 

i 

Eb 
0 

2 

a. 

2= 

li 

A8ERNATHY 

0012!  6L 

1  33 

161  56 

3339 

ft! 

h.  D.  HOOD 

ABILENE  WB  AIRPORT 

0016  :2  TAYLOR 

1 

32  26 

1762 

NIC 

MIL 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ackerly  s  se 

003*  OL  HOWARD 

3j  32  31 

101  *o 

2 '60 

6P 

LEONARD  COLEMAN 

ADAHS'ILLE 

0050  OC,  LAMPASAS 

11  31  18 

98  10 

1072 

TA 

c 

MRS  SHIRLEY  J.  CARLILE  | 

ALBANY 

01ZCI  03  SHACKELFORD 

li  32  ** 

1*36 

7A 

71 

JOHN  0.  MllLETT,  JR. 

ALEOQ  «  SE 

0129  03  PARKER 

19  32  39 

97  3* 

790 

CHESTER  WILEY 

ALICE 

::-*.  S9   ji-  mEllS 

98  0* 

201 

ai 

it 

GILBERT  H,  GORDON 

ALPINE 

017*1  OS  BREMSTER 

9  30  21 

103  *0 

4455 

68 

6P 

WILLIAM  H.  HUOGINS 

ALTO  3  SH 

0 190  0»  CHEROKEE 
02041  Oa  BRAZORIA 

7  31  36 

95  08 

280 

7A 

MRS.  MAYBELL  KEUUM 

ALV1N 

5|  29  23 

93  13 

34 

61 

61 

CITY  OF  ALVIN 

ALVORD  6  •  ; 

0206  03  HlSE 

0211  01  POTTER 
0225)  Oa  VAL  VERDE 

19  33  23 

97  39 

300 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

;--»...:  MB  AIRPORT 

2j  35  I* 

101  *2 

3607 

HIE 

m!C 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IMI5TAQ  OAM 

11)  29  28 

101  02 

1137 

8A 

BA 

INT  80UNDRY  *  MTR  C0MM 

ina»u*C  TBCD 

Ziii    OS  CHAMBERS 

9  29  *7 

9*  40 

24 

Bl 

ANAHUAC  TBCD 

ANDERSON 

02**-  04,  GRIMES 

V   3D  29 

95  59 

350 

IP 

SI 

WILLIAM  J.  BARGER 

iNDICf  1  WNW 

02461  03|  WILLIAMSON 

l\   30  *7 

97  52 

7A 

LAWRENCE  I.  DUNLOP 

ANDREWS 

0248  01  ANOREMS 

102  32 

3172 

6P 

6P 

: 

ANDREWS  CUUNTY  AIRPORT  | 

ANCLETQN  2  W 

0257  DB  BRAZORIA 

S  29  09 

93  27 

27 

8A 

6A 

CITY  OP  ANGLETON 

02621  03i  COLLIN 

19  33  21 

9ft  31 

674 

7A 

: 

JESSE  T,  VANOAGRIFF 

ANSON 

0268*  02|  JONES 

l(  32  *3 

99  3* 

1700 

3P 

SP 

C.  M.  RICE 

ANTELOPE 

0271,  03  JACK 

I  si  33  26 

98  22 

1079 

7A 

MACK  V.  ROBERTS 

ARANSAS  PASS  2 

0302  07  SAN  PATRICIO 

Si  27  55 

18 

61 

ROBERT  L.  HERNDQN 

ABCHER  CITY 

03131  03  ARCHER 

1CH  33  36 

98  3B 

1035 

6P 

6P 

J.T.  SHEPPARO 

ARLINGTON 

03371  •>    TARRANT 

IS 

32  ** 

97  07 

595 

TA 

CHARLES  T.  HAWKES 

ARMSTRONG 

03*2 

09  KENEOY 

? 

26  56 

97  *B 

25 

ftp 

6P 

HAZEL  W,  PELHAM 

ARTHUR  CITY 

0367 

03  LAMAR 

10 

33  52 

95  31 

425 

7A 

JAMES  B.  WIGIEY 

ASPERMQNT  2  55- 

039* 

Oil  STONEWALL 

33  06 

100  1* 

1730 

7A 

C.  C.  VJERTEL 

ATHENS  3  Sic 

0*04 

Od  HENDERSON 

15 

32  10 

95  50 

435 

9A 

OR.  OWIGHT  A.  JONES 

ATLANTA  4  .i. 

0*08 

0*1  CASS 

10 

33  06 

9*  I* 

310 

LAWRENCE  H.  CAVER 

AUSTIN  -3  AtAPQAT 

D428 

07  TRAVIS 

a 

30  IB 

97  *2 

597 

MIO 

NIP 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

austhEll  ml  refuge 

0*37 

07  ARANSAS 
03)  ELLIS 

28  16 

96  *e 

15 

^P 

SP 

U  S  WILDLIFE  REFUGE 

AVALQN 

0**0 

1! 

32  12 

533 

7A 

HERSCHEL  H.  SMITH 

BAIRO 

0*78  03j  CALLAHAN 

] 

32  2* 

99  25 

1760 

7A 

B.  t.  CHRISMAN 

6AKERSFIELD 

0*B2j  05)  PECOS 

30  53 

102  IS 

2530 

9A 

CLYDE  CRAVES 

BALLINGER  1  SM 

; 

31  ** 

99  58 

1575 

6P 

61 

RADIO  STATION  KRUN 

BALNORMEA 

0*9BJ  -  j  REEVES 

30  59 

103  45 

3210 

BA 

REEVES  COUNTY  WTR  D1ST 

BANXERSmjTh 

0509  0(J  KENDALL 

3 

30  06 

1740 

C 

ELAQV  SCHNELLE 

bardwEll  Dan 

031«  '.I   ELLIS 

1 

32  16 

96  38 

461 

BA 

8A 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

B»TES^lLlE 

0560  09  ZAVALA 

a 

2B  57 

99  37 

734 

BA 

EARL  P.  KING 

BAY  CITY  MAT£RMORKS 

0569  Oflj  MATAGORDA 

3 

28  59 

93  58 

48 

BA 

c 

CHARLES  SLATER 

BAYTQWN 

0586;  08  HARRIS 

1* 

29  ** 

9*  58 

2o 

5P 

SP 

O.P.  SMITH 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

D61U  ;a  JEFFERSON 

7 

30  06 

20 

7A 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

BEDUS 

0639  0*1  GRIMES 

13 

30  *6 

95  57 

338 

RICHARD  R,  PYLE 

BEEV1LLE  3  NE 

0639  07)  BEE 
0663^  Oi    BEU 

S 

28  27 

97  42 

235 

BA 

SJ 

BA 

c 

TEXAS  AGRI  EXP  STATION 

BELTUN  DAN 

1 

31  07 

BA 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENAVIDE5 

0689  09)  DUVAL 

s 

27  36 

98  25 

3B0 

c 

RUBERTA  R.  BAZAN 

BENAVIOES  7  S 

0690  09)  DUVAL 

3 

27  30 

9B  25 

395 

9A 

0.  S.  CHAPA 

BEN6ROQK  OAH 

0691)  03  TARRANT 

IS 

32  39 

97  27 

770 

BA 

BJ 

6A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENJAMIN 

070*.  02  KNOX 

1 

33  33 

1473 

8A 

W.  T.  CARTWRIGHT 

BERTRAM  3  £N6 

0738)  OA  BURNET 

1 

30  *3 

98  01 

1139 

c 

WILSON  KLOSE 

BIG  LAKE 

0776J  06)  REAGAN 
0779  06  REAGAN 
078*  Oil  HOWARO 

3 

31  12 

101  28 

26B0 

c 

CITY  DP  8IG  LAKE 

BIG  LAKE  NO  2 

3 

31  12 

101  28 

2690 

BA 

BA 

OWAIN  CARR 

BIG  SPRING  FIELD  STA 

3 

32  16 

101  29 

2480 

c 

U  S  0  A  BIG  SPRG  F  STA 

BIG  SPRING 

0786  Oil  HOWARD 

3 

32  19 

101  27 

2500 

5P 

SP 

CITY  JF  BIG  SPRING 

BIG  WELLS 

0787^  09  DIMMIT 

8 

28  33 

99  3* 

510 

BA 

HERBERT  T.  STANFIELO 

BLANCO 

0832  06  BLANCO 
0852  06|  UVALOE 

A 

30  06 

98  23 

1350 

7A 

7A 

w.  A.  BYARS 

BLEMETT  3  NM 

a 

29  1* 

100  06 

970 

SA 

MRS  LLOYO  KIRKPATRICK 

BLOtS  CAMPGROUND 

0861;  051  JEFF  DAVIS 
0866.  07  LEE 
0902  06J  KENDALL 

9 

30  32 

10*  08 

5760 

BJ 

GEORGE  P.  KNIGHT 

BLUE 

1 

30  23 

97  09 

465 

7A 

CLYDE  L.  RUTHVEN 

BOERNE 

13 

29  *7 

98  4* 

1422 

7A 

7A 

EDCAR  SCHHAR2/  JR. 

BHN  MlER  2  E 

0911  0*1  NEWTON 

12 

30  *3 

93  37 

90 

7A 

c 

CLARENCE  A.  PENNINGTON 

BONHAN 

0923  03  FANNIN 

10 

33  36 

96  11 

566 

6P 

7A 

R.  M.  CANTRELL 

BONITA 

0926  OS  MONTAGUE 

10 

33  *6 

97  36 

978 

e 

R.  0.  TOMPKINS 

BOOKER 

39*4  OU  LIPSCOMB 

2 

36  27 

100  32 

2750 

DWIGHT  f.  SPIES 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

0950  OS  BREWSTER 

11 

29  11 

102  5B 

1880 

BIG  BENO  NATL  PARK  SERV 

BORGER  3  « 

0959  01  HUTCHINSON 

2 

35  39 

101  27 

3140 

6> 

ARTHUR  H.  MQRCAN 

BOWIE 

098*  03  MONTAGUE 

IS 

33  3* 

97  51 

1114 

ORAN  C.  STOVALL 

BOXELOEft 

0991  0*  RED  RIVER 

10 

33  29 

94  53 

350 

TA 

OTIS  L.  DANIEL 

BOYD  3  SE 

0996  OJt  WISE 

13 

33  0* 

97  31 

731 

7« 

7A 

MRS.  FRANCIS  WlLLBANKS 

BRACKETTVlLLE 

1007]  06 

KINNEV 

11 

29  19 

100  2* 

U20 

8A 

EMETERIO  GARZA 

BRAD*  2NNW 

1017  06 

MCCULLOCH 

3 

31  09 

99  21 

1722 

TA 

TA 

c 

THOMAS  A.  PARKER 

BRAVO 

1033  01 

HARTLEY 

2 

35  39 

103  00 

7A 

7A 

JOSEPH  E.  HUGHS 

BRAZOS 
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REFERENCE   NOTES 


TEXAS 
DECEMBER  1969 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Cliraatoloaist 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you    Additional 
precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS".  «"*e«  near  you.   Aaauionai 

UNITS:   Unless  otherwise  indicated   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 
nt  In  miles    Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
tions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations 


DIMENSIONAL  UNITS 
wind  movemen 
table  dlrec 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
in  (he  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  Is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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44.1 

46.7 
42. 7M 
44.7 
46.9 
43.2M] 

41. B    I 


47.6 

43.8 
42.1 


48.7  I 
50.9  J 
47.5 

46.6 
46. BM 
46.0 
46.8 


April 


60.7 

60. 1M 
57.5 


56.9    I 
56.6 

56,5    ' 

59. 4M 


56.3 
63.9 
60.1 
57.0 
60.2 

61,8 


65.2 

58.9 
58.0 
58.3 
57,3 
59.3 

55.9 
59, 5M 
61.3 
62.1    ' 

57.8 

59. 7m! 


66.1 

02.8 
66.5 


63.2 

62.0 
61.2 
66.2 

63.2 
62.6 

62.6 


63.6 
65.6 
64.6 

66.  9M 
66.8 
66.0 
65.0 


May 


67.2 

70.3 
71.7 

67.  V 


67.5 

67.7 
68. VI 
65.1 


66.7 

64*8 
65.2 


65.1 
70.5 
67.2 


71.3 

66.0 
65.. 
6  5.  B 
65.  1 

66.0 


64.9 

67.9 
65.0 
67.6 
67.0 
66.3 

64.0 

66.6 


72.3 
68. or 
69.9 


69.4 

68.6 
67.7 
71.7 
69.5 
69.1 


68.9 
69.7 
68.7H 
71.1 


71.9 
71.6 

70.7 
71.5 


73.3  -    1.6 

72.8      - 

71.4  -    1 


72.8 
79.2 
80.7 


75.7 
75.6 
72.9 
69.8 
71.6 

75.2 

69.9 
70.7 
70,2 
73.5 

70.7 
71.1 

70.3 
79.3 


75.1 
76.3 

71.8 


6«.3 
73.3 


76.5    ;  -    2.6 


78.7 

78.4  -    2.5 
79.2 

80.9 

79.2    ,  -    1.9 

76.5  I 


78.6 


1.9 


/7.5 
78.0 
79.7 


79.5 
65.3 
80.9 


79.8 
79.6 
80.1 
81.2 


62.2 
79.9 
62.0 
82.1 
60.9 

76.8 


87.4 
66.7 
66.9 
65.4 
67.1 

63.7 
86.0 
87.9 
85.  5M 
88.2 

85.8 
68.3 
87.6 

83.0 
67. 5M 

67.2 


0-.7 
65.5 
68.6 
87.7 
86.2 

65.5 
69.1 
87.  3M: 
86.2 
65.2 


66.3 
67.6 
87.3 
87.0 
86.7 


79.1 
82.6 
79. 5M 


61.2 

77.7 
63.0 
79.1 

8  0 . 4 
79.4 

79.6 


76. 5H 
80.0 
80.2 

7  8.o 

79. 3M 
77.7 
60.  0 
10.6 
78.6 

77.2 

79.7 


63.4 
62.  OM 
65.5 


63. o 
8  5.3 
65.0 
62. OM 


62.8M! 

85.1 

82.0 


70.7 
69.5 
66.5 


70.2 
70.1 
70.2 


68.7 
69.7 
70.4 
71.8 
66.0 

70.3 
68.4 
70.5 
70.5 
69.4 

67,6 


73.6      -    2.5 


73.7 

'3.7 


75 

6 

'7 

4 

78 

5 

76 

3 

76 

1 

77 

6 

63.2 
55.5 
54.7 


55. 4M 
52.9 

53. 5M 


53.1 
52.4 
55.2 


53.7 
SB. 5 

55.8 


51.4M 
55. 5M 
57.2 
54.6 

51.6 

5  5.2 


63.9 
59.2 
63.9 
56.8 

54.2 
04.0 
64.0 
59. 1M 


00.8 
58.9 
00.6 
61.7 
58. 7M 

57.6 
55.9 

61.5 
59. 3H 
60.3 

58.1 


6.0  46.7 
52.0 
53.7 


49.0 
45.1 

44. 2M 


44.7 
50.5 
47.9 


46.6 
48. 5H 
45.1 
91.4 


45.5 

47. 3M 
45.6 

40.7 

43.3 

46. 7M 
48.1 

49.0 
45.8 

5.0J  44.6 
43. 1M 
47.7 
49.8 
46.3 

6.7    44.6 


54.9 

50.5 

3.2    52.8 


49.5 
53.7 

51  .8 


6.6    51.2 
51.6 

5.6    51.6 


53.9 
55.6 
5  3.6 


7  36.4 
47.5 
50.2 
40.3 
39.6 

44.5 


43.0 
38.0 
40.3 
38.3 
42.0 

36.9 


39.0 
.4  45.8 
43.2 
37.3 
43.5 


.  1 


52.2  -    2.4 
58.3 

55.2  ;  - 

53.7  - 


»3.1 


43.3 
40.8 
41.3 


43.3 
45.3 
39.6 


47.7 
49,0 
45.6 
6  48.1 
42.6 

40.6 
.6    49.6 
49.7 
48. 5K 
45.3 

49.4 
46. 9M 
46.7 
47.7 
45. 8M 

43.7 
42.4 
46.5 
44.2 
47.6 

42.1 
46.1 
47.9 
47. OM 
41.7 

45.7 
44.2 
44.3 
45.8 
43.3 


59.5 
59.6 
58. 9M 
56. 3M 
56. 5M 


59. OM 

59.8 

58. OM 
56.8 
63.1 
64.3 

58.2 

56. 8M 
57. 2B 
56. 3M 

57.3 


59.3 
60.6 
56.5 

57. 2M 
54. 6M 
58. 5M 
60.2 
57.4 

55. 2M 

58.2 


65.8 
62.  OM 
62.6 


63.4 
64.5 
62. 8M 
60. 4M 


64.0 

63.7 
64. 5M 
63.1 
64.0 
63.6 

64.  8M 
68.1 
66.0 
65.0 


A   SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    DESCRIBING    UNUSUAL    WEATHER    WAS    PUBLISHED    IN    THE    MARCH.    JULY, 
AUGUST,    AND   OCTOBER    1969    ISSUES    OF   THIS    BULLETIN. 


See  Role  re  nee  Notes  Following  SUllon  Ind»: 


Table  1-Conbnued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


May 


July 


A  ij.jij.Mt 


Septembe: 


DALLAS  WB  AIRPORT 

49.2 

DtNISON  0AM 

46.  8 

DcNTON  2  SE 

46.8 

DUBLIN 

48.1 

EASTLAND 

45.9 

EVANT 

52.3 

FERRIS 

50.0 

FORT  r.'DRTH  WS 

AIRPORT 

49.0 

GAINESVILLE 

43.7 

GATESVILLE 

48.8 

GEORGETOWN 

54.0 

GLEN  ROSE 

51.6 

GOL0THWAITE 

52.1 

GRAHAM 

45.2 

GRANBURY 

51.9 

GRAPEVINE  DAM 

45.8 

GR16NVILLE  7 

W 

44.6 

GR0ES8ECK 

48.9 

HAMIL'DN  2SSE 

48.1 

HENRIETTA 

43.7 

HICO 

51.8 

HILLSBORO 

47.7 

JACKSBORO 

49.2 

KAUFMAN 

KILLEEN 

53.4 

LAVON  DAM 

46.4 

MARLI'I 

52.1 

MC  CREGOR 

48.7 

MC  KINNEV 

47.6 

MEXIA 

47.7 

MINERAL  HELLS 

FAA  AP 

48.0 

NAVARRO  MILLS 

DAM 

47.7 

OlNEY 

PARIS 

43.7 

PILOT  POINT 

43.  B 

PROCTOR  RESERVOIR 

47.9 

PUTNAM 

49.3 

OUINLAN 

50.4 

RANGER  1  W 

48.6 

RISING  STAR 

47. a 

ROSEBUD  3  WSW 

52.9 

SHERMAN  PUMP  STATION 

43.2 

SPRINGTOWN 

44.8 

STEPHENVILLE  4  N 

- 

STEPHENVILLE  7  WSW 

" 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

49.3 

TAYLOR 

50.7 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

44.8 

WACO  DAM 

4B.4 

WACO  WB  AIRPORT 

51.1 

WAXAHACHIE 

50.6 

WEATHERFORO 

45.5 

WHITNEY  DAM 

48.9 

DIVISION 

48.2 

*    *    * 

EAST  TEXAS 

04 

ANDERSON 

52.8 

ATHENS  3  SSE 

52.0 

CARTHAGE 

51.2 

CENTER 

48.4 

CENTERVILLE 

49.8 

CLARKSVILLE  2  E 
C0LDSPR1NG  5  SSH 
COLLEGE  STATION  FAA 
CONROE 
CROCKETT 

DAINGERFIELO  9  S 
01ALVILLE  2  W 
EMORY 

EVADALE 
FAIRFIELD 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER 
GKOVETON  1  SE 
HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNt 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MJDISONVILLE 

MARSHALL 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  WSW 

RUSK 

SAM    RAYBURN    DAM 

SIMMS    2    NNW 


52.8 
52.1 
49.6 


52.8 
45. 9M 
47.2 
52.3 

50.4 

52.7 


47.4 
49.6 
53.0 
53.5 
47.8 


50.3 

47.9 
50.9 

55. 9M 

47.4 

51.3 

48. 3M 


50.2 
47.7 
49.0 
47.0 

47.1 

50.5 
49.9 


51. 2M 

48.9 

48.4 


49.2 

48.0 
47.2 


51.3 
50.2 
46.6 
48.6 


52.0 
50.8 
47.9 


50.8 
52.9 
52.9 
50.5 


51.7 
50.7 
53.6 
46.4 
51.0 

48.7 
50.2 
51.8 
53.2 
47.4 


51.7 
49.1 
51.1 


51.3 
50.2 
49.8 
45.2 


50.8 
45.4 
50.  8 


47.8 
52.BHI 
49.4    ! 


-7.8 
49.1 
46. 9M 


46.4 
45.2 

48.0 


52.9 

47. 7M 
50.0 


53.8 
48.1 
52.3 


49.0 
51.6 
52.8 
53. 7M 
48.2 

49.1 


66.6 
64.6 

68. 5M 

64.6 
67.2 
65.5 
65.5 
65.3 

65.7 
65.4 
65.2 
64.1 
63.8 

65.0 
65.0 
66.1 

65.1 
64.7 

67.5 
63.2 

63.0 
64.6 


66.2 
6B.1 
67.3 


68.0 
66.5 
63.3 
65.6 


67.7 
67.2 
66.6 
64.9 
66.2    | 

63.4    I 
66.8 

67.6  I 

68.1  ! 

66.2  I 

66,8    ! 
66.3 

63.7  I 
67.9 
67.2M( 

67.3  I 
63. 3M 
65.6 
66.6 

65.8  j 

68.4 
63.9 
67.8 
66.3 


65.8 
66.6 
66.9 


70.2       -    1.2 


71.2 
70.1 
71.8 
70.3 
69.8 

72.2 


72.6 
72. 9M 
72.8 


71.4  j 

73.5  I 
72.1 

70.6  j 
72.8  ' 
72.2M| 

72.5 


71.0 
72.1 
73.3 


70.3      -    3.0 


71.2 
70.4 
70.7 


79.8 
77.6 
79.3 


7  6 

9M 

79 

7 

78 

9 

79 

8 

BO 

6 

79 

on 

86.3 
87.1 
87.7 
87.2 
88.1 

90.5 


85.5m 

85.7 

65.4 


/B.6 
'6.0 
'7. 2 
74.3 
74.1 

76.0 
76.6 
77.1 
75.3 
77.6 


77.8 
77.3 
75.5 
76.0 

76.7 
76.2 
'7.6 
76.0 
74.1 

77.2 
76.9 
76.6 
77.2 


66.4 
64.5 
66.3 
62.2 
62.3 

65.3 
65.5 
65.3 
62.2 
65.6 

67.9 


64.4 
66.7 
63.8 
60.2 

65.6 
65.9 
64.4 
65.9 


65.5 
67.5 
66.9 


84.3 
63.3 

63. 9M 


75.2 
75.1 
78.5 


79.3 
76. 5M 
74.5 


83.9 

62.9 

63.2 
84.6   I 
64.6    I 
84.2    | 

65.3 


81.5 

85.  2 
82.5 
83.7 
83.3 
84.6 

79.8 
83.1 
82.5 

82.  1M 
84.1 

63.4 
82.6 
84.9 
86.2 


82. 6M 
83.8 
81. 4M 


77.2 
76.8 


77.4 

75.5 
76.9 
77.8 
78.7 

78. 4M 


76.8 
77.0 
7B.4M 

78.4 
75. 1M 
75.8 
77.5 
75.6 

79.1 


76.4 
1.0    77.6 
75.2 


9|  76.6 
78.0 
78.7 


75.5 
75.7 
77.8 
77.0 


67.2 
68.1 
68.0 
59.2 
66.9 

68.8 
67.0 
63.1 
66.3 


65.5 
67.1 


67.7 
65. 6M 
69.8 
66. 9M 

68.7 
63. 7M 
65. B 
69.7 
69.2 

70.9 
65.3 
69.4 
69.2 
67.7 

67.4 


69.7 

66.4 
68.5 
70.9 
69. 1M 
65.6 

66.6 


53.1       -    1.3 


55.1 
51.0 
54.1 


-    2.9    52.3 


56.8 
56.4 
52.4 
54.0 


56 

2 

53 

8 

54 

6 

52 

1 

5^ 

9 

57 

0 

57 

9 

55 

1 

59.0 
54.0 
58.4 
54.7 
56.3 

54.8 
55.0 
6|  57.9 
53.1 
56.1 

9|  53.8 
55.7 

9  57.1 
58.2 
52.7 


2.2 

2.0 


63.2      i- 


51.0     -   1.6 


55.0 
53.4 
57.0 

53.1 
56.  2M 
54.1 
54.5 
54.6 


52. 8M 

46.6 

50.8 

48.0 
45.8 
50.5 
49.3 
45.4 

49.5 


64.1 
63.0 
65.674 
64. IB 


64.6       -    1.7 


67.0 

-  2.C 

55.7 

69.0 

56^ 

f 

60.5 

67.1 

55.6 

70.5 

56.9 

47.2 
51. 5M 
50.7 
47.6 
50.7 

48.9 
49.7 
46.8 
45.3   ,  ■ 
45.9 

48.5 
48.3   , 
49.0   I 


63. 9M 

64.3 

65.9 


50.1 
47.7 
49.8 


.2    67.9 

66.4 

.9    63.2 


53.3 
54.1 
51.1 


67.2 
67.6 
65.9M 


66.2 
63. 6M 
66. 6M 
66. 7M 

67.3 
63. 2M 
64. 6M 
66.9m 


51.8 

.9  4B.4 
50.9 
52.8 
54.4 

.6    46.9 

47.7 


1.5 
2.1 


62.9 
63. 1M 
65.9 

65. 8M 


i  Notes  Following  Station  Index 
-    406    - 


Table  1—  Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


SPURGER  DAM  8 

51 

2 

Sulphur  springs 

45 

4 

TEXARKANA 

45 

0 

TYLER  5  HE 

46 

7 

WARREI; 

53 

3 

WILLS  POINT 

45 

9 

DIVISION 

49 

9 

*   •   » 

TRANS  PECOS         05 

alpine 

50 

3 

3AKERSFIELD 

50 

9 

8ALM0HHEA 

51 

9 

CaNOElARIA 

52 

9 

CHiSOS  BASIN 

50 

8 

CQRNUUAS  SERVICE  STA 

47 

0 

CRANE 

47 

2 

ORVOEN 

53 

4 

EL  PAlO  US  AIRPORT 

48 

6 

FABENS 

47 

4 

FURT  HANCOCK 

48 

9 

FI  STUCKTON  KFST  RADIO 

50 

5 

GRANDFALLS  i    SSE 

48 

0 

KENT 

48 

3 

LA  TJNA  1  S 

48 

7 

MARATHON 

48 

9 

MARFA  NO  2 

46 

5 

MENTONE  2  S 

51 

2 

MUNAHANS 

51 

4 

MUUNT  LOCKE 

48 

1 

PANTHER  JUNCTION 

52 

2 

PECOS 

47 

7 

PENHELL  I  SSE 

PRESIDIO 

54 

0 

RED  8LUFF  DAM 

50 

7 

SALT  FLAT  10  ENE 

47 

1 

Sanderson 

48 

4 

SHEFFIELD 

52 

4 

SIERRA  6LANCA 

48 

5 

VAN  HORN 

51 

4 

HINH  rAA  AIRPORT 

49 

2 

YSLETA 

47 

9 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  OAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCU 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

BRAOY  2NNW 
BURNET 

camp  wood 
Carta  valley 
cope  ranch 

del  rio  wb  ap 

EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

JUNCTION 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 
LEAKEY  NO  2 
LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 

MEDINA 
MENARD 
MERTZON 
DZONA 
PAINT  ROCK 

PANOAlE 
PRADE  RANCH 
RANKIN 

robert  lee 
rocksprings 

san  angelo  dam 

san  angelo  wb  airport 

San  Saba 

SQNQRa 
STERLING  CITY 

UVALDE 
WATER  VALLEY 


SOUTH  CENTRAL 

AUSTIN  WB  AIRPORT 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
8EEVILLE  5  NE 
BRENHAM 

canyon  dam 

chapman  ranch 
columbus 
corpus  christi 
corpus  christi  wb  a 

CUERO    3    E 


January 


54.5 
53.0 
46.9 


49.B 
49. 2M 


58,9 
59.1 

57.8 


February 


47.9 
50.1 


49.3 
48.1 
48.0 


47.1 
49.6 
52.6 
47. 1M 
50. 3M 


55.4 

47.9 

50.0 

-  1.7 

49.9 

-  3.2 

48.3 
51.7 
50.1 


52.7 
49.7 
48.4 


51.1 
50.0 
48.1 
49.8 
50.6 

51.3 
49.8 
50.1 
48.6 
53.4 

48. 5 
51.6 
48.6 


51.0      -    1.5 


52.6 
59.5 
57.7 
53.2 
52.9 

61.6 
54.7 
62.0 
60.2 
58.8 


52.4 

67.1 

47.0 

63.3 

47.1 

62.  B 

48.4 

64.6 

53.9 

67.6 

48.2 

63.9 

50. B   -  7.0 

66.0 

48. 3M 
51.5 
49. 5M 
55.7 
4B.9 

45.5 

53.0 
49.4 
49.0 

50. 9M 
50. OH 

49. 3M 


45. 9M 
52. 1M 
53.4 
46. 8M 
49. 1M 


49.8      -    6.5 


51.0      -    6.7 


57.3      -    5.7 


50.5      -    7.3 


49 

6 

51 

1 

52 

OM 

52 

7 

50 

6 

,5 

9 

53 

OM 

51.5      -    7.0 


57. 9M 

57.1 

53.8 


April 


63.3 
68.2 
67.3 
70.4 
65.9 

62.0 


66.0 
67.0 
63. 6M 


66.8 
67.3 
68.3 
63.7 


70.9 
67.1 
66.8 
65. 7M 
68.5 


65.2 
67.0 
66.1 
67.9 

64.1 

70.3 


71.2 

68. a 

68,5 


May 


70.5 
71.1 
70.8 
72.0 

70.7 

71. B 


71.6 
71.9 
73.5 
68.3 


70.6 
70.0 
74.9 

67.9HI 

70.9 

72.3 


71.4 
69.5 
71.1 


73.4      -    1.7 


76.7 
75.5 
74.9 


79.1 
77,3 

76. 6M 


79.2 
79.1 


75.5 
82.4 

81.3 


81.1 
78. 4M 
79.0 
79.8 


83.4 
77.9 
78.8 


80.6 
79. 9Mi 
83.2 


78.9 
81.8 
80.6 

79.5MI 

79.9 
82.0 
80.8 
81.7 
79.9 


August 


77.0 
87.0 
84.3 
85.4 
76.8 

81.5 
86.7 
87.0 
84.9 
81.9 

83.  8M 

84.9 

86.5 

82.4 

86.3 

79.7 

75.8 

86.9M 

65.0 

72.1 


82.8 
85.3 
86.8 
79.1 


64.4 
82.7 

87. 4M, 

63.0 
83.6 
66.3 
85.6 


85.2 

64.2M 

63.6 


87.8 

83. 6M 
63. 8M 
85.7 
65.9 
66.2 

68.5   ! 
62.4   ! 


66.3 
86.6 
87.0 


September 


84.9 
83.4 


81.7 
85.8 
85.0 
65.7 
82.5 


83.1 

84.9 
84.6 


83.3 
83.0 
B5.3 
79,  6M 


66.9 
B0.5M 
63.6 
61.9 

85.8 


M 


63.6 
64.9 
64.5 
62.9 
62.7 


64.9 
83. 2M 
84. 7M 
86.6 
64.6 

84.6 
85.7 


77.6 
77.0 


69.8 
77. OM 
75.2 


69 

4 

77 

5M 

76 

2 

67 

2 

76 

0 

77 

2 

76.4 
77. B 
71.4 


71.7 

76.7 

.6    75.6 

79.5 


78.6 
75. 8M 
75.7 

77.1 
77.5 


70.2 
64.9 
66.1 


66.6 
67.8 


65.8 
65.0 
70.2 


66.2 
64.9 
64.7 


66.8 
63.9 
65.2 


62.0 
64.2 
67.5 
63.1 


67. OM 
64. 5M 

64.7 


66.0      -    2.7 


61.3 
59.2 
56.8 

63.8 
56.3 
64.3 
62.9 


48 

1 

50 

7 

48 

6 

51 

2 

50 

2 

44 

5 

48 

bV 

52 

2 

48 

6 

45 

OM 

51.3 
50.6 
49.3 

50.  5M 
52.6 

51.1 
48.  Oh 
49.1 

50. 8M 
48.6 
49. 9M 
48.7 
49.7 

50.2 

50.6 
49.2    | 

54. 6M 

47.8   I 

50.5 

50.3 

49.6 

47.6 


61.3 
54.7 
62.8 


66 

5 

63 

4 

63 

ZM 

D? 

9 

66 

3 

64 

» 

65 

6 

62.  3M 
65.  3M 
67.1 


65.8 
67.5 
67. 2M 
62. BM 

69.5 

63. 1M 
65.9 

65. 6M 


67. 2M 
2.3    64. 6M 
64.1 


63.6 
66.1 
65.3 


69. 6M 

68.4 

67.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Lode: 
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T*bl»  l-Contjnu«d 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


ELGIN 

FLATONlA  2  w 
FLORESVILLE 
GOlIAO 
GONZALES 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSvILLE 
LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

NEU  BRAUNFELS 

NIXUN 
RED  ROCK 
REFUGIO 
ROBSTOWN 
ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 
SOWERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 


53.2 

37.5 
60.4 


DIVISION 
*    •    • 
SOUTHERN  0 

ALICE 
ARMSTRONG 
SENAVIDES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFJRRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 
PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

TILDEN 

ZAPATA 


LONER  VALLEY 

BROWNSVILLE  WB  A 

HARLlNGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

MISSION 
PORT  ISABEL 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONOVILLE 
SAN  BENITO 
WESLACO  2  E 

DIVISION 


51.0 
52.9 
57.0 


DIVISION 

UPPER  COAST         OB 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCO 

ANGLETON  2  n 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

cleveland 
danevang  2  se 
edna  hwy  59  bridge 
el  campo 
freeport  2  nw 

galveston  wb  city 
houston  incont  ap 
houston  wb  city 
houston  faa  airport 

LIBERTY 

MATAGOROA    NO    2 
NEW    GULF 
ORANGE    A    NW 
PALACIOS    FAA    AIRPORT 
PIERCE    1    E 

POINT    COMFORT 

PQRT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

PORT    LAVACA    NO    2 

PORT    0    CONNOR 

SUGAR    LAND 


51.7 
57.3 
53.9 


55. 2M 

57.0 


59. 3M: 
61. 3M 

57.5MI 


59.6 
57.2 
56.9 

54.1 
59.5 
55.5 

61.2 


63.1 
58.  8 
61.7 


February 


52.9 

55.6M: 

55.8 

59.7 

55.1 

56.6 

54.5 
58.5 
62.1   | 


51.7 
53.4 
58.6 
56.9 
52.5 

56.7 
52.6 
60.3 
60.3 
59.7 

53.6 
52.9 
56.4 
55.5 
61.4 


58.1 
55.7 
57.5 


57.3 
56.9 
54.5 

58.3 
56.2 
52.6 
56.8 
55.9 

57.6 
54.6 

56.1 


55. 


60 

5 

63 

011 

S9 

on 

99 

6 

6  0 

4M 

58 

3 

58 

7 

58.0 
61.2 
61.1 


57.7 
61.8 


62.9      - 

65.1 
61.8 
63.6 


55.3 

56.1 

54.8 
58,8 
60.4 
56.0 

52.9 


52.9    :  -10.0 


54.9 
53.3 
56.0 
56.0 
59.6 


54.1 
52.6 
52. 4M 


56.7 
54.8 
56. OM 


52.7 
55.8 
55.4 


59.0 
61. 9M 
59. 6M 
59.9 
61.1 


61.8 
60.3 
59.9 


63.4 
61.6 
61.7 
63.0 
61.0 

62.1 


62.0  1.0    63.6      -       .1    62.4 

Division    averages    In    the 


April 


70.1 
69.1 
70.9 
71.9 


69.0 
68.1 
69.9 

70.1 


t>e.4 

67. B 
69. 5M 
70.9 


68 

6 

7  0 

B 

69 

9 

67 

3 

ro 

5 

68 

8 

70 

6M 

70.0 
70.3 
69.2 


69.2 
72.0 
70.0 


69.5 
70.9 


II  .8 

73.1 

73.0MI 

70.8 

72.8 

73.6 
76.7 
73.0 


70. 9M 
76.0 
72.9 
71.5 


76.0 

I 

78.1 

73.4 


76.2 
77.1 
74.8 


May 


73. 1M|  -    2.9 


74.4    |  -    1.3 

73.1       -    3.0 

74.6 

77.0 

73.0 


72.0 
72.7 
73.3 
75.0 


74.0      -    2.3 


73.3 
74.9 
74.7 


73.0 
75.1 
73.9 


n.t 

74.1 

73.9MJ 

73.7    ! 
74.9 
76.0 
74.7    | 
74. B 


76. 4M 
77. 5M 
76.6 

76.8 


75. OM   -   2.8 


79.9 
76. 6M 
75.7 


73.9 
78.5 
75.7 
80.7 


79. 4M 
78.8 
77. 3M 


80.3MI  -    1.4 


11.3    I  -       .3 


79,2 
81.1 
80.1 


July 


86.4 
85.8 
86.3 
87.4 
84.9 

86.  B 


14.9 
S6.6M 
16.9 
96.6 


84.8 
85.6 
83.8 
85.6 
85.9 


82.7 
85.3 
B5.2 

85.4 
B4.9 
SB. 3 
86.4 
86.6 


89.3 

90.2m! 


89.0 
88.1 
89.3 


90.0 
87.8 
87.8 


88.6 
88.7 
90.7 


87.2 

3 

? 

86.4 

1 

2 

86.8 

88.1 

87.6 

87.8 

2 

3 

86.2 

2 

5 

85.6 

.l\  B7.1 


B5.8MI 

85.0 

84.5 


80.6 
.»|  79.9 
79.9 
81.1 
79.1 

77.8 
76.0 
80.4 
80.5 
79.3 

79.1 
77.6 
81.3 
82.0 

SI. 8 

(9.6 
7B.3 
80.3 
79.5 
B2.1 


2.2 

83.0 
3.0  '83. 1 
87.0 
85.3 
85.3 


85.5 

2.3 

81. 1 

M 

79.2 

85.3 

1.5 

80.6 

84.2 

79.0 

81.0 

77.1 

84.4 

SO. 2 

85.3 

2.4 

80.1 

83.9 


78,9 

.61   78.4 

83.1 


61 

60. 1M 
61.7 
82.2 
83. 1M 


80. 


82.8 
82.8 
80.9 


69. 5M 
72. BM 
73.8 


.6  73.0 
1.9  73.9 
71.2 


81.8 
.9  80.7 
81 .8 
81.6 
81.3 

82. 5M 

82.3 

81. 4M 

61.6 

81.6 

81.5m 

81.7 


71.6M; 

72.3 

70.3 

72.4 
69.9 
70.9 
73. B 
70.8 


70.3 
68.8 
73.6 
73.3 
74.8 

69.8 
68. 4M 

73.1 
69.7 
73.7 

68.1 

69.0 
71.1 


71.4 

2|  72.0 

75.0 

75.2 


74.1 
73.5 
74. 9M 


72.6 
70.7 
70.4 


73.6 
76.2 
73.3MI  - 
73.8 
72.3   J 

74.1    I 

70.4 
76.2 

73. 2M 


76.5 
71.9 
77.6 


76. 3M. 
76.1 
76.8 
75.7 


75.6 
75.6 
76.9 


56.9 
62.8 
63.8 


59.2 
56.1 
53.3 

57.3 
55.0 
60.5 
61.0 
60.6 

55.1 
2.4    53.2 
57.8 
56.3 


60.6 
58.0 
8|  61.3 
62.5 
61.6 

55.6 
0{  62.3 
58.3 
61.4 
62.7 

4    63.2 


1.4    62.7      - 

61.3 

57.2 

60.9 
1.0    61.5 

60. 6M 
1.7    59.7 
64.2 


62. 3M 

60.9 
60.5 
60.2 

59. 6M<  -    1.6 
58.1    |  - 

60.0      - 
63.8 

64.2M|  -    1.0 


51.9 
59.3 
57.5 
58. 3M 
59.6 


53.9 

58.5 
56.7 

59.0  | 
55.9 
61.0   I 
59.8 
56.7 


57. B 
57.8 
56.8 
56.1 
54.9 

57.6 


58.9 

60.1 
53.2 
59.6 
57.4 
58.6 


63.0 
62.7 
64.0 


66.5 
69.6 
69. 2M 


1.7 

2.4 


69. 9M 
70.3 

.6 
.9 

71.5 
73.7 
72. 1M 

- 

.2 
.3 

73.0 
75. OM 
71.8 


74.6 
73. 3M 
73.3 
74.3 
72.9 


73.8 
73.8 
74. 3M 


73.7      f.       .3 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


May 


July 


August 


September 


HIGH  PLAINS 


01 


ABERNATHY 
ACKERLY  3  SE 

AMARUL3  JB  AIRPORT    //R 

ANDREWS 

BIS  SPRING 

BOOKER 
BORDER  3  * 
BRAVO 

BRDWNFIELD  NO  2 
BUlER  2  NE 

BUNKER  Hl'.L 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

COLOWATEk  3  w 

CONLEN 

CROSBYTON 

OALHART  FAA  AIRPURT 

0ARR0U2ETT 

DIHMITT  6  E 

OIMKITT 

DUHAS 

FLOYDADA 
FLOYDAOA  9  SE 

FOLLETT 

FORSAN 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

HART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HIGGINS 

HlTCHLAND 
LAHESA  1  SSE 
IENORAH 
IEVELLANU 
LIPSCOMB 

LlTTLEFIElD  NO.  2 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK  KB  AIRPORT 

HC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIOLAND  WB  AIRPORT 

HIOLAND  h  ENE 

HORSE 

NORTON 

MULESHUE  1 
NOTLA  3  SE 
OLTON 
PAMPA  NO.  2 

PANHANDLE 

PERRYTON  5  NNE 
PERRYTON  10  HNW 
PLAINS 
PLAINVIEW 
QUITAQUE  2  SE 

SEMINOLE 
SILVERTON 
SLATON  5  SE 
SPEARMAN 
STRATFORD 

SUNRAY  4  SK 

TAHOKA 

TASCOSA 

TULIA 

UMBARGER 

VEGA 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  Hi  AIRPORT 
ANSON 

ASPERHONT  2  SSW 
8ALLINGER  1  SW 
BENJAMIN 

BUKKETT 

CHILORESS    FAA    AIRPORT 

CHILLICOTHc 

CLARENDON 

COLEMAN 

COLORADO    CITY 
CROWELL 
DICKENS 
ELECTRA 
FLOROT    1    N 

GAIL 

GUTHRIE 

HAMLIN 

HASKELL 

HORDS    CREEK    OAM 

JAYTON 
KNAPP    6    SN 
LAKE    ABILENE 
LAWN 
HATADOR 


.00 
.00 


.61h 


.65 

1.52 

1.70 
1.04 
1.90 
1.13 

1.47 


2k       .6 
if-   1.1 


1.80 
l.OG 
1.15 


1.41 
1.34 
1.36 
1.44 


.67 
1.51 
1.09 


.65: 

.77 
.65 


1.32! 

1.47I 

.80 
1.22 


.83 

.76 

1,901 

1.95 

_ 

2.80 

.98 

.37 

1.741 

1.47| 

1.34 

1.071 

1.321 

1.37 

1.79 

.86 

E    1.36 

1.141 

1.40 

1.71 

1.07 

1.13 

.56 

1.77 

1.70, 

E    1.931 

1.68 

1.01 

1.67 

1.79 

1.19 

.51 

1.00, 

.73 

1.41 

I    1.67 

.84 

1.96 

.60' 

.12 

.48h 
1.82 

1.36: 

.65 

.83 

1.53 

.84 

1.21 

.63 

1.84 

1.651 
1.15 

,991 

1.40 
1.40 
1.22 


1.51 
1.36 
1. 10 
1.66 
1.47 

.96 
1 
1 

1.36 

.9, 


1.20: 

•  17| 
.33 


1.2b 
.94, 
1.4l(- 


1.15 
.58 
1.32 


1.27 
1.82 
2.31 

1.80 


1.00 
1.14- 
.11 


1.28 
2.191 
1.02r       .09 
.89- 

1.20 


1.49 
1.50 
1.93 
.77 


2.17       1.06 


1.04 
1.81 


2.15       1.14 

1.721 

1.97 

2.881      1.63 


1.15. 
1.92 
1.15 


1.20' 
1.961 
2.05 
2.99 


2.89! 

1.70 

1.31 
2.40 

3.02: 

2.33 


l.OSr       .31 


.55 
.05, 
.93k 


5.52! 
4.74. 
4.53 


6.37      2.94 
3.BS       1.10 


2.3J> 


3.26 
3.62 
7.88 


4.97 
3.28 
6.33 

3.10 
4.75 

3.33 
3.87 
3.29 
4.13 
4.70 

2.62 


5.84 
3.B1 


3.63 
1.60 

4.09 
1.59 


1.121-    1.12 


2.12 

3.29 
2.60 
3.75 
3.48 
2.63 

3.72 


3.59 
2.68 
1.26 


2.181-    1.06 
2.49 

1.68 
1.93 
3.78 
4.13 
2.43 

3.20 


2.87, 
2.55 

3.46 


3.60 
1.87 
1.25, 


2.32 
3.47 
1.301-       .84 


4.90 
1.66J 
.58, 
2.02U 
1.171 


3.56J 


2 .  15i-       .13 


.171 

.35^    1.5 
1.214-       .65 


1.38 

2.05 
4.51, 
1.05' 
3.28 

2.951 


2.20 

3.49 
2.59 

2.97 
1.21, 
4. 68 


2.05 

.64 

1.62 

2.59 


2.17 


1.18- 
4.27 

3.361 

2.361 
2.48: 
3.94 
4.13 


3.69,      1.32 


2.60 
4.26 
4.69 


4.22 
3.70 
3.20 


3.97!      2.03 


3.16 
5,53 

2.121 


4.25 
4.29 

4.93I 


1.53- 
2.07 
5.96 


5.38 
2.93 

3.71 

2.83 

5.78 
4.30 
4.7 
4,15 

5.67 

4.4 

3.58 

3.70 

3.97 

4.15 
3.44 
3.79 
5.43 
3.10 

3.35 


1.16 
2.76 


3.57 
2.97 
4.46 


5.29      2.25 


I. IT 
4.97 
6.16 


3.75 
6,66 
5.91 


2.92! 

1.88 

6.67 

.99 


1.38 
6.54 
1.78 
1.48 


1.10 
3.74 
3.82 
1.73 


3.95 
4.86 
6.171 


7.76      5.76 


1.40 
4.16) 
2.33 
2.87 


2.40 
3.21 

3 . .-'  5 


7.65 
6.74 

4.04 


5.641 
3.79 
2.03 


2.13 
5.11 


.74 
.66 
.53 


.58 
.60 

1.00 
.84 

1.26 
.88- 

2.04 

.75 
1.33: 
1.30 


•53 

1.65 


28.69 
21.61 

22.95      2.88 
21.95 
22. Ul 

20.21 
25.20 
24.81 

28.631    11.82 
19.20 


21.62 
19.39 

27.68  6.36 
22.68  6.55 
22.38 

22.22      4.86 

20.70 

21.37 

24.32 

24.12 


25.88 
23.80 
22.59 

2:1.37 


1.93       1.08 


2. 48 

2.39: 

1.66' 

3. 83 


19.12 

23.75 
25.66 
20.65 
26.00 


28.80    11.87 
26.09 
26.49 
23.48 

25.81 
23.91 
26.40! 

29.19    11.11 
25.28 

23.13      1.98 

16.94      2.70 
17.98 
22.40 
28.44 

19.3!       1.91 

21.72 

22.62 

20.57         .41 
23.641 


.63|E    21.12 

20.08 

E    21.54 

26.68 

19.86 

24.67 

24.26 

27.48 

19.7lt- 

20.26 

21.44 
27.93 
26.67 
26. V5 
16.02 

21.86 


23.33      4.82 


36.64  13.52 
30. V2 
24.60      3.07 

30.65  8.02 
27.22 

37.77 

19.08-    2.73 
21.66k.    2.90 


23.11 

31.19]      7.20 
32.96 
32.52 
20.15 

26.15 
27.65 
29.72 

34.76    11.56 
35.95 


23.19 
24.43 
32.99 


See  Reference  Notes  Following  StaUon  Index 
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Table  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


MEMPHIS 
MOBEETIE  2  S 
MUNOAY 
NORTHFJElO 
NOVICE  1  E 

NUGENT  1  ESE 
PADUCAH 

POLAR 
POST 

QUANAH  5  SE 

ROBY  1  ESE 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK  RADID  KBYP 

SNYOER 

STAMFORD  1 

TAMPICO 

TESCO 

TRENT  2  ENE 
TRUBY  3  ESE 
TRUSCOTT 
TURKEY  2  WSW 
VERNON 

VOSS  1  USX 
WELLINGTON  2  ENE 
WICHITA  FALLS  WB  Ap 
WICHITA  VALLEY  FARM  29 
WINTERS  1  NNE 


NORTH  CENTRA 

ALBANY 
ALEOO  4  SE 
ANOICE  1  WNW 
ANNA 
ANTELOPE 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
ARTHUR  Cm 
AVALON 
BAIRD 

BARDWELL  OAM 
BElTON  OAM 
BENBROOK  DAM 
BONHAM 
BOWIE 

BOYO  3  SE 
BRAZOS 

BRECKENRInGE 

BRIDGEPORT 

BROWNWOOD 


SSJ 


BURLESON  2 

BURLINGTON 

CAMERON 

CARROLLTON 

CELINA 

CENTER  CITY 
CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  9  E 
COMANCHE 

COOPER 

COPPERAS  COVE  NO 

CORSICANA 

CRANDALL 

CRESSON 

CROSS  PLAINS 
DALLAS  WB  AIRPORT 
DAVILLA 
DECATUR  2  SSW 
DENISON  DAM 


St 


DENTON 
DUBLIN 
DUNDEE  6  NNW 
EAGLE  MTN  LAKE 
EASTLAND 

ENNIS 

EVANT 

FARMERSVILLE 

FERRIS 

FLORENCE  3  SE 


FORESTBURG 
FORT  WORTH 
FRISCO 
FROST 
GAINESVILLE 

GATESVILLE 
GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 


GRANBURY 
GRANGER 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  N 
GROESBECK 

GUNTER 

HAMILTON    2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT    1    SE 


.08- 

.08r 


.25" 

.73h 
.07k 


WB    AIRPORT 


.6b|- 
1.16! 

.71 
3.10 

.92| 


6.01       3.12= 


1.17! 
1.47k    1. 
2.18k       . 

1.84| 


.06k       . 
,07k    1. 


.921 
1.9lk 


2.13-      .19 


.72- 

1.69 
.85 


2.05, 
1.26(- 


.52 
.23 

.56- 


2.47 

2.00 

1.07 

2.45 

1.01 

E       .95 

1  .0? 

.19 

2.64 

1.72 

.72 

1.85 

.95 

1.63 

1.-6 

2.05 

1.15 

.16 

1.59 

P. 75 

1.35 

1.79 

2.19 

1.28 

2.65 

1.46 

1.131 
2.40 


2.12 
2.81 
2.38 

2.571 


2.031 
3.84 
3.911 
1.88 


1,811 

3.25; 

2.24 

1.89J 
2.521 
2.87 
2.61 
1.38-       .35 


1.82 


1.24 
2.01 
2.27- 
2.27- 


2.29! 
2.65! 
3.22 

3.04!  .62 
1.49k  .72 
3.07      1.59 


2.85 
3.45 
3.35 

2.36 
1.99 
2.78 


2.50       1.37 


2.85       1.93 


3.67|      2.44 


3.49 
3.73 
4.96 


2.84 

3.99 

.73 


2.39 
3.69 
4.18 


2.57 
1.48 
.48 


5.72 
3.6.' 
9.49 
3.70 
4.64 

2.16 


3.63 
3.94 
9.32 
9.64 

3.67 
3.00! 
4.09 
3.76 


April 


May 


.96-    1,1 


1.83 
1.56 
.40k    2.30 

1.48 
1.90 
1.30- 
1.10- 

.81-     1.39 

.64 

1.01- 

2.77J 

.651 

1.56 

2.42 


6.22 
2.95 
4.2 


3.75k 

2.95 

2.96 


4.95| 
2.68-    1.32 
8.08, 


31      2. 

2k  1. 


3.40k 


3.62 

2.67p 

5.22 

3.25 
3.90 
2.43 
4.65 


6.69      2.87 


5.91       2.14 


7.30 
5.01 
2.09 
8.73 


4.25k 

8.931 
1.50 
4.31 
9.52!     < 
7.37 

3.72! 
■4.94! 
14.56,  10.10 

7.021     2 


4.70 
9.01 
5.45 


5.28- 
4.16- 
7.94, 
3.451 


4.02 

6.79| 
10.27 

1.92! 

5.24, 
7.121 
9.02 
8.52, 
7.86 

3.19 


4.31 
3.81 
7.08 


1.92-    1.10 


2.96 


2.36 

2.90 
3.52 
2.02 


1.62 
3.61 

3.391 


.44 
1.35 
2.07 
4.72 

3.78 
3.52 
2.56 
2.72 

3.20 

.83! 


2.36, 

.63-    2.35 
3.51 


2.35-    1.85 


July 


.28 

1.59- 
.79- 


.10-    2.23 


2.16      4.61       2.28      3.1 


.74|-    1.40       3.10!      1.25      5.05;      2.65       3.621      1.24 


I-    2.60 


1.30, 
1.21- 

1.27, 


1.50 

.66j 
1.28- 
.20!-    1-84 


.70! 
1.31 
.53k    1.09 
,19k    1.93 


.93| 

.35-    1.82 

.06-    2.14 

1.24- 


1.51 

1.50! 
.20 


6.35 

.70- 
.90| 


1.53 

.77- 
.23 
.20 


.35 

.59 
,27r    2.91 
1.12 


August 


5.75 
2.651 
2.56 
5.85, 

2.75 
3.09 
1.14 


1.64- 
1.23- 

5.91 

4.58 
.55- 

2.86 
1.491 
2.80 

1.89 


.30-    2.16      3.91 


3.27; 

3.43 
3.23| 
3.69  1.90 
2.60[  .99 
3.92      2.21 


2.32 
6.57 
3.43       1 
2.19 

2.43, 

6.13 
4.15! 
1.70- 
3,06       1.36 
3.47      2.03 

.55 
2.29 
1.85- 
2,55 

1,89 

2,13 
2.43 
4.63 
2.66! 


4.04      2.42 


1.10 
2,38 
1.46 
1.85 


4.55 
1.58 
2.95 


2,14 
4,56 
3.99 

1.71- 


September 


2.84 
8.56 
4.27 
4.85; 

9.54 
6.95 
7.48 
4.70 
4.63 


10.91 
7.93 
7.65       5.73 
7.36      • 


,68      2.08      2,44 


4.39       1.81 


2,26 
.98 
1.60-    1.28 
2,97' 
2.68 

i.ed 

1,13! 
1.55-  1.23 
1.43k  1.32 
2,80 

2.51 


3.84 
1.59 

2.37 


1.69 
2.79 
1.59 


1.77-    1.30 


4.17!      1.71 


4.05|      2,01 


4.25'      2.10         .74!- 


3.61 

1.43 

5.41 

3.22 

5.3c 

2.37 

1.86 

7.11 

1.56, 

4.9H 

1.3  8 

5,94 

1.24 

4.42 

2.07 

6.57      4.08 


6.06!      3.10 


5.45      2.74 
4.331      1.40 


5.82       3.23 


6.95      3.74 


5.00      2.55 


.72 
.56 
1.63 


1.32 
1.03 
.73- 


2.13       1.24      22.66 
.00j      2.88       1.56      34.31 


2.42 
2.74 
1.81 


:?| 

.98- 

.97k 
2.13 


2.29 
.71. 
.76. 
.57 


2.24 
1.86 
.92-    1.36 

1.86- 
2.48         .74 

1.07 


.54- 
.78 
1.03 


1.04-    2.50 


E  40.24 
16.72 
31,61 
35.  n 

36.10 


.45      28.10      5.11 


4.801      1.77E 


36.26 
40,10 

35,39!      1.54 
38.48      3.69 
E    41.00 


2.22- 
2.15r 
2.79 


5.20      3.01 


3.84!      1.61 


25.65; 

39.58' 

38.77 

E    41.69 

37.22      9.81 


See  Relerence  Notei  Following  Station  Index 
-    410    - 


Table  2  —  Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

February 

Mi 

rch 

April 

May 

June 

July 

August 

Septembei 

October 

November 

December 

Annual 

c 

fl 

a 

a 

a 

(, 

g 

a 

g 

a 

0 

_ 

0 

0 

Station 

s         5 

0. 

a 

3 

5. 

I 

M 

-      • 

s 
a 

■ 

a 

| 

a 
3. 

S 

a 

• 

! 

3 

a 

I 

a 

Q 

ft 

a 
0 
Q 

! 

ft 

v 

1 
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S 
"5 

s 

■a 
3 
ft 

V 

s  ■  1 

1     1 

S. 

f 

a 

1 

4 

1 

» 

1 

8. 
'     0 

1    a 

1 

1 

a 

f 

! 

1 

2. 

'! 

J 

1 

2. 

I 

s, 

£        a 

*     ! 

a 

£ 

a 

a. 

a 

£ 

Q 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Q 

£ 

& 

£ 

& 

I 

1 

H1C0 

.66 

1.62 

3.56 

3.41 

5.00 

.72 

1.03 

3.63 

1.32 

11.83 

3.12 

2.07 

37. Y7 

HlLlSBQRO 

.44 

2.52 

4.17 

2.63 

5.52 

1.48 

.08 

1.62 

1.49 

4.39 

1.84 

3.07 

29.25 

HONEY    GRUVE 

4.30         .96 

3.60 

.19 

S.20 

1.51 

2.70 

-     2.14 

17.30 

12.06 

3.91 

-       .37 

T      - 

3.19 

1.23 

-    1.2* 

4.55 

1.08 

4.81 

1.29 

.73-    2 

5  9 

5.42 

2.24 

53.75 

9.75 

HUCKAHAY 

.31 

2.70 

4,55 

4.40 

2.75 

3.73 

3.791 

3.34 

1.96 

6.41 

2.0D 

3.43 

39.37 

HURST    SPRINGS 

.35 

1.5B 

2.56 

5.33 

4.61 

.26 

.181 

2.98 

2.74 

4.80 

2.221 

2.4 

2.29 

29.92 

INDIAN    G4P 

.30 

1.38 

2.29 

4.19 

2.62 

.62 

1.43 

3.44 
2.97 
3.85 

2.09 

11.22 

1.99 

34.05 

JACKSRORU 

2.13 

2.94 

3.92 

3.18 

3.00 

2.96 

1.08] 

5.25 

3.30 

.90 

3.51 

35.14 

JARRELL 

1.10 

3.75 

3.52 

4.60 

3.72 

2.94 

1.42 

2.45 

4,10 

2.25 

3.80 

37.50 

KAJFMAN 

E    1.04-    1.90 

4.11 

1.04 

3.41 

2.45 

3.60 

-       .87 

12.46 

7.16 

.74 

-    2.93 

.30- 

1.99 

4.25 

2. 2* 

2,14 

-       .75 

6,26 

3.08 

1.31k    1 

87 

4.79 

1.47 

E    46.41 

7.13 

KENNEOALE    0    S5W 

.99 

2.10 

4.37 

3.90 

8.93 

1.49 

.65 

3,71 

3.58 

6,16 

.94 

2.80 

39.62 

KILLEEN 

.64 

2.69 

E    2,67 

7.47 

1.80 

.49 

.54 

6.04 

2.09 

3,05 

.97 

2.79 

E    31.24 

LAVON    DAN 

3.28 

2.75 

4,99 

2.77 

8.27 

.71 

.16 

.79 

2.44 

4,67 

.94 

4.16 

35.93 

LEwISVILLt    0AM 

4.27 

2.63 

4.65 

3.25 

7,61 

2.59 

.43; 

3.28 

2.55 

5.31 

.53 

3.19 

40.29 

LIPAN 

.35 

2.20 

6.52 

4.69 

2.93 

4.04 

1.29| 

4.56 

1.59 

3.17 

.87 

3.40 

35.61 

HARLIN 

.95 

2.62 

3,96 

5.46 

1.27 

.80 

.27 

2.41 

2.35 

8.54 

4.10 

4.57 

37.30 

MARYS    CREE* 

1.83 

1.98 

5.22 

3.99 

4,62 

5.78 

1.02 

3.51 

6.61 

4.33 

.74! 

E    3.43 

E    43.06 

MC    GREGDP 

.47-    1.87 

2.20- 

.21 

3.15 

.86 

4.70 

.60 

4.87 

.36 

.21 

-    2.47 

.05- 

2.14 

1.72 

.07 

2.20 

-       .64 

5.73 

3.29 

2.32 

06 

2.83 

.29 

30.45 

-    1.80 

MC    KINNEY 

4.29 

2.58 

5.56 

2.98 

7.72 

3.57 

T 

1.02 

2.43 

6.33 

.52 

3.85 

40.85 

MERIDIAN    STATE    PARK 

.30 

1.89 

3,30 

5.33 

7.37 

.82 

.30 

3.34 

1.52 

6.23 

2.77 

2.57 

35.74 

MEXIA 

2.60-       .45 

3.66 

.52 

S.61 

2.71 

5.34 

1.37 

2.26 

-2.64 

.82 

-    2.46 

.28- 

1.85 

2.51 

.6* 

2.04 

-    1.19 

4.12 

1.40 

3.86 

69 

3.44 

.17 

36.54 

-1.09 

MINERAL    WELLS    FAA    AP 

1.78 

3.38 

5.73 

4.80 

6.16 

4.05 

.39 

5.5B 

5.45 

5,49 

.73 

3.53 

47.07 

MORGAN    3    WNW 

.48 

1.92 

3.70 

4.50 

6.83 

.88 

.00 

.99 

4,94 

2.16 

2.81 

33.65 

MORGAN    MILL 

.44 

1.76 

3.69 

E    2.82 

4.32 

4.04 

1.53 

8.22 

1.73 

3.61 

.92 

3.33 

E    38.41 

MUENSTER 

2.41 

2.71 

5.35 

3.38 

6.54 

2.42 

.75 

2.00 

5.79 

5.10 

.60 

3.67 

40.92 

MULLIN 

.22 

1.39 

1.06 

3.94 

2.95 

1.76 

1.19 

2.25 

3.93 

7.79 

3.66 

2.11 

32.27 

NAVARRO    MILLS    DAM 

.93 

3.24 

4.46 

4.88 

5.89 

.32 

.96 

3.60 

1.81 

4.79 

2.81 

5.19 

38.68 

NEWPORT 

.35 

1.95 

5.16 

2.30 

3.68 

2.30 

1.20 

2.45 

1.90 

4.35 

1.00' 

4.03 

30.67 

OLNEY 

.68 

2.69 

3.24 

3.90 

4.64 

2.84 

T 

1.60 

7.87 

3.73 

E    1.051 

2.45 

E    34.69 

OLNEY    5    NNW 

.55 

2.77 

3.10 

2.75 

4.95 

2.05 

.00 

2.42 

B.33 

3.64 

1.06 

2.62 

34.24 

PAlO    PINT7 

1.22 

3.00 

5.65 

4.22 

3.72 

4.5U 

.96 

4.51 

5,10 

4.36 

.95 

4.66 

42.65 

PARIS 

5.74|      2.66 

5.04 

1.59 

4.83 

1.36 

2.19k    3.00 

11.00 

5.60 

2.75 

-    1.51 

1.29J- 

2.36 

.96 

-  1.77 

4.55 

1.03 

5.26 

2.04 

1.16 

-    2 

62 

4.86 

1.50 

49.63 

4.52 

PILOT    POINT 

1.85 

3.13 

5.47 

3,28 

7.52 

4.79 

.64' 

2.55 

2.24 

4.14 

.60 

4.28 

40.49 

POSSUM    KINGDOM    DAM 

1.86 

2.40 

4.53 

3.36 

3.85 

2.56 

1.04 

3.28 

5,80 

3.29 

.69' 

4.58 

37.24 

PROCTOR    RESERVOIR 

.11 

1.77 

2.99 

4.36 

4.30 

2.74 

.83 

3.18 

2.70 

6. 48 

2.22 

2.80 

34.50 

PUTNAM 

.50-       .56 

2.21 

1.13 

4.22 

3.03 

4.05 

1.36 

3.27 

-    1.05 

3.04 

.59 

.55- 

1.49 

4.61 

2.74 

3.91 

1.36 

2.75 

.02 

1.2o|- 

05 

4.13 

2.87 

34.44 

10.15 

OUINLAN 

1.24: 

2.77 

6.23 

2.72 

10.62 

.47 

.00; 

1.12 

2.35 

7.87 

i.fi 

5.55 

42.61 

RAINBOW 

.43 

1.75! 

4.76 

5.07 

7.26 

1.72 

1.54 

2.06 

.70 

5.68 

1.15 

2.36 

34.48 

RANGER    1    N 

1.10 

1.B3! 

3.01 

6.19 

2.53 

2.58 

1.38 

1.54 

4.11 

4.07 

1.17 

3.82 

35.33 

RED    OAK 

.42, 

3.34 

5.6G 

2.79 

9.34 

.63 

1.33 

1.39 

2.70 

4.41 

1.041 

3.57 

36.59 

RICHARDSON 

2.41 

2.68 

4.52 

3.50 

12.03 

.80 

.06 

.80 

3.43 

7.36 

1.39' 

3.25 

42.27 

RINGGOLD 

.75 

2.66 

3.90 

3.03 

2.35 

2.66 

.52 

1.65 

3.72 

2.98 

1.01 

3.26 

28.49 

RISING    STAR 

.15 

1.59 

3.49 

6.07 

2.33 

4.19 

1.281 

3.39 

4.31 

6.32 

1.71 

E    3.47 

E    38.30 

ROANOKE 

2.78 

2.33 

4.90 

3.24 

6.40 

1.96 

.42 

2.03 

4.63 

4.39 

.90! 

4.60 

38.58 

ROCKDALE 

1.39' 

3.68 

4.91 

3.99 

1.43 

1.71 

.22 

6.01 

1.55 

4.96 

.60 

5.81 

36.26 

ROCKWALL 

1.55 

2.82 

5.77 

2.56 

9.86 

.55 

T 

2.22 

2.01 

4.37 

.76| 

4.84 

37.31 

ROSEBUD    1    WSw 

1.50 

4.03 

4.55 

7.4i 

1.91 

.69 

.96 

3. 98 

.87 

2.64 

4.94' 

5.90 

39.38 

RPSS 

.90 

2.97 

4.08 

3.47 

3.29 

.40 

.06 

2.82 

1.67 

5.81 

2.21 

3.25 

31.13 

ROSSER    1    SE 

.74 

3.35 

4.68 

3.17 

11.67 

.45 

.15' 

1.06 

2.44 

6.10 

1.07! 

4.14 

39.02 

ROUND    ROCK    3    E 

.48 

3.70 

3.06 

5.99 

1.B7 

2.61 

.44 

5.28 

1.95 

4.11 

1.50 

4.58 

35.57 

SANGER 

3.26 

3.44 

4.54 

3.36 

6.77 

3.41 

.90! 

3.73 

2.47 

5.36 

.43| 

4.02 

41.71 

SHERMAN    PJMP    STATION 

2.96         .49 

4.33; 

.96 

4,00 

1.01 

2.90 

-    1.48 

10.83 

5.59 

3.69 

-       .06 

.02- 

2.76 

1.23 

-    1.38 

4.05 

1.16 

5.34 

2.11 

.541.    2 

16 

4.22 

1.58 

44.11 

5.06 

SL1DELL 

2.80 

2.?5; 

5.35 

2.74 

4.98 

2.61 

1.82| 

1.32 

2,60 

4.72 

.52 

4.10 

36.31 

SPRINGTOWN 

1.43 

2.19 

5,76 

3.66 

3.12 

2.02 

1.28 

3.72 

4.89 

6.44 

.78 

3.81 

39.29 

STEPHENVIi  1 E    4    N 

- 

- 

3.85 

5.20 

6.39 

3.04 

1.20 

3.53 

1.20 

5.70 

.901 

3.44 

- 

STEPHENVIILE    7    WSW 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

"      | 

- 

- 

STILLHOUSE    HOLLOW    DAM 

.61 

3.00 

3.78 

4.04 

2.38 

.74 

.55 

3,30 

1.70 

3.86 

2.06 

2.66 

28.66 

STRAWN    8    ^)NE 

.56 

2.14 

6.54 

4.80 

4.71 

2.39 

3.751 

2,96 

4.64 

4.61 

.64 

4.45 

42.29 

TAYLOR 

1.37-    1.19 

5.57 

2.76 

3.48 

1.28 

4.55 

1.03 

1.40 

-    2.29 

1.90 

-    1.62 

•5r 

.67p 
.62' 

1.28 

2.55 

.25 

2.61 

-       .70 

4.81 

2.09 

.96 

-    1 

64 

5.00 

2.07 

34.75 
29.10 

.76 

TEMPLE 

1.03-    1.41 

3.65 

1.00 

3.38 

1.14 

4.99 

1.18 

1.77U    2.86 

.67 

-    2.43 

1.27 

2.95 

.92 

.55 

-    2.28 

4.06 

1.36 

2.19 

- 

61 

3.19 

.42 

-    4.84 

TERRELL 

.95 

3.44 

5.02 

3.60 

10.96 

.96 

2.75 

2.29 

7.11 

1.48! 

4.82 

44.20 

THORNDALE 

1.00 

4.16 

3,99 

4.56 

1.16 

2.09 

.56 

2.20 

1.95 

6.12 

.81 

3.54 

32.14 

THORNTON 

2.50 

2.60 

5.21 

9.25 

2.24 

.47 

1.25 

.75 

1.19 

7.21 

2.22 

5.97 

40.86 

THROCKMORrDN 

.32-       .78 

2.31! 

.99 

3.12 

1.85 

4.60 

2.16 

6.21 

1.99 

3.38 

.21 

.19- 

1.80 

3.48 

1.89 

7.71 

5.50 

3.66 

.93 

1.00 

■ 

42 

2.13 

.76 

36.11 

13.28 

THURBER    5    NE 

1.78 

4.99] 

5.85 

6.49 

3.82 

2.45 

3.50 

4.B4 

3.13 

3.18 

.98 

3.47 

44.48 

TRENTON 

3.67 

2.78 

4.44 

3.04 

11.22 

4.00 

T 

2,48 

1.78 

4.62 

.36 

4.73 

43.12 

TROY 

1.52 

2.82 

4.64 

5.18 

2.14 

.61 

.10| 

2.54 

.70 

4.94 

2.45 

3.00 

30.64 

VALLEY    VIEW 

2.15 

3.34 

5.32 

2.73 

7.35 

3.91 

2.00 

2.86 

2,72 

5.97 

.42 

3.95 

42.72 

WACO    DAM 

.55 

2.60 

3.75 

3.84 

4.34 

.52 

.03 

2.29 

5.13 

6.21 

2.76 

2.91 

34.93 

WACO    WB    AIFPORT 

■45-    1.82 

2.10- 

.32 

3.62 

1.27 

3.98 

.10 

3.98 

-       .59 

.44 

-    2.23 

.05k 

1.94 

2.23 

.55 

4,70 

1.93 

5.53 

2.98 

1.93 

. 

26 

2.49 

-       .25 

31.30 

-       .58 

WAXAHACHIE 

.25 

3.26 

5.33 

2.67 

10.13 

1.31 

.17 

4,06 

3,00 

4.43 

1.05 

3.91 

39.57 

WEATHERFORD 

1.47-       .67 

2.021- 

.44 

4.97 

2.81 

5.24 

1.66 

3.59 

-    1.80 

2.49 

-       .51 

.90L 

.99 

2.91 

1.24 

6.37 

3.67 

5.68 

2.64 

1.06 

. 

70 

3. 28 

1.16 

39. 9« 

8.01 

WHITNEY    DAM 

.32 

2.60! 

3.16 

4.40 

6.04 

.42 

.10! 

5.08 

1.64 

4.38 

2.10 

2.50 

32.74 

WOLFE    CITY 

5.07 

3.94 

5,58 

3,76 

13.51 

2.33 

.11 

.68 

2.47 

6.26 

.77 

5.15 

50.43 

DIVISION 

1.26-       .92 

2.74J 

.34 

4.24 

2.03 

3.98 

.29 

5.72 

.97 

1.94 

-    1.29 

.68 

" 

1.54 

2.87 

.94 

3.31 

.52 

5.42 

2.58 

1.52 

- 

76 

3.59 

1.18 

37.27 

4.34 

EAST    TEXAS                        04 

ALTO    5    SW 

1.58 

3.B4 

B.42 

6.11 

5.07 

.25 

1.65 

1.60 

2.16 

4.55 

1.09 

3.74 

40.08 

ANOERSON 

1.10-    2.63 

5.3B 

2.09 

5.06 

2.29 

6.68 

2.41 

5.28 

.79 

2.02 

-    1.24 

.57- 

2.44 

7.17 

4.26 

3.51 

.51 

5.53 

2.68 

4.65 

1 

17 

3.49 

-       .21 

50.44 

9.68 

ATHENS    3    SSE 

1.77 

3.72 

5.62 

5.29 

6.68 

.74 

.00 

.36 

- 

- 

- 

- 

- 

ATLANTA    4    WSW 

1.83 

6.26 

7.02 

4.97 

4.49 

.94 

1.09! 

1.45 

1.17 

3.87 

7.39 

7.10 

47.58 

BEDIAS 

1.81 

4.52 

5.74 

5.90 

9.30 

-       .47 

.90 

1.10 

1.20 

3.00 

4.01 

2.10 

4.30 

45.86 

BON    WIER    2    E 

E    1.21-    3.76 

6.02 

1.17 

4.46 

.02 

5.67 

.23 

5.35 

1.38 

-    3.14 

4.80- 

.51 

2.07 
.13 

-    2.21 

1.47 

-    1.93 

2.34 

-       .56 

1.89k    3 

03 

9.11 

3.14 

E    45.77 

-11.05 

BOXELDER 

7.21 

4.55 

5.14 

2.33 

6.62 

1.38 

.94! 

3.63 

4.58 

1.63 

5.20 

43.54 

BREHQND 

2.20, 

3.92 

3.97 

6.22 

1.69 

.39 

1.32 

2.86 

3.27 

5.05 

1.69 

4.05 

36.63 

BRONSON 

.20 

5.98 

6,57 

3.44 

7.11 

2.11 

2.24 

.16 

.21 

2.67 

3.11 

3.83 

37.65 

BUFFALO 

1.43 

3.801 

5.26 

8.59 

3.76 

.43 

l.Oi; 

1.41 

2.08 

6.47 

2.12' 

4.04 

40.40 

CANTON 

1.78 

4.15 

5.7,! 

3.53 

9.40 

.70 

.11 

1.20 

1.18 

6.23 

2.61 

5.86 

44.47 

CARTHAGE 

2.35 

4. 98 

7.92 

9.35 

4.46 

.32 

.58' 

1.81 

2.70 

3.35 

9.54! 

3.63 

50.99 

CENTER 

1.50 

4.80 

7.05 

6.48 

6.56 

1.14 

.56 

2.22 

2.53 

3.61 

2.02 

•5.51 

43.98 

CENTERVILLE 

1.89 

4,36 

5.22 

7.59 

2.32 

.57 

•37i 

1.39 

1.93 

3.77 

2.19 

4.73 

36.33 

CLARKSVILLE    2    E 

6.09 

4.46 

4.27 

3.03 

7.74 

1.54 

.31 

.19 

2.55 

4,87 

1.75 

5.12 

41.92 

COLDSPRING    5    SSW 

1.37 

5.04 

5.22 

3.27 

7.38 

1.36 

.46 

1,64 

3.04 

3.61 

1.70 

5.08 

39.22 

COLLEGE    STATION    FAA    AP 

1.58 

4.08 

5.86 

8.79 

1.7B 

3.13 

.76} 

3,78 

6.72 

3.16 

2.59 

4.95 

47.20 

CONROE 

.97 

6.471 

4.99 

4.46 

3.61 

1.00 

1.71 

1,16 

8,34 

3.30 

3.04 

3.90 

43.17 

CRDCKETT 

1.691 

4.22 

6.80 

6.39 

5.28 

.33 

1.69! 

2.41 

1.76 

5.48 

1.07 

3.59 

40.  fl 

OACUS 

1.10 

6.01 

4.52 

5.54 

3.32 

1.49 

1.75 

1.83 

1.77 

2.94 

1.61 

3.14 

35.02 

OAINGERFIELD    9    S 

2.97 

4.47 

6.85 

5.04 

5.61 

.35 

1.16 

2.62 

4.43 

3.74 

9.25 

6.7S 

55.47 

DEKrtL"3    2    N 

4.61 

3.82 

5.33 

2.59 

5.99 

1.09 

1.56 

1.68 

3.55 

4.40 

1.93 

4.98 

41.55 

DEWEYVILLF-    5    S 

2.71 

6.20 

4.12 

5.94 

7.39 

2.14 

8.14 

1.83 

1.45 

2.62 

1.16 

6.98 

50.68 

DIALVILLE    2    W 

1.20 

3.82 

B.03 

7.53 

6.97 

.44 

2.09 

.41 

3.71 

5.14 

5.57 

5.16 

50.13 

EDOM    2    Nw 

1.61 

4.581 

6,8/ 

6.89 

7.24 

.83 

.00 

1.42 

l.»l 

5. 00 

3.98 

5.41 

45.24 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


May 


July 


August 


EMORY 
EVAOALE 
FAIRFIELD 
FRANKLIN 
GllHil  2  ■ 

GLADEWATER 
GRAPELAND 
GROVETON  1  SE 
HAGANSPORT 
HARLETON 

HAWKINS  1  E 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORGER 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

JEFFERSON 

JEwETT 

KARNACK 

KIRBYVILLf  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONG  LAKE 

LONGVIEW 

LOVELAOY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MAGNOLIA 

MARSHALL 

MAUD 

MILAM  6  ENE 

MINEOLA  7  SSW 

M1NE0LA  S  ENE 

MONTGOMERY 

MOSCOW 

MOUNT  PLEASANT 

MOUNT  VERNON 

NACOGDOCHES 
NAPLES  I  SW 
NEGLEY  *  SSW 

NEUVILLE 
NEW  CANEY 


NW 


NEWTON 

NOGALUS  GUARD  STATION 

OVERTON 

PALESTINE 

PITTSBURG  5  S 

POYNOR  1  NE 
PRICE  2  SW 
QUITMAN  2  S 
REKLAW  3  NNE 
RICHARDS 

RIVERSIDE 

ROCKLAND  1  WSW 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

SIMMS  2  NNW 

SPURGER  DAM  B 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TEXARKANA  DAM 
TRINIDAD  POWER  PLANT 

TYLER  5  NE 
VALLEY  JUNCTION 
WALLER  3  SSW 
WARREN 
WILLS  POINT 

WINNSBORO  6  SW 


TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

SAKERSfIELO 

6ALM0RHEA 

6L0YS  CAMPGROUND 

E09UILLAS  RANGER  STA 

CANDELARIA 

CHISOS  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

FABENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GIRVIN 

GRANDFALLS    3    SSE 

IMPERIAL 

KENT 

LA    TUNA    1    S 

MARATHON 
MARFA    NO   2 
MENTONE    2    S 
MONAHANS 
MOUNT    LOCKE 


2.43 

1.301 
1.7*1 


1.92 

1.D6 

1.231 
1.15 
1.03-    3.21 

1.39| 

l.OOh    2.90 


1.11 
1.62L- 


1.19k    3.54 


1.B2 

i.i*t-  3 

1.6* 
l.*9 
1.67 

1.57 
1.69-    3.06 
3.17 
1.33 

1.5*| 

2.37 


2.29 
1.06 
1.59- 
1.95. 

1.28| 

1.32 


l!o9J 

i.uL 

.76h 
1.4B! 
1.21 

3.1*1 


.93 


.96, 
1.96k 
1.60 
1.121 
1.53, 

1.66 


1.72^    2.50 


.00 

.03r- 
.07 

.46 


4.9* 
5.05 
5.27 
*.39 


5.18 
8.58 
*.01, 

5.19| 


*  .32 
6.301 
5.091 


6,66 
5.63 

5.06 

«.9i; 

6. 66' 

2.491 
5. 68 
3.B1, 
3.92 
6.71 


5.3* 
*.33, 
5.501 

*.49| 


5.66 
5.56 
3.69 


6.24 

3.17 
5.60 

4.61 
7.53 

7.22 

9.00 
7.32 
5.3* 

7.20 


8.07 

6,62 
6,69 
7.8;      3.B1 


6.42       3 

7.06 
7.361 
4.76 
9.3b!      5.45 


5.70 
7.9*, 
5.  IB; 

6.36 
7.781 
8.601 


6.22! 

7.2*: 

6.69 

6.901 
4.68 
9.56; 
7.43 

6.30 

e.*6| 
6.32 
5.6*1 
7.*3' 

4.12, 

5.14 
8.52 

7.25| 
6.86 
10.65 

5.86 
7, SB 
6.70 


9.87 
*.66 
7.95, 
6.66 
6,13 

4.97, 


6.761 
3.60! 
5.00 


6.**      2.86 


.06-       .33 

.17 

.15! 

.07 

.00 

.08 

.25 

.10 

.36 

.72 

.21 

.S3 

,9« 

.30 

.46 

.21 

3.76 

7.07 
6.35 
6.66 
2.99 
7.72 

4.95 
*.4B 
3.89; 
7.91       3.49 

3.10 

6.21    i.ei 
5.22I 

7.50, 
3.41 
6.52,      1.90 


5.19, 
5.9*| 
4.20! 


7.30|      2.51 


6.071 
5.95 
B.50, 


J.71H    1.45 


8.971 
10.22 
4.35, 
6.80 
6.63 

6.28 

3.98- 
6.66 
4.27 
4.63 


3.78 


7.17 

5.72 
5.83! 
2. 94| 
3.961 
3.00 

4.03 


4.23i- 
7.85 
7.31 
13. 30j 

5.24. 

2.37 


S.20, 

3.70 

4.09- 

5.41 

6.601 

6.7*| 

4.29, 
5.25! 
7.B2, 
8.70 
7.36 


.28.    1.17 

1.601 
1.19-      .22 


1.09 
.50 
.20 
.51 


1.10-    2.26 


.09 
3.69 
1.00 


2.08- 
1.78 
.59 
2.10 
1.80 

2.14 


3.07 
.79 
.081 


.42-    2 
1.32! 

1.63-    2.04 


1.21-    2.05 


7. Oli      1.1* 


.59 
.97(- 


l.*8| 
2.40^ 

1.30 


1.94, 

2.69!- 
1.624. 

.10 
1.82 
2.4* 

7.*7 


2.87 

2.96 

.27 


1.07 

.70 

3.33 


1.934-    1.49       1.5* 


7.0* 
2.52 
1.81 
*.91 


1.07 
*.2*i 
2.80-       .15 


1tT  U3 

1.63 


4.03 
1.30 

2.93, 

.11-    2.45 
1.361 

.16 


1.*' 
l!71 


1.56,-    1.13 
1.731:-    1.25 

,00 

,9*| 
2,29 


1.56 

1.37 

1.02 

2.1*1- 

1.13, 


1.**       1,*5 


1.84 
.78 


.10 

,59 
.03 
.00 
.35 

3.76 

.35 

.67 
.32 


3.51 

1.61- 
3.0^ 


1.64 

2.** 
2,3*! 
3.17 
1.7! 
3.04 


.99 


.85 

.79 

1.07 

2.75 


4.67, 

2.02! 

1.25 

131      4.41       1.10 


1.02,-    2.06 


1.49i-    1.13 


1.36 
1.88 


6.06 


3.61 
1.85 

4.83 
1.73, 

3.75 

3.6* 
3. 97 
3.3* 


2.39 
3.55 

3.75 


34      2.83-    1.51 


8      2.6*.    1.94 


4.98 
1.85 
2.94 
2.2* 


5.59 
6.41 

*.*1 

3.50 

1.60- 
7.89 
1.90 
3.81 

2.26 

6.02 
4.00 
3.35 


4.41 
1.31 

3.16 


.53^ 
3.54 
.83- 


1.60 
1.06 
2.37 
1.00 


2.7* 
2.74 
3.61 
1.12 

5.521 

7.40 
2.42 

3.94 
1.37 
5.82 

4.91 
2.28 

2.77, 
7.36] 
2.20 


3.34      6.66!      1.80 


1.24, 
1.96 


5.73 
6.96 
2.46 


.721 
5.12: 
5.90 


3.771- 


1.26! 
1.67 

1.3  8 
1.42, 


1.16 
1.05! 
3.64 


8.13 
6.59 
4.79 


1.13 
1.25 

.49 


40.36 
5  0  .  / 1 
41.16 
38.28 
*7.*1 

46.69 
44.68 
49.08 
39.74 
40.60 

45.12 
43.64 
41.63 
32.27 
36.17 

42.04- 
42.03 
56.33 
50.03 
*7.29 


1.29 


40.96 
47.06 

55.44      1.28 
47.34, 
44.60 


38.  »9 
45.18^ 
49.66 


48.78  .7* 
39.91-  6.33 
46.66 

45.60, 
39.41 

43.38 

47.08 

46. »0 

43. V6      3.31 

49.90 


46.74 


41.36-    2.90 
40.87-    8.98 
49.79 
31.55 
43.14 

35.26 

43.83 
45.36 
46.33 

43.92 

46.13 

39.50      3.70 
36.39 
49.48 
43.7* 


13.55- 
17.32 

6.83- 
15.55 

5.63 

10.19 
12.78 
6.41 
18.00 
10.42 

*.3*j- 

7.67 
11.** 
8.93 

14.28 

12.65 
12.26 
13.761 
10.01 
11.61 


See  Reference  Nolee  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Table  2-Conbnued 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

-      1 

a 

a 

- 

P       1 

g            I 

° 

- 

a 
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0 
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fl 

° 

o 

0 

g 

0      1 

0 
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0 

0 

0 

0 

Station 

D       !        • 

a     !      c 

■a 

'    • 

P 

e 

a           e 

0             « 

a 

« 

0 

■a 

■ 

-a 

jl 

a 

a        3 

-          3 

3 

s 

-           3 

5             3 

3      1      5 

1 

3 

3 

3 

3 

1 

5-     1      Is 

i    I     a 

a 

-? 

a 

<*•           a 

a          t 

a     ,      t 

0. 

■fi 

B. 

a 

5. 

a 

% 

\  1  1 

£          Q 

8         a 
£    \    a 

I           1 

0.           Q 

3 
£ 

• 

0.             Q 

Preci 

Depa 

1            I 
£         a 

Preci 
Depa 

£ 

Q 

£ 

Q 

£ 

c 

a 

£ 

| 

i 

£ 

i 

|pECOS 

.00: 

.38 

.32 

1.53 

1.18 

1.751 

.63 

.16! 

2.39 

1.45 

1.34' 

.43 

11.56 

PEN-HELL    1    SSE 

.02 

.81 

E       .43 

5.63 

2.44 

1.70 

.03 

.16 

1.14 

3.05 

1.28 

.56 

E    17.32 

PLATA 

.12 

.19 

.00 

.32 

.77 

1.45 

3.40, 

2.10 

1.39 

.78 

1.17| 

.10 

11.79 

PRESIDIO 

.01-     .48 

.19)-       .01 

.00-       .16 

.00-       .34 

.12 

-       .62 

1.68         .71 

1.19-       .09 

.77-       .44 

.43-      .94 

.09r      .72 

.34         .00 

.02-       .38 

4.84 

-    3.47 

RED    6LUFF    DAM 

.03 

.33 

.42 

.41 

.84 

2.56 

.96 

.02 

3.70: 

4.45 

.50 

.171 

E    14.39 

salt  flat  lo  ene 

.00 

.14 

.00 

.11 

.04 

.40 

.60 

2.29) 

1.44 

3.56! 

.15 

1.02! 

9.95 

SANDERSON 

.00 

.42 

.36 

2.75 

1.03 

.42 

.36 

.42 

1.21 

1.12 

1.12 

.88 

10.11 

SHEFFIELD 

.00 

.19 

1.21 

3.78 

.81 

1.51 

.62: 

.60 

.76 

1.94] 

2.861 

1.41 

15.69 

SIERRA    BL4NCA 

.02 

.16 

.04 

.021 

.18 

.49 

3.22! 

2.46 

2.66 

1.12 

.42! 

1.16! 

12.15 

TOYAH 

.00 

.20 

.30 

1.10 

1.55 

2.62, 

1.48 

.40 

.10 

1.54 

1.68 

.32 

11.49 

VALENTINE    10    WSH 

.03 

.51 

.05 

.06 

.12 

.72! 

2.47 

.55 

1.71 

.58 

1.12 

.22 

8.14 

VAN    HORN 

T 

.131 

.17 

.06 

E       .92 

E      .55 

1.03 

2.15 

4.83 

E    1.37 

5.  BO1 

E    4.00: 

E    21.01 

MINK    FAA    AIRPORT 

T 

.39' 

.29 

2.51 

.67, 

1.261 

2.07 

1.52 

1.21 

2.16 

.6lj 

.12 

12.81 

YSLETA 

.05 

.18 

.20! 

.00 

.41 

.04 

1.14 

.77 

.52! 

.31 

,65! 

.58 

5.05 

DIVISION 

.06-       .62 

.25"       .16 

.26-       .18 

I. 10         .54 

.99-       .27 

1.16(-       .18 

1.93         .13 

1.00"       ,65 

1.29-       .44 

1.53         .35 

1.35!         .95 

.83         .27 

11.77 

-       .26 

•         *         a 
EDWARDS    PI  ATEAU           06 

ADANSVlLLe 

T 

2. 28 

3.40 

4.41 

3.59 

•  131 

1.66 

3.68 

2.15 

7.10 

1.13 

1.60 

31.13 

AMISTAO    DAH 

.44 

.82 

.28. 

4.09) 

2.42 

.20 

.291 

2.93; 

2,49 

6.20 

2.76 

1.20 

24.12 

BERTRAM    3    ENE 

.44 

2.33' 

3.63 

7.7l] 

3.15 

2.361 

1.94 

6.67| 

2.10 

4.73 

2.31; 

2.01 

39.38 

BIG    LAKE    NO    2 

.11 

.29 

1.42 

4.57 

2.78 

.47 

.10, 

2.76! 

1.23: 

4.421 

1.90| 

2.19, 

22.24 

BLANCO 

.64 

-    1.72 

3.52         .96 

1.91,         .72 

5.22 

1.70 

5.35:      1.58 

4.65 

1.71 

.69k    2.05 

3.13         ,B5 

2.26k    1.74 

8.121      4.97 

l.SOr      .66 

2.531-       .08 

40.52 

6.26 

BLEWETT    5    NW 

1.17 

.86 

.69 

1.47 

4.06 
2.82k.    1.37 

3.67 

2.02 

6.80; 

1.031 

8.82 

2.91 

1.82 

35.32 

BOERNE 

.78 

-    1.44 

3.92i      1.57 

2.24,         .36 

4.45 

1.73 

2.73 

-       .17 

1.28p    1.22 
.62 

4.14      1.83 

2,97-    1.07 

7.171      4.42 

2.18 

.60 

3.39 

1.16 

38.07 

6.40 

BRACKETTVILLE 

.82 

.861 

.48 

4.61 

3.24 

1.45 

2. 75! 

2.541 

5.17 

4.46 

E    1.53 

E    28.53 

BRADY    2NNH 

E       .26 

.    1.17 

E    1.491 

3.19 

3.67 

6.69 

1.181 

3.07 

3.69] 

5.57 

2.21 

2.03 

E    34.42 

BURNET 

.67 

1.34 

1.78 

6.51 

2.14 

1.84 

.44 

3.86 

2,871 

8.42 

2.46 

1.81 

34.84 

CAMP    WOOD 

■  6oj 

1.44 

.92' 

3.82 

2.761 

1.21 

.95 

3.36 

4,661 

10.56 

2.92! 

.96 

34.16 

CARTA    VALLEY 

.201 

1.89; 

1.14| 

3.721 

6.67, 

1.75 

1.86, 

2.76 

3.46 

10.32 

2. Oil 

1.81 

37.81 

CASE    RANCH    3    S 

.00' 

.49 

1.60 

2.53 

3.87' 

.92 

.00' 

4.46 

1.76, 

2.91! 

1.99! 

2.30 

22.90 

CASTELL 

.10 

1.50 

1.21 

5.28; 

2.81 

3.47 

3.32 

3.62 

2,62 

11.50 

1.95] 

1.26 

3B.64 

COMSTOCK 

.28 

.59; 

.29 

2.47 

1.70 

.57 

.03 

- 

" 

- 

" 

" 

- 

COPE    RANCH 

•  04 

1.00; 

1.71; 

3.92 

4.46 

.29 

.19 

1.14 

1,04 

2.66 

1.15 

1.61 

19.30 

COTTONWOOD 

.43| 

1.77 

1.99 

4.32 

1.42 

.93 

.63 

5,59 

2,63 

8.53 

3.351 

1.24 

32.43 

CRIDER    RANCH 

.29 

1.17! 

.96 

2.49 

1.64 

1.22 

2.24 

3.69 

.51 

9.75 

3.591 

1.14 

28.71 

DEL    RIO    f'    AP 

1.04         .19 

LIT!         .29 

.60-       .22 

5.46 

4.10 

2.36 

-       .37 

.20 

-   2.09 

1.47 

.16 

4.27 

2.75 

.78 

-1.83 

11.33 

9.35 

3.36J     2.74 

1.18 

.36 

33.22 

15.39 

DOOLE    6    NNE 

.20 

1.40 

1.17 

5.03 

5.76 

4.05 

.11 

4.34 

4.27 

3.85 

1.19 

2.19 

34.96 

DUNCAN    WILSON    RANCH 

.11! 

1.21 

1.86 

3.78 

.96 

.41 

.75 

5.51 

6.48 

4.69 

2.67 

2.15 

30.58 

EDEN    1 

.06 

E    1.38 

1.67; 

3.77 

2.74 

2.54 

1.661 

3.06 

7,45 

4.681 

2.64 

2.62! 

E    34.29 

ELDORADO    11    NW 

.00' 

1.30 

1.23 

3.77 

2.25 

■  61 

.55 

3.12! 

3,81 

2.97 

3.17 

2,04: 

24.82 

ELDORADO    19    SW 

.001 

1.02 

1.56 

3.751 

3.B5 

1.10 

1.59 

2.98! 

1,88: 

3.86! 

3.33| 

1.B1 

26,93 

FIFE 

.441 

1.57| 

1.241 

4.781 

3.85, 

2.97 

.901 

2.84 

4.191 

4.171 

2.131 

2,20 

31.38 

FREDERICKSBURG 

.67 

1.75 

2.27 

6.26 

2.25 

3.85 

1.30 

4.35 

3.89 

10.151 

2.92 

1.50 

41.16 

FUNK    RANCH 

T 

1.56 

1.40 

3.551 

4.971 

.22 

.001 

6.23 

3.06 

3.301 

1.37 

E    2.16 

E    27. B2 

GOLD 

.60 

1.68 

2.29' 

4.17 

3.371 

2.991 

4.171 

6.781 

2.65 

6.94 

3.12 

1.90 

40.66 

HARPER 

.74 

1.711 

1.48 

5.06: 

2.96 

1.10 

E    1.081 

3.  32' 

1.42 

10.02, 

2.65 

1.27 

E    33.01 

HUMBLE    PUMP    STA    5    NE 

.00 

1.80 

:    1.08, 

4.10| 

3.50, 

=    1.99 

1.51J 

2.50| 

5.09 

9.05 

2.30 

E    1.70 

E    34.62 

HUNT 

.23; 

1.47 

1.29' 

4.05 

2.14, 

1.56 

.23! 

3.37| 

2.09 

7.86, 

2.92, 

1.75 

28.91 

HVE 

.23 

2.15 

2.91 

3.60, 

4.13 

2.53 

2.42, 

3.171 

1,02, 

7.02 

1.63 

2.441 

33.25 

JAMES    RIVER    RANCH 

.481 

1.161 

1.30 

4.65 

2.03 

1.87 

.95: 

3.39 

1.161 

9.86 

1.391 

1.28! 

30.52 

JOHNSON    CITY 

.41 

2.80 

3.81 

4.52 

7.03! 

3.78 

2.88 

3.  9oj 

1.31 

6,65 

1.69 

2.57 

42.35 

JUNCTION 

" 

-      I 

-      | 

3.66] 

1.38 

2.65 

1.31 

3.78 

3,60 

6,35 

1.09 

2.38 

- 

JUNCTION    FAA    AIRPORT 

.19 

. 

. 

.  ! 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

JUNO 

.12 

1.22 

.92 

3.701 

3.64 

.11 

1.76 

3. Hi 

.31 

5.04 

3.08 

1.53 

25.31 

KEMPNER 

.52 

2.15 

2.54 

7.83| 

2. 121 

.80 

1.19 

4.52! 

1,16 

6,56 

2. Ill 

1.85 

33.35 

KERRVULE 

.58 

-    1.28 

2.07!         .00 

1.96-       .06 

4.51        1.44 

1.85-    2.34 

1.55 

-    1.44 

.62-    1.70 

3.13       1.98 

2,03-    2.19 

E10.52 

7.38 

1.11 

-       .41 

1.40 

-       .85 

E    32.03 

.53 

LAMPASAS 

.63 

-    1.27 

1.67-       .53 
.32 

2.72         .83 

6.601     3.24 

2.05-    2.53 

.77 

-    2.22 

2.41J         .51 

5. id     3.10 

1.14-     1,01 

6.95 

4.43 

2.32 

.15 

2.08 

-       .27 

35.44 

4.43 

LANGTRY 

.21 

■  60 

1.86 

2.45 

.43 

.J 

.88 

1,641 

2.40 

2.08 

1.14 

15.16 

LEAKEY    NO    2 

.45 

1.57 

1.11, 

4.10| 

1.87 

1.34 

2.16: 

1.54, 

1.941 
1,66-    1.58 

12.16 

2.66 

1.31 

32.41 

LLANO 

.22 

-    1.40 

1.03"       .88 

1.18k       .27 

5.69;      2.74 

3.09-       .90 

1.81 

-       .77 

2.16         .14 

8.04      6.32 

6.96      4.58 

1.81 

.08 

1.25 

-       .55 

35.10 

7.51 

LYNXHAVEN    RANCH 

.34 

1.34 

1.45 

4.11 

2.41 

1.77 

1.05 

2.59 

1,661 

10.29 

2.41 

1.92 

31.34 

MARCO 

.43 

1.13 

1.36 

3.98 

4.30; 

5.13 

.25| 

3.5d 

2.65 

4.79 

1.59 

1.98 

31.29 

MASON 

.24 

1.10 

1.91 

4.29 

3.32 

5.18 

3.621 

2.89 

1.23 

10.91 

•51! 

.66! 

35.86 

MC    CAMEY 

.07 

.68 

.97 

1.92 

1.45 

.59 

2.26, 

2.371 

.52 

2.68 

1.40 

1.10 

16.43 

MEOINA 

.47 

2.39 

2.24 

3.29 

2.48 

3.18 

1.84! 

2.36J 

2.21 

12.76 

1.70 

1.18 

36.12 

MENARD 

.16 

-    1.02 

1.55         .38 

1.16 

.21 

3.82 

1.54 

2.23 

-    1.06 

4.07 

1.87 

1.64-       .56 

4.08,      2.16 

3.06 

-      .22 

5.67 

3.61 

1.39 

.38 

1.92 

.79 

30.77 

6.13 

mert:on 

.05 

1.851 

2.12 

3.58 

2.01 

.B9 

.08 

E    2.82J 

E    1.61 

3.57 

2.03 

2.23 

E    22.84 

NELSON    RANCH 

.51 

1.10 

1.301 

2.94 

2.00 

1.66 

1.05 

4.45 

1.99 

7.71 

2.33 

1.62 

28.66 

NIX    STORE    1    w 

.11 

2.241 

2.52 

5.82 

4.19 

.18 

1.091 

4.49 

1.52 

7.23 

2.98 

1.74 

34.11 

OAK    CREEK    LAKF 

.23 

1.18 

2.0; 

3.33 

6.27 

6.07 

.28 

3.231 

4,77 

2.14 

1.53 

2.39 

35.49 

OZONA 

.00! 

2.12 

1.50 

6.11 

1.62 

3.34 

1.271 

3.54J 

1.15 

4.29 

2.31 

.91 

28.23 

PAINT    ROCK 

.15 

-    1.14 

1.00-       .04 

2.17       1.08 

4.69 

2.33 

7.17 

3.44 

2.60 

.71 

.35 

-1.54 

2.83       1.09 

9.11 

2.10 

4.32 

2.12 

1.49 

.39 

4.25 

3.13 

36.13 

13.67 

PANDALE 

.15 

.40 

.60 

2.55 

2.26 

1.13 

1.66 

1.42 

.89 

1.84 

2.28 

1.05 

16.23 

PRAOE    RANCH 

.60 

1.18 

1.24 

4.10 

2.17 

2.67 

3.21 

6.53 

1.65 

7.95 

3.30 

E    2.03 

E    36.63 

RANKIN 

.10 

.64 

1.30; 

2.08 

2.89 

.72 

.86 

1.73! 

.48 

6.33 

1.24 

1.29 

19.66 

RED    BLUFF    CROSSING 

.03 

.99 

1.761 

5.05 

2.15 

.75 

1.85 

3.26 

3,65! 

10.50' 

1.32 

1,90 

33.21 

RICHLAND    SPRINGS 

.19 

E       .99 

1.32 

7.31 

2.56 

1.04 

.05 

3.041 

2.  Ill 

7.971 

2.23 

2.32 

5    31.13 

ROBERT    LEE 

.00 

1.28 

1.93 

4.11 

4.00 

3.46 

.001 

2.61 

3,78 

2.92' 

1.751 

2.6S| 

26.49 

ROCKSPRINGS 

.67 

1.09 

.7; 

3.22 

2.66 

1.30 

.65 

E    4.62! 

2.72 

2.30 

2.14 

1.10 

E    23.24 

ROCKSPRINGS    21    SW 

.46 

1.121 

.89 

3.65 

4.31 

4.20 

1.62 

2.25 

2.17 

7.57 

3.07 

1.51 

33.02 

ROUND    M0UN1AIN    A    WNW 

.55 

1.93! 

2.11 

4.37 

4.61 

3.40 

1.34 

3.56! 

4,83 

5,59 

2.36 

2.13] 

36.78 

SABINAl    1    WSW 

.90 

1.59 

.49 

;-.5o 

5.20; 

2.34 

.81 

5.11 

2,87 

7.03 

1.56 

1.85 

33.05 

SAN    ANGELO    DAM 

.03 

.98 

1.72 

4.06 

3.83 

.72 

.02 

2.43 

2.50 

5.25 

1.54 

2.51! 

25.66 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT         R 

.02r       .95 

1.07         .17 

1.76         .83 

4.38      2.37 

3.20:        .00 

.26 

•    1.'6          .62 

-       .79 

2.96       1.69 

5,741      3.08 

6.59 

4.76 

1.20 

.42 

2.24 

1.39 

30.04 

11.41 

SAN    SABA 

.10 

.84 

1.74, 

7.16 

1.99| 

.95 

!         .OOl 

6.64 

2,28 

14.96 

1.50 

1.99 

40.15 

SLOAN 

.04 

.97 

1.86, 

6.25 

2.92 

1.58 

.01 

5.95 

2.81 

11.70 

1.82 

2.23 

38.14 

SONORA 

.39 

E    1.27 

1.37 

4.46 

2.54 

.50 

1.74 

1.86 

1.62, 

7.27 

2.14 

1.90 

E    27.16 

SPICEWOQO    1    S 

.35 

3.34 

2.88 

5.05 

6.05 

2.18 

1.62 

2.47 

3,56! 

5,40 

1.42 

2.39 

36.91 

STERLING    CITY 

.08-       .79 

.40-       .54 

1.89         .17 

4.03      2.37 

3.54 

.77 

.91 

■    1.12          .18-    2.06 

5.31       3.54 

5,921      3.70 

3.47:      1.44 

1.76 

.99 

'2.11 

.93 

29.60 

10.08 

TAYLOR    RANCH 

.16 

.98, 

2.02 

5.96 

2.60 

2.26 

1         .76 

4.36 

1.63 

16.90' 

1.84 

1.54 

41.03 

TEAGUE    RANCH 

.591 

1.89 

2.69J 

5.33| 

3.09 

4.75 

I        .54 

2.00 

4.61 

9.46 

3.94 

1.55 

40.44 

TELEGRAPH 

.11 

1.041 

1.19 

2.97 

1.25 

1.10 

:    1.47 

4.63 

2.76 

6.02 

1.51 

2.34 

29.29 

UVALDE 

1.80 

.83 

.74 

1.39 

4.75 

2.50 

.40 

3.12 

1.14 

13.38 

2.07 

1.26 

33.38 

WATER    VALLEY 

.05 

1.57; 

1.68 

3.49 

4.09 

.13 

|      .00 

6.43 

3.88 

4.40 

1.77 

2.13 

30.32 

WATER    VALLEY    10    NNE 

.001 

1.50 

.75 

3.95 

3.85 

1.30 

1      .00 

3.15 

3.501 

2.27 

1.41 

1.28 

22.96 

WATSON 

.75 

1.65 

2.52 

6.15 

3.19 

1.43 

.56 

1.23 

1.23 

5.45 

1.60 

2.18 

28.14 

DIVISION 

.35 

.    1.25 

1.37 

■       .22 

1.53 

.07 

4.16 

1.74 

3.13 

■       .41 

1.69 

-       .78 

1.13 

-    1.13 

3.45 

1.47 

2.62 

-       .49 

6.73 

4.40 

2.08 

.80 

1.82 

.15 

30.26 

4.35 

1  Notes  Following  Station  Index 
-   413    - 


Table  2  — Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 
AUSTIN  WB  AIRPURT 
AUSTWELI  41  REFUGE 
BEEV1LLE  5  NE 
BLUE 

BRENHAM 
BULVEROE 
CALDWELL 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 

CIBOLO  CREEK 
CLASSENS  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRIST!  WB  AP 

CUERO  3  E 

DIME  BOX 

DRYER  1  NX 

ELGIN 

FAIR  OAKS  RANCH 

FALLS  CITT  4  WSW 
FEDOR 

FISCHERS  STORE 
FLATONIA  2  W 
FLORESVULE 

GIDD1NGS 
GOLIAD 
GOLIAD  1  St 
GONZALES 
HALLETTSVILLE 

HONDO 

JEOOO  2  NNE 
KARNES  CITY 
KENEDY 
KINGSVILLE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LOCKHART  2  NW 
LUlINC 
MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

POST  OAK  SCHOOL 

RED  ROCK 

REFUGIO 
RICARDU 
RIOMEDINA  2  N 
ROBSTOWN 
ROCKPORT 

RUNGE 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

SAN  MARCOS 

SCHULENBURG 

SEALY 

SEGUIN 
SINTDN 
SMITHVILLE 
SDMERVILLE  DAM 
SPEAKS 

SPRING  BRANCH 
WAELDER  7  SSW 
WASHINGTON  STATE  PARK 
WELDER  WILDLIFE  FNDTN 
YOAKUM 

YORKTDWN 


UPPER  COAST         08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCO 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CL0D1NE 

CYPRESS  1  SW 

DANEVANG  2  SE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 
GALVESTON  WB  CITY 
HOUSTON  INCONT  AP 

HOUSTON  WB  CITY 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 

HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 
H0UST0N-WEST8URY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  OM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 

HUMBLE 

KATY  WOLF  HILL 

LIBERTY 

MATAGORDA    NO    2 

NEW    GULF 


.961 

.40h    1.95 
1.11 

1.41k      .67 
1.11 

1.02-    2.20 
1.44 
2.051 
1.71 

.391 

1.70 
2.33 
1.56-    1.45 

.39! 

.35-    1.28 


l.llh 
1.19! 

.99U    1.06 

.92 


1.35k    1. 
2.2*! 


1.291-       .30 

1.19 

.78-  1.00 

1.76  .02 

1.324-  1.07 
1.40 

2.061-  1.28 

.flu-    1.23 

.74 

.93-    1.90 


1.22-    1.12 


I 

.03 

6.64 

1 

.5C 

6.02 

2 

.91 

.95 

.72 

7.49 
6.64 

1 

.03 

3.40 

5. OS 

1 

.13 

3.30 

7.12 

1 

.54 

6.33 

1 

.731 

5.40 

1 

.61' 

8.64 

.57- 

2.19 

6. 5S 

1 

.24- 

1.41 

6.93 

.75 

5. 84 

.90 

7.47 

1 

.59- 

1.87 

3.54 

' 

" 

3 

.33- 

.39 

3.67 

? 

.7h- 

1.04 

5.31 

1 

.66 

6.29 

1 

.98 

5.04 

1.7*1 

.77-  4.01 
1.21-  1.82 
1.52 


February 


1.60 
2.12 


3.32 

2.74 

6.00 

2.59 

3.83 

3. 83' 

.59 

2.92 

1.22 

.49- 

3.86, 

3.60 

4.55 

4.53 

5.50 

3.42 

3.16 

4.02, 

5.00! 
4.22, 
5.05 
5.33 

3.72J 

3.14 
4.26 
4.22, 
3.94, 
2.54 


1.931 
3.34 
4,05 


4.231 
3.  83 
4.36 


1.79 
3.01 

1.29 

2.33 


3.62 
2.30 


3.26:      1.13 


1.85 
3.15 
2.11 


3,711     2.13 


4,09 
».l*l 
2.51, 


2.09, 
.94 

1.14: 


3.19      1.05 


4.16,      1.84 


3.29! 

1.7*1 
2.831 


3.04;      1 

7.45 

1.89- 

5,30 

5.16      1.56 


1.45 

2.93 

3.74 

4.07U 

1.71 

2.89 


4.  BO' 

2.891 
7.19; 
5.09 
5.921 
3. IB 

4.531 
4,13. 
3.851 


1.53 

1.8; 


3.82;      1.32 


4.38 
4.28 
4.52 
9.79 


7.21 
6.58 
6.37 
3. BO 

7.26 
3.64 
3.34 
2.59 
6.05 


6.501      3.32 


3.09 

3.691 
3.00 
4.641 
5,45 
6.59 


May 


2.47J 
3.25- 


2.81-    1. 

4.78 


2.07r 

7.32 
1.82! 
3.301 
3.52 

5.23! 


8.57 

5.84 

1.97 

2.44r 

4.26 

2.71 

7.22 
1.89, 


.19 
1.16 
1.86 


10.03 
7.57 
4.87 
5.59 


4.18 
2.91 
9.01 


3.14 
1.49 

4.18 

1.53 


1.534 
1.361 
3.15, 


1.341 
1-5B1 


.:tt 

1.65r    1.99 


1.66-    1.63 


2.15-    1.26 


1.19k    1.88 


2.894  .32 
2.32k  .63 
2.461-    1.07 


■"I- 


1.20! 
1.40 
1.97 


1.18-    3.17 


4.031 

3.45,        .60 

1,51-    2,03 

2.21-  1.62 
1.89-  1.80 
1.49 


.79-    1.39 
•67H      .03 


2.06 
1.57 


.551 

2.441 

.05 

1,18 

.35 

3,25 

.47, 

3.55 

.16- 

.77 

3.10 

.00 

2.33 

.03- 

>.29 

2.83 

.31 

2.71 

.28 

2.99 

.02 

2.68 

.20 

3.27 

.121 

4.18, 

1.36-    1.59 
.90, 
.14-    2.65 


.04! 
I.04h    1.7 
3.58, 


.45 

1.174-  1.10 
.3&k  1 
,55k  1.98 
.131 
.96-    2.81 


.66-    1.54      2.95 
,6b!  2.28 

.50!-    2.19       1.52- 


6.951 

4.75! 
2.16 
4.30 
4.34 

1.17 


.70-    1.98      3.21 


3.58-    1.95 

1.331 
3.92L-    1.61 


2.95 

.201 
2.27r    1. 


2.17-    2.96 


E  B.91  3.8 
.87-  2.66 
1.91 


1.93 
6.40 
2,151 


4.74 
1.75,- 

2.771 


3.82 
.80 

1.10 
1.3 


4.99| 
2.11! 

4.74      2.5 
3.30! 

7.39 

2.17|-  .3 

4.19  1.8 

3.03;  .9 
4.70, 

1.98U  1.2 


1.12-    3.09 

2.79-    ; 
1.02 
3.66 
3.51 


.13. 

3.46; 
2.65! 
3.63 
5.75 
2.67- 


2.15-    : 
2.37r    1.90 
4.11 
2.93 
3.49 

5.BB 
2.55 


2.83 
1.10-    2.91 
3.39- 
6.51 


1.13 

1.17- 

1.81 

2,56- 

2.93; 

6.201 
1.401 
4.33 
4.221 
1.98; 


1.45 
5.66 
2.12 
2.05- 


2.39!-    1.27 
2.20! 
1.05-    3.27 


3,86 
3.11 
1.82- 
4,03 


1.37:-    2.08 
5.33| 
3.  Oil 
3.35 


.51 


2.98:- 

2.4ll 
3,44; 


3.66 
,96U    3.71 


6.78 

2.64| 
.321 


8-    4.f 

a     2.C 


1.43-    2.38 


4.05       1.19 


1.541-    1.57 


S.7*| 
3.17 
5.66 


E  2.53 
2.73 
1.95 


2.66 
2.84 
1.03: 
1.56- 


5.271      2.68 


5.57 
3.42! 

4.97, 
2.901 


1.74; 
2.15-    1.1 

7.391 
1.41 

1.93,-  1.4 

1.321-  2.1 

.69-  3.2 
1.15J 

1.284.  2.43       1.40!-    1.98 


2.09- 
7.89 
5.27 


6.47 
3.61 
2.68-    1.12 


.26|      1.71-    2.20 

6.49      3.00 
3.75 
4.55, 

1.90-       .96 
3.30- 


3.09 
1.42' 
3.09- 
5.82      2.31 


8.47 

.79k    1.33 
4.60; 
3.92      2.02 


1.25, 
1.25! 
3.73; 
6.55 
5.09      3.37 


3.54 
2.19- 
6.07 


2.961 
6.06) 

6.12! 

2.79, 

1.024- 
3.391 
2.321 
2.34k 


2.U-    1.93 

2.53 

1.121 


2.13H    1.77      4.36h 


.50-    2. 
.63; 


4.061 
2.68.    1.40 
2.63- 


2.60 


3.30, 
2.36- 
2.44 


E    34.62 

35.12 

33.83' 

34.30-    2.22 
E    36.60! 

33.96 
.00|      35.44      1.61 

29.0a 

.43)    33. us      .32 

41.26 


3.471      1.77 


2.86 
2.20 

3.50! 


2,66 
1.76 
2.56 


4.05;      1.76 


4lh 


,79 


3,251      1.08 
E    2.581 

2.41r       .42 

3.53| 

3.71i 

3.20! 
2.10 
2.6*1 
2.21, 
2.89! 


2.87      5.24 


9.891 
6.03' 
3.86' 


4.75 
3.21 

4.04 


3.681 
3.8  3 

4.351 

5.44 
3.21 
5.52 
4.89 
3.62 


3.10 


41.731 

27.94! 

33.01;         .47 
38.11 
35.39 
E    37.42 

41.13 
19.32 
5E  40.33;  13.39 
38.82! 
34.42 

31.88   2.10 


33. 281   2.43 
E  47.11, 

35.74-   .48 

40.63 

38.75. 
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Table  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


I       i 


ORANGE    4    NW 

PAlACIOS   faa  airport 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LANO 
THOMPSONS  I    HSW 

TOMBALL 

VICTORIA  Ub  AIRPORT 

WHARTON 


SOUTHERN 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIOES  7  S 
BIG  kELLS 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  F«A  AIRPORT 

CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCUN  DAM 

FALFURRIAS 
FOwLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 

GEORGE  WEST 

HEBSRONVILLE 
JQURDANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 

laredo  no.  2 

oilton 
pearsall 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

THREE  RIVERS 
TILOEN 

WHITSETT  2  Sw 
ZAPATA 


LOWER  VALLEY 


10 


BROWNSVILLE  WE  AIRPORT 

ENGELMAN  GARDENS 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

HC  ALLEN  FAA  AP 

HC  COOK 
HERCEDES  6  SSE 

MISSION 
PORT  ISABEL 
PORT  MANSFIELD 

RAYMONDVULE 
SAN  BENITD 
WESLACO  2  E 


6.33 

4.4, 

4.63 

2.57 

5.33 

2.17 

4.32 

5.36 

2.45 

4.14- 

.31 

3.67 

5.31 

2.42 

4.25 

2.05 

6.55 

3.B9 

4.BS 

..33 

3.68 

5.69 

5.09 

1.39-  2.23 


5.42   3. OB 


5.60   2.03 


1.27 
2.01 
1.S3 


1.21-   .36 


2.S2   1.23 


1.68 
1.35 
4.50 
1.16 


.42-  1.09 


.51- 

.84 

1.81 

.33 

2.62 

4.05 

.39- 

. "  9 

2.09 

.87 

.09 

1.24 

.16 

1.32 

.73 

1.36 

.66 

2.11 

.00- 

.35 

2.13 

1.13 

.47- 

.19 

2.65 

1.30 

1.30 

2.45 

.59- 

.24 

2.95 

L  .  c!0 

.39 

2.51 

.40- 

.20 

2.42; 

1.3V 

.46-  1.11   2.06 
Division  averages  In 


2.65 
2.90 
5.34 


1.49 
.71 
l.46| 


7.35 

4.73 
4.06 


5.35      2.00 


1.18-      .50 


1.76 

2.09- 

3.18 


.4 

2.10 


5.69 

2.89 

3.74 
6.82! 
5.35 
6.92 


5.37       1.28 


2.11-    1.00 

6.06       2 
1.09 

4.641 
.58k    2 


1.30-  1.91 
3.48:  .22 
1.40-    2.06 


4.94 
4.55 
3.671 


06 

4.93 

13- 

.53 

4.06 

20 

1.50 

29 

1.76 

19 

2.87 

281 

2.06 

23k 

.38 

1.73 

09- 

.60 

3.32 

1.70)-    1.00 

»1-      .2B         .19-    1.37      3.26         .5' 
al    Issue    Include   delayed    and   CO 


2.03-    1.48 
1.601 
2.08-    2.21 


2.02-    1.59 


2.06 
1.50. 
1.63- 


1.64 

2.49J 
2.001 


2.12 
1.85 
1.18 


2.83 
1.07 
5.00 


1.54 

1.0' 

1.30 

.64 


1.32-    1.23 


1.29t    1.17 


7.72 

1.97 

.72- 
4.84 

10.141 

1.65 


3.25-    1.45 


1.55k 
1.26^ 

1.64 

.03^- 
.00 
.00 
.00! 

1.11- 


2.01 
-    1.03 


.00 

:S 

.00-  1.5 
.09^  1.1 
.02 

.02-    1.92 

.04 

.48h    1.23 


2.19 
4.22 
3.15- 
3.76 
3.06-    2.43 

4.51 
4.00 
2.11 
2.31-    1.46 


1.02 
3.49 
6.10 


3.43-    1.05 


3.84 

4.26 

4.08      2.31 

8.72      6.38 

1.42- 

2.86, 


2.16- 

4.95 

3.37 

4.051 
2.9l| 

1.34, 

J. 51 
3.70! 
1.50 


.53 


6.86 
3.59 

5.931 


2.62- 

7.101 
1.50- 

5.35! 

3.31 

4.20 

2.87- 

1.51 

2,90 
6.71 
1.25 


5.66       1.18 


.841-    1.97 

.321-  2.50 
.00, 
2.21 
.45-  2.29 
T 

.041 

.4l|-    2.24 

.IB-    2.32 

l.7lk    1.10 

1.01: 

3,67^      .87 


.96p 


2.80-    2.1 

3.7e; 

5.841      1,2 
3.24! 


3.66      6.99 
11.09 


3.16! 
3.57 
2.83 


1.60-    1.09 


12.34    10.15 


7.43 
3.84 

5.7o 
6.38 


9.06 

7. 

3.63 


1.40-       .63 


1.26      3.43 


3.40       1.66 
3.07E    1.32 


1.61 
3.30 

1.46- 


4.35 
3.05 
1.64, 


2.25 

1.52 

2.0; 

1.15 

1.36 

.44 

1.45; 

3.33 

2.50 

1.34J 

1.6, 

l.OBj 

1.4, 

1.61 

2.31 

1.45 

1.381 

2.2o 

1.27 

4.19      2.70 


2.02:      1.26E 


1.7JE    2.42, 


1.86       2.26, 


3.66 
3.80 
8.33 


2.49 
4.01 

4.39 
5.38 


5.02 
4.65 


1  .06 
1.54 
.66 
1.43i 


1.281 

1.74 
1.61 

.96 


49.68 
40.93 
36. IT- 
45.62 

48.44- 

42.22 
31.62 
42. B9 
35. hk 
43.99 

33.11 
44.64 
41.33 


43.43i-  2.76 


1.38   1.09 


1.82 
1.57|- 


33.43, 
33.351 
27.03, 
14.90 


30.10 

22.64- 

26.11 


21.33- 
E  22.46 
21.14 
26.91 

26.42r 


27.04 
21.15 
26.43 
18.77 

.00|   22.91 


20.47- 

12.94 

15.73 

17.48 
16.76 
19.(3 


.17k  2.14E  16. 


.19-  1.14   25.99- 


cted  data  and  may  dlffe 


,15   1.59   4,8^    .61   1.37-  1.22   2.18   1.02    .22-  1.24   20.26k  4.01 
slightly  from  values  published  in  monthly  Issues. 
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Table  3 

1 

Divir 

cnii 

J 

jrd 

I 

jAII 

IX 

1VJ.U. 

D 

/llNi 

J 

rnr. 

Jj 

Z.JL  J 

J/ 

\1A 

TEXAS 
1969 

Number  of 

days 

Last  spring  minimum  ot 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32  or 

32  or 

28  or 

24"  or 

20'  or 

16°  or 

S 

s 

s 

S 

i 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

0 

0 

0 

0 

1 
0) 

a 

— 

J3 

3 

0 
J) 

0) 
X) 

<D 

Xt 

Q 

5 
6 

0 

13 
Q 

© 
13 
Q 

P. 

E 
u 

0 

D. 

e 

13 
Q 

a 
§ 
5 

H 

Date 
Temp 

£ 

a 

| 
1 

a 

a 
1 

0. 

B 
1 

H 

0) 

13 
Q 

d 

E 
0 

H 

0 

d 
E 
H 

0) 

13 
a 

d 

e 

0 
CD 

6 
0 

0 
c*i 

0 

CO 

c*J 

0 

*   •   • 
high  plains      01 

AMAR1LL0  we  AIRPORT 

104 

7-30 

7 

12-30 

3-11 

14 

3-13 

18 

3-13 

18 

3-26 

26 

3-29 

30 

10-12 

31 

10-13 

28 

11-18 

20 

U-18 

20 

U-19 

16 

253 

250 

250 

201 

197 

ANDREWS 

10b 

8-18* 

16 

3-11  + 

3-11 

16 

3-13 

20 

3-13 

20 

3-26  28 

3-26 

28 

10-13 

32 

U-19 

22 

11-191 22 

12-30 

10 

NUNt 

292 

251 

238 

201 

BIG  SPRING 

107 

6-20 

18 

1-24 

NONE 

3-11 

20 

3-U 

20 

3-13 

25 

3-26 

32 

11-19 

25 

U-19 

25 

12-29  24 

NONE 

NUNE 

293 

251 

238 

BORDER  3  W 

106 

8-17 

6 

12-30 

3-13 

16 

3-13 

16 

3-13 

16 

3-26 

26 

3-30 

31 

10-13 

30 

11-  3 

2d 

11-  4  23 

U-19  19 

11-28 

16 

260 

251 

236 

222 

197 

BRAVO 

100 

7-30 

1 

12-30 

3-13 

15 

3-26 

19 

3-26 

19 

3-30 

26 

4-26 

29 

10-121  25 

10-12 

25 

10-13  23 

U-19|  14 

U-19 

1* 

251 

238 

201 

196 

167 

BRQWNFIELD  NO  2 

105 

6-21 

10 

12-31 

3-  9 

14 

3-12 

18 

3-18 

24 

3-26 

26 

3-30 

32 

10-13 

29 

U-19|  20 

11-19!  20 

11-191,20 

12-30 

13 

296 

252 

246 

238 

197 

CANADIAN  1  ENE 

109 

8-12 

8 

12-31+ 

3-11 

16 

3-13 

20 

3-16 

23 

3-29  28 

3-30 

29 

10-13 

32 

11-  3 

25 

U-14  23 

U-19  20 

U-28 

12 

262 

251 

243 

219 

197 

CANYON 

99 

8-14* 

6 

12-30 

3-11 

16 

3-13 

17 

3-15 

24 

- 

- 

10-13 

25 

10-13 

25 

U-19|  17 

U-191  17 

12-30 

6 

294 

251 

249 

- 

- 

CHANNING  NO.  2 

105 

7-31 

5 

1-24  + 

3-10 

16 

3-13 

17 

3-25 

24 

3-30 

28 

4-28 

32 

10-12 

31 

10-13 

24 

10-13  24 

U-19  19 

U-26 

12 

263 

251 

202 

197 

167 

CLAUDE 

102 

8-14 

1 

1-  1 

3-13 

16 

3-13 

16 

3-17 

22 

3-26 

28 

4-28 

31 

10-13 

28 

10-13 

16 

U-19J  19 

U-19J  19 

12-30 

11 

292 

251 

247 

201 

168 

CROSBVTON 

105 

6-22 

10 

1-  1 

3-12 

16 

3-14 

18 

3-17 

21 

3-26| 26 

3-27 

29 

10-13 

29 

U-19 

22 

U-191  22 

1/.-301  19 

12-31 

15 

294 

291 

247 

238 

200 

DALHART  FAA  AIRPURT 

103 

7-30 

3 

1-24 

3-13 

16 

3-16 

18 

3-26 

23 

3-29 

27 

4-28 

30 

10-12 

26 

10-12 

It 

11-  31 23 

U-19  16 

U-19 

16 

251 

248 

222 

197 

167 

DIMMITT 

100 

8-17* 

3 

1-  I 

3-14 

16 

3-14 

16 

3-15 

24 

3-27 

27 

3-28 

29 

10-12 

32 

10-13 

22 

10-13] 22 

U-19i  17 

12-29 

16 

290 

250 

212 

200 

196 

DUMAS 

lOt 

7-31 

3 

1-  1 

3-11 

15 

3-14 

ie 

3-26 

24 

3-30 

26 

4-29 

31 

10-12 

32 

10-13 

25 

11-  4  23 

U-19J  17 

U-26 

16 

262 

250 

223 

197 

166 

FLOYDADA 

104 

6-22 

7 

1-  1 

3-12 

14 

3-14 

20 

3-25 

22 

3-26 

27 

3-27 

31 

10-13 

28 

10-13 

28 

U-19]  20 

U-19'  20 

12-31 

13 

294 

250 

239 

201 

200 

FOLLETT 

105 

8-13 

0 

1-  t 

3-12 

13 

3-16 

20 

3-29 

24 

3-30 

25 

4-29 

32 

10-13 

31 

11-  4 

27 

U-14J  20 

U-14  20 

12-30 

9 

293 

243 

230 

219 

167 

FRIONA 

101 

8-18  + 

1 

12-30 

3-13 

16 

3-14 

19 

3-15 

23 

3-26 

29 

3-27 

30 

10-12 

32 

10-13 

24 

10-13'  24 

U-19  18 

12-30 

1 

292 

250 

212 

201 

199 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

103 

8-18* 

0 

12-30 

3-13 

15 

3-26 

20 

3-26 

20 

3-27 

25 

4-28 

32 

10-12 

3  0 

10-13 

21 

10-13: 22 

U-191  15 

U-19 

15 

251 

238 

201 

200 

167 

GARDEN  CITY  1  E 

110 

8-18 

15 

1-  5  + 

1-  5 

15 

3-14 

20 

3-14 

20 

3-26 

27 

3-27 

32 

11-  3 

30 

U-19 

18 

U-191  18 

U-19i  18 

NDNE 

250 

250 

238 

221 

GRUVER 

106 

8-17 

5 

12-30 

3-13 

16 

3-16 

17 

3-16 

17 

3-29 

27 

4-28 

30 

10-12 

32 

10-13 

28 

11-  4  22 

U-19  15 

U-19 

15 

251 

248 

233 

198 

167 

HEREFORD 

100 

7-  1 

3 

12-30 

3-10 

13 

3-14 

18 

3-13 

24 

3-28 

28 

4-16 

32 

10-13 

24 

10-13 

24 

10-13; 24 

U-191  17 

12-30 

3 

295 

250 

212 

199 

178 

LAMESA  1  SSE 

109 

8-18 

15 

1-  1 

1-  1 

15 

3-12 

19 

3-14 

24 

3-16 

26 

3-27 

31 

10-13'  32 

U-19 

24 

U-191  24 

12-30, IB 

NONE 

293 

250 

248 

200 

LEVELLAND 

106 

6-22 

7 

12-31+ 

3-12 

15 

3-18 

20 

3-18 

20 

3-25 

28 

3-30 

31 

10-13 

27 

10-13 

21 

U-191  20 

U-19,  20 

12-30 

7 

293 

246 

246 

202 

197 

LIPSCOMB 

106 

8-13 

0 

1-  1 

3-16 

11 

3-16 

11 

3-30 

24 

3-30 

24 

4-26 

30 

10-13 

32 

10-14 

2  5 

10-151 24 

11-  5! 20 

U-19 

16 

248 

234 

199 

198 

166 

LITTLEFIELD  NO.  2 

103 

6-22 

10 

12-30 

3-11 

14 

3-13 

17 

3-17 

23 

3-26 

26 

3-27 

32 

10-13 

26 

10-13 

26 

U-19|  21 

12-291 19 

12-30 

10 

294 

291 

247 

201 

200 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

106 

6-21 

10 

12-30 

3-11 

15 

3-13 

20 

3-17 

21 

3-26 

28 

3-26 

28 

10-13 

28 

10-13 

26 

U-18  24 

U-19  18 

12-30 

10 

294 

251 

246 

201 

201 

MC  LEAN  3  E 

104 

8-14+ 

4 

1-  I 

3-11 

16 

3-13 

16 

3-14 

24 

3-25 

28 

3-29 

29 

10-13 

31 

11-  4 

27 

U-191  20 

U-19.  20 

12-30 

12 

294 

251 

250 

224 

196 

MIAMI 

107 

8-14 

1 

1-  1 

3-14 

16 

3-14 

16 

3-14 

16 

3-30 

26 

3-30 

28 

10-13 

30 

10-14 

25 

11-  S  24 

U-19  20 

U-26 

11 

259 

250 

236 

198 

197 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

106 

6-17 

18 

1-24 

NDNE 

2-  3 

20 

3-U 

21 

3-13 

28 

3-25 

2  9 

11-  3 

31 

11-18 

2  7 

U-19  23 

12-30  20 

NDNE 

330 

253 

250 

223 

MIDLAND  «  ENE 

107 

8-17 

16 

1-24 

NONE 

3-11 

20 

3-13 

24 

3-25 

28 

3-26 

32 

11-  3 

31 

U-19 

20 

U-19  20 

U-19  20 

NONE 

253 

251 

239 

222 

MORTON 

101 

6-18  + 

9 

1-  1 

3-12 

14 

3-17 

20 

3-18 

21 

3-27 

27 

3-31 

30 

10-13 

26 

10-13 

26 

U-19  19 

U-19  19 

12-30 

10 

293 

247 

246 

200 

196 

MULESHOF  1 

102 

8-18 

3 

12-30 

3-13 

15 

3-14 

19 

3-26 

23 

3-27 

27 

3-27 

27 

10-13 

25 

10-13 

25 

10-14  24 

U-19  16 

U-19 

16 

251 

250 

202 

200 

200 

OLTON 

101 

7-  5  + 

7 

1-  1 

3-14 

16 

3-14 

16 

3-17 

24 

3-26 

26 

3-27 

30 

10-13 

25 

10-13 

25 

U-19  19 

U-19  19 

12-30 

10 

291 

250 

247 

201 

200 

PAMPA  NO.  2 

102 

8-14 

0 

1-  1 

3-14 

16 

3-14 

16 

3-25 

23 

3-30 

28 

4-19 

32 

10-13 

29 

10-14 

28 

U-15  24 

U-19  19 

12-30 

7 

291 

250 

235 

198 

177 

PANHANDLE 

102 

8-13 

3 

12-30 

3-13 

15 

3-13 

15 

3-15 

23 

3-27 

28 

4-28 

31 

10-12 

32 

10-13 

27 

11-  4  23 

U-19,  18 

U-26 

15 

260 

251 

234 

200 

167 

PERRYTON  5  NNF 

105 

8-13 

-  1 

1-  1 

3-17 

15 

3-17 

15 

3-18 

24 

3-30 

26 

4-28 

30 

10-13 

28 

10-13 

28 

11-  4  23 

U-14J  17 

U-19 

15 

247 

242 

231 

197 

168 

PLAINS 

106 

8-16 

4 

12-30 

3-18 

14 

3-16 

14 

3-26 

22 

3-26 

22 

3-30 

32 

10-13 

28 

10-13 

2d 

U-19  16 

U-19'  16 

U-19 

16 

246 

246 

238 

201 

197 

PLAINVIEW 

103 

6-22 

10 

1-  1 

3-  8 

15 

3-13 

18 

3-17 

22 

3-17 

22 

3-30 

30 

10-13 

27 

10-13 

27 

U-19  21 

12-29  19 

12-30 

11 

297 

291 

247 

210 

197 

SEMINOLE 

106 

8-18 

11 

12-31 

3-  9 

16 

3-12 

17 

3-18 

22 

3-25 

27 

3-27 

31 

10-13 

30 

11-  3 

26 

U-19  20 

U-19  20 

12-30 

12 

296 

252 

246 

223 

200 

SILVERTON 

102 

6-22 

2 

1-  1 

3-12 

14 

3-15 

20 

3-26 

23 

3-26 

23 

4-29 

32 

10-13 

28 

10-13 

23 

U-19  18 

U-19J  18 

12-3C 

12 

293 

249 

238 

201 

167 

SPEARMAN 

106 

8-11 

5 

3-  8+ 

3-13 

15 

3-16 

17 

3-16 

17 

3-30 

28 

4-28 

31 

10-12 

32 

10-13 

28 

11-  4  22 

U-14  20 

U-28 

12 

260 

243 

233 

197 

167 

STRATFORD 

104 

8-12 

1 

1-  1 

3-16 

16 

3-17 

19 

3-18 

23 

3-30 

28 

4-29 

31 

10-12 

32 

10-13 

26 

11-  4  22 

U-19!  16 

U-19 

16 

246 

247 

231 

197 

166 

SUNRAY  4  Sw 

105 

7-30 

7 

1-24 

3-  9 

14 

3-13 

19 

3-16 

23 

3-30 

26 

3-30 

28 

10-12 

3  2 

10-13 

28 

11-  4  23 

U-28  18 

12-30 

9 

296 

260 

233 

197 

196 

TAHOKA 

104 

6-22 

11 

12-31 

3-  9 

15 

3-12 

18 

3-14 

22 

3-26 

26 

3-27 

32 

10-13 

30 

U-19 

21 

U-19  21 

12-30  14 

12-30 

14 

296 

293 

250 

238 

200 

TULIA 

101 

7-14+ 

4 

1-  1 

3-12 

15 

3-14 

17 

3-14 

17 

3-27 

25 

3-28 

31 

10-13 

26 

10-13 

26 

U-19|  20 

U-191  20 

12-30 

8 

293 

250 

250 

200 

199 

VEGA 

*    *    « 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

101 

7-31 

2 

12-30+ 

3-13 

16 

3-16 

19 

3-26 

24 

3-30 

28 

4-26 

31 

10-12 

30 

10-13 

22 

10-13  22 

U-19  19 

12-29 

16 

291 

248 

201 

197 

107 

ABILENE  WB  AIRPORT 

106 

8-13 

17 

1-  1 

NONE 

3-  9 

20 

3-U 

22 

3-13 

26 

3-26 

32 

11-  3 

32 

U-19 

28 

12-30  24 

NONE 

NONE 

294 

251 

222 

ANSON 

108 

6-13+ 

- 

- 

3-  9 

19 

3-13 

24 

3-13 

24 

3-26 

31 

11-15 

31 

U-19 

27 

12-30  24 

12-31'  20 

NONE 

297 

292 

251 

234 

ASPERMONT  2  SSW 

110 

8-13 

12 

1-  1 

3-12 

16 

3-14 

19 

3-14 

19 

3-14 

19 

3-27 

32 

10-13 

32 

U-19 

22 

U-19i  22 

NONE 

NONE 

250 

250 

200 

BALLINGER  1  SW 

107 

6-14+ 

17 

1-  5+ 

NONE 

3-  9 

19 

3-13 

24 

3-13 

24 

3-26 

29 

11-  3 

30 

U-15 

26 

U-19  22 

U-20  19 

NONE 

256 

251 

247 

222 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

109 

8-12 

12 

1-24 

3-  9 

15 

3-11 

19 

3-13 

21 

3-15 

28 

3-26 

32 

10-14 

32 

U-19 

24 

U-19;  24 

12-30,  2U 

NONE 

294 

251 

249 

202 

CLARENDON 

106 

8-14 

6 

1-  1 

3-13 

16 

3-14 

IB 

3-14 

IB 

3-26 

27 

3-27 

31 

10-13 

31 

11-  4 

25 

U-19  24 

U-28  14 

U-26 

14 

260 

259 

250 

223 

200 

COLEMAN 

107 

8-14  + 

18 

1-  I 

NONE 

1-24 

19 

1-25 

22 

3-13 

27 

3-26 

30 

11-  3 

32 

12-  7 

2a 

12-31  22 

NUNE 

NONE 

340 

269 

222 

COLORADO  CITY 

108 

6-20 

16 

1-24 

NDNE 

3-  9 

19 

3-12 

21 

3-13 

26 

3-25 

30 

11-  3 

32 

U-19 

23 

U-19  23 

12-30  20 

NONE 

296 

252 

251 

223 

DICKENS 

105 

6-21 

9 

1-  1 

3-  9 

14 

3-11 

17 

3-15 

23 

3-17 

26 

3-26 

32 

10-13 

31 

U-19 

24 

U-19  24 

NONE 

NONE 

249 

247 

201 

ELECTRA 

112 

8-14 

9 

1-  1 

1-25 

16 

3-  9 

20 

3-12 

23 

3-14 

27 

3-16 

32 

11-19 

27 

U-19 

27 

11-281 24 

12-31'  18 

NONE 

297 

261 

250 

248 

GAIL 

106 

6-20 

15 

3-  9+ 

3-  9 

15 

3-11 

18 

3-13 

22 

3-16 

27 

3-26 

30 

10-13 

32 

U-19 

27 

12-29  24 

12-30  20 

NONE 

294 

291 

248 

201 

GUTHRIE 

110 

8-14  + 

13 

3-10+ 

3-12 

16 

3-12 

16 

3-14 

23 

3-26 

28 

3-26 

30 

10-13 

32 

U-19 

26 

U-20,  24 

NONE 

NONE 

251 

238 

199 

HASKELL 

108 

8-14 

11 

1-  1 

1-24 

16 

3-  9 

18 

3-13 

24 

3-14 

27 

3-26 

30 

11-15 

32 

U-19 

26 

12-30  24 

NONE 

NONE 

292 

250 

234 

HORDS  CREEK  DAM 

103 

8-15  + 

15 

1-  1 

1-  1 

15 

3-  9 

19 

3-10 

22 

3-12 

26 

3-26 

32 

11-19 

29 

12-  7 

28 

12-29  24 

NONE 

NONE 

294 

270 

238 

JAYTON 

108 

8-14 

10 

1-  1 

3-10 

16 

3-12 

18 

3-14 

23 

3-14 

23 

3-27 

30 

11-  3 

31 

U-19 

22 

U-191  22 

12-31  17 

NONE 

294 

250 

250 

221 

MATADOR 

107 

8-14 

10 

1-  2 

3-U 

14 

3-13 

19 

3-14 

23 

3-26 

25 

3-26 

25 

10-14 

31 

U-19 

24 

U-19  24 

12-30  20 

NONE 

292 

250 

238 

202 

MEMPHIS 

107 

8-14  + 

7 

1-  1 

3-  9 

15 

3-12 

20 

3-14 

23 

3-18 

26 

3-27 

30 

10-14 

32 

U-19 

27 

U-28  21 

12-30  20 

NONE 

293 

259 

246 

201 

MUNDAY 

111 

8-13  + 

16 

1-24+ 

1-24 

16 

3-11 

19 

3-13 

24 

3-26 

26 

3-26 

26 

U-15 

31 

U-19 

25 

12-29  24 

12-31  19 

NDNE 

295 

291 

236 

234 

PADUCAH 

108 

8-14+ 

8 

1-  1 

3-  9 

16 

3-12 

20 

3-14 

22 

3-14 

22 

3-26 

30 

11-19 

27 

U-19 

27 

12-29' 22 

12-31  20 

NONE 

294 

290 

250 

238 

POST 

106 

6-21 

15 

1-  1 

1-  1 

15 

3-12 

20 

3-13 

24 

3-14 

25 

3-27 

32 

10-13 

32 

U-19 

27 

12-29  23 

12-30  20 

NONE 

293 

291 

250 

200 

QUANAH  5  SE 

110 

8-14 

9 

1-  4  + 

3-11 

15 

3-13 

19 

3-15 

24 

3-21 

28 

3-26 

29 

IX-  3 

32 

U-19 

23 

U-19  23 

U-28  19 

12-31 

15 

295 

260 

249 

243 

222 

ROSCOE 

106 

6-20 

16 

1-24 

1-24 

16 

3-U 

19 

3-13 

22 

3-13 

22 

3-26 

31 

10-13 

32 

U-19 

25 

12-  7!  23 

12-29  20 

NONE 

293 

269 

251 

201 

ROTAN 

108 

8-14 

16 

3-  9 

3-  9 

16 

3-U 

13 

3-13 

24 

3-13 

24 

3-26 

30 

11-  4 

32 

U-19 

24 

U-19  24 

12-30  19 

NONE 

294 

251 

251 

223 

SEYMOUR 

112 

8-12 

9 

1-  1 

1-  2 

16 

3-10 

19 

3-14 

23 

3-14 

23 

3-27 

32 

11-14 

32 

U-19 

26 

U-261  24 

NONE 

NONE 

257 

250 

232 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

108 

8-13 

10 

1-24 

3-  9 

16 

3-13 

19 

3-13 

19 

3-25 

28 

3-30 

31 

10-13 

32 

11-  4 

25 

U-19  22 

12-30  17 

NUNE 

292 

251 

224 

197 

SNYOER 

107 

6-28 

15 

1-  1 

1-  1 

15 

3-U 

19 

3-12 

21 

3-14 

25 

3-30 

32 

11-  2 

32 

U-19 

25 

U-20  24 

12-30  19 

NONE 

294 

253 

250 

217 

TRUSCOTT 

110 

8-14+ 

10 

1-  1 

1-25 

15 

3-12 

20 

3-14 

23 

3-14 

23 

3-27 

31 

11-19 

29 

U-20 

28 

U-28  24 

12-30  20 

NUNE 

293 

259 

251 

237 

TURKEY  2  WSW 

108 

8-14 

12 

3-  9+ 

3-  9 

12 

3-13 

20 

3-13 

20 

3-26 

26 

3-26 

26 

10-13 

32 

U-19 

25 

U-28  23 

12-30  18 

NONE 

292 

260 

238 

201 

VERNDN 

109 

8-14 

- 

- 

3-U 

19 

3-13 

22 

3-13 

22 

3-25 

31 

U-19 

26 

U-19 

26 

U-28!  22 

12-31  19 

NONE 

295 

260 

251 

239 

WELLINGTON  2  ENE 

110 

8-14 

- 

- 

3-24 

19 

3-24 

19 

3-30 

26 

3-30 

2b 

10-15 

29 

IX-  4 

27 

U-28  15 

U-28  15 

U-28 

15 

- 

249 

249 

219 

199 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

112 

8-13 

11 

12-31 

1-24 

16 

3-  9 

19 

3-U 

21 

3-13 

25 

3-23 

32 

U-14 

30 

U-19 

2H 

U-19|  24 

12-30  12 

12-30 

12 

340 

296 

253 

251 

234 

WINTERS  1  NNE 

106 

6-13  + 

13 

1-  1 

1-  1 

13 

3-  9 

18 

3-13 

24 

3-14 

27 

3-26 

29 

IX-  3 

" 

U-15 

27 

U-19 

24 

12-29 

;. 

NUNE 

295 

251 

246 

222 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    416    - 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


TEXAS 
1969 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


20"  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


First  fall  minimum  of 


32   oi 
below 


28    or 
below 


24   or 
below 


20   or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


NDRTH  CENTRAL 


ALBANY 
ARCHER  CITY 
BAROWELL  0AM 
BELTON  0AM 
BENBR00K  0AM 

B0NHAM 

BOWIE 

BOYD  3  SE 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

BR0WNW000 

CAMERON 

CLEBURNE 

C0RSICANA 

OALLAS  WB  AIRPORT 

DENIS0N  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

GLEN  ROSE 
G0L0THWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

MARLIN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

NAVARRO  MILLS  OAK 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 
QU1NLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WS* 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLS  4  N 
STEPHENVILLE  7  WSW 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

TAYLOR 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  0AM 

WACO  WB  AIRPORT 

WAXAHACHIE 
WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 


EAST  TEXAS 


ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

CLARKSVILLE  2  E 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

DAINGERFIELD  9  S 

DlALVlLLE  2  W 

EMDRY 

EVADALE 

FAIRFIELD 

FRANKLIN 


8-1* 
B-13 
8-14  + 
8-12 
8-15* 

8-21  + 

8-13 

6-1** 

8-13 

8-15 

e-is* 

B-ll 
6-11 
8-12* 
8-13+ 

8-14+ 
6-14 
8-14+ 
8-15  + 
8-14+ 

6-13 
7-15 
8-14 
8-13* 

8-12  + 

6-13 

8-14 
8-14 
6-14 

6-11 
6-11 
8-15+ 
B-14  + 
6-14 

8-14* 
8-13* 
8-14* 
8-14+ 
6-11 

8-11 
8-12 
8-10 
8-12 
B-ll 

8-17* 
8-13 
7-12 
8-14 
8-15  + 

8-13 

8-10+ 

6-13 

8-15 

8-11 

8-14  + 
8-15  + 
8-14 

8-15  + 

8-12 

8-12 

8-14+ 

8-12 

6-11 

8-13 
8-12 
8-15+ 


8-11 
8-14 
6-10 
6-11 
6-12 

7-13 
8-12- 
8-11 
8-12 
8-12 

8-10. 
8-10. 
7-16 
8-11. 
B-U 

8-11 


-  5  + 

-  5 

-  1 

-  1 

-  5 

-  1 

-  2+ 

-  3 


1-11 
1-24 
1< 
NONE 
1-    1 

1-  1 
1-24 
1-  2 
1-11 
1-24 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-  4 
1-24 
1-  1 


NONE 
1-25 
1-  5 
NONE 

1-  5 
NDNE 
1-  1 
NONE 
1-  1 

1-  1 
NONE 
NONE 
1-25 
1-  1 

NONE 
1-24 

NONE 
1-  1 

NONE 
NONE 
1-  1 
NONE 
NONE 

NONE 
1-24 
1-  5 

1-  1 

1-  1 

NONE 
NONE 
1-24 
1-  1 
NONE 

1-  5 
1-25 

NONE 

NONE 
NONE 

1-  1 

NONE 
NONE 

NONE 
1-  2 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
1-  6 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
1-  1 
NDNE 
NONE 

NONE 


3-  9 
3-  9 
1-  6 

1-  5 
1-25 


3-  9 
3-10 
1-25 
3-11  20 
3-  9 


1 

1-24 
1-  5 

1-  1 

1-24 


3-10 
1-25 

1-25 
1-  1 
1-25 
1-26 

1-  5 

2-  4 
1-24 

3-  9 

1-24 
1-25 

1-25 

1-  1 
1-26 


1-  5 
1- 

1-24 
1-  5 

1-24 

1-  5 
3-12 
1-25 
1-25 
1-25 

3- 

1-24 
3. 

3-  9 

NONE 

1-25 
3-10 
3-  9 


3-11 
1-  1 

NONE 

1-24 
3-10 
1-  5 


1-  6 
NONE 

-  5 

-  6 

-  5 

-10 

-  6 

-  5 

-  5 

-  6 

-  5 

-  5 

-25 

-  5 

-  1 


3-13 
3-11 
3-  9 
1 
3-11 

3-11 
3-11 
3-12 
3-11 
3-11 

3 
1' 
3-  9 
1-25 
3-  9 

3- 

3-11 
3' 
3-13 
3-  9 

3-11 
1-2* 
3-12 
2-  5 


3-10 
3-  9 

3-11 
3-  9 
3-  9 

3-11 
1-26 
3-10 
3-13 
3- 

3-10 
3-11 
3-10 
1-  5 


1-24 
3-10 
3-11 
1-24 
3-11 


3-12 
3-11 
3-12 
3-10 

3-11 
3-11 
3-11 
3-10 
1-  5 

3-10 
3-13 
3-11 


3-13 
1-25 
1-  5 

3-  9 

3-12 
1-25 


!■ 

1-24 
1-  5 

3-11 
1-  5 

3-12 
1-  6 
1-  5 
1-  6 
1-  6 

1-10 
1-2* 
3-10 
1-  6 
1-24 

1-  5 


3-11 
3-10 
3-12 

3-11 
3-13 
3-14 
3-12 
3-13 

3-10 
3-  9 

3-13 
3-12 
3-11 

3-11 
3-11 
3-13 
3-14 
3-13 

3-13 
3-U 
3-26 
3-10 
3-  9 

3-13 


3-12 
1-26 
3-13 
3-14 
3-13 

3-12 
3-13 
3-12 
3-  9 

3-12 

3-  9 
3-10 
3-U 
3-U 
3-U 

3-U 
3-13 
3-12 
3-13 
3-U 

3-13 
3-U 
3-13 
3-13 
3-  9 

3-26 

3-14 
3-13 


1-26 

3-10 


3-U 
3-13 
3-12 


27 
3-U  28 
3-U  28 
3-121  25 
2-  5  28 


3-29 
3- 


3-26 
3-25 


3-10 
3-14 


3-26 
3-13 


3-26 

3-26 
3-10 
3-26 
3-U 
3-U 

3-13 
3-13 
3-26 
3-27 
3-13 

3-26 
3-26 
3-26 
3-27 
3-26 

3-26 
3-24 
3-26 


3-26 
3-12 
3-27 
3-26 
3-26 


3-27 
3-15 
3-26 
3-13 
3-13 

3-26 
3-13 

3-13 
3-15 
3-13 

3-14 
3-26 
3-26 
3-26 
3-13 

3-26 
3-26 
3-26 
3-27 
3-10 

3-26 

3-27 
3-26 


3-10 
3-10 
3-26 
3-13 
3-  9 


3-13 
3-26 
3-13 


3-U 
3-U 
3-U 
3-14 
3-26 

3-29 
3-26 
3-10 
3-U 
3-27 

3-U 
3-U 
3-14 
3-  9 
3-13 

3-13 


-151  31 

-15  26 
-19  26 
-15  27 
-14  31 
-15  28 

-15  29 
-15  25 
-151  27 
-15  29 
-19  32 

-15  31 
-15  32 

-15|  32 

-  31  31 
-15  29 

-15  26 
-14  31 
-15.  26 
-15  25 
-15  26 

-15  24 

-14  30 

-  3  32 
-15  31 
-151  31 

-15  25 
-14  29 
-15  29 
-15  30 
-15  25 

-15  27 
-15  31 
-15  29 
-15  24 
-15  2B 

-1*1  28 
-15  30 
-15  28 
-15  28 
—1*1  30 

-15  28 
-15  32 
-14  32 

-151  32 

-  1  32 

-  4  32 
-15  28 
-13j  31 

-  3  32 
-15  28 

-15  27 

-15!  27 
-15  28 

-191  32 

-15:  28 
-19|  32 
-15  30 
-20  32 
-20  31 

-15  29 
-15  30 
-15  26 


-15  24 

-  2  32 

-  3  29 

-14'  31 
-15'  21 
-14  29 
-15  25 
-15  22 

-15  30 
-15  26 
-15  25 

-15  23 
-15  27 


12-  7|  26 
U-19  26 
12-31, 23 
U-151  27 
12-30, 26 

U-151  26 
11-191  26 
11-15  27 

U-19  28 
11-15  28 

11-20  25 
11-15  25 
11-15  27 
U-20  28 
12-301 26 

U-28i  28 
11-28  28 
U-19  27 
11-15  26 
12-30    27 

11-15  26 
12-30;  28 
U-151  26 
U-151  25 
U-151  26 

U-151  24 
11-191 26 
U-15  27 
U-19  28 
12-30    27 

U-15!  25 
12-30  24 
12-301  27 
U-19  25 
U-15    25 

U-151  27 
U-19  27 
U-19  28 
U-15  24 
11-151  28 

U-14|  28 
12-31  23 
U-15  28 
U-15  26 
U-20!  28 

U-15  26 
12-  1  23 
U-19  28 
U-19  26 
U-19|  26 

11-191  27 
U-15|  26 
11-28  27 
U-15  28 
U-15    26 

U-15    27 

U-15  27 
U-15    28 

12-31    2* 

U-15,  26 
12-31  26 
U-19  26 
12-31  2* 
12-31; 25 

12-  8  26 
11-28' 26 
U-15  26 


U-15  2* 
U-15  23 
U-15  19 

U-15  23 
U-15!  21 
U-15  26 
U-15  25 

u-15;  22 

12-26' 27 
U-15  26 
U-15  25 
U-15  23 
U-15  27 

U-15  24 


12-30: 23 
12-29'  23 
12-311 23 
12-3 ll  2* 
12-31i  20 

12-311  IB 
12-30  23 
U-20'  24 
12-31  22 
12-31]  19 

12-31    23 

NONE 
12-31  22 
12-31  22 

NONE 

12-31  16 
12-31  20 
12-311 23 

NONE 
12-31    23 

12-31|  22 
12-31  23 
12-31  16 
U-20  24 
12-31    23 

U-15    24 

U-20  24 
12-31  20 
12-31  22 

12-31  21 
12-30, 24 
12-31  23 
11-26  23 
U-20;  24 

12-31  23 

12-31  21 

12-31  21 

U-15  24 

12-31  21 

12-31    21 

12-31    23 

NONE 
12-31J  22 
12-31    21 

12-31  24 
12-  1  23 
12-31  19 
12-31!  20 
NONE; 

12-29i 22 
12-31 1  20 
12-301 2* 
12-30    24 

NONE 

12-31!  17 
12-30! 19 
12-31  22 


12-31 


2* 


NONE 

NONE 
12-29  24 
12-31  24 

NDNE 

12-31  21 
12-31  22 
12-31  22 


U-15'  24 
U-15  23 
U-15  19 

U-15  23 
U-15!  21 
NONE 

NUNE 
11-15  22 

NONE 
12-31  22 
12-31! 20 
U-15  23 
12-31 1  23 

U-15  24 


NONE] 
12-30  16 

none| 

NONE 
12-31  20 

12-31  18 
12-31  16 
12-311 19 

NONE 
12-31  19 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


12-31  16 
12-31  20 

NONE 
NONE, 
NONE! 

NONE 
NONE! 

12-311 16 
12-31  19 
HONE 

12-31  18 

12-31  16 
12-31  20 
NONE 

NONE 

NONE 

NONE 
12-31  12 
12-311 19 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
12-30    17 
12-31    19 
12-311  20 

NONE 

NONE 
12-31  20 

NONE 
NUNE 
NONE 

12-31  17 
12-30  19 

NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
12-31! 20 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
U-15  19 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE. 
NONE' 

NONE 
NONE 
12-31  20 
NONE! 
NONE 

NONE 


NONE 
12-30! 16 

NONE 
NUNE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NUNE 

NONE 
NUNE 
NUNE 
NONE 
NONE 

12-31  16 
NONE 
NONE 
NONt 
NUNE 

NONE 
NONE 
12-31  16 
NONE 
NUNE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NUNE 

NONE 
NUNE 
NUNE 
12-31  12 
NONE 

NONE 
NUNE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NUNE 
NONE 

none! 
nune! 


NONE 
NONE 
NUNE 
NONt 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONt 
NONt 

NUNE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NUNE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

none! 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    417    - 


Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


TEXAS 
1969 


GILMER  2  W 
GLADEWATER 
GROVETON  1  SE 
HEMPHILL 
HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARO  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNi 

LONGVIEM 

LOVELADV 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAOISONVILLE 

MARSHALL 

MINEOLA  8  ENE 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 
PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  WSW 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

SIMMS  2  NNW 

SPURGER  DAM  8 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TEXARKANA  DAM 
TYLER  5  NE 

WARREN 
WILLS  POINT 


TRANS  PECOS 


ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

FABENS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 
MARFA  NO  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  XO  ENE 
SANDERSON 
SHEFFIELD 
SIERRA  BLANCA 
VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 
ySlEta 


EDWARDS  PLATEAU 


AMISTAO  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
8LANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

DEL  RIO  WB  ah 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 


8-1 
8-11  + 


8-13 

8-18 

8-18 

8-J7+ 

6-23+ 

8-16 

6-22 

8-18 

8-17+ 

8-17 

8-16 
6-22 
8-18- 


8-17 
8-18  + 
6-21 
B-17 

6-23 
6-22 
8-18 
6-21 
6-21 

8-1B 
6-24 
B-17 
8-17 
6-25 

b-17. 
7-27 


8-18 
8-15 
8-12 
8-18 
8-13 

8-14  + 
8-14 
8-17 
8-18 

6-18+ 

B-17 

8-14+ 

8-17+ 

B-14  + 

8-13 


-  5 

-  5 

-  6' 

-  4 

-  5 

-  5 

-  5 

-  5 

-  5 

-  5 

-  1 

-  5 

-  6+ 

-  4  + 

-  5 

-  7+ 

-  5 

-  5  + 

-  5 

-  1 

-  5 


12-31 

12-30+ 

12-30 

12-30 

12-30 

12-30 

1-  1 

11-21 


12-30 
12-31+ 

3-17 
12-31+ 

1-  5 

3-11 
1-10+ 
12-30+ 
12-31 

12-30 

12-31+ 

12-30 
12-30 

12-31+ 

11-20+ 

11-20+ 

12-30 

12-31 

12-31 
12-31 


11-21 
1-25- 
1-  6- 
1-  5 
1-  5 


1-  5 

1-  5 

11-20- 

1-  1 

11-20 
1-  1 
1-  1 
1-  5 
1-  5 


Last  spring  minimum  of 


First  (all  minimum  of 


16"  or 
below 


1-   5 

1-  5 
1-   5 

1-  5 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
1-  5 

1-  5 

1-  1 
NONE 
1-  6 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
1-  J 

NONE 
1-  1 
NONE 

1-  5 

1-  5 
1-  1 


3-11 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

3-17 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
3-17 
NONE 


NONE 
3-15 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
1-    1]  16 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
1-    SI  16 


20°  or 
below 


NONE 
NONE 


NDNE 

-  5 

NONE 

-  6 

NONE 

-  6 

-  5 

-  5 

-  5 

-11 


NONE 

-  6 
-11 

-  6 
-25 

-  5 


3-11 
NONE 
3-10 
1-  5 
3-16 


3-26 

1-  1 
NONE 
1-    5 

1-   5 

3-13 

NONE 
3-12 
3-17 

NONE 

3-12 


NONE 
3-12 


NONE 
1-    5 

3-12 
1-   6 

NDNE 


NONE 
1-25 


1-    5 

NONE 


1-   5    17 

1-    5    19 
1-   5    19 

3-10    19 

NONE 
1-24  20 
3-  9  20 
1-    5,  20 

1-   i\  16 


24"  or 
below 


1-25 
1-    5 
2- 
1- 

3-    ? 

I- 
1' 
3-    9 
3-    4 


3-11 
3-12 


1-  6 
3-12 
3-11 


3-11 
3-17 
3-17 

3-26 
3-12 

1-  5 
3-13 
3-13 

3-17 

2-  3 
3-13 
3-17 
2-    1 

3-12 
3-26 

3-12 
3-25 

NONE 
3-26 

1-  5 
3-12 

3-13 
3-13 
3-12 
3-26 
3-17 

3-12 
3-17 


NONE 
3-  91  22 
1-26  23 
3-13  24 
5    24 


1-  5 
3-12 
3-12 
3-13 


24 


NONE 
3-13 
3-10 
1-    5    20 
1-25    21 


24 


28"  or 
below 


3-11 
3-11 
3-26 

1-  5 
3-10 
3-26 
3-11 
3-12 


3-14 
3-13 
3-11 


3-11 
3-26 
3-11 


2-18 
3-12 


3-10 
3-11 


3-25 
3-17 
3-17 

3-28 
3-12 
3-17 
3-17 
3-17 


3-24 
3-26 


3-26 
3-29 


3-12 
3-25 


3-16 
3-17 

3-26 
3-13 
3-18 
3-27 
3-17 

3-17 

3-17 


1-  5 
3-14 
3-13 
3-13 
3-12 


3-12  28 
3-12i  24 
3-17  27 
3-25    28 

I-   5    27 

3-26,  28 
3-14  28 
3-10  26 
3-131  28 


32"  or 
below 


32   or 
below 


3-26 
3-12 
3-26 
3-27 
3-10 

3-26 
3-12 
3-12 
3-11 
3-28 

3-13 
3-26 
3-26 
3-27 
3-14 

3-26 
3-11 
3-11 
3-14 
3-26 

3-26 
3-26 
3-26 
3-26 
3-13 


3-11 
3-27 
3-12 
3-26 
3-26 

3-10 
3-27 
3-25 


3-27 
3-12 


3-27 
3-25 
3-26 
3-26 
3-25 

5-  7 
3-17 
3-17 


3-27 
3-26 


3-28 
4-18 


3-25 
4-17 


3-17 
3-27 


3-28 
3-25 
3-25 
3-29 
3-25 

3-25 
3-26 


3-12  31 

3-26  31 

3-26  32 

3-26  32 

3-25  31 


3-26  29 
3-18, 29 
3-171 27 
3-271  32 

3-12  29 
3-261  28 
3-261  30 
3-26  32 
3-26,  30 


1-15  27 
1-  3l 31 
1-15  22 
1-  3  32 
1-15  23 

1-15  25 
1-15!  31 
1-15, 21 
1-15  25 
1-  2  30 

1-15! 28 
1-151 21 
1-  31  32 
1-151  21 

1-151  27 

1-15  22 
1-141  25 
1-151 26 
1-  3!  32 
1-    3    31 

1-  3  30 
1-15  28 
1-15! 24 
1-15  22 
1-151  29 

1-15  27 
1-15  27 
1-15;  27 
1-151 24 
1-    3    30 

1-15  22 
1-15  26 
1-14    30 


1-   5|  31 
1-15,  26 


10-31  27 
11-  3  29 
11-  3  28 
11-  3  31 
11-    3,  32 

10-31,  27 
11-  3  29 
11-  3  32 
11-13  32 
10-31;  29 

10-311  29 
11-    3!  28 

II  29 


-  II  32 
-31  27 

-  3  29 

-  2  29 

-  3  32 

-  3  28 

-  3  2B 

-  4  32 

-  3  32 

-30  32 

-  3  29 

-  3  28 
-31  29 

-  2  30 

-  3  29 

10-31  31 


■20  31 
■  3  29 
•15  25 
32 
29 


31 
■15  23 
30 
29 
32 


■  3    30 
■15    27 

■  5    32 


O 


-15  27 
-15, 25 
-15J22 
-15  20 
-15    25 

-15125 
-3o!  25 
-15  21 
-1S|  25 

—  3    27 

-15,  28 
-15  21 
-15  22 
-15  21 
-15,  27 

—  15 1  22 

-14    25 

-15;    26 

-is! 23 
-15 1  21 

-15 1  21 
-15,  28 

—  15 1  24 
-15  22 
-311  23 

—  1 5 1  27 
-15    27 


■15  22 
■15,  26 
■15    25 


15    20 
■15    26 


10-31  27 

11-19  23 

11-    3  28 

11-15  28 

11-19  28 

10-31  27 

11-19'  23 

11-19  26 

11-19  27 

11-    4  27 

11-    4  27 

11-    3  28 
11-15, 27 


11-    3 
10-31 


11-15 
11-    3 


26 


11-19  26 

11-    3  28 

11-    3  28 

11-19  25 

11-19  23 

11-    2  26 

11-15  28 

11-    3  28 

11-    3  24 

11-18  28 

U-15  27 

11-15  28 


11-21  24 

11-19  21 

U-15  25 

11-15  24 

11-20  28 

11-15  25 

U-15  23 

U-15  26 

U-15  22 

U-15  27 

11-20  26 

U-19  23 

U-15  27 

U-15  27 

U-15  24 


24   or 
below 


11-30    24 

NONE 
U-15    22 
11-151  20 

NUNE 

12-31    22 

NDNE 
1 1—15  j  21 

12-31  22 
11-15    24 

NUNE 
11-15    21 
U-15!  22 
11-151  21 

NONE| 

U-15)  22 
U-15    21 

NDNEI 
11-15' 23 

u-15;  21 
11-15I 21 

11-30,  24 
U-15!  24 
U-151  22 
12-31    23 

12-31    23 

NONE 
12-31    23 

11-15,  24 
U-15    21 

U-15'  22 
12-    1    23 

NONE 


U-15    20 
12-31    20 


11-    3  2U 

U-19  23 

U-19  24 

U-19  20 

11-28  23 


11- 


3    23 


U-19  23 
U-20  24 
11-20  21 
U-19,  21 

U-19J  20 
U-19  20 
U-19    19 


11-    3  24 

11-    3  19 

U-19  21 

U-19  18 

12-30  24 

U-19  20 

U-20  20 

U-20  24 

U-19,  23 

U-15  24 

U-19  22 

U-19  23 

11-    3  24 

12-29  20 

U-19  20 

U-19  24 


11-21  24 

U-19  21 

U-20  22 

U-15  24 


U-19,  24 
U-15  23 
U-20,  23 
U-15!  22 
U-19    19 

NONE 

U-19  23 

U-19  22 

U-20  24 

U-15  24 


20    or 
below 


2     a 


NONE 
NONE 
NONE 
U-15  20 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NDNE 

NUNE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
12-31  19 

NONE 
12-31  20 

NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
12-31  19 
NONE 


U-15    20 
12-31    20 


11-    3  20 

NONE 

12-30  14 

U-19  20 

12-30  19 

U-15  20 

NONE 

NONE 

NUNE 

U-20  IB 

U-19  20 

U-19  20 

U-19,  19 


U-19i  18 
11-    3    19 

U-20]  19 
U-19|  18 

NONE 

U-19  20 

U-20  20 

12-30  17 

12-30  13 

U-20  17 

U-20  20 
NONE 

U-19  1/ 

12-29  20 

U-19  20 
U-20  18 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


12-31  20 

12-31  20 

HONE 

U-20  19 

U-19,  19 

NONE 

12-31  2U 

12-31  20 

NONE 

12-31  19 


16   or 
below 


NONt 
NUNE 
NUNt 
NUNt 
NDNE 

NONE! 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NDNE 
NONE 
NONE 
NUNE 
NUNE 

NONE 
NONE 
NDNE 
NDNE 
NDNE 

NDNE 
NDNE 
NDNE 
NDNE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NUNE 
NDNE 

NONE 
NONE 
NDNE 


NDNEJ 
NUNE 


U-19  15 

NUNE 
12-30  14 
12-30  16 

NUNE 

11-19  16 

NUNE 

NUNE 

NUNE 
12-30, 13 

11-201 15 
NONE 
NONt 


U-20  16 
12-30  12 

NONE 
12-31  11 

NONE 
NONE 
NDNE 
NUNE 
12-30  15 

12-30  16 

NONE 

NUNE 
U-20,  13 

NONE 

NONE 
12-31  16 


NUNE 
NUNE 
NONE 
NONE 
NONE 

NUNE 
NUNE 
NUNE 
NUNE 
NUNE 

NUNE 
NUNE 
NUNE 
NUNE 
NUNt 


Number  of  days 
between  dates 


314 
284 


313 
297 
256 


314 
249 
313 


313 
314 

313 
249 

249 
263 
313 
312 
296 


297 
313 
249 

313 
264 


314 
340 


314 
296 


295 
318 
289 


223 
289 
253 
247 
256 

222 

252 

3.9 
252 
251 

247 
289 
251 


253 
24B 


236 
222 


252 
239 


253 
318 


252 
292 


319 
252 

247 
251 
252 
222 
2B7 

252 
247 


319 
254 


255 
298 

247 


314 
253 
248 
251 


341 
297 


251 
254 
319 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    418    - 
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Table  3 — Continued 

1969 

Number  of  days 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28  or 

24  or 

20°  or 

16°  or 

■5 

S 

s 

s 

■! 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

O 

© 

0 

0 

© 

0 

O 
© 

$ 

© 

d 

d 

a 

a 

d 

0, 

d 

d 

d 

d 

J3 

J3 

-Q 

"2 

rQ 

-c 

© 

i 

© 

© 

E 

o 

E 

© 

§ 

© 

E 

S        S 

© 

E 

© 

E 

£ 

E 

© 

E 

1    S 

0 

0 

0 

r° 

0 

13 

o 

13 

13 

© 

13 

© 

13 

« 

fO     © 

13 

© 

13 

© 

© 

13 

© 

SB 

Q 

-J 

Q 

Q    H 

Q 

H 

Q 

E-i 

O 

H 

a   h 

Q 

E- 

Q 

H 

a 

H 

Q 

H 

Q    H 

— 

eg 

O) 

CS 

O 

JUNCTION 

107 

8-17* 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

11-  1 

32 

11-  3 

27 

U-15 

23 

U-20  18 

NONE 

- 

- 

- 

- 

JUNCTION  FAA  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

JUNO 

109 

8-19 

12 

1-  5 

1-  5 

12 

1-  5 

12 

1-25 

24 

3-18 

27 

3-16 

27 

11-  i    29 

11-15 

27 

11-19 

23 

U-20  19 

NONE 

319 

298 

242 

230 

KERRVILLE 

107 

8-18 

17 

1-  5 

NONE 

1-  5 

17 

3-  * 

23 

3-13 

27 

3-27 

32 

11-  3  31 

11-15 

23 

U-15 

23 

12-311 19 

NONE 

360 

256 

2*7 

221 

LAMPASAS 

107 

8-15 

17 

1-  6  + 

NONE 

1-  6 

17 

1-26 

21 

3-12 

27 

3-27 

32 

11-  3  32 

11-15  22 

U-15 

22 

12-311 18 

NDNE 

359 

293 

2*8 

221 

IANGTRY 

113 

8-18 

22 

1-11 

NONE 

NONE 

1-11 

22 

3-12 

27 

3-17 

29 

11-15  30 

11-20 

23 

U-20 

23 

NONE 

NONEJ 

313 

253 

2*3 

LEAKEY  NO  i 

107 

6-17 

18 

1-  5 

NONE 

1-  5 

18 

3-12 

24 

3-12 

2*. 

3-26 

32 

11-  3 

30 

11-15 

24 

U-15 

24 

U-20 

20 

NONE 

319 

2*8 

2*8 

222 

LLANO 

109 

B-l* 

17 

1-  6+ 

NONE 

1-  6 

17 

3-  9 

24 

3-13 

26 

3-26 

29 

11-15 

25 

11-15 

25 

U-20 

23 

NONE 

NONE 

256 

247 

23* 

MASON 

108 

6-21 

16 

1-  5 

1-  5 

16 

1-25 

20 

3-13 

23 

3-26 

28 

3-26 

28 

11-  3 

32 

11-15 

25 

11-20 

21 

11-21 

20 

NONE 

300 

252 

23* 

222 

MC  CAMEY 

no 

6-20 

21 

12-30 

NONE 

NONE 

1-2* 

22 

3-12 

25 

3-15 

32 

11-  3 

30 

11-19 

22 

U-19 

22 

NONE 

NONE 

299 

252 

233 

MEDINA 

105 

8-20 

16 

1-  5 

1-  5 

16 

1-  5 

16 

1-13 

2* 

3-13 

28 

3-26 

32 

11-  3 

29 

11-15 

23 

U-15 

23 

U-20 

20 

NONE 

319 

306 

247 

222 

MENARD 

109 

8-1* 

15 

1-  5 

1-  5 

15 

3-  9 

19 

3-13 

21 

3-26 

25 

3-27 

29 

11-  1  31 

11-  3  27 

U-15 

23 

U-19  20 

NONE 

255 

2*7 

222 

219 

MERTZON 

. 

18 

1-12+ 

NONE 

1-25 

20 

3-13 

23 

3-26 

28 

3-26 

28 

11-  3  30 

11-19  2* 

U-19 

2* 

NONE 

NONE 

251 

238 

222 

OZONA 

109 

8-16 

20 

11-20 

NONE 

NONE 

1-25 

2* 

3-13 

25 

3-26 

32 

11-  3  29 

1 1-15 i  28 

U-19 

23 

U-20 

20 

NONE 

298 

247 

222 

PAINT  ROCK 

109 

6-21 

16 

1-  1 

1-  1 

16 

3-  9 

19 

3-13 

22 

3-13 

22 

3-26 

30 

11-  3  30 

ll-isl  26 

U-19 

23 

U-20 

20 

NONE 

256 

251 

247 

222 

PANDALE 

111 

8-18 

18 

1-  5 

NONE 

1-26 

20 

3-12 

2* 

3-18 

26 

3-18 

26 

11-  3  30 

11-15  27 

11-19 

22 

11-20 

19 

NONE 

298 

252 

242 

230 

PRADE  RANCH 

105 

7-11 

1* 

11-21+ 

1-25 

16 

2-16 

20 

3-12 

2* 

3-18 

26 

3-26 

30 

11-  1  26 

11-  1  28 

11-  4 

2* 

U-15  20 

U-20  1* 

299 

270 

237 

2<3 

220 

RANKIN 

108 

6-20 

20 

1-24 

NONE 

1-2* 

20 

3-  9 

22 

3-12 

27 

3-25 

30 

11-  3  30 

11-19  22 

U-19 

22 

NONE 

NONE 

255 

252 

.223 

ROBERT  LEE 

109 

8-16* 

17 

1-  1 

NONE 

3-10 

19 

3-1* 

22 

3-14 

22 

3-27 

30 

11-15|  29 

11-19 

25 

U-20 

22 

NONE 

NONE 

251 

250 

233 

ROCKSPRINGS 

- 

22 

12-30 

NONE 

NONE 

1-24 

23 

3-12 

28 

3-24 

32 

11-15 

30 

11-19 

24 

U-19 

2* 

NONE 

NONE 

299 

252 

236 

SAN  ANGELO  0AM 

108 

6-21 

16 

1-  1 

NONE 

1-  5 

20 

3-  9 

21 

3-13 

27 

3-26 

32 

11-  3 

32 

11-19 

24 

U-19 

2* 

NONE 

NONE 

255 

251 

222 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

110 

6-20 

20 

1-  1 

NONE 

1-  1 

20 

2-  3 

24 

3-13 

27 

3-26 

32 

11-1* 

31 

11-19 

24 

11-19 

2* 

NONE 

NONE 

289 

251 

233 

SAN  SABA 

108 

8-1** 

19 

1-  5 

NONE 

1-  5 

19 

3-  9 

2* 

3-13 

27 

3-26 

30 

11-  3 

32 

11-15 

26 

11-20 

22 

NONE 

NONE 

256 

247 

222 

SONORA 

107 

8-17+ 

17 

1-  5 

- 

- 

- 

3-18 

27 

3-26 

30 

11-  1  32 

11-  3 

26 

U-19 

21 

U-20  18 

NONE 

- 

- 

230 

220 

STERLING  CITY 

HI 

6-22 

16 

1-  1 

1-  1 

16 

3-12 

20 

3-1* 

24 

3-26 

28 

3-27 

30 

11-  1 

31 

11-15  26 

11-19 

21 

U-20 

18 

NONE 

253 

250 

23* 

219 

UVALDE 

103 

8-17* 

22 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

22 

1-12 

28 

3-12 

30 

11-15 

30 

11-20 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

312 

248 

WATER  VALLEY 
*   •   * 

SOUTH  CENTRAL       07 

108 

6-21 

12 

1-  1 

1-  1 

12 

2-  5 

20 

3-12 

24 

3-26 

28 

3-26 

28 

11-  1 

32 

11-15 

27 

11-19 

20 

11-19 

20 

NONE 

287 

252 

23* 

220 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

105 

8-U 

22 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

22 

1-  5 

22 

3-  9 

30 

11-151  30 

12-31 

25 

NONE 

IIO11E 

NDNE 

360 

251 

AUSTMELL  WL  REFUGE 

98 

8-i  1* 

25 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

25 

1-  5 

25 

11-15!  26 

11-15 

2B 

NONE 

NONE 

NONE 

31* 

314 

BEEVILLE  5  NE 

106 

6-23 

23 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

23 

1-  6 

26 

1-25 

32 

11-15  31 

11-201  28 

NONE 

none| 

NONEJ 

318 

294 

BRENHAM 

109 

8-12 

21 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  6 

23 

1-  6 

23 

3-11 

32 

11-15  30 

12-31  27 

NONE 

NONE 

NONE 

359 

249 

CANYON  DAM 

103 

8-15 

21 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  6 

23 

1-12 

28 

3-12 

30 

11-15  29 

12-31  27 

NONE 

NONE 

NONE 

353 

248 

CHAPMAN  RANCH 

99 

7-21  + 

27 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

27 

1-  5 

27 

11-20  28 

U-20]  28 

NONE 

NONE 

none! 

319 

319 

COLUMBUS 

10t> 

8-13  + 

20 

1-  5 

NONE 

1-  5 

20 

1-  6 

24 

1-  6 

2* 

3-10 

31 

11-15  2* 

11-15  2* 

U-15 

2* 

NONE 

NONE 

313 

313 

250 

CORPUS  CHRISTI 

97 

8-U 

3* 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NOME 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

100 

8-18  + 

28 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

28 

1-  6 

32 

11-15  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

313 

CUERO  3  E 

104 

8-12  + 

21 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

21 

1-12 

27 

3-  * 

32 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

ELGIN 

107 

8-12* 

21 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

21 

1-24 

28 

3-10 

31 

11-15  27 

11-15  27 

NONE 

NONE 

NONE) 

295 

250 

FLATONIA  Z  W 

105 

8-13+ 

19 

1-  5 

NONE 

1-  5 

19 

1-  5 

19 

1-25 

28 

3-10 

30 

11-151  32 

U-20'  27 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

250 

FLORESVILLE 

10* 

8-13+ 

19 

1-  5 

NONE 

1-  6 

20 

1-  6 

20 

1-12 

25 

3-  4 

30 

11-15  2* 

11-15'  2* 

U-15 

24 

NONE 

NDNE 

313 

307 

256 

GOLIAD 

102 

8-17* 

22 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

22 

1-  5 

22 

1-12 

30 

11-15  27 

11-15,  27 

NONE 

NDNE 

NONE 

31* 

3u7 

GONZALES 

106 

8-12 

20 

1-  5 

NONE 

1-  5 

20 

1-  6 

22 

1-12 

28 

3-  9 

32 

11-15|  25 

ll-15|  25 

NONE 

NONE 

NONE 

307 

251 

HALLETTSVILUE 

107 

8-13. 

21 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

21 

1-12 

28 

1-25 

30 

11-15!  26 

11-15  28 

NONE 

NONE 

NONE 

307 

294 

HONDO 

109 

8-18 

19 

1-  5 

NONE 

1-  5 

19 

1-  6 

23 

1-25 

28 

3-10 

32 

U-15  28 

11-15'  28 

U-20 

23 

NONE 

NONE 

318 

29* 

250 

KENEDY 

10* 

8-18* 

22 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

22 

1-  5 

22 

3-  4 

31 

11-15  25 

U-15  25 

U-20 

2* 

NONE 

NDNE 

319 

31* 

256 

KINGSVILLE 

105 

8-17 

2* 

1-  5 

NONE 

NDNE 

1-  5 

2* 

1-  5 

2* 

1-12 

31 

11-15,  32 

U-20  27 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

307 

LA  GRANGE 

105 

8-U 

19 

1-  5 

NONE 

1-  5 

19 

1-  5 

19 

1-25 

28 

3-  9 

31 

11-15  27 

U-15|  27 

NONE 

NONE 

NONE 

29* 

251 

LEXINGTON 

10* 

8-12 

18 

1-  5 

NONE 

1-  5 

16 

1-  5 

18 

3-  9 

28 

3-10 

31 

11-15  27 

11-151  27 

NONE 

NONE 

NONE 

251 

250 

LULING 

105 

8-1*+ 

19 

1-  5 

NONE 

1-  5 

19 

1-  6 

23 

1-12 

27 

3-10 

32 

11-  3  32 

U-15  21 

U-15 

21 

NONE 

NONE 

313 

307 

238 

MATHIS 

10* 

8-17 

26 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

26 

1-11 

31 

11-20  30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

313 

NATALIA 

108 

8-17 

21 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

21 

1-12 

27 

3-  * 

31 

11-151  27 

U-151  27 

NONE 

NONE 

NONE 

307 

256 

NEW  BRAUNFELS 

105 

8-12 

19 

1-  6  + 

NONE 

1-  6 

19 

1-13 

24 

1-13 

2* 

3-12 

32 

11-15  23 

U-15'  23 

U-15 

23 

NONE 

NONE 

306 

306 

248 

NIXON 

10* 

8-13+ 

21 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

21 

1-25 

28 

3-  9 

32 

11-15  27 

11-15  27 

NONE 

NONE 

NONE 

29* 

251 

RED  ROCK 

107 

8-12 

17 

1-  5 

NONE 

1-  5 

17 

1-  5 

17 

1-25 

27 

3-13 

31 

11-  3!  32 

U-15  23 

U-15 

23 

NONE 

NONE 

31* 

29* 

235 

REFUGIO 

10* 

8-17 

22 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

22 

1-  5 

22 

1-12 

32 

11-15  27 

11-151 27 

NONE 

NONE 

NONE 

314 

307 

ROBSTOWN 

102 

8-1*+ 

26 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

26 

1-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ROCKPORT 

99 

7-2). 

27 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

27 

1-  5 

27 

11-15  31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

314 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

10* 

8-17  + 

19 

1-  5 

NONE 

1-  5 

19 

1-  5 

19 

1-12 

26 

3-12 

32 

11-1*  32 

U-15  27 

NONE 

NONE' 

NONE 

307 

247 

SAN  MARCOS 

108 

8-13  + 

18 

1-  5 

NONE 

1-  6 

19 

1-  6 

19 

1-13 

25 

3-13 

32 

11-15  22 

U-15  22 

U-15 

22 

NONE 

NONE 

313 

306 

247 

SEALY 

106 

8-10 

21 

I-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

21 

1-  5 

21 

3-  9 

30 

11-15|  28 

U-15 

26 

NONE 

NONE 

NUNE 

314 

251 

SEGUIN 

106 

8-U 

21 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

21 

1-25 

28 

3-  9 

3  2 

11-15  26 

U-15 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

294 

251 

SINTON 

106 

B-17 

25 

1-  5 

NONE 

NONE 

NDNE 

1-  5 

25 

1-10 

30 

- 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

SMITHVILLE 

105 

8-12 

19 

1-  6+ 

NONE 

1-  6 

19 

1-  6 

19 

1-  7 

25 

3-10 

31 

11-15  27 

U-15  27 

NONE 

NONE 

NONE 

312 

250 

SOMERVILLE  DAM 

105 

6-12 

16 

1-  5 

NONE 

1-  5 

18 

1-  5 

18 

3-  9 

26 

3-11 

32 

11-15,  25 

U-15,  25 

NONE 

NONE 

NONE 

251 

249 

WASHINGTON  STATE  PARK 

108 

8-13 

19 

1-  * 

NONE 

1-  * 

19 

1-  4 

19 

1-  4 

19 

3-10 

31 

11-15  27 

U-15  27 

NONE 

NONE 

NONE 

315 

250 

YOAKUM 

>    *    • 
UPPER  COAST         08 

105 

8-11  + 

23 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

23 

1-  5 

23 

1-25 

31 

11-15  28 

U-15 

28 

NONE 

NONE 

NDNE 

314 

29* 

ALVIN 

99 

8-13 

25 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

NDNE 

1-  6 

25 

1-  6 

25 

11-151 27 

U-15 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

313 

313 

ANAHUAC  TBCD 

101 

7-17 

20 

1-  5 

NONE 

1-  5 

20 

1-  6 

24 

1-  6 

2* 

1-  6 

2* 

11-15  28 

U-15!  28 

NONE 

NONE 

NONE 

313 

313 

ANGLETON  2  W 

99 

10-  2  + 

23 

11-20 

NONE 

NONE 

1-  5 

24 

1-  5 

2* 

3-26 

32 

11-  5  31 

11-201 23 

U-20 

23 

NONE 

NONEl 

319 

319 

22* 

BAY  CITY  WATERWORKS 

100 

6-18  + 

27 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

27 

2-19 

31 

11-151 31 

NONEJ 

NONE 

NONE 

none! 

269 

BAYTOWN 

99 

8-10 

2* 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

24 

1-  5 

24 

1-  5 

2* 

1 1-15 1  28 

U-15  28 

NONE 

NONE 

NONE] 

314 

31* 

CLEVELAND 

105 

8-U 

17 

1-  5 

NONE 

1-  6 

19 

1-  6 

19 

2-  5 

27 

3-10 

30 

11-15  21 

U-15  21 

U-15 

21 

NONE 

NONE; 

313 

283 

250 

DANEVANG  2  SE 

102 

8-10 

26 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

26 

1-12 

32 

11-15  27 

U-15'  27 

NONE 

NONE 

NONE 

31* 

307 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

105 

6-12 

20 

1-  5 

NONE 

1-  5 

2  0 

1-  6 

23 

1-12 

27 

3-  * 

31 

1 1-1 5 1 21 

U-15  21 

11-15 

21 

NONE 

NONE' 

313 

307 

256 

EL  CAMPO 

106 

8-17 

23 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  s 

23 

1-  5 

23 

3-  9 

32 

11-15  26 

U-15  26 

NONE 

NDNE 

NONE 

31* 

251 

FREEPORT  2  Nw 

97 

8-13+ 

27 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

27 

1-  6 

27 

12-31 

3  2 

NONE] 

NONE 

NONE 

NONE 

359 

GALVESTON  WB  CITY 

95 

8-17 

3* 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

none! 

NONE 

NONE 

NONE 

HOUSTON  INCONT  AP 

101 

8-10+ 

- 

- 

- 

w 

_ 

- 

11-1* 

26 

11-141 28 

NDNE 

NONE 

NONE 

_ 

- 

HOUSTON  WB  CITY 

102 

6-10 

30 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

101 

8-11  + 

27 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

27 

1-  6 

32 

11-15, 28 

U-15  28 

NONE 

NONE 

NONE 

31* 

313 

LIBERTY 

103 

8-18 

20 

1-  5 

NONE 

1-  5 

20 

1-  5 

20 

1-  6 

26 

3-  9 

32 

11-15  2* 

U-15  24 

U-15 

2* 

NONE 

NONE 

31* 

313 

251 

MATAGORDA  NO  2 

99 

8-22+ 

26 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

26 

1-10 

32 

11-15  31 

NDNE 

NONE 

NONE 

NONE 

309 

NEW  GULF 

101 

8-18 

25 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

27 

3-  9 

32 

11-15, 26 

U-15,  26 

NONE 

NONE 

NONE 

313 

251 

ORANGE  4  NW 

98 

7-10 

22 

1-  6  + 

NONE 

NONE 

1-  6 

22 

1-  6 

22 

3-11 

31 

11-15 

25 

U-15 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

313 

2*9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


TEXAS 
1969 


Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

Station 

16"  or 
below 

20"  or 
below 

24°  or 
below 

28"  or 
below 

32' or 
below 

32  or 
below 

28  or 
below 

24  or 
below 

20'  or 
below 

16°  or 

below 

0 
CD 

B 

0 

CD 

0 

0 
CD 

1 

0) 

A 

a 
S3 

£ 
13 
Q 

CD 
O 

5 
13 
Q 

a 

a 

a 

13 
Q 

d, 

§ 

13 
a 

d, 

i 

d 
2        B 
a  ,  h 

Q 

d 
I 

d, 

%      1  § 

01 

Q 

d 
| 

Date 

Temp. 

a. 

at 
15 

a 

d 
S 

CD 

s- 

0 

.a 

0 

o 

CN 

A 

0 

0 
CM 

0 
CN 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

PORT  LAVACA  NO  2 

97 
10* 

97 
100 
103 

6-  3 

8-18 
7-U 
7-15* 
8-11 

2* 
2* 
26 
21 

1-  5 

11-15+ 

1-  5 

1-  5 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-  5 
1-  5 

NONE 
1-  5 

2* 

2* 

21 

1-  5 
1-  5 
1-  5 
1-  5 

2* 
24 
26 
21 

1-12 
2-18 
1-12 
3-10 

32 
32 
32 

3: 

U-151  30 
11-15  2* 

NONE 
ll-l*  32 

NONE 

NONE 
11-15  2* 

noneI 

11-15  27 
NONE, 

NONE 
U-15  24 
NONE 
NONE 
NONE 

none! 
none! 

NONE 
NUNS 
NONE 

NONE 
NONE 
NUNE 
NONE 

NONE 

314 

31* 
314 

307 
270 

2*9 

PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
VICTORIA  MB  AIRPORT 

9* 
102 
101 
102 

6-20* 
8-12  + 
8-12  + 
8-17+ 

2* 
25 

23 
2* 

1-  5 

1-  5 

11-15+ 

1-  5 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-  5 

NONE 
1-  5 
1-  5 

24 

23 

24 

1-  5 
1-  6 
1-  6 
1-  5 

2* 
28 

28 
24 

1-  6 
1-  6 
1-12 
1-25 

32 
26 
32 
32 

11-15' 31 

11-15  29 
11-15; 23 
11-20  31 

NONE 
12-31 
U-15 

NONE 

28 
23 

NONE 
NONE 
11-15 
NONE 

2  3 

NONE 
NONE 
NONE 
NUNE 

NONE 
NDNE 
NDNE 
NUNE 

314 

359 
313 

313 
313 
307 
299 

SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

106 
10* 
106 
108 
Ul 

8-18 
0-13+ 
8-18 
8-18+ 

8-17 

26 
22 
26 
2* 
26 

1-  5 
1-  5 
1-  5 
11-21+ 
1-  5 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
1-  5 
NONE 
1-  5 

NONE 

22 

24 

1-  5 
1-  5 
1-  6 
1-  6 
1-  5 

26 
22 
27 
28 
26 

1-11 
3-26 
1-12 
3-12 
1-25 

30 

32 
30 
32 
31 

11-20,  31 
11-15  30 
1 1-21.  29 
11-15|  31 
11-20| 27 

NONE 
11-20 

NDNE 
11-20 
U-20 

23 

28 
27 

NONE 
U-20 

NONE 
11-21 

NONE 

23 
2* 

NONE 
NDNE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

319 
320 

319 

318 
319 

313 
23* 
313 
2*8 
299 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

106 
109 
10S 
109 
109 

8-18+ 

6-21 

8-17 

8-18 

6-18 

23 
23 
27 
22 
26 

1-  5 

1-  5 

11-20+ 

1-  5 

11-20 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-  5 
1-  5 

NONE 
1-  6 
NONE 

23 
23 

23 

1-12 
1-  5 
1-  5 
1-26 
1-  5 

27 

23 
27 
28 
26 

3-  * 
1-25 
1-12 
3-  5 
3-12 

32 
30 
32 
32 
32 

U-15]  29 
11-201 28 
11-19!  30 
U-15  30 
11-19  31 

11-20  26 
11-20  28 
U-20,  27 
11-21  26 
11-20,  26 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

HONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

312 
319 
319 
299 
319 

256 
299 
311 
255 
252 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  OAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

110 
106 
105 
111 
109 

6-17 
7-28  + 
8-17 
7-  6 
8-16 

2* 
27 
2* 
2* 
23 

1-  5 
1-  5 

11-22+ 
1-  5 

11-20 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-  5 
NONE 
1-  5 

NONE 

2* 
2* 

2-23 
1-  6 
1-  5 

1-11 

25 
28 
24 

28 

3-  5 

1-  6 
1-12 

1-25 

31 

26 

3  0 

30 

11-151  31 

NONE 
11-20:  26 

11-15  32 

11-211  26 

NONE 
1 1-20  26 

11-201  23 

NONE 

NONE 
11-21  2* 

NONE 
11-20|  23 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NDNE 
NONE 
NONE 
NONE 

320 

271 
319 
313 

255 
312 

29* 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 
PEARSALL 

109 
111 
109 
107 
106 

6-21 

8-25 
8-17 
8-19+ 
6-17 

2* 
23 
25 
23 
26 

1-  5 
1-  5 
1-  5 
1-  5 

1-  5 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-  5 

1-  5 
NONE 
1-  5 

NONE 

2* 
23 

23 

1-  5 
1-  6 
1-  5 
1-12 
1-  5 

2* 

26 
25 
28 
26 

1-12 
3-12 
1-11 
1-12 
1-25 

29 
31 
32 
28 
30 

11-20  29 

11-20  28 
11-20,  27 
11-19}  32 

NONE 

11-20' 26 
11-20  27 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NDNE 

319 
312 

312 

313 
312 
298 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

TILOEN 

ZAPATA 

107 
107 
107 

6-18+ 

8-18 

7-27+ 

22 

22 

23 
27 

1-  5 

11-22+ 
1-  5 
1-  5 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-  5 

1-  6 
1-  5 

NONE 

22 
2* 

23 

1-12 
1-  6 
1-12 

1-  5 

26 
24 
28 
27 

3-10 
3-27 

3-  * 
1-  5 

29 
32 

32 
27 

11-20  23 
11-15  29 
11-20  32 

U-20  23 
U-20  2* 

NONE 

NONE' 
U-20  23 
U-20  2* 

NONE 

NONE 

NONE 
NDNE 
NDNE 

NONE 
NUNE 
NONE 
NONE 

318 

3l9 

318 
312 

238 
256 
319 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  CODK 

99 

103 
103 
103 
10* 

7-2» 
8-18 
7-22 

8-17* 
8-19  + 

33 
29 
30 
29 
27 

1-  5 

11-20+ 
1-  6  + 
1-  5 
1-  5 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NDNE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
1-  6 

26 

NONE 
1-  6 
1-  6 
1-  5 
1-  6 

29 
30 
29 
28 

NONE 
H-20  29 
11-21  32 

NONE 
11-20,  30 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NDNE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

318 
319 

318 

MISSION 
PORT  ISABEL 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 

106 
98 
99 
107 
102 

8-16 
9-26 

6-  2 
8-18 
7-21 

25 

*0 
30 
28 
31 

1-  5 
1-  5 

1-  6  + 
1-  6  + 
11-20 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NDNE 
NONE 

1-  6 
NONE 
NONE 
1-  6 
NONE 

26 

26 

1-11 

NONE 
1-  6 
1-  6 
NONE 

31 

30 
28 

11-20 
NONE 
NONE 
11-20 
11-20 

28 

29 

31 

U-20,  28 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NDNE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NUNE 

318 

313 
318 

WESLACO  2  E 

10* 

8-17 

29 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

2  9 

11-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


TEXAS 
1969 


Station 

Jan. 

Feb 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov 

Dec 

Annui1 

•   *   * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HORDS  CREEK  DAM 

EVAP 

4,04 

4.^6 

5.86B 

8.65B 

8.95B 

11.418 

14.29 

11.87 

6.59B 

6.35 

4.70 

3.47B 

90.44 

WIND 

3472 

3113 

3889 

3572 

2508 

3343 

2452 

2097 

1593 

3241 

2947 

2624 

34851 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAM 

EVAP 

3.57 

3.35B 

5.22B 

6.71 

7.31B 

10.98B 

13.82 

10.616 

7.91B 

7.55B 

3.84 

2.9BB 

83.85 

WIND 

3948 

2887 

3783 

3208 

2188 

3308 

2531 

2257 

2041 

3347 

2917 

2981 

35396 

MAX 

• 

57.7 

60.6 

77.1 

85.6 

91.4 

98.4 

94.1 

88.  3 

75.0 

64.1 

57.2 

- 

MIN 

- 

39.3 

40.9 

53.8 

60.7 

66.9 

72.5 

70.6 

64.6 

53.3 

42.8 

39.9 

- 

BELTON  DAM 

EVAP 

2.82 

3.17B 

4.46 

6.33B 

6.29 

10.91 

12.52 

10.95B 

5. 67 

5.86B 

3.45 

2.35B 

75.00 

WIND 

2224 

1425 

2195 

1650 

799 

2172 

1432 

1082 

324 

1557 

1404 

1564 

17826 

BENBROOK  0AM 

EVAP 

2.91B 

3.26 

4.61 

6.66 

7.33B 

11.208 

13.27B 

9.92B 

6.45B 

5.68B 

3.37 

2.44 

77.10 

WIND 

3364 

2568 

3240 

3122 

2193 

2908 

2205 

2126 

1597 

2572 

2050 

2519 

30464 

DENISON  DAM 

EVAP 

2.43B 

2.99 

4.59 

6.10 

6.53B 

10.35 

11.46B 

9.78B 

6.33B 

4.97 

3.53 

2.57 

71.63 

DEP 

.18 

.37 

-   1.04 

-   1.14 

-   1.63 

.07 

.61 

.99 

-   1.56 

.51 

.34 

.06 

-   7.14 

WINJ 

3444 

2788 

3178 

3217 

1994 

2925 

1962 

1800 

1567 

2474 

2782 

2785 

30916 

MAX 

56.8 

56.9 

61.5 

77.2 

85.0 

92.4 

97.2 

95.9 

88.6 

74.6 

65.6 

55.5 

75.6 

MIN 

41.3 

39.6 

41.1 

54.9 

61.9 

67.0 

74.2 

72.1 

67.6 

54.9 

44.3 

41.3 

55.0 

GRAPEVINfc  DAM 

EVAP 

3.13 

3.25 

5.19B 

6.57B 

7.55B 

ll.OOB 

13.32 

10.17 

6.62B 

6.47B 

3.92 

2.596 

79.76 

WIND 

3366 

2625 

3324 

3190 

2169 

2878 

1971 

1884 

1605 

2686 

2427 

2753 

30878 

MAX 

60.4 

57.7 

60.4 

78.3 

85.1 

92.0 

99.8 

95.7 

90.0 

75.9 

67.7 

58.0 

76.8 

MIN 

41.1 

40.6 

41.9 

55.6 

62.5 

68.9 

74.6 

72.5 

67.5 

55.0 

44.4 

39.9 

55.4 

LAVON  DAM 

EVAP 

3.63B 

3.2BB 

5.57B 

6.37 

7.58B 

11.40 

13.41 

9.88 

6.84 

6.50B 

4.07 

2.75B 

81.28 

WIND 

4322 

3079 

3797 

3570 

2468 

3643 

2742 

2269 

1806 

3059 

2886 

2929 

36570 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 

3.42 

3.27B 

4.93 

6.80 

7.16B 

11.62 

14.12 

10.36 

7.58B 

7.50B 

3.67B 

2.B38 

83.  JB 

WIND 

3790 

2781 

3637 

3105 

2115 

3528 

2772 

2074 

1678 

2771 

2522 

2669 

33442 

MAX 

59.9 

56.2 

60.0 

76.9 

84.6 

91.2 

96.6 

93.5 

88.3 

74.9 

64.3 

58.3 

75.4 

MIN 

41.2 

39.0 

39.9 

54.4 

61.4 

67.7 

72.8 

70.9 

66.0 

53.1 

42.2 

40.0 

54.  1 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

4,44 

4.11B 

5.27 

8.22B 

9.48B 

12.14 

13.73 

10.27B 

7.136 

6.03B 

4.17 

2.638 

87.82 

WIND 

3346 

2783 

3323 

3209 

2227 

3220 

2179 

1674 

1279 

2224 

1962 

2311 

29737 

MAX 

61.5 

57.1 

58.2 

76.9 

84.0 

91.3 

95.4 

93.4 

86.7 

72.8 

62.7 

57.4 

74.8 

MIN 

41.6 

38.3 

39.4 

53.9 

60.3 

66.7 

71.2 

70.6 

65.2 

52.3 

42.3 

39.8 

53.5 

STILLHOUSE  HOLLDW  DAM 

EVAP 

2,95 

2.71B 

4.52B 

6.B7B 

7.44 

11.59 

13.27 

11.71 

7.02 

6.17 

3.92 

2.53 

80.70 

WIND 

2418 

1812 

2602 

2472 

1745 

2854 

2271 

1880 

1309 

2049 

1597 

1730 

24739 

WACO  DAM 

EVAP 

3.61 

3.40 

5.18B 

7.25B 

7.73B 

12.24 

14.11 

11. BIB 

7.636 

6.74B 

3.93 

2.63 

86.46 

WIND 

3404 

2627 

3557 

- 

- 

3845 

3065 

2339 

1870B 

3087 

2648 

2681 

- 

MAX 

63.1 

59.3 

63.7 

76.4 

86.4 

92.1 

96.9 

95.8 

90.0 

76.5 

65.9 

60.2 

77.2 

MIN 

44.4 

41.1 

42.5 

56.1 

63.7 

69.1 

73.7 

72.3 

67.3 

54.7 

44.1 

41.9 

55.9 

WHITNEY  DAM 

EVAP 

3.52 

3.32 

4.59B 

6.64 

7.76B 

12.88 

15.10 

11.06B 

7.29 

6.77B 

3.63 

2.57 

85.13 

WIND 

2B73 

2085 

2557 

2514 

1742 

3173 

2464 

1712 

1476 

2493 

2030 

1981 

27100 

MAX 

61.3 

59.6 

63.8 

80.9 

87.5 

93.7 

98.7 

97.2 

91.0 

79.8 

69.3 

61.8 

78.7 

MIN 

41.3 

41.3 

41. 8 

56.0 

62.4 

69.0 

73.8 

73.0 

67.9 

55.8 

43.3 

41.5 

55.6 

•    *    * 
EAST  TEXAS          04 

DAINGERFIELD  9  S 

EVAP 

3,14 

3.51B 

4.67B 

6.61 

7.19B 

10.07B 

12.07 

11.89 

7.53 

6.608 

2.93B 

3.108 

79.51 

WIND 

2686 

2617 

3448 

2889 

2223 

2406 

2063 

2384 

1578 

2577 

1852 

2466 

29389 

MAX 

59.2 

60.0 

63.1 

79.1 

88.5 

94.9 

99.8 

95.6 

89.9 

78.5 

64.5 

56.0 

77.4 

MIN 

44.1 

43.0 

43.8 

58.6 

63.3 

71.2 

76.2 

72.3 

68.4 

57.6 

46.5 

40.9 

57.2 

SAM  RAYBURN  DAM 

EVAP 

2.75B 

3.08B 

5.50B 

5.91 

6.75B 

8.40B 

8.55B 

6.17B 

6.73B 

5.87 

3.53B 

2.47B 

67.71 

WIND 

2260 

1741 

2506 

1660 

1044 

1559 

1173 

967 

622 

1586 

1597 

1578 

18493 

MAX 

59.2 

60.5 

65.9 

81.1 

68.6 

95.3 

99.9 

97.2 

93.6 

82.8 

69.5 

62.3 

79.7 

MIN 

43.5 

42.1 

43.0 

56.8 

63.8 

70.2 

76.2 

74.0 

68.2 

59.9 

46.9 

43.3 

57.3 

SPURGER  DAM  B 

EVAP 

2.02 

2.238 

4.41B 

5.06B 

6.05B 

8.45B 

. 

7.60 

5.92B 

5.02 

3.11B 

2.14B 

_ 

WIND 

1903B 

1653B 

2164 

1708 

1234 

1701 

1535 

1198 

886 

1359 

1414 

1668 

18423 

MAX 

62.5 

65.9 

68.3 

84.5 

91.5 

98.2 

101.3 

98.8 

95.3 

85.1 

71.1 

65.2 

82.3 

MIN 

43.3 

43.0 

42.5 

57.1 

62.8 

69.1 

74.1 

72.1 

66.4 

57.4 

45.5 

42.9 

56.4 

»    *    * 
TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 

4.21 

4.03 

5.51 

6.40 

8.11B 

9.56B 

6.47B 

7.56B 

4.64 

5.588 

3.33B 

2.86B 

70.26 

WIND 

3265 

2425 

2903 

2177 

1829 

1843 

1307 

1262 

1232 

1725 

1771 

2826 

24565 

MAX 

53.5 

56.0 

60.1 

74.1 

79.8 

84.8 

91.4 

91.9 

80.1 

- 

56.8 

- 

- 

MIN 

39.9 

37.7 

36.9 

45.2 

47.9 

55.8 

57.6 

56.2 

55.4 

- 

38.8 

- 

- 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 

4,80 

4.87 

6.19B 

10.76 

13.01 

14.38B 

14.00 

14.24 

8. SOB 

5.93B 

3.33B 

2.61B 

102.62 

DEP 

.98 

.29 

-   2.65 

.65 

.74 

.54 

.01 

1.43 

-   1.79 

.53 

-   1.32 

.60 

-   6.89 

WIND 

2930 

2510 

3538 

2951 

2713 

2946 

2026 

2362 

1785 

2590 

1920 

2388 

30679 

MAX 

58.1 

61.1 

63.5 

79.8 

88.4 

91.0 

96.1 

93.8 

87.1 

72.4 

61.7 

56.6 

75.6 

MIN 

39.6 

39.5 

36.1 

53.0 

58.9 

63.7 

70.3 

68.6 

64.6 

53.6 

43.3 

36.2 

52.6 

ysleta 

EVAP 

4.36 

5.52 

7.71 

12.62 

13.63 

15.17B 

12.41B 

12.82 

9.61 

7.86 

5.30 

3.41B 

110.62 

DEP 

.80 

.61 

.97 

1.27 

.04 

.66 

.48 

1.64 

.61 

1.16 

1.09 

.20 

6.57 

WIND 

1375 

1586 

2216 

1587 

1570 

2087 

1148 

1249 

1186 

1409 

996 

1130 

17539 

MAX 

61.3 

64.2 

68.9 

82.7 

87.5 

93.2 

97.2 

96.3 

88.7 

76.4 

61.3 

56.4 

77.8 

MIN 

36.7 

35.9 

37.6 

47.9 

52.3 

59,8 

67.6 

65.6 

62.0 

51.2 

39.6 

37.5 

49.5 

See   Reference   Notes   Following    Station   Index 
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Table   4   CONTINUED 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


TEXAS 
1969 


Station 


Jan 


Feb 


Mar 


Apr 


May 


June 


July 


Aug 


Sept 


Oct 


Dec 


*        *        * 
EDWARDS    PLATEAU  06 


AMISTSO    DAM 


SAN  ANGElO  DAM 


«    *    * 
SOUTH  CENTRAL       07 


AUSTIN  WB  AIRPORT 


BEEVILLE  5  NE 


CANYON  DAM 


SOMERVILLE  DAM 


•    *    * 
UPPER  COAST 


POINT  COMFORT 


THOMPSONS  3  WSw 


*    *    * 
SOUTHERN 


DILLEY 


LAREDO  NO.  2 


RIO  GRANDE  CITY  3  W 


♦    *    * 
LOWER  VALLEY        10 


WESLACO  2  E 


EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
DEP 

WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


3.70 
2319 
55.1 
37.1 

5.03 
3395 
63.6 
41.9 


3,60 

.89 

2993 


3.15 
3466 


2.85B 
2359 
6*.  4 
42.6 

2.56 
2323 


3.14B 
4248 
66.3 
46.5 

2.97 

2520 
63.8 
46.5 


2. 58 

.36 

9381 

61.7 

47.2 

2,66 

800 

69.0 

53.3 

3.28 

1089 


4.11 
2412 
71.9 
49.7 

3,50 
2021 
72.4 
57.0 


4.73 
2710 
59.1 
38.2 

4. BOB 
2762 
62.0 
40.3 


3.74 

.60 

2426 


2.75B 
2502 


3.81 
2026 
61.4 
42.0 

2.80B 
1801 


3.89B 
3660 
66.4 
49.1 

2.66B 
2641 
63.8 
46.8 


2.78 

.82 

641B 

66.3 

48.5 

2.97 

849 

72.8 

55.7 

3.18B 
798 


3.65 
1933 
73.4 
52.3 

3.42 
1434 
72.6 
57.3 


8.99 
4243 
62.2 
37.3 

6. BIB 
36S2 
65.1 
40.1 


5.69 

.56 

3511 


4.09 
3878 


5.  /4B 
3105 
64.9 
42.1 

5.59B 
2608 


5.70 
4680 
67.0 
46.5 

4.67 
3297 
67.4 
44.  B 


5.61 
.53 
1667 
69.9 
47.4 

5.77 
1609 
77.7 
53.9 

6.13B 

1631 


6.50 
3187 
75.4 
49.3 

5.40 
2200 
74.0 
54.2 


10.41 
4052 
76.3 
51.3 

9.46B 

3245 

79.7 

54.4 


6.511 

.31 

2704 


4.53 
3074 
84.3 
63.2 

6.40B 
2497 
80.4 
56.6 

5.93B 
2318 


6.80! 
4030 
80.5 
60.2 

5.36B 
2162 
82.9 
61.0 


6.51 
.81 
1212 
86.7 
61.4 

6.94 
1740 
B8.5 
67.2 

8.07B 
1559 


8.18 
3280 
67.3 
62.8 

7.47 
2190 
88.1 
67.6 


10.14 
3580 
80.9 
56.1 

10.44B 
2119 
87.5 
60.5 


6.59 
.92 

1900 
62.7 
03.5 

4.90 
2119 
89. B 
66.5 

7.15B 
1923 
84.5 
62.1 

6.32 

1635 


7.46B 
3360 
87.8 
64.6 

6.23B 
1574 
89.2 
65.8 


7.71B 

.83 
1078 
93.0 
66.9 

8.70 
1423 
95.6 
71.0 

9.08B 
1108 


8.97B 
2164 
93.9 
66.5 

8.74 
1781 
92.6 
70.2 


14.60 
4216 
86.0 
62.7 

15.60 
3247 
91.5 
66.6 


8.68B 

.33 
2930 
94.5 
68.8 

7.87 
3124 
95.9 
72.5 

10.22 
2578 
91.8 
6B.1 

9.91 
2803B 


10.52 
4255 
91.8 
70.8 

8.25 

1665 
95.2 
70.5 


11.331 
1.23 
1656 
98.5 
72.3 

10.471 
1896 

100.0 
75.0 

10.491 
990 


11.44 
2882 
98.2 
70.9 

10.19 
2061 
96.6 
74.0 


17.58 
3970 
89.4 
65.4 

19.29 
2662 
96.9 
71.1 


10.26 

.36 

2195 

99.2 

73.4 

9.08 
2859 
99.2 
76.2 

12.42 
2264 
96.0 
72.8 

11.52 
2388 


13.01B 
4167 
95.0 
74.3 

9.16 
1220 
99.1 
75.2 


12.67 
1.54 
1429 
99.3 
75.3 

12.62 

2012 

102.3 

77.1 

12.87B 
1097 


13.72 
3535 
99.4 
73.4 

12.30 
2393 
99.1 
76.6 


16.18 
3503 
66.7 
63.9 

14.92B 
2300 
94.2 
69.8 


10.02B 

.21 

1801 

97.8 

72.7 

8.B6B 
2206 
97.9 
75.1 

10.96 
1781 
94.0 
71.5 

9.51 
1744 


11.63 
3356 
92.9 
72.6 

7.90 
1260 
97.3 


10.921 

.03 

1012 

97.6 

73.7 

10.58B 
1580 
99.7 
76.5 


10.94 
2651 
98.9 
73.1 

10.08B 
1528 
95.0 
75.4 


9.4B 
2679 
84.3 
60.8 

7.46B 
1763 
88.0 
66.3 


6.68 
.70 
1392 
92.6 
68.0 

5.41 
1578 
96.2 
71.2 

7.UB 
1113 


6.89 
1115 


8.49B 
2480 
90.7 
67.6 

6.47B 
1463 
91.7 
69.0 


7.311 

.60 

583 

94.6 

68.5 

6.35 

796 

98.3 

74.6 

7.13 
466 


8.06 
1695 
97.1 
70.6 

7.04B 
900B 
94.3 
74.5 


5.99 
2962 
70.1 
51.6 

6.46B 
3058 
72.2 
53.5 


2700 
78.6 
56.5 

6.12 
2880 


5.77B 
2100 
79.0 
56.2 

5.80 
1925 


6.47B 
3571 
81.6 
60.7 

5.84 
2362 
83.3 
60.8 


5.21B 

.67 

856 

83.7 

62.5 

5.37 

984 

87.3 

68.5 

6.42B 
844 


7.51B 
2768 
88.5 
63.3 

5.92B 
1548 
87.6 
69.1 


3.50 
2064 
59.3 
40.5 

3.981 
2308 
64.5 
44.0 


3.64 
.03 
2502 
68.6 
45.4 

4.241 
2617 
86.0 
50.4 

3.B4I 
1888 
67.6 
44.9 

3.351 
1536 


4. 348 
3451 
71.6 
49.2 

3.82 

2131B 

71.4 

48.9 


2.72 
1.04 
659 
73.0 
52.4 

2.69 

549 

74.8 

56.8 

4.50B 
876 


5.11B 
2279 
76.1 
52.1 

4.12 
1429 
75.9 
59.2 


2.86 
2162 
56.7 
36.9 

3.15B 
2578 
60.6 
40.7 


2428 
64.0 
44.5 

3.54B 
2445 
84. 4 
48.9 

3. 328 
1803 
64.6 
44.6 

2.49 
1761 


108.16 

36460 

'2.2 

50.2 

107.40 

33139 

77.2 

54.1 


74.07 

1.31 

29482 


64.54 
32748 


79.59 

25437 

78.1 

55.9 

72.67 
23957 


3.64B  65.09 

3170  44428 

67.3  79.9 
48.5  1  59.2 

2.96B  66.29 

2341B  24636 

66.8  81.0 

46.4  59.2 


2.42 

.38 

708 

69.2 

50.3 

2.07 

499 

69.4 

53.9 

2.93 
717 


3.91 

1825 
75.6 
50.3 

3.41 

1392 
73.0 
55.2 


77.77 
3.30 

12639 
82.8 
60.5 

77.19 

14739 

66.3 

65.3 


92.10 

30611 

86.3 

61.2 

81.59 

20877 

85.1 

65.9 


BEEVILLE  5  NE  ,  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
POINT  COMFORT  ■  ALUMINUM  (ONE-FOURTH  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


See   Reference   Notes  Following   Station   Index 
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SOIL  TEMPERATURES 
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2 
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29 

35.0 

40 
30 
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30 

51.4 

60 
44 

59.5 

68 
50 

66.3 

77 
57 
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69 

73.0 
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68 

63.9 
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60 

52.0 
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42 
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35.0 

38 
32 

35.5 

43 
29 

51.9 

60 
45 

59.9 
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- 

- 

- 
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_ 

- 

- 

- 
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AVERAGES  ARE  AVERAGES  OF  DAILY  READINGS  AND  EXTREMES  ARE  EXTREMES  OF  DAILY  READINGS  AT  8  A.  M. ,  EXCEPT  AT  24,  36,  48,  72,  AND  96 
INCHES  ARE  AVERAGES  OF  WEEKLY  READINGS.   SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  1  PERCENT  TOWARD  SOUTH-SOUTHEAST. 


See  Relereoce  Notes  Following  Station  Index 
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PL  ANT -AVAIL  ABLE    WATER    IN    SOIL,    DEFICIT,    AND   PRECIPITATION    (Inches)  TEXAS 

state    TEXAS  Year    1968-1969  1969 


Location  and  date 

Depth 
(ins.) 

0- 
6 

6- 
12 

12- 
2k 

2U- 
36 

36- 

U8 

1*8- 
60 

Total 

Precip- 
itation 

Remarks 

Southwestern  Great 

Sampling  dates,  wheat 

Plains  Research  Center, 

harvest  in  1968  and 

Bushland,   Texas 

wheat   seeding   in  1 969 • 

July  2,    1968 

Avail. 

.03 

.29 

•  13 

.30 

.29 

•  51 

1.55 

Water  available : 

Defic. 

1  .09 

•  98 

1.93 

1.& 

1 .07 

.69 

7.30 

33-03 

Inches   of  water  per 
depth  increment  of 
soil  available  to 
plants. 

November  17,    1969 

Avail. 

.76 

1  -2JU 

1  .71 

1.53 

1  .02 

.96 

7-22 

Defic. 

•  36 

.03 

•  35 

•  31 

•  31* 

.21* 

1.63 

Water  deficit: 
Inches  of  water  per 
depth  increment  of 
soil  that  soil  moisture 
is  less  than  field 
capacity . 

+ 


Total  precipitation  during  fallow  period. 


DESCRIPTION  OF  SOIL  MOISTURE  SITES 


Location 

Soil 

Slope 

Method  of 
Measurement 

Field  Capacity   (inches)   for 
Depth  Increments  Reported 

Remarks 

Type                  1     Cover 

Per-    j        Direction 
cent    |          (racing) 

Top  |   2nd  |    3rd    j    4th    1     5th    j    6th 
Layer  1  Layer ,  Layer  1  Layer  |  Layer  1  Layer 

Southwestern  Great  Plains 
Research  Center, 
Bushland,   Texas 

Pullman               1  Subtilled 
Clay  Loam            .  wheat 

stubble 

.25   1    Southeast 

Gravimetric 

2.0       2.3  |     U.6  1     l*.1    |     3-7  j     3-h 

Cooperator:     USDA-ARS 

1.  Erosion:     None  to  slight;  wind  removal  predominates. 

2.  Data  are  from  plots  farmed  in  a  wheat-fallow  sequence  as 
part  of  a  longtime  experiment  initiated  in  1 957 • 

3.  Soil  moisture   reported  is  for  beginning  and  end  of   the 
fallow  period,  which  begins  at  wheat  harvest  of  one  year 
and  ends  at  wheat  seeding  the  next  year. 

U-      Soil  moisture  determined  by   standard  oven  drying  at 
110°  C. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    424    - 


NEW  NAME 

ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  *  WSW 
BATESVILLE 
BRADY  2  NNW 
DEWEYVILLE  5  S 

EDOM  2  NW 
FLORENCE  3  SE 
HAMILTON  2  SSE 
MABANK  4  SSW 
MENTONE  2  S 

MINERAL  WELLS  1  SSW 
PENWELL  1  SSE 
ROCKLAND  1  WSW 
STEPHENVILLE  7  WSW 
TURKEY  2  WSW 

VOSS  1  WSW 


CHANGES  IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 

ATHENS 
ATLANTA 

BATESVILLE  3  S 
BRADY 
DEWEYVILLE 

EDOM  1  NW 
FLORENCE 
HAMILTON 
MABANK  3  SSW 
MENTONE  2  NNE 

MINERAL  WELLS 
PENWELL 
ROCKLAND  1  N 
STEPHENVILLE  6  SW 
TURKEY 

VOSS 


TEXAS 
ANNUAL  1969 


DATE 


MAY  29,  1969 
DECEMBER  1,  1969 
DECEMBER  17,  196B 
APRIL  12,  1969 
JULY  1,  1969 

OCTOBER  1,  1969 
JUNE  2,  1969 
AUGUST  29,  1969 
MARCH  24,  1969 
MAY  14,  1969 

AUGUST  26,  1969 
JULY  10,  1969 
OCTOBER  3,  1969 
FEBRUARY  14,  1969 
AUGUST  IB,  1969 

NOVEMBER  21,  1969 


ARTHUR  CITY 
ATLANTA  4  WSW 
ATHENS  3  SSE 
BATESVILLE 
BATESVILLE 

BENAVIDES  7  S 
BON  WIER  2  E 
BRADY  2  NNW 
BRAZOS 
BRONSON 

CANYON  DAM  1 
CELINA 
CELINA 
CENTERVILLE 
CHALK  MOUNTAIN 

CLAUDE 

CORYELL  CITY 
COTULLA 
CRANE 

CRIDER  RANCH 
CROCKETT 

CROSS  PLAINS 
CROWELL 

OEWEYVILLE  5  S 
DRYER  1  NW 
DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 
EDOM  2  NW 
EVADALE 
FALFURRIAS 
FLORENCE  3  SE 
GOLIAD 

GORDONVILLE 

GROVETON  1  SE 

GUNTER 

GUTHRIC 

HAMILTON  2  SSE 

HART 

HOUSTON  ALIEF 

HUNTSVILLE 
JARRELL 
JUNCTION 
KAFFIE  RANCH 
KAUFMAN 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

LIBERTY 

LINDEN 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

EQUIPMENT  MOVED  .6  MILE  WSW 

EQUIPMENT  MOVED  3.1  MILES  WSW 

EQUIPMENT  MOVED  3.3  MILES  SSE 

EQUIPMENT  MOVED  2.9  MILES  N 

EQUIPMENT  MOVED  .3  MILE  W 

EQUIPMENT  MOVED  30  FEET  SW 
EQUIPMENT  MOVED  2  5  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVED  2.6  MILES  N 
EQUIPMENT  MOVED  125  FEET  N 
EQUIPMENT  MOVED  .4  MILE  WSW 

EQUIPMENT  MOVED  25  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  NNE 
EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  SW 

EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  N 
EQUIPMENT  MOVED  0.1  MILE  WNW 
EQUIPMENl  MuvtD  1.1  MILES  NW 
EQUIPMENT  MOVED  1.9  MILES  S 
EQUIPMENT  MOVED  30  FEET  NE 
EQUIPMENT  MOVED  120  FEET  S 

EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  40  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVED  5.1  MILES  S 
EQUIPMENT  MOVED  3000  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  .7  MILE  ENE 

EQUIPMENT  MOVED  22  FEET  S 
EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  NW 
EQUIPMENT  MOVED  0.7  MILE  S 
EQUIPMtNl  MOVED  .9  MILE  W 
EQUIPMENT  MOVED  3.4  MILES  SE 
EQUIPMENT  MOVED  .6  MILE  NNW 

EQUIPMENT  MOVED  60  FEET  SE 
EQUIPMENT  MOVED  2.5  MILES  SSE 
EQUIPMENT  MOVED  70  FEET  SE 
EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  2.7  MILES  S 
EQUIPMENT  MOVED  1000  FEET  SSW 
EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  N 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  10  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVED  .1  MILE  N 

TEMPERATURE  &  PRECIPITATION  EQUIPMENT  ADDED 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  200  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  .3  MILE  SE 

EQUIPMENT  MOVED  60  FEET  SE 
EQUIPMENT  MOVED  .6  MILE  W 
EQUIPMENT  MOVED  .4  MILE  WSW 
EQUIPMENT  MOVED  .04  MILE  WNW 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  .5  MILE 


W  &  TEMPERATURE  EQUIPMENT  ADDED 


MARCH  1,  1969 
DECEMBER  1,  1969 
MAY  29,  1969 
DECEMBER  17,  1968 
MAY  10,  1969 

MARCH  7,  1969 
JANUARY  22,  1969 
APRIL  12,  1969 
DECEMBER  11,  1969 
OCTOBER  7,  1969 

AUGUST  1,  1969 
JUNE  24,  1969 
NOVEMBER  7,  1969 
MARCH  27,  1969 
MAY  16,  1969 

NOVEMBER  1,  1969 
NOVEMBER  17.  1969 
JULY  1,  1969 
APRIL  10,  1969 
OCTOBER  1,  1969 
MARCH  26,  1969 

AUGUST  28,  1969 
APRIL  30,  1969 
JULY  1,  1969 
JUNE  18,  1969 
NOVEMBER  14,  1969 

MAY  1,  1969 
OCTOBER  1.  1969 
DECEMBER  17,  1969 
DECEMBER  14,  1968 
JUNE  2,  1969 
JUNE  19,  1969 

JANUARY  8,  1969 
DECEMBER  16,  1969 
NOVEMBER  7.  1969 
DECEMBER  23,  1969 
AUGUST  29,  1969 
OCTOBER  1,  1969 
APRIL  3,  1969 

JANUARY  1,  1969 
JUNE  16,  1969 
MARCH  27,  1969 
MARCH  11,  1969 
JANUARY  17,  1969 

OCTOBER  7,  1969 
APRIL  16,  1969 
JANUARY  10,  1969 
AUGUST  13,  1969 
JANUARY  25,  1969 


LONG  LAKE 
LOVELADY 
LUBBOCK  9  N 
MABANK  4  SSW 
MARATHON 


EQUIPMENT  MOVED  2  MILES  WSW 
EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  WNW 
EQUIPMENT  MOVED  .6  MILE  E 
EQUIPMENT  MOVED  1.1  MILES  SSW 
EQUIPMENT  MOVED  .9  MILE  E 


FEBRUARY  27,  1969 
MARCH  26,  1969 
DECEMBER  1,  1968 
MARCH  24,  1969 
MAY  15,  1969 


MARATHON 
MC  GREGOR 
MENTONE  2  S 
MINERAL  WELLS  1  SSW 
MORSE 


EQUIPMENT  MOVED  .7  MILE  WNW 
SHELTER  MOVED  12  FEET  NE 
EQUIPMENT  MOVED  3.9  MILES  S 
EQUIPMENT  MOVED  2.6  MILES  S 
EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  NNW 


OCTOBER  14,  1969 
APRIL  17,  1969 
MAY  14,  1969 
AUGUST  26,  1969 
MAY  1,  1969 


MULESHOE  *1 
PAOUCAH 
PECOS 

PENWELL  1  SSE 
PORT  ISABEL 
PORT  LAVACA  *2 

POST  OAK  SCHOOL 

POTEAT 

RANKIN 

RED  BLUFF  CROSSING 

RICHLAND  SPRINGS 

ROCKLAND  1  WSW 
STEPHENVILLE  4  N 
STEPHENVILLE  7  WSW 
TATUM 

TEXARKANA  DAM 
THURBER  5  NE 
T  INN  IN  RANCH 
TOY  AH 

TURKEY  2  WSW 
VAN  HORN 
VAN  HORN 
VOSS  1  WSW 
WEATHERFORD 
WILLS  POINT 

YORKTOWN 


EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  NW 
EQUIPMENT  MOVED  240  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVED  .4  MILE  ENE 
EQUIPMENT  MOVED  1.4  MILES  S 
EQUIPMENT  MOVED  100  FEET  N 
EQUIPMENT  MOVED  400  FEET  NE 

EQUIPMENT  MOVED  80  FEET  NE 

EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  SW 
WRG  MOVED  50  FEET  SSE 

EQUIPMENT  MOVED  .8  MILE  W 

EQUIPMENT  MOVED  .4  MILE  W 

EQUIPMENT  MOVED  1.7  MILES  SSW 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  8  FEET  SSW 

RECORDING  PRECIPITATION  GAGE  MOVED  1 

EOUIPMENT  MOVED  140  FEET  SSW 

TEMPERATURE  PUBLICATION  DISCONTINUED 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  125  FEET  SE 

EQUIPMENT  MOVED  TO  TOYAH.  A  DISTANCE  OF  12.6  MILES  E 

WRG  EQUIPMENT  INSTALLED 

EQUIPMENT  MOVED  2.2  MILES  WSW 

EQUIPMENT  MOVED  .7  MILE  NE 

EQUIPMENT  MOVED  0.3  MILE  W 

EQUIPMENT  MOVED  .8  MILE  W 

EQUIPMENT  MOVED  .4  MILE  ENE 

EQUIPMENT  MOVED  135  FEET  SSW 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  15  FEET  E 


.  TEMPERATURE  EQUIPMENT  ADDED 
1  MILE  WSW 


JANUARY  25,  1969 
DECEMBER  6,  1969 
MAY  13,  1969 
JULY  10,  1969 
JULY  15,  1969 
FEBRUARY  19,  1969 

JANUARY  15,  1969 
DECEMBER  3,  1969 
APRIL  11,  1969 
NOVEMBER  1,  1969 
NOVEMBER  19,  1969 

OCTOBER  3,  1969 
FEBRUARY  14,  1969 
FEBRUARY  14,  1969 
OCTOBER  7,  1969 
JANUARY  1,  1969 
SEPTEMBER  17.  1967 
Df  ■'■   M8ER  9,  1969 
DECEMBER  10,  1969 
AUGUST  18,  1969 
MAY  1,  1969 
JUNE  21.  1969 
NOVEMBER  21,  1969 
DECEMBER  11,  1969 
AUGUST  15,  1969 

FEBRUARY  1.  1969 
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0012 

01 

HALE 

1 

33  30 

101  50 

3359 

26 

2 

ABILENE  MB  MRPOHT     « 

0016 

02 

TAYLOR 

1 

32  26 

99  *1 

1762 

83 

83 

»  2  3  c 

ACKERLY  3    SE 

0034 

01 

HOWARD 

3 

32  31 

101  40 

2760 

27 

2 

ADAMSVILLE 

0  0  50 

06  LAMPASAS 

1 

31  IB 

98  10 

1072 

7 

2   c 

ALBANY 

O120 

031  SHACKELFORD 

1 

32  44 

99  18 

1438 

86 

BB 

1  2  3 

ALEOO  4  SE 

0129 

03  PARKER 

15 

32  39 

97  34 

790 

9 

2 

ALICE 

01*4 

09|  JIM  WELLS 

5 

27  44 

96  04 

201 

16 

16 

1  2  3 

ALPINE 

am 

03i  BREWSTER 

9 

30  21 

103  40 

4*55 

39 

47 

1  2  3 

ALTO  5  SM 

019Q 

0*  CHEROKEE 

7 

31  36 

93  08 

2B0 

27 

2 

ALVIN 

0204 

08  BRAZORIA 

5 

29  25 

93  13 

5* 

29 

1  2  3 

ALVORO  4  NE 

020a 

03l  WISE 

15  33  23 

97  39 

800 

C 

AMARILLO  WB  AIRPORT    R 

0211 

Oil  POTTER 

2  33  1* 

101  42 

3607 

77 

77 

1  2  3  C 

AMISTAD  DAM 

0225  06  VAL  VERDE 

11  29  28 

101  02 

1157 

6 

6 

1  2  3» 

ANAHUAC  TBCD 

0235|  OB  CHAMBERS 

51  29  47 

94  40 

2* 

38 

56 

1  2  3 

ANDERSON 

0244  04  GRIMES 

1  30  29 

95  59 

350 

53 

I  2  3 

ANDICE  1  WNH 

024&;  03  WILLIAMSON 

1|  30  47 

97  52 

1026 

2 

2 

ANDREWS 

0248'  Ol1  ANOREWS 

3  32  19 

102  32 

3172 

a 

8 

1  2  3  C 

ANGLETON  2  M 

0237.  OBI  BRAZORIA 

5,  29  09 

95  27 

27 

55 

56 

1  2  3 

ANNA 

0262;  03  COLLIN 

15  13  21 

96  31 

67* 

23 

2   C 

ANSON 

0268  02i  JONES 

1 

32  45 

99  54 

1700 

12 

12 

1  2  3 

ANTELOPE 

0271  03  JACK 

15 

33  26 

9B  22 

1079 

29 

2 

ARANSAS  PASS  2 

0302  07  SAN  PATRICIO 

5 

27  55 

97  OB 

16 

27 

2 

ARCHER  CITY 

0313J  03j  ARCHER 

10 

33  36 

98  38 

1053 

6 

26 

1  2  3 

ARLINGTON 

0337f  03l  TARRANT 

15 

32  **!  97  07 

593 

23 

2 

ARHSTRONC 

0342[  09.  KENEDY 

5  26  56   97  48 

23 

11 

11 

1  2  3 

ARTHUR  CITY 

03671  03!  LAMAR 

101  33  52l  95  31 

*23 

78 

2 

ASPERNONT  2  SSW 

03941  02  STONEhAlL 

I  33  06 

100  1* 

1750 

B 

56 

1  2  3 

ATHENS  3  SSE 

0404  041  HENDERSON 

15j  32  10 

95  50 

*35 

16 

23 

1  2  3 

ATLANTA  *  WSw 

040BI  04|  CASS 

10  33  06 

9*  1* 

310 

29 

2 

AUSTIN  wB  AIRPORT      R 

0428  07*  TRAVIS 

3  30  18 

97  *2 

397 

73 

114 

27 

I  2  3*C 

austmell  wl  refuge 

0437  07  ARANSAS 

SJ  28  16 

96  48 

13 

28 

28 

1  2  3 

AVALQN 

04401  031  ELLIS 

15,  32  12 

96  48 

333 

3 

2 

BAIRD 

047B|  03  CALLAHAN 

1  32  24 

99  25 

1760 

28 

2 

BAKERSFIELO 

0482!  051  PECOS 

9  10  S3 

102  18 

2530 

29 

1  2  3 

BALLINGER  1  SW 

04931  02  RUNNELS 

3'  11  44 

99  58 

1575 

72 

74 

1  2  3 

BALMORHEA 

0498  051  REEVES 

9,  10  39 

103  45 

3210 

46 

1  2  3 

BANKERSMITH 

0309  Obi  KENDALL 

3l  30  OB 

9B  49 

1740 

C 

BARDWELL  OAH 

3318  03.  ELLIS 

1  32  16   96  38 

461 

5 

5 

5 

1  2  3«C 

BATESVILLE 

0960  09  ZAVALA 

B|  28  571  99  37 

75* 

5 

2 

BAY  CITY  WATERWORKS 

0369!  08  MATAGOROA 

3  28  39l  95  58 

48 

35 

35 

I  2  3  C 

BAYTQWN 

0566  08  HARRIS 

14  29  44 

94  58 

26 

22 

22 

I  2  3 

BAYTOWN  NO.  2 

0387|  08  HARRIS 

1*1  29  45 

95  01 

30 

flUC 

C 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

0611'  OB  JEFFERSON 

7  30  06 

94  06 

20 

81 

2 

BED! AS 

06351  04  GRIMES 

15j  30  46 

95  57 

338 

29 

2 

BEEVILLE  5  NE 

0639  07<  BEE 

5|  28  27 

97  42 

255 

72 

7* 

11 

1  2  3*C 

BELTON  OAH 

06651  03.  BELL 

1  31  07|  97  28 

664 

16 

16 

16 

1  2  3»C 

BENAVIOES 

0689  09  DUVAL 

5  27  36'  98  23 

380 

C 

BENAVIOES  7  S 

0690  09  DUVAL 

5  27  30[  98  23 

393 

7 

7 

1  2  3 

BENBROQK  DAM 

0691  03  TARRANT 

15 

32  391  97  27 

770 

16 

20 

16 

1  2  3*C 

BENJAMIN 

0704  02|  KNOX 

1 

33  33 

99  47 

1*73 

28 

2 

BERTRAM  3  ENE 

0738  06  BURNET 

1 

30  *3 

96  01 

1139 

2 

2   C 

BIG  LAKE 

0776  06|  REAGAN 

3 

31  12 

101  2B 

2680 

C 

BIG  LAKE  NO  2 

0779  061  REAGAN 

31  31  12 

101  28 

2690 

7 

1  2  3 

BIG  SPRING  FIELD  STA 

0784  01.  HOWARD 

3'  32  16 

101  29 

2480 

C 

BIG  SPRING 

07861  Oil  HOWARD 

3|  32  13 

101  27 

2300 

67 

71 

1  2  3 

BIG  NELLS 

07871  09l  DIMMIT 

81  28  35 

99  34 

310 

53 

2 

BLANCO 

0832  061  BLANCO 

4|  30  06 

98  25 

1350 

66 

73 

1  2  3 

BLEWETT  5  NW 

0852  0*  UVALDE 

8  29  14 

100  06 

970 

29 

2 

BLOYS  CAMPGROUND 

0861  05  JEFF  DAVIS 

9  30  32 

104  08 

5760 

2 

2 

BLUE 

0866  07  LEE 

1[  30  23 

97  09 

*69 

7 

2 

BOERNE 

0902|  06  KENDALL 

13  29  47 

98  4* 

1*22 

77 

73 

I  2  3 

BON  HIER  2  E 

0917! 041  NEWTON 

12  30  45 

93  37 

90 

B 

5* 

2   C 

BONHAM 

09231  03  FANNIN 

10  33  36 

96  11 

566 

63 

63 

1  2  3 

BONITA 

0926  03  MONTAGUE 

10,  33  4& 

97  36 

978 

C 

BOOKER 

09441  Oil  LIPSCOMB 

2|  36  27 

100  32 

2750 

2 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

09501  05  BREWSTER 

11  29  U 

102  36 

I860 

2 

BORGER  3  W 

09581  01'  HUTCHJNSON 

2|  35  39l  101  27 

3140 

21 

21 

1  2  3 

BOWIE 

0984.  03'  MONTAGUE 

15  13  3*'  97  51 

1114 

1* 

1* 

1  2  3 

BOXELDER 

0991  041  RED  RJVEA 

101  33  29 

94  53 

350 

21 

BOYD  3  SE 

0996  03  WISE 

15  33  0* 

97  31 

731 

12 

22 

1  2  3 

BRACKETTVILLE 

1007.  06  KINNEY 

111  29  19 

100  24 

1120 

12 

92 

1  2  3 

BRADY  2NNM 

10171  06l  MCCULLOCH 

3l  31  09 

99  21 

1722 

41 

42 

1  2  3  C 

BRAVO 

1033  01,  HARTLEY 

2r  13  39 

103  00 

4160 

28 

1  2  3 

BRAZOS 

1035'  03.  PALO  PINTO 

11  32    40 

98  07 

812 

21 

2 

BRECKENRIDGE 

1042  03  STEPHENS 

1  32  46 

98  54 

1185 

43 

46 

1  2  3 

BREMOND 

1045!  04i  ROBERTSON 

ll  11  10 

96  40 

470 

7 

2 

BRENHAM 

1048  07  WASHINGTON 

11  30  09 

96  2* 

353 

85 

85 

1  2  3 

BRICE 

1097  02  HALL 

10 

34  *3 

100  5* 

22*0 

C 

BRIDGEPORT 

1063  03  WISE 

15 

33  13 

97  45 

813 

34 

60 

1  2  3 

BRIGGS 

1068  06  BURNET 

1 

30  53 

97  56 

1090 

C 

BR1TTON 

1081  03  ELLIS 

15 

32  33 

97  0* 

556 

C 

SRONSON 

1094 

0*  SABINE 

31  21 

9,  01 

278 

45 

2 

BROWNFIELD  NO  2 

1121 

01  TERRY 

3 

33  11 

102  16 

3290 

16 

16 

1  2  3 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORTR 

1136 

101  CAMERON 

11 

23  3* 

97  26 

19 

10B 

9fl 

1  2  3  C 

BROMNWOOD 

1138 

03  BROWN 

3 

31  *3 

98  59 

1*35 

76 

77 

1  2  3 

BUFFALO 

1199 

041  LEON 

15 

31  2B 

96  03 

360 

29 

2 

BULER  2  NE 

1203 

Oil  OCHILTREE 

2 

36  10  100  49 

2900 

27 

2 

BULVERDE 

1215 

07  COMAL 

13 

29  43   98  27 

1100 

28 

2 

BUNKER  HILL 

1224 

01  DALLAM 

2 

36  OB 

102  52 

4360 

26 

2 

BURKETT 

1239  02l  COLEMAN 

3 

32  00 

99  1* 

15*5 

29 

2 

BURLESON  2  SSW 

1245  03  JOHNSON 

15 

32  31 

97  20 

749 

29 

2 

BURLINGTON  3  MSW 

1248  03  MILAM 

1  31  00 

97  02 

408 

29 

2 

BURNET 

12501  06  BURNET 

3  30  46 

98  1* 

1320 

73 

75 

1  2  3 

BUSHLAND  I  WSH 

1267|  Olj  POTTER 

2  33  11 

102  03 

3819 

C 

CALDWELL 

13141  07l  BURLESON 

1  30  32 

96  42 

407 

7 

2 

CAMERON 

1348 

03 

MILAM 

11  30  31 

96  59 

390 

58 

60 

1  2  3 

CAMP  WOOD 

1196 

06 

REAL 

8 

29  40 

100  01 

1470 

8 

25 

1  2  3 

CANADIAN  1  ENE 

L412 

01 

HEMPHILL 

2 

33  33 

100  22 

2333 

59 

61 

1  2  3 

CANOELARIA 

1416 

o*. 

PRESIDIO 

11 

30  09 

104  41 

2873 

6 

29 

1  2  3 

CANTON 

1425 

04 

VAN  ZANDT 

12 

32  33 

95  52 

504 

7 

2 

CANYON  DAM 

1,29 

07 

COHAL 

4 

29  32 

98  12 

1000 

8 

8 

8 

1  2  3» 

CANYON 

1430 

01 

RANDALL 

10  34  99 

101  35 

3577 

15 

46 

1  2  3 

CANYON  DAM  NO  1 

1431  07  COMAL 

4|  29  31   98  17 

960 

C 

CANYON  DAM  NQ  2 

1432  07  COMAL 

*  29  30 

98  21 

1040 

C 

CANYON  DAM  NO  3 

1433 

07  COMAL 

*!  29  37 

96  24 

1260 

C 

CANYON  DAM  NQ  4 

1,34 

07  COMAL 

*  29  35 

9B  22 

1093 

C 

CANYON  DAM  NO  5 

1,35 

07  COMAL 

*l  29  35 

98  21 

1020 

c 

CANYON  DAM  NO  6 

1,36 

07  COMAL 

*i  29  37 

98  18 

1137 

c 

CANYON  DAM  NO  7 

U38 

07  COMAL 

4  29  55 

98  13 

978 

c 

CARRIZO  SPRINGS 

1,86 

09  DIMMIT 

8  28  31 

99  52 

600 

*6 

,7 

1  2  3 

CARROLLTON 

14901  031  DALLAS 

13  32  37 

96  54 

320 

,5 

2 

CARTA  VALLEY 

1492  06  EOWAROS 

11  29  48 

100  40 

1896 

7 

7 

1  2  3  C 

CARTHAGE 

1500  04  PANOLA 

12  12  10 

94  21 

317 

18 

18 

1  2  3 

CASE  RANCH  3  S 

1311  06  STERLING 

ll  31  38 

101  02 

2190 

29 

2 

CASTELL 

1521  06  LLANO 

31  30  42|  98  57 

1203 

29 

2 

CATAftlNA 

1528  09'  OIMMITT 

8'  28  21 

99  37 

55* 

10 

10 

1  2  3  C 

CELINA 

15731  031  COLLIN 

15 

13  20 

96  47 

660 

23 

2 

CENTER 

1578  04|  SHELBY 

12 

31  *6 

94  10 

323 

29 

29 

1  2  3 

CENTER  CITY 

15801  031  MILLS 

I 

31  26 

98  25 

1370 

7 

2 

CEN~ERVILL£ 

1596  0*1  LEON 

15 

31  16 

95  59 

330 

30 

30 

1  2  3 

CHALK  MOUNTAIN 

1625'  03l  ERATH 

1 

32  09j  97  35 

1189 

7 

2 

CHANNlNG 

16*6!  01  HARTLEY 

2{  33  41  102  20 

3600 

C 

CHANNING  NO.  2 

I6491  01  HARTLEY 

21  35  41  102  20 

3790 

3 

3 

1  2  3 

CHAPMAN  RANCH 

1651,  07  NUECES 

5  27  35   97  27 

25 

10 

10 

1  2  3 

CHARLOTTE  5  NNW 

1663,  09'  ATASCOSA 

6  28  56J  98  *5 

**1 

7 

7 

1  2  3 

CHEAPSIDE 

1671  07,  GONZALES 

4  29  16|  97  24 

250 

C 

CHEROKEE 

1680'  06'  SAN  SABA 

3  30  39l  98  43 

1*93 

C 

CHILDRESS 

1696  02,  CHUORESS 

10,  34  26  100  12 

1680 

C 

CHILDRESS  FA*  AIRPORT 

16961  02;  CHUORESS 

101  3*  26 

100  17 

1931 

5* 

70 

1  2  J 

CHILLICOTHE 

1701  02 

HARDEMAN 

101  3*  15 

99  31 

1*00 

6, 

2 

CHISDS  BASIN 

1713  03 

BREWSTER 

Uf  29  16 

103  18 

5300 

22 

22 

1  2  3 

CIBOLO  CREEK 

17*1  07 

KARNES 

13l  29  01 

97  56 

302 

23 

2 

CLARENDON 

1761  02 

DONLEY 

10J  3*  36 

100  53 

2700 

1* 

19 

1  2  3 

CLARKSVILLE  2  E 

1772  04 

RED  RIVER 

10l  33  37 

95  01 

*20 

66 

75 

1  2  3 

CLAAKSVILLE  I  W 

1771  04  RED  RIVER 

10!  33  37   95  0* 

*6S 

C 

CLASSENS  RANCH 

1777  07  BEXAR 

13  29  39   98  22 

1000 

2 

CLAUOE 

1778  01  ARMSTRONG 

10  13  07  101  22 

3390 

8 

25 

1  2  3 

CLEBURNE 

1|00  03  JOHNSON 

1  32  20i  97  2* 

783 

62 

66 

1  2  3 

C LEVEL AND 

18101  08  LIBERTY 

1*1  30  22   95  03 

196 

B 

15 

1  2  3 

CLIFTON  9  E 

1123 

03 

BOSQUE 

1 

3i  *e 

97  26 

703 

5B 

2 

Station 


clodine 

coldspring  5  ssw 
coldwater  3  h 

COLEMAN 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

COLORADO  CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 
COMMERCE 
COMSTOCK 

CONCDRD 

CONLEN 

CONROE 

COOPER 

COPE    RANCH 

COPPERAS    COVE    NO    2 

CORNUDAS    SERVICE    STA 

CORPUS    CHR1STI 

CORPUS    CHRISTI    WB    AP      R 

CORSICANA 

CORYELL  CITY 

COTTDNWOOO 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

CRANOALL 

CRANE 

CRANFlLLS  GAP 

CRESSON 

CRIDER    RANCH 

CROCKETT 

CROSBYTQN 

CROSS  PLAINS 

CROSS  PLAINS  3  NNE     R 

CROWEL 


YSTi 


CITY 


CUERO  3  E 
CYPRESS  1  SW 
DACUS 
DAINGERFIELO  9  S 

DALHART  FAA  AIRPORT 

DALLAS  WB  AIRPORT 
OANEVANG  I 
DARRQUZETT 
OAVILLA 
OECATUR  2  SSW 


SE 


RlQ 


AP 


OENISON  DA| 
OENTON  2  SE 
DEPORT 

DEWEYVULE  5  S 

DIALVILLE  2  W 

DICKENS 

DILLEY 

DIME  BOX 

DIMMITT  6  E 

OIMMITT 

DOOLE  6  NNE 

ORYDEN 

ORYER  1  NW 

DUBLIN 

DUMAS 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

DUNDEE  6  NNW 

EAGLE  LAKE 

EAGLE  HTN  LAKE  OAH 

EAGLE  PASS 

EASTLANO 

EOEN  1 

EDEN  NQ  2 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

EDOM  2  NW 

EL  CAMPO 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

ELOORAOO  1  N 

ELDORADO  ll  NW 

ELDORAOO  19  SW 

ELECTRA 

ELGIN 

EMORY 

ENCINAL  3  NW 

EN&ELMAN  GAROENS 

ENNIS 

EVADALE 

EVANT 

FABENS 

FAIR    OAKS    RANCH 

FAIRFIELD 

FALCON   OAM 

FALFURRIAS 

FALLS  CITY  *  WSH 

FARMERSVILLE 

FEOOR 

FERRIS 

FIFE 

FISCHERS  STORE 

FLAT 

FLATQNIA  2  w 

FLOMQT  1  N 

FLORENCE  3  S£ 

FLORESVILLE 
FLOYOADA 
FLOYDADA  9  SE 


FORT  STOCKTON  33  SSW 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 
(FORT  WORTH  Wfi  AIRPORT  R 
FORT  WORTH  MEACHAM  FLO 
FORT  WORTH  FEDERAL  8LG 
FOWLERTON 
FRANKLIN 
FREDERICKSBURG 
FREEPORT  2  NW 
FREER 
FRIO  TOWN 

FRIONA 
FRISCO 
FROST 

FUNK  RANCH 
GAGEBY  1  WNW 
GAR 

GAINESVILLE 

(GALVESTON  WB  CITY      R 
GARCIA  LAKE  12  ENE 
GARDEN  CITY  1  E 

GARDEN  CITY  20  E 
BATESVILLE 

GEORGETOWN 
GEORGE  WEST 
BIDDINGS 

GILMER  2  W 
GIRVIN 
GLAOEWATER 
GLEN  ROSE 
GOLD 


County 


08  FORT  BEND 

SAN  JACINTO 
Olj  OALLAM 
02l  COLEMAN 
04!  8RAZ0S 

02  MITCHELL 
07  COLORADO 

03  COMANCHE 


1937|  04 
1941 


«USK 

OALI 


1956  04  MONTGOMERY 
19701  03  DELTA 
197*|  06|  STERLING 
19861  03'  CORYELL 
2012|  031  HUDSPETh 
201*  07  NUECES 
2015  07  NUECES 
2019.  03  NAVARRO 

202*  03!  CORYELL 
20*01  06;  GILLESPIE 
20*8'  09  LA  SALLE 
20301  09j  LA  SALLE 
2080*  031  KAUFMAN 
2002  05  CRANE 
20861  031  BOSQUE 
2096  03  HOOO 
2104  06  REAL 

0*  HOUSTON 

2121  01  CROSBY 
21281 03  CALLAHAN 
2131  03  CALLAHAN 
21*2' 02'  FOARD 
2160  09  ZAVALA 
21731  07  OEWITT 
2206!  08i  HARRIS 
2218J  0*1  MONTGOMERY 
2225  04;  MORRIS 
22401  0l|  HARTLEY 

22**|  03l  DALLAS 
2266'  061  WHARTON 
22B2I  01 I  LIPSCOMB 
2295  03;  MILAM 
2338  03|  WISE 
2352' 0*{  BOWIE 
2360| 06  VAL  VERDE 
239*  03  GRAYSQN 
2*0*  03  OENTON 
2415  03  LAMAR 


04  ORANGE 

04, CHEROKEE 
02    DICKENS 
09|  FRIO 
07'  LEE 
01,  CASTRO 
01,  CASTRO 
2527|  Q&i  MCCULLOCH 
2J9Q  051  TERRELL 
2595|  07!  GONZALES 


03  ERATH 

01  MOORE 

06  SCHLEICHER 

03  ARCHER 
j  2675.  07  COLORADO 
1  2678^  031  TARRANT 
2679] 09,  MAVERICK 
2713! 03'  EASTLAND 
27,1  06  CONCHQ 
274*1  06  CONCHO 

2768  08  JACKSON 
2772|  0*|  VAN  ZANDT 
27861  OBI  WHARTON 
2797'  05,  EL  PASO 
2811  06  SCHLEICHER 
2B12  06  SCHLEICHER 
281*1  06]  SCHLEICHER 
2B1B|  02;  WICHITA 
2820  07  BASTROP 
2902  0*  RAINS 


29251  U3|  ELLIS 

30001  0*  JASPER 
3005]  03l  CORYELL 
3033|  05  EL  PASO 
3038!  OTl  COMAL 
30*7!  0*1  FREESTONE 
3060  09l  STARR 
30631  09j  BROOKS 

3065|  07;  KARNES 
3080'  03  COLLIN 
3U2|  07|  LEE 

"133  031  EL  "" 


31*2  1 

31561  07 
3171,  03 
31B3;  07 
3196:  02 
3199|  03 

320l!  07 


;  3214,  01 


ucu 


LGCH 


COMAL 

CQRYEL' 

FAYETTE 

MOTLEY 

WILLIAMSON 

WILSON 


LOYD 


3 

1  3215'  Oil 
;  32251  01  LIPSCOMB 
I  3247|  03|  MONTAGUE 
I  3253,  01  HOWARD 
32621  05  JEFF  UAVIS 
3266  OS  HUDAPETH 
1  3270l  06  MENARD 
3278:  05  1 


3,15  03  COOKE 
1  3,30  081  GALVESTON 
3**2|  Oil  DEAF  SMITH 

34*5l  Ol|  GLASSCOCK 

34,6  06J  STERLING 
3*85j  03.  CORYELL 
35061  03  WILLIAMSON 
3508,  09  LIVE  OAK 
3323!  071  LEE 
35,6  04  UPSHUR 
35971  051  PECOS 
356!  0*  GREGG 
3391  Oil  SOMERVELL 
3605  06  GILLESPIE 


29  *2 

30  32 
16  28 

31  90 
1,  30  35 
3l  12  23 


31  5< 


2  36  1* 
I  14i  30  19 
10  33  22 


1  31  33 

3  30  10 
8  28  2 


95  41 

95  09 
102  38 

99  26 

96  2 

100  52 
96  32 
98  33 
95  53 

101  11 


39 


l1  31  46l  97  50 


151  32  32 

97  37 

10*7 

8  30  0* 

99  44 

2320 

15  31  IB 

95  27 

3*7 

1  33  40 

101  1* 

3021 

3.  32  07 

99  10 

1738 

3  32  10,  99  08 

1803 

101  33  391  99  43 

1*51 

8,  28  41   99  50 

581 

*l  29  05 

97  15 

19* 

Years  of 
record 


2570 
1235 
6480 


102 

33 

96 

51 

96 

11 

100 

19 

16 

97 

}6 

37 

100 

55 

96 

34 

97 

0  6 

93 

19 

93 

1  15  32  31 

5l  29  03 

I  2|  36  26 

!  I1  30  *7 

I  15  33  12 

10  33  32 

111  29  22 

10:  33  *9 

15  33  12 

10  33  31 


12  30  1, 

7  31  321  95 

1  33  37l  100  50 

1  8  28  *0,  99  10 

I  l!  30  21   96  ,9 

I  10|  34  33:  102  13| 

1  I  Ol  34  33!  102  19i 

,  3]  31  29;  99  34| 

1  11  30  031  102  07> 

,  4i  29  23[  97  16 

1  32  O61  96  201 

2'  35  32  101  58| 

3  30  48l  100  10; 


li  32  24 
3|  31  13 
3  31  13 


1  6  28  58 

I  T  3;  z3 

I  5|  29  12 


10  34  02 
I  31  10  21 
1 12  12  32 


100 

?9 

98 

69 

99 

51 

99 

50 

96 

,i 

95 

38 

96 

17 

106 

24 

100 

10 

100 

,2 

LOO 

57 

98 

55 

1  28  05   99  22 

I  26  20   98  01 

1  12  191  96  37 

I  30  20|  9,  05 

I  31  29:  98  09 

j  31  30|  106  09 

I  29  45l  98  38 

96  li 

1  26  33   99  08 

1  27  13   98  09 


13,  28 
I  15  33 

I  15!  32 

I  3|  3l 
*|  29 
1,  31 
6  29 
10  34 
l|  30 

13!  29 
1  33 
1  33 


1302' 
36551 

2120 
1051| 


98  0* 

96  22 

97  03 
32|  96  *0 
23  99  22 
59l  98  16 
19,  97  38 
*1  97  08 
14  100  59 

*bI  97  1 


591  101  20 
52  101  15 
00  OB 


3280  05 

PECOS 

3283  0: 

3284  03 

3285  03 

TARRANT 

3299;  OS 

LA  SALLE 

33211  04 

ROBERTSON 

3329  06 

GILLESPIE 

3340|  08 

BRAZORIA 

3341  OS 

DUVAL 

3366|  09 

FRIO 

3368,  01 

PARMER 

33701  03 

COLLIN 

3379|  03 

NAVARRO 

3401  06 

IRION 

3410  01 

HEMPHILL 

3411'  02 

BQROEN 

33  291  97 

32  06  101  ZZ\ 

30  3t  103  53 

31  IB  105  51, 
30  56  100  071 
30  23  103  02 

9  30  52  102  5* 

15  32  50   97  03' 

15  32  *9   97  21 

15|  32  *5l  97  20| 
8'  28  2B   98 

I  31  02   96  29 

31  30  1&1  98  52 

1  28  391  3-  23 

5|  27  33   9B  37 

8  29  01   99  19 

10  34  3e:  102  ,3 

15'  33  09l  96  50 

1S|  32  05   96  ,8 

3l  31  29:  100  48 

33  37'  100  21 

32  *6|  101  27l 

33  38      97  06 


*00 

3180 
31231 
2780 
1000 
27,0 
,800 
3910 
2120 
4390 

3000 


10    . 


IBl 


31 


101  08 

97  46 

97  41 

98  08 

96  561 


1    31  26 

1    30  38 

8,  28  19 

I      3:  30  ll1 

10    32  **      94    59' 

9i  31  05;   102    24 

12    32  32      94    57 

1|  32  1*      97   45| 

3    30  21      98    42 


2380 
850 
730 


390      53      S3 


Opened 

og  rlfwtin1 

during  yr. 


si 

£1 


STATION  INDEX 


1 

Years  of 

Opened 

O 

YQmrfi 

or  closed 

6 

2 

V 

EX 

ffl 

-O 

3 

C 

during  yr. 
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Station 

z 

0   County 

0 

0 

Q. 

O. 

to 

X 

B 

55 

a 

3 

'& 

> 

E 

3 

a. 

5  3  £ 
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tables 

1 

> 

31 

Q 

To 

1-1 

J 

CD 

E-H 

u 

n 

il 

:-■ . ": '  ■  -  -  ,  ' ; 

3614 

03  HILLS 

3 

31  27 

98  34 

1580 

9 

36 

1  2  3 

CDLUD 

3618 

07:  GOLIAQ 

13 

28  *0 

97  24 

160 

31 

56 

1  2  3 

COlUO  1  SE 

3620  07  GOLUU 

13 

28  38 

97  23 

91 

20 

2 

GONZALES 

36221  07'  GONZALES 

29  30 

97  27 

312 

5 

M 

I  2  3 

CORDQNVILLE 

36*21  031  GRAYSON 

10 

33  48 

96  51 

710 

C 

80MUH 

36*6  03  EASTLANO 

1 

32  13 

98  *0 

1*00 

c 

GRAHAM 

3&68  03  YOUNG 

1 

33  06 

98  35 

10*5 

63 

83 

1  2  1 

6RAMURV 

3673.  03|  HOOO 

1 

32  27 

97  *8 

740 

26 

26 

1  2  3 

GRANOFALLS  3  SSE 

3680  OS  WARD 

9 

31  IB 

102  50 

24*0 

7 

on 

1  2  3 

GRANGER 

3635  03  wULUMSON 

1 

30  43 

97  26 

575 

2 

2 

BUPELAHD 

3699  0«  HOUSTON 

7 

31  29 

95  29 

*80 

3* 

2 

GRAPEVINE  D*M 

36911  03  TARRANT 

15 

32  5B 

97  03 

585 

16 

20 

10 

1  2  3»C 

GREENVILLE  7  NH 

373*i  031  HUNT 

1Z 

33  12 

96  13 

610 

08 

69 

1  2  3 

GROESBECK 

3770'  03  LIMESTONE 

1 

31  32 

96  32 

*7* 

7 

7 

1  2  3 

GKOVETQN  1  SE 

3778  0*  TRINITY 

15 

31  03 

95  07 

305 

29 

12  3 

G«UVE« 

3787  01  HANSFQRO 

£ 

36  15 

101  24 

3169 

8 

28 

1  2  3 

SUMTER 

3822  --■■    GRAYSON 

15 

33  27 

96  45 

723 

23 

2 

GUTHRIE 

3628  02'  KING 

10 

33  37 

100  20 

1770 

26 

1  2  3 

NAGANSPORT 

38*6  0*  REO  RIVER 

10 

33  23 

95  14 

315 

26 

2 

HALL  RANCH 

3871  06  KERR 

* 

30  08 

99  36 

2260 

C 

HALLETTSVlLLE 

3S73,  07  LAVACA 

6 

29  27 

96  56 

235 

77 

77 

1  2  3 

HAMILTON  2SSE 

38BAI  03,  HAMILTON 

1 

31  41 

9B  07 

1268 

8 

54. 

1  2  3 

HAMLIN 

3890  02'  JONES 

1 

32  53 

100  07 

171B 

59 

2 

HARLETQN 

39*1  04  HARRISON 

10 

32  41 

9*  35 

290 

20 

2 

HARLlNCEN 

39*3  lOi  CAMERON 

11 

26  13 

97  *1 

38 

54 

55 

1  2  3 

HARPER 

395-.  061  GILLESPIE 

3 

30  IB 

99  15 

2080 

29 

2 

HART 

3972  Ol!  CASTRO 

10 

34  23 

102  07 

3650 

io 

2 

HARTLEY 

3981;  01!  HARTLEY 

2 

35  53 

102  2* 

3915 

24 

2 

HASKELL 

3992j  021  HASKELL 

1 

33  10 

99  ** 

1605 

15 

15 

12  3 

HAWKINS  1  E 

4020  04  MOOD 

12 

32  35 

95  11 

335 

21 

2 

HE66RONVILLE 

*Q58  09  JIM  HOGG 

5 

27  IB 

98  *0 

559 

9 

DO 

1  2  3 

HEMPHILL 

4076  04  SABINE 

12 

31  20 

93  52 

273 

3 

3 

1  2  3 

HEMPSTEAD 

4080,  04|  WALLER 

1 

30  06 

96  05 

251 

7 

07 

1  2  3 

HENDERSON 

4081, 0*  RUSK 

32  11 

9*  *B 

456 

27 

00 

1  2  3 

HENRIETTA 

*093  03  CLAY 

10 

33  49 

98  12 

900 

72 

78 

1  2  3 

HEREFORD 

4098!  01  OEAF  SMITH 

10 

3*  48 

102  28 

3840 

33 

3B 

I  2  3  C 

HEWITT  1  SE 

4122  03  MCLENNAN 

31  27 

97  11 

6*2 

84 

2 

HICO 

41371  03,  HAMILTON 

31  59 

98  02 

1095 

53 

58 

I  2  3 

HICfilNS 

41*01  Oil  LIPSCOMB 

2 

36  07 

100  01 

2570 

28 

2 

HILLS60RQ 

*182  03  HILL 

1 

32  01 

97  07 

550 

65 

65 

1  2  3 

HINDES 

M91  09'  ATASCOSA 

6 

2B  43 

98  *8 

360 

C 

HlTCMLAND 

*196|  Ui;  HANSFQRO 

2 

36  30 

101  19 

3100 

25 

2 

HONDO 

*2S4I  07'  MEDINA 

8 

29  21 

99  08 

901 

7* 

1  2  3 

HONEY  COVE 

*257  03'  FANNIN 

10 

33  35 

95  54 

670 

53 

2   C 

HCROS  CREEr  D*H 

*27B  U2  COLEMAN 

3 

31  51 

99  34 

1962 

16 

16 

16 

1  2  3K 

HDR6ER 

*280  0*  JASPER 

7 

31  00 

94  10 

no 

25 

2 

HOUSTON  INCONT  AP 

*300  OB,  HARRIS 

29  59 

95  22 

96 

I  2  3  C 

■HOUSTON  W8  CITY       fl 

*30S|  08!  HARRIS 

1* 

29  *6 

95  22 

41 

NOV 

1  2  3  C 

HOUSTON  (Si  AIRPORT 

*307  OBi  HARRIS 

14 

29  39 

95  17 

50 

45 

5* 

1  2  3 

HOUSTON-ADOICKS 

*JC9  06  HARRIS 

14 

29  *6 

95  39 

91 

C 

HOuSTQn-ALIEF 

4311  08,  HARRIS 

14 

29  *3 

95  36 

71 

c 

HOUSTON-BARKER 

*313l  08  HARRIS 

1* 

29  *9 

95  44 

130 

26 

2 

HOUSTON-DEER  PARK 

43151  08  HARRIS 

29  43 

95  OB 

35 

24 

2 

HOUSTON-HEIGHTS 

*321  OB'  HARRIS 

14 

29  47 

95  26 

65 

23 

2 

I  HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

4323!  08,  HARRIS 

14 

29  52 

95  25 

93 

26 

2 

HOuSTON-WESTBURY 

*329|  08  HARRIS 

14 

29  40 

95  28 

65 

26 

2 

HOUSTON-NDRTH  HOUSTON 

*327'  08.  HARRI5 

29  53 

95  31 

111 

26 

2 

HOUSTON-SIN  JACINTO  Om 

432B  08  HARRIS 

29  55 

95  09 

58 

15 

2 

1  HOUSTON-S»TSUH4 

*329  OB  HARRIS 

29  55 

95  37 

118 

C 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

*331,  OB,  HARRIS 

1* 

29  *6 

95  30 

92 

26 

2 

HUCKABAY 

*3*3  03  ERATH 

1 

32  21 

98  18 

1451 

7 

2 

HUMBLE 

*362  OB  HARRIS 

14 

30  00 

95  15 

98 

15 

2 

HUMBLE  PUMP  STA  5  NE 

*363|  061  SUTTON 

3 

30  23 

100  u 

2320 

29 

2 

HUNT 

*374j  06!  KERR 

30  04 

99  20 

1763 

28 

2 

HUNTSVULE 

*382  04  WALKER 

15 

30  43 

95  33 

494 

85 

BB 

1  2  3 

HURST  SPRINGS 

*390  03  CORYELL 

31  39 

97  43 

1074 

7 

2 

HYE 

**02  06  BLANCO 

3 

30  15 

98  34 

1456 

29 

2 

IMPERIAL 

4*25:  05  PECOS 

9 

31  16 

102  42 

2360 

29 

2   C 

INDIAN  GAP 

4*40  03  HAMILTON 

1 

31  40 

96  25 

1575 

26 

2   C 

IREDELL 

44761  03  BOSQUE 

1 

31  59 

97  53 

90S 

C 

JACKSBORO 

4517  031  JACK 

15 

33  14 

98  09 

109B 

28 

42 

1  2  3  C 

JACKSON  HlLL  GUARD  STA 

*523  0*1  SN  AUGUSTINE 

7 

31  IB 

9*  17 

323 

27 

1  2  3 

JACKSONVILLE 

*525<  0*1  CHEROKEE 

7 

31  58 

95  17 

520 

16 

16 

1  2  3 

JAMES  RIVER  RANCH 

*538  Ot  MASON 

3 

30  32 

99  23 

1552 

29 

2 

JARRELL 

*S56  03|  WILLIAMSON 

1 

30  49 

97  36 

665 

28 

2 

JASPER  3  Sw 

*563,  04,  JASPER 

7 

30  5* 

9*  02 

290 

16 

29 

1  2  3 

JAYTQN 

4570' 02  KENT 

33  15 

100  3* 

2010 

8 

1  2  3  C 

JEODO  2  NNE 

*575  07 

BASTRUP 

29  50 

97  IB 

472 

29 

2 

JEFFERSON 

*577  0* 

MARION 

10 

32  46 

94  21 

205 

5-5 

2   C 

jEWETT 

*591  0* 

LEON 

15 

31  21 

96  09 

506 

7 

2   C 

JOHNSON  CITY 

*605,  06 

BLANCO 

3 

30  17 

98  25 

1185 

6 

6 

1  2  3 

JOUROANTON 

*6*7  09 

ATASCOSA 

8 

28  5* 

98  33 

*97 

29 

2 

JUNCTION 

*670  06 

KIMBLE 

3 

30  30 

99  47 

1760 

1 

1 

1  2  3  C 

JUNO 

*672  06,  VAL  VERDE 

11 

30  09 

101  07 

1800 

6 

6 

1  2  3 

JUSTIN  A  S 

4679i  03  DENTON 

15 

33  02 

97  19 

720 

C 

KAFFIE  RANCH 

4682  091  JIM  HQGG 

5 

27  05 

9B  35 

480 

* 

2 

KARNACK 

4693  04'  HARRISON 

10 

32  41 

94  09 

230 

27 

27 

1  2  3 

KARNES  CITY 

4696  07!  KARNES 

13 

28  53 

97  54 

393 

30 

2 

KATY  WOLF  HILL 

4704  061  HARRIS 

14 

29  54 

95  50 

171 

17 

2 

KAUFMAN 

4705,  03  KAUFMAN 

15 

32  35 

96  19 

438 

70 

67 

1  2  3 

KEMPNER 

*7*5  06>  LAMPASAS 

I 

31  04 

98  00 

886 

7 

2 

KENEDY 

*752  07i  KARNES 

13 

2B  49 

97  51 

283 

20 

22 

1  2  3 

KGNNEDALE  6  SSw 

*761  03  TARRANT 

15 

32  34 

97  14 

752 

23 

2 

KENT 

*767  01  CULBERSON 

31  04 

104  14 

4220 

6 

26 

1  2  3 

KERRVILLE 

*780  061  KERR 

30  02 

99  08 

1650 

73 

63 

1  2  3 

KILLEEN 

*79l  03  BELL 

1 

31  07 

97  *3 

796 

12 

24 

1  2  3 

KlNGSVILLE 

*810  07  KLEBURG 

5 

27  32 

97  53 

62 

20 

20 

12  3 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

4819  04  NEWTON 

12 

30  37 

93  *9 

175 

40 

-0 

1  2  3 

KNAPP  6  S- 

48*ll  02  BORDEN 

3 

32  37 

101  13 

2610 

38 

2 

KOPPERL 

*B66  03  BOSQUE 

1 

32  04 

97  30 

57* 

C 

KOUNTZE 

4B7BI  04i  HARDIN 

7 

30  22 

94  19 

85 

C 

KRESS 

48B0J  Ol]  SWISHER 

10 

34  22 

101  *5 

3477 

C 

LA  GRANGE 

4903  07  FAYETTE 

3 

29  5* 

96  53 

256 

6 

14 

1  2  3 

L*  PRVUP 

4920!  09  ZAVALA 

8 

28  57 

99  50 

741 

50 

51 

1  2  3  C 

L*  TUNA  I  S 

4931  05  EL  PASO 

11 

31  58 

106  3* 

3800 

26 

26 

1  2  3 

LAKE  ABILENE 

4960  02  TAYLUR 

1 

32  14 

99  54 

1765 

8 

2 

LAKE  BRIDGEPORT  DAM 

4972!  03|  WISE 

15 

33  13 

97  50 

881 

C 

LiKE  COLORADO  CITY 

497*1  021  MITCHELL 

3 

32  20 

100  55 

2100 

C 

LAMESA  1  SSE 

5013  Oil  DAWSON 

3 

32  42 

101  56 

2965 

*2 

59 

1  2  3 

LAMPASAS 

5018  06  LAMPASAS 

1 

31  03 

98  11 

1024 

77 

77 

1  2  3 

LANGTRY 

50*81 06  VAL  VERDE 

11 

29  48 

101  34 

1290 

2 

2 

I  2  3  C 

LANGTRY  NO  2 

5049  06!  VAL  V£RDE 

tl 

29  48 

101  34 

1340 

JAN 

C 

LAREDO  NQ.  2 

5060  09  "EB6 

11 

27  31 

99  28 

491 

5 

9 

5 

1  2  3«C 

L*VON  0AM 

50941  03{  COLLIN 

15 

33  02 

96  29 

50* 

16 

20 

16 

1  2  3*C 

LAWN 

50971  02!  TAYLOR 

3 

32  08 

99  *5 

1907 

29 

2 

LEAKEY 

51131  061  HEAL 

8 

29  4* 

1622 

C 

LEAKEY  NO  2 

5114  06.  REAL 

8 

29  *2 

99  50 

1600 

7 

7 

1  2  3 

LENORAH 

5158  01  MARTIN 

3 

32  18 

101  53 

2800 

28 

2 

LEVELLANQ 

51B3  01,  HOCKLEY 

1 

33  3* 

102  23 

3550 

29 

29 

1  2  3 

LEWISVILLE  DAM 

5192[  03  DENTON 

15 

33  04 

97  01 

556 

6 

2   C 

LEXINGTON 

5193:  07  LEE 

1 

30  25 

97  01 

465 

8 

8 

1  2  3  C 

LIBERTY 

5196  Q8  LIBERTY 

15 

30  03 

9*  *9 

35 

66 

05 

1  2  3 

LINDEN 

5229  0*  CASS 

10 

33  01 

9*  22 

403 

29 

1  2  3 

LIPAN 

52*3  03:  HOOO 

1 

32  31 

99  03 

930 

21 

2 

LIPSCOMB 

52*7'  01  LIPSCOMB 

2 

36  1* 

100  16 

2450 

7 

29 

1  2  3  C 

LITTLEF1ELD  NO.  2 

5265  01  LAMB 

1 

33  5* 

102  20 

3500 

16 

41 

1  2  3 

LIVINGSTON  2  NNE 

5271  0*  POLK 

15 

30  ** 

9*  56 
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32 

32 

1  2  3 

LLANO 

5272  06  LLANO 

i 

30  45 

98  41 

1040 

77 

77 
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LOCKHART  2  NH 

5284;  07|  CALDWELL 

29  5* 

97  *2 
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29 

2 

LONDON 

5312.  Obi  KIMBLE 

3 

30  40 

99  35 

1695 

C 

LONG  LAKE 

5327  04.  ANDERSON 

IS 

31  39 

95  *7 

236 

63 

2 
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5341  041  GREGG 

12 

32  28 

9*  ** 
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81 

94 

1  2  3 

LOOP 

5351  Ol!  GAINES 

3 

32  5* 

102  25 
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26 

2 

LORAINE 

5358  02  *ITCM£LL 

3 

3?  24 

100  43 

2285 

C 

LORENZO 

5363  01  CROSBY 

1 

33  40 

101  32 

3170 

22 

2 

LOVcL*0Y 

539B  0*  HOUSTON 

15 

31  08 

95  27 
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6 
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1  2  3  C 

LUBBOCK  9  N 

S*10l  01,  LUBBOCK 

33  42 

101  *9 

3250 

c 
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5*U  01  LUBBOCK 

1 

33  39 

101  *9 

3Z54 

55 

57 
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i   LUFKIN  FAA  AIRPORT 

5*24  Q*  ANGELINA 

7 

31  1* 

9*  *5 
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99 

60 
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07 
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* 

29  41 
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LYNXHAVEN  RANCH 

5649 

06 

KERR 

t. 

29  SB 

99  27 

1996 

28 

2 

HA8ANK  4  SSW 

5461 

0-> 

KAUFMAN 

15 

32  19 

96  07 

350 

C 

MADISONVILLE 

5*77 

0* 

MADI5QN 

15 

30  57 

95  55 

230 

27 

38 

I  2  3 

MAGNOLIA 

5*96  0* 

MONTGOMERY 

14 

30  13 

95  *5 

275 

15 

2 

MARATHON 

5579  05 

BREWSTER 

11 

30  12 

103  14 

*060 

36 

39 

1  2  3 

MARCO 

5563  06 

CONCHO 

3 

31  07 

9*  33 

1995 

29 

2 

MARFA  9  W 

5592,  05 

PRESIDIO 

11 

29  33 

104  2* 

2562 

41 

41 

HAY 

C 

MARFA  NO  2 

5596,  05 

PRESIDIO 

11 

30  IB 

10*  01 

*710 

11 

11 

1  2  3  C 

MARFA  16  SSE 

56001  05 

PRESIOO 

11 

30  06 

103  53 

4660 

C 

MARLIN 

5611'  03 

FALLS 

1 

31  19 

96  5* 

419 

25 

40 

1  2  3 

MARSHALL 

5618  0* 

HARRISON 

12 

32  32 

9*  21 

352 

69 

68 

1  2  3 

MARYS  CREEK 

5646  03 

PARKER 

15 

32  4* 

97  29 

755 

23 

2 

MASON 

5650  06 

MASON 

3 

30  4* 

99  13 

1586 

13 

38 

1  2  3 

MATADOR  NO  2 

5656{  02 

MOTLEY 

10 

3*  01 

100  50 

2390 

C 

MATAOOR 

56581  02 

MOTLEY 

10  34  01 

100  so 

2280 

22 

28 

12  3 

MATAGORDA  NO  2 

5659 

06 

MATAGORDA 

5  28  42 

95  58 

10 

*2 

59 

1  2  3 

MATHIS 

5661 

07 

SAN  PATRICIO 

B|  28  06 

8* 

6 

1  2  3 

MAUD 

5607 

0* 

BUWIE 

101  33  20 

9*  21 

307 

29 

2 

MAYPEARL 

ba^s 

03 

ELLIS 

15  32  19 

97  01 

932 

C 

MC  ALLEN 

5701 

10 

HIDALGO 

11 

26  12 

98  13 

122 

28 

28 

1  2  3 

MC  ALLEN  FAA  AP 

5702 

10 

HIDALGO 

11 

26  11 

98  1* 

100 

a 

8 

1  2  3 

MC  CAMEY 

W07 

06 

UPTON 

9 

31  06 

102  12 

2*5* 

37 

37 

1  2  3 

MC  COOK 

5721 

10 

HIDALGO 

5,  26  30 

98  23 

229 

2B 

28 

B 

1  2  34 

MEDINA 

57*2 

06 

BANDERA 

13;  29  46 

99  15 

1625 

5 

5 

1  2  3 

MC  GREGOR 

5757 

03 

MCLENNAN 

31  26 

97  25 

718 

9 

13 

I  2  3 

MC  KINNEY 

5700 

03 

COLLIN 

15 

33  12 

96  37 

612 

53 

65 

1  2  3 

MC  LEAN  3  E 

5770 

01 

GRAY 

10 

35  14 

100  33 

2880 

8 

1  2  3  C 

MCMAHAN 

5779 

07 

CALDWELL 

29  51 

97  31 

455 

C 

MEMPHIS 

5821 

02 

HALL 

10 

3*  4* 

100  33 

2100 

62 

60 

1  2  3 

MENARO 

5822 

06 

MENARD 

3 

30  55 

99  47 

1951 

8 

59 

1  2  3 

MENTONE  2  S 

5828 

05 

LOVING 

9 

31  41 

103  36 

2700 

7 

26 

1  2  3 

MERCEOES  6  SSE 

5830 

10 

HIDALGO 

11 

26  04 

97  5* 

75 

27 

2 

MERCURY 

58-0 

06 

MC  CULLOCH 

3 

31  25 

99  10 

14*0 

C 

MERIDIAN  STATE  PARK 

saw 

03 

BOSQUE 

1 

31  53 

97  *2 

1029 

7 

2 

MERTZON 

5859 

06 

IRION 

3 

31  16 

100  50 

2200 

7 

28 

1  2  3 

MEXIA 

5869 

03 

LIMESTONE 

1 

31  41 

96  29 

529 

6* 

66 

1  2  3 

MIAMI 

5875  01 

ROBERTS 

2 

35  *2 

100  36 

27** 

61 

65 

1  2  3 

BMIDLAND  WB  AIRPORT     R 

5890  01 

MIDLAND 

3 

31  56 

102  12 

2691 

15 

19 

I  2  3  C 

MIDLAND  *  EN£ 

5891  01 

MIDLAND 

3 

32  01 

102  01 

27*0 
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REFERENCE    NOTES  TEXAS 

1969 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst,   Weather  Bureau  Airport  Station, 
Airport  Administration  Building,   3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION 
DATA  TEXAS". 
DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in   *F,    precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  dally  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  Is  the  total  wind 
movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 
+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//           Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;      however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals     shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc,  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the    Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.    C.   20402,   for  $1.  00.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 

stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,   price   15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent   of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington, 
D.   C.     20402.  


USCOMM-ESSA-ASHEVILLE -3/27/70-1900 


i°        S  litis  ■=       °      I    5 


•^8         itf  = 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

MAURICE  H  ST  WIS,  Sicuun 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  D<\TA  SERVICE 


TEXAS 


JANUARY  1970 


Volume  75  No.  1 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


\PP 


. 

1  ■ 

! 

Temperature 

Precipitation 

jj 

•1 

<2 

< 

f  z 

11 

i 

£ 
a 

I 

j 

• 
a 

5. 
a 

I 
a 

No.  of  Days 

3 

■3 
.1 
SZ 
J  1 

a 

o 

£ 
a 

Snow.  Sleet 

No.  ot 

Day. 

Sutton 

Max. 

Min. 

3 

•a-o 

Q  S 

11 

£ 
a 

£ 

• 

i 

s 

u 

I  1 

si 

■Is 

*    *    » 
HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  M6  AIRPORT    //R 

46. B 

19.5 

33.2 

-    3.5 

79 

24 

1 

6 

981 

0 

7 

29 

0 

.02 

-   .63 

.02 

5 

.1 

2 

4  + 

0 

0 

0 

ANDREWS 

58.6 

27.3 

43.0 

78 

24 

10 

6 

677 

0 

0 

24 

0 

T 

T 

21 

T 

0 

0 

0 

0 

BIG  SPRING 

59.7 

30.1 

44.9 

80 

24 

14 

6 

615 

0 

0 

20 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

80RGER  3  H 

48.9 

21.8 

35.4 

78 

27 

6 

8 

912 

0 

3 

26 

0 

.02 

.02 

5 

.5 

1 

2  + 

0 

0 

0 

BRAVO 

49.7 

19.3 

34.5 

78 

24 

0 

6 

937 

0 

4 

28 

1 

T 

T 

18+ 

T 

0 

0 

0 

0 

8R0HNFIEID  NO  2 

53.9 

22.1 

38.0 

83 

25 

6 

8 

829 

0 

3 

28 

0 

T 

-   .59 

T 

22+ 

T 

1 

1 

0 

0 

0 

CANADIAN  1  ENE 

49.0 

20.9 

35.0 

80 

27 

2 

8 

921 

0 

6 

2b 

0 

T 

T 

21  + 

T 

0 

0 

0 

0 

CANYON 

52. 9M 

20. BM 

36. 9M 

77 

24 

4 

6 

862 

0 

3 

29 

0 

.04 

.04 

5 

.4 

1 

6+ 

0 

0 

0 

CHANNING  NO.  2 

47.1 

18.7 

32.9 

76 

25 

2 

7+ 

987 

0 

5 

29 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAUDE 

— CROSBYTON 

49.4 

22.4 

35.9 

-  3.8 

81 

25 

10 

9+ 

895 

0 

5 

26 

0 

T 

-   .92 

T 

19+ 

T 

T 

19+ 

0 

0 

0 

DALHART  FAA  AIRPORT 

47.5 

18.2 

32.9 

77 

24 

4 

8  + 

990 

0 

4 

31 

0 

T 

-   .44 

T 

17+ 

T 

T 

1 

0 

0 

0 

DIMMITT 

49.5 

1B.1 

33.8 

78 

25 

0 

6 

961 

0 

5 

30 

1 

.05 

.05 

19 

.5 

T 

19 

0 

0 

0 

DUMAS 

47.5 

18.1 

32.8 

79 

25 

3 

6 

991 

0 

5 

29 

0 

0   .10 

0   .10 

IB 

1.0 

1 

18 

1 

0 

0 

FLOYDAOA 

48.  B 

20.9 

34.9 

79 

25 

8 

10+ 

926 

0 

5 

27 

0 

T 

T 

17+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

FOLLETT 

44.3 

IB. 5 

31.4 

72 

28 

0 

9+ 

1033 

0 

9 

28 

2 

.12 

.06 

20+ 

2.0 

1 

20+ 

0 

0 

0 

FRI1NA 

47.3 

19.5 

33.4 

75 

25 

-  2 

7+ 

972 

0 

6 

27 

2 

D   .85 

D   .40 

18 

8.0 

7 

19 

2 

0 

0 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

47.0 

17.6 

32.3 

77 

25 

0 

9  + 

1009 

0 

7 

29 

3 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GARDEN  CITY  1  E 

54.8 

25.0 

39.9 

83 

28 

8 

8 

769 

0 

1 

24 

0 

T 

-   .74 

T 

1 

T 

T 

1 

0 

0 

0 

GRUVER 

49.9 

17.5 

33.7 

82 

24 

0 

6 

962 

0 

3 

30 

1 

T 

T 

18+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEREFORD 

47.4 

17.8 

32.6 

76 

25 

0 

7 

998 

0 

5 

30 

1 

T 

T 

18+ 

T 

0 

0 

0 

0 

— LAMESA  1  SSE 

55.3 

22.8 

39.1 

-  2.4 

83 

25 

12 

8  + 

797 

0 

2 

27 

0 

T 

-   .75 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEVELLAND 

52.1 

20.9 

36.5 

82 

25 

6 

7 

875 

0 

3 

27 

0 

T 

T 

6 

T 

0 

0 

0 

0 

LIPSCOMB 

46.1 

14.2 

30.2 

79 

28 

-  1 

9+ 

1070 

0 

7 

31 

4 

T 

T 

19* 

T 

0 

0 

0 

0 

LlTTLEFIELD  NO.  2 

51.5 

22.3 

36.9 

80 

25 

8 

7+ 

864 

0 

4 

26 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUBBOCK  MB  AIRPORT       R 

53.7 

21.2 

37.5 

-  1.7 

83 

24 

7 

7 

846 

0 

1 

27 

0 

T 

-   .68 

T 

31  + 

T 

1 

1 

0 

0 

0 

MC  LEAN  3  E 

44.3 

21.2 

32. B 

80 

25 

5 

8 

993 

0 

7 

26 

0 

.10 

.10 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

MIAMI 

45.4 

17.5 

31.5 

-  3.7 

77 

28  + 

4 

9+ 

1033 

0 

6 

29 

0 

T 

-   .70 

T 

20+ 

T 

T 

16+ 

0 

0 

0 

MIDLAND  WB  AIRPORT     //R 

56.5 

27.4 

42.0 

-  2.0 

80 

27+ 

11 

7 

706 

0 

0 

25 

0 

.01 

-   .79 

.01 

2 

.1 

T 

22  + 

0 

0 

0 

MIDLAND  4  ENE 

58.7 

27.5 

43.1 

80 

25 

9 

7 

670 

0 

0 

24 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MORTON 

51.  B 

21.2 

36.5 

80 

26 

3 

6  + 

875 

0 

2 

26 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MULESHOE  1 

50.4 

18.5 

34.5 

-  2.2 

78 

26 

3 

8+ 

938 

0 

3 

29 

0 

T 

-   .65 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

DLTON 

49.  6 

19.6 

34.7 

78 

25 

6 

6 

932 

0 

4 

29 

0 

.03 

.03 

12 

T 

0 

0 

0 

0 

PAMPA  NO.  2 

45.7 

18.9 

32.3 

76 

28  + 

1 

6 

1006 

0 

5 

29 

0 

D   .15 

-   .38 

0   .10 

6 

1.5 

3 

6 

1 

0 

0 

P4NHANDLE 

48.5 

19.4 

34.0 

76 

24 

0 

6 

956 

0 

3 

27 

1 

T 

T 

19+ 

.3 

2 

3+ 

0 

0 

0 

PERRYTON  5  NNE 

45.5 

13.6 

29.6 

76 

28  + 

-  2 

e 

1091 

0 

9 

31 

2 

T 

-   .61 

T 

22  + 

T 

T 

6+ 

0 

0 

0 

PLAINS 

53. 2M 

19. 5M 

36. 4M 

81 

25 

4 

7+ 

880 

0 

2 

29 

0 

T 

T 

21  + 

T 

0 

0 

0 

0 

PLAINVIEM 

51.1 

22.6 

36.9 

-  2.7 

79 

25 

7 

6 

866 

0 

3 

26 

0 

.00 

-   .80 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEMINOLE 

55.2 

23.1 

39.2 

81 

25 

6 

7+ 

793 

0 

2 

26 

0 

T 

T 

22+ 

T 

T 

10  + 

0 

0 

0 

SILVERTON 

47.2 

19.1 

33.2 

78 

25 

5 

7+ 

979 

0 

5 

27 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

-  SPEARMAN 

49.2 

17.1 

33.2 

-   .7 

79 

24 

0 

8 

978 

0 

3 

28 

1 

.03 

-   .72 

.02 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

STRATFORD 

46.7 

16.2 

31.5 

79 

25 

1 

6 

1034 

0 

6 

31 

0 

T 

T 

21+ 

T 

T 

10  + 

0 

0 

0 

SUNRAY  *  SW 

51.0 

20.6 

35.8 

79 

25+ 

4 

8+ 

898 

0 

3 

29 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAHOKA 

53.8 

22.4 

38.1 

83 

25 

10 

10+ 

829 

0 

3 

2  6 

0 

T 

T 

19 

T 

0 

0 

0 

0 

TULIA 

48.4 

20.4 

34.4 

79 

25 

5 

7+ 

941 

0 

4 

26 

0 

T 

T 

19+ 

T 

T 

1 

0 

0 

0 

~  VEGA 

45.6 

17.4 

31.5 

-  4.4 

74 

25 

-  3 

6 

1032 

0 

9 

28 

2 

0   .07 

-   .60 

D   .05 

5 

.5 

1 

6* 

0 

0 

0 

DIVISION 

35.3 

-  2.9 

.04 

-   .62 

.3 

*    •    » 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  HB  AIRPORT     //R 

53.2 

26.3 

40.8 

-  3.8 

82 

28 

11 

7 

748 

0 

3 

21 

0 

.04 

-   .84 

.02 

2 

.2 

T 

19  + 

0 

0 

0 

ANSON 

56.4 

29.8 

43.1 

81 

24 

12 

6 

673 

0 

2 

IB 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASPERMONT  2  SSW 

51.1 

24.4 

37.8 

81 

25 

11 

10+ 

835 

0 

5 

24 

0 

T 

-   .75 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

—  BALLINGER  1  SW 

57.0 

28.0 

42.5 

-  2.7 

S3 

28 

9 

7 

692 

0 

0 

20 

0 

.39 

-   .91 

.30 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

48.4 

24.0 

36.2 

84 

24 

10 

S 

887 

0 

4 

26 

0 

.02 

-   .80 

.02 

17 

T 

T 

2  + 

0 

0 

0 

CLARENDON 

47.1 

18.9 

33.0 

81 

25 

6 

S 

987 

0 

5 

30 

0 

T 

T 

18  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

—  COLEMAN 

56.5 

29.0 

42.8 

-  4.7 

84 

28 

16 

7 

682 

0 

1 

21 

0 

.21 

-  1.35 

.20 

2 

3.0 

T 

2 

1 

0 

0 

COLORADO  CITY 

59.1 

27.4 

43.3 

82 

28  + 

11 

7 

669 

0 

0 

22 

0 

T 

T 

16  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

DICKENS 

55. OM 

25. 6M 

40. 3M 

84 

26 

10 

9 

758 

0 

4 

25 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA 

48.9 

25.4 

37.2 

78 

29+ 

13 

9 

B54 

0 

3 

25 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GAIL 

55.0 

28.3 

41.7 

S3 

24 

10 

9 

717 

0 

1 

24 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GUTHRIE 

M 

M 

M 

84 

24 

12 

6 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HASKELL 

51.6 

26.8 

39.2 

81 

25 

13 

9 

791 

0 

4 

22 

0 

.00 

-   .91 

.00 

.0 

T 

3  + 

0 

0 

0 

HORDS  CREEK  DAM 

52.6 

27.1 

39.9 

82 

29 

14 

7 

773 

0 

3 

21 

0 

.Ob 

.08 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

JAYTON 

52. 7M 

23".  6 

38.  2M 

33 

25 

12 

9 

819 

0 

3 

25 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MATADOR 

50.5 

24.2 

37.4 

85 

25 

11 

9 

852 

0 

5 

25 

0 

.01 

.01 

17 

T 

2 

1 

0 

0 

0 

MEMPHIS 

47.4 

22.8 

35.1 

-  4.0 

80 

29+ 

10 

10  + 

918 

0 

6 

29 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MUNDAY 

54.5 

27.0 

40.8 

82 

24 

13 

9 

744 

0 

3 

21 

0 

T 

-   .96 

T 

21  + 

T 

2 

1 

0 

0 

0 

PAOUCAH 

49.3 

24.5 

36.9 

86 

25 

12 

9 

865 

0 

4 

25 

0 

T 

T 

19  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

POST 

52. 9M 

27. 7M 

40. 3M 

84 

25 

12 

9 

758 

0 

2 

23 

0 

.00 

-   .77 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OUANAH  5  SE 

46.4 

21.8 

34.1 

-  6.2 

S3 

25 

9 

9 

949 

0 

6 

28 

0 

.01 

-   .85 

.01 

17 

.0 

2 

1 

0 

0 

0 

ROSCOE 

53.8 

26.7 

40.3 

80 

28 

12 

6 

762 

0 

2 

25 

0 

T 

T 

21  + 

T 

2 

1 

0 

0 

0 

ROTAN 

53.9 

28.9 

41.4 

80 

24 

13 

9+ 

724 

0 

1 

20 

0 

T 

-   .87 

T 

21  + 

T 

0 

0 

0 

0 

SEYMOUR 

53. 4M 

25. OM 

39. 2M 

-  2.0 

81 

26 

12 

10  + 

783 

0 

1 

24 

0 

.00 

-  1.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

48.7 

21.5 

35.1 

79 

24 

5 

S 

920 

0 

6 

>7 

0 

.16 

.06 

15 

T 

T 

21 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

TEXAS 

JANUARY 

1970 

Temperature 

Precipitation 

if 

11 

*  A 

<2 

1 

< 

■a 
So 

■ 

1 

0 

■a 
s 

I 

a 

o 
Q 

a 

© 

No.  of  Days 

3 

■n 

•I 

II 

ll 

*  2 

Q 

I 

<3 

O 

Snow.  Sleet 

N 

3.  of  Days 

Sutlon 

Max. 

Min. 

(- 

■3-a 

S  0 

£ 
a 

5 
2 

o 

© 

0 

Z 

0 

0 

s 

s 

it 

s » 

o  t 

•II 

SNYDER 
TRUSCOTT 
TURKEY  2  WSW 
VERNON 
WELLINGTON  2  ENE 

52.6 
48.1 
52.1 
52.0 
4B.9 

24.5 

24.4 
25.7 
26.4 
19.0 

38.6 
36.3 
38.9 
39.2 

34.0 

-  3.6 

BO 
63 
81 
83 
80 

25 
25 
27 
24 
29 

10 
13 
11 
14 
9 

7 

9 

9 

9+ 

9 

808 
885 
802 
796 
958 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 
2 
2 
3 

24 

25 
23 
22 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

.10 

.oo 

.00 
.16 

.00 

-   .61 

.10 
.00 
.00 
.16 
.00 

19 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 
WINTERS  1  NNE 

48.4 
53.6 

23.8 
26.5 

36.1 

40.1 

-  6.7 

80 
83 

28 
29 

12 

10 

9 

7 

891 
766 

0 
0 

5 

1 

26 
22 

0 
0 

.02 
.35 

-  1.10 

.02 
.20 

18 
2 

T 
1.0 

2 

0 

2  + 

0 
2 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

38.7 

-  3.9 

.05 

-   .91 

.1 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
SARDWELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 

52.5 

52.0 
50.2 
51.8 
49.4 

25.0 
27.0 
28.9 
31.1 
27.6 

36.8 
39.5 
39.6 
41.5 
36.6 

-  5.5 

80 
79 
78 
80 
81 

29 
26 
29 
29 
29 

11 
13 
15 
16 
14 

9 
9 
9 
7 

9 

806 
787 
780 
722 
810 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
2 
4 

24 
22 

23 
17 

21 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
.89 
1.22 
.67 

-  1.07 

.00 
.00 
.56 
.52 
.30 

6 
5 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
2 
4 
3 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  SE 

BRECKENRIDC-E 

BRIDGEPORT 

50.3 
51.9 
49.7 
52.6 
50.2 

28.7 
28.3 
25.6 
27.3 
25.4 

39.5 
40.1 
37.7 
40.0 
37.8 

81 
82 
82 
81 
81 

26 
28 
29 
28 
29 

10 
12 
13 
13 
12 

9 

9 
7 
9 
9 

786 
769 
640 
774 
833 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

4 
3 

4 

19 
20 
25 
25 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

.85 

T 

.38 

.02 

.25 

-  1.18 

-  1.46 

.46 

T 

.25 

.02 

.25 

6 

19 
6 

16 
6 

1.0 
T 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
2 

0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

~BROWNWOOD 
-CAMERON 
CLEBURNE 
CORSICANA 
DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

52.4 
56.2 
53.0 
51.0 
51.8 

28.7 
34.3 

30.4 
30.4 
32.9 

40.6 
45.3 
41.7 
40.7 
42.4 

-  5.1 

-  5.0 

-  5.5 

-  6.3 

-  3.5 

81 
82 
84 
78 
84 

29 
28 
28 
29 
28 

13 
16 
14 

16 
17 

6  + 
7 
7 

9  + 
9 

751 
617 
718 
748 
704 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
1 
2 
2 

20 
15 

18 
20 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

.06 
1.79 
.79 
.88 
.65 

-  1.75 

-  1.11 

-  1.25 

-  1.96 

-  1.67 

.06 

1.55 

.55 

.44 
.50 

5 

6 
5 

6 
5 

.0 
.0 
.0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 

T 

19  + 

0 

2 
2 
4 
2 

0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
—DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

49.9 

54.0 
50.4 
49.5 
54.9 

28.9 

30.3 
28.8 
26.0 
31.5 

39.4 
42.2 
39.6 
37.6 
43.2 

-  3.2 

-  5.5 

82 
82 
81 
80 
82 

28 
29  + 
29 
29 
28 

12 
14 
14 
11 
14 

9  + 

9 

9 

7 
7 

793 
710 
782 
836 
672 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
4 
4 
0 

20 
19 
22 
22 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

.67 
.71 
.36 
.06 
.96 

-  1.19 

-  1.70 

.55 
.57 
.15 
.06 
.46 

5 
5 
5 
2 
5 

.0 

T 

.5 

T 
T 

0 
0 

1 

0 
0 

2 

1 
2 

2 
0 

3 

1 
1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 
—  GAINESVILLE 
GATESVILLE 

GEORGETOWN 

53.9 

51.6 
48.5 
51.4 
56.9 

31.7 
29.5 
25.7 
27.1 
33.3 

42.8 
40.6 
37.1 
39.3 
45.2 

-  4.9 

-  6.9 

82 
83 
82 
82 
81 

28 
28 
29 
29 

25 

14 
13 
12 
11 
13 

9 
9+ 

10  + 
7 
7 

689 
756 
657 
791 
616 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
4 
2 
0 

19 

21 
21 
23 

18 

0 
0 
0 
0 
0 

.84 

.72 

.46 

1.32 

1.92 

-  1.32 

-  1.61 

.45 
.51 
.45 
.48 
.67 

6 
5 
6 
5 
5 

1.8 

T 

.0 

.0 

T 

T 

T 
0 
0 
0 

2 

19+ 

3 

2 

1 
3 
6 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

GLEN  ROSE 
G0LDTHWAIT6 

GRAHAM 

GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

55.7 
55. OM 
51.8 
55.2 
49.8 

28.1 
32. 1M 
24.8 
30.1 
26.0 

41.9 
43. 6M 
38.3 
42.7 
38.9 

-  5.2 

85 
81 
82 
85 
83 

28 
28 
29 
28 
29 

10 
12 
10 
13 

14 

7 
7 
7 
7 
10  + 

713 
661 
820 
695 
802 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
4 
1 
3 

23 

19 
26 
20 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

.98 
.44 
T 
.82 

.73 

-  1.31 

.65 

.37 

T 

.53 

.41 

5 
5 

19  + 
5 

6 

T 
T 
T 
T 
.0 

0 
0 
0 

T 
0 

19+ 

3 
1 
0 
2 
3 

1 

0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

— -  GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

48.1 
52. OM 
50.4 
50.0 
54.7 

26.8 
30. 6M 
29.6 
22.9 
28.3 

37.5 

41. 3M 
4Q. 0 
36.5 
♦  1.5 

-  6.1 

-  5.8 

80 
79 
81 
79 
84 

29 
29 
29 
29 
28 

13 
18 
16 
9 
11 

10+ 
8 
7 
8  + 

7 

845 
729 
769 
880 
725 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
1 
4 
2 
2 

22 
19 

21 
26 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

1.13 

1.24 

.83 

T 
.93 

-  1.76 

.57 
.51 

.44 

T 

.35 

6 

6 
16 
23  + 
15 

1.0 
.0 
.2 

T 
T 

1 

0 
0 
0 
0 

19 

3 
3 
3 

0 
3 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
-- -   KAUFMAN 
KULEEN 
LAVON  DAM 

51.2 

53.8 
50.8 
56.0 
48.5 

27.6 
28.9 
26.7 
31.9 
27.2 

39.4 

41.4 
39.8 
44.0 
37.9 

-  4.9 

83 

81 
80 
82 
82 

29 

28 
29 
28 
29 

13 
13 
15 
14 
13 

8  + 

9 

10  + 

8+ 

7 

784 

730 
774 
650 
836 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
3 

0 
3 

21 

21 
22 
18 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

.82 
T 

.92 

1.25 

.64 

-  2.02 

.43 

T 

.45 

.95 

.32 

6 
19+ 
6 
5 
6 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 
3 
3 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

MARLIN 
MC  GREGOR 
MC  KINNEY 
— MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

54.  8M 

50.5 

51.1 

51.2 

51.9 

32. 3M 

30.0 

28.7 

30.5 

28.0 

43. 6M 

40.3 

39.9 

40.9 

40.0 

-  6.0 

83 
80 
82 
78 
82 

25 
29 
28 
29 
28 

12 
15 
10 
15 

14 

7 

8  + 
9 
7 

9  + 

665 

759 
775 
742 
770 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
1 
2 
3 

17 
18 
19 
20 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

1.09 
1.36 
1.12 
2.00 
.32 

-  .96 

-  1.05 

.70 
.60 
.43 
.90 
.14 

5 
6 
5 

6 
5  + 

T 
T 
T 
T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

3 
5 
2 

1 

2 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NAVARRO  MILLS  DAM 
OLNEY 
-»ARIS 
PILOT  POINT 
PROCTOR  RESERVOIR 

50.7 
54.0 
46.9 
47.9 
51.3 

30.3 
27.8 
27.0 
27.3 
28.1 

40.5 
40.9 
37.0 
37.6 
39.7 

-  5.7 

79 
82 
78 
81 
82 

29 
28 
29 
29 
29 

16 
13 
11 
13 

15 

9 
9 
9 
10  + 
7 

752 
742 
863 
842 
776 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
4 
4 
3 

19 
21 
23 
22 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

.77 
T 
1.03 
.54 
.26 

-  2.05 

.41 

T 

.64 

.48 

.16 

6 
18  + 
6 
6 
5 

.0 

T 

.4 

.0 

.0 

0 

T 

T 
0 
0 

13 
22+ 

3 

0 
3 
1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PUTNAM 
QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

54.5 
52.6 
52.8 
51.8 
55.1 

29.3 

31.6 
29.2 

27.1 
34.5 

41.9 
42.2 

41.0 
39.5 
44.8 

81 
79 
81 
82 

81 

28 
28 
28 
29 
28 

13 
13 
14 
13 
18 

9 
9 
9 

7 
7 

710 

704 
738 
784 
623 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

0 
3 
3 

0 

20 

17 
20 

20 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

.19 
.77 
.07 
.19 
1.90 

-   .87 

.14 
.50 
.06 
.13 
1.40 

2 
5 
2 
3 
5 

1.0 
.0 
.0 

T 
•  1 

T 
0 
0 

T 
T 

20+ 

21* 
19 

1 
2 
0 
1 
2 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
«—-  TAYLOR 

47.7 
50.0 
52.0 
51.9 
52.5 

26.0 
25.7 
29.6 
31.1 
32.6 

36.9 
37.9 
40.8 
41.5 
42.6 

-  5.6 

-  6.5 

82 
82 
82 
80 
80 

29 
29 
28 
29 
29 

11 
11 
13 
IB 

17 

9 
9 
9 

7 
7 

862 

833 
745 
719 
690 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

4 
3 
1 
1 

21 

22 

20 
19 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

.56 

.46 

D   .37 

1.44 

1.94 

-  1.91 

-  .62 

.45 
.31 

.22 
.71 
.77 

6 

5 
5 
5 

5 

T 

.0 

1.0 

.0 

T 

0 

0 

1 

0 
0 

2 

1 
2 
2 

4 

6 

0 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

TEMPLE 

-   THROCKMORTON 
WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT           R 
WAXAHACHIE 

51.9 
50.6 
51.5 
51.1 
54.1 

32.1 

24.7 
31.1 
32.3 
31.7 

42.0 
37.7 
41.3 
41.7 
42.9 

-  5.9 

-  6.6 

-  6.3 

80 
79 
77 
81 
83 

29+ 

25 

29 

28 

28 

17 
12 
18 
18 
15 

7 
9 
10  + 
7 
9 

706 
839 
728 
719 
683 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
5 
1 
1 
0 

19 
23 
18 
17 

18 

0 
0 
0 
0 
0 

1.57 
T 

1.11 
.76 
.94 

-  .87 

-  1.10 

-  1.51 

.43 

T 

.44 

.61 

.41 

5 
19+ 
5 
5 
6 

.0 

T 
.0 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

0 
3 
1 
3 

0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

WEATHERFORO 
WHITNEY  DAM 

49.5 
52.5 

25.8 
29.1 

37.7 
40.6 

-  5.9 

82 
83 

29 
29 

10 
15 

10+ 
9 

840 
740 

0 

0 

4 
1 

21 

20 

0 
0 

.73 
.91 

-  1.41 

.44 
.41 

6 
5 

.0 
.0 

0 
0 

3 

2 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

40.4 

-  5.0 

.74 

-  1.44 

.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    2    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

TEXAS 
JANUARY 

1970 

Temperature 

Precipitation 

•I 

« a 
II 

■  "a 

Ol 
5 

■a 
,g 
|z 

o> 
2 

2 

a 

1 
5 

Q 

Q 
1 

No.  of  Days 

3 

■a 

■  1 

q£ 

Q 

a 
6 

0 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Sutton 

Max, 

Min. 

■3 -a 
Q  o 

2  o 

a 

1 

9 

£ 

o 

0 
0 

s 

0 

as 

o  » 

B  I 

•o« 

*   «   * 
EAST  TEXAS           04 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

56.5 
55. 7M 
53.5 
52.  4 

52.0 

35.5 
30. 7M 
32.9 
29.4 
29.9 

46.0 
43. 2M 
43.2 
40.9 
41.0 

78 
81 
80 
78 

78 

28 
28 

26  + 
29  + 
29 

14 
11 
15 
12 
12 

7 
7 

9  + 
10 
7 

586 
675 
677 
743 
738 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

2 

1 

16 
19 
17 
20 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

1.35 
1.01 
1.67 
1.61 
2.14 

-  2.38 

.98 

.95 

.88 

1.08 

1.02 

5 

5 
5 
6 
6 

.0 
.0 

T 
T 
T 

0 
0 
0 
T 
0 

19+ 

3 

1 
4 
3 
5 

0 
0 

0 

1 
1 

CLARKSVILLE  2  E 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CDNROE 
CROCKETT 

40.4 

53.6 
52.8 
55.4 
52.8 

26.5 

32.0 
34.6 
34.3 
31.0 

37.5 
42.8 
43.8 
44.9 
41.9 

77 
81 
77 
81 
78 

26 
29 
26 
29 
29 

11 
12 
16 
16 
15 

10  + 
6  + 
7 
7 
8 

847 
685 
660 
627 

711 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 

23 

ie 

14 
17 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

.99 
2.32 
1.90 
1.61 
1.92 

.70 
1.05 
1.33 

.58 
1.12 

6 

6 

5 

11 

6 

.0 
.0 
T 

•  0 
.0 

0 
0 
T 
0 
0 

19  + 

2 
4 
3 
3 
5 

0 

1 
1 

0 

1 

OAINGERFIELD  9  S 

DIALVILLE  2  W 

EMORY 

EVADALE 

FAIRFIELD 

53.5 
52.8 
49.2 
55.3 
54. 2M 

33.2 

33.7 
27.7 
33.8 
33. 1M 

43.4 
43.3 
38.5 
44.6 
43. 7M 

79 
77 
77 
79 
79 

28 
28 
29 
29 
25 

15 
14 
13 
17 
15 

9 

7 

10+ 

9  + 

7 

668 

674 
814 
640 
660 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

4 
0 
0 

16 
17 
23 
15 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

1.14 
1.29 
1.12 
1.84 

1.27 

.57 
.67 
.46 
.99 
.77 

5 
5 
6 
6 
5 

T 
•  1 
.0 
.0 
.0 

0 
T 
0 
0 
0 

21  + 

2 
3 
4 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER 
GROVETON  1  SE 
HEMPHILL 

55.0 
50.2 
51.6 

M 
53.6 

34.4 
26.9 
29.9 

M 
32.0 

44.7 
38.6 
40.8 

M 
42.6 

77 
76 
78 

80 

28  + 

29  + 
29 

29 

15 
10 

14 

13 

7 

10+ 

9 

7 

629 
811 
745 

685 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 

1 

0 

1 

15 
23 
21 

18 

0 
0 
0 
0 
0 

1.83 
.97 
1.14 
1.25 
2.26 

1.25 
.69 

.50 

.49 

1.08 

5 
6 
5 
5 
6 

T 
.5 

.0 
.0 
.0 

T 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
2 
3 
3 

4 

1 

0 
0 
0 

1 

HEMPSTEAD 
HENDERSON 
— -  HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 
JACKSONVILLE 

53.9 

51.3 
53.2 
53.4 
53.2 

34.7 
29.1 
34.7 
30.9 
33.5 

44.3 
40.2 
44.0 
42.2 

43.4 

-  6.8 

77 
77 
79 
79 
77 

29+ 

29 

29 

26 

26 

17 
13 
18 
12 
13 

7 
9 

8  + 
8+ 

7 

635 

761 
651 
703 
670 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

2 
0 
0 

1 

14 
20 
15 
20 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

2.23 
1.16 
1.73 
1.70 
1.24 

-  3.08 

-  2.17 

.80 

.55 

1.17 

1.02 

.67 

5 
6 
6 
6 
6 

.0 

T 

.0 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 
T 

6 

5 

4 
2 
4 
3 

0 
0 

1 
1 

0 

JASPER  3  SW 
KARNACK 
—  KIRBYVILLE  FOR  StRVICE 
LINDEN 
LIVINGSTUN  2  NNE 

53.7 
52.9 

56.8 
50.4 
54.1 

28.2 
34.3 
35.7 
27.2 
32.7 

41.0 
43.6 
46.3 
38.8 
43.4 

-  5.6 

80 
76 
79 
77 
80 

27 
28 
26 
29 
29 

9 
16 

15 
10 
14 

7 
9 
7 
10  + 
6 

743 
662 
587 
804 
675 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
2 

0 

22 

15 
15 

21 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

1.56 
1.58 

1.91 
1.13 
2.05 

-  2.82 

.67 

.88 

1.02 

.58 

1.17 

6 
6 
6 
6 
6 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 
3 

4 

0 
0 

1 

0 

1 

"~  LONGVIEW 
LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 
MADISONVILLE 

MARSHALL 

51.8 
52.9 
55.7 
55.1 
50.4 

29.5 
31.5 
34.6 

35.1 
28.6 

40.7 
42.2 
45.2 
45.1 
39.5 

-  7.0 

-  4.7 

-  7.6 

79 
79 
82 
77 
79 

29 
29 
26 
2B 
29 

14 
15 
16 
17 
14 

10  + 
7 
7 
7 
7 

748 
700 
622 
614 
783 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 
2 

21 

18 
14 
16 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

1.27 
1.60 
1.65 
1.98 
1.11 

-  3.00 

-  3.64 

.68 
1.15 
1.48 
1.05 

.71 

6 
6 
5 
6 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
1 

4 
3 

0 

1 
1 

1 

0 

MINEQLA  8  ENE 

- — MOUNT  PLEASANT 

MOUNT  VERNON 

1 -NACOGDOCHES 

NEWTON 

52.9 

48.7 
49. OM 
52.5 

54. 9M 

29.8 
25.6 
27. 5M 
32.1 

33. OM 

41.4 
37.2 
38.  3M 
42.3 
44. OM 

-  7.8 

-  6.1 

79 
79 
78 
80 

80 

28 
29 
29 
29 

27 

10 
12 
10 
14 
14 

7 
9 
9 

7 
7 

732 

853 
821 
699 
660 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

4 
3 
0 

1 

20 
23 
21 

18 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

1.04 
1.51 
1.24 
1.57 
1.77 

-  2.89 

.62 

1.00 
.76 
.91 
.69 

5 

6 
6 
6 
6 

.2 
.3 
.3 

.0 
.0 

0 
T 
0 
0 
0 

21  + 

3 
2 
3 
3 

4 

0 

1 

0 
0 
0 

-—PALESTINE 
POYNOR  1  NE 
ROCKLAND  I  WSW 
RUSK 
SAM  RAY8URN  DAM 

50.7 
53.7 
57.9 
50.3 
52.4 

31.7 
34.4 
40. 6M 
31.4 
33.4 

41.2 
44.1 
49. 3M 
40.9 
42.9 

-  7.4 

76 
78 
80 
76 
80 

29 
28 
28 
29 

26 

14 
16 

13 
15 

9 

9  + 

7 

7 

729 

651 
487 
736 
684 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
0 
2 
0 

17 

14 

19 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

1.06 
1.05 
2.28 
1.25 
2.29 

-  2.46 

-  3.11 

.56 
.68 

1.40 

.48 

1.10 

6 
5 
6 
6 
6 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
3 

4 
4 

0 
2 

0 
0 

1 

0 

1 

SIMMS  2  NNW 
SPURGER  DAM  8 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TYLER  5  NE 

52.1 
55.0 
51.0 
49.0 
50.5 

29.0 
34.2 
27.4 
28.3 
28.5 

40.6 
44.6 
39.2 
38.7 
39.5 

77 
80 
76 
79 
79 

28 
29 
28 
29 

29 

10 
15 
10 
11 
14 

9 

7 
7 
9 
9+ 

758 
640 
792 
811 
782 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
2 
3 

18 
18 
22 
21 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

1.21 

1.86 

1.17 

.89 

.95 

.41 
.97 
.83 
.80 

.50 

6+ 

6 

6 

6 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

3 
1 
3 

0 

1 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

WARREN 
WILLS  POINT 

56. 1M 
49.4 

34. 8M 
28.2 

45. 5M 
38.8 

79 

77 

28  + 
29 

12 
12 

7 
9 

613 

802 

0 
0 

0 
4 

14 
22 

0 
0 

2.06 
.93 

1.00 
.40 

5 
6 

.0 
1.5 

0 

1 

6 

3 
3 

1 

0 

1 

0 

DIVISION 

42.2 

-  6.5 

1.52 

-  2.70 

.1 

*    *    * 
TRANS  PECOS          05 

ALPINE 

BAKERSFIELD 
* — BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

60.4 
58.7 
60.6 
67.7 
56.0 

30.2 
31.3 
32.8 
30.7 
35.3 

45.3 

45.0 
46.7 
49.2 
45.7 

-  1.4 

-  .6 

80 
83 
68 
63 

75 

24 
28 
25 
27  + 
28 

7 
13 
13 
12 
16 

7 
7 
6 

7 
7 

603 
612 
575 
463 
593 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
1 
0 

1 

16 
16 

16 

15 

10 

0 
0 
0 

0 

0 

.04 
.51 
.17 
.19 
.32 

-  .77 

-  .58 

.04 
.30 
.15 
.17 
.17 

16 
14 

14 
13 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

1 
1 

2 

0 
0 

0 

s 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASQ  WB  AIRPORT       R 

FABENS 

59.5 
59.2 
58.1 
61.2 
59.4 

24.3 

27.2 
32.0 
32.5 
26.0 

41.9 
43.2 
45.1 
46.9 
42.7 

4.0 

78 
83 
86 
80 
77 

24 
28 
29 
24 
25 

5 

12 
14 
14 
10 

7 
6 
7 

7 
7 

707 
668 
613 
556 
684 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
0 
0 
0 

25 

20 

16 
15 

23 

0 
0 
0 
0 

0 

.04 
.01 
.00 
.03 
T 

-   .43 

.04 
.01 
.00 
.02 
T 

13 
2 

1 
16+ 

.0 
T 

.0 
.3 

.0 

0 
0 
0 
T 
0 

2 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KF5T  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

65. 5M 

59.0 

59.7 

61.0 

26.  8M 

30.5 

24.3 

29.3 

46. 2M 

44.8 

42.0 

45.2 

82 

66 
87 

76 

24 
25 
25 

27 

10 
13 

10 

12 

7 
6 
7 

7 

571 

621 
704 

609 

0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

26 

18 
29 

20 

0 
0 

0 

0 

.35 
.49 
T 
.54 

.05 

.35 
.32 

T 

.30 

.05 

13 
14 

2 
15 

2 

.0 
.0 
T 
1.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MARATHON 
MARFA  NO  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

59.1 
60.9 
64.  8M 
61.9 
52.1 

26.5 
23.2 

25. 7M 

28.9 

31.6 

42.8 
42.1 
45. 3M 
45.4 
41.9 

80 
77 
83 
86 
69 

26 

24 
27 
24 
24  + 

8 
3 

5 

11 

4 

7 
7 
7 
7 
6 

681 
704 
607 
600 
711 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

18 
26 
27 
L9 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

.18 
.30 

.00 

T 
.74 

.15 

.17 

.00 

T 

.40 

13 
13 

2 

13 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
2 

13 

i 
i 

0 

0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 

Continued 

JANUARY 

1970 

Temperature 

Precipitation 

•1 

H 

oi 

8 

> 
< 

■a 
.1 

1* 

01 

a 

o 

1 
ft 

0 

a 

a 
t 
■ 

a 

No.  of  Days 

•a 
3 

■3 

el 

II 

Qk 

Q 

* 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day. 

Button 

Max. 

Mm. 

3 
t- 

QO 

is 

« 

1 

• 
1 

o 

1 
s 

ll 

H  » 

3  * 

hi 

PANTHER  JUNCTION 

60.5 

34.3 

47.4 

81 

26 

15 

7 

542 

0 

0 

15 

0 

.22 

.09 

19  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PECOS 

61.5 

25.3 

43.4 

88 

25 

10 

6  + 

660 

0 

0 

23 

0 

T 

T 

16+ 

T 

T 

2 

0 

0 

0 

PENWELL  1  SSE 

62.8 

27.5 

45.2 

84 

24 

10 

6 

608 

0 

0 

20 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

-_PRESIDI0 

68.8 

31.2 

50.0 

.2 

85 

26 

17 

1 

458 

0 

0 

18 

0 

.02 

-   .47 

.02 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

RED  BLUFF  DAM 

60.8 

28.6 

44.7 

87 

24 

12 

7 

626 

0 

0 

22 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALT  FLAT  10  ENE 

56.6 

26.2 

41.4 

75 

28 

8 

7 

726 

0 

0 

23 

0 

.03 

.02 

2 

.0 

0 

Cj 

0 

0 

SANDERSON 

58.9 

28.1 

43.5 

85 

29 

12 

7 

660 

0 

0 

20 

0 

.10 

.05 

16  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHEFFIELD 

60.8 

31.3 

46.1 

83 

28 

11 

7 

584 

0 

0 

16 

0 

.07 

.07 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIERRA  8LANCA 

57. 1 

26.9 

42.0 

74 

25 

6 

7 

705 

0 

0 

19 

0 

.45 

.41 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

59.6 

26.1 

42.9 

87 

24 

7 

7 

661 

0 

0 

25 

0 

T 

T 

21+ 

T 

0 

0 

0 

0 

YSLETA 

59. 4M 

26.  3M 

42. 9M 

77 

25 

11 

7 

677 

0 

0 

23 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

44.6 

-  1.4 

.16 

-   .52 

T 

*    •    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

55.1 

36.0 

45.6 

76 

29 

18 

7 

594 

0 

0 

12 

0 

.50 

.42 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

BIG  LAKE  NO  2 

54.4 

27.8 

♦  1.1 

79 

29+ 

11 

7 

733 

0 

2 

23 

0 

.23 

.12 

14 

T 

0 

1 

0 

0 

BLANCO 

54.5 

30.0 

42.3 

-  6.4 

82 

26 

12 

8  + 

701 

0 

1 

19 

0 

1.79 

-   .57 

.64 

5 

•  0 

0 

4 

1 

0 

— -BOERNE 

54.6 

30.8 

♦  2.7 

-  7.2 

77 

26 

12 

8  + 

684 

0 

1 

18 

0 

1.82 

-   .40 

.68 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

BRACKETTVILLE 

M 

36.  7M 

M 

77 

29 

17 

7 

0 

0 

0 

.80 

.80 

14 

.0 

0 

1 

1 

0 

BRADY  2NNW 

55.3 

25.6 

40.5 

82 

29 

10 

8  + 

755 

0 

0 

25 

0 

.14 

.03 

16 

.8 

T 

2 

0 

0 

0 

BURNET 

57.3 

31.7 

♦  4.5 

61 

28 

11 

7 

634 

0 

0 

20 

0 

1.12 

.72 

5 

T 

0 

3 

1 

0 

CAMP  WOOD 

58.9 

33.7 

46.3 

79 

28 

12 

7 

574 

0 

0 

12 

0 

.34 

.22 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

CARTA  VALLEY 

59.5 

33.0 

46.3 

81 

26 

9 

7 

581 

0 

0 

12 

0 

.32 

.16 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

COPE  RANCH 

55.9 

25.3 

40.6 

79 

29  + 

9 

7 

750 

0 

1 

24 

0 

.01 

.01 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

„£EL  RIO  WB  AP 

56.  B 

37.4 

47.1 

-  4.2 

77 

26 

18 

7 

551 

0 

0 

10 

0 

.42 

-   .47 

.39 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

EDEN  1 

60.1 

30.2 

45.2 

83 

28 

9 

7 

614 

0 

0 

18 

0 

.11 

.05 

16  + 

1.0 

0 

0 

0 

0 

ELDORADO  11  NW 

53.5 

27.4 

40.5 

80 

29 

8 

7 

756 

0 

1 

22 

0 

.32 

.30 

14 

T 

0 

1 

0 

0 

FREDERICKSBURG 

56.5 

32.5 

44.5 

63 

25 

12 

7 

635 

0 

1 

16 

0 

.56 

.33 

5 

T 

0 

2 

0 

0 

JOHNSON  CITY 

57. 3M 

30. 3M 

43. 8M 

85 

26 

11 

7 

649 

0 

0 

19 

0 

1.22 

.65 

5 

T 

0 

4 

1 

0 

JUNCTION 

60.1 

30.7 

45.4 

83 

26  + 

8 

7 

606 

0 

0 

18 

0 

.34 

.16 

14 

T 

0 

1 

0 

0 

JUNO 

56.4 

29.3 

42.9 

63 

29 

11 

7 

680 

0 

0 

19 

0 

.42 

.21 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

KERRVILLE 

56.9 

27.3 

♦  2.1 

-  4.7 

84 

26 

8 

7 

703 

0 

0 

20 

0 

.00 

-  1.86 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

— LAMPASAS 

54.0 

26.7 

40.4 

-  6.9 

62 

29 

9 

8 

761 

0 

1 

25 

0 

1.34 

-   .56 

.44 

5 

T 

T 

19 

6 

0 

0 

LANGTRY 

55.9 

31.7 

43.8 

63 

29 

16 

7 

649 

0 

0 

16 

0 

.24 

.14 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

LEAKEY  NO  2 

59.3 

33.5 

46.4 

80 

25 

10 

7 

570 

0 

0 

13 

0 

.46 

.22 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

LLANO 

55.7 

29.0 

♦  2.4 

-  4.8 

83 

29 

11 

7 

696 

0 

1 

20 

0 

.79 

-   .63 

.44 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

MASON 

56. 9M 

26. 7M 

41.  SM 

83 

28 

7 

7 

712 

0 

1 

22 

0 

.45 

.27 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

MC  CAMEY 

57.4 

28.9 

♦  3.2 

83 

28 

14 

7 

668 

0 

0 

19 

0 

.26 

.18 

16 

T 

0 

1 

0 

0 

MEDINA 

55. 5M 

27. 5M 

♦  1.5M 

83 

26 

9 

7 

723 

0 

0 

22 

0 

.96 

.46 

5 

T 

0 

3 

0 

0 

MENARD 

59.1 

28.9 

44.0 

83 

26 

6 

7 

651 

0 

0 

21 

0 

.16 

-  1.02 

.05 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERTZON 

56. 4M 

29. 8M 

43. 1M 

81 

28 

10 

7 

672 

0 

1 

17 

0 

.14 

.11 

2 

T 

0 

1 

0 

0 

QZONA 

55.7 

29.0 

♦  2.4 

61 

29 

9 

7 

694 

0 

0 

18 

0 

.28 

.20 

14 

T 

0 

1 

0 

0 

PAINT  ROCK 

59.4 

28.0 

43.7 

83 

28 

9 

7 

657 

0 

0 

21 

0 

.26 

-  1.03 

.18 

2 

2.0 

1 

2 

1 

0 

0 

PANDALE 

57.4 

29.9 

♦  3.7 

64 

29 

12 

7 

651 

0 

0 

19 

0 

.15 

.07 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRAOE  RANCH 

63. 2M 

M 

1 

81 

28 

0 

0 

0 

.37 

.19 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANKIN 

59.3 

30.6 

45.0 

82 

26 

12 

7 

616 

0 

0 

20 

0 

.04 

.04 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROBERT  LEE 

54.4 

25.4 

39.9 

82 

29 

9 

8  + 

772 

0 

1 

22 

0 

.10 

.10 

3 

T 

0 

1 

0 

0 

ROCKSPRINGS 

59. 5M 

33. OM 

46. 3M 

60 

27 

13 

6 

577 

0 

0 

16 

0 

.95 

.95 

14 

T 

0 

l 

1 

0 

SAN  ANGELO  DAM 

53.9 

27.5 

♦  0.7 

81 

29 

10 

7 

748 

0 

2 

22 

0 

.25 

.25 

2 

.0 

0 

l 

0 

0 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

57.8 

30.0 

43.9 

-    3.0 

85 

28 

10 

7 

654 

0 

0 

IB 

0 

.14 

-   .83 

.12 

2 

2.0 

T 

2 

l 

0 

0 

SAN  SABA 

54.0 

30.0 

42.0 

83 

29 

12 

7 

709 

0 

1 

20 

0 

.55 

.25 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

SONORA 

59.8 

30.4 

45.1 

81 

26 

7 

7 

614 

0 

0 

17 

0 

.36 

.24 

18 

T 

0 

1 

0 

0 

STERLING  CITY 

56.5 

25.9 

♦  1.2 

80 

29 

7 

7 

728 

0 

0 

23 

0 

.00 

-   .67 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UVALDE 

59.2 

36.3 

47.8 

75 

26  + 

14 

7 

526 

0 

0 

10 

0 

.76 

.30 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

WATER  VALLEY 

56.8 

23.4 

40.1 

82 

29 

6 

8  + 

766 

0 

0 

28 

0 

.19 

.16 

3 

4.0 

4 

3 

1 

0 

0 

DIVISION 

43.3 

-  5.5 

.48 

-  1.12 

.2 

*    »    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 

53.4 

34.5 

44.0 

-  6.4 

79 

26 

17 

7 

653 

0 

1 

16 

0 

1.83 

-   .52 

.65 

5 

1.5 

1 

19 

5 

1 

0 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

60. 3M 

42. 1M 

51. 2M 

76 

28 

19 

7 

427 

0 

0 

5 

0 

2.03 

1.13 

16 

.0 

0 

3 

1 

1 

— SEVILLE  5  NE 

57.7 

38.6 

48.2 

-  7.5 

80 

29 

19 

8  + 

531 

0 

0 

7 

0 

2.0» 

.01 

.90 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

■"■  BRENHAM 

54.8 

34.9 

44.9 

-  5.9 

79 

29 

18 

8  + 

625 

0 

0 

13 

0 

1.81 

-  1.41 

.66 

6 

■  0 

0 

4 

1 

0 

CANYDN  DAM 

54.8 

34.5 

44.7 

78 

29 

20 

7 

628 

0 

0 

16 

0 

1.39 

.69 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

CHAPMAN  RANCH 

61.1 

43.6 

52.4 

78 

28  + 

25 

7 

402 

0 

0 

i 

0 

1.93 

.75 

5 

.0 

0 

7 

1 

0 

COLUMBUS 

55.3 

34.7 

45.0 

77 

29 

16 

8+ 

615 

0 

0 

14 

0 

2.32 

-   .69 

.65 

6 

T 

T 

6 

6 

2 

0 

CORPUS  CHR1STI 

59.1 

45.4 

52.3 

77 

26  + 

29 

7 

395 

0 

0 

2 

0 

1.96 

.75 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

CORPUS  CHR1STI  WB  AP     R 

59.2 

43.2 

51.2 

-  6.2 

79 

28 

26 

7 

442 

0 

0 

3 

0 

1.79 

.16 

.69 

4 

.0 

0 

6 

1 

0 

CUERO  3  E 

60.0 

35.4 

47.7 

77 

28 

16 

7 

532 

0 

0 

14 

0 

3.57 

1.51 

16 

.0 

0 

5 

3 

1 

ELGIN 

56.6 

35.0 

45.9 

79 

28 

16 

7 

592 

0 

0 

13 

0 

1.46 

.75 

5 

T 

0 

3 

2 

0 

FLATONIA  2  W 

58.7 

36.5 

47.6 

-  5.5 

78 

26 

16 

7 

540 

0 

0 

13 

0 

2.42 

.06 

.75 

16 

.0 

0 

4 

3 

0 

FLORESVILLE 

57.4 

33.8 

45.6 

61 

29 

15 

7 

601 

0 

0 

15 

0 

1.99 

.90 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

GOLIAD 

61.7 

40.0 

50.9 

79 

28  + 

18 

7 

453 

0 

0 

8 

0 

2.71 

.47 

1.20 

16 

.0 

0 

6 

2 

1 

GONZALES 

55.9 

34.7 

45.3 

80 

29 

16 

7 

610 

0 

0 

12 

0 

2.58 

.43 

.64 

16 

.0 

0 

7 

3 

0 

—  HALLETTSVILLE 

58.7 

37.5 

48.1 

-  5.4 

78 

27 

12 

7 

527 

0 

0 

12 

0 

2.94 

.90 

16 

T 

0 

5 

3 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 

Continued 

JANUARY 

1970 

Temperature 

?reci 

Dttation 

•1 

j 

<2 

II 

■ 

> 
< 

Is 

1 
J 

§ 

Q 

% 

2 

a 

i 

a 

o 

a 

& 

No.  oi  Days 

3 

•3 
.1 

h 

I* 

a 

6 

a 

Snow.  Sleet 

N 

o.  of  Days 

Station 

Max. 

Mln. 

•3 
o 
H 

■3-a 

a  o 
2  o 

0 
Q 

e 

0 

2 

2 
2 
o 

0 
0 

2 

■A 

t  * 

s » 

5  I 

—  H0N00 

56.7 

34.7 

45.7 

-  6.6 

79 

29 

15 

7 

591 

0 

0 

13 

0 

1.13 

-   .80 

.65 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

KENEOV 

60.6 

36.2 

48.4 

80 

28 

15 

8  + 

516 

0 

0 

12 

0 

3.03 

1.68 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

KINGSVILIE 

61.9 

42.4 

52.2 

85 

28 

19 

7 

425 

0 

0 

5 

0 

1.64 

.62 

5 

.0 

0 

4 

0 

LI  GRANGE 

57. 3M 

36. OM 

47. 7M 

77 

28 

17 

7 

539 

0 

0 

9 

0 

1.90 

.62 

6 

T 

T 

19 

5 

0 

LEXINGTON 

52.9 

33.4 

43.2 

77 

29 

15 

7 

672 

0 

1 

16 

0 

1.33 

.62 

5 

.0 

0 

4 

0 

-•^LULING 

55.1 

33.4 

44.3 

-  6.8 

80 

29 

15 

7 

640 

0 

0 

15 

0 

1.82 

-   .44 

.62 

5 

.0 

0 

6 

0 

MATHIS 

59.2 

39.5 

49.4 

63 

29 

22 

8  + 

494 

0 

0 

7 

0 

3.23 

1.08 

5 

.0 

0 

S 

1 

NATALIA 

59. 3M 

37. 1M 

48. 2M 

79 

27 

13 

7 

321 

0 

0 

11 

0 

1.12 

.67 

5 

.0 

0 

3 

0 

NEW  BRAUNFELS 

55.5 

33.3 

44.4 

-  8.7 

84 

29 

16 

8  + 

645 

0 

0 

20 

0 

1.93 

-   .48 

.65 

5 

•  0 

0 

5 

0 

NIXON 

60.1 

37.4 

46.8 

80 

28 

16 

7 

505 

0 

0 

10 

0 

1.72 

.83 

5 

T 

0 

3 

0 

RED  ROCK 

54.0 

34.0 

*4.0 

78 

29 

11 

7 

648 

0 

0 

12 

0 

1.75 

.65 

5 

.0 

0 

6 

0 

REFUGIO 

61.8 

41.4 

51.6 

79 

26 

17 

7 

428 

0 

0 

6 

0 

2.04 

.82 

16 

.0 

0 

6 

0 

ROBSTOHN 

60.1 

41.9 

51.0 

84 

29 

25 

7 

455 

0 

0 

3 

0 

2.34 

.86 

5 

.0 

0 

5 

0 

ROCKPORT 

59.2 

42.6 

50.9 

73 

26 

23 

7 

431 

0 

0 

5 

0 

2.60 

.63 

16 

.0 

0 

6 

0 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

56.2 

34.9 

45.6 

-  6.4 

79 

28 

15 

7 

399 

0 

0 

14 

0 

1.10 

-   .64 

.36 

5 

T 

0 

4 

0 

—  SAN  MARCOS 

54.8 

31.9 

43.4 

-  7.1 

79 

29 

14 

7 

663 

0 

0 

15 

0 

1.65 

-   .74 

.61 

5 

.0 

0 

4 

0 

SEALY 

58.4 

38.5 

46.5 

-  5.4 

77 

28 

19 

7 

516 

0 

0 

11 

0 

2.32 

-  1.02 

.94 

5 

.0 

0 

5 

0 

—  SEGUIN 

57.5 

36.6 

47.1 

-  5.4 

81 

28 

16 

7 

554 

0 

0 

13 

0 

1.55 

-   .48 

.76 

5 

.0 

0 

4 

0 

SINTON 

61.6 

42.8 

32.2 

79 

27  + 

23 

7 

409 

0 

0 

3 

0 

2.72 

.94 

16 

.0 

0 

7 

0 

i SMITHV1LLE 

53. 9M 

33. 6M 

43. 8M 

-  8.0 

76 

27 

17 

7 

651 

0 

0 

16 

0 

1.73 

-  1.10 

.77 

5 

T 

T 

19 

4 

0 

SOMERVILLE  OAM 

52.4 

33.3 

42.9 

73 

29+ 

19 

7 

678 

0 

0 

14 

0 

1.56 

.60 

6 

.0 

0 

4 

0 

WASHINGTON  STATE  PARK 

55.4 

34.8 

45.1 

78 

29 

20 

8 

617 

0 

0 

13 

0 

1.86 

.66 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

YOAKUM 

58.6 

38.5 

48.6 

78 

28  + 

IB 

7 

515 

0 

0 

10 

0 

2.64 

.93 

16 

.0 

0 

4 

3 

0 

DIVISION 

47.5 

-  6.0 

2.04 

-   .30 

T 

*    *    « 
UPPER  COAST          08 

ALVIN 

57.7 

38.2 

46.0 

80 

29 

19 

7 

340 

0 

0 

12 

0 

2.54 

.52 

3 

T 

0 

8 

1 

0 

ANAHUAC  TBCD 

55.0 

35.8 

45.4 

75 

29+ 

19 

7 

608 

0 

0 

15 

0 

2.80 

.82 

11 

.0 

0 

e 

2 

0 

--  ANGLETON  2  W 

57.5 

37.  BM 

47. 7M 

-  7.0 

78 

27 

17 

7 

544 

0 

0 

12 

0 

2.46 

-  1.17 

.60 

16 

.0 

0 

7 

0 

BAY  CITY  WATERWORKS 

59.4 

39.9 

49.7 

80 

27 

22 

7 

485 

0 

0 

7 

0 

2.82 

.95 

16 

T 

0 

6 

0 

BAYTOWN 

59.5 

40.2 

49.9 

78 

27+ 

20 

7+ 

479 

0 

0 

8 

0 

2.  86 

-  1.57 

1.10 

10 

•  0 

0 

6 

1 

CLEVELAND 

54.4 

32.5 

43.5 

81 

29 

13 

8 

669 

0 

0 

19 

0 

2.09 

.94 

6 

.0 

0 

3 

0 

DANEVANG  2  SE 

59.8 

41.6 

50.7 

-  4.8 

80 

26 

23 

7 

452 

0 

0 

4 

0 

3.04 

.26 

1.54 

16 

T 

0 

4 

1 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

57.6 

38.3 

48.0 

80 

27 

IB 

7 

536 

0 

0 

13 

0 

3.65 

1.00 

1.84 

16 

.0 

0 

6 

1 

EL  CAMPO 

60.3 

40.5 

50.4 

81 

26 

20 

7 

464 

0 

0 

8 

0 

2.55 

1.39 

16 

.0 

0 

3 

1 

FREEPORT  2  NW 

56.9 

40.2 

48.6 

77 

29 

22 

8 

515 

0 

0 

6 

0 

1.96 

.72 

17 

T 

0 

6 

0 

GALVESTON  WB  CITY        R 

54.3 

43.5 

46.9 

-  6.0 

69 

29+ 

27 

7 

490 

0 

0 

3 

0 

1.47 

-  1.99 

.62 

16 

T 

0 

4 

0 

HOUSTON  INCONT  AP 

55.7 

37.6 

46.7 

-  4.6 

80 

28 

19 

7 

579 

0 

0 

14 

0 

1.93 

-  2.00 

.78 

5 

T 

T 

19 

4 

0 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

57.9 

39.4 

48.7 

-  4.9 

82 

28 

19 

7 

525 

0 

0 

8 

0 

2.49 

-  1.29 

.90 

5 

T 

0 

5 

0 

-_  LIBERTY 

57.2 

35.1 

46.2 

-  7.7 

79 

29 

16 

8  + 

594 

0 

0 

17 

0 

2.12 

-  2.66 

.73 

6 

.0 

0 

4 

0 

^,  MATAGORDA  NO  2 

58.3 

41.5 

49.9 

-  6.4 

76 

28 

20 

7 

471 

0 

0 

6 

0 

2.63 

-   .40 

1.63 

16 

T 

0 

4 

1 

NEW  GULF 

57.5 

37.0 

47.3 

80 

27 

19 

7 

361 

0 

0 

12 

0 

2.11 

.59 

16 

T 

0 

7 

0 

ORANGE  4  NW 

54.5 

35.9 

45.2 

77 

27 

19 

8+ 

618 

0 

0 

14 

0 

1.91 

.98 

6 

.0 

0 

3 

0 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

57.7 

40.7 

49.2 

77 

28 

21 

7 

494 

0 

0 

6 

0 

2.66 

1.50 

16 

.0 

0 

5 

1 

PIERCE  1  E 

57.1 

38.0 

47.6 

-  5.6 

80 

27 

19 

7 

346 

0 

0 

11 

0 

2.74 

-   .43 

1.22 

16 

T 

0 

7 

1 

POINT  COMFORT 

55.4 

41.7 

48.6 

75 

25 

22 

7 

307 

0 

0 

4 

0 

1.99 

.94 

16 

.0 

0 

4 

0 

-—PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

56.5 

38.5 

47.5 

-  6.1 

78 

26 

19 

7 

545 

0 

0 

9 

0 

1.78 

-  2.45 

.86 

5 

.0 

0 

3 

0 

PORT  LAVACA  NO  2 

59.  OM 

43. 3M 

51. 2M 

76 

28 

23 

7 

432 

0 

0 

4 

0 

2.16 

.87 

16 

.0 

0 

4 

0 

PORT  0  CONNOR 

58.2 

42.3 

50.3 

74 

12 

25 

8 

458 

0 

0 

4 

0 

2.73 

.87 

17 

.0 

0 

6 

0 

SUGAR  LAND 

56.9 

37.0 

47.0 

-  6.3 

79 

29  + 

19 

7 

572 

0 

0 

12 

0 

2.26 

-  1.30 

.55 

16 

T 

0 

6 

0 

THOMPSONS  3  WSW 

56.6 

37.4 

47.0 

80 

29 

19 

8 

572 

0 

0 

12 

0 

2.12 

.54 

11 

.0 

0 

6 

0 

VICTORIA  WB  AIRPORT     R 

56.5 

40.0 

49.3 

-  6.1 

79 

26 

20 

7 

498 

0 

0 

8 

0 

2.74 

.40 

1.56 

16 

.0 

0 

5 

1 

DIVISION 

48.2 

-  6.2 

2.41 

-  1.21 

T 

*   *   * 
SOUTHERN             09 

ALICE 

61. 2M 

40. 4M 

50. 8M 

85 

29 

22 

8  + 

457 

0 

0 

5 

0 

2.03 

.50 

.92 

5 

.0 

0 

7 

1 

0 

ARMSTRONG 

63.6 

40.5 

52.1 

85 

28 

18 

7 

424 

0 

0 

6 

0 

3.55 

.0 

0 

BENAVIDES  7  S 

M 

M 

M 

85 

27 

22 

7 

0 

0 

0 

1.08 

1.08 

6 

.0 

0 

1 

1 

1 

—  CARRIZO  SPRINGS 

57.2 

39.3 

48.3 

-  6.0 

80 

29 

19 

7 

313 

0 

0 

6 

0 

1.79 

.77 

.90 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

CATARINA 

60. 8M 

39. 3M 

30.  1M 

79 

28 

21 

7 

458 

0 

0 

6 

0 

1.04 

1.00 

14 

.0 

0 

1 

1 

1 

CHARLOTTE  5  NNW 

59.7 

37.8 

48.8 

80 

28 

16 

7 

501 

0 

0 

9 

0 

1.57 

.74 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

57.7 

39.0 

48.4 

83 

28 

19 

7 

516 

0 

0 

6 

0 

1.64 

.68 

4 

.0 

0 

4 

2 

0 

CRYSTAL  CITY 

57.5 

38.6 

48.2 

77 

28 

18 

7 

518 

0 

0 

8 

0 

1.22 

.70 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

— OILLEY 

56. 8M 

35. 1M 

46. OM 

-  7.6 

79 

29 

17 

7 

585 

0 

0 

13 

0 

1.74 

.41 

.65 

14 

.0 

0 

2 

2 

0 

—EAGLE  PASS 

55.1 

37.1 

46.1 

-  6.3 

74 

29  + 

19 

7 

577 

0 

0 

10 

0 

1.53 

.44 

1.09 

14 

•  0 

0 

2 

1 

1 

"**  ENCINAL  3  NW 

57.9 

36.5 

47.2 

-  7.6 

82 

29 

18 

7 

552 

0 

0 

10 

0 

1.67 

.44 

.72 

14 

.0 

0 

2 

2 

0 

FALCON  DAM 

60.1 

42.4 

51.3 

81 

29 

25 

7 

427 

0 

0 

2 

r> 

1.98 

.80 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

--FAIFURRIAS 

61.7 

39.5 

50.6 

-  7.9 

B8 

29 

18 

8+ 

473 

0 

0 

5 

0 

1.74 

.22 

1.26 

5 

.0 

0 

2 

1 

1 

FOWLERTON 

61.6 

39.3 

50.5 

84 

28 

18 

7 

458 

0 

0 

7 

0 

1.80 

.82 

5 

.0 

0 

5 

2 

0 

FREER 

58.3 

38.2 

46.3 

83 

29 

17 

7 

527 

0 

0 

9 

0 

1.97 

.90 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

HEBBRONVILLE 

60.6 

40.9 

50.8 

82 

29 

22 

7 

456 

0 

0 

4 

0 

1.81 

.99 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

LA  PRYOR 

33.1 

M 

13 

7 

0 

0 

13 

0 

.76 

.42 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAREDO  NO.  2 

60.5 

41.7 

31.1 

83 

28 

21 

7 

434 

0 

0 

5 

0 

1.92 

.43 

5 

•  0 

0 

6 

0 

0 

OILTON 

58.6 

39. 6M 

49. 2M 

85 

29 

19 

7 

497 

0 

0 

6 

0 

1.29 

.70 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

PEARSALL 

60.8 

38.4 

49.6 

80 

28 

18 

7 

475 

0 

0 

8 

0 

1.12 

.65 

5 

.0 

0 

2 

1 

u 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 

Continued 

JANUARY    1970 

Temperature 

Precipitation 

.1 

01  a 

n 

I 
< 

5  ° 

at 
A 

s 

• 

1 

.3 

Q 

a 

o 

i 

a 

No.  of  Days 

3 

•3 
.1 

|| 

a 

£ 

6 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

Min. 

0 

■S-a 
a  o 

2  o 

« 
a 

• 

1 

• 

i 

0 

5 
S 

o 

u 

;  > 

S  » 

o  a 

POTEET 

57.0 

35.0 

46.0 

80 

29 

17 

7 

585 

0 

0 

14 

0 

1.40 

.70 

5 

.0 

0 

4 

i 

0 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

61.8 

40.8 

51.3 

89 

29 

22 

6 

432 

0 

0 

4 

0 

1.82 

.79 

5 

.0 

0 

5 

i 

0 

TlLDEN 

57.3 

38.5 

47.9 

83 

29 

20 

7 

531 

0 

0 

7 

0 

1.97 

.73 

5 

.0 

0 

3 

2 

0 

ZAPATA 

63.0 

42.1 

52.6 

84 

29 

24 

7 

388 

0 

0 

3 

0 

1.81 

.49 

5 

.0 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

49.3 

-    6.2 

1.68 

.44 

.0 

«    *    * 

LOWER  VALLEY         10 

-—BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 

66.3 

48.8 

37.6 

-  3.8 

81 

27+ 

30 

7 

256 

0 

0 

1 

0 

4.12 

2.77 

1.14 

4 

.0 

0 

6 

5 

1 

HARLINCEN 

64.  4M 

44.1 

54. 3M 

-  7.2 

81 

29  + 

27 

7 

360 

0 

0 

2 

0 

3.82 

2.34 

1.80 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

MC  ALLEN 

62.7 

43.7 

53.2 

88 

29 

28 

8+ 

385 

0 

0 

2 

0 

2.37 

1.31 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

MC  ALLEN  FAA  AP 

62.8 

46.2 

54.5 

86 

28 

29 

7 

346 

0 

0 

1 

0 

2.48 

.98 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

MC  COOK 

61.5 

42.3 

51.9 

88 

29 

24 

7 

422 

0 

0 

3 

0 

3.13 

1.63 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

.  MISSION 

63. 7M 

44. OM 

53. 9M 

-  6.3 

89 

29 

26 

7 

365 

0 

0 

2 

0 

2.45 

1.10 

1.44 

3 

.0 

0 

4 

1 

1 

PORT  ISABEL 

PORT  MANSFIELD 

60. 9M 

47. 1M 

54. OM 

80 

29 

27 

7 

351 

0 

0 

2 

0 

5.12 

1.63 

5 

.0 

0 

e 

4 

1 

RAYMONDVILLE 

62.9 

43.6 

33.3 

-  7.2 

83 

29 

26 

8  + 

388 

0 

0 

3 

0 

2.68 

.85 

1.54 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

SAN  BENITO 

64.2 

43. 8M 

34. OM 

80 

31  + 

29 

7 

364 

0 

0 

2 

0 

3.35 

1.98 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

WESLACO  2  E 

64.8 

46.9 

55.9 

84 

28 

28 

7 

312 

0 

0 

1 

0 

2.69 

1.03 

1.05 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

34.3 

-  6.7 

3.22 

1.65 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
VEGA 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PORT  MANSFIELD 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
45    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
KARNES  CITY 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
FRIONA 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
FRIONA 


89 

DATE 

29 

-   3 

DATE 

06 

5.12 

.00 

2.08 

DATE 

16 

8.0 

7 

DATE 

19 

SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


The  month  was  very  dry  and  quite  cold.  Only 
in  the  extreme  southern  portion  of  the  State 
did  precipitation  exceed  normal.  Invasions  of 
polar  Canadian  air  were  frequent  and  unusually 
frigid.  The  mean  monthly  temperature  at  Port 
Arthur  was  the  lowest  for  January  since  1940, 
and  Galveston  experienced  the  lowest  January 
mean  since  1948.  Del  Rio  recorded  a  minimum 
temperature  of  18°  on  the  7th,  and  San  Antonio 
a  minimum  of  15°  on  the  same  day.  Central 
Texas  was  sheathed  in  ice  on  the   18th,  causing 


hazardous  driving  conditions. 

Despite  the  predominance  of  low  temperatures, 
record-breaking  high  temperatures  were  ex- 
perienced also.  Sunshine  and  strong  southwest- 
erly winds  sent  temperatures  soaring  into  the 
mid-eighties  in  northwest  and  extreme  west 
Texas  on  the  24th.  El  Paso  recorded  a  maximum 
of  80°  and  Lubbock  83°  on  the  24th,  both  record 
high  temperatures  for  the  month  of  January  at 
these  locations. 


Robert  B.  Orton 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Airport  Administration  Building 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas     78723 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ABERNATHY 
ACKEftLY  3  SE 
AHARILLO  WB  AIRPORT 
ANDREWS 
SU  SPRING 

BOOKER 
BORGER  3  H 
BRAVO 

BROWNFIELD  NO  2 
BULER  2  NE 

BUNKER  MILL 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

COL.DHATEK  3  M 

CONLEN 

CROSBYTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 
DARROUZETT 

DIMMITT  6  E 
DlHMITT 
DUMAS 
FLDYDAQA 
FLOYDAOA  9  SE 

FOLLETT 

FORSAN 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

HART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HIGGINS 

HlTCHLAND 
LAHESA  1  SSE 
LENORAH 
LEVELLANO 

LIPSCOMB 

LlTTLEFIELD  NO.  2 
LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK  HB  AIRPORT 

HC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  MB  AIRPORT 

MIDLAND  k    ENE 

MORSE 

MORTQN 


HULESHQE 
NOTLA 
OLTON 
PAMPA  NO. 
PANHANDLE 


SE 


PERRYTON  5  NNE 
PERRYTQN  10  WNW 
PLAINS 
PLAINVIEW 
OUITAQUE  2  SE 

SEMINOLE 
SlLVERTON 
SLATQN  5  SE 
SPEARMAN 
STRATFORD 

SUNRAY  A  Sw 
TAHOKA 
TASCOSA 
TULIA 

UMBARGER 

VEGA 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 


ABILENE  HB  AIRPORT 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSH 
BALLINGER  1  SW 
BENJAMIN 

BURKETT 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CMILLICDTHE 

CLARENDON 

COLEMAN 

COLORADO  CITY 
CROHELL 
DICKENS 
ELECTRA 

FLOMOT  1  N 

GAIL 

GUTHRU 
HAMLIN 
HASKELL 
HOROS  CREEK  DAM 

JAVTDN 
KNAPP  6  SH 
LAKE  ABILENE 
LAWN 
MATADOR 

MEMPHIS 
MQBEETIE  2  S 
MUNOAY 

NORTHFIELD 
NOVICE  1  E 

NUGENT  I  ES6 

PADUCAH 

POLAR 

POST 

QUANAH  5  SE 


.03 
.07 


0  .050  .05 


T     T 

T 

T     T 


D  .05   .02 


13   14   15 


T     .01   T 


19   20  :  21 


T     T 
.06   .06 


22   23   24 


25   26   27   28   29   30   31 
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Station 

O 

Day  of  Month 

1  |  2  | 

3 

4  |  S  | 

6 

7   8   9 

10 

11    12 

13   14   15 

16 

17 

18 

19   2C 

21 

22   23 

24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

T 

T 

T 

.00 

.00 

T 

T 

R06V  1  ESE 
ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

T 

T 

T 
T 
T 

T 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 
SNYDER 

STAMFORO  1 

TAMP1C0 

TESCO 

■  It 

.10 

T 
.00 

T 

.04 

.06 

T 

T 

.03 

T 
T 

.10 

T 

T 

■  03 

T 

TRENT  2  ENE 
TRUBY  3  ESE 
TRUSCOTT 
TURKEY  2  WSW 
VERNON 

.00 
T 

.00 
.00 
•  16 

T 

T 
.16 

T     T 

T 

T 

VOSS  1  HSW 
WELLINGTON  2  ENE 
WICHITA  FALLS  WB  AP      R 
WICHITA  VALLEY  FARM  29 
WINTERS  I  NNE 

.01 

.00 

.02 

T 

.3! 

.20 

.07 

T 
T 

T     T 

T 

T 

T 
T 
.11 

T 

.02 

T     T 

.04 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ALEOO  4  SE 
ANOICE  1  WNW 
ANNA 
ANTELOPE 

.00 
.71 
1.18 
.66 
.03 

.25 

.07 
.10 

.17 

.14 
.56 

.31 

T 
.56 

.02 

T 

T 

.22 

.01 
.11 

T 
.01 

T 
.05 

T 

T 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
ARTHUR  CITY 
AVALON 
BAIRO 

.00 
.72 
1.27 
1.2S 
.02 

.29 

T     T 

.02 

T 

.21 
.29 
.59 

.74 
.64 

T 

.02 

T 

.22 

.03 

T 

.22 

.02 

T 

BARDWELL  DAM 
6ELTON  DAM 
BENBROOK  OAM 
BONHAM 
BOWIE 

.89 
1.22 
.67 
.93 

T 

.07 
.15 
.25 

.04 
.12 

.20 
.52 
.12 
.22 

.56 
.32 

.30 
.46 

T 
.02 

.03 

T 
T 
T 

T 

.06 

T 

.15 

T 

.02 

T 
T 

BOYD  3  SE 
BRAZOS 

BRECKENRIDCE 
BRIDGEPORT 

BROWNWOOD 

.38 
.30 
.02 
.25 

.08 

.12 
.08 

.02 

.01 
.06 

.06 

.25 

.OB 

.25 

T 

.04   .03 

.01 

T 

T 
.02 

T 

BURLESON  2  5SW 
BURLINGTON  3  WSW 
CAMERON 
CARROLLTON 
CELINA 

.93 
2.85 
1.79 
.73 
.81 

.32 

T 

.21 

T 
.24 

.24 
.69 

T 
.81 

.37 

1.69 
1.55 
.52 

T 

T 
.02 

T 

.11 

.02 

T 
.10 

!2 

T 

T 

CENTER  CITY 
CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  9  £ 
COMANCHE 

.53 

.98 
.79 
.81 
.14 

T 

.07 
.19 
.12 

.14 

T 
.13 

.39 

T     .20 

.55 

.63 

.37 

.01 
■  02 

T 
T 
T 

T 
T     T 

.04 

.14 
.19 
.01 

T 
.01 

T 

.02 

T 

T 

T 
T 

T 

.01 

T         T 

.01 

T 

COOPER 

COPPERAS  COVE  NO  2 

CORSICANA 

CRANOALL 

CRESSON 

1. 10 
1.61 

.88 
1.04 

.77 

.13 

.17 
.10 

.12 
.14 
.12 

.10 

T     .86 

.20 

.21 

T     .15 

.63 

.44 

.35 

T 
.03 

.28 

.02 

.42 
.10 
T 
.05 

T 

T 
T 

T 

.06   . 
.05 

T     T 

T 

T 

8 

T 
.03 

T 
T 

T 

T 

T 

CROSS  PLAINS 

DALLAS  WB  AIRPORT      1/9. 

OAVILLA 

DECATUR  2  SSW 

DENISON  OAM 

.06 
.65 
3.30 
.32 
.67 

.06 
.15 

.50 
1.00 

.55 

1.00 
.32 
.02 

T 

T 
.03 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
1.30 

.07 

T 
T 

T 

DENTON  2  SE 
DUBLIN 

DUNOEE  6  NNW 
EAGLE  MTN  LAKE  DAM 
EASTLAND 

.71 
.36 
.00 
.52 
.06 

.13 
■  11 

.15 
.06 

.57 
.15 

.09 

•  01 
.07 

.26 

T 

T 
T 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ENNIS 

EVANT 

FARMERSVILLE 

FERRIS 

FLORENCE  3  SE 

.47 
.96 
.96 
.84 
1.17 

.04 

.23 

.02 
.25 

.08 
.12 

.16 

.46 
.20 

.20 
.67 

.17 

.47 
.45 

.03 

.13 

.04   T 

T 

T 

T 

.15 

T 
.10 

.38 

T 
.02 

T 
.01 

T 

T 

T 

FORESTBURG  *  S 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

FRISCO 

FROST 

GAINESVILLE 

.10 
.72 
.61 
.60 
.46 

T    .20 
.26 

.06 

.10 
.51 

.11 
.10 

T 
.44 

.34 
.^5 

T 
T 

T 
T 
.03 

T     T 

T 
T 

.06 

T 

T 
.01 

T 

.01 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
.01 

T 

CATESV1LLE 
GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 

1.32 
1.92 
.98 

.44 

T 

.05 
.12 
.19 
T 

.06 
.19 

.48 
.67 
.65 
.37 

T 

.42 
.31 

T 

.02 

.09 
.06 

.18 
.30 

.14 
.07 

.04 
.04 

T 

.19 

T 

.02 

GRANBURY 
GRANGER 
GRAPEVINE  OAM 
GREENVILLE  7  Nw 
GR0ES8ECK 

.82 

1.63 
.73 
1.13 
1.24 

.21 

.21 
.29 

T 
.10 

.03 

.53 
.45 
.11 

.17 
.40 

.01 
.40 
.41 
.57 
.51 

.20 
T 

.02 
.23 

.04   T 

.07 
.02 

T 

T 
T 

.48 

.05 

.04 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

GUNTER 

HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT  1  SE 
HICO 

.51 
.83 
T 
1.71 
.93 

T 
.04 

.07 

T 

.03 
.21 

.35   .44 
.32 

.46 
.12 

.70 
.15 

T 
.09 

.02 

.03 
.01 

.02   T 

.05 

.03   .35 

.44 
.02 

T 
T 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 
.03 

T 

T 

T 
T 

T     T 

T 

T 

HILLSBORO 
HONEY  GROVE 
HUCKABAY 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  GAP 

.82 

1.00 
.44 

1.25 
.19 

.10 

.09 

.05 
.02 

.17 

.45 

.17 

.43 

.50 

.30 

.02 
T 

.02   .01 
•  50 

.16 

.21 

.06 

.44 

JACKSBORO 
JARRELL 
KAUFMAN 

KENNEDALE  6  SSW 
KILLEEN 

T 

1.95 
.92 
.96 

1.25 

.05 
.13 

.30 
.15 

.15 

.21 
.22 
.95 

T 
1.10 

.,5 
.-6 

.01 

.02 

T 

.20 

T 

.17 

.15 

.01 

T 

.20 

.01 

.13 

T 

.01 

T 

LAVON  DAM 
LEWISVILLE  DAM 
LlPAN 

MARLIN 

"ARTS  CREEK 

.64 
.72 
.28 
1.09 
3.07 

.19 
.18 
.08 
.19 

.11 
.09 
.14 

.70 

.3J 
.45 

3.02 

.09 

.01 

T 

.04 

.05 

T 

.05 

.01 
.01 

.07 

T 

T 

T 
T 

T 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MERIDIAN  STATE  PARK 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

1.3! 
1.12 
2.11 
2.00 
.32 

.03 

.10 
.01   .14 

.10 
.25 

.10 

.50 
.43 
1.65 

■  10 
.14 

,60 

.3! 
.19 
.90 

.03 

T 
.55 

.08 
.09 

.07 

.27 

T 

.03 

T 

T 

T 
T 

.05 

T 

T 

•  07 

.02 

.04 

T 

T 

notes  loll  owing  Station 
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TEXAS 
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1970 

Day  of  Month 

Station 

1  |  2  | 

3 

4  [  S  | 

6 

7  |  8  |  9 

10 

11    12 

13  |  14  |  IS 

16  | 

17 

18 

19  | 

20  |  21 

22  | 

23  |  24 

25  |  26  |  27 

28   29   30 

31 

MORGAN  3  MNH 

MORGAN  MILL 

HUENSTER 

HULLIN 

NAVARRO  MILLS  0AM 

.91 
.99 
.36 
.22 

.71 

.15 

.49 

T 
.01 

.11 

.49 

.10 

T 

.22 

.18 

.32 

.41 

.01 

T     .02 

.01 

.20 

.03 

T 

.01 
T 

T 

.05 
.02 

.01 

T          T 

.01 

NEWPORT 
OLNEV 

OLNEr  3  NNW 
PALO  PINTO 
PARIS 

.09 

T 

.02 

1.03 

T 

T 
.22 

.08 
.64 

.02 

T 
.02 

T 

T 

T 
T 

.15 

T 

PILOT  POINT 
POSSUM  KINGDOM  0AM 
PROCTOR  RESERVOIR 
PUTNAM 
MINIMI 

.94 
.02 
.26 
.19 
.77 

T 

.07 
.14 
.27 

.04 
.16 

.90 

.48 

.02 

T 

.05 

T 

T 
.01 

T 
.02 

T 

T 
T 

T 
.02 

T          T 

T 

RAINBOW 
RANGER  1  W 
RED  OAK 
RICHARDSON 
RINGGOLD 

.95 

.07 
1.01 
.69 
.00 

.32 

.06 
.05 

.16 

.31 

T 
.65 

.29 
.80 

T 

T 

.03 

T 
T 

.01 

T 
T 

.01 

T 

T     T 

RISING  STAR 
ROANOKE 
ROCKDALE 
ROCKWALL 
ROSEBUD  3  WSW 

.19 
.45 

1.92 
.6". 

1.90 

.03 

T     .20 
.27 

.13 
.29 

T 

.81 
.09 
1.40 

T 

.45 
.94 
.38 

T 
.01 

T     .01 
.09 

T     .02 

.11 

.04 

T 
.06 

.01 

T 

T 

.19 

T 
.07 

T 

T 
.02 

T 

T 

ROSS 

ROSSER  1  SE 

ROUND  ROCK  3  E 

SANGER 

SHERMAN  PUMP  STATION 

.76 
.78 
2.93 
.♦7 
.56 

.23 
.17 

T 

.23 

.49 
.40 
.66 
.13 
.01 

.38 

.36 
.24 

.49 

.02 

T     T 

.04   T 

.10 

.02 

.04 
T     .06   .02 

.65 

.04 

T 

T 
.07 

.28 

.01 

T 

T 

T 

SLIOELL 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  *  N 
STILLHDUSE  HOLLOW  DAM 
STRAwN  8  NNE 

.41 

.48 

D   .37 

1.** 

.13 

.17 

0  .10 

.26 

.08 

.09 
.31 
.22 

.71 

.24 

.24 

T 

.03 
.07 

T 

.02 
.03 

.08 

.03 

T 

.05 

.10 

T 

T 

T     T 

TAYLOR 

TEMPLE 
TERRELL 
THORNOALE 
THORNTON 

1.9* 
1.57 
.90 
1.84 
1.13 

.10 

.25 

T 
T 

.27 
.22 

.26 
T 

.77 
.43 
.22 
.80 
.31 

.34 

.37 
.38 
.91 

.65 

T 

.08 
.05 
.12 

T 
.40 

T 
.09 

.02 
.03 

T 

.14 

T 

.09 

T 

.21 
.12 

.16 

T 
T 

.01 

T 

THROCKMORTON 
THUR8ER  S  NE 
TRENTON 
TROV 
VALLEY  VIEW 

T 

.26 
.59 
1.18 
.42 

.20 

T 
.19 

.09 
■  09   T 

.95 

T 

T 
.49 

T 

T 

T     T 

.03 

.08 

T 
.05 

T 
T 

T 

.42 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT          R 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORO 

WHITNEY  OAM 

1.11 
.76 
.9* 
.73 
.91 

.02 
.06 
.22 
.19 
.04 

.19 
.06 
.07 

.44 
T     .61 
.20 
.10 
.41 

.38 

.41 

.11 

T 

T 
T 
.02 

.02 

.07 
T     .07 

.03 

.02 
.02 

T 

.01 

.03 
.03 

T 
T 
.02 

T 
T 

T     T 
T     T 

.01 

T     T 

T 
T          .01 

WOLFE  CITY 

.67 

.62 

.09 

EAST  TEXAS          04 

ALTO  5  SW 
ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  4  WSw 
BEOIAS 

1.89 
1.35 
1.01 
1.31 
1.80 

.10 
.02 

.23 

.39 

.98 
.99 
.20 

* 

.88 

.87 
1.60 

.21 

T 

•   T 

T 

.20 

.03 

.18 
.27 

.21 

T 

T 
.02 

.02 

T 

BON  WIER  2  E 
BOXElOER 
BREHONO 
BRDNSDN 

BUFFALO 

1.92 
2.10 
1.62 
1.24 
1.09 

.08 

.40 

.20 

.28 
.IB 
T     T 

.07 
.30 

1.10 

.80 
.94 
.ry9 
.43 

.08 

T 

.34 

.09   .02 

.09   T 

.02 

T     T 

.04 

T 
.08 

.06 

.20 
.08 
.11 
.10 
.06 

T     T 

T 

T 
T 

T 

T     1 

T 

.80 

T 

T 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CLARKSVILLE  2  E 

.67 

1.67 
1.61 
2.14 
.99 

.10 

.07 
,01 

.01 

.20 
.88 
.21 
•24   .42 
.16 

.35 
.40 
l.OB 
L.02 
.70 

.09 
.21 
.23 
.14 
.05 

T 

T 
.09 

.03 

.02 

T 

.08 

.03 

T 
.15 

.08 

.02 

,03   .02 

T          T 

T 

T 

COLOSPRING  9  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

OACUS 

2.32 

1.90 
1.81 
1.92 
1.78 

.19 

.06 
.10 
.12 

.42 
,06  1.33 
.42 
.45 
.40 

1.05 

.56 

1.12 
.70 

.10 

T 

T 

.13 

.60 

.38 
.10 
.23 

.02 

T 
T 
T 

T 

.07 

.07 

.19 

.02 

T 

.04 

T 

.09 

T 
.15 

T 
T     .02 
T     .04 

.03 
.02 
.03 

■  11 

.03 
.02   T 

T     .02 
T 

.03 

T 
T 
T 

T 
T     .01 

DAINGERFIELO  9  S 
DEKALB  2  N 
DEWEYVILLE  9  S 
DIALVILLE  2  W 
EOOM  2  NW 

1.14 
1.11 
2.03 
1.29 
.80 

.09 

.19 
.19 

T 

.37 
.08 
.13 

.87 

.34 

.76 
.02 
.10 

.57 

.03 

T 

.08 
.69   T 

T 

.09 

.09 

.04 

T 

T 

.18 

.12 

.06 

.08 

.05 
.03 

■  02 

.02 

T 

.02 

EMORY 

EVADALE 

■AIRFIELD 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 

1.12 

1.89 
1.27 
1.83 
.97 

.13 

.29 

T 

.14 

.39 

.26 
.77 
1.29 
.28 

.46 
.99 
.10 
.09 
.69 

.19 
.09 

.02 
.34 
.01 
.03 

T 

.22 

.02 
T 

.08 
.02 
.20 

T 

■  01 

T     T 

.01 

T 

T 

GLADEWATER 
G«AP£LAND 
CROVETON  1  SE 
HAGANSPORT 
HARLETON 

1.14 
2.23 

1.25 
1.02 
1.34 

.14 
.05 

.14 

.03 
.04 

.50 

T    1.19 

*48   .49 

.20 

.36 

.40 
.67 

.21 
.53 

.65 

.09 

.09 

.02 

T 

T 

.03 

.15 

T 
.05 

.10 

.04 

T 

,24 

T 

.13 

T 

HAWKINS  1  E 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORGER 

.36 

2.26 
2.23 
1.16 
1.98 

.07 

.29 

.10 

.29 
.29 

,49   .90 
.40 
.30 

.08 

.55 

.90 

.04 

.37 
.44 
.11 
.59 

.07 

.44 
.07 

.08 
.06 

■  19 

,04 

.02 

T 

T 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

JEFFERSON 

1.73 

1.70 
1.24 
1.56 
1.09 

.15 

.46 
.40 
.30 
.31 
.35 

.17 
.02 

.67 
.67 
.74 

.14 
.08 
.48 

T 

.08 

T 

T 
.01 

.02 
.14 
.01 

T 

T 

T 
.02 

.08 

T 

.02 

JEWETT 

KARNACK 

KIRSYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

1.25 

1.58 
1.91 
1.13 
2.05 

T 

.30 
.13 

.0' 
.OS 
.07 

.70 

.22 
.22 
.19 

.30 

.88 

.02 

.1! 
.17 

.08 
.07 
.38 
.02 
.37 

.12 

T 

.04 
.07 

.09 
.16 
.15 
.20 
.10 

.02   .02 

.02 

.03 

T 

.06 

T 

.02 

.04 

LONG  LAKE 

LONGVIEW 

LOVELAOY 

IUFKIN  FAA  AIRPORT 

NAOISONVILLE 

1.07 
1.27 
1.60 
1.65 
1.98 

.09 
.02 

.14 

.  12 

.28 
.30 
.40 
T    1.48 
.92 

.69 

.68 

.19 
.02 
..5 

.09 
.08 

.04 
T 

T 

.12 

T 

.02 

.05 

.06 
.05 

.09 

T 

■  01 

.03 
.01 

.02 

T 

.03 
.01 

MAGNOLIA 

MARSHALL 

MAUD 

MINEOLA  7  SSW 

1.97 
1.11 
1.1! 
.77 

.  11 

.67 
.23 
.12 
■  31 

.63 
.71 
.69 
.46 

T 

.29 
.05 

.05 

T 

.28 

T 
.30 

■  10 

T 
.01 
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TEXAS 
JANUARY 

1970 

1 

Day 

of  Month 

Station 

.|.| 

3 

4  |  5  | 

6 

7   8  |  9 

10 

11   12 

13  | 

14  |  15 

16   17 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23   24 

25  |  26  |  27 

28  I  29   30 

31 

l.0« 
2.13 
1.51 
1.24 
1.57 

.13 
.03 

.10 

.62 
.62 
.29 

.17 
.39 

.21 
.92 

1.00 
.76 
.91 

T 

.03 
.21 
.08 
.07   .01 

.07 

.02 

MlNEOLA  8  ENE 
MONTGOMERY 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 

T 

.23   .04 

.0? 
.05 

.09 
.03 

.16 

.06 

7 

.07 

7 
.03   .01 

.01 
.02 

.03 
.02 

NAPLES  1  SW 

NEGLEY  4  SSW 

NEUVILLE 

NEW  CANEV  <.  NW 

NEWTON 

1.03 
.89 
1.68 
1.96 

1.77 

T 
.01 

.34 

T 

.40 
.30 
.22 

.64 

.78 
1.05 
.87 
.89 

r 

.39 

.50 

.12 

.05   .05 

.05 
.11 

7 
.12 

.11 

T 
.02 

.06 

T 

.04 

.01 

7 

OVERTON 
PALESTINE 
PITTSBURG  5  S 
pOYNOR  1  NE 
PRICE  Z    SW 

1.24 
1.06 
.42 
1.05 
1.07 

.14 
.12 

.15 

.37 

T     .28 

.42 

.68 
.61 

.60 

.58 

.05 
.22 

.08 
■  11 

.11 

.02 

T 
T 

.02 

.02 

7 

.03 

7 

7 

.01 

7 

,02   T 

.05 

.01       7 

.14 

QUITMAN  2  S 
REKLAW  3  NNE 

RICHARDS 
RIVERSIDE 

ROCKLAND  1  WSW 

.75 
1.92 

1.44 

2.28 

T 

.15 
.02 

.40 
.30 
.40 
.60 
.32 

.32 
.67 
.95 

1.40 

I 
T 
.40 

T 

7 

.03 
.06 

.05 
.OB 

.02 

.80 

.02 

7 

7 

7 

7 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 
SIMMS  Z    NNW 
SPURGER  DAM  a 
SULPHUR  SPRINGS 

1.25 
2.29 
1.21 
1.86 

1.17 

T 

.20 

.US 

.05 
.18 

.40 
.29 
.41 
.29 

.12 

.48 
1.10 
.41 
.97 
.83 

.12 

T 
T 

.66 
.06 
.46 

T 

7 
.04 

.05 
.10 
.33 
.02 

.08 
.06 

7 

.01 

7 
7 

7 

7 
7 

T     .01 

TEXARKANA 
TEXARKANA  DAM 
TRINIDAD  POWER  PLANT 
TYLER  5  NE 
VALLEY  JUNCTION 

.89 
.88 
.95 
.95 
2.31 

.10 

T 

.18 
.12 

.06 
.05 
.30 
.28 
.91 

.80 
.40 

.45 
.50 

1.03 

.03 

.23 

T 

.01 

.08 

T 

.06 

7 

.04 

.03 
.29 

T 

7 

7 

.02 

7     .01 

7 

7 

7 

WALLER  3  SSW 
WARREN 
WILLS  POINT 
WINNSBORO  6  SW 

1.74 

2.06 

.93 

.45 

.04 
.07 

.24 
.14 

.31 
1.00 
.22 

.45 

.49 

.40 

.21 

.69 

.44 
.05 

T 

.18 

T 

7 

.03 

7 

.05 

.11 
.03 
7     7 

.03 

7 

T 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 
SAKERSflELD 

BALMORHEA 

BLOYS  CAMPGROUND 

50QUULAS  RANGER  STA 

.04 
.51 
.17 
.83 
.04 

.02 

.37 

T 

.30 
.15 
.09 
.01 

.04 
.21 

.17 
.03 

CANDELARIA 

CHISOS  BASIN 
CORNUDAS  SERVICE  STA 
CRANE 
DRYOEN 

.19 
.32 

.04 
.01 
.00 

.01 

.17 

T 
.04 

T 
.17 

T 

.12 

.02 

7 

.03 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

FABENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.03 
T 

.82 
.35 

.49 

.02   .01 

T 

.73 

.35 

.11 

T 
T 

.04 

T 
.32 

T 
.05 

.06 

GIRVIN 
GRANQFALLS  3  SSE 

IMPERIAL 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

.17 

T 

.54 
.05 

T 
T 

•14 
.05 

.04 

T 
.10   .30 

.13 

7 

MARATHON 
MARFA  NO  2 
MENTQNE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

.18 
.30 
.00 

T 
.74 

T 
.10 

T 

.15 
.17 

.40 

.03 
.03 

.15   .03 

.06 

.07 

.03 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL  1  SSE 

PLATA 

.01 

.22 

T 

T 

.15 

.01 
T 

T 
.12 

.04 
.03 

.09 
7 

.09 

7 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

.02 
.00 
.03 
.10 

.07 

.02 

.01 
.09 
.07 

.02 

.05 

T 

SIERRA  BLANCA 

TOYAH 

VALENTINE  10  WSW 

VAN  HORN 

HlNK  FAA  AIRPORT 

.45 

.00 
.41 

T 

T 

.41 
.41 

.04 

7 

YSLETA 

.00 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AOAMSVILLE 
AMISTAD  DAM 
BERTRAM  3  ENE 
BIG  LAKE  NO  Z 
BLANCO 

.11 
.90 
1.18 
.23 

1.79 

I 

.20 
.16 

.01 
.54 

.64 

.17 

.05 

.03 
.09 

.07 

.11 
.42   T 

.12 
.06 

.03   T 

.15 

.07   .04 

.32 

7 
.02 

7 

7 
.47 

7 

7 
T 
7 

T 
7 

.02 

7 

7 

.02 

7 

7 

7 

BLEWETT  5  NW 
BDERNE 

BRACKETTVILLE 
BRADY  2NNW 
BURNET 

.82 
1.82 
.80 
.14 
1.12 

.40 

.02 
.14 

.14 
.02 

.31 
.68 

.02 
.72 

.02 
.01 

.03 
.08 

.03 

.06 

.38 
.17 
.80 
.02 

.12 

.11   .02 

.03 
.08 

.10 
.14 

.02 
.03 

T 

7     T 

7 

CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
CASE  RANCH  3  S 
CASTELL 
COPE  RANCH 

.34 
.32 

.00 
.80 

.01 

.60 

.22 
.12 

.12 

.16 
.20 

.01 

.04 

7 

7 

7 

COTTQNWOOO 

CRIDgR  RANCH 

DEL  RU  HB  AP 

DOQLE  6  NNE 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

.45 
.26 

.42 

.11 
.19 

■  10 

T 

.45 

■  01   T 

T 

T 

.39 

7     T 
7 

.01 
.01 

.14 

7 
.05 

7 
7 

.20 

7 
7 

7 

.06 

7 

7         .01 

I 

EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
ELOORADO  It    SW 
FIFE 
FREDERICKSBURG 

.11 
.32 
.40 
.13 

.58 

.05 

T 

.09 
.12 

.33 

T 

.05 

.01 
.02 

.30 
.40 

T 

.05 
.02 

T 

.06 

.04 

7 

7 

7 

FUNK  RANCH 

COLO 

HARPER 

HUMBLE  PUMP  STA  5  NE 

HUNT 

.74 
.50 

.53 

.15 
.21 

.36 

.06 

.14 
.32 

.09 

<■  following  Station 
10    - 
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TEXAS 

JANUARY 

1970 

Station 

O 

Day 

of  Month 

l|*| 

a 

4    | 

"I 

6 

7        8    1    9 

10 

11    |    12 

13   1 

14 

15 

16 

17  | 

18 

19      20 

21 

22 

23 

24 

25      26   |   27 

28   |  29   |  30 

31 

hve 

james  river  ranch 

johnson  city 

junction 

JUNO 

.48 
.36 
1.22 
.34 
.42 

.24 

.07 

.20 

.40 

.15 
.65 

.03 

.02 

T 
T 

.07 

.21 

.07 
.16 
.21 

.u 

.01 

T 

.05 
.12 
.01 

.03 

T 
.20 

•  01 

KEMPNER 
KERRVILLE 
LAMPASAS 
LANGTRY 
LEAKEY    NO    2 

1.35 
.00 

1.34 
.24 
.46 

.10 
.06 

.24 
.20 

.45 
.22 

.20 
.10 

.03 

T 

.20 
.30 
.15 

T 

.26 
.12 

T 

.14 

.08 

.10      T 

LLANO 

LYNXHAVEN    RANCH 

MARCO 

MASON 

MC    CAMEY 

.79 
.59 
.24 
.45 
.26 

.13 
.10 

.18 
T 

T 
.13 

.44 
.19 

.06 

T 

T 

.18 
.17 
.24 

.27 
.02 

.04 

T 
.18 

T 

T 
T 

T 

MEOINA 
MENARD 
MERTZON 
NELSON    RANCH 
NU    STORE    1    w 

.96 
.16 
.14 
.91 
l.OB 

.15 
.05 
.11 
.23 

.46 

.27 
.58 

.05 

.06 
.03 

.01 

T 

.03 
.08 

.14 
.03 

.22 
.28 

.03 
.03 

T 

.10 

.01 

.08 
.02 
T 
T 

.03 
.07 

T 

.08 

.02 

T 

OAK    CREEK    LAKE 
OZONA 

PAINT    ROCK 
PANDALE 
PRAOE    RANCH 

.05 
.28 
.26 
.15 
.37 

.05 
.18 

T            .02 

.02 

.01 

T 

T 

.03 

.03 

T 

.20 

T 

.07 

.19 

.03 

.08 
.01 

T 

.08 

.01 

T 
.02 

T 
•  01 

.01 

T 

.05 

.01 

RANKIN 

RED    BLUFF    CROSSING 

RICHLAND    SPRINGS 

ROBERT    LEE 

ROCKSPRINGS 

.04 
.66 
.22 
.10 
.95 

.11 

.10 

.28 
.10 

.03 

T 

.07 
.12 

.95 

.04 
.17 

T 

T 

ROCKSPRINGS    21    S„ 

ROUND    MOUNTAIN    4    WNW 

SABINAL     1    WSW 

SAN    ANGELO    DAM 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT         R 

.64 
.95 
.66 
.25 
.14 

.05 
.20 
.03 
.25 
.12 

.12 

T 

.15 
.60 

.40 

.04 

T 

.42 
.15 
.20 
T 

T 

.04 

T 

.02 

T 
T 

.03 

T 

T 
T 

.02 

T 

SAN    SABA 
SLOAN 
SONORA 

SPICEKOOO    1    S 
STERLING    CITY 

.55 
.44 
.36 
1.11 
.00 

.13 
T 

.03 
.18 

.25 
.27 

.54 

.02 

T 

.03 

T 

T 
T 

.08 

T 
T 

.09 
.17 

.13 

T 
.24 

.09 

.21 

T 

T 

T 

TAYLOR    RANCH 
TEAGUE    RANCH 
TELEGRAPH 
UVALOE 
WATER    VALLEY 

0       .85 
.57 
.43 
.76 
.19 

0 

.11 

.07 

.05 

T 

T 
.16 

.45 
.26 
.12 
.29 

.03 
.02 

.24 
.06 
.27 
.30 

T 

.11 
.02 

.01 
.03 

T 
.01 

T 

.07       .01 

.04 

.06 

T 
T 

.01 
T 

T 

T 

T                        .01 

.01 

WATER    VALLEY    10    NNE 
WATSON 

.00 
1.18 

.20 

.51 

.20 

.27 

SOUTH    CENTRAL                07 

ARANSAS    PASS    2 

AUSTIN    WB    AIRPORT                   R 

AUSTwELL    WL    REFUGE 

BEEVILLE    5    NE 

BLUE 

3.64 
1.83 
2.03 
2.09 
1.73 

.65 
.28 

.07 

.25 

■  40 
.13 

■  46 

.22 

.70 
.65 

.73 

.60 

.01 

T 
.30 

.75 
.05 
.37 
■  12 

T 

.07 
.06 

.05 

T 

.20 
T 

.04 

T 
.10 

.46 
.32 

1.13 

.90 
.06 

.40 
.01 

.12 

.06 

.23 

T 
.06 

T 
T 

.07 

T 

T 
.02 

T 

T 

T 

BRENHAM 
BULVERDE 
CALDWELL 
CANYON    DAM 
CHAPMAN    RANCH 

1.81 
1.56 
1.44 
1.39 
1.93 

.12 

■  12 
.19 

.25 

.14 

.18 

.71 

T 

.27 

.42 
.09 
.48 
.69 
.75 

.68 

.62 

.05 

T 

.15 

.02 
.20 

.06' 

.14       .02 
.08 

.02 

.16 

.03 
.20 

■  06 
T 

.14 
.12 

.14 
.13 

T 

T 

.02 

.01 

T 
T 

.03 
.07 
.08 
.07 

.01 

T 

T 
.14 

.06 

T 
.01 

T 

.03 
.02 

T 

.02 

T 
T 

.03 

T 

.01                   T 

.02 
T 

.03 

CIBOLO    CREEK 

CLASSENS    RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS    CHRISTI 

CORPUS    CHRISTI    WB    AP           R 

1.85 

1.30 
2.32 
1.96 
1.79 

.18 
.05 
.40 
.33 

.30 

T 

.75 
.69 

1.00 
.69 

■  50 

.18 
.11 

.65 

T 

.08 
.05 

.30 

.37 
T 

.25 

.05 

.08 
.06 

•  06 

.65 
.15 
.15 

.16 

T 
.16 

.07 

T 

T 

.08 
T 

T 

T 

.05 
.12 
.13 

T 
.07 

T 

.05 

T 

.04 

T 

.01 

CUERO    3    E 

DIME    BOX 

DRYER    1    NW 

ELGIN 

FAIR    OAKS    RANCH 

3.57 
1.56 
2.31 
1.46 
1.65 

.94 

.50 

T 

.11 

.16 
.33 

.04 
T 

.63 
.78 
.75 
.75 
.86 

.17 

.04 
T 

■  IB 

.17 

T 

.08 

T 

T 

T 

.43 

T 

T 

1.51 
.21 
.71 
.50 

.05 

.01 

T 

.05      T 

.25 

.04 

T 

.01 

T 

.09 

■  14 
.02 
T 

.01 

T                        .01 

T 

T 

FALLS    CITY    *    WSW 
FEOOR 

FISCHERS    STORE 
FLATQNIA    2    W 
FLORESVILLE 

2.31 

l.BO 

2.42j 
1.99 

T 

.55 
.48 
.18 

.24 
.12 
.09 

.72 
.52 

.14 

.65 
.62 

.90 

.10 

.17      T 

.05 

T 

.99 

.40 
.75 
.60 

.05 
.05 

T 
.08 

.04 

.03 

GIDDINGS 
GOLIAD 
GOLIAD    1    SE 
GONZALES 
HALLETTSVILLE 

1.90 
2.71 
2.60 

2.5a 

2.94 

.22 

.20 
.10 
.74 

.26 
.50 

.05 
.80 

.56 
.70 

.63 

.81 

.48 
.01 

.31 

.13 

.25 
.25 

.20 

.16 

.20 
T 

.15 

.02 
.11 

.38 

1.20 

1.10 

.64 

.90 

.12 

.10 

.04 

T 

.12 

.02 
.06 

■  04 

■  04 

T 

.01 
.07 

.02 

.03 

T           T 
T 

HONDO 

JEOOO    2    NNE 
KARNES    CITY 
KENEOY 
KINGSVILLE 

1.13 
2.09 
3.39 
3.03 
1.64 

T 

T 

.20 

.21 

.18 

.07 
.35 

.04 
.29 

.65 
.38 
.82 
.76 
.82 

.02 
.43 

T 

.03 

T 

.15 
.17 
.06 

T 
.16 

T 

T 
T 

.28 

.01 

.04 
.19 

.02 
.22 

2.08 
1.68 
.01 

.16 
.01 

.03 
.02 

T 
.05 

.03 

T 

.01 
.07 

T 
■  03 

.03 

T 

T 

.02 
.14 
.03 

T 

T 
T 

T                        T 
.01       T 

.06 

T 

T 

LA    GRANGE 
LEXINGTON 
LOCKHART    2    NW 
LULING 

MA-HIS 

1.90 
1.33 
1.42 
1.62 
3.23 

.03 

T 

.24 

.12 

.07 

.32 

.26 
.16 
.32 
.08 

.43 
.62 

.65 
.62 
l.OB 

.62 

.14 
.06 
■  20 
.05 

T 
T 

.20 

.19 
.10 
.06 
.14 
.05 

T 
T 

T 
.36 

.01 

T 

.06 
.OB 
.19 
.30 
.89 

.08 
.04 

.04 

.02 

.07 

.02 
.05 

T 
.08 

■  13 

T 

.03 
.04 
.18 

.01 

T 

T 

.05 

.01 
T 

.04 
.05 

T 

.02      T           T 

T           T 

NATALIA 

NEW    BRAUNFELS 

NIXON 

POST    OAK    SCHOOL 

RED    ROCK 

1.12 
1.93 
1.72 
3.10 
1.75 

.03 

1.15 
.10 

.23 

.02 

.35 

.08 

,06 

.67 
.65 
.83 

.65 
.65 

.08 
.30 

.12 
.02 

.17 
.10 

.06 
.10 

.07 
.02 

.10 

.24 

.50 

.25 

T 

.10 
.03 

.01 
.50       .10 

T 

.08 

.04 
.10 
T 

.02 

T 

.02 

.04 

.03 

.03 

.90 

REFUGIO 
RICARDO 
RIOMEDINA    2    ■. 
ROBSTOWN 
ROCKPORT 

2.04 
1.91 

2.54 
2.60 

.17 

.29 
.42 

.03 

.30 
.33 

.36 

.86 
.45 

1.16 
.04 

T 

.20 
.09 

.12 
.48 

.02 

T 

.14 
.58 

.42 
.17 

T 

.62 
.08 

.63 
.63 

.05 

T 
T 

T 

T 
.03 

.05 

T 

.09 

T 

.07 

T 

T 
T 

.01 

T 

T 

T 
T 

RUNGE 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT       R 

SAN    MARCOS 

SCHULENBURG 

SEALY 

3.23 

1.10 
1.65 
2.68 
2.32 

.28 

.10 

T            .07 

.11       .38 

.33 

.24 

.28 
.09 

.70 
.36 

.81 
.76 
.94 

.0! 

T 
.02 

.21 

.09 

.09 

T 

.53 

T 

.10 

.20 

.06 

.01 
.02 

.02 

.01 

1.94 
.07 
.16 

.43 
.16 

.01 
.18 

.10 

T 
.04 

T 

.04 
.16 

T 
.06 

T 

T 

.03 

.04 

.10 

T 

.03 

T                        .01 

.02 

T           T           T 

T 

.03 

.01 

SEGUIN 
SINTON 
5MTHVILLE 
SOMERVULE    DAM 
SPEAKS 

1.55 
2.72 
1.73 
1.56 
2.96 

.25 
.15 
.04 

.15 

.38 

.04 
.37 

T 

.76 
.57 
.77 
.40 
.61 

.38 
.60 

T 

•  12 
.15 

.07 
.02 

.20 
.08 
.51 

.30 

T 

.03 

T 

.32 
.94 

.15 
.11 
1.13 

.02 

T 

T 
.02 

T 

T 

.10 

.05 

.02 

.31 

.01 

.08 

•  05 

T 

.04 

.02 

T 

.08 

.03 

T 

.03 

T 

7 

.01 
T           T 

.01 

.04 

SPRING    BRANCH 
WAELOER    7    SSW 
WASHINGTON    STATE    PARK 

1.32 
2.72 

1.86 

.35 

.06 

.10 
.37 

.15 

.65 
.45 
.66 

.43 

.58 

T 

T 

.10 
.16 

.11 

1.12 

.34 

.12 

T 

.09 

T 

.06 

T           T 

T 

oies  following  Stalion    idd#s. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 

JANUARY 

1970 

15 
0 
H 

Day  of  Month 

Station 

1  |  2  | 

3 

4 

5 

6 

7   8   9 

■1 

11    12 

13  | 

14  | 

15 

16  | 

17  1 

18 

19   2C 

1  21 

22 

23  |  24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

2.22 

2.6* 
2.84 

.54 

.07 

.37 

.77 
.79 
.69 

.12 

.06 

.10 
.17 
.04 

.03 

T 

.20 

Wl  L0E«  WILDLIFE  FNOTN 
YOAKUM 

yorktOwn 

1.05 
.93 

1.34 

T 

.04 

.09 

T 

.04   T 
.09 

.02 

T 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANCLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTQWN 

2.94 

2.  BO 

2.46 

2.B2 
2. 96 

.06 

.37 
.02 
.10 

.52 

.10 

.34 

.60 

.2* 

.30 
.27 
.45 

.45 

.45 
■  36 
.34 

T 

.02 

.14 

.03 
1.10 

.42 
.82 
,34 
.50 
.55 

.34 
.41 
.60 
.95 
.32 

.17 
.43 
.30 
.30 

.17 
.20 

.13 
•  10 
.10 
.03 

.02 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CL001NE 

CYPRESS  1  SW 

DANEVANC  2  SE 

2.58 
2.09 
2.15 
2.63 
3.04 

.05 

.01 
.72 

.03 
.04 
.29 

.01 

.26 
.42 
.25 

.43 

.86 
.94 
.51 

■  01 

.02 

.03 

1.10 
.23 

.90 

.49 
.37 
1.20   T 

.01 
.01 
T 

T 
T 
T 

T 

.06 

.49 

1.54 

.07 
.10 

T 

.12 

T 

.06   .02   T 
.03        T 

:S 

.01   .01 

.04 
.02 
.06 

.03 

,01   T 
.01 

T 

T     T 
T 
T 

T     T 
T 
.01 

T 

.36 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WB  CITY        R 
HOUSTON  INCONT  AP 

3.65 
2.55 

1.96 
1.47 
1.93 

.06 

.45 

T 

.18 

.19 

.28 

.30 

.08 
.07 

.48 
.60 
.26 
.42 
.78 

.14 
.10 

T 

.01 

T 
.03 

.03 

T 

.10 

.45 

.26 

.06   .14 

T 

T 

.02 

T 

1.84 

1.39 

.30 

.62 

.23 

.72 

T 

.01 

T 

.03 

.04 
.06 
.08 
.01 

T 

T 

.05 

.09 

.02 

T 

.01 

T 

T 
T 

.01   .01 

T          T 

T     T     T 

.05 

T 

T     .02 

.05 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-OEER  PARK 
HOUSTON-HE IGHTS 
HOUSTON-1N0EP  HEIGHTS 

2.49 
2.14 
2.38 
2.51 
2.21 

.14 

.01 
.13 

.08 

.29 

.SB 
.11 

.05 

.90 

.11 
.85 
.37 
.27 

T 
.59 

.18 
.60 
.65 

T          T 
.01        T 

.76 
.50 
.44 

.26 

.3B 
.45 

T 
.06 

T 

.02 

.48 
.42 
.36 
.52 

.16 
.45 

T 

T          .03 

.07 

.05        .01 

.06 
.05 

T 

.08 

.07 

.10 

.13 

.02 
.01 

T     T     .01 
.01   .01   T 

T 

.10 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

2.46 
2.10 
2.47 
1.90 
2.05 

.01 

.37 
.28 

.10 
.12 
.14 

.29 
.28 
.26 
.27 
.25 

.48 
.60 
,68 

.67 
.74 

.60   ,05 

.33 

.SB 

.29 

.55 

.02 

T 

.04 

T 

T 

.42 
.30 
.21 
.32 
.21 

.18 
.07 
.13 

.11 

.07 

.08 

.09 

.08 

.06 
.20 
.05 
.08 

T 

T 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 

2.16 
2.12 
2.63 
2.11 

1.91 

T 

.19 
.10 

.05 

.35 

T 

T 

.52 

.31 
.37 
.22 

.14 

.65 

.73 

.34 
.96 

T 
T 
T 

.10 

•  23 

T 

.50   T 
.71 

.07   T 
.22 
.70   T 

.04 
.02 

T 

.23 
.06 
1.63 
.59 

.08 
.23 

.00 
T 

.05 
.06 
.02 
.07   T 

.07 

T 

.04 
.13 
T 
•  02 

.02 

.01 

T 
T 

T 

T     T 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

2.66 
2.74 
1.99 
1.78 
2.16 

.21 

.20 

.30 

T 

.28 

.23 

■  30 

.02 
•  02 
.03 

.18 
.30 
.30 
.86 

.45 

T 

.02 
.04 

T 

.04 

.34 
.02 
.20 
.63 

.33 

.01 
.21 

T 

T 
T 

1.50 
1.22 

.94 

T 

.87 

.24 

T 
.22 

.01 

.07 
.03 
T 

.21        .02 
.06        .05 

.03 
.02 
.03 
.02 
.02 

T     T 

T 

T 

.01 

T     T 

.03 

T 
.01 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
TOMBALL 

2.73 
2.17 
2.26 
2.12 
2.26 

T 
T 

.06 
.07 

.15 
.24 
.27 
.IB 
.10 

T 

.23 

.24 
.22 

.40 

.12 
.46 
,43 
.34 

.66 

T 

T 

.04 

.06 

.35   T 

.35 
.41 
.54 
.68 

T 

T 

.01 
.02 
.02 

T 

T 

.70 
.57 
.55 
.53 

.25 

.87 
.19 
.13 
.19 

T 

.05 
.03 

T 

T 

.04 
.05 
■  03 

T 
T 
.02 

.IT 

.05   T 
.01 

.01 
.01 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 
WHARTON 

2.74 
1.66 

.24 

.45 

.30 

.30 

T 

.30 
.06 

.25 

.02 

.02 

.02 

1.56 

.84 

T 

T 

T 

T 

T     T 

T     T 

.04 

SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIOES  7  S 
BIG  WELLS 

2.03 
3.55 
.75 
1.08 
1.63 

.10 
.07 

T 

.07 

• 
.56 

.92 

1.55 
.40 

.18 

.10 
1.08 

.10   .20 
T 

.10 

.20 

.03 

.02 

.43 
.75 
.35 

.80 

.10 
T 

.10 
.30 

T 

.01 
.02 

.28 

T 

.04 

T 

.02   T 
.10 

T     T 

T 

T     T     .04 

T 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

1.79 
1.04 
1.57 
1.76 
1.64 

.04 

.10 
.09 

.11 

.02 
.03 

T 
.68 

.48 

.74 
.65 
.23 

.13 
.10 

.04 
.13 

T 

.03 
.02 

.55 

.60 

.90 

l.UO 
.44 
.10 

.02 

T 

.04 
.04 
.11 
.16 

T 

T 

T 
.04 

T 
.01 

T 

.02 

T 

.01   T 

T 

.02   T     .01 

.08 

T          T 

.01   T 

CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 

1.22 

1.74 
1.53 
1.67 
1.9B 

T 
.08 

.08 
.02 

.02 
.06 

.01 

.39 
.62 
.26 

.70 
.80 

.04 
.09 

.05 
.04 

.19 

T 
.04 

.05 

.11 

.01 
.05 

.02 

.70 
.65 

1.09 
.72 
.59 

.02 

.02 

.02 
.03 

.04 

.08 

T 
.05 

T 

.01 
.05 
.01 

.01 

T 

.02 
.02 

.06 

T 

.05 
.01   .01 

T 
.03   .02 
.01   .01   .02 

.04   T 
.02 

FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

1.74 
1.80 
1.97 
1.01 
1.92 

.09 

1.26 
.82 

.80 
.38 

.77 

.03 

.01 

.07 
.12 

.10 

T 

.20 

.13 

.21 
.63 
.90 
.43 
.37 

.10 
.38 

.02 
.03 

.08 
.02 

.10 
.03 

.09 
.04 
,02   .01 

T 

HEBBRONVILLE 
JOUROANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

1.81 
1.64 
1.42 
.76 
1.92 

.10 
.13 

.09 

.05 

.16 
■  34 

.99 
.66 
1.42 
.34 
.43 

.05 

.04 
.12 

.11 
.15 

.05 

.03 

.42 
.32 

.26 
.13 

.02 
T 

.54 
.27 

.04 

.03 

.07 

.04 
•  01 

■03   .02 

.03 

T     .02   .02 
.01   .01   T 

OILTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

1.29 
1.12 
1.40 

1.82 
2.25 

.08 

T 

.02 

.10 

T 

■  04 

■  20 

.70 
.65 
.70 
.79 

.20 

.02 

.06 

1.  ,5 

.25 
.05 

.04 
.05 

.11 

.02 

.19 
.02 

.02 
.05 

.34 
.33 
.06 
.26 

.30 

T 
■  01 

.09 

.35 

.17 
.05 

.02 

.01 

T 
.01 

.01 
5   .20 

T 
■  02 

T 
T 
.01   T 

.02 

T     T 

.01   .01   .02 

T 

THREE  RIVERS 
TILOEN 

WHITSETT  2  SW 
ZAPATA 

2.19 
1.97 

1.81 

.08 
.10 

.18 

.05 

.39 

.74 
.73 

.49 

.06 

.05   .10 

.15 
.07 

.05 

.05 
.03 

.25 

.36 
.59 

.13 

T 

.60 
.29 

.18 

■  02 

.01 
.02 

.03 

.02 

.01 

T 

.10 
.02 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 
ENGElMAN  GARDENS 
HARLINGEN 
MC  ALLEN 

mc  allen  faa  ap 

4.12 
2.90 
3.82 
2.37 
2.48 

T     .03 

T 

.12 

1.14 
,98 

.56 
1.57 
1.80 
1.31 

.38 

.05 

.09   .30 
.17 
.14 
.25 

.18   .35 

T 

.29 

.43 

.18 

.07 

.02 
.02 

.52 
.02 
.43 

.01 
.68 
.85 
.56 
.07 

.05 
.02 

.50 
.05 

T 

T 
.01 

T 
.02 

.92 

.03 
.01 

.04 
T 

.41 
.02 

T 

T     T 

,02   .01 

T     T 

T     T 
T     T 

.01 

T 

T 

MC  COOK 

MERCEOES  6  SSE 
MISSION 
PORT  ISABEL 
PORT  MANSFIELO 

3.13 
3.32 
2.45 

5.12 

T 
.02 

.02 

T 

.25 

1.63 
1.64 
1.44 

1.63 

.09 
.07 
■  04 

.02 

.16 
.23 

.36 

.10 

.24 
.25 
.32 

.48 

.03 
.01 
T 

T 

.71 
.90 
.18 

.56 

.03 
.01 

T 

.02 

.01 

.02 

T 
.02 

.31 

.03 
.04 

.05 
.82 

.02 
.12 

.84 

,02   .04 

.01 

.03 

.02        .03 
T 
.09 

.02        T 
.02   T 

RAYMQNDYILLE 
SAN  BENITO 
WESLACO  2  E 

2.68 
3.35 

2.69 

.03 

.04 

.23 

1.34 
1.98 
1.05 

.04 

.08 
.07   .38 

.27 
.12 

.06 

!7B 
.58 

T 

.06 

T 
.03 

.20 
.42 

.04 

.07 
.17 
.01 

,02   .01 

S*«  r*l«i«ac«  not»i  following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

JANUARY    1970 


Station 

Day 

of  Month 

I 
DP 

1 

2 

3 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*     •     * 

HIGH  PLAINS          01 

ANARILLO  MS  AIRPORT 

MAX 

Mm 

33 

9 

31 
12 

32 
7 

41 

7 

31 
5 

23 

1 

29 

6 

22 

6 

35 
7 

55 

31 

52 
32 

40 
23 

48 
20 

55 
25 

60 
27 

37 
31 

41 
14 

27 
12 

54 
16 

47 
21 

41 
22 

64 
25 

62 
28 

79 
34 

64 
39 

63 
32 

75 
29 

65 
26 

42 

20 

51 
15 

52 

20 

46.8 
19.5 

ANDREWS 

MAX 

Mm 

<>1 
21 

41 
21 

43 
21 

41 
19 

41 
23 

41 
10 

40 
11 

41 
23 

42 
12 

68 
32 

61 
40 

63 

30 

54 
27 

63 
29 

58 
32 

52 
34 

67 
30 

67 
24 

61 
25 

67 
30 

61 
23 

69 
23 

69 
23 

78 
43 

77 
50 

73 
38 

77 
37 

75 
46 

75 
25 

55 
20 

55 
23 

58.6 
27.3 

BIC  SPRING 

MAX 

Mm 

45 
26 

45 
28 

46 
24 

46 
22 

43 
28 

33 
14 

40 
15 

39 
26 

44 
15 

69 
33 

68 
41 

65 
32 

60 
29 

64 
30 

64 
36 

55 

37 

70 
36 

68 
22 

62 
23 

62 
23 

50 
24 

;o 

28 

68 
33 

80 
42 

78 
45 

73 
40 

79 
41 

79 

51 

73 
32 

57 
26 

55 

31 

59.7 

30.1 

80RGER  3  H 

MAX 

Mm 

35 

IT 

37 
12 

40 
10 

41 
15 

36 

11 

29 

7 

34 

10 

23 

6 

37 
9 

63 
28 

53 
36 

46 
32 

54 
20 

57 
27 

62 
il 

42 
29 

38 

15 

27 

10 

52 
18 

44 
21 

42 
22 

64 
22 

64 
28 

76 
38 

67 

40 

56 

34 

78 
22 

66 
46 

46 

23 

52 
14 

56 
23 

48.9 
21.8 

BRAVO 

MAX 

Mm 

30 
13 

33 

6 

37 
6 

42 

7 

33 
10 

29 
0 

35 

4 

28 
3 

37 
3 

42 
16 

55 

33 

48 
27 

49 
17 

59 
25 

56 
23 

52 

26 

45 
20 

32 

14 

58 
21 

50 
22 

53 
24 

65 
29 

62 
30 

78 
32 

70 
36 

65 

29 

73 
26 

71 
43 

33 

IB 

49 
15 

53 
21 

49.7 

19.3 

BROMNFIELD  NO  2 

MAX 

Mm 

42 

41 
15 

43 

18 

40 
19 

45 
21 

27 

9 

31 

8 

41 
6 

33 
9 

33 

9 

67 
31 

60 
30 

63 
22 

51 
24 

64 
24 

60 
22 

41 
28 

66 
28 

32 
21 

64 
20 

56 
20 

46 
21 

70 
27 

65 
28 

83 

41 

75 

36 

75 
31 

78 
39 

71 

24 

50 
22 

57 
18 

53.9 
22.1 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

40 
21 

43 

17 

45 
15 

48 
13 

43 
13 

30 
7 

33 
11 

31 

2 

40 

7 

62 
23 

54 
30 

46 
24 

52 
17 

59 
22 

50 
23 

39 
28 

30 
18 

20 
9 

27 

13 

40 
19 

32 

19 

62 
25 

68 
29 

73 
26 

68 
43 

66 
34 

60 
25 

77 
43 

54 
25 

55 
14 

53 

30 

49.0 
20.9 

CANVON 

MAX 

Mm 

32 

6 

34 
9 

35 

6 

43 
10 

42 

11 

25 

4 

53 
20 

56 
25 

59 
27 

54 
30 

43 
20 

29 

13 

54 
18 

53 
20 

45 
20 

64 
26 

63 
26 

77 
31 

74 
42 

67 
29 

74 
27 

72 
45 

62 
21 

54 
15 

59 
20 

52.9 
20.8 

CHANNINC  NO.  2 

MAX 

Mm 

35 
15 

35 

9 

32 
5 

37 
10 

42 
12 

20 

2 

30 
2 

33 

7 

23 
6 

36 

9 

61 

13 

51 

28 

44 
19 

51 
21 

60 
27 

55 
26 

39 
30 

34 
12 

28 
15 

53 
20 

49 
22 

51 
24 

66 
32 

63 
35 

76 
38 

64 

32 

63 
25 

73 
27 

63 
19 

45 
18 

49 
21 

47.1 
18.7 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

39 
16 

37 

15 

41 
17 

41 
18 

47 
21 

22 
10 

24 

10 

40 

13 

25 
10 

35 
11 

64 
23 

58 
32 

43 
22 

48 
23 

58 
26 

55 
26 

41 
35 

63 
16 

28 

17 

48 
18 

44 
20 

32 

20 

64 
26 

62 
27 

81 
42 

69 
38 

71 
34 

74 
39 

77 

24 

48 
23 

51 
21 

49.4 

22.4 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

33 
12 

34 
9 

41 
10 

42 

10 

19 

4 

30 
4 

3* 
6 

22 

4 

33 
6 

68 
32 

54 
30 

45 
23 

49 
17 

57 
24 

51 
21 

36 
28 

34 

15 

31 
12 

63 
19 

49 
20 

51 
23 

66 
24 

60 
26 

77 

30 

62 

32 

6  0 
26 

74 
24 

60 
26 

45 
16 

47 
12 

50 

18 

47.5 
18. 2 

D1MMITT 

MAX 

Mm 

3T 
5 

31 
5 

39 

4 

40 

4 

42 

12 

17 
0 

29 
2 

36 

7 

24 
6 

40 

9 

55 

29 

56 
29 

52 
19 

54 
22 

59 
25 

54 
24 

41 
29 

58 
15 

31 
16 

55 
21 

48 
20 

50 
20 

66 
27 

64 
27 

78 
45 

69 
30 

69 
29 

74 
32 

65 
17 

48 
15 

52 
15 

49.5 
18.1 

OUMAS 

MAX 

Mm 

35 
13 

32 
9 

34 
8 

43 
9 

43 

12 

20 

3 

28 

4 

34 
5 

32 

7 

37 

11 

64 
29 

53 
29 

41 
18 

50 
19 

58 
24 

57 
24 

36 
29 

35 
11 

30 
12 

55 
20 

47 
20 

47 
22 

65 
26 

63 
27 

79 
36 

65 
35 

56 
24 

73 
29 

63 
19 

45 
12 

49 
15 

47.5 
18.1 

FLOYDAOA 

MAX 

Mm 

40 
13 

35 
18 

40 
16 

40 
15 

45 
18 

21 

9 

29 
8 

38 
10 

23 

10 

35 

8 

62 
18 

56 
32 

43 
19 

47 
19 

58 
27 

57 
29 

40 
35 

59 
16 

28 
16 

58 
19 

44 
18 

32 
20 

65 
25 

62 

30 

79 

36 

68 

39 

71 
36 

78 
30 

65 

24 

41 
20 

54 
15 

4B.8 
20.9 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

42 
18 

41 
12 

42 
12 

44 
17 

46 

10 

22 
3 

30 
5 

33 

0 

25 

0 

39 
9 

64 
29 

52 
25 

40 
20 

53 

20 

52 
23 

47 
26 

31 
22 

24 
6 

18 
10 

23 

14 

23 

13 

26 

15 

59 
25 

63 
35 

71 
38 

6<= 
39 

62 
32 

72 
32 

62 

21 

46 
20 

52 
24 

44.3 
18.5 

FRIONA 

MAX 

Mm 

33 
5 

31 

5 

33 
7 

35 

10 

41 
12 

17 
-  2 

24 
-  2 

32 
5 

27 
5 

37 
10 

12 
34 

53 

34 

45 
23 

53 
23 

56 
26 

56 
28 

48 
28 

53 
16 

30 
17 

53 

18 

46 
21 

51 
21 

64 
30 

62 

30 

75 
42 

65 
31 

66 
31 

72 
36 

62 

21 

45 

18 

50 
19 

47.3 
19.5 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

32 
12 

30 
0 

32 
2 

34 
6 

38 
10 

15 
4 

22 

4 

32 

0 

24 
0 

38 
6 

51 
31 

54 

32 

43 
21 

52 
22 

54 
24 

56 
26 

44 
25 

52 

9 

34 
12 

57 
22 

50 
22 

53 

22 

64 
27 

61 

28 

77 
45 

65 
28 

63 
27 

73 
36 

62 
16 

45 
13 

50 

13 

47.0 
17.6 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

45 
20 

52 
23 

45 
21 

50 
21 

46 
23 

37 
12 

35 
9 

40 
8 

43 
17 

45 
21 

55 
30 

61 

30 

40 
30 

36 
26 

63 
31 

56 
34 

52 
33 

66 
23 

28 
19 

61 
20 

65 
22 

35 

21 

69 
29 

65 
30 

76 
35 

SO 
36 

77 
38 

83 
39 

80 

33 

53 

21 

56 
21 

54.  B 
25.0 

GRUVER 

MAX 

Mm 

37 
14 

38 

11 

42 

B 

45 

10 

37 
10 

30 

2 

34 
3 

25 
0 

37 
8 

63 
29 

55 
30 

45 

27 

55 

15 

61 
19 

60 
21 

48 
26 

38 

13 

25 
9 

46 

12 

42 
17 

43 
20 

63 

19 

65 
24 

82 

30 

72 
30 

59 
30 

75 
21 

69 
37 

45 
16 

55 
12 

57 
19 

49.9 
17.5 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

33 

5 

31 
8 

33 

2 

35 
2 

41 
9 

17 

1 

21 

0 

34 
5 

24 
6 

40 
8 

52 

31 

55 

31 

41 

21 

54 
21 

56 
27 

55 

28 

41 
28 

52 
14 

30 
16 

56 
18 

54 
21 

52 
22 

64 
28 

62 
28 

76 
37 

65 

30 

64 
26 

74 
28 

62 
20 

46 
16 

50 
14 

47.4 

17.6 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

40 
19 

50 
19 

44 
20 

45 
20 

45 
20 

33 

13 

30 
12 

35 

12 

37 
13 

49 
13 

69 
18 

66 
26 

66 
26 

44 
24 

64 
26 

59 
26 

45 
32 

69 
22 

31 
21 

51 

21 

63 
21 

41 
22 

70 
29 

70 

29 

83 
33 

77 

35 

76 
36 

80 

34 

77 
30 

48 
16 

57 
18 

55.3 
22.8 

LfcVELLAND 

MAX 

Mm 

41 
11 

36 

14 

40 
13 

36 
15 

43 
16 

23 

7 

29 
6 

41 
7 

32 
10 

35 

10 

62 

34 

58 
28 

55 
24 

52 
24 

59 
25 

60 
26 

40 
30 

63 
20 

34 
20 

61 
20 

58 
21 

48 
21 

67 
28 

66 
2  7 

82 

40 

73 

36 

71 
31 

80 
33 

66 
20 

47 
14 

58 
17 

52.1 

20.9 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

41 
17 

41 
14 

41 
10 

44 

7 

47 
12 

22 

0 

29 

2 

32 

-  1 

26 
-  1 

40 
0 

66 
21 

51 
19 

38 
12 

51 
12 

53 
19 

52 

31 

36 
26 

33 

7 

20 
9 

25 

14 

23 

14 

52 

17 

60 
23 

65 
23 

72 
28 

67 
24 

65 
20 

79 
20 

61 
2  2 

44 
9 

52 

11 

46.1 
14.2 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

34 
14 

36 
13 

36 

14 

37 
17 

44 
15 

22 

8 

29 
8 

37 
il 

32 

10 

36 
10 

60 
33 

57 

29 

55 
22 

49 
24 

59 
26 

59 
29 

53 
31 

60 
18 

32 
21 

59 
22 

59 
21 

50 
21 

69 
31 

65 
30 

80 
47 

72 
36 

72 
35 

76 
37 

65 
23 

47 
19 

55 
17 

51.5 
22.3 

LUBBOCK  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

39 

12 

39 

15 

41 

16 

47 
14 

35 
13 

33 

41 
7 

33 

12 

34 
8 

64 
29 

60 

30 

58 
20 

50 
20 

61 
25 

58 
23 

43 
31 

64 
23 

32 

19 

62 

21 

54 
20 

43 
21 

70 
25 

65 
26 

83 
34 

73 
37 

75 

34 

76 

31 

66 
35 

49 
20 

57 
11 

57 
14 

53.7 
21.2 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

39 

17 

33 
17 

38 
15 

40 
20 

46 
14 

18 
8 

28 
11 

38 
5 

22 

6 

35 
13 

60 

30 

52 
29 

32 

19 

45 
20 

47 
25 

45 
28 

39 
33 

39 
10 

22 

12 

30 
15 

36 
18 

28 
20 

55 
27 

62 
36 

60 
39 

66 
41 

65 
29 

76 
34 

65 

24 

45 
20 

46 
22 

44,3 
21.2 

MIAMI 

MAX 

Mm 

38 
14 

39 

15 

39 

10 

40 
10 

44 
15 

20 
5 

29 
5 

34 
4 

22 
4 

37 
9 

61 
30 

52 
25 

35 
17 

50 

16 

55 
20 

50 
25 

36 
30 

38 

9 

23 

9 

29 

14 

34 
18 

30 
19 

59 
25 

64 
25 

77 
34 

67 

37 

66 
25 

77 
27 

63 
25 

45 
11 

53 

10 

45.4 
17.5 

MIDLAND  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

52 
22 

45 
26 

-.3 
19 

44 
20 

37 
19 

34 
13 

39 

11 

45 
21 

44 

15 

70 
32 

63 
36 

64 
31 

37 
29 

63 

26 

57 
30 

51 
31 

68 
30 

33 

24 

61 
21 

67 
25 

34 
26 

69 

30 

70 
32 

79 

40 

80 

44 

74 

36 

80 
39 

78 
47 

53 
30 

58 
21 

55 

24 

56.5 
27.4 

MIOLAND  4  ENE 

MAX 

Mm 

50 
22 

44 
25 

50 

18 

45 
19 

40 
24 

34 
11 

41 
9 

44 
23 

44 
15 

70 
31 

64 
40 

65 
28 

52 
29 

64 
25 

56 
31 

54 
32 

69 
31 

59 
25 

62 
22 

62 

40 

43 
24 

71 
28 

70 
29 

78 

36 

80 
41 

75 
36 

78 
34 

78 
49 

6". 
30 

58 
23 

57 
23 

58.7 
27.5 

MORTON 

MAX 

Mm 

36 
10 

33 
10 

36 
11 

36 
15 

44 
15 

22 
3 

29 
3 

38 
3 

34 

10 

36 

10 

58 
34 

57 
32 

55 

22 

54 
24 

59 
29 

57 
32 

49 
30 

64 
20 

35 
20 

61 
21 

63 
21 

52 
22 

69 
30 

66 
28 

71 
37 

80 
37 

72 
34 

72 
36 

66 

20 

48 
19 

55 

20 

51.8 
21.2 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

34 
6 

33 
8 

35 
7 

38 

9 

42 
13 

20 

3 

2B 

3 

35 

3 

31 
9 

41 
10 

58 
28 

55 

30 

51 
19 

52 
21 

58 
21 

58 
21 

47 
29 

59 
13 

35 
18 

58 
22 

60 
21 

51 
21 

67 
26 

64 
27 

73 
41 

78 
32 

70 
30 

73 
34 

63 
19 

46 
16 

50 
15 

50.4 
18.5 

OLTON 

MAX 

Mm 

36 

11 

34 
12 

36 

10 

38 

10 

44 
15 

20 
6 

28 

8 

37 

8 

28 
8 

37 
9 

59 
34 

56 
29 

54 
20 

47 
20 

58 
25 

56 
28 

48 
30 

61 

16 

32 

12 

57 
20 

52 

20 

47 
21 

66 
24 

63 
30 

78 
32 

70 

34 

69 

31 

75 
29 

64 
21 

42 
17 

53 

18 

49.8 
19.6 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

35 

15 

36 

14 

35 
13 

38 

13 

42 

14 

18 

1 

26 

4 

33 
8 

22 

4 

37 
11 

59 

27 

60 
29 

36 

21 

53 
22 

54 
22 

55 

32 

37 
29 

37 
10 

24 
9 

40 
10 

41 
19 

31 
19 

59 

24 

66 
29 

76 

38 

67 
38 

65 
29 

76 
28 

61 
22 

42 

16 

54 
17 

45.7 
18.9 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

36 
10 

37 

7 

35 
5 

40 

7 

36 

10 

27 
0 

33 
5 

24 
5 

35 

5 

62 
26 

52 

34 

47 
29 

50 
19 

57 
22 

57 
27 

40 
30 

41 
17 

26 
10 

48 
13 

49 
20 

34 
19 

64 
23 

62 

27 

76 
32 

71 
40 

63 
33 

75 
26 

67 
49 

57 
17 

52 

12 

52 

21 

48.5 
19.4 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

41 
13 

42 
12 

43 
9 

41 
10 

49 
9 

26 
9 

31 

1 

30 
-  2 

24 
-  1 

36 
6 

65 
24 

54 
23 

37 

13 

55 

13 

58 
13 

54 
16 

37 
20 

22 

7 

21 

7 

29 

10 

24 

11 

32 
11 

61 
20 

65 
22 

65 
32 

76 
30 

58 
19 

76 
23 

60 

18 

47 
10 

51 
13 

45.5 
13.6 

PLAINS 

MAX 

Mm 

37 
8 

36 
11 

38 
14 

39 
12 

43 
17 

25 

4 

29 

4 

41 
6 

37 

10 

42 
12 

65 
35 

58 

26 

59 
23 

50 
23 

62 
22 

60 
22 

50 
32 

67 
22 

33 

21 

63 

20 

70 
22 

51 
24 

70 
26 

24 

81 
26 

74 

34 

73 
30 

77 
30 

57 

12 

56 

14 

53.2 
19.5 

S*«  lUfwcnc*  Notts  Following  Sutlon  Iod*x 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JANUARY 


Station 

Day 

of  Month 

O) 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

m 

> 
< 

PLAINVIEW 

MAX 

MIN 

39 

13 

36 

15 

37 
12 

40 

15 

45 
15 

21 
7 

29 

8 

39 

13 

26 

10 

41 
14 

61 
38 

56 

31 

51 
19 

47 
23 

59 
26 

61 
32 

43 
32 

58 
27 

35 

17 

56 
20 

50 
21 

43 

21 

66 
27 

76 
31 

79 

38 

69 
37 

72 
36 

78 
42 

65 
23 

48 
16 

55 

21 

51.1 
22.6 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

40 
15 

44 
19 

42 
18 

41 
17 

45 
21 

31 
B 

32 
8 

42 
10 

40 
12 

39 
12 

67 
33 

61 
29 

62 
25 

51 
26 

62 
27 

60 
26 

43 
28 

68 
23 

33 
23 

63 
26 

69 
23 

46 
23 

70 
24 

69 
30 

81 

3  5 

76 
40 

76 
33 

78 
38 

73 
26 

50 
19 

57 
20 

55.2 

23.1 

SlLVERTON 

MAX 

MIN 

36 
8 

35 
12 

35 

10 

35 
11 

44 
16 

19 
5 

27 
5 

36 

7 

21 
8 

43 
8 

58 
36 

54 
31 

40 
19 

45 
18 

55 

21 

63 
26 

38 
34 

51 
14 

26 

14 

53 
18 

43 
18 

30 

19 

63 
25 

62 

31 

76 
36 

66 
33 

67 
28 

77 

2' 

65 
25 

45 
14 

53 

13 

47.2 

19.1 

SPEARMAN 

MAX 

MIN 

38 

15 

40 
9 

40 
6 

44 
9 

37 
B 

28 
3 

35 
5 

29 

0 

38 

6 

67 
23 

53 
29 

44 
27 

53 

14 

56 
13 

58 
19 

47 
25 

38 

11 

32 
8 

43 
11 

38 
11 

39 

19 

61 
22 

65 
23 

79 
32 

68 
34 

59 

35 

76 
21 

68 

41 

46 

16 

52 

11 

55 

22 

49.2 

17.1 

STRATFDRD 

MAX 
MIN 

37 

16 

33 
10 

37 

7 

40 
8 

44 
10 

19 

1 

28 

4 

30 
2 

20 

7 

40 
8 

61 
32 

53 

24 

43 
17 

54 
20 

59 
21 

54 
21 

37 
27 

27 
11 

32 
12 

55 
15 

41 
18 

46 
24 

65 
24 

63 

24 

79 
29 

65 
27 

61 

21 

75 
26 

57 
15 

44 
11 

49 
11 

46.7 
16.2 

SUNRAY  *  SW 

MAX 

MIN 

33 

l? 

35 
11 

39 

13 

45 
15 

39 

10 

28 

4 

33 

6 

30 
4 

36 

7 

64 
29 

57 
31 

51 
26 

54 

19 

57 
23 

59 

24 

54 
26 

37 
17 

28 

11 

56 
13 

46 
22 

46 
23 

65 
23 

65 
30 

79 
32 

79 
34 

60 
32 

74 
26 

73 
47 

50 
20 

50 

15 

54 
24 

51.0 
20.6 

TAHOKA 

MAX 
MIN 

41 
15 

40 
18 

43 
19 

43 
15 

45 
21 

29 

10 

34 
10 

41 
11 

32 

10 

33 
10 

67 
31 

64 
32 

57 
25 

47 
25 

64 
24 

55 
24 

43 
33 

68 
20 

31 
19 

62 
21 

57 
21 

39 
22 

70 
28 

68 
29 

83 
40 

77 
36 

73 
36 

78 

36 

74 
25 

52 

14 

57 
15 

53.8 

22.4 

TULIA 

MAX 

Mm 

38 
10 

35 

11 

38 
10 

38 
8 

46 
15 

18 
5 

26 
5 

37 
8 

23 

9 

39 
9 

56 
34 

54 
30 

45 
20 

51 
21 

57 
24 

60 
30 

39 
34 

52 
15 

27 
15 

51 
21 

48 
20 

40 
21 

65 
28 

64 

28 

79 
38 

67 
36 

67 
35 

76 
32 

65 
22 

46 
19 

54 
20 

48.4 
20.4 

VEGA 

*     *     » 

MAX 
MIN 

32 
6 

30 
6 

30 
2 

31 
5 

37 

10 

15 
-  3 

22 

-  1 

27 
2 

20 

5 

39 

7 

52 
30 

53 

31 

42 
22 

52 
24 

55 
27 

57 
26 

46 
27 

41 
12 

30 
13 

54 
21 

49 

21 

46 
22 

65 
28 

62 

34 

74 

36 

63 
26 

62 
25 

73 
33 

62 
15 

43 
11 

49 

13 

45.6 
17.4 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPDRT 

MAX 

MIN 

49 
27 

44 
25 

50 
25 

49 
23 

43 
21 

32 

14 

41 
11 

38 
17 

36 
14 

58 
36 

58 
32 

55 
27 

37 
33 

58 
35 

59 
38 

51 

40 

67 
24 

24 
17 

52 
16 

40 
22 

31 
24 

61 
29 

67 
27 

75 
42 

73 
44 

73 
37 

77 
44 

82 
52 

56 
27 

58 

22 

55 

31 

53.2 
28.3 

ANSON 

MAX 

MIN 

*4 

33 

44 
29 

49 
26 

48 
22 

45 
16 

31 
12 

43 
21 

40 
13 

36 
20 

62 
36 

60 
29 

56 
32 

45 
33 

60 
36 

58 
42 

54 
38 

69 
39 

67 

16 

54 
17 

52 
22 

30 
24 

60 
28 

66 
28 

81 
39 

77 
46 

73 
39 

77 
44 

76 

55 

75 
36 

59 
24 

56 

30 

56.4 
29.6 

ASPERMQNT  2  SSW 

MAX 
MIN 

40 
21 

42 
21 

44 
23 

45 
23 

47 
24 

40 
12 

32 
13 

42 
14 

27 
11 

40 
11 

63 
37 

60 
25 

42 
27 

36 
29 

58 
27 

59 

27 

46 
38 

70 
16 

25 

16 

55 
16 

28 
19 

30 
23 

61 
27 

62 
27 

81 
38 

71 
37 

74 
39 

79 

40 

76 
33 

51 
21 

58 

21 

51.1 
24.4 

BALLINOER  1  SW 

MAX 

MIN 

53 

21 

44 
31 

49 
20 

49 

21 

45 
24 

33 
16 

42 
9 

42 
19 

39 

17 

60 

35 

63 

40 

59 
23 

48 
33 

59 

34 

61 
35 

54 
45 

67 
31 

62 

20 

57 
18 

52 
22 

33 
25 

62 
29 

66 
27 

74 
33 

74 
43 

72 
30 

77 
34 

83 
52 

72 
36 

56 

16 

58 
28 

57.0 
26.0 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

43 
21 

48 
22 

48 
20 

47 
18 

36 

18 

33 

12 

40 
15 

23 
10 

36 
12 

68 
22 

57 
35 

37 
24 

36 
22 

42 
28 

44 
28 

42 
35 

51 

17 

23 
12 

40 
15 

27 
21 

27 
21 

51 
26 

62 
28 

84 
31 

70 
49 

72 
34 

80 
32 

6' 
42 

49 
28 

57 
22 

57 
23 

48.4 
24.0 

CLARENDON 

MAX 

MIN 

41 
17 

38 

17 

42 

14 

43 
13 

47 
18 

20 
3 

29 
9 

38 
6 

24 
8 

38 
9 

62 
31 

55 
25 

37 
18 

42 
17 

52 
19 

53 
22 

41 
35 

39 
13 

25 
14 

37 
15 

42 
18 

27 
19 

58 
24 

62 
26 

81 
32 

70 
32 

66 
24 

78 

28 

69 
26 

46 
13 

55 

15 

47.1 
18.9 

COLEMAN 

MAX 
MIN 

54 
25 

46 
31 

50 
23 

4B 
24 

44 
22 

33 

17 

43 

16 

45 
20 

32 

17 

59 
31 

61 
40 

56 
26 

46 
26 

57 

34 

60 
37 

55 
46 

69 

30 

59 

IB 

53 

17 

49 
24 

35 
24 

57 
28 

69 
32 

76 
36 

75 
44 

73 
37 

79 
37 

84 

52 

73 

36 

59 
22 

54 
28 

56.5 

29.0 

COLORADO  CITY 

MAX 
MIN 

48 
22 

44 
29 

49 
24 

49 
20 

45 
24 

34 
13 

42 
U 

42 
24 

38 

15 

67 
28 

66 

40 

61 
29 

36 
30 

63 

30 

62 
32 

57 
33 

72 
36 

70 

19 

61 
20 

60 
21 

36 
24 

72 
28 

70 
28 

82 
35 

78 
37 

74 
33 

81 
33 

82 
52 

74 
33 

59 
19 

57 
27 

59.1 
27.4 

DICKENS 

MAX 

MIN 

39 
21 

43 
21 

48 
18 

32 

15 

40 
14 

37 

17 

31 
10 

67 
24 

64 
33 

44 
25 

60 
25 

55 
29 

55 
29 

65 
31 

46 
15 

47 
18 

32 
21 

61 
21 

62 

32 

82 
39 

84 

42 

80 
41 

77 
46 

64 
30 

58 
25 

55 

23 

55.0 
25.6 

ELECTRA 

MAX 

MIN 

40 
20 

40 
22 

40 
25 

40 
23 

50 
26 

39 

14 

32 
15 

38 

15 

25 
13 

3B 
14 

58 
31 

60 
35 

40 
29 

39 
31 

50 
29 

45 
31 

48 
32 

59 

14 

47 
15 

36 
18 

34 
19 

29 
22 

45 
28 

56 
30 

78 

33 

71 
43 

70 
36 

75 
38 

78 
35 

57 
26 

59 

26 

48.9 
25.4 

GAIL 

MAX 
MIN 

42 
22 

43 
23 

43 
24 

48 
22 

40 
22 

34 

15 

41 

14 

35 
20 

35 

10 

69 

29 

62 

43 

57 
32 

38 
26 

64 
28 

55 
32 

56 
32 

70 
27 

32 
20 

62 
23 

54 
21 

35 
22 

70 
26 

65 

33 

83 

42 

75 

48 

73 
43 

80 

40 

70 
50 

58 

30 

58 
29 

58 
28 

55.0 
28.3 

GUTHRIE 

MAX 

MIN 

43 
35 

45 
43 

46 
21 

34 
12 

43 
30 

41 
22 

32 
23 

64 
30 

68 
54 

56 
32 

67 
26 

33 

17 

48 
15 

46 

18 

32 
22 

58 
26 

67 
25 

84 
27 

76 
47 

69 

24 

59 
17 

HASKELL 

MAX 

MIN 

41 
22 

40 
26 

45 
25 

48 
24 

50 
27 

40 
15 

33 
IS 

44 
16 

30 
13 

41 

14 

62 

37 

58 
29 

38 
30 

37 
31 

62 

35 

58 
37 

47 
37 

67 
16 

23 

16 

53 
19 

31 
22 

32 
24 

59 

27 

65 
29 

81 

40 

72 
39 

74 
39 

79 

43 

78 
35 

51 
24 

60 
25 

51.6 
26.8 

HORDS  CREEK  OAM 

MAX 

MIN 

43 
23 

53 
27 

h5 
23 

48 
23 

48 
27 

43 
15 

31 

14 

41 

18 

42 

15 

40 
20 

58 
37 

60 
25 

61 
29 

38 

33 

56 
35 

59 
39 

52 
32 

65 

17 

24 
16 

53 

18 

32 
22 

34 
23 

60 
30 

66 
34 

74 

36 

73 
35 

73 
37 

72 

51 

82 

36 

50 
22 

56 
27 

52.6 

27.1 

JAYTON 

MAX 

MIN 

16 

23 

23 

21 

24 

15 

30 

14 

42 
13 

38 
12 

65 

15 

61 
29 

44 
27 

35 

2T 

38 
27 

57 
26 

56 
24 

44 
38 

68 
17 

26 
16 

55 
18 

35 
18 

31 
22 

63 
25 

63 
25 

63 
35 

34 

74 
34 

80 

35 

72 
35 

49 
22 

56 
22 

52.7 
23.6 

MATADDR 

MAX 
MIN 

45 
20 

44 
21 

45 
21 

45 
21 

47 
22 

24 

14 

32 

12 

42 
13 

26 

U 

38 
12 

68 
37 

58 
27 

41 
20 

45 
25 

51 
24 

59 
25 

42 
37 

63 
17 

22 
17 

50 
18 

43 
18 

30 
21 

57 
27 

64 
31 

65 
50 

70 
36 

72 
33 

80 

t4 

68 
28 

50 
23 

59 
24 

50.5 
24.2 

MEMPhlS 

MAX 

MIN 

44 
22 

43 
22 

44 
19 

46 
17 

50 
17 

32 
12 

32 
12 

40 
12 

25 

10 

38 
10 

68 
31 

57 
30 

37 
27 

35 
25 

37 
28 

41 
31 

42 
37 

39 
15 

23 

14 

37 
14 

29 

20 

30 
20 

50 
30 

65 

31 

80 
31 

70 
39 

70 
31 

79 

31 

80 
28 

51 
20 

55 

22 

47.4 
22.8 

MUNDAY 

MAX 

MIN 

39 
22 

44 
27 

47 
27 

49 
23 

44 
20 

32 
15 

43 
15 

40 
20 

31 
13 

61 
25 

56 
35 

50 
28 

36 

31 

55 
33 

56 
35 

53 
32 

66 
33 

62 
15 

47 
17 

54 
20 

30 
23 

55 

27 

04 
27 

82 
35 

73 
43 

73 
33 

78 
33 

77 

50 

71 

34 

62 
21 

58 
25 

54.5 
27.0 

PAOUCAH 

MAX 

MIN 

44 
20 

40 
20 

45 
21 

45 
21 

45 
22 

28 

13 

33 

13 

41 
16 

25 

12 

35 
13 

65 

35 

56 
30 

37 
28 

37 
27 

51 
29 

50 

30 

46 
38 

58 

15 

24 

15 

44 

17 

34 
21 

31 
21 

54 
30 

64 
32 

66 
33 

71 
36 

72 
36 

79 

41 

79 
31 

50 
22 

60 
22 

49.3 
24.5 

POST 

MAX 

MIN 

41 
26 

42 
25 

43 
27 

42 
25 

47 
24 

28 
15 

33 

16 

42 
18 

33 
12 

68 

14 

61 
33 

50 
27 

44 

28 

61 
35 

54 
38 

43 
33 

67 
20 

29 
21 

63 
22 

44 
22 

33 
23 

68 

31 

63 
32 

84 
47 

76 
46 

71 
40 

79 
42 

72 
28 

50 
30 

57 
30 

52.9 
27.7 

OUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

40 
15 

40 
17 

43 

18 

42 

15 

48 
21 

25 

10 

32 

10 

37 

13 

23 

9 

35 
12 

60 
30 

54 
26 

35 
28 

34 
29 

49 
28 

44 
33 

45 
36 

50 
14 

20 
13 

35 
18 

27 

21 

31 
23 

47 
24 

62 
28 

63 
33 

69 
30 

70 
28 

75 

2' 

74 
29 

49 
17 

59 

16 

46.4 
21.6 

ROSCOE 

MAX 

MIN 

42 

21 

41 
25 

46 
24 

44 
24 

40 
20 

31 
12 

41 
13 

33 
23 

35 
13 

61 
31 

58 
35 

55 
31 

38 
28 

58 
29 

55 
29 

54 
32 

67 
30 

48 
16 

55 

17 

52 
20 

29 
22 

64 
25 

66 
26 

77 
40 

71 
35 

73 
34 

77 
42 

80 
52 

68 
30 

57 

21 

53 

26 

53.8 

26.7 

RQTAN 

MAX 

MIN 

40 
21 

42 
28 

46 
27 

47 
24 

43 
23 

33 
15 

41 
13 

37 
20 

36 
13 

63 

30 

60 
38 

48 
29 

34 

28 

60 
30 

58 
36 

55 

38 

69 

38 

38 

18 

57 
19 

53 

21 

28 
23 

63 

26 

62 
28 

80 
35 

71 

41 

74 
35 

79 
50 

7* 

55 

64 
35 

58 

26 

56 
34 

53.9 
28.9 

SEYMOUR 

MAX 

MIN 

39 
29 

44 
24 

47 
22 

50 
25 

42 
16 

33 

12 

42 
12 

37 
12 

62 
27 

61 
30 

55 

29 

34 

30 

56 
33 

57 
34 

54 
35 

20 

15 

16 

42 
16 

38 

18 

22 

62 
25 

63 

2  6' 

61 
37 

72 
30 

72 
30 

78 
42 

36 

60 
22 

53.4 
25.0 

SHAMROCK  RADIO  K8YP 

MAX 

MDJ 

41 
21 

42 
18 

46 
13 

47 
14 

47 

14 

30 
8 

39 

11 

31 

5 

36 
10 

64 
21 

54 
32 

49 
25 

33 

18 

54 
26 

58 
29 

39 
32 

41 
25 

26 

10 

30 
12 

32 

15 

25 

19 

48 
22 

63 

27 

79 
34 

68 
35 

69 
34 

78 
24 

75 
♦7 

60 
26 

54 
15 

53 

24 

48.7 
21.5 

SNYDER 

MAX 

MIN 

42 
21 

43 
21 

43 
22 

46 
20 

47 
20 

43 
14 

33 
10 

41 
U 

31 
13 

39 

16 

58 
37 

62 
29 

53 

27 

34 
26 

60 
2» 

60 
35 

44 
35 

69 
19 

33 
19 

56 

19 

42 
22 

30 
23 

68 
25 

64 
29 

80 
37 

74 
33 

71 
36 

79 

36 

77 
31 

51 
22 

57 
22 

52.6 
24.5 

TRUSCOTT 

MAX 
MIN 

42 
18 

36 

18 

42 
21 

42 
20 

45 
21 

28 
14 

32 

14 

41 
14 

25 
13 

34 
14 

60 
34 

55 
28 

35 
29 

37 
30 

52 

28 

48 
32 

52 

34 

59 

16 

22 
16 

46 

16 

30 
1» 

32 
23 

50 
27 

60 

31 

83 
45 

69 
32 

72 
33 

77 

36 

75 
33 

50 
22 

59 
22 

48.1 
24.4 

TURKEY  2  wSw 

MAX 
MIN 

40 
20 

43 
19 

45 
20 

49 
19 

44 

18 

33 

13 

40 
15 

35 

13 

40 

U 

66 
23 

64 
40 

50 
31 

40 
22 

47 
28 

54 

26 

52 
38 

52 
26 

28 

16 

43 

15 

40 
19 

27 
21 

54 
26 

65 
34 

74 
37 

75 
50 

73 
36 

81 

34 

76 

49 

66 
28 

58 

23 

60 
28 

52.1 

25.7 
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TEXAS 

JANUARY 

1970 

Station 

Day 

ol  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

VERNON 

MAX 

MIN 

42 
IS 

43 
24 

44 
22 

50 
20 

43 
21 

33 

.  1<> 

40 

17 

38 

14 

34 
14 

61 
23 

61 

34 

54 
28 

36 
30 

50 
33 

51 
31 

48 
41 

55 

26 

54 
15 

35 

18 

30 
18 

29 
22 

47 

26 

62 
25 

83 
33 

76 
45 

71 
33 

76 

34 

77 
56 

69 
33 

60 
22 

59 
27 

52.0 
26.4 

WELLINGTON  2  ENE 

MAX 

MIN 

45 

20 

42 
20 

45 
15 

43 

11 

47 
12 

42 

13 

45 

10 

38 

12 

40 
9 

38 
12 

66 
IB 

46 
24 

28 
15 

32 
25 

35 
29 

42 
32 

42 
32 

43 
13 

36 
13 

32 
12 

36 
14 

37 
19 

50 
25 

65 
24 

77 
25 

70 
34 

75 
22 

68 

26 

80 
22 

75 
12 

55 

13 

48,9 
19.0 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 

Mm 

39 

17 

41 
25 

50 
23 

51 
19 

42 

18 

32 

13 

39 
16 

23 

13 

34 
12 

56 
24 

52 
26 

34 
26 

42 
28 

50 
25 

48 
30 

49 
34 

60 
18 

19 
13 

34 
16 

31 
16 

30 
18 

42 
25 

60 
24 

74 
28 

72 
40 

71 
33 

76 
33 

80 
47 

51 
28 

59 
24 

58 
25 

48.4 
23.8 

WINTERS  1  NNE 

•     •     * 

MAX 

Mm 

44 
22 

51 
2« 

45 
21 

50 
21 

53 
29 

44 
16 

33 
10 

42 

14 

43 

17 

41 
22 

59 
34 

62 
26 

57 
30 

37 
29 

59 
36 

60 
41 

50 
34 

67 
18 

25 

17 

55 
20 

35 
22 

33 

24 

63 
29 

66 
31 

74 

35 

74 
34 

71 
35 

76 
47 

83 
37 

50 
19 

59 
22 

53.6 
26.5 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

36 
24 

51 
34 

46 
20 

52 

24 

54 
29 

44 
15 

32 

14 

46 
17 

35 

11 

36 
13 

62 

31 

59 

24 

42 
28 

38 
34 

61 
33 

62 

40 

53 

34 

65 

15 

22 

13 

52 
15 

29 
23 

32 

24 

62 
25 

64 
27 

79 
32 

72 
31 

74 
32 

78 
34 

80 
37 

50 
20 

60 
21 

52.5 
25.0 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

49 
17 

44 
30 

SO 

26 

51 
23 

46 
22 

31 

15 

43 
17 

41 
16 

35 

13 

56 

18 

55 
33 

44 
26 

43 
32 

53 
26 

50 
36 

50 

41 

62 
31 

31 
15 

36 

18 

38 
18 

32 

18 

50 
25 

61 
23 

75 
36 

71 
44 

71 

34 

74 
37 

79 
55 

74 
36 

59 
24 

56 
32 

52.0 
27.0 

BARDWELL  DAM 

MAX 

Mm 

46 
26 

54 
30 

45 

24 

49 
26 

50 
27 

45 
20 

31 

18 

43 
20 

32 

15 

37 
16 

48 
33 

58 
36 

44 
30 

43 
32 

50 
30 

58 
31 

61 
36 

58 
22 

25 
20 

36 
22 

41 
24 

36 
29 

42 
32 

53 

31 

68 

42 

72 
36 

69 

38 

71 
48 

78 
45 

54 
27 

58 
30 

50.2 
28.9 

BELTON  DAM 

MAX 

Mm 

49 
24 

56 
34 

56 
24 

50 
25 

49 
27 

45 
22 

32 

16 

40 
21 

45 
22 

34 
22 

47 
33 

66 
35 

42 
37 

42 
37 

32 
32 

51 
34 

59 

37 

67 
26 

28 
24 

45 
25 

36 

27 

37 
31 

44 
33 

47 
41 

69 
45 

79 
41 

72 
42 

75 

45 

80 

47 

55 
26 

58 
30 

51.8 

31.1 

BENBROOK  DAM 

MAX 

Mm 

46 
20 

56 
25 

45 

24 

50 
25 

52 
28 

42 
17 

30 

18 

44 
19 

29 

14 

35 
16 

40 
33 

54 
30 

39 
35 

47 
28 

55 

31 

48 
35 

58 
39 

60 

19 

23 

17 

37 

18 

40 
25 

32 

26 

41 
30 

57 
37 

69 
39 

70 
35 

68 
38 

74 
47 

81 
40 

51 
25 

58 
28 

49.4 
27.8 

BONHAM 

MAX 

Mm 

54 
24 

47 
34 

49 
20 

52 
22 

43 
29 

29 

15 

36 

14 

31 
14 

37 
10 

39 
27 

42 
39 

42 
35 

46 
29 

53 

24 

58 
27 

60 
42 

50 
39 

49 
16 

30 

16 

35 
19 

32 

23 

41 
25 

60 
37 

60 
35 

69 
51 

72 
35 

74 
40 

81 

57 

71 

40 

58 
21 

59 

31 

50.3 

28.7 

BOWIE 

MAX 

Mm 

48 
26 

45 
30 

53 

25 

53 
24 

45 
19 

30 
13 

43 
18 

38 

17 

36 

12 

44 
22 

51 
32 

50 
31 

48 
34 

57 
27 

53 
35 

62 
44 

55 
35 

35 
15 

38 
13 

39 
18 

30 

19 

42 

26 

61 
30 

66 
35 

70 
40 

72 
42 

73 
43 

82 
57 

70 
36 

60 
27 

60 
33 

51.9 
28.3 

BOYO  3  SE 

MAX 

Mm 

45 
22 

53 
29 

46 
20 

52 
20 

53 
20 

43 
17 

30 
13 

43 
14 

28 
15 

36 

15 

45 
30 

54 
29 

39 
29 

47 
25 

55 
26 

52 
33 

55 
40 

61 
19 

23 

17 

36 

16 

40 
24 

31 

25 

42 
30 

58 
31 

67 

39 

71 
32 

67 
33 

76 
51 

82 
39 

51 
21 

60 
20 

49.7 
25.6 

BRECKENRIDGE 

MAX 

Mm 

56 

24 

46 
26 

51 
24 

52 
22 

46 
21 

32 
16 

45 
14 

33 
19 

3* 
13 

54 
32 

58 

31 

39 
26 

40 
27 

56 
25 

54 
37 

56 
46 

68 
24 

25 

17 

47 
20 

31 
23 

39 
23 

56 

26 

64 
28 

76 
37 

71 
39 

70 
31 

76 
39 

81 
57 

57 
27 

59 
22 

58 
30 

52.6 
27.3 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

45 
22 

52 
26 

46 
21 

52 

20 

54 
29 

44 
15 

29 
16 

44 
17 

29 
12 

38 

14 

45 
30 

53 

28 

38 
33 

45 
23 

57 
25 

52 

33 

58 
33 

62 

17 

24 

15 

37 

16 

43 
22 

31 
25 

44 
30 

59 
31 

08 
39 

72 
33 

68 
35 

77 
47 

81 
38 

49 
21 

60 
21 

50.2 
25.4 

BROWNWOOD 

MAX 

Mm 

45 
23 

54 
25 

45 
22 

49 

21 

49 
25 

48 
19 

31 
13 

40 
13 

42 

23 

37 
23 

55 
35 

60 
29 

48 
31 

42 

35 

50 
36 

55 
42 

55 
40 

67 
19 

24 

21 

50 
22 

33 

27 

35 

27 

60 
32 

66 
33 

78 
42 

71 
36 

69 
37 

78 
5? 

81 
41 

51 
23 

57 
23 

52.4 

28.7 

CAMERON 

MAX 

Mm 

60 
25 

50 

34 

52 
25 

51 

28 

48 
40 

41 
23 

46 

16 

42 
23 

35 

24 

46 
32 

68 

40 

60 
36 

44 
36 

54 
38 

60 
32 

60 
36 

69 

37 

64 
25 

43 
24 

43 
26 

38 

31 

43 
33 

47 
41 

71 
42 

79 

56 

76 
41 

78 
53 

82 
63 

74 
46 

62 
27 

55 

30 

56.2 
34.3 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

57 
25 

48 
33 

52 
22 

53 

23 

44 
27 

30 
19 

45 
14 

35 
22 

36 

15 

40 
32 

6D 
33 

46 
30 

46 
36 

58 
33 

48 
31 

59 

43 

63 
36 

58 
20 

41 
20 

38 
25 

35 

27 

41 
31 

54 

40 

70 
35 

72 
47 

68 
34 

76 
43 

84 

56 

69 

41 

63 
22 

55 
28 

53.0 
30.4 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

48 
28 

55 
28 

43 
24 

48 
24 

51 
29 

46 
22 

29 
18 

46 
20 

45 
18 

44 
19 

44 
33 

59 

37 

44 
33 

45 
33 

50 
32 

58 
32 

60 

40 

58 
28 

28 
21 

35 
21 

39 
26 

37 
30 

42 
32 

51 
37 

67 

42 

76 

40 

70 

40 

74 

52 

78 
46 

54 
28 

57 
28 

51.0 
30.4 

OALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

55 

30 

45 
31 

50 
28 

51 
29 

46 
24 

30 
21 

43 
20 

30 
21 

36 
17 

46 
34 

53 

40 

43 
38 

47 
32 

58 

32 

60 
35 

57 
43 

55 

41 

41 
21 

36 
22 

42 
26 

35 

28 

42 
32 

60 
40 

68 
38 

70 

46 

69 

40 

75 
49 

84 

62 

63 
35 

58 
29 

58 
36 

51.8 
32.9 

OENISON  DAM 

MAX 

Mm 

50 
22 

49 
32 

48 
22 

51 
24 

50 
29 

29 

17 

34 
16 

33 
12 

37 
12 

38 
26 

42 
36 

41 
34 

45 

31 

52 
27 

58 
30 

56 

41 

54 

40 

50 

16 

28 

16 

33 
19 

33 
22 

41 

26 

53 

35 

55 
31 

69 

49 

71 
36 

70 
38 

82 
59 

81 

41 

55 

24 

58 
33 

49.9 
28.9 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

53 
26 

56 

34 

51 
23 

51 
24 

49 
2T 

29 

17 

41 
16 

40 
18 

36 
I4 

40 
31 

53 

37 

44 
34 

47 
32 

54 
26 

60 
31 

57 
43 

55 
41 

51 
17 

52 

18 

52 
23 

40 
24 

50 

29 

58 
38 

64 
34 

70 
49 

70 
38 

74 
42 

82 

62 

82 

40 

56 
25 

57 
27 

54.0 
30.3 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

45 
23 

55 
29 

44 

26 

49 
27 

52 
29 

45 
16 

30 
16 

43 
17 

35 

1* 

33 

16 

45 
32 

60 
28 

36 
30 

44 
34 

55 

34 

48 
39 

56 
40 

03 
18 

23 
17 

44 
22 

30 
23 

31 

25 

50 
30 

57 
31 

72 

40 

75 
45 

65 
45 

75 

51 

81 
39 

52 
27 

68 
29 

50.4 
28.8 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

48 
26 

52 
34 

39 

28 

50 
20 

45 
20 

44 
I* 

26 
11 

36 
12 

34 
16 

36 

16 

50 
36 

52 
26 

47 
29 

55 
36 

57 
36 

50 
35 

54 
47 

60 
15 

29 

15 

42 
21 

28 
25 

28 
25 

49 
28 

52 
29 

70 
39 

68 
29 

70 
29 

71 
36 

80 
35 

49 
18 

62 
18 

49.5 
26.0 

EVANT 

MAX 

Mm 

51 
22 

51 
29 

57 
36 

50 
22 

49 
27 

33 
18 

42 
14 

43 
23 

33 

16 

45 
30 

65 
41 

54 
28 

43 
36 

56 
35 

52 
36 

58 
47 

62 

41 

59 
21 

46 
22 

42 
23 

35 
27 

52 

30 

55 
30 

70 
38 

75 
47 

72 
37 

76 
45 

8  2 
58 

76 

41 

57 
24 

62 
33 

54.9 
31.5 

FERRIS 

MAX 

Mm 

54 
26 

51 
32 

48 
22 

51 
24 

47 
36 

36 
20 

45 
15 

41 
19 

37 

14 

43 
30 

55 
41 

48 
38 

47 
30 

53 
30 

60 
28 

63 

45 

58 
36 

53 
21 

39 
22 

43 
24 

39 
27 

42 
32 

59 
40 

68 
34 

72 
54 

69 
41 

72 
42 

82 

60 

79 
45 

59 
24 

57 
30 

53.9 
31.7 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

57 
25 

47 
30 

52 
23 

53 
24 

46 
22 

29 

18 

41 
13 

27 
17 

35 

13 

43 
32 

53 

37 

42 
35 

47 
31 

53 
27 

60 
32 

56 
40 

59 
37 

41 
21 

39 
22 

42 
24 

35 

28 

42 
32 

59 
38 

68 
35 

71 
41 

69 
35 

75 
43 

83 

57 

63 
31 

57 
24 

57 
29 

51.6 
29.5 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

40 

18 

50 
24 

45 
21 

48 
21 

51 
24 

42 
15 

29 

15 

39 

15 

25 
12 

37 
12 

43 
33 

52 
33 

39 
34 

48 
25 

52 

26 

58 
32 

55 

44 

55 
16 

23 
16 

36 
17 

37 
19 

32 
23 

40 
29 

60 
33 

61 
37 

72 
34 

70 
35 

73 
49 

82 
39 

49 
23 

59 
22 

48.5 
25.7 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

49 
19 

58 
20 

45 
20 

51 
20 

51 
22 

45 
21 

32 

11 

44 
12 

42 
19 

34 
20 

45 
32 

65 
27 

42 
32 

42 
37 

52 

30 

49 
33 

57 
37 

65 
24 

26 
22 

45 
23 

34 
24 

36 

28 

48 

31 

49 
32 

71 

44 

75 
35 

69 
35 

77 
44 

82 

45 

55 

21 

59 

21 

51.4 
27.1 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

58 

23 

54 
31 

52 
24 

49 
28 

47 
41 

47 
23 

45 
13 

47 
21 

39 

2* 

43 

29 

70 
40 

65 
31 

43 
37 

54 
37 

55 
32 

61 

46 

68 
36 

64 
25 

47 
25 

50 
26 

36 
30 

45 

32 

47 
36 

70 
42 

81 
55 

79 

40 

76 
47 

8  0 
60 

78 
46 

58 

25 

56 
32 

56.9 
33.5 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

58 
18 

54 
32 

52 

18 

55 
20 

50 
28 

32 
19 

45 
10 

42 
18 

35 

18 

43 

31 

61 
30 

57 
26 

46 
27 

56 

30 

55 

27 

60 
43 

66 
37 

61 
20 

43 
23 

43 
25 

35 

24 

46 
30 

54 
36 

72 
34 

74 
46 

71 
29 

77 
35 

8? 
52 

82 
42 

60 

18 

58 
26 

55.7 
28.1 

GOLDTHWAITE 

MAX 

Mm 

52 
32 

52 
32 

48 
27 

45 
32 

36 
18 

41 
12 

38 
25 

36 
18 

49 
30 

63 

37 

59 
27 

43 
32 

50 
35 

53 
36 

57 
47 

64 

43 

60 
20 

43 
21 

44 
28 

35 

27 

55 

29 

65 
34 

70 
37 

72 
43 

73 
42 

77 
49 

81 
57 

79 
39 

57 
23 

53 

32 

55.0 
32.1 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

46 
20 

50 
25 

46 
21 

54 
19 

53 
23 

46 
17 

32 

10 

45 
13 

32 
12 

38 
12 

55 
32 

57 
28 

37 
30 

46 
25 

58 
31 

56 
38 

57 

43 

66 
16 

22 

16 

42 
21 

35 
22 

31 

23 

53 

31 

62 

32 

76 
37 

72 
29 

70 
30 

75 
38 

B2 
36 

51 
18 

61 
18 

51.8 
24.8 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

58 
25 

56 
34 

56 
24 

54 
22 

50 
28 

32 

19 

46 
13 

43 
22 

33 

15 

43 
24 

58 

32 

57 
28 

49 
37 

56 
29 

53 
33 

56 
43 

62 
41 

61 
19 

40 
22 

39 
25 

36 
27 

43 
29 

54 
35 

72 
34 

72 
44 

72 
31 

76 
40 

85 
64 

83 
40 

60 
21 

57 
32 

55.2 
30.1 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

45 
22 

56 
28 

46 
25 

51 
25 

51 
27 

42 
19 

30 
17 

42 
17 

28 
14 

37 
14 

45 
35 

54 
35 

41 
30 

45 
27 

53 
28 

60 
32 

54 
39 

57 
20 

25 
19 

36 
20 

41 
25 

34 

26 

41 
31 

57 
34 

66 
41 

70 
37 

69 
39 

75 
50 

83 
41 

51 
24 

58 
26 

49.8 
28.0 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

44 
23 

52 
27 

44 
22 

46 
23 

49 
24 

41 

18 

28 
16 

40 
17 

28 
13 

36 
13 

45 
33 

45 
36 

42 
28 

44 
24 

51 
26 

58 

30 

63 
36 

51 
20 

21 
18 

29 
20 

38 
22 

38 

26 

41 
31 

61 
33 

62 
42 

70 
42 

70 
37 

68 
46 

80 
42 

50 
22 

57 
22 

48.1 
26.8 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

55 
27 

43 
26 

49 
25 

50 
28 

47 
23 

33 
19 

43 
IS 

43 
19 

36 

19 

48 
24 

65 
37 

45 
33 

48 
35 

50 
33 

60 
32 

62 
39 

65 
26 

29 
23 

36 
23 

38 

26 

39 
31 

44 
33 

48 
33 

66 
42 

77 
42 

72 
42 

75 

55 

79 
46 

56 
30 

59 
28 

52.0 
30.6 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

45 
24 

55 

28 

46 
25 

49 

27 

58 
28 

45 
19 

31 
16 

43 
18 

31 
17 

34 
19 

46 
32 

62 
28 

39 
31 

42 
36 

55 

37 

50 
40 

57 

40 

61 
21 

25 
19 

44 
24 

32 
25 

33 
27 

50 
31 

54 
34 

70 
40 

73 
42 

66 
43 

75 

50 

81 
43 

54 
25 

56 
28 

50.4 
29.6 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

JANUARY 

19(0 

Station 

Day  of  Month 

■ 

a 
■ 

_Li^ 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 
> 
< 

HENRIETTA 

MAX 

M1N 

38 

19 

3  9 
2.' 

42 
24 

50 
20 

52 

24 

52 
14 

38 
9 

41 
9 

34 
10 

37 

11 

51 
26 

51 
23 

37 
29 

46 
24 

56 
31 

51 
37 

52 
38 

62 

15 

29 

15 

41 
15 

3B 

16 

31 

17 

43 
24 

60 
25 

71 
36 

73 
31 

72 
31 

74 
34 

79 
35 

50 
21 

59 

24 

50.0 
22.9 

HICO 

MAX 
MIN 

56 

19 

55 

31 

50 
18 

51 

21 

48 
26 

30 
17 

44 
11 

42 
20 

34 
13 

42 
28 

60 
34 

55 
26 

48 
34 

56 
35 

52 
32 

55 

44 

60 
40 

60 
17 

43 
20 

41 
23 

32 
24 

50 
27 

54 
35 

72 
37 

75 
40 

70 
30 

76 
38 

84 
53 

63 
38 

60 

19 

57 
26 

54.7 
28.3 

HlLLSBORO 

MAX 
MIN 

48 

23 

55 

26 

45 
22 

50 
22 

50 
21 

43 
22 

31 
13 

45 

13 

37 
14 

37 
14 

41 
31 

62 
34 

43 
33 

43 
32 

55 
30 

52 

35 

62 
33 

64 
24 

33 
21 

41 
22 

36 

27 

38 
28 

43 
32 

51 

34 

69 
42 

73 
34 

70 
34 

74 
52 

83 
45 

55 
22 

58 
22 

51.2 

27.6 

JACKSBORd 

MAX 

MIN 

45 
27 

45 
32 

50 
26 

49 
25 

49 
20 

3  0 
15 

43 
17 

42 

18 

40 
13 

48 
27 

49 
37 

46 
26 

45 
33 

58 
26 

57 
36 

56 
42 

62 

43 

61 

15 

39 

15 

41 
22 

39 
19 

49 
26 

59 
30 

69 

31 

71 
44 

71 
36 

74 
43 

81 
86 

79 
37 

60 

27 

60 
31 

53.8 
26.9 

KAUFMAN 

MAX 

MIN 

47 
22 

56 

26 

46 
23 

49 
23 

52 

25 

45 

20 

31 

16 

44 
It 

32 

15 

37 
15 

47 
34 

53 
38 

45 
30 

47 
29 

50 
29 

59 
30 

66 
40 

55 
24 

26 

20 

36 
20 

42 
25 

38 

29 

42 
32 

57 
34 

66 

42 

74 
42 

69 
42 

72 
SO 

80 

46 

55 

26 

58 
26 

50.6 
28.7 

KILLEEN 

MAX 

MIN 

58 
23 

57 
32 

52 
25 

50 
25 

47 
24 

39 
22 

44 
14 

52 
14 

33 
21 

42 
27 

67 
36 

62 

32 

47 
38 

52 
38 

52 
32 

52 

42 

67 

37 

57 
24 

45 
24 

44 
26 

40 
30 

53 
30 

43 
37 

71 
41 

77 
44 

74 
39 

78 
45 

82 
60 

80 
46 

63 
25 

57 
37 

56.0 
31.9 

LAVON  0AM 

MAX 

MIN 

44 
21 

54 
21 

44 
21 

48 
22 

50 
24 

41 
20 

29 

13 

40 

14 

28 
17 

37 

15 

46 

34 

45 
35 

43 
31 

46 
27 

52 
29 

59 
30 

61 
36 

54 
22 

23 
20 

33 
21 

40 
25 

35 
27 

40 

30 

50 
33 

65 
39 

68 
40 

69 
39 

70 
46 

82 
44 

50 
22 

57 
23 

48.5 
27.2 

MARLIN 

MAX 
MIN 

58 
22 

46 

33 

51 
23 

49 
26 

45 
32 

41 
21 

46 
12 

45 

21 

35 
20 

45 
30 

66 
40 

51 

34 

44 
32 

53 
36 

57 
33 

65 
45 

66 
36 

59 
22 

41 
23 

37 
24 

40 
29 

43 
32 

48 

40 

70 
35 

83 

54 

74 
37 

75 
50 

Bl 
61 

71 
44 

60 
23 

54.8 
32.3 

MC  GBEC.DR 

MAX 
MIN 

48 
23 

54 
30 

43 
25 

50 
25 

49 
28 

43 
20 

30 
15 

43 
15 

38 
19 

34 
19 

49 
33 

64 
33 

42 

36 

40 
36 

50 
34 

52 
35 

60 
36 

65 
24 

25 
22 

44 
25 

35 

27 

37 
29 

45 
32 

48 

40 

65 

45 

75 
37 

70 
37 

75 
55 

B0 
45 

55 

25 

58 
25 

50.5 

30.0 

MC  KINNEV 

MAX 

MIN 

52 
22 

47 

33 

48 
20 

50 
23 

45 
24 

29 

17 

41 
14 

37 
16 

35 

10 

40 
29 

48 
39 

42 
35 

46 
30 

51 
23 

58 
25 

59 
42 

52 

34 

51 
19 

35 
18 

41 
22 

34 
22 

41 
29 

60 
38 

63 
33 

70 
51 

70 
34 

72 
37 

82 
59 

70 
45 

58 

22 

58 
25 

51.1 
28.7 

MEXIA 

MAX 

MIN 

46 
26 

55 
29 

44 
25 

49 
27 

52 

2B 

47 
23 

28 

15 

44 

17 

41 
IB 

38 
19 

50 
30 

64 
37 

45 
32 

45 
34 

49 
33 

59 

35 

60 

35 

63 
26 

27 
23 

36 
25 

38 
30 

39 
32 

43 

32 

48 
34 

66 
40 

77 
42 

66 

44 

74 
48 

78 
46 

58 
30 

58 
30 

51.2 

30.5 

MINERAL  WELLS  FAA  AC 

MAX 

MIN 

55 
24 

48 
28 

51 
22 

53 
22 

46 

19 

32 

1? 

45 
14 

33 

18 

37 
14 

47 
30 

58 
31 

38 
28 

46 
31 

57 
26 

48 
33 

54 
44 

65 
27 

28 

17 

39 
20 

39 
24 

32 
25 

46 
28 

58 

35 

75 
35 

72 
44 

68 
34 

75 
41 

82 
55 

62 
31 

59 
23 

60 
29 

51.9 
28.0 

NAVARRD  MILLS  DAM 

MAX 
MIN 

47 
25 

54 
35 

44 
25 

48 
26 

50 
29 

45 
21 

31 
18 

43 

20 

37 
16 

35 
IB 

49 
35 

62 
35 

46 
31 

44 
35 

50 
30 

58 
32 

60 
36 

63 
26 

27 
22 

37 
24 

37 
29 

38 

31 

»3 
33 

50 
34 

69 
43 

72 
36 

68 

39 

73 
55 

79 

45 

55 
25 

58 
28 

50.7 
30.3 

OLNEY 

MAX 
MIN 

48 
19 

51 
28 

52 
25 

53 
23 

45 
20 

35 
16 

46 
15 

34 

18 

35 
13 

58 
25 

58 
31 

40 
27 

41 
33 

55 
27 

55 
35 

60 
37 

65 
37 

42 

16 

40 
20 

42 
20 

34 
21 

54 
25 

65 
23 

77 
35 

75 
45 

70 
45 

75 
37 

82 
55 

68 

39 

61 
22 

59 

30 

54.0 
27.8 

PARIS 

MAX 

MIN 

41 
21 

51 
29 

43 
21 

47 
25 

52 
28 

39 
15 

26 

15 

35 

15 

26 

11 

36 
12 

39 
31 

42 
32 

42 

30 

46 
29 

54 
30 

59 
34 

61 
42 

51 
20 

21 
16 

26 

17 

33 

20 

34 
22 

39 
25 

59 
35 

60 
39 

70 
39 

71 
40 

66 
48 

78 
43 

50 
25 

56 

27 

46.9 
27.0 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

42 
22 

51 
27 

45 
24 

50 
25 

50 
28 

41 
17 

29 
16 

39 

16 

25 
13 

35 

13 

43 
32 

51 

34 

40 
34 

45 
27 

52 
29 

58 
32 

55 

41 

52 

17 

23 

17 

34 
19 

37 
22 

32 
25 

41 
29 

56 
33 

61 
38 

70 
38 

69 
38 

72 
49 

81 
39 

49 
25 

57 
27 

47.9 
27.3 

PRDCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

45 
24 

54 
29 

54 
24 

49 
26 

50 
29 

45 
19 

31 
15 

42 
17 

37 
17 

35 
18 

54 
34 

59 

27 

40 
29 

42 
36 

51 
32 

52 
39 

55 

40 

63 
20 

25 
19 

47 
24 

31 
26 

34 
26 

57 

33 

59 
32 

73 
32 

73 
33 

65 

34 

77 
51 

82 
39 

51 
22 

57 
24 

51.3 
28.1 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

52 
29 

44 
31 

50 
24 

48 
22 

42 
22 

31 

14 

43 
14 

38 
23 

35 

13 

59 
32 

58 
42 

55 
25 

47 
33 

57 
30 

57 
38 

54 
39 

67 
33 

57 
15 

48 
18 

37 
20 

30 
23 

60 
28 

67 

27 

76 
38 

71 
45 

69 

40 

77 
46 

81 

51 

68 
39 

57 
24 

54 
30 

54.5 
29.3 

OUINLAN 

MAX 

MIN 

54 
26 

52 
33 

47 
22 

50 
25 

48 
39 

40 
18 

42 
14 

39 
19 

36 
13 

42 
26 

47 
40 

44 
37 

44 
30 

51 
28 

60 
31 

63 

42 

60 
41 

51 
19 

38 

IS 

40 
25 

36 
25 

41 
30 

60 
40 

69 
38 

70 
55 

70 
42 

71 
42 

79 
62 

76 
45 

56 
24 

58 
36 

52.6 
31.8 

RANGER  I  W 

MAX 
MIN 

53 

24 

45 

32 

49 
24 

51 
24 

50 

21 

31 

15 

43 
15 

3  3 
19 

30 

14 

51 
26 

57 
36 

47 
2B 

43 

34 

52 

27 

57 
35 

56 

44 

63 

43 

56 

20 

45 
19 

36 
25 

29 
23 

5B 
25 

60 
27 

73 
36 

71 
43 

67 
40 

75 
42 

81 
55 

69 
35 

51 
24 

55 

30 

52.8 
29.2 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

43 
22 

53 

27 

50 
23 

51 
35 

52 
38 

44 
17 

31 
13 

43 

14 

39 

17 

36 
17 

55 
34 

59 
27 

45 
27 

39 
29 

53 
33 

54 
36 

55 
39 

67 
18 

22 
17 

48 
17 

32 
24 

33 
25 

60 
30 

63 

32 

70 
33 

74 
35 

69 
35 

76 
46 

82 
37 

51 
20 

57 
22 

51.8 
27.1 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

MIN 

56 
29 

53 

34 

49 
29 

49 
28 

47 
41 

45 

24 

42 
18 

43 
26 

41 
23 

44 
31 

65 

40 

59 
34 

43 
33 

51 
36 

57 
32 

59 
47 

65 
38 

62 
25 

41 
24 

39 
26 

38 
31 

43 
33 

47 

41 

68 

42 

80 
45 

77 
42 

75 
52 

81 
60 

77 
46 

57 
25 

54 
31 

55.1 

34.5 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

MIN 

43 
20 

53 

29 

44 
21 

49 
21 

51 
22 

41 
15 

2B 
13 

3B 
13 

25 

11 

37 
12 

44 
33 

45 
33 

40 
32 

47 
26 

52 
30 

56 
35 

56 
39 

50 
17 

21 
16 

34 
16 

35 

20 

32 

24 

41 

28 

59 
34 

60 
39 

69 
35 

70 
36 

69 

48 

82 
39 

49 
22 

58 
26 

47.7 
26.0 

SPRINGTOWN 

MAX 
MIN 

45 
20 

5B 
21 

46 
20 

51 
21 

53 
24 

43 
16 

30 

14 

44 

16 

28 
11 

39 

12 

45 
33 

55 
33 

38 
33 

46 
24 

58 
25 

50 
32 

58 
43 

63 

17 

22 

16 

38 

16 

40 
25 

30 
25 

41 

30 

57 
34 

70 
36 

71 
32 

67 
34 

75 
47 

82 

40 

50 

21 

58 
25 

50.0 
25.7 

STEPHENVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

54 
26 

45 
32 

48 
24 

51 
25 

46 
24 

28 
16 

42 

15 

33 

19 

32 

13 

42 
26 

51 
29 

49 
26 

45 

34 

55 
32 

59 
34 

56 
43 

62 
42 

55 
16 

42 
20 

34 
24 

29 
22 

46 
26 

57 

32 

72 
36 

72 

45 

65 
43 

75 
46 

82 
52 

71 
38 

57 
25 

55 

33 

52.0 
29.6 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

Mm 

50 
26 

57 
27 

43 
26 

50 
26 

49 
28 

45 
22 

35 

18 

45 
20 

46 
23 

34 
22 

47 
23 

68 
32 

42 
36 

41 

36 

55 
36 

55 

37 

60 
37 

67 
26 

27 
24 

44 
26 

35 
2B 

37 
30 

44 

33 

46 
40 

70 
45 

77 
40 

73 
42 

75 
55 

80 
45 

51 
26 

58 
30 

51.9 
31.1 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

50 
26 

58 
27 

42 

29 

50 
28 

48 
32 

48 
25 

34 

17 

44 

19 

49 
24 

37 
26 

46 
37 

68 
33 

43 
38 

41 
38 

51 
32 

51 
35 

60 
38 

66 
30 

31 
27 

41 
27 

47 
28 

36 

32 

45 
34 

48 
42 

67 
46 

77 
43 

75 
43 

76 
56 

80 
46 

59 
26 

59 
27 

52.5 

32.6 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

56 
28 

56 
31 

43 

26 

50 
28 

47 
31 

45 
20 

32 

17 

45 

18 

46 
22 

34 
24 

46 
32 

67 

34 

42 
36 

40 
35 

55 
35 

52 
35 

61 
41 

66 
26 

34 
23 

45 
23 

36 
27 

37 
32 

44 
32 

47 
41 

68 
44 

80 
48 

72 

44 

74 
55 

80 
46 

56 
28 

54 
32 

51.9 
32.1 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

42 
2* 

42 
27 

45 
23 

49 
23 

52 
25 

42 
13 

32 

14 

43 
16 

28 

12 

38 
15 

61 
29 

57 
26 

36 

27 

37 
30 

56 
33 

57 
34 

52 
35 

65 

15 

22 

16 

45 
20 

32 
21 

32 
22 

55 
23 

62 
26 

79 
36 

71 
35 

70 
36 

78 

36 

78 
33 

50 

21 

59 
20 

50.6 
24.7 

WACO  0AM 

MAX 

Mm 

50 

28 

55 

31 

45 
26 

49 
28 

51 
30 

45 
22 

32 

18 

21 

43 

18 

35 

18 

45 
35 

64 
34 

42 
36 

42 
36 

51 

31 

50 
36 

60 
37 

63 
25 

50 
23 

41 
25 

36 
29 

39 

30 

44 

34 

46 
37 

66 

44 

75 
38 

68 

39 

70 
52 

77 
45 

57 

27 

59 

30 

51.5 
31.1 

WACO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

55 
29 

44 

29 

49 
26 

50 

29 

44 
26 

31 

22 

43 
18 

38 
24 

33 
19 

45 
33 

62 
36 

42 
34 

41 
36 

51 

38 

51 
32 

59 

41 

64 
37 

50 
24 

40 
25 

35 

26 

36 

31 

43 
33 

47 

36 

68 
41 

75 
48 

66 
36 

71 
45 

81 
57 

58 
32 

57 
25 

53 

32 

51.1 
32.3 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

56 
26 

51 

32 

51 

22 

52 

27 

47 
35 

36 
20 

45 
16 

41 
21 

36 
15 

41 
31 

57 
39 

52 
37 

44 
30 

52 
31 

60 
30 

60 

44 

61 
34 

55 
20 

40 
20 

41 
23 

40 
27 

40 
31 

56 
38 

69 
36 

72 
53 

70 
40 

73 
44 

83 
59 

80 
43 

59 

26 

56 
33 

54.1 
31.7 

WEATHERFORO 

MAX 

Mm 

45 
23 

55 

31 

46 
21 

50 
19 

51 
22 

44 
15 

30 
12 

44 

18 

30 
10 

36 

10 

44 
32 

55 

26 

38 
33 

44 
23 

56 
36 

48 
34 

56 
41 

60 
16 

20 

17 

38 
18 

40 
22 

32 

22 

42 

31 

59 

34 

70 
38 

70 
33 

68 
35 

75 

47 

82 
38 

50 
20 

58 

21 

49.5 
25.8 

WHITNEY  DAM 

•     •     * 

MAX 

Mm 

48 
23 

57 
24 

46 

23 

51 
23 

52 
25 

45 

23 

32 

17 

45 

IB 

3B 

15 

36 

17 

45 
33 

62 

34 

46 
37 

42 
36 

55 

2B 

49 
32 

57 
33 

65 
25 

65 
22 

42 
24 

35 

27 

37 
30 

44 

32 

52 

37 

71 
44 

75 
35 

66 

37 

76 
51 

83 

45 

55 

25 

57 
28 

52.5 
29.1 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

57 
26 

53 
33 

52 

2  6 

54 
31 

49 
40 

50 
24 

44 
14 

47 
23 

42 

26 

55 
34 

67 
43 

59 
36 

46 
32 

55 
37 

61 
32 

59 

44 

65 
48 

62 
30 

49 
24 

38 
26 

50 
31 

43 
31 

46 

41 

67 
42 

73 
57 

68 
46 

75 

58 

78 

59 

72 
46 

58 

30 

55 

31 

56.5 
35.5 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

57 
21 

44 

29 

51 
21 

53 

24 

47 
39 

42 

22 

44 
11 

-5 
21 

41 

15 

45 
31 

63 
34 

59 
25 

49 
33 

51 
35 

63 
27 

66 
41 

60 
36 

50 
21 

34 
21 

43 
23 

42 
32 

57 
36 

67 
32 

76 
52 

77 
48 

79 

46 

81 
60 

69 

41 

58 

21 

56 
24 

55.7 
30.7 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

56 
23 

.8 
29 

49 

22 

55 
25 

49 
37 

45 
<3 

43 
15 

40 

19 

4  0 

15 

45 
30 

54 
39 

48 
40 

47 
33 

50 
31 

oO 
33 

61 
40 

55 
46 

52 
29 

32 

24 

36 
30 

39 

28 

39 
27 

57 

36 

68 
33 

80 
57 

74 
42 

70 
45 

80 

63 

75 
51 

57 
29 

55 
26 

53.5 

32.9 

S*«  R*1*j*dc*  Not**  Following  Sittloo  Index 
-    16    - 


Continued 

Dl 

UL 

I 

It 

MJ 

J£.J 

ttA 

1U 

itfc 

b 

TEXAS 
JANUARY 

1970 

Station 

Day 

olM 

onth 

O 
01 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

> 

< 

CENTER 

MAX 

min 

47 
20 

56 

20 

42 

22 

49 
22 

47 
29 

45 
25 

32 

13 

43 

13 

43 

13 

41 
12 

51 
33 

61 

-0 

43 
33 

47 
29 

52 
32 

61 

36 

63 
39 

53 
39 

50 
26 

32 
26 

37 
29 

43 
23 

38 
27 

57 
30 

67 
37 

76 
46 

75 
45 

71 
51 

78 
52 

64 
25 

59 
23 

52.4 

29,4 

CENTERVILLE 

MAX 

Mm 

48 
19 

57 
26 

41 
21 

51 
24 

53 
32 

48 
23 

33 
12 

43 
13 

45 

42 
19 

51 

40 

65 
39 

46 
35 

42 
36 

55 

26 

58 
27 

63 
35 

58 
29. 

30 
23 

35 
22 

40 
30 

37 
31 

43 
34 

50 
32 

64 
43 

74 

40 

76 
42 

77 
56 

78 
47 

57 
26 

52 

25 

52.0 
29.9 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

40 

22 

51 
23 

44 
20 

47 
19 

51 
25 

39 
19 

27 

14 

36 
13 

28 

11 

36 

11 

39 
31 

44 
33 

42 
29 

43 
26 

52 
25 

59 
28 

58 

40 

46 
18 

38 

16 

34 
21 

36 
21 

38 
23 

39 
32 

61 
35 

71 
42 

70 
42 

72 
36 

77 
47 

72 
44 

55 

24 

55 

26 

48.4 
26.5 

COLDSPRING  5  SSw 

MAX 

MIN 

45 
23 

58 
24 

43 
25 

51 
24 

54 
23 

46 
25 

36 
12 

43 
12 

46 
18 

39 

24 

55 
36 

68 
41 

47 
36 

41 
35 

51 
28 

60 
28 

58 
39 

62 

33 

41 
24 

34 
24 

51 
29 

36 
31 

42 
33 

57 
34 

69 

44 

75 
55 

75 
54 

75 

58 

81 
57 

63 
32 

57 
26 

53.6 

32.0 

COUEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

MIN 

55 
26 

40 
28 

49 

27 

51 
30 

47 
29 

33 

21 

42 

16 

46 
23 

35 
26 

51 
35 

66 
39 

45 

38 

41 
36 

53 
39 

58 

34 

60 
43 

66 
37 

50 
26 

38 
26 

51 
27 

35 

33 

42 
34 

45 
42 

62 
42 

73 
52 

72 
43 

75 
61 

77 
65 

06 
39 

57 
29 

54 
32 

52.8 

34.8 

CONROE 

MAX 

Mm 

47 
24 

61 
25 

44 
28 

55 
26 

55 

26 

49 
27 

38 

16 

44 
17 

50 
20 

41 
29 

56 
39 

69 
40 

50 
36 

43 
37 

55 
31 

64 

31 

57 
40 

64 
40 

46 
26 

37 
26 

57 
26 

38 
33 

44 
35 

49 
42 

72 
47 

73 
58 

76 
56 

78 
61 

81 
56 

64 
32 

59 
30 

55.4 
34.3 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

46 
23 

56 
23 

41 
24 

52 
24 

54 
24 

46 
25 

34 
18 

43 
15 

45 
20 

42 

18 

51 
31 

65 
41 

46 
36 

45 
36 

51 
29 

62 
29 

65 
36 

57 
36 

38 
23 

33 
23 

40 
31 

40 
31 

42 
34 

55 

33 

69 
43 

74 
45 

70 
45 

76 

56 

78 
53 

60 
28 

57 
27 

52.8 

31.0 

OAINGERFIELD  9  S 

MAX 

Mm 

55 

29 

53 

34 

48 
24 

52 

30 

50 
38 

44 

21 

41 

18 

40 
19 

39 

15 

43 
27 

48 

40 

45 
40 

46 
31 

50 
29 

60 
32 

64 
43 

59 

47 

55 

27 

37 
22 

41 
28 

36 

25 

39 
27 

61 
35 

64 
36 

72 
54 

72 
38 

72 
39 

79 

60 

77 
49 

56 
39 

58 
34 

53.5 

33.2 

DIALVILLE  2  w 

MAX 

Mm 

54 

27 

42 
32 

50 
25 

55 
29 

49 
37 

47 

21 

41 
14 

37 
23 

40 
15 

45 
34 

62 
39 

48 
40 

47 

33 

51 
32 

60 
32 

64 
42 

56 

41 

49 

23 

32 

21 

39 
29 

37 
29 

41 
26 

54 
37 

66 
36 

73 
60 

69 
49 

71 
51 

77 
63 

71 
47 

55 

26 

54 
31 

52.8 

33.7 

EMORY 

MAX 

Mm 

43 
20 

53 
24 

44 

20 

48 
22 

52 
27 

43 
19 

29 

14 

40 

15 

30 
13 

38 

13 

46 
32 

48 

36 

45 

32 

46 
25 

53 
29 

61 

30 

62 
41 

52 
25 

26 

18 

29 

19 

39 
26 

39 
25 

41 
32 

59 

36 

63 

44 

71 

40 

70 
40 

70 
46 

77 
45 

52 
22 

55 

24 

49.2 

27.7 

EVADALE 

MAX 

Mm 

46 
24 

55 
25 

45 
30 

51 
24 

55 
28 

54 
29 

41 
17 

43 
17 

49 

17 

44 
22 

57 
37 

69 
34 

54 
37 

42 
35 

51 
30 

63 
31 

55 
34 

51 
42 

58 

31 

36 

31 

56 

34 

41 
33 

43 
33 

59 
33 

65 
42 

78 
61 

77 
55 

6  9 
57 

79 
65 

70 
33 

57 
27 

55.3 
33.6 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

56 
23 

53 
33 

49 
24 

52 
27 

49 
39 

47 
22 

42 
15 

40 
25 

38 
17 

45 
35 

64 
42 

58 
36 

47 
34 

46 
37 

59 
31 

60 
46 

59 

23 

36 
22 

39 
26 

38 

33 

41 
33 

50 
39 

64 
35 

79 
44 

77 
41 

74 
48 

77 

65 

74 
41 

57 
25 

54 
30 

54.2 
33.1 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

52 
24 

51 
32 

51 
24 

51 

30 

48 

40 

46 
23 

43 
15 

45 
21 

39 
22 

46 
34 

65 

41 

54 

38 

45 
37 

52 

36 

58 
32 

61 

45 

66 
37 

62 
25 

46 
24 

36 
24 

38 
25 

43 
36 

43 
40 

66 

43 

77 
53 

76 
44 

75 
52 

77 
65 

73 
47 

59 
27 

56 
29 

55.0 
34.4 

GILMER  J  W 

MAX 

Mm 

43 
23 

55 
24 

44 
17 

48 
19 

51 
28 

44 
21 

29 
14 

43 
14 

32 

10 

38 
10 

50 
34 

50 
39 

44 
32 

47 
25 

52 
26 

60 
27 

65 
36 

56 
30 

31 
20 

30 
21 

39 
26 

36 
25 

39 
31 

59 

31 

66 
44 

76 
37 

72 
38 

68 
41 

76 
47 

55 
22 

56 
22 

50.2 
26.9 

GLADEWATER 

MAX 

Mm 

44 
24 

54 
30 

*4 
20 

43 
27 

52 
36 

45 
20 

32 

15 

43 
17 

36 

14 

40 
20 

51 
26 

52 
39 

44 
32 

46 
27 

50 
30 

59 
39 

62 

44 

53 
26 

44 
21 

38 
26 

42 
25 

39 
25 

43 
29 

59 
37 

69 
43 

75 
38 

70 
41 

70 
60 

78 
47 

57 
25 

56 
25 

51.6 
29.9 

GROVETON  1  SE 

MAX 

Mm 

22 

30 

20 

33 

15 

1* 

46 

65 

64 

62 

63 

61 
33 

56 
26 

35 
25 

24 

22 

24 

78 

50 

49 

83 

73 

51 

26 

59 
24 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

44 
20 

55 
23 

45 
25 

50 
20 

54 
35 

48 
26 

30 
13 

42 

15 

44 

19 

43 
24 

54 
36 

63 
42 

46 
34 

51 
30 

56 
36 

61 

40 

56 
38 

52 

39 

54 
29 

34 
29 

39 
29 

41 
30 

40 
32 

54 
26 

67 
38 

79 
51 

79 
47 

74 

55 

80 
57 

66 
27 

56 
24 

53.6 
32.0 

HEMPSTEAD 

MAX 

MIN 

44 
27 

59 
27 

44 
29 

53 
30 

55 
42 

50 
21 

36 

17 

43 
19 

51 
24 

40 
31 

56 
39 

68 
37 

46 
35 

42 
37 

55 
33 

61 

34 

56 
38 

67 
35 

37 
27 

40 
27 

42 
31 

39 

33 

45 
34 

50 
43 

68 
46 

75 
53 

73 

54 

77 
62 

77 
52 

62 
28 

59 

30 

53.9 

34.7 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

44 
24 

54 
25 

41 
21 

43 
21 

53 
28 

43 

20 

32 

14 

43 
14 

38 
13 

41 
15 

51 
32 

59 
36 

46 
31 

48 
32 

55 
33 

60 

36 

65 
41 

51 
42 

50 

20 

31 
22 

38 
27 

40 
26 

39 
28 

56 

37 

67 
43 

73 
41 

74 
42 

67 

44 

77 

45 

56 
24 

56 
24 

51.3 
29.1 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

44 
27 

58 
34 

41 
28 

52 
28 

53 
30 

48 
25 

34 
18 

43 
18 

46 
25 

39 
25 

56 
38 

65 
40 

47 
37 

42 
37 

52 
37 

62 
38 

59 
41 

65 
42 

44 
24 

34 
24 

45 
29 

36 
32 

45 
34 

50 
41 

70 
49 

73 
51 

72 
50 

76 
61 

79 
52 

60 

30 

58 

30 

53.2 
34.7 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

54 
21 

55 

21 

45 

21 

50 
21 

53 
24 

48 
26 

33 

12 

42 
12 

44 
16 

41 
16 

52 
37 

64 
42 

47 
35 

44 
34 

53 
31 

61 
33 

62 
45 

52 

46 

52 
27 

33 
27 

41 
31 

39 
31 

41 
32 

55 
30 

65 
32 

79 
54 

76 
49 

78 
50 

78 
52 

65 
24 

51 
26 

53.4 
30.9 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

55 
25 

49 
32 

49 

24 

55 
28 

48 
37 

46 
21 

43 
13 

39 
23 

41 
15 

44 
33 

62 
39 

46 
40 

46 
33 

50 
32 

60 
33 

63 
42 

59 
43 

51 
23 

32 
21 

38 
30 

38 
28 

41 
28 

54 
38 

65 
37 

73 
59 

70 
46 

70 
50 

77 

63 

72 
47 

56 
25 

53 
31 

53.2 

33.5 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

45 
16 

57 
20 

43 
22 

51 
17 

53 
19 

49 
23 

32 
9 

43 
12 

45 
16 

43 
19 

55 
31 

65 

38 

47 
30 

45 
30 

55 
27 

61 
33 

56 
33 

52 

40 

55 
25 

35 
25 

42 
21 

39 
21 

44 
28 

54 
25 

66 
36 

79 
55 

80 

49 

71 
46 

79 
60 

66 
29 

57 
20 

53.7 
28.2 

KARNACK 

MAX 

Mm 

54 
25 

49 

30 

48 
24 

54 
30 

49 
40 

45 
27 

42 

18 

41 

20 

40 
16 

43 
27 

52 

41 

46 
42 

47 
35 

52 

28 

59 
34 

57 
41 

54 
48 

54 
36 

36 
26 

40 
33 

36 
29 

39 
32 

60 
38 

62 
34 

73 
58 

71 

40 

72 
42 

78 
60 

76 
52 

55 
27 

56 
29 

52.9 
34.3 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

57 
22 

47 
25 

52 

28 

53 
23 

50 
39 

49 
28 

43 
15 

46 
17 

48 
18 

45 
35 

69 
43 

63 

43 

46 
34 

54 

36 

63 
31 

60 
40 

55 
42 

58 
43 

43 

33 

51 
32 

43 
31 

42 
31 

62 
37 

65 
30 

77 
56 

74 

60 

75 
56 

79 
61 

74 
56 

60 
32 

55 
26 

56.6 
35.7 

LINDEN 

MAX 

Mm 

43 
22 

54 
24 

49 
19 

47 
19 

52 
25 

43 
22 

31 
11 

41 
12 

33 
10 

39 

10 

46 
32 

47 
39 

46 
28 

48 
26 

53 
27 

60 
35 

62 

40 

5  6 
39 

40 
23 

30 
23 

36 
23 

37 
23 

37 
24 

61 
33 

65 
34 

73 
38 

72 
38 

74 
43 

77 
49 

54 
25 

55 
26 

50.4 
27.2 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

45 
21 

55 
20 

45 

52 
22 

54 
22 

48 
28 

35 
15 

43 
14 

47 
1« 

43 

21 

54 
38 

67 
44 

49 
38 

45 
36 

52 

31 

61 
29 

59 
40 

62 
43 

49 
26 

34 
26 

49 
31 

36 
32 

42 
34 

49 
32 

70 
38 

76 
58 

76 
52 

75 

56 

60 
67 

67 
30 

58 
23 

54.1 
32.7 

LONGVIEW 

MAX 

Mm 

44 
25 

55 
25 

41 

11 

48 
22 

54 
28 

46 
22 

31 
15 

43 
15 

37 

14 

41 
14 

51 
30 

53 

40 

43 
33 

47 
28 

51 
30 

60 
32 

65 

41 

58 
45 

48 
21 

31 
22 

41 
26 

40 
26 

40 
30 

59 

37 

68 
42 

75 
40 

73 

41 

70 
46 

79 
50 

58 
26 

56 
26 

51.8 
29.5 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

45 
21 

56 

24 

40 
25 

50 
24 

54 
25 

46 
25 

34 

15 

44 
18 

46 
19 

41 
20 

52 

37 

65 
42 

48 
37 

43 
37 

54 
31 

60 
30 

64 
37 

60 
37 

40 
24 

34 
25 

44 
32 

37 
32 

41 
35 

50 
34 

70 
43 

74 
45 

72 
46 

76 
57 

79 
51 

61 
25 

57 
25 

52.9 

31.5 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

57 
20 

45 
26 

51 
24 

57 
23 

50 

41 

44 
23 

44 

16 

46 
19 

42 

20 

49 
38 

69 
46 

46 
41 

44 
37 

55 
35 

63 
32 

63 
40 

55 

39 

51 
28 

35 
28 

43 
33 

40 
33 

43 
36 

57 
34 

72 
32 

80 
59 

79 
53 

75 
50 

82 
69 

71 
41 

59 
29 

58 
27 

55.7 
34.6 

MAOISONVILLE 

MAX 

Mm 

57 
25 

53 
31 

50 
25 

53 
29 

50 
40 

48 

25 

44 
17 

45 
22 

41 
23 

49 
34 

62 
44 

62 
39 

45 
37 

51 
39 

59 
32 

62 
45 

60 
39 

59 
26 

35 

24 

43 
27 

41 
32 

41 
32 

46 
39 

66 
41 

73 
60 

73 
43 

76 
52 

77 

62 

76 
46 

57 
28 

54 

31 

55.1 
35.1 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

40 
22 

54 
22 

41 
21 

47 
23 

51 
27 

45 

23 

32 

14 

40 
15 

36 
15 

38 
16 

51 
34 

52 

40 

43 
32 

46 
25 

50 
27 

59 
37 

62 
45 

53 

44 

47 
24 

32 

25 

38 
24 

37 
24 

36 
28 

59 
32 

66 
35 

74 
38 

72 
38 

70 
44 

79 
44 

56 
25 

55 
23 

50.4 
28.6 

MINEOLA  8  ENE 

MAX 

Mm 

55 
20 

51 
32 

,9 
17 

52 
22 

43 
30 

43 
19 

42 
10 

36 

14 

39 

11 

44 
32 

50 

41 

45 
39 

46 
31 

50 
25 

61 
25 

66 
43 

63 
35 

47 
22 

29 
20 

40 
28 

38 
27 

40 
31 

60 
37 

67 
33 

73 
57 

71 
35 

71 
37 

79 
62 

76 
45 

56 
20 

56 
23 

52.9 
29.8 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

42 
21 

53 
21 

43 

18 

49 
19 

53 
21 

41 
21 

29 

14 

39 

13 

30 
12 

36 

13 

42 
33 

44 
37 

45 
29 

44 
24 

51 
24 

59 
26 

62 
39 

52 

28 

28 
21 

29 
21 

33 
24 

37 
25 

40 
27 

60 
30 

67 
36 

72 
35 

70 
35 

73 

36 

79 
48 

53 
21 

56 
21 

48.7 
25.6 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

35 
21 

54 
32 

43 
20 

48 
27 

53 

30 

41 
20 

28 

15 

39 
16 

28 
10 

35 
13 

44 
34 

44 
37 

43 
28 

44 
26 

53 

25 

60 
32 

67 
39 

54 

18 

29 

19 

33 
22 

36 
22 

39 

27 

60 
36 

62 
38 

71 
40 

70 
40 

69 
46 

78 
45 

53 

23 

57 
23 

49.0 
27.5 

NACOGOOCHES 

MAX 

Mm 

46 
21 

56 
26 

42 
22 

49 
25 

55 
38 

42 

24 

34 

14 

43 
16 

42 

18 

42 

18 

46 
35 

65 

42 

46 

34 

46 
35 

52 
32 

61 
42 

63 
41 

53 

46 

49 
25 

34 
26 

39 
30 

39 
28 

40 
31 

57 
31 

61 
43 

79 
48 

75 
46 

72 

51 

80 
53 

61 
27 

57 
26 

52.5 
32.1 

NEWTON 

MAX 

Mm 

44 
22 

57 
22 

44 
24 

51 
26 

55 

22 

46 

30 

31 

14 

42 

15 

46 

20 

45 
20 

55 
36 

60 
35 

65 
35 

45 
35 

53 

31 

61 
31 

55 
38 

52 
46 

56 

31 

36 

31 

45 
31 

42 
31 

58 
31 

67 
35 

76 
61 

B0 
57 

70 
60 

79 
65 

70 
31 

57 
25 

54.9 
33.0 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

44 
25 

55 
31 

40 
26 

49 
26 

52 

31 

47 
21 

30 

17 

42 
IB 

41 
14 

40 
16 

44 
36 

62 
39 

46 
34 

48 
34 

50 
35 

60 
35 

64 
40 

55 
29 

31 
20 

33 
21 

40 
28 

37 
28 

41 
30 

55 

38 

64 
45 

74 
46 

68 

51 

74 

57 

76 
46 

55 
32 

56 
33 

50.7 

31.7 

POYNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

55 
29 

47 
33 

50 
25 

53 
32 

48 

38 

45 
21 

43 

16 

38 

24 

41 
16 

45 
33 

60 
40 

47 
40 

47 

35 

51 
32 

60 
35 

65 
45 

58 
43 

51 
22 

31 
21 

42 
28 

40 

29 

41 
31 

56 
39 

67 

40 

77 
60 

72 
49 

73 
41 

78 
64 

72 
45 

60 
26 

53 
35 

53.7 
34.4 

S««  R«t«»ac*  N 

olss  Following  SUU 

on  led 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

JANUARY 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      15      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


ROCKLAND    1    WSW 
RUSK 

SAM    RAY8UKN     0AM 
SIMMS     2    NNW 
SPURGE*    DAM    B 
SULPHUR    SPRINGS 
TEXARKANA 
TYLER    5    NE 
WARREN 
WILLS    POINT 
•  » 

TRANS    PECOS 


05 


ALPINE 

BAKERSFIELO 

BALM0RHEA 

CAN0ELARIA 

CHlSuS  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  MB  AIRPORT 

FABENS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  kFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  NO  2 

MENTONE  2  S 

MONAHANS 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

penwell  1  sse 

presidio 

red  bluff  dam 

salt  flat  10  ene 

Sanderson 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MJN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


55   52   50 
20   25   27 


54   51 
1«   22 


45   58 
2B   28 


49   57 
20   25 


60   52 
17   28 


49   41 
9   14 


45   53 
23   24 


51   53 
23   29 


50   41 
25   24 


56   58 
21   22 


46   55 
20   20 


53   46 
IS   27 


47   55   44 

27   29   24 


50   56 
19   19 


43   41 
20   23 


54   39 
18   18 


51   56   42 


54   49 
44   25 


53   46 
30   21 


54   49 
26   29 


52   51   39 


53   48 
29   27 


52   48 
24   12 


51   49 
39   27 


45   44 
31   16 


49   46 

27   13 


63   55 
28   20 


46   52 
34   17 


45   59 
32   21 


54   41 
27   19 


48   54 
22   16 


57   50 
22   16 


42   43 
23   14 


53  45 

24  15 

46  40 

27  13 

54  39 


47   47   59 


45   42 
27   10 


65   61 
30   22 


45   33 
29   13 


41   39 
16   15 


41   44 
17   24 


36   36 
13   10 


49   46 
17   23 


39   39 
U   11 


38   33 
15   11 


42   36 
17   14 


46   44 
16   20 


42   31 
15   12 


34   43 
13   15 


50   59 
12   16 


43   54 
14   20 


40   45 
10   13 


32   45 

14   15 


36   47 
10   12 


44   54 
12   20 


46   53 
3   13 


36   44 
5   17 


44   48 
11   26 


41   40 


33   41 

15   16 


37   44 
10   10 


42   46 
11   24 


47   54 
18   IS 


41   49 
12   22 


37   37 
B   13 


35   39 
12   13 


Hi 


40   50   62 

15   35   21 


38   44   45 
20   33   37 


42   56   65 
25   36   43 


45   68   61 
36   40   43 


38   48   48 
14   33   37 


63   64 
42   36 


74  70 

34  35 

52  67 

34  41 

70  69 

42  30 

63  57 

33   40  42 


63   64 
32   30 


74   74 
34   34 


56   69 
31   32 


54   65   61 


64   68 
32   32 


74   68 
37   39 


74   66 
37   28 


63   62 
31   38 


70   65 
34   35 


60   63 
36   23 


72   72 
34   28 


67   66 
40   31 


52   52 
32   40 


70   64 
39   42 


73   65 
30   34 


65   65 
33   30 


70   71 
40   30 


63   64 
37   30 


56   58 
30   38 


45   63   61 


49   59 
34   44 


36   35   32 


48   52 
25   24 


59   58 
35   34 


43   46 
28   26 


46   52 
36   36 


47   46 
32   28 


43   60 
32   32 


72   45 
35   36 


67   42 
35   36 


61   65   65 
46   33   30 


63   47 
44   33 


56   62 

39   24 


66   41 
33   31 


65   42 
37   36 


59   61 
41   31 


63   58 
40   25 


69   40   64 


65   40 
28   2B 


61   63   58 
40   29   36 


66   44   63 
40   34   33 


70   48   68 
30   25   30 


48 
29 


68   66   64 
48   30   31 


69 


U   64 


58   52 
40   27 


63   51 
42   37 


56   51 
41   45 


56   54 
45   34 


50   52 
42   42 


54   56 
26   18 


60   50 
42   45 


63   51 
37   28 


54   53 
39   40 


63   64 
44   23 


66   35 
35   28 


60   71 
40   29 


74   38 
30   27 


74   66 
30   35 


56   62 
37   43 


67   61 
30   26 


67   74 
32   35 


61   66 
33   31 


69   67 
30   31 


63   74 
28   30 


62  67  62 

30  42  32 

57  59  57 

33  35  33 

62  64  63 

30  24  28 

57  72  72 

29  26  30 


60   65   75 


68   75   67 


61   72   62 
35   31   33 


56   62   48 
24   24   22 


41   48 
25   32 


38   31 
21   22. 


53   35 

30   30 


34   41 
<3   25 


54   34   43 
29   29   32 


27   26 
18   23 


30  30  42 

20  21  27 

41  51  44 

29  21  33 

25  30  40 

18  19  27 


63   69 
28   35 


38   64 
24   31 


70   55 
29   28 


71   74 
27   33 


53   58 
36   37 


63   67 
24   22 


42   55 

26   27 


63   67 
31   28 


67   68 
24   22 


34   69 
30   31 


40   65 
19   19 


67   69 
30   27 


54   65 
21   21 


71   63   72 
16   22   30 


67   70 
20   27 


50   65 
30   33 


40   69 
20   20 


62   69 
18   28 


72   75 
29   29 


66   67 
22   28 


58   60 
26   34 


16      29      32      31      32      37      3*      32      29 
So*  Roloronco  Noiei  Following  Sutioo  Index 

-  18  - 


56   70 
41   44 


42   49 
33   30 


60   60 
34   30 


39   62 
38   39 


74   74 
39   45 


38   73 
28   37 


70   78 
49   45 


62   67 
42   47 


68   73 
32   36 


40   66 
27   25 


48   77 
34   39 


74   74 
49   43 


67   73 
29   38 


73   74 
26   32 


43   79 
29   32 


40   68 
25   24 


41   59 
30   35 


55   68 
39   30 


41   55 
28   35 


66   70 
38   36 


76   74 
31   34 


78   75 
32   38 


76   86 
36   35 


68   69 

43   47 


70   76 
42   48 


80   78 
26   34 


75   84 
34   35 


80   84 
34   34 


76   87 
36   32 


70   66 
40   37 


76   76 
34   36 


78   74 
62   57 


66   72 
43   52 


68   80 
40   55 


71   72 
48   35 


67   78 
40   59 


72   70 
40   39 


56   71 
32   37 


66   75 
43   38 


79   77 
56   57 


64   72 
41   45 


76   74   77 
44   39   42 


77   78   77 
36   39   36 


54   54   55 


83   63 
41   39 


73   71 
51   49 


73   74 
35   35 


82   75 
36   36 


72   71 
40   42 


73   74 
38   42 


75   73 
34   34 


77   77 
35   31 


81   78 
42   48 


87   82   79 
32   32   32 


74   74 
43   37 


79   80 
36   39 


76   73 
30   34 


76   81   83 


81   77 
36   40 


78   Bl 
49   53 


88   83 
34   39 


84   85 
35   44 


60   77   79 
43   39   36 


73   67 
37   40 


36   37   36 


80   75 
66   47 


69   76 
55   47 


69   79 
56   55 


54   59 
21   23 


76   80 
57   65 


78   72 
45   44 


75   79 
40   50 


70   79 
49   47 


79   73 
62   53 


72   77 
46   44 


73   68 
45   26 


83   80 
46   35 


61   77 
54   36 


61   72 
35   42 


75   72 
51   37 


66   55 
38   26 


63   78 
36   36 


bl 

n 


56   59 
16   33 


52   56 

27   37 


52   62 
22   26 


70   51 
44   25 


74   66 
40   29 


77   70 
44   29 


83   79 
46   36 


85   79 
32   38 


47   52 
26   27 


53   66 
8   14 


56   57 
25   34 


57   58 
22   34 


61   67 
15   33 


60   66 
18   36 


51   57 
25   26 


53   59 

17   17 


59   64 
26   15 


78   54 
26   12 


65   60 
33   22 


57 
34 


51   54   52 
22   22   32 


79   53 

40   26 


78   55 
34   18 


30   22   34 


77   64 
36   25 


85   53 

40   17 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

JANUARY 


Station 

Day  of  Month 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

> 
< 

SHEFFIELD 

MAX 

ran 

55 

2D 

52 
31 

49 
20 

47 
23 

49 
36 

42 
20 

42 

11 

45 
20 

46 
27 

57 

35 

66 
32 

66 
26 

63 
36 

62 

38 

54 
40 

62 
40 

70 
30 

61 
29 

58 
22 

71 
24 

65 
31 

63 
33 

75 
37 

70 

41 

79 
43 

77 
34 

71 
37 

B3 
54 

77 
40 

56 

17 

53 

41 

60.6 
31.3 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

MIN 

47 
13 

38 
21 

42 
13 

42 

15 

51 
23 

43 
11 

43 
6 

48 

11 

52 

16 

62 

30 

60 
35 

59 

30 

54 
40 

55 

28 

54 
29 

56 
35 

62 
33 

56 

31 

59 

27 

61 
27 

62 
36 

67 
33 

66 

46 

70 
33 

74 

36 

70 
37 

71 
35 

70 
43 

60 
26 

59 

10 

56 
24 

57.1 
26.9 

VAN  HORN 

MAX 

MIN 

WINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

50 
17 

45 
21 

4B 

14 

48 
17 

38 
18 

34 
9 

7 

48 

23 

45 
15 

71 
33 

65 
36 

66 
27 

51 
31 

64 
28 

60 
28 

61 
29 

71 
27 

37 
29 

67 
21 

70 
23 

45 
25 

77 
27 

76 
35 

87 
30 

80 
46 

77 
36 

80 
32 

77 
47 

52 

27 

58 
16 

56 
32 

59.6 
26.1 

YSLETA 

•      «      * 

MAX 

MIN 

41 
17 

48 
20 

43 
12 

44 
19 

48 
24 

54 
14 

42 

11 

46 
15 

54 
15 

54 
26 

64 
32 

60 
32 

63 
41 

60 
28 

61 

30 

59 
28 

61 
37 

66 
24 

62 

27 

65 
26 

67 
26 

71 
34 

72 
33 

77 
36 

75 
35 

72 
37 

74 

44 

68 
31 

53 
12 

59 
22 

59.4 
26.3 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAH 

MAX 

MIN 

52 

31 

55 
31 

47 
31 

52 

31 

47 
36 

56 
26 

40 
18 

42 
23 

49 
28 

49 
36 

44 
36 

72 
37 

65 

40 

45 
40 

52 

42 

46 
42 

66 
37 

66 
37 

40 
26 

52 
30 

66 
36 

47 
38 

46 
40 

61 

44 

53 

46 

66 
45 

69 

47 

70 
52 

76 
46 

58 
31 

58 
31 

55.1 
36.0 

BIO  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

43 
22 

57 
25 

42 
21 

46 
21 

46 
27 

33 

15 

32 
11 

40 
13 

45 

20 

47 
24 

58 
34 

62 
32 

62 
31 

48 

32 

47 
37 

46 
36 

56 
38 

67 

27 

32 
20 

58 
21 

68 
25 

34 
26 

61 
30 

70 
32 

69 
40 

79 
40 

72 
40 

74 

4B 

79 
31 

50 
21 

55 
23 

54.4 
27.8 

BLANCO 

MAX 

MIN 

51 
21 

57 
22 

43 
22 

50 
21 

45 
28 

47 
21 

35 

12 

45 
12 

48 
18 

37 
26 

48 
33 

69 
28 

55 
29 

42 
36 

57 
33 

53 
42 

61 
37 

64 
30 

32 
23 

51 
28 

65 

29 

35 
29 

48 
33 

62 

37 

65 

47 

82 

39 

74 
47 

75 

63 

78 
39 

55 
23 

59 
23 

54.5 
30.0 

BOERNE 

MAX 

MIN 

54 
21 

54 
23 

42 
23 

49 
23 

45 
34 

50 
22 

36 
12 

45 
12 

48 
15 

39 
30 

50 
33 

71 
29 

61 
29 

43 
37 

55 

34 

50 

44 

59 
39 

63 
31 

32 
26 

53 
27 

70 
32 

37 
30 

46 
33 

65 

38 

62 

47 

77 

40 

75 
40 

73 
60 

76 

46 

57 
22 

57 
22 

54.6 
30.8 

8RACKETTVILLE 

MAX 

MIN 

68 
17 

55 
21 

5  0 
26 

48 
26 

74 

70 
37 

69 
41 

43 

49 
44 

50 
45 

66 
43 

65 
38 

67 
26 

35 

39 

65 
39 

60 
40 

57 

47 

61 

44 

70 
44 

74 

44 

77 
44 

31 

30 

36.7 

BRADY  2NNW 

MAX 

Mm 

45 
19 

57 
20 

45 
19 

48 
20 

49 
20 

43 
18 

33 

10 

43 
10 

46 
15 

44 
24 

56 
32 

64 
23 

59 
23 

40 

34 

53 
36 

63 

41 

54 
32 

68 
22 

43 

20 

55 

18 

43 
27 

35 
26 

61 
26 

67 
27 

77 
43 

78 
32 

71 
31 

80 
52 

82 
39 

52 
15 

58 

18 

55.3 
25.6 

BURNET 

MAX 

MIN 

58 

19 

55 

30 

50 
22 

48 
24 

47 
37 

37 

21 

43 
11 

49 
18 

40 
23 

44 
31 

68 

37 

65 

28 

45 
37 

57 
38 

56 

32 

61 
47 

64 
32 

61 
24 

48 
24 

55 
27 

35 

28 

51 
31 

67 
31 

70 
41 

76 
53 

79 
43 

75 
44 

81 
59 

78 
44 

57 

20 

54 

27 

57.3 
31.7 

CAMP  WOOD 

MAX 

MIN 

52 
22 

51 
22 

54 
20 

52 
27 

52 

37 

48 
23 

42 

12 

48 

18 

44 
35 

47 
33 

70 

34 

65 

30 

56 
36 

48 
40 

50 
42 

67 
47 

57 
34 

57 
30 

56 
25 

71 
26 

62 

35 

44 
34 

69 
42 

60 
44 

76 
48 

76 
41 

72 

51 

79 

58 

77 
44 

68 
21 

57 
35 

58.9 
33.7 

CARTA  VALLEY 

MAX 

MIN 

53 
21 

51 
36 

50 
21 

49 
27 

52 
36 

43 
21 

40 
9 

47 
17 

47 

35 

44 
35 

67 
31 

65 
29 

59 
37 

63 
39 

50 
41 

65 
44 

64 
34 

59 
29 

53 
21 

72 
26 

70 
34 

51 
37 

72 

40 

65 
40 

71 
42 

76 
36 

72 
46 

81 

58 

80 
41 

61 
21 

54 
38 

59.5 

33.0 

COPE  RANCH 

MAX 

MIN 

43 
20 

53 
21 

45 
20 

49 
21 

45 
21 

39 

14 

33 
9 

40 
10 

44 
19 

47 
23 

65 
37 

64 
25 

65 
27 

37 
31 

61 
35 

53 
38 

55 
30 

68 
23 

28 
18 

61 
19 

66 
24 

33 

26 

66 
29 

72 
30 

75 

36 

79 
33 

73 
34 

77 

46 

79 
31 

59 
16 

58 

18 

55.9 
25.3 

DEL  RIO  WB  AP 

MAX 

MIN 

56 
30 

48 
35 

53 

31 

47 
34 

56 
31 

40 
26 

42 

18 

49 
25 

49 

37 

45 
36 

73 
37 

66 
37 

49 
40 

52 
43 

48 

42 

69 
45 

67 
43 

53 
31 

53 
27 

07 
32 

52 
39 

47 
40 

61 
45 

54 
46 

69 
49 

73 
44 

71 
53 

77 

58 

60 
42 

57 
29 

58 
35 

56.8 
37.4 

EOEN  1 

MAX 
MIN 

57 
23 

55 

31 

50 
22 

51 
24 

51 
30 

33 

16 

45 
9 

48 
18 

48 

22 

60 
37 

64 
41 

67 
25 

56 
33 

57 
34 

64 
38 

57 
42 

68 
32 

59 
20 

58 
16 

55 
25 

44 
26 

60 
30 

72 
28 

75 
40 

77 
44 

73 
36 

60 
41 

83 
58 

79 
39 

61 
20 

55 

34 

60.1 
30.2 

ELDORADO  11  Nw 

MAX 

MIN 

44 
21 

52 
24 

43 
20 

44 
21 

44 
28 

40 
14 

33 
6 

39 
11 

45 
21 

47 
26 

53 
34 

62 
30 

65 
31 

38 
33 

52 
35 

51 
40 

55 
29 

65 
23 

27 
19 

54 
20 

66 
27 

36 
28 

54 
26 

73 
27 

66 

40 

78 
40 

70 
42 

72 
53 

60 
37 

52 

18 

55 
21 

53.5 

27.9 

FREOERICKSBURG 

MAX 

MIN 

56 
22 

45 
22 

50 
20 

44 
27 

46 
32 

32 
19 

45 
12 

48 
20 

42 
26 

50 
32 

68 

40 

62 
29 

47 
36 

52 
36 

56 
37 

57 
47 

60 
36 

52 
24 

55 
23 

69 
34 

44 
29 

50 
31 

64 
36 

65 
41 

83 
51 

75 
40 

74 
50 

78 
60 

72 
43 

56 
20 

52 

34 

56.5 
32.5 

JOHNSON  CITY 

MAX 

MIN 

59 
22 

45 
20 

52 

25 

47 
35 

47 
22 

35 

11 

47 
19 

48 

21 

40 
26 

60 
35 

70 

25 

52 
27 

44 

38 

58 
34 

61 
35 

66 

30 

66 
30 

40 
25 

54 
30 

64 
29 

37 
32 

54 
36 

70 
34 

75 
37 

85 
37 

73 
44 

75 

54 

80 
45 

57 
20 

59 

30 

57.3 

30.3 

JUNCTION 

MAX 

MIN 

57 
IB 

49 
27 

49 

l7 

46 
22 

47 
31 

36 

18 

45 
8 

51 
20 

46 

28 

56 
35 

68 
33 

69 
25 

55 
35 

48 

38 

63 

41 

59 

47 

69 
32 

59 
25 

58 
25 

71 
28 

51 
29 

56 
32 

70 
39 

71 
37 

63 
46 

78 
34 

76 
42 

83 
57 

75 
38 

61 

15 

57 

30 

60.1 
30.7 

JUNO 

MAX 

MIN 

50 
20 

55 

21 

46 
20 

50 
21 

46 
30 

52 

20 

40 
11 

42 
12 

49 
19 

47 
37 

61 

31 

69 
27 

67 
27 

47 
39 

58 
40 

48 
43 

66 
30 

67 
29 

35 
20 

54 

21 

50 
25 

43 
33 

47 
40 

71 

40 

73 
40 

75 
40 

71 
39 

72 
55 

83 
42 

57 
19 

58 

18 

56.4 
29.3 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

51 

17 

56 
21 

44 
18 

52 

IS 

44 
18 

49 

20 

39 

8 

44 
9 

48 
15 

51 
29 

57 
24 

69 
28 

67 

30 

46 
36 

50 
36 

53 

41 

63 
33 

62 
28 

39 

25 

56 
25 

73 
25 

37 
30 

53 
33 

70 
33 

65 
40 

84 
36 

75 
42 

75 

50 

79 
42 

54 

18 

58 

17 

56.9 
27.3 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

50 
18 

58 
18 

45 

21 

52 

20 

52 

20 

46 
22 

33 

10 

45 
9 

48 
18 

35 

23 

50 
32 

68 
24 

45 
27 

42 
3B 

56 

29 

55 
42 

60 
36 

65 
27 

28 

24 

50 
23 

39 
23 

36 
29 

55 
28 

64 
28 

71 

45 

79 
32 

71 
31 

78 
47 

82 
44 

56 

20 

59 
19 

54.0 
26.7 

LANGTRY 

MAX 

Mm 

53 
24 

55 
25 

42 
23 

52 

24 

47 
32 

59 
23 

40 

16 

42 

17 

48 
23 

49 
36 

48 
32 

73 
31 

63 
32 

45 
34 

56 

37 

47 
40 

67 
33 

62 

35 

40 
25 

53 
25 

65 
34 

46 
35 

48 
39 

69 
39 

55 

45 

71 
39 

69 
42 

68 

5  0 

83 

43 

60 
24 

59 
25 

55.9 
31.7 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

52 
20 

51 
30 

50 
21 

48 
25 

51 
36 

47 
22 

41 
10 

47 
16 

42 

35 

50 
33 

71 
34 

67 
30 

60 
37 

46 
39 

50 

42 

65 

46 

61 
35 

59 
29 

57 
27 

74 
25 

68 
34 

47 
36 

68 
38 

62 

43 

80 
51 

78 
38 

73 
53 

77 
58 

75 
44 

57 
19 

65 
32 

59.3 
33.5 

LLANO 

MAX 

Mm 

49 

19 

60 
20 

46 
22 

52 
23 

50 
26 

47 
22 

36 
11 

46 
13 

47 
21 

37 
27 

47 
31 

66 
26 

52 
28 

43 
38 

57 
33 

60 
42 

60 
37 

65 
28 

30 
25 

54 
25 

56 
28 

36 

30 

57 
33 

63 
38 

74 

36 

82 
35 

75 
37 

79 
47 

83 
44 

55 
27 

61 
27 

55.7 
29.0 

MASON 

MAX 

Mm 

60 
16 

46 
IB 

46 
20 

46 
20 

34 

7 

44 

12 

46 

43 
25 

64 
23 

64 
26 

43 
33 

50 
37 

64 
43 

67 
25 

30 

19 

55 
25 

55 
28 

55 

29 

59 

34 

82 

34 

82 
35 

83 
47 

80 
43 

60 
19 

64 
29 

56.9 
26.7 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

44 
22 

55 
2B 

42 
21 

47 
24 

46 
28 

43 

15 

35 

14 

42 

17 

46 
28 

46 
28 

71 
35 

65 
32 

66 
34 

42 
33 

61 
34 

54 
34 

60 
35 

70 
28 

37 
22 

60 
26 

09 
26 

40 
27 

66 
29 

74 
34 

74 
37 

76 
37 

75 
38 

83 

40 

79 
34 

52 
26 

55 
29 

57.4 
28.9 

MEDINA 

MAX 

Mm 

53 

17 

55 
21 

44 
19 

51 
21 

45 
35 

42 
19 

37 
9 

44 
10 

48 
16 

42 
31 

64 
30 

70 
27 

66 
27 

45 
31 

48 
32 

50 
42 

60 
32 

63 
29 

33 
25 

53 
24 

73 
25 

40 
30 

47 
33 

68 
37 

70 
36 

83 
35 

78 
37 

74 

55 

59 
18 

59 
21 

55.5 
27.5 

MENARD 

MAX 

Mm 

58 
15 

45 
27 

49 
16 

49 
20 

44 
28 

34 
17 

44 
6 

46 
15 

47 

25 

60 
37 

65 
35 

66 
22 

54 
33 

54 
36 

63 
40 

55 
45 

69 
31 

60 
21 

59 
20 

63 
29 

42 
26 

60 
30 

69 
30 

75 
32 

73 

49 

75 
31 

79 
37 

83 
59 

76 
40 

59 
13 

56 

31 

59.1 

28.9 

MERTZON 

MAX 

Mm 

55 
22 

53 
30 

49 
21 

47 
23 

43 
28 

33 

16 

41 
10 

43 
19 

46 
21 

48 
36 

64 
39 

66 
26 

57 
35 

57 
39 

57 
39 

68 
33 

67 
22 

28 
20 

56 
27 

50 
27 

33 
28 

62 
29 

70 
41 

79 
42 

76 
33 

75 

46 

81 

54 

77 
36 

56 
20 

53 

33 

56.4 
29.6 

OZONA 

MAX 

Mm 

46 
IB 

55 
30 

43 
18 

49 
20 

45 
33 

46 
16 

36 
9 

41 
11 

47 

24 

48 
34 

55 
35 

65 
28 

67 
28 

40 
33 

58 
38 

47 
40 

63 

30 

66 
25 

35 

21 

56 
21 

69 
29 

38 
28 

57 
33 

75 
40 

65 
41 

79 
36 

71 
42 

70 
52 

81 
39 

54 
19 

57 
27 

55.7 
29.0 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

57 
21 

47 
30 

50 
21 

48 
23 

41 
27 

35 

15 

44 
9 

45 

ie 

48 

19 

63 
28 

65 
36 

58 
23 

52 

34 

60 
36 

64 
36 

60 

40 

67 
28 

64 
25 

58 

18 

58 
23 

42 
25 

63 

30 

69 
27 

73 
34 

78 

40 

74 
30 

80 

34 

83 
56 

80 
36 

60 
16 

56 
28 

59.4 
26.0 

PANOALE 

MAX 

Mm 

53 
22 

50 
29 

45 
22 

45 
24 

45 
26 

50 
22 

40 

12 

42 

15 

47 
19 

47 
36 

60 
29 

70 
28 

66 
32 

45 
37 

58 
37 

59 

37 

67 
32 

67 
32 

42 
21 

53 

21 

70 
25 

47 
34 

50 
39 

76 
40 

74 
39 

75 
40 

67 
42 

69 

5  0 

64 
43 

59 
20 

58 
22 

57.4 
29.9 

PRAOE  RANCH 

MAX 

Mm 

44 

44 

51 

65 

67 

71 

44 

47 

54 

56 

56 

56 

79 

79 

51 

71 

71 

72 

71 

80 

81 

80 

63.2 

RANKIN 

MAX 

Mm 

55 

25 

49 
27 

47 
21 

46 
25 

41 
33 

36 

15 

40 
12 

47 
27 

44 
23 

63 
34 

65 
39 

67 
32 

50 
32 

56 
32 

59 
37 

58 
35 

69 
32 

50 
25 

59 
22 

66 

31 

59 
27 

65 

30 

75 
31 

75 
37 

79 
38 

76 
39 

80 
40 

82 

51 

70 
32 

57 
27 

52 
38 

59.3 

30.6 

Sm  R*f«r«BC»  Nolei  Following  Station  Index 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

JANUARY 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

0 
01 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

> 

< 

ROBERT  LEE 

MAX 
MIN 

40 
2D 

47 
20 

48 
20 

51 
20 

42 
24 

42 
17 

35 
9 

42 
9 

40 
19 

54 
20 

61 
22 

60 
35 

52 
26 

43 
28 

60 
33 

54 
40 

60 
35 

70 
22 

28 
18 

50 
16 

41 
23 

34 
26 

56 
30 

68 
32 

72 
35 

77 
34 

78 
35 

79 
42 

82 

38 

62 
18 

56 

18 

54.4 
25.4 

ROCKSPRINGS 

MAX 

MIN 

55 
2' 

48 
25 

51 

30 

50 

30 

47 
27 

43 

13 

43 
20 

4S 
23 

52 

31 

65 
32 

75 
33 

73 

34 

63 
30 

46 

40 

54 

43 

62 
39 

57 
28 

46 
23 

61 

34 

54 
28 

53 

34 

60 

37 

72 
39 

75 
45 

77 

45 

73 
35 

80 
53 

76 
58 

75 

26 

52 

25 

59.5 

33.0 

SAN  ANGtLU  DAM 

MAX 
MIN 

45 
25 

54 
27 

43 
21 

49 
24 

47 
26 

42 
15 

32 

10 

40 
12 

42 
20 

42 
22 

58 
41 

63 
26 

63 
28 

37 
33 

57 
35 

57 
41 

54 
28 

67 
23 

27 
21 

56 
23 

46 
26 

35 

25 

63 

31 

68 
32 

71 
42 

76 
34 

71 
37 

76 
5* 

81 
3b 

51 
17 

56 

20 

53.9 

27.5 

SAN  ANGELU  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

57 
24 

46 
28 

53 

21 

51 
23 

45 
25 

36 
19 

43 
10 

46 
21 

50 
23 

61 
39 

66 

34 

67 
27 

39 

35 

60 
34 

61 

37 

57 
37 

69 
30 

36 
25 

60 

21 

52 
26 

34 

26 

65 

33 

72 
30 

74 
39 

80 
45 

75 
35 

79 
41 

56 

59 
31 

56 

16 

57 

34 

57.6 
30.0 

SAN  SA9A 

MAX 

MIN 

48 
21 

58 

30 

48 
22 

50 
24 

50 
30 

41 
20 

34 
12 

44 
20 

*7 
22 

49 
26 

51 
36 

65 
25 

50 
35 

43 
37 

51 
32 

56 
42 

58 
39 

65 
23 

30 
22 

52 
26 

39 
29 

37 
29 

59 
30 

65 
34 

63 
40 

76 
34 

72 

41 

78 
56 

1)3 
41 

54 
20 

58 

31 

54.0 
30.0 

SONURA 

MAX 
MIN 

54 
1' 

51 
29 

47 
18 

46 
20 

47 
32 

35 
18 

40 

7 

47 
18 

46 

2« 

52 
36 

65 
30 

67 
25 

64 
35 

64 
34 

53 
38 

63 
38 

62 
43 

64 
24 

54 
20 

68 
23 

67 
29 

48 
32 

73 
37 

73 
40 

78 

44 

79 
3B 

73 
38 

81 
38 

80 

40 

57 

15 

55 
35 

59.8 
30.4 

STERLING  CITY 

MAX 

MIN 

40 
29 

58 

27 

55 

20 

51 
15 

49 
22 

39 

15 

34 

7 

41 

17 

43 
18 

44 
23 

63 
30 

64 
25 

61 
31 

37 
26 

63 
33 

56 
33 

56 
35 

70 
20 

38 

17 

58 
24 

60 
29 

39 
22 

70 
28 

69 
34 

77 
33 

76 
32 

73 
39 

78 
45 

so 

33 

52 
16 

58 
26 

56.5 
25.9 

UVALDE 

MAX 

Mm 

55 
24 

50 
30 

51 
28 

48 
30 

55 
38 

49 
26 

43 
14 

46 
22 

45 
37 

51 
34 

75 
38 

70 
33 

60 
37 

49 

41 

51 
40 

t>4 
47 

66 
39 

61 
35 

54 
25 

67 
30 

61 
38 

47 
36 

65 

44 

65 
46 

74 
53 

75 
43 

72 
54 

75 
55 

70 

46 

59 
25 

61 
34 

59.2 
36.3 

WATER  VALLEY 

*     «     * 

MAX 

MIN 

47 
17 

55 
22 

45 
16 

50 
19 

50 
22 

42 
16 

35 
6 

42 
6 

45 
16 

46 
20 

62 
21 

64 
23 

62 
26 

36 
32 

62 
34 

60 
39 

62 
30 

70 
21 

43 
16 

59 

17 

58 
23 

34 
21 

67 
28 

66 
29 

76 
32 

77 
29 

74 
30 

79 

54 

82 
32 

52 

14 

58 

14 

56.8 
23.4 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

56 
26 

41 
30 

49 
26 

46 
30 

47 
29 

35 
20 

43 
17 

46 
22 

32 
26 

44 
32 

71 
39 

44 
33 

42 
38 

52 
39 

56 

31 

61 
46 

66 
37 

50 
27 

44 
27 

55 

29 

36 
32 

45 
34 

46 
35 

66 

44 

77 
56 

73 
46 

75 
54 

79 
62 

62 

40 

56 
29 

55 

33 

53.4 
34.5 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

MAX 

MIN 

71 
38 

54 
37 

55 
35 

63 
49 

52 
29 

43 
19 

49 
25 

47 

39 

60 
40 

73 
45 

66 
41 

54 
43 

55 
40 

57 
38 

58 
53 

63 

45 

59 
38 

52 
30 

60 
32 

55 
41 

47 
37 

57 

46 

66 
51 

75 
55 

75 
59 

70 
60 

76 
62 

72 
57 

65 
36 

60.3 
42.1 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 

MIN 

46 
29 

58 
37 

48 
35 

52 

34 

55 
36 

54 
26 

42 
19 

45 
19 

48 
28 

47 
39 

50 
42 

69 
37 

60 

37 

47 
40 

55 
37 

61 
38 

63 

40 

66 

41 

53 
31 

52 

31 

66 
36 

44 
36 

52 
37 

56 

48 

65 
51 

76 

59 

77 
62 

77 
63 

80 
56 

66 

34 

59 

34 

57.7 
36.6 

BRENHAM 

MAX 

MIN 

49 
29 

61 
34 

42 

30 

54 
30 

56 
33 

48 
26 

36 

18 

46 

18 

50 

26 

39 
29 

55 
39 

70 
37 

47 
35 

41 
36 

54 
36 

63 

36 

56 
41 

66 
34 

36 
26 

44 
27 

65 
28 

37 
33 

45 
33 

47 
45 

64 
46 

76 
50 

72 
50 

77 
61 

79 
52 

62 
30 

60 
30 

54.6 
34.9 

CANYON  OAM 

MAX 

MIN 

53 
27 

57 
27 

43 
30 

51 
31 

48 
32 

49 
25 

37 
20 

46 
22 

47 
25 

37 
29 

47 
34 

70 
34 

52 
34 

44 
37 

57 
36 

52 

44 

63 

41 

65 
33 

35 
27 

51 
30 

65 
32 

38 

32 

46 
32 

60 
42 

65 
50 

75 
47 

75 
47 

75 
59 

78 
46 

59 
33 

56 

31 

54.6 
34.5 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

61 
33 

58 
46 

58 
38 

55 

40 

61 
50 

54 
30 

43 
25 

48 
32 

48 
42 

50 

42 

71 

44 

67 
41 

55 

44 

51 
41 

62 

40 

63 

54 

65 

43 

61 
42 

52 
33 

69 
33 

59 

43 

50 
38 

56 

47 

66 
52 

78 
56 

77 
61 

75 
61 

78 

64 

71 

58 

63 
36 

66 

40 

61.1 
43.6 

COLUMBUS 

MAX 

Mm 

48 
26 

60 
27 

44 
28 

52 
29 

54 
29 

46 
26 

37 
16 

45 
16 

54 
25 

42 
33 

55 
39 

69 
36 

51 
35 

44 
36 

51 
38 

64 
37 

55 

41 

69 
39 

39 
26 

44 
27 

65 
29 

39 

34 

46 
35 

51 
40 

64 
45 

76 
56 

73 
56 

76 
61 

77 

52 

62 
30 

60 
29 

55.3 

34.7 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

Mm 

60 
39 

58 
45 

54 
41 

56 
46 

61 
46 

46 
32 

44 
29 

50 
38 

48 
43 

53 

44 

73 

48 

58 
46 

51 

44 

51 
43 

60 

44 

64 
54 

65 
49 

54 
37 

53 
35 

62 
42 

57 

40 

49 
39 

57 
49 

66 
53 

77 
56 

69 

57 

68 

60 

77 
66 

69 

50 

58 

41 

65 
52 

59.1 
45.4 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

MAX 

Mm 

59 

34 

56 
43 

51 
39 

55 
40 

60 

44 

44 
31 

42 
26 

47 
32 

47 

41 

50 

42 

71 
43 

59 
42 

51 
43 

49 
41 

61 
39 

64 
53 

65 

45 

54 
35 

51 
33 

66 
35 

56 
41 

48 
39 

56 

48 

66 

54 

76 
59 

75 
61 

78 
62 

79 
66 

68 
48 

59 
36 

67 
41 

59.2 
43.2 

CUERO  3  E 

MAX 

Mm 

59 
24 

52 
26 

52 
29 

57 
28 

52 
28 

54 
26 

45 
16 

52 

20 

51 
29 

54 
31 

66 
35 

57 
37 

58 

37 

59 
36 

60 
32 

60 
53 

69 
39 

62 
38 

55 
30 

61 
28 

54 
29 

62 
38 

55 

34 

61 

44 

63 
46 

76 
44 

75 
50 

77 
62 

64 
49 

66 
39 

69 
38 

60.0 
35.4 

ELGIN 

MAX 

Mm 

58 
27 

58 
25 

49 
26 

44 
38 

49 

30 

48 
24 

46 
16 

51 
24 

43 

lb 

44 
31 

70 

40 

65 
33 

44 
35 

52 

37 

55 
31 

60 

47 

64 
37 

60 
34 

56 

27 

53 
29 

40 
33 

44 
33 

48 
35 

66 

44 

77 
57 

73 
46 

75 
47 

79 

64 

77 

47 

56 
29 

55 

33 

56.6 
35.0 

FLATDNIA  2  W 

MAX 

Mm 

59 
27 

56 
39 

53 
27 

53 

28 

52 

43 

48 
26 

46 
16 

50 
23 

45 
31 

52 
35 

70 
42 

67 
37 

47 
32 

56 
39 

61 
34 

58 
50 

68 
39 

60 
31 

47 
27 

67 
31 

53 
31 

45 
34 

52 

44 

60 
45 

76 
45 

73 
48 

75 
60 

78 
64 

76 
45 

59 
25 

59 
33 

56.7 
36.5 

FLDRESVILLE 

MAX 

Mm 

53 

25 

59 
26 

55 
27 

53 
28 

52 

33 

52 
29 

42 
15 

45 
16 

45 
22 

44 
30 

47 
39 

72 
34 

64 

34 

49 
38 

57 
32 

58 
33 

60 
38 

65 
38 

42 
29 

53 
29 

65 
31 

40 
34 

50 
36 

53 

47 

67 
50 

73 
45 

73 
45 

78 
61 

61 

53 

71 
25 

60 
27 

57.4 
33.6 

GOLIAD 

MAX 

Mm 

60 

31 

57 

41 

53 
33 

53 

31 

57 
45 

51 
28 

46 
16 

49 
23 

46 

37 

53 

38 

69 
42 

68 
38 

57 
39 

58 
38 

62 
35 

60 
53 

71 
40 

67 
35 

53 
30 

69 
31 

66 
38 

52 
36 

53 

47 

68 
49 

78 
57 

79 
62 

78 
62 

79 
64 

76 

55 

62 
32 

61 
33 

61.7 
40.0 

GONZALES 

MAX 

Mm 

53 
27 

61 
28 

45 
28 

53 
28 

54 
33 

50 
26 

40 
16 

46 
17 

47 

22 

40 
33 

50 
40 

68 
36 

51 
35 

46 
35 

58 
34 

59 
35 

59 
38 

69 
37 

39 
28 

49 
30 

69 
33 

37 
34 

47 
35 

52 

46 

64 
48 

74 
48 

72 
51 

77 
61 

60 
54 

63 
26 

60 
29 

55.9 
34.7 

HALLETTSVILLE 

MAX 

Mm 

61 
28 

50 
30 

51 

31 

54 
35 

51 
44 

52 

27 

47 
12 

46 
20 

42 

31 

51 
36 

69 
42 

63 
36 

45 
35 

57 
37 

62 

34 

60 

50 

71 
41 

60 

30 

42 
28 

68 
30 

60 
37 

47 
32 

53 

44 

66 
46 

70 
55 

77 
56 

76 
61 

77 
64 

73 
50 

61 
27 

57 
35 

58.7 
37.5 

HONOO 

MAX 

Mm 

53 
27 

57 
27 

47 
28 

53 

30 

47 

34 

53 
23 

43 

15 

45 
17 

47 
22 

43 
34 

48 
35 

75 
35 

64 
37 

48 
40 

49 
41 

53 

45 

64 

38 

65 
39 

43 

26 

55 
28 

69 
32 

42 
36 

48 
39 

56 

46 

63 

48 

74 
45 

78 
48 

74 
56 

79 

51 

63 
25 

61 
26 

56.7 
34.7 

KENEDY 

MAX 

Mm 

59 
24 

59 
39 

54 

30 

52 
29 

54 

43 

49 
26 

46 
15 

46 
15 

47 
34 

49 
34 

69 
34 

70 
34 

54 
34 

59 
37 

59 
30 

59 
50 

68 

36 

65 
35 

52 
29 

67 
29 

65 
30 

51 
33 

53 
45 

64 
46 

76 
49 

76 
49 

77 
58 

80 
62 

76 

52 

60 
28 

61 
30 

60.6 
36.2 

KINGSVILLE 

MAX 

Mm 

63 
31 

59 

46 

53 
39 

52 
38 

60 
47 

55 

31 

43 
19 

45 
29 

48 
32 

51 
41 

75 
41 

64 
38 

53 
39 

53 

43 

oO 
38 

64 

55 

68 
41 

62 

42 

55 
33 

75 
33 

56 
35 

52 
36 

58 

49 

65 
53 

83 

56 

61 
63 

80 
63 

85 

65 

71 

61 

66 
35 

64 
39 

61.9 
42.4 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

57 
37 

50 
36 

59 
29 

52 
33 

50 
43 

47 
26 

42 

17 

49 
25 

45 
32 

52 
35 

68 
44 

62 
39 

45 
35 

52 
38 

62 
33 

57 
49 

66 
40 

60 
30 

42 
27 

61 
29 

54 
35 

45 
34 

49 
44 

64 
45 

74 
58 

74 
45 

75 
60 

77 
64 

72 

51 

56 
26 

57. J 

38.0 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

50 
25 

57 
30 

41 
27 

49 
30 

50 
33 

47 
24 

33 
15 

44 
19 

48 
26 

38 
27 

48 
38 

67 
36 

46 
35 

41 
37 

56 
35 

58 
36 

61 

37 

67 
30 

31 
25 

43 
25 

55 

29 

36 
32 

45 
33 

49 
43 

64 

47 

75 
44 

75 
47 

75 
61 

77 

48 

56 

29 

57 
32 

32.9 

33.4 

LULING 

MAX 

Mm 

53 
23 

59 
24 

43 
27 

52 
27 

52 
32 

49 

27 

38 

15 

45 
18 

*7 
22 

40 
30 

46 
38 

69 
34 

51 
37 

44 
38 

56 
33 

58 
34 

61 
37 

66 
36 

37 
28 

49 
29 

66 
32 

38 

33 

47 
35 

51 
45 

66 

47 

74 
43 

74 
46 

76 
61 

80 

50 

61 
26 

58 

29 

55.1 
33.4 

MATHIS 

MAX 

Mm 

47 
32 

60 
32 

51 
37 

54 
37 

57 
37 

53 
30 

43 
22 

45 
22 

51 
30 

49 
40 

50 
40 

71 
40 

64 
38 

50 
41 

56 
39 

60 
39 

67 
43 

67 
45 

55 

34 

53 
32 

66 
35 

45 

37 

51 

37 

56 

50 

65 

50 

80 
50 

76 
62 

60 
62 

83 
60 

67 
37 

60 
36 

59.2 
39.5 

NATALIA 

MAX 

Mm 

58 
25 

54 

40 

52 
27 

48 
29 

54 

39 

50 
25 

49 
13 

45 
21 

43 
34 

47 
33 

75 
39 

72 
32 

53 
38 

53 
39 

62 
36 

66 
49 

64 
34 

54 
26 

55 
32 

62 
34 

48 
35 

53 
41 

54 
47 

71 
47 

74 
54- 

76 
51 

79 

58 

78 
60 

70 
45 

61 
31 

59.3 
37.1 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

46 
22 

58 
22 

44 
25 

53 
25 

47 
26 

47 
22 

39 
16 

48 
16 

47 
18 

33 
26 

44 
29 

71 
31 

47 
31 

46 
38 

57 
37 

55 

37 

67 
41 

68 

41 

43 
29 

53 
29 

66 
32 

35 
31 

44 
31 

49 

44 

67 
47 

76 
51 

74 
55 

80 
61 

64 
60 

64 
28 

62 
31 

53.3 
33.3 

NIXON 

MAX 

Mm 

60 
27 

49 
39 

53 
29 

51 
32 

51 
44 

49 

27 

45 
16 

46 
21 

44 
33 

48 
36 

69 
41 

68 
34 

50 
35 

58 
39 

68 
3? 

60 

50 

66 
39 

58 
33 

59 
33 

67 
30 

62 
35 

56 

34 

53 

45 

70 
47 

75 

48 

74 
47 

78 
57 

80 
63 

74 
51 

56 
29 

61 
32 

60.1 
37.4 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

51 
22 

58 
38 

41 
25 

52 
28 

50 

36 

47 
26 

35 
11 

43 
22 

47 
29 

38 
34 

50 

37 

70 
34 

50 
35 

48 
34 

50 
33 

60 
38 

60 
35 

67 
32 

35 
27 

44 
27 

62 
33 

38 
33 

44 
34 

51 
44 

64 
51 

73 
39 

75 
50 

75 
61 

78 
48 

59 
23 

56 
32 

34.0 
34.0 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

62 
29 

55 
44 

55 
37 

55 

33 

59 
47 

50 
30 

46 
17 

51 
24 

50 
39 

51 

41 

72 
43 

63 
40 

53 
41 

56 
40 

65 
35 

65 
54 

71 
43 

61 
38 

55 
32 

70 
30 

59 
40 

54 
38 

59 

47 

70 
51 

77 
57 

79 
63 

78 
61 

78 
64 

70 

58 

61 
34 

65 
33 

61.6 

41.4 

i  R»f«t»acB  Not**  Following  £ 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

JANUARY 


Station 

Day 

of  Month 

Ol 

1 

2 

3 

' 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

RO8ST0WN 

MAX 

Mm 

56 
33 

61 
40 

49 
39 

52 
38 

59 
43 

57 
31 

44 
25 

42 
27 

48 
36 

49 
40 

55 
42 

72 
42 

62 

42 

51 

40 

51 

40 

60 
41 

65 

44 

67 

47 

48 
34 

54 

34 

70 
39 

46 
38 

52 
38 

60 

49 

73 
52 

62 
64 

75 
61 

62 

64 

84 

61 

68 
36 

68 
38 

60.1 
41.9 

ROCKPORT 

MAX 

MIN 

59 
32 

58 

44 

51 
37 

54 
38 

61 
51 

52 
30 

42 
23 

47 
28 

46 
41 

59 

41 

71 
45 

63 
42 

53 
43 

53 

41 

38 

63 

53 

62 

46 

57 
39 

51 

32 

61 
35 

57 
42 

46 
37 

58 
46 

67 
52 

68 
58 

73 
55 

70 
58 

71 

58 

70 
60 

66 

40 

64 
37 

59.2 

42.6 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

57 
26 

45 
30 

50 
28 

49 
30 

52 
31 

40 
22 

43 

15 

46 

20 

40 
34 

48 
34 

74 
41 

54 
31 

45 
38 

55 
35 

54 
34 

63 

47 

65 
37 

52 

31 

53 
31 

67 
31 

40 
35 

46 
35 

60 
44 

65 
46 

71 
50 

73 
45 

75 
53 

79 
57 

62 
35 

59 
24 

60 
29 

56.2 

34.9 

SAN  MARCOS 

MAX 

Mm 

59 

23 

58 
28 

43 
25 

50 
25 

50 
27 

49 
21 

39 

14 

44 

16 

47 
20 

37 
24 

46 
34 

72 
34 

46 
35 

44 
38 

53 

32 

57 
34 

63 
35 

66 

34 

36 
29 

50 
29 

62 

33 

38 
33 

47 
34 

52 
39 

70 
44 

74 

45 

74 
47 

76 
37 

79 
49 

63 
25 

58 
27 

94.8 
31.9 

SEALY 

MAX 

Mm 

58 
28 

60 
35 

50 

30 

54 
30 

51 

43 

47 
28 

43 
19 

49 
24 

45 
34 

54 
37 

69 

47 

63 

37 

46 
36 

54 
39 

62 

33 

59 
48 

67 
40 

64 

31 

42 
27 

62 
28 

59 

36 

45 
34 

51 

44 

68 
46 

72 
59 

75 
58 

76 
62 

77 

64 

72 
56 

58 
30 

57 
32 

38.4 
38.3 

SEGUIN 

MAX 

Mm 

60 
27 

48 
38 

53 
28 

51 
30 

49 
37 

40 
26 

47 
16 

47 
21 

43 
29 

45 
35 

72 
40 

64 
35 

45 
36 

56 
38 

56 
32 

61 
50 

68 
37 

55 
32 

52 
39 

70 
32 

38 
32 

46 
34 

54 

45 

67 
47 

74 
56 

76 

44 

76 
53 

81 
60 

71 
49 

61 
27 

56 
31 

57.5 
36.6 

SINTON 

MAX 

Mm 

63 
33 

56 

44 

56 

38 

55 
38 

57 

48 

53 

29 

46 
23 

50 
29 

50 
41 

50 
41 

71 
43 

65 
40 

53 
42 

52 

40 

61 
39 

67 
54 

67 

44 

55 

39 

55 
33 

69 
35 

62 
45 

55 
36 

56 
46 

68 
52 

79 
57 

79 
61 

79 
61 

76 

66 

70 
52 

63 
34 

67 
40 

61.6 
42.8 

SHITHVIUE 

MAX 

Mm 

52 
25 

60 

25 

46 
29 

52 
28 

53 

30 

49 
26 

36 

17 

45 

50 
26 

40 
30 

49 
40 

71 
36 

47 
36 

40 
36 

54 
31 

60 
32 

59 
36 

58 
34 

35 
27 

45 
28 

65 
29 

38 
34 

46 
34 

53 

41 

64 

47 

75 

44 

76 
61 

70 

50 

61 
29 

70 
30 

53.9 

33.6 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 

Mm 

48 
27 

58 
33 

42 
27 

51 
28 

52 
37 

47 
25 

33 
19 

43 

ZO 

49 
26 

41 
27 

51 
39 

67 
36 

45 
34 

41 
37 

54 
33 

59 
35 

58 
37 

65 
33 

36 
25 

41 
26 

59 
26 

36 
32 

45 
33 

46 
42 

58 

45 

69 
42 

70 
41 

73 

60 

73 
50 

59 
29 

56 
29 

52.4 
33.3 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

46 
2* 

59 

25 

53 
26 

54 
33 

48 
32 

50 
24 

49 
21 

46 

ZO 

47 
25 

49 
28 

55 
31 

66 
36 

46 
35 

42 
38 

58 
33 

61 
42 

57 
38 

68 
34 

35 
27 

45 
28 

59 
34 

37 
34 

45 
36 

58 
43 

67 
51 

75 
47 

69 
53 

77 

65 

78 
51 

60 
30 

57 
33 

55.4 
34.6 

YOAKUM 

*      •      • 

MAX 

Mm 

60 
29 

52 
30 

52 
30 

55 
37 

50 
44 

51 
27 

45 
18 

47 

Z4 

42 
33 

52 
36 

68 

43 

64 
36 

45 

36 

57 
38 

61 
35 

59 

51 

70 

41 

60 
32 

43 
26 

67 
31 

61 
37 

46 
34 

53 
45 

65 

45 

69 

56 

78 
55 

77 
60 

78 
69 

75 
52 

60 
30 

56 

36 

58.6 
38.5 

UPPER  COAST        08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

45 
27 

59 
29 

48 
33 

52 

29 

57 
46 

54 
29 

41 
19 

45 
20 

50 
24 

48 
34 

60 

47 

70 

42 

55 

39 

43 
36 

56 

34 

62 

36 

54 
45 

66 

45 

50 
29 

43 
29 

65 
32 

44 
35 

48 
37 

63 
43 

71 
52 

79 
64 

74 
59 

76 
61 

80 
64 

69 
32 

60 
32 

57.7 
38.2 

ANAHUAC  TBCD 

MAX 

Mm 

57 
27 

60 
28 

52 
32 

52 
30 

52 

30 

42 
26 

39 
19 

42 

20 

48 
24 

48 
32 

50 
34 

65 
43 

56 

40 

58 
42 

56 

45 

52 

40 

57 

40 

59 

44 

50 
28 

40 
28 

50 
26 

42 
28 

42 
29 

45 
40 

60 
42 

70 

44 

75 
54 

70 

55 

75 
65 

74 
34 

65 
40 

55.0 
33.8 

ANGLETON  2  W 

MAX 

Mm 

44 
24 

50 
31 

52 
26 

52 

58 
37 

60 
29 

41 

17 

44 

19 

51 
32 

54 
34 

61 
50 

70 
39 

52 
36 

44 
39 

58 
30 

62 
40 

54 
44 

65 
45 

50 
29 

45 
27 

65 

37 

41 
35 

49 
37 

58 
43 

68 
51 

77 
64 

78 
54 

77 

62 

77 
60 

69 

31 

58 
28 

57.5 
37.6 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

45 
31 

62 
34 

58 
33 

55 

34 

60 

39 

63 
30 

40 
22 

46 
26 

53 

29 

53 
35 

60 

48 

70 
39 

59 
40 

45 
41 

59 
36 

66 
39 

55 

47 

66 
49 

51 
30 

48 
29 

67 
36 

42 
37 

52 
37 

60 

47 

68 

52 

75 
62 

80 
61 

76 
63 

77 
59 

67 
35 

61 
36 

59,4 
39.9 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

54 

28 

52 
35 

52 

32 

54 
28 

51 
41 

51 
20 

45 
20 

49 

Z3 

46 
33 

52 

37 

72 
51 

69 

44 

53 

38 

51 

37 

56 

35 

56 

45 

60 
43 

61 
40 

60 
30 

57 
37 

45 
39 

63 

41 

66 

48 

78 
57 

77 
63 

75 
58 

78 
62 

71 

57 

60 
52 

62 
32 

63 

41 

99.5 
40.2 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

45 
21 

56 
23 

44 
27 

51 
22 

52 

23 

49 
26 

37 
14 

43 

13 

49 

16 

42 
27 

56 

40 

68 
43 

49 
34 

43 
36 

50 
26 

59 
28 

55 
40 

59 
42 

50 
26 

37 
25 

55 

30 

38 
32 

43 
24 

52 
36 

70 
47 

75 
56 

75 
56 

76 
58 

81 
60 

67 
27 

59 
25 

54.4 
32.5 

DANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

60 
33 

59 

37 

57 
34 

56 
35 

63 
46 

49 
30 

44 
23 

50 

ze 

45 
35 

61 
38 

67 
49 

60 
38 

47 
40 

55 

41 

64 
37 

57 
52 

67 
47 

61 
36 

44 
31 

66 
33 

57 
39 

49 
36 

57 
46 

68 
51 

74 
59 

60 

63 

75 
63 

76 
66 

70 
56 

96 

33 

59 
36 

59.9 
41.6 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

Mm 

47 

28 

59 

35 

48 

31 

53 

32 

58 

45 

59 
29 

40 

18 

45 
22 

50 
28 

42 

31 

61 
32 

70 
38 

56 

40 

45 
39 

56 
33 

64 
38 

59 

45 

68 

46 

47 
30 

49 

30 

65 
36 

42 
36 

49 
38 

33 

48 

67 
51 

75 
63 

80 
63 

74 

64 

75 
96 

65 

31 

61 
32 

57.6 
38.3 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

60 
30 

50 
40 

53 
31 

57 

30 

60 
45 

52 
29 

45 
20 

50 

24 

46 
35 

60 

46 

70 
48 

66 
37 

48 
39 

56 
39 

66 
35 

58 
51 

69 
45 

61 
35 

45 
30 

67 
30 

56 
38 

46 
33 

56 
44 

70 
49 

74 
59 

81 
63 

77 
63 

77 

66 

72 
59 

59 
33 

60 
33 

60.3 
40.5 

FRE6P0RT  2  NW 

MAX 

Mm 

45 
34 

56 
33 

54 
35 

50 
34 

57 

38 

62 

31 

41 
23 

44 
22 

49 
27 

50 
34 

62 
49 

71 
44 

52 

41 

45 
41 

57 
38 

55 

39 

55 
48 

56 
47 

51 
31 

47 
30 

60 
34 

45 
37 

52 
37 

57 
45 

67 
52 

72 
62 

73 
61 

76 

62 

77 
64 

70 
38 

57 
37 

96.9 
40.2 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

52 
41 

53 
42 

48 
37 

55 

45 

58 
50 

50 
28 

39 
27 

46 
36 

44 
34 

59 

44 

66 

51 

51 
44 

44 
40 

50 

41 

53 

44 

53 

49 

53 
46 

50 
35 

40 
32 

53 
39 

47 
37 

50 
37 

58 
44 

61 
49 

66 

58 

66 
59 

69 

60 

67 

60 

69 
50 

56 
41 

58 
50 

54.3 
43.3 

HDUSTON  INCONT  AP 

MAX 

Mm 

56 
25 

45 
32 

51 
29 

53 

26 

50 
40 

40 
26 

44 
19 

46 

ZO 

40 

32 

57 
38 

70 
46 

53 

39 

42 
37 

52 
36 

61 
31 

53 
46 

62 
43 

49 
30 

42 
28 

60 
27 

41 
35 

45 
35 

51 
43 

71 
48 

75 
60 

76 
62 

77 

57 

60 
67 

72 
45 

53 
32 

54 

31 

55.7 
37.6 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

57 
27 

47 
33 

52 
33 

55 

30 

51 

40 

40 
25 

44 
19 

51 
29 

42 
34 

60 
38 

70 
49 

55 
40 

42 
38 

54 
38 

63 
35 

53 
48 

63 
46 

49 
31 

44 
29 

65 
30 

43 
36 

46 
36 

64 
44 

73 
52 

79 

61 

80 
61 

61 
61 

82 
65 

72 

47 

61 
35 

57 
35 

57.9 

39.4 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

49 
23 

59 

23 

56 
29 

55 

24 

56 
26 

51 
29 

41 
16 

46 

16 

91 
19 

42 
30 

58 
39 

72 

44 

55 

45 

60 
36 

51 
31 

55 

31 

49 
42 

62 
42 

53 
28 

39 
28 

60 
29 

39 
34 

45 
34 

59 
42 

71 
47 

78 
61 

78 
58 

75 

58 

79 
64 

68 
30 

62 
29 

57.2 
35.1 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

57 

31 

53 

41 

52 

34 

56 
34 

61 

49 

52 
29 

44 
20 

51 

25 

46 
37 

59 
38 

70 
48 

64 
40 

52 

40 

57 
40 

59 
37 

56 
52 

58 
46 

52 
39 

42 
31 

59 
32 

53 
39 

53 
37 

56 

47 

62 

50 

74 
57 

71 
61 

74 
60 

76 
62 

69 
58 

59 
36 

58 
35 

58.3 
41.5 

NEW  GULP 

MAX 

Mm 

46 
26 

62 
29 

47 
31 

53 

28 

55 
35 

59 
28 

39 
19 

44 
21 

52 
25 

47 
32 

61 
47 

71 
37 

52 

38 

42 
38 

54 
33 

65 
35 

53 
45 

67 
45 

50 
28 

45 
28 

66 
29 

41 
34 

48 
35 

58 
43 

70 
49 

75 
62 

80 
61 

78 
63 

78 
57 

67 
33 

59 
33 

57.5 
37.0 

ORANGE  4  NW 

MAX 

Mm 

41 
27 

54 
27 

47 
31 

50 
26 

52 
26 

49 

34 

35 
19 

40 

19 

48 
22 

45 
25 

57 
37 

69 

43 

56 

37 

42 
36 

51 
36 

59 
36 

56 
43 

52 

43 

61 
31 

37 
31 

56 
39 

41 
32 

40 
32 

64 
37 

65 

41 

75 
63 

77 
57 

69 
59 

73 
63 

70 
34 

57 
30 

54.5 
35.9 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

57 
33 

51 
41 

51 
35 

57 
33 

63 
40 

40 
28 

43 
21 

50 
24 

43 
36 

59 
40 

69 
47 

56 
39 

48 
40 

56 
39 

62 
36 

55 

53 

63 
46 

52 
32 

45 
30 

62 
32 

54 
39 

50 
37 

58 

47 

66 
51 

71 
57 

75 
62 

72 
62 

77 

63 

67 
47 

58 
36 

60 
36 

57.7 
40.7 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

45 
29 

60 

39 

46 

30 

52 
30 

56 

38 

53 

41 

44 
19 

43 
22 

49 
25 

50 
35 

60 
45 

69 

36 

53 
38 

44 
36 

54 
32 

65 
35 

55 
44 

67 
48 

50 

28 

45 
29 

66 
33 

40 
35 

47 
36 

57 
46 

69 

50 

74 
60 

80 
62 

76 

64 

77 
51 

65 
30 

58 

31 

57.1 
38.0 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

51 
34 

45 
43 

54 

34 

50 
35 

52 

48 

52 
30 

40 
22 

43 
24 

44 
36 

59 
40 

68 

48 

54 
39 

45 
40 

55 

41 

56 
35 

57 
54 

57 
47 

47 
38 

47 
31 

59 
34 

43 
40 

48 
37 

55 
46 

61 
45 

75 
54 

71 
64 

69 
59 

73 

62 

71 
58 

56 

36 

58 
39 

55.4 
41.7 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

54 
29 

50 
33 

52 
33 

56 
31 

51 
44 

49 
26 

43 
19 

49 
23 

45 
28 

60 
39 

69 
48 

54 
40 

41 
36 

51 
36 

57 
36 

58 

46 

54 

44 

61 
35 

37 
31 

58 
32 

41 
36 

43 
34 

67 
40 

64 
37 

76 
62 

78 
58 

73 
56 

77 

64 

71 
49 

59 
31 

55 

36 

56.5 
38.5 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

55 

35 

51 
37 

54 
39 

61 

»9 

52 

31 

42 
23 

50 
29 

49 
39 

62 
41 

71 
48 

68 
42 

54 
42 

54 
42 

56 

38 

57 
53 

62 

49 

60 
39 

51 
31 

58 
36 

55 

40 

47 
36 

55 

45 

62 
51 

75 
58 

70 
63 

71 
59 

76 

66 

71 
60 

66 

40 

57 
38 

59.0 
43.3 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

54 
30 

58 

34 

56 

40 

54 
36 

60 
44 

63 
32 

44 
27 

46 

25 

50 
36 

56 
42 

60 
48 

74 
44 

55 
43 

50 
44 

54 
40 

59 

44 

53 
46 

62 

50 

54 
33 

50 
36 

56 
40 

52 

40 

50 
40 

56 
42 

65 
42 

71 
56 

70 
60 

70 
62 

73 
64 

66 

44 

60 
46 

59.2 
42.3 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

46 
28 

59 
28 

46 
30 

53 
29 

5t 
33 

52 
29 

39 

19 

44 
20 

50 
25 

44 
35 

60 
43 

70 
37 

54 
38 

43 
39 

55 

33 

63 
33 

54 
43 

65 
44 

49 
26 

42 
28 

64 
34 

39 
35 

47 
35 

59 
43 

72 
52 

76 
62 

79 
62 

79 
62 

79 
57 

67 
30 

59 

31 

56.9 
37.0 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

45 
26 

58 
32 

47 
33 

52 
27 

56 
33 

53 
29 

37 
21 

42 

19 

51 
25 

47 
33 

61 
46 

68 
40 

52 

37 

43 
39 

53 

31 

63 
33 

54 

45 

65 
43 

45 
29 

42 
29 

63 
32 

40 
35 

47 
35 

59 

43 

72 
52 

76 
64 

79 
61 

79 
61 

80 
59 

67 
37 

58 
31 

56.6 

37.4 

VICTORIA  WB  AIRPDRT 

MAX 

Mm 

58 
31 

51 
39 

52 
33 

55 
36 

59 

37 

41 
26 

44 
20 

48 

25 

44 
37 

61 
39 

69 

46 

57 
38 

44 
39 

58 
36 

62 

36 

61 
53 

69 

44 

54 
32 

48 
30 

65 
32 

49 
36 

49 
37 

55 

46 

66 

46 

75 
58 

79 
62 

75 
62 

76 

67 

70 
45 

59 

31 

60 
36 

58.5 
40.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

JANUARY  1970 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      IS      IE       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


ARMSTRONG 

BENAVIOES    7    S 

CARRIZ.0    SPRINSS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNH 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

CRYSTAL  CITY 

DILLEY 

EAGLE  PASS 

ENCINAL  3  NW 

FALCON  DAM 

FALFURRIAS 

FOWLERTON 

FREER 

HEBBRONVILLE 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

OUTON 

PEARSALL 

POTEET 

RID  GRANDE  CITY  3  w 

T1LDEN 

Z.APATA 

•      •      » 
LOWER  VALLEY 


10 


BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

HARLINGEN 

HC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

HC  COOK 

MISSION 

PORT  ISABEL 

PORT  MANSFIELD 

RAYMONOVILLE 

SAN  BENITQ 

WESLACO  2  E 


MAX 
M1N 


MAX 

turn 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


40   31   39 


64   59 
26   44 


55   66 
34   3d 


52   61 
27   44 


61   59 
29   34 


5B   58 
26   42 


30   36   35 


61   57   53 
31   46   37 


51   61   49 
29   39   35 


58   60   53 
29   41   31 


49   56   52 
30   31   27 


54   60   55 
27   28   37 


47   59 
28   45 


59   61   56 
36   34   3B 


56   64   63 
40   43   40 


63 

39 


53   61 
32   36 


65 

43 


60   64   62 
39   41   39 


62   60   52 


56 
31 

45 
22 

45 
22 

48 
35 

53 

30 

41 
18 

52 
22 

SI 

39 

44 
28 

43 
22 

43 
26 

49 
30 

52 
27 

44 
19 

45 
25 

48 
39 

50 
29 

44 
21 

48 
26 

44 
36 

53 

27 

45 
16 

46 
21 

45 
34 

42 

27 

43 
19 

46 
26 

42 

3V 

48 
26 

43 
18 

47 
26 

46 
38 

54 
27 

44 
17 

44 

18 

46 
23 

53 
28 

40 
19 

44 
23 

50 
26 

50 

30 

41 
18 

46 
22 

«6 
24 

52 

3? 

44 
25 

46 
26 

44 

34 

45 
23 

4B 
18 

45 
IS 

50 
35 

53 
38 

47 

18 

47 
23 

45 
36 

50 
24 

43 
17 

45 
24 

45 

29 

54 

3D 

44 
22 

46 
26 

47 
35 

33   35   23 


50   49 
40   31 


54   49   53 
35   42   29 


4B   52   52 
42   41   36 


55   58   58 
40   48   35 


50   55   52 


54   58   57 

38   47   33 


51   55   54 
48   46   36 


45   44 
21   29 


46   45 
18   25 


42   45 
17   19 


45   48 
23   22 


44   45 
20   23 


29   35   43 


39   40   41 


53   76   60 

39   34   47 


46   45   75 
35   41   35 


4!   76   65 
36   42   40 


45   74   74 
35   40   33 


48   74   63 
35   41   37 


46   75   64 
36   41   37 


41   46   75 
35   36   35 


4B   45   74 
40   40   36 


41   42   77 
36   36   36 


43   57   70 

40   40   45 


45   50   73 


76   71 
43   39 


50   74 
37   39 


75   67 
40   35 


49   75 
33   35 


50   73 
39   35 


50   74 
38   35 


79   75 
39   42 


53   73   73 

46   46   44 


51   52   73 
43   43   42 


45   52   74 
42   42   43 


57   55   74 
45   45   45 


49   53   75 
42   42   43 


8   50   51   52   72 


51   74   74 

43   47   43 


65   53   56 
42   41   38 


66   45   49 

41   41   33 


52   54 

40   36 


58   58 
41   37 


45   52 
40   39 


43   48 
40   37 


51   57 
39   37 


54   56 
43   43 


58   58 
39   36 


56   57 
40   38 


51   58 
42   41 


60   58 
41   43 


68   49 
41   39 


51   53 
39   39 


58   55   55 
36   38   35 


75   53 
36   44 


47   55 
40   36 


65   62 
43   42 


46   44   44 


73   55   53 


59   61   52 


70   63   53 


71   56   70 
48   43   42 


60   64   71 
40   42   43 


52   65 
49   36 


64   71 
38   40 


60   65 
49   40 


63   69 
47   41 


63   69 
49   39 


54   63 
42   41 


50   60 
40   40 


55   62 

45   38 


60   65 

50   43 


62   65 
36   47 


57   60 
44   42 


68   63 
44   40 


38   40   39 


69   61 
42   41 


62   69 

39   45 


58   65 
37   40 


68   73 
41   40 


59   69 
42   43 


71   65 
42   44 


72 

66 

65 

re 

«5 

56 

50 

43 

53 

71 

64 

42 

43 

44 

47 

51 

68 

65 

68 

43 

45 

45 

46 

67 

65 

69 

73 

67   67   68 


70   71 
50   58 


65   65   77 
57   47   47 


66   68   66 
34   32   42 


67   65 
29   37 


54   65   56 
28   32   40 


40   38   39 


53   72 
32   38 


55   68 
27   32 


60   53   65 
28   29   31 


67   59 
37   35 


58   68   63 


58   74   67 


75   60   73 


41   41   42 


61   60   72 


73   58   70 
36   38   38 


59   71 
40   38 


45   55 
38   45 


60   53 
38   48 


48   51 
36   46 


52   52 
37   48 


53   52 
39   46 


45   51 
40   40 


62   52 
38   38 


63   59 
41   41 


57   51 
37   38 


52   53 

36   47 


42   55 

36   38 


47   60 
37   39 


45   39   39 


55   63 

44   52 


56   56 
38   49 


53   65 

45   48 


49   62 
35   46 


60   63 
42   55 


51   54 
38   49 


57   64 
48   52 


54   66   76 
44   54   60 


63   60   61 
40   40   52 


56 

40 

58 
51 

59 

53 

56 

55 
39 

58 
52 

57 
43 

57 

54 

63   80 
57   62 


60   85 
33   60 


70   70 
44   57 


69   76 
47   54 


71   75 
46   51 


70   75 
48   57 


59   73 
42   54 


70   68 
46   46 


65   71 
44   45 


72   70 
44   54 


65   76   71 
52   54   55 


73   79 
46   58 


78   60 
50   60 


81   81 
59   62 


68   71 
55   50 


64   77 
53   54 


71   68 
55   49 


63   72 

50   45 


65   61 
54   54 


67   74 
52   49 


69   76 
52   51 


81 

67 


75   81   80 
56   64   64 


63 
61 


63   60   61 


83 
62 


57   61   58 


65   77   75 
55   64   64 


81   85 
64   60 


85   84 
67   55 


80   70 
52   40 


70   60 
62   51 


79   77 
56   52 


80   79 
60   52 


63   66 
59   46 


77   66 
55   48 


75   79 
57   51 


72   74 
57   50 


78   62 
55   55 


75   8  1 
61   58 


80   68 
65   65 


84   61 
61   53 


76   63 
64   54 


77   82 
63   59 


83   71 
63   56 


84   85 
55   55 


80   79 
58   51 


75   80 
59   53 


78   89 
61   58 


77   83 
62   56 


80   64 
55   56 


68   61 
35   39 


69   69 
35   35 


66   62 

31   33 


62   63 
31   36 


60   62 
29   33 


59   63 
28   37 


62   62 

30   34 


65   59 
29   29 


61   56 
28   30 


66   62 
27   27 


70   68 
38   38 


62   64 
30   32 


65   62 
28   30 


67   62 
37   37 


62   66 
36   38 


80 
68 

72 

57 

80 
64 

61 

65 

81 
60 

86 
66 

85 
66 

69 
53 

78 
63 

be 

59 

60   63 
26   36 


64   61 
27   26 


70   64 
42   35 


69   71 
40   40 


83   69   70 


74   80   69   56 


56 
40 

55 

40 

60 

52 

70 
55 

81 

64 

79 
65 

80 

65 

63 
64 

70 
39 

61 
39 

64 
38 

53 

40 

58 
50 

74 
56 

76 
62 

80 
61 

60 
65 

60 

64 

68 
38 

80 

42 

56 

40 

59 

51 

70 
56 

62 
63 

77 
66 

79 
63 

84 
67 

79 

61 

67 
42 

70 

39 

Se«  R«f«r«nc*  Nolea  Following  Siation  Index 
-    22    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
JANUARY 

1970 

Day 

Oi  Month 

1   »£ 

Station 

£"£ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   *   * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HORDS  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

63 

120 

65 

98 

128 

246 

129 

49 

74 

116 

161 

* 
87 

.27 
85 

.02 

44 

.04 

110 

.07 
114 

.01 
28 

* 
200 

* 
119 

* 
108 

• 
103 

* 
63 

.27 

84 

.12 
56 

.17 

167 

.18 
80 

.14 
53 

.12 

145 

.34 
189 

113 

104 

3321 

NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
37 

.10 

52 

30 

• 

* 

.15 

48 
31 

• 

» 

* 

* 

* 

.45 
143 
43 

30 

.11 
131 
55 

37 

.02 
59 
42 
32 

.03 
36 
42 
31 

.04 
41 
49 
32 

.07 
82 
55 

34 

.06 

47 
60 

42 

* 
148 

* 
178 

* 
67 

* 
120 

* 
77 

.23 

90 
56 
30 

.04 
53 
61 
45 

.04 

213 

60 

40 

.16 
84 
70 
41 

.06 
36 
59 
40 

.07 
162 
63 
48 

.30 

217 

73 

44 

* 
139 

.28 

46 

56 
34 

2.23 

BELTON  DAM 

EVAP 
WIND 

.05 
21 

.23 

41 

* 
35 

.06 
35 

.00 
45 

* 
134 

* 
107 

* 
20 

• 
52 

* 
40 

.30 
50 

.11 

61 

.04 

24 

.01 
21 

.03 

16 

.05 
33 

.00 
15 

.07 

64 

* 
116 

* 
43 

.12 
66 

.02 
48 

.01 
73 

.00 

43 

.12 
126 

.16 
52 

.07 
20 

.09 
102 

.20 

119 

.19 

108 

.10 
21 

2.03 

1771 

BENBROOK  DAM 

EVAP 
WIND 

* 
54 

.08 
51 

• 
44 

* 
49 

.21 
95 

* 
29 

* 
76 

* 
40 

• 
60 

* 
84 

.22 

112 

.10 
85 

.03 
50 

.02 

31 

.08 
53 

.01 
65 

.01 
24 

• 
133 

* 
121 

• 
56 

* 
84 

* 
47 

.24 

70 

.01 
75 

.05 

110 

.17 
53 

.11 
52 

.09 

119 

.19 

98 

* 
78 

.25 

54 

1.67 
2152 

OENISON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

• 
80 

.19 
66 

45 

32 

.05 
79 
45 
33 

.07 
92 
45 
34 

.14 
109 
45 
36 

* 
247 

* 
100 

* 
87 

* 
45 

* 
135 

* 
82 

* 
94 

* 
42 

# 
34 

.28 
64 
55 
32 

.03 
43 
55 

44 

.02 

5! 

48 

46 

* 
188 

* 
95 

* 

64 

• 
97 

• 
81 

* 
63 

« 
82 

.18 
185 
64 
32 

.12 
29 
65 
43 

.10 
69 
66 
42 

.20 

296 

73 

57 

.23 

156 
73 
43 

.09 
58 
52 
35 

.19 
145 
54 
36 

1.89 
3058 

GRAPEVINE  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
52 

.09 
87 
50 
32 

* 
51 

* 

78 

.22 

100 

* 
180 

* 
109 

* 
45 

* 
77 

* 
82 

* 
140 

.26 

101 
50 
32 

.03 
52 
44 
32 

* 
32 

* 
55 

.18 
83 
57 
37 

.03 
34 

52 
43 

• 
146 

* 
152 

• 
53 

* 
104 

44 

* 
63 

.26 

44 
57 
34 

.07 
153 
58 
38 

.15 
52 
67 
42 

.08 
33 
58 
42 

.11 
172 
70 
47 

136 

78 
42 

91 

60 

1.64B 
2683 

LAVON  DAM 

EVAP 
WIND 

* 
52 

.01 
100 

* 
48 

* 
130 

.20 
98 

* 
221 

* 
152 

* 
57 

* 
113 

* 
74 

* 
159 

.26 
95 

* 
38 

* 
32 

* 
52 

.22 

90 

.05 

40 

• 
130 

• 
164 

* 
65 

* 
96 

* 
53 

* 
69 

.25 

46 

.08 
242 

.07 

57 

.11 
41 

.11 
226 

.28 
186 

• 
143 

.36 
46 

2.00 
3135 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 
49 

.10 
70 
50 

40 

.02 
44 

* 
89 

.12 

86 

* 
218 

* 
155 

* 
50 

* 
111 

* 
55 

.28 

121 

.13 

118 

.03 
52 

.03 
36 
32 

36 

.04 
24 
52 
40 

.07 
67 
58 
38 

.06 
32 
65 

45 

.06 
116 
65 
36 

* 
180 

* 
53 

* 
101 

• 
69 

.15 
86 
45 
33 

47 
53 
40 

.05 

223 

66 

42 

.23 

83 
74 
45 

.08 
33 
63 

43 

.08 
173 
65 
53 

.21 

208 

78 

46 

* 
147 

.29 

25 
62 
35 

2.19B 
2923 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

• 
43 

.02 
66 
51 

30 

• 
46 

• 
71 

.22 

89 
41 
39 

* 
193 

* 
115 

* 
39 

* 
72 

* 
100 

.25 

85 
44 
29 

* 
76 

.15 
55 
55 
36 

.05 
28 
44 

37 

.06 
59 
57 
36 

.04 
85 
50 
39 

.03 
20 
54 
45 

* 
173 

* 
136 

* 
48 

* 
74 

* 
53 

.23 

69 

61 
30 

.08 
57 
57 
32 

.15 
123 
64 
40 

.17 
55 
65 
40 

.07 
36 
53 
39 

.14 
140 
67 
43 

.29 

153 
75 

40 

.18 
105 
52 
34 

•  15 

57 
55 

33 

2.26 
2521 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 

WIND 

* 
37 

.06 
51 

* 
38 

* 
58 

.12 

57 

* 
116 

* 
62 

* 
28 

* 
72 

+ 
49 

.43 

57 

.11 
51 

.06 
49 

.02 
28 

.13 
28 

.14 
43 

.31 
22 

.06 
79 

* 
74 

.17 
36 

.01 
75 

.01 
45 

.00 
83 

.00 
59 

.10 
151 

.24 
56 

.05 
26 

.22 

116 

112 

* 
75 

.25 

39 

2.59B 
1872 

WACO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
67 

.11 
89 
54 

31 

• 
49 

* 
117 

.18 
90 
30 

* 
228 

* 
131 

* 
63 

* 
105 

* 
77 

* 
110 

.35 

91 
61 
37 

.02 
56 

42 
37 

.04 
47 
42 
35 

.04 
23 
52 

37 

.01 
59 
47 
37 

.10 
29 
58 
42 

• 
126 

* 
172 

* 
63 

* 
95 

* 
73 

.23 

106 
62 
42 

.02 
70 
48 

41 

.09 
165 
63 
42 

.18 
73 
72 
42 

.06 
24 
60 

42 

.07 
155 
67 

50 

.21 
152 

74 
44 

• 
133 

.30 
43 
59 
36 

2.01 
2881 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 

43 
49 
24 

.10 
58 
66 
30 

* 
49 
52 
25 

* 

79 
52 
25 

.25 

73 
52 
33 

* 

57 
44 
31 

• 

68 
41 
30 

* 

20 
44 
29 

» 

79 
46 
29 

• 

66 
41 
30 

.24 
86 
50 

31 

.06 
65 

62 

30 

.04 
53 
44 
40 

.00 
33 
46 
30 

.06 
29 

59 
39 

.00 
43 

47 
39 

.06 
17 
56 
33 

.09 
88 
68 

30 

* 

96 

62 

31 

• 

45 
45 
31 

.18 
72 
38 
32 

.02 

56 
41 
32 

.02 

81 
42 
33 

.02 

60 
51 
33 

.10 

136 
73 

41 

.15 
62 
71 

41 

.04 
22 

57 
43 

.13 
128 
72 

46 

.26 

131 
79 
45 

.14 
78 
60 
35 

.14 
48 
60 
30 

2.12 
2023 
53.9 
33.3 

*    *    * 
EAST  TEXAS          0* 

OAINGERFIELO  9  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 
44 
51 
35 

.05 
48 
50 
38 

.10 
45 
45 
35 

.02 
58 
48 
36 

.06 
87 
47 
39 

.10 
142 
41 
31 

.08 
60 
40 
32 

.05 

51 
40 
34 

.07 
60 
41 
3? 

.08 
76 
39 
35 

.01 
82 
53 

37 

.06 

70 
43 
40 

.06 

59 
44 
38 

.16 
63 
48 
38 

.01 
29 

63 
38 

.04 
47 
53 

44 

.04 
66 
58 
47 

.01 
68 
'5 
37 

* 
77 

.03 
45 
45 
27 

.08 
95 
43 
33 

.06 
112 
41 
33 

.07 
30 
56 
35 

.05 
62 
56 
40 

.04 
128 
67 
52 

.10 
27 
66 
46 

.09 
49 
64 
45 

.13 
146 
76 
60 

.21 

117 
74 
51 

.13 
63 
67 
39 

.13 
73 
56 
39 

2.19 
2199 
52.5 
36.9 

SAM  RAY8URN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
16 

.10 

7 

.01 
69 

* 
14 

.18 
58 
53 

35 

.23 

no 

47 
35 

* 
159 

* 
42 

* 
77 

.23 

31 

45 
31 

.25 

103 
47 
34 

.12 
76 
64 
43 

.09 

70 
48 
38 

.02 
24 
44 
37 

.05 

9 

50 

35 

.04 
20 
60 

40 

.04 
37 
55 
45 

.03 

4 

54 

47 

.02 
86 
53 

35 

.09 
26 

40 
34 

.01 
62 
41 
35 

.04 
47 
43 
36 

.04 
36 
41 
37 

.04 
14 
53 
38 

.04 
63 
62 
36 

.15 
73 

77 
60 

.09 
12 
75 
57 

.03 
90 

67 

57 

.16 
127 
77 
63 

.26 
140 
66 
38 

.14 
35 
66 
36 

2.50 
1757 
55.4 

41.0 

SPURGER  DAM  b 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

* 
19 

* 
25 

* 

45 
56 
32 

* 
24 

.22 
52 
53 

35 

.00 
83 

* 
104 

* 
24 

* 
19 

.21 
32 

.07 
95 

.06 
56 
60 

48 

.05 
14 
62 

35 

.04 
20 
54 
40 

.04 
17 
54 
40 

.05 
30 
60 
39 

.01 
25 
53 

45 

.00 
16 
51 
45 

• 
78 

.04 

7 
54 
35 

.02 

61 
45 
34 

.04 
31 

44 
37 

.03 

41 
42 
37 

.02 
23 
52 
39 

.02 
100 
62 
39 

.13 
93 

77 
62 

.07 
26 

76 
60 

.05 
99 

68 
60 

.15 
149 
77 
64 

.27 
133 
70 
36 

•  10 

37 

1.69 
1578 

•    *    * 
TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 
69 

* 
• 

• 
120 

.22 

65 

.04 
98 

* 
66 

* 
36 

.07 

78 

* 
24 

.30 
122 

.06 
163 

.01 
112 

* 

28 
52 
36 

* 

75 
48 
34 

* 

94 
45 
36 

.19 
132 
47 
38 

.10 
175 
51 
37 

.25 

99 
49 
41 

.11 
122 
51 
37 

.22 

137 
56 
42 

.19 

112 
51 
35 

.29 

210 

55 

43 

.17 
87 
59 
39 

.04 
119 
60 
40 

* 
107 
65 
43 

.52 

86 
59 
40 

.22 

81 
59 
40 

.37 
149 
58 
41 

.20 
74 
52 
33 

.06 
44 
57 
37 

.32 

106 
45 
29 

4.04 
2990 

RED  BLUFF  OAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
138 
44 
31 

* 
107 

• 

33 
47 
31 

* 

29 
43 
32 

* 

84 

45 

31 

* 
* 

* 
124 

* 
23 
48 
30 

* 
12 
47 
31 

.42 
93 
58 
31 

.12 
113 
65 
43 

.07 

9 

62 

44 

.06 
27 
59 
41 

.02 
27 
56 

34 

.06 
50 
54 
38 

,01 
77 
59 
37 

.10 
49 
51 
36 

.08 
57 
58 
36 

.05 
19 
54 

31 

.08 
28 
60 
36 

.10 
40 
53 
34 

.06 
45 
65 
31 

.12 
36 

54 
40 

.19 
59 
6o 

40 

.28 
103 
68 
49 

.15 
44 
64 
44 

.25 
92 
65 
42 

.37 

9 

65 

51 

.24 
54 
59 

33 

.07 

204 

50 

31 

.13 
35 

57 
34 

3.11 
1820 
56.3 
36.5 

YSLETA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

42 
45 
30 

60 

35 

0 
47 
32 

.13 
21 
43 
33 

* 
50 

* 
34 

* 
16 

* 
10 

.28 
39 

54 
31 

.22 
94 
59 
35 

.15 
54 

58 

37 

.13 
70 
58 
38 

.05 

3 

57 

37 

.11 
27 
58 
36 

.14 
93 
52 

36 

.11 
94 
59 
36 

* 
* 

.28 

98 

61 
35 

.15 
38 
59 
35 

.18 
29 
59 

33 

.23 

41 
57 
37 

.17 
98 
60 
38 

.20 
21 
62 

41 

.17 
32 
65 
40 

.23 
49 
65 
36 

.19 
32 
62 

40 

.17 
55 
65 

40 

.38 
32 

61 
35 

173 

57 

4.55B 
1497 
57.5 
36.0 

•    *    * 

Edwards  Plateau    06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.oa 

50 
48 
28 

.12 

120 
50 
27 

.05 
68 
42 
29 

.06 
62 
52 
30 

.06 

113 

37 

29 

* 
191 
44 
24 

.24 
87 
36 
22 

.04 
86 
36 
23 

.11 

112 
38 
24 

.10 
143 
41 
29 

.01 
51 
38 
29 

.21 
76 
59 

31 

.15 
95 
57 
33 

.01 
32 
37 
33 

.04 
88 

47 
35 

.01 
61 
41 
36 

.09 
44 
61 
37 

.13 
92 
60 
35 

.06 
129 
36 
25 

.06 
48 
49 
25 

.08 
53 

58 
29 

.03 
57 
41 
35 

.00 
55 
39 

34 

.06 
79 
58 
38 

.04 
60 
53 
39 

.07 
28 
62 
39 

.07 
35 
64 
39 

.06 
93 
63 

47 

.19 
67 
71 
38 

.23 

105 
46 
30 

.22 

117 
51 
28 

2.68 

2497 
48.9 
31.6 

SAN  ANGELO  OAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 
60 
46 
30 

.20 

97 
52 

34 

.06 
46 
51 

24 

.10 
96 
50 
23 

.05 
107 
44 
33 

* 
151 

* 
73 

* 
56 

* 
108 

.32 
116 
47 
30 

.10 

173 

55 

38 

.04 
66 
61 
27 

.13 
109 
58 
36 

.00 
43 
39 
36 

.07 
110 
57 
37 

.06 
135 
55 

41 

.07 
62 
53 

39 

• 
171 

« 
77 

* 
93 

• 
130 

.34 
61 
61 
32 

.09 
121 
56 
33 

.11 
68 
64 
37 

.13 
167 
66 
42 

.18 
69 
68 
41 

.09 
62 
62 

41 

.20 
181 
71 
50 

.38 
169 
72 
38 

* 
78 

.34 
68 
57 
36 

3.12 
3163 
56.6 
35.4 

*    *    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MiN 

.08 
55 

52 

33 

.13 
49 
58 
35 

.04 
87 
42 

34 

.12 

30 

54 

34 

.04 
51 
46 
36 

203 

148 

29 

106 

48 

64 

96 

.03 
78 
46 

39 

.04 
62 

43 
39 

.04 

17 
54 
39 

.03 
44 
52 

38 

.08 
60 
64 

44 

.17 
99 
68 
40 

154 

38 

.27 
142 
46 
36 

.02 
94 
42 
34 

.00 
67 

44 
34 

.03 
60 

51 
41 

.11 

142 
67 

46 

.21 
105 
76 
46 

.09 
26 

71 
48 

.11 
143 
73 
60 

.23 

144 
77 
48 

.26 

177 
61 
35 

.13 

24 

34 

2662 

39.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


SOUTH    CENTRAL  07 

BEEVULE    5    NE 
CANYON    DAM 

SOMERVILLE    0AM 

•   •   * 

UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 
THOMPSONS  3  WSW 


»   *    * 
SOUTHERN 


LAREOO  NO.  2 

RID  GRANDE  CITY  3  w 

LOWER  VALLEY        10 
MC  COOK 


WESLACO  2  E 


EVAP 
KINO 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 


TEXAS 

JANUARY 


Day  Of  Month 


39 


.OS  .06 

91  264 

30  52 

34  30 


.01 
23   92 

SI 

501  48 


.10  .10 
21  116 


.12 
79   80 


39 

41 

07 

* 

8 

32 

06 

5<t 

95 

61 

47 

31 

40 

04 

.00 

24 

49 

55 

48 

41 

45 

41 


.10 
111  138 

61   52 

38 


,00  .05 

50  30 

53  67 

46  48 


.09 


17   18 


.07 

64  141 

56  55 

35  51 


.001  .06 

198!  60 

48  62 

28  30 

.07  .05 

224l  78 
4T  45 
30   31 


•Oft  .06  .05 

2«   A-ji   1  A 


54, 
38| 

.06 
24 
59 
41 

.11 

74 


.08  .11 
108   39 


.09  .10 
75  131 
72   60 

401   40 

.051  .05 
8  6  21 
68   56 

43   43 


.08 
84  99!  145 
74  74  72 
61   56   60 


.08  .09  .06 

56  105   42 

67  74'  77 

50  60   62 


.05 
25 
68 
57   63 


.05  .12 

34|  37 


.21 

95  150 

86  69 

63  38 


.06 


BEEVILLE  5  NE ,   EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER 
POINT  COMFORT,   ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


3m» 


2.36 
3006 

2.726 
1906 
56.3 
38.1 

1.65 
1657 


2. SuB 
3750 
57.5 
39.5 

2.17 
2822 


1.86 

901 

60.4 

43.2 

1.71 

584 

62.2 

47.8 

2.21 

1054 


2.988 
2204 
63.3 
44.5 


2.61B 
1589 
64.6 
49.9 


a 

t  IN  J 

4> 
1 

Day  of  month 

0> 

Station 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

BUSHLAND    1    WSW 

2 

SA> 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

30 

30 

32 

31 

31 

31 

32 

32 

31 

30 

30 

30 

32 

32 

34 

36 

35 

34 

39 

35 

33 

32 

32.4 

t 

8ih 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

31 

3d 

29 

29 

29 

30 

30 

29 

29 

29 

29 

29 

31 

32 

34 

34 

35 

36 

36 

36 

36 

31.9 

BUSHLAND  1  WSW 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD,  MIXTURE 

OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST.   2-  AND  6-INCH  READINGS 

FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Tfcxas 

JANUARY    1970 


Day  of  month 


12       3       4       5       6       7 


10      11      12      13      14      IS     16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27     28      29     30      31 


HIGH    PLAINS  01 

AMaRILLO    WB    AIRPORT 


OALHART  FAA  AIRPORT 

FOLLETT 

HEREFUR0 

LUBBOCK  MB 

AIRPORT 

HUM! 

MIDLAND  WB 

AIRPDRT 

SEMINOLE 

STRATFORD 

TULU 

VEGA 

•  •   * 

LOK  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  MB  AIRPORT 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 
WICHITA  FALLS  WB  AP 

•  *    * 

NORTH  CENTRAL      03 

DALLAS  MB  AIRPORT 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

PARIS 

WACO  WB  AIRPORT 

•  •    • 

TRANS  PECOS        05 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

MOUNT  LOCKE 
WINK  FAA  AIRPORT 


•    •    • 
EDWARDS  PLATEAU    06 


SAN  ANSELO  WB  AIRPORT 


*   *    * 
SOUTH  CENTRAL      07 


AUSTIN  WB  AIRPORT 


SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 


■UPPER  COAST 
HOUSTON  INCONT  AP 


HOUSTON  FAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNi 

SNOWFALL 
SN  On  GND 
WTR  EOUIV 

SNDWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


TEXAS 
JANUARY 

1970 

(Sp 

Wi 
eed  — 

id 
m.p.h 

) 

Relc 

five  humi 

averages 

percent 

dity 

N 

umber 
prec 

of  days  wi 
ipitation 

th 

a 

_c 
IE 

V) 

C 
.   3 

—  • 

o  B 

i.  V) 

a>  o 
a.  a. 

• 

M 
C 
3 

11 
fi  'A 

c 

0)  Q. 

• 
a 

> 
< 

vt 

m 

—  0) 

V)  _ 

o1 

u 

6£ 

—  i 
o.2 

Standard  of  T 

CENTRAL 

ime 

• 
u 
0 

u 
1— 

o 
o 

q 

6 

0> 

o- 
6 

c* 
°-. 

o 
o 

k 

e 

> 
0 

in 

CM  0 

0 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00 

06 

12 

18 

ABILENE  WB  AIRPORT 

20 

2.9 

11.9 

35 

s 

10 

73 

78 

60 

53 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

10 

66 

6.6 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

24 

3.4 

11.8 

36 

w 

28 

70 

73 

53 

52 

5 

1 

o 

0 

0 

0 

6 

67 

5.9 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

2 

1.8 

9.2 

34 

NW 

05 

79 

84 

67 

65 

12 

1 

4 

1 

0 

0 

18 

49 

6.7 

BROWNSVILLE  W*  AIRPORT 

35 

3.5 

10.6 

36 

N 

29 

86 

87 

75 

78 

8 

5 

1 

4 

1 

0 

19 

43 

7.6 

CORPUS  CHRISTI  WB  AIRPORT 

3 

6.6 

12.2 

34 

N 

29 

8  1 

89 

77 

7b 

7 

3 

5 

1 

0 

0 

16 

41 

6.9 

DALLAS  WB  AIRPORT 

11 

1.1 

9.3 

29 

NW 

06 

79 

87 

69 

62 

7 

0 

1 

1 

0 

0 

9 

57 

6.5 

DEL  RIO  W3  AP 

10 

2.8 

8.9 

28  +  + 

14 

31 

81 

8b 

65 

59 

10 

3 

1 

0 

0 

0 

14 

6.4 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

28 

2.7 

5.6 

43 

M 

31 

39 

50 

33 

24 

1 

2 

5 

0 

0 

0 

3 

90 

3.8 

FORT  WQRTH  WB  AIRPORT 

22 

0.4 

9.5 

28+  + 

34 

06 

80 

89 

66 

63 

9 

1 

1 

1 

0 

0 

12 

6.7 

GALVESTON  WB  CITY 

- 

- 

- 

33 

NW 

06 

- 

- 

- 

1 

4 

3 

1 

0 

0 

9 

32 

- 

HOUSTON  INCONT'AP 

6 

2.1 

7.1 

24  +  + 

35 

06 

86 

88 

66 

69 

11 

6 

3 

1 

0 

0 

21 

34 

7.5 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

28 

2.6 

9.7 

30  +  + 

27 

10 

68 

75 

45 

44 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

6.1 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

23 

1.6 

9.2 

26  +  + 

36 

29 

65 

73 

42 

37 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

5.0 

PORT  ARTHUR  W P.  AIRPORT 

5 

3.^ 

9.9 

32 

N 

06 

87 

89 

68 

73 

6 

5 

1 

2 

0 

0 

14 

39 

7.6 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

21 

4.0 

12.0 

28  +  + 

17 

31 

78 

84 

60 

55 

6 

1 

1 

0 

0 

0 

8 

5.9 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

36 

2.4 

8.7 

37 

N 

06 

81 

85 

63 

63 

8 

7 

4 

0 

0 

0 

19 

50 

6.5. 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

4 

4.2 

9.8 

43  % 

N 

29  + 

87 

90 

70 

74 

9 

2 

4 

0 

1 

0 

16 

6.B 

WACO  WB  AIRPORT 

22 

0.6 

10.1 

29  +  + 

34 

06+ 

81 

85 

71 

67 

8 

3 

0 

1 

0 

0 

12 

- 

7.0 

WICHITA  F4LLS  WB  AIRPORT 

12 

0.9 

11.6 

35  +  + 

18 

10 

85 

92 

65 

69 

4 

1 

C 

0 

0 

0 

5 

- 

6.6 

%    PEAK    OUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


0012 

1  oc 

003* 
0050 
0120 


ALV0RO    4    S£ 
*»»RILLO    -a    AIR 
i-ISTid    0*-* 
A^AMUAC    T3C0 
ANQERSjr. 
-        II  : 
ANDREWS 
ftNGLETQH    2     ■ 

IH5DN 

A*TEL"PE 
A«ANSAS    PASS   2 
ia:-E«    CITl 
KRLlNCTim 

ABMSTRONG 

ARTHUR  CITY 

ASPERMQUT  2  S5« 

ATHENS  ?  5Sf 
ATLANTA  4  .Si. 
AUSTIN  M3  AlSCJ 

AUSTrfELL    ML   REFi 

AVALO'i 

V'lRD 
BAXERSf  I  ELtl 


BARDNELL  nAH 

3ATESVI1.LE 

BAY    CITv    -ATEa«?a«s 

BAyTQtM 

SEAUMONT    FILTER    PLA'l 
BEDUS 

3EEVIILE    1    HE 


BENAVljFS 
bFl.aVlJES 
BFNBAOOK    ". 


etc  LAKE 

BIG  L'KE   *a  I 

8IG  SLUING  ejE 

6IC  SPRING 
91C  *ElLS 
BLANCO 
8LE«*ETT  5  •*« 

SLDvs   CANPjaaui 


BLUE 


:T0<E* 

a^iuUL^s 

3?RCE»    3 

■mm 

BOxElDE* 
BiT3  3  5£ 
SRACKETTv 


BRECkEN'ICGE 


B»IC  = 

SftlDCEP 

M1CGS 

B»IH0n 


BJ»LlMGTON   3    KSH 

1URNET 

3  ISHL4N0    1    -i- 

;iLDMELL 

:ameron 

;a*p  wood 

:ANAaUN     1     ENE 

iUtOELAMA 

;anTjn 

CANVQN    DAM 

Casyjn 

;ANYQN    OAM    NQ     I 

lANYQN     DAW    NO     2 

:anyon  DAM  NQ  3 

;ANY,jN    DAM    NQ    4 

:*HVON   DAM   NQ   s 

;anyqn  da*  no  6 

:»SYJN     PA«    NQ    7 

:*«uc  springs 

CARROLltqn 

CARTA    VALLEY 
CARTHAGE 

CASE    BANC"    3    S 

CATARISi 

:flina 

:enter 

:enter  city 

:fNTE»VTLLE 

C-ALK     "TJNTAIN 

CUNNING 

[manning  so.  t 

CHAPMAN    RANCH 

CALOTTE     S    N"W 

CHE  AM  IDE 

C'E*:*e= 

C-IiQAESS 

C-ILORESS   FAA   AIRPORT 

CHlulCOTHe 

C-ISDS    9AS  im 

CIBOlO   CREEX 

CLARENDON 

ClAA*Sv!liE    2    £ 

CLA*KSV!LLE     1    W 

CLASSENS    «ANCH 

CLAUDE 

CLEBUAnE 

CLEVELAND 

CLIFTON   9   E 

CL00INE 

SBE-STER 

ChERQKEE 
dSAIDR-U 


STONE-ALL 
HEIIDERSDN 
CASS 


NEWTON 
FANNIN 
MUNTAGUE 
LIPSCOMB 

8REWSTEP 

HUTCHINSON 
MONTAGUE 
REO   RIvER 
WISE 


Burnet 
POTTER 
auRLESON 


»ED   RIVER 
1EXAA 

1B-ST»CNG 


33  SO 

32  26 

3    32  31 

31  18 


33 

26 

55 

33 
3? 

3* 

26 
33 

56 
5? 

33 

06 

33 

08 

30 

IB 

?B 
32 

16 

3? 

?<• 

30 

5* 

31 

30 

5.9 

30 

08 

3", 

32 

30 

51 

79 

3* 

30 

09 

32 

33 

29  5? 
29  55 
Efl  11 
32    57 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


MRS    SHIR 

JOHN  J. 
CHESTER 


V  J.  CARLUE 
LLETT,  JR. 
LEY 
GORDON 


I  S  FOREST  : 
i  S  WEATHER 
NT  80UNDRV 


.MftENCE  I.  DuNLOP 
IDREWS  COUNTY  AIRPORT 
TY  OF  ANCLETON 


C.  G.  VIERTEL 


dr. 

WIGHT    6. 

jn 

F 

LAHR 

NCE 

VE 

u  s 

EATHER     B 

**b 

U 

U   S    WILD 
hERSCHEl 

IFE 

H.     S 

EF 
IT 

', 

8.     C 

CH 

ISMA 

CLYDE    GR 

VES 

RAD1 

ST 

TION 

REEVES    C 

UNTY 

wT 

ELRU 

SC 

NELl 

CORP 

OF 

ENGt 

EF 

S 

CHAR 

P. 
ES 

ING 
LATE 

BEAUMONT  FIL 
RICHARD  R.  P 
TEXAS  AGRI  E 
U  S  CORPS  l^^ 
ROBERTA  R.  b 
0.    S,  CHAKA 


EDGAR 

sc 

■»wARI,    g 

CLARE 

4CE 

A.    PENN 

r!  d! 

DhlGH 

CA 

^TRELL 

■fPKJNS 

SPIES 

8IG    B 

■.;. 

NATL    PA 

ARTHUR    W 

MORGAN 

OTIS 

5ANIEL 

MRS. 

RANCIS    wlL 

EMETe 

UG 

GARZA 

THOMAS    A 

PARKER 

JOSEP 

1    t 

HUGHS 

ECTDR 

B. 

FIELOS 

MISS 
W.    G, 

EA 
ST 

■i    M.    KOT 
IN 

CHARL 

S 

i,    MURFF 

H.    E, 

HE 

<8REE 

CARL 

., 

TFwAHT 

HAZLE 

DOLLAR 

LEST6 

LEWIS 

I   E 
SI 

SIS* 

■IMONnS 

U   S    w 

-IE»    BURE 

RADIO 

ST 

1TIQN    K8 

,     PAJ 

EN£    MCC 

ARTQR 

AURA 

,    HOOP 

RS    Ml 

nie   jn 

STEEN 

ERHEL 

F.    BURI 

ETT 

.    RUSSELL    LACE 

RS.    A 
ITY    J 

NIE   G. 

KLEIN 

SDA,     ARS 

HALHE 

S    E.    T| 

RRY 

LVIN 

EFFT 

ALTER 

C.    ANDI 

«SON 

USON 

CRAWFORD 

ISS    F 

ANCES    1 

HOWARD 

HARR 

SON    TA' 

LOR 

S    CO 

PS    3F    E 

NGINEER 

OBERT 

Q.    SAWV 

ELL 

L.     ST| 

WART 

URT    B 

PiGGE^ 

PQHL 

SCHAEFERKQETE 


NELDA 

M,    mAL" 

STELL' 

B.    KELLO 

DAN    MQSLEY 

AUDREY 

X    VARGA 

CITY    ( 

P    CARTHAG 

CLINT! 

N   HODGES 

WILLARD    E.     DALC 

MARGUE 

»  I  T£     BURN 

RONNIE 

E.    VEST 

JAMES 

W,     FORBES 

DAKREI 

HEAD 

OICKEY 

MRS    BE 

55IE    L.    0 

G.    E, 

CARGILL 

FLOYO 

»08ERTS 

CHAPHA 

N    RANCH 

ELMER  E  BOOTH 


VIATION  AGENC 


HESTER  v.  ELLlSOl 
.  M.  JONES 
RANK  m.  WATKINS 


CTLDSPR1NG  •>  '.. 
CILDWATE*  3  H 
C"LEMAN 
COLLEGE  S 
,ORAOI 


ION  I 


COL 


M8US 


COMANCHE 
COMMERCE 
CONCORD 
CONLEN 

CONROE 
COOPER 
COPE  I 


p£»as  cdve  no  2 
Cornudas  service   st 


CROCKETT 
CRQSBVTON 
CROSS  PLAli 


DANEVANG  Z  SE 


DECATUR  2  SSw 
DFKAL»  ?  N 

D*L  RIO  WB  AR 
DFNISOn  DAM 
OENTQN  2    SE 


OICKENS 
DILLEV 
DIME  RJX 


Di'NDEE 
EAGLE 
EAGLE  ■ 
EAGLE  ' 


£P*OM  Z  NW 
EL  CAMPC 
EL  RASO  W9  A 
ELOORAQCi  I  N 
ELDORADn  U 
ELD0RAQO  19 
ELECTRA 
ELGIN 
EMORY 
ENCINAl  3  Nw 


PLOMOT  1 
FLORENCE 
FLDRESVIL 

FLOYOADA 
FLDYOAOA 
FOLLETT 

FHRESTBOR 


AIRPORT  R  32 


GARDEN  C IT 

GATESVILLE 
GFOPGETOwN 
G£0«GE  WES 
GIOOIN&S 


:i  DALLAM 
CCLEHAN 
BRAZOS 
MITCHELL 

07]  COLORADO 
COMANCHE 
HUNT 


Hi  sk 


MONTGOMER' 

DELTA 

STERLING 

CORYELL 

HUDSPETH 

NUECES 

NUECES 


?3]   BC'SQUE 

HOOD 
i6|  REAL 
HPUSTON 
CRDSBY 
3|  CALLAHAN 

3    CALLAHAN 


CONCHO 

nb\  CONCHO 

JACKSON 

VAN    ZANDT 

WHARTON 

EL    PASO 

SCHLEICHER 

SCHLEICHER 

SCHLEICHER 

WICHITA 

BASTROP 

RAINS 

LA  SALLE 

HIDALGO 
61LIS 

JASPER 
3]  CCRVEll 
L  PASO 
GMAL 

PEESTONE 
TARR 
BOOKS 


BORDEN 
COOKE 
GALVESTON 


PECOS 

GREGG 

SOMERVELL 

GILLESPIE 


-.  3. 
3     3t 

3     31 

1    30 

i   :■- 

.  31 
1    33 

33 
28 

23 

5* 
1* 
55 

Z    3b 

A    36 

0  33 

3     31 

1  31 
1  31 
•  l'i 
5    27 

5     3,' 

14 
14 

22 

34 

07 

05 

3. 
3     3.. 

33 

10 

32  32 

30  04 

31  IB 


101    20 

31B0 

101    15 

3125 

2780 

97    34 

1000 

1"1    22 

2740 

103   53 

4800 

1C5    51 

3910 

IM   07 

2120 

ins   02 

4390 

102    54 

3010 

100    48 

2070 

100    21 

2690 

101    27 

2530 

97    08 

738 

102    4A 

4130 

101    28 

2634 

101    03 

2380 

OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


gs 


JANUARY 1970 


U  S  FED  AVIATION  AGENC 
COLORADO  CITY  FJRE  OEPT 
ERW1N  J,  KN1PPEL 
ELTON  K.  MC  CJLLOUGH 


s 

FED 

AVUT 

ION 

AGENC 

It    S 

JE    SC 

-JtL 

.S 

.f 

NE» 

RS 

ELSIE    LEI 

PHI 

.LIPS 

RS 

RS 

VEL 

YORK 
"A   CR 

IOFR 

AMES    H. 

GT81 

S 

IT 

OF 

.    NE 

C«OSB 
WTON 

YTQN 

ADIO  5TAT10N  KCFH 
OHNNIE  W.  DOLEN 
AUL  WEST 
ONE  STAR  STEEL 
S  FED  AVIATION  AGENCV 


ETOUE 
MRS.    MA 

Y 

MQOHE 

H.    SANDERS 

U  S  WEA 
'J  S  COR 
CITY  OF 
JACKSON 
JACKSON 
SABINE 

HE 
S 

OE 

B 

IV 

a    BUREAU 

OF   ENGINEERS 

NTON 

NIXON 

Nl/ON 
Eil    AUTHQBITY 

RADIO    STATION 

DDO 

DUNC 

IN    WILSON 

JAMES    W,    CLUBB 

r.  E 

,     DOWDY 

INT    CO    WTR 

CONTROL 

ALOr 

ZQ    GARCIA 

F.     , 

1HES    OABNE 

G.    ► 

,    SPISER 

GLE^ 

N    V.     MC     CO 

D 

HRS 

IDA    BERRVH 

LL 

HR5i 

ODESSA    M, 

JAMES 

DREL 

.A    C.     SPAR 

MAN 

U    $ 

-EATHER    BUREAU 

GAIL 

MITTEL 

JACK 

WADE 

H,    C 

,    WALKER 

f  1T1 

OF    ELECTR 

EOUI 

1    0.    LUNOG 

EN/     JR. 

GUV 

SISK 

JOSt 

PH    BURKHOLOgR 

ENGE 

LMAN    PBDTS 

CO 

AMES 


RIS  0. 


Atri 


NET 


'  _  "  t " 


DMPEN 

TEXAS  HIGHWAY  DEPT 
INTNL  8N0RV  -wTR  COMM 
WILLIAM  S.  BRINK 
BONNIE  SKLOSS 

CHARLES  J.  RIKE 
MRS  LORINE  R  jENKE 


EDDIE 

ISCHER 

BERNAR 

1   P.    80TKIN 

ECHACEKj    JR 

MR   GEORGE    D    POPE 

MRS    BE 

TIE    LEFNEA 

R.    W. 

JHNSON 

PRODUCERS    COOP    ELE 

MILTON 

HARRISON 

KENNET 

1    V.     SHARPE 

EL8ERT 

H.     FOSTER 

ESTHER 

E.    GILMORE 

BARRY 

COEEE 

:T  STOCKTON  RAOIO  KFST 


EATHE 

*    BURE 

EATHE 

»    BURE 

EATHE 

'    BURE 

MC    K 

NNEV 

3IETEL 

HEMIC 

■  I    CO 

WARS 

JRTON 

MRS.    MAR 

t    LINA    MC    GR 

w 

MRS.    KAT 

^ERYN   F,    FIE 

DS 

MRS.     JAC 

.    meekS 

KIMBALL 

.    REDDELL 

TEXAS    PW 

ANO    LIGHT 

U 

U     S    WEAT 

■<fcfl    BUREAU 

PHILLIP 

FILLER 

BRYANT    A 

HARRIS 

MISS    MAGGIE    REYNOLDS 

FEflMAN    F 

CURRY 

HERBERT 

,    SULLIVAN 

BROOKS    m 

SCHLEY 

HERBERT 

;.  koehler 

CHARLES 

=.    STILL 

THOMAS  J.  DAVIS 
EOMUNO  K06NNECKE 
HARRY  ALLEN 


vONMNULO' 


STATION 


STATION 


G«aR£lano 

GRAPEVINE    DIM 
GREENVILLE    T   N, 
G«0ESRECk 

&r0vetqn  1  se 
g*uver 


HA*KINS 
HEB8R0N 

1  E 
ILLS 

HEMPHIl 

HEHPSTE 

0 

HENO£ASON 

HENRIETTA 

HEREFORO 

HEWITT 

SE 

HlCO 

HIGGJNS 

HUtS»0«0 

HINDES 

MlTCHLA 

0 

H^NDO 

HT-NEY  C 

QVE 

H"R0S  C 

EEK  DAM 

H*1RC£R 

HOUSTON 

I-JC1NT 

HluSTON 

HOUSTON 

ftODTCKS 

HOUSTON 

AL1EF 

HOUSTON 

BARKER 

HOUSTON 

DEES  PA 

HOUSTON 

HEIGHTS 

HOUSTON 

I**DEP  H 

HOUSTON 

«EST8U« 

HOUSTON 

NORTH  H 

MOUSTHN 

S*N  JAC 

HOUSTON 

SATSU"A 

HUSTON 

SPRING 

JEWETT 

johnsun  cit 
jourdanton 

junction 

JUNO 
JUSTIN  *  S 


VUlE    FOR    SERVICE 


KE  ABILENE 

KE  BRIDGEPORT  OAM 
KE  CQLO*AOO  CITV 


lewisville 
lexington 

LIBERTY 


i.  TPSC^IH 
LITTlEFIELO  no. 
tlVtNCSTQN  2  VNI 
LLANO 

LOCKHART  2  u* 
LONDON 
LONG  LAKE 
LOnGvIEW 


LOOP 
LORA[N£ 
LORENZO 
LOVE 

LUBBDC* 
I-BBOCk 


D» 


k[S 
LIH6 


COUNTY 


3  MCLENNAN 
AMILTON 
[PSCOMB 


BLANCO 

PECOS 

HAMILTON 

BOSQUE 

JACK 

i*  AUGUSTINE 


MPAJAS 
L  VEROE 
L  VEROE 


0*  CASS 
3  HO00 

IPSCOMB 


17  CALOWELL 
IH3LE 
NOERSON 

3w  GREGG 


GAINES 


02  MITCHELL 
CROSBY 
v!  HOUSTON 
UBBOGK 
UBBOCK 
"-  ANGELINA 
-T  CALDWELL 
Oft  KERR 
33    KALJFHAN 


100  s 

101  i 

9»    1 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


HfSl 

EMMA  JEAN  CECIL 

DAtl 

L.  SLATQN 

DA  VI 

H,  BAKER 

G.  LITTLE<  M.D. 

CH4R 

ES  w,  POTTS 

mitt 

T  L.  GQRUBEC 

F.  M 

THOMAS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

.  ENGLISH  ' 

J.  0 

WILSON 

MELBUAN  E.  WINTER 

R  w.  EVANS 

BROOKS 

MBS. 

PAUL  R.  VINSON 

MR) 

ARGAAfT  SULLIVAN 

WON 

S  C.  HALL 

LID 

RIER 

W.  C 

yde  RAieauRN 

w.  c 

AQUNTREE 

MRS, 

BUNA  MAE  TAYLOR 

JIMMH 

L.  YOUNG 

OAVTON  0.  RAHE 

DARK 

L  W.  OAVIS 

HOWA 

D  E.  BAKER 

IflHj 

L  R.  H£RRFN 

S  CHRISTIAN  COL 

BON 

.  MEYER 

CITY 

OF  HEMPHILL 

WEIL 

Y  R.  DEAN 

CARSON  HILLIA 


VIAT10N  AGENCY 


SHELL  OIL  CQNi 


JOHNNIE  w.  OOlEN 
ETHEL  C  POWELL 
MRS.  RUTH  LAWSON 
HOWARD  M.  BROWNING 

HERMAN  HOBRATSCHK 

CLAUDE  STARK 

AAA&N  m,  TATE 

LYMtJN    L    HOLLINGSWORTM 

LEVI    A,    DEUE 

PECOS  COUNTY  WATER  OIS 

LOIS  W.  BYNUM 

MRS  LA  MONA  L  BOYD 

JOHN  W,  ASH 

MILDREO   £.    LACY 


IIHEl 


VBDS 


CLARENCE  MC  OOUGAL 
JAMES  H  JONES 
ELIlE  MARSHALL 


ROBERT 
MRS,  E 
PENICK 

ALBERT 

MRS. 


C.  CONNOR 
NA  E.  LEAIER 

BROS,  LBR,  CO. 
H.  JUNGERMAN 


■<ELEN    S. 


:qleh, 


■J";.:1 


GEORGE 
WILBURN   G.    ROESLE 
MRS.    JOYCE    D.    DRA 
THIOKOL    CHEM    CORP 
ALVlN   SALGE 
LEROV   WILKINSON 
MRS.    AILEEN   C 
J    MORGAN    PICKETT 
CITY    OF    KENEDY 

F.    E,    UMPHRESS. 


4I5S  JOAN  JAM 
:.  H,  RIDDLE 

irs.  ruth  rea 

:a*l  losson 


»aul 


PITTS 


RED  CORRECTIONAL 
CITY  OF  ABILENE 
w.  G,  NASSINGILL 
TEXAS  ELECTRIC  SI 
RAOIO  STATION  KPl 

nolan  r,  word 
jack  r.  skiles 
Closed  1/10/6' 


j  Oh: 


.EllCr- 


R.  S.  CO* 

JOHN  A  RICKS 

GROVER  SPRINGER 

LOUIS  L.  OUNLAP 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CITY  OF  LEXINGTON 

MRS.    VERA    E.    GARNER 


>AUL    I 


NIL 


PIONEER 

HAROLO 

ERWIN  W 

EMIL  F. 

JACK  S, 

LONGVIE 

LEITI 

»  jO> 

ES 

II  OF 

u  S  w 

F  ICE 

EATHf 

FOR  AG 

R  BURE 

USE 

:0  A\ 

IATJQN 

[VAN 

e.  l. 

J  ,  Hi 

it  - : 

■  RITT 

J.  CURTIS 

HARRIS 

INDEX 


lATAOOR    NO    2 
lATAOOR 

lATAGOROA    NO    I 
,ATHIS 


MC  CAM£V 

MC  COOK 

MEDINA 

MC  GAEGOR 

MC  K|NNEY 

MC  LEAN  3 

: 

MEMPHIS 

MENARO 

MENTONE  2 

S 

MFRCEDES  ft 

SSE 

MISSION 

^OBEETIE 
iOLINE 


MORGAN  MILL 
MORSE 
MriRTQN 
MOUNT  LOCKE 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
HUENSTER 
MULESHOE  I 
MULESHOE  3  Nw 
MULLIN 


4AVARR0  I 
■IEGLEY  <. 
4ELS0N   R< 


HEWTQN 


NIX    STORE    1    | 

NIXON 

NOGALUS    GUARD   ST 

NORTHFIELO 

NOTLA  3  SE 

NOVICE  "  " 


'J  G  E  N 


ESE 


0  OONNELL 

OlLTflN 

OLNEY 

OLNEY  3  NN* 

OLTON 

QAANGE  4  NU 

OVERTON 

OZONA 

QZONA  B  wSw 

PADUCAH 

PAINT  ROCK 

PALACIOS  FAA  AI 

PALESTINE 

PALO    PINTO 

PAMPA    NO.    2 

PANOALE 

RANHANQLE 

PANTHER    JUNCTIO 

PARIS 

PAT  MAYSE  DAM 

PEARSALL 

PECOS 

PECOS  12  SSw 

PENWELL  1  SSE 

PEP 

PERRYTQN  5  NNE 

PERRYTON  10  wNw 

PIERCE  1  E 

PILOT  POINT 

PITTSBURG  S  S 

PLAINS 


PORT  0  CONNOR 


P*JST   Oak    SCHOOL 

POTEET 

POYNQR  i  N£ 


ROCTOR  RESERVOH 


OUIN 


3  SE 


ITROuE  2    SE 

QUITMAN  2  S 
RAINBOh 

RAN00LPH  FIELo 
RANGE*  1  - 
RANKIN 
RAYMQNDVILLE 


306?  03  LIME5TDNE 


SI 

MOTLEY 

0, 

MOTLEY 

0(  MATAGORDA 

01  San  PATRieio 

04  BOwtE 

o; 

ELLIS 

1C  HIDALGO 

10  HIDALGO 

0  HIDALGO 


COUNTY 


MAOISON 

MONTGOMER 

BR£WSTE« 


HANSFORD 
COCHRAN 
JEFF  DAVIS 


NACOGDOCHES 
NACOGDOCHES 
MORRIS 


MEDINA 

NAVARRO 

RED  RIVER 

KERR 

SHELBY 

COMAL 

MONTGOMERY 

WHARTON 

CLAY 

CHEROKEE 

NEWTON 

LAMPASAS 

GONZALES 

HOUSTON 

MOTLEY 

OCHILTREE 

COLEMAN 

JONES 

COKE 

ECTOR 


CROCKETT 
CROCKETT 
COTTLE 

CONCHO 
MATAGORD 
ANDERSON 
PALO  PIN 

TO 

FRIO 

REEVES 

REEVES 

ECTOR 


RESIDIO 

USK 

OMANCHE 


EASTLAND 

UPTON 

WILLACY 


100  3D 
100  30 
»3  38 


97  23 

TIB 

9ft  37 

611 

1*0  3J 

28BC 

97  31 

*3i 

100  33 

210C 

99  *7 

193] 

103  3ft 

270C 

97  3* 

7! 

99  10 

1**0 

97  *2 

1021 

100  30 

220C 

9ft  29 

329 

190  38 

27** 

102  11 

2831 

102  01 

2TAC 

93  33 

*6! 

93  22 

387 

95  OB 

100  3ft 

100  36 


101  12 
101  20 
100  IB 


96 
101 
»9 
97 
98 

01 

oz 

2B 

9| 

101 
PI 

*2 

)' 

•  t 

J'Nw'ffY 1TT9 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


ROSS    MAQOLE 

GRADY  E,  ADAMJ 
MR).  SHIRLEY  S.  RODNEY 
MRS,  KITTIE  ELLINGTON 
HARRY  W  FIRJTBRQOK 
RADIO  ASTRONOMY  OB) 
IAROEN 


[  IT 


RSHi 


HOSR 


ALGlE  GROVES 

W.  C.  PALLMEYER 

R.  R,  TRAYLQR 

T,  E,  WOQOALL 

hajEl  m,  RACHEL 

MADISON  G.  WILSON 

CITY  WATER  PLANT 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WEST  TEXAS  UTR  CO 

T.  F.  MACKAC 

ALLEN  A.  KEESE 


RAYFORD  E.  MUTCHERSQN 
OENNIS  C.  DECKER 
MRS,  ELGIN  I,  JONES 


JOSEPHINE  NEWMAN 
.AURENCE  R.  BERRY 
J   3  WEATHER  BUREAU 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Climatoloeist 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  vou    Additional 
precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time. Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table'  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan, 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  Ol  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  *R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price-.   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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3 

634 

0 

0 

24 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAUDE 

58. 1M 

M 

83 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROSBYTON 

59.3 

28.4 

43.9 

1.2 

84 

18 

13 

3 

585 

0 

0 

20 

0 

.22 

-   .54 

.22 

25 

T 

T 

15  + 

1 

0 

0 

DALHART  faa  airport 

57.4 

25.0 

41.2 

62 

17 

14 

1 

659 

0 

0 

25 

0 

T 

-   .40 

T 

15  + 

T 

0 

0 

0 

0 

DIMMITT 

58.5 

24.8 

41.7 

82 

18 

11 

3 

646 

0 

0 

24 

0 

.16 

.10 

15 

1.0 

0 

1 

0 

0 

DUMAS 

56.5 

26.3 

41.4 

62 

18 

13 

3 

654 

0 

0 

23 

0 

T 

T 

3 

T 

T 

3 

0 

0 

0 

FLOYDADA 

58.1 

28.0 

43.1 

B3 

18 

16 

4 

608 

0 

0 

23 

0 

T 

T 

25  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

FOLLETT 

57.1 

26.0 

41.6 

83 

18 

15 

3  + 

648 

0 

0 

21 

0 

T 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRI0NA 

57.6 

27.8 

42.7 

78 

18 

16 

4+ 

617 

0 

0 

23 

0 

.20 

.15 

15 

1.5 

1 

15 

1 

0 

0 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

58. 3M 

24. 4M 

41. 4M 

80 

18 

13 

3 

659 

0 

0 

25 

0 

.20 

.20 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

GARDEN  CITY  1  E 

60.1 

31.5 

45.8 

79 

19  + 

16 

3 

530 

0 

0 

19 

0 

1.27 

.64 

.38 

24 

T 

0 

4 

0 

0 

GRUVER 

62.6 

26.3 

44.5 

86 

17 

16 

14 

569 

0 

0 

24 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEREFORD 

57.5 

26.5 

42.0 

79 

18 

14 

4+ 

636 

0 

0 

22 

0 

.31 

.16 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAMESA  1  SSE 

60.0 

29.3 

44.7 

-   .6 

84 

18 

18 

4+ 

563 

0 

0 

25 

0 

.07 

-   .54 

.06 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEVELLAND 

60.3 

26.1 

44.2 

B5 

18 

12 

4 

577 

0 

0 

21 

0 

.39 

.21 

22 

T 

0 

1 

0 

0 

LIPSCOMB 

57.6 

21.2 

39.4 

85 

18 

13 

12 

710 

0 

0 

27 

0 

.01 

.01 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

LITTLEFIELD  NO.  2 

59.0 

29.1 

44.1 

83 

18 

10 

3 

579 

0 

0 

17 

0 

.31 

.22 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

LUBBOCK  n'B  AIRPORT        R 

62.0 

29.0 

45.5 

2.4 

85 

17 

11 

3 

539 

0 

0 

21 

0 

.11 

-   .46 

.05 

22 

.4 

0 

0 

0 

0 

MC  LEAN  3  E 

57. 9M 

29. 4M 

43. 7M 

86 

18 

19 

3  + 

591 

0 

0 

19 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MIAMI 

57.6 

27.1 

42.4 

3.4 

86 

16 

17 

12 

627 

0 

0 

22 

0 

T 

-   .67 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

MIDLAND  WB  AIRPORT     //R 

61.0 

34.1 

47.6 

-   .7 

80 

17 

20 

3 

482 

0 

0 

11 

0 

1.40 

.80 

.54 

24 

1.7 

1 

21 

4 

1 

0 

MIDLAND  4  ENE 

63.3 

33.6 

48.5 

80 

17 

18 

3 

458 

0 

0 

13 

0 

1.12 

.63 

25 

1.0 

0 

2 

1 

0 

MORTON 

60.4 

29.2 

44.8 

82 

18 

17 

4+ 

559 

0 

0 

20 

0 

.29 

.17 

22 

T 

T 

21  + 

2 

0 

0 

MULESHOE  1 

58.6 

26.1 

42.4 

2.2 

80 

18 

13 

3 

628 

0 

0 

24 

0 

.26 

-   .22 

.14 

15 

T 

0 

2 

0 

0 

OLTON 

59.5 

27.1 

43.3 

63 

18 

13 

3 

601 

0 

0 

23 

0 

.04 

.03 

22 

T 

0 

0 

0 

0 

PAMPA  NO.  2 

57.1 

28.0 

42.6 

85 

18 

18 

3 

621 

0 

0 

22 

0 

T 

-   .69 

T 

22+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

PANHANDLE 

61.6 

27.7 

44.7 

84 

17 

16 

3 

563 

0 

0 

21 

0 

.01 

.01 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

PERRYTON  5  NNE 

60.2 

20.6 

40.4 

87 

18 

15 

14* 

681 

0 

0 

re 

0 

T 

-   .64 

T 

22+ 

T 

0 

0 

0 

0 

PLAINS 

61.1 

25,9 

43.5 

82 

IB 

14 

4+ 

593 

0 

0 

25 

0 

.35 

.20 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

PLAINVIEW 

59.4 

29.5 

44.5 

1.4 

84 

16 

18 

3 

569 

0 

0 

19 

0 

.00 

-   .62 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEMINOLE 

60.7 

29.4 

45.1 

82 

16 

17 

3 

551 

0 

0 

23 

0 

.36 

.10 

24 

.3 

T 

21 

1 

0 

0 

SILVERTON 

56.7 

25.6 

♦  1.2 

83 

18 

13 

4 

659 

0 

0 

22 

0 

.04 

.04 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

SPEARMAN 

61.2 

26.1 

43.7 

5.4 

86 

17 

16 

14  + 

590 

0 

0 

2  5 

0 

.00 

-   .BO 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STRATFORD 

56.6 

23.6 

40.1 

83 

18 

15 

3  + 

689 

0 

0 

2b 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUNRAY  4  SW 

61. 7M 

28.9 

45. 3M 

82 

17 

16 

3 

548 

0 

0 

19 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAHOKA 

61.4 

29.5 

45.5 

83 

18 

16 

3 

541 

0 

0 

23 

0 

.75 

.43 

25 

1.5 

0 

3 

0 

0 

TULIA 

58.8 

27.7 

♦  3.3 

84 

18 

15 

3 

603 

0 

0 

22 

0 

.01 

.01 

28 

T 

0 

0 

0 

0 

VEGA 

57.3 

26.5 

41.9 

2.4 

81 

18 

11 

3 

640 

0 

0 

22 

0 

.06 

-   .33 

.06 

15 

T 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

43.6 

1.9 

.22 

-   .38 

.2 

«    »    * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  W8  AIRPORT     //R 

59.6 

37.9 

48.8 

.4 

78 

13 

21 

3 

449 

0 

0 

9 

0 

1.64 

.75 

.80 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

ANSON 

63.9 

39.0 

51.5 

79 

17+ 

22 

3 

373 

0 

0 

5 

0 

1.94 

.87 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

ASPERMONT  2  SSW 

59.6 

31.5 

45.6 

80 

18 

20 

4+ 

539 

0 

0 

18 

0 

1.48 

.37 

.93 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

BALLINGER  1  SW 

63.2 

36.8 

50.0 

1.4 

79 

14  + 

20 

3 

414 

0 

0 

10 

0 

3.16 

2.12 

.77 

28 

T 

0 

S 

4 

0 

CHILORESS  FAA  AIRPORT 

59.9 

33.3 

46.6 

88 

17 

22 

3 

508 

0 

0 

13 

0 

.17 

-   .71 

.09 

2 

T 

0 

0 

0 

0 

CLARENDON 

58.9 

27.5 

43.2 

86 

16 

16 

19 

602 

0 

0 

22 

0 

.01 

.01 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLEMAN 

63.0 

38.9 

51.0 

-   .1 

80 

13 

21 

3 

388 

0 

0 

7 

0 

3.07 

1.78 

.75 

1 

.0 

0 

7 

3 

0 

COLORADO  CITY 

65.5 

36.7 

'l.l 

81 

17 

19 

3 

382 

0 

0 

9 

0 

1.35 

.58 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

DICKENS 

64. 9M 

33. 8M 

49.  4M 

85 

17 

19 

3 

429 

0 

0 

11 

0 

.34 

.34 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELECTRA 

59.5 

33.3 

46.4 

80 

18 

20 

4  + 

514 

0 

0 

15 

0 

.62 

.47 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

GAIL 

62. 7M 

35. 5M 

49. 1M 

83 

17 

IS 

3 

438 

0 

0 

9 

0 

.81 

.42 

24 

T 

0 

2 

0 

0 

GUTHRIE 

64. 7M 

31. OM 

47. 9M 

82 

16 

17 

3 

466 

0 

0 

17 

0 

.65 

.40 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

HASKELL 

60.2 

34.1 

47.2 

80 

16 

23 

3 

495 

0 

0 

14 

0 

1.62 

.28 

.78 

25 

T 

T 

3 

4 

1 

0 

HORDS  CREEK  DAM 

58.8 

36.4 

47.6 

77 

14 

19 

3 

462 

0 

0 

11 

0 

2.47 

.66 

1 

.0 

0 

7 

2 

0 

JAYTON 

59. 9M 

31. OM 

45.  5M 

SO 

18 

19 

3 

538 

0 

0 

18 

0 

.90 

.60 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

MATADOR 

59.8 

31.8 

45.6 

66 

IS 

22 

12  + 

534 

0 

0 

15 

0 

.43 

.24 

2 

T 

T 

3+ 

2 

0 

0 

MEMPHIS 

59.4 

29.7 

44.6 

1.8 

89 

18 

21 

4+ 

564 

0 

0 

21 

7 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MUNDAY 

63.9 

36.4 

50.2 

80 

17 

21 

3 

408 

0 

0 

LI 

0 

1.47 

.13 

.76 

25 

T 

T 

3 

4 

1 

0 

PADUCAH 

60.1 

32.7 

46.4 

84 

16 

20 

3 

515 

0 

0 

13 

0 

.34 

.31 

25 

T 

0 

1 

0 

0 

POST 

60.6 

34.1 

47.4 

64 

18 

20 

3 

489 

0 

0 

11 

0 

.31 

-   .37 

.20 

25 

1.5 

0 

2 

0 

0 

OUANAH  3  SE 

56.7 

29.2 

44.0 

.1 

83 

18 

14 

3 

583 

0 

0 

19 

0 

.44 

-   .56 

.30 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROSCOE 

61.7 

35.6 

48.7 

78 

17+ 

17 

3 

451 

0 

0 

9 

0 

1.80 

1.10 

25 

T 

0 

6 

1 

1 

ROTAN 

62.8 

37.7 

50.3 

60 

17 

19 

3 

406 

0 

0 

9 

0 

1.61 

.62 

.78 

25 

.0 

0 

5 

1 

0 

SEYMOUR 

60. 1M 

32.9m 

46. 5M 

1.5 

79 

16 

20 

4+ 

311 

0 

0 

15 

0 

1.34 

.14 

.54 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

61.4 

30.5 

46.0 

86 

17 

17 

3 

524 

0 

0 

17 

0 

.01 

.01 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

TEXAS 
FEBRUARY 

1970 

Temperature 

Precipitation 

a  § 

a  'd 
<2 

< 

•a 

a  2 

i 

0 

Q 

Q 

B 

a 

No.  ol 

Day 

H 

•I 

SZ 

Is 

a 

41 

6 

Q 

Sno 

»,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

1 

5t3 
SS 

a  S 
2  o 

a 
a 
Q 

a 

■2 

2 

o 

1 

S* 

5  k 

3  i 

S  o 

SNYDER 
TRUSCOTT 
TURKEY  2  WSW 
VERNON 
WELLINGTON  2  ENE 

59.1 
63.  8M 
62.3 

58.9 

34.1 
34.9 
34.5 
26.4 

46.6 

49. 4M 

48.4 

*2.7 

82 
85 
81 

80 

IB 
17 
17 
18 

21 
21 
19 
17 

3 

3 

3 

15  + 

507 
450 
456 
621 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

13 
12 

11 

24 

0 
0 
0 
0 

.82 
.06 
.68 
.00 

.45 
.02 
.43 
.00 

25 

23+ 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 
WINTERS  1  NNE 

58.9 
59.5 

33.1 
34.5 

46.0 
47.0 

-   .8 

79 
79 

17 
14 

17 
20 

3 
3 

526 
499 

0 
0 

0 

0 

14 
L2 

0 

0 

1.10 
2.46 

-       .28 

.45 
.96 

24 
25 

T 
.0 

T 

0 

15 

5 

7 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

47.4 

1.1 

1.09 

.04 

T 

*    «    * 
NDRTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDWELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 

60.7 
61.0 
57.7 
60.0 
57.7 

35.0 
35.9 
36.0 
38.9 
35.7 

47.9 

48.5 
46.9 
49.5 
46.7 

.2 

82 
77 
77 
82 
78 

14 
17 
19 
19 
14 

20 
19 
21 
26 
20 

3 
3 
3 
3 
3 

471 
458 
502 
430 
507 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

11 

10 
6 

11 

0 

0 
0 
0 
0 

2.01 
2.30 
5.52 

4.06 
4.69 

.47 

.65 

.75 

1.31 

1.16 

1.29 

25 
24 
25 
1 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
10 
6 
6 

1 

2 
6 
3 
6 

0 
0 

1 

2 

1 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  S 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

57.3 
60.5 
58.3 
60.9 
59.1 

36.9 

37.1 
33.6 
37.5 
33.9 

47.1 
48.8 
46.1 
49.2 
46.5 

72 

79 
79 
BO 
78 

18 

13 
14 
13 
14 

19 
18 
19 
21 
18 

3 

3 
4 
3 
3 

495 
449 
523 

435 
513 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
11 

16 

8 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

8.53 
3.40 
4.09 
2.90 
3.98 

1.47 
2.07 

1.68 
.80 
.93 

1.05 
.82 

28 
16 
25 
24 
28 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 
6 

7 
7 

6 
4 
6 
2 

4 

4 
0 
0 
1 
0 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

59. 9M 

65.3 

61.5 

58.8 

59.0 

36. 6M 

41.7 

38.7 

36.4 

40.5 

48. 3M 

53.5 

50.1 

47.6 

49.8 

-  1.1 

-  .1 

-  .5 

-  2.3 

.3 

81 
62 

80 
78 

77 

14 
18 
18  + 
19 
18 

24 
21 
20 
23 

23 

3 
4 
3 

4  + 
3 

463 
320 
411 
480 
422 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 

8 

11 

6 

0 
0 
0 
0 

0 

2.62 
4.70 
4.49 
4.54 
5.06 

.89 
1.99 
1.85 
1.54 
2.51 

1.03 
1.78 
1.68 
1.26 
1.44 

23 

6 
24 
25 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

7 
7 
8 
8 

3 

3 
2 
4 
3 

1 
2 
1 
2 
2 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

58.1 
61.2 
58.7 
59.3 
62.9 

37.3 
37.7 
36.8 
35.0 
40.5 

47.7 
49.5 
47.8 
47.2 
51.7 

.5 
-   .4 

70 
76 
78 
72 
82 

28  + 
13 
19  + 
18  + 
18 

20 
20 

21 
24 
21 

3 
3 
3 

4  + 
3 

476 
428 
475 
494 
363 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 

10 

11 

4 

0 
0 
0 
0 

0 

5.89 
6.12 
4.12 
3.68 
3.18 

3.70 
1.91 

1.45 
1.74 
.94 
1.03 
1.40 

1 
24 
24 
25 
25 

.0 
.0 

T 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 
8 
7 
6 

6 
5 
5 
3 
3 

1 
2 
0 
1 
1 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

61.2 
58.8 
57.3 
59.9 
66.3 

40.1 
38.3 
32.6 
36.6 
42.5 

50.7 
48.6 
45.0 
48.3 
54.4 

-  .6 

-  3.1 

77 
77 
72 
82 

84 

18 
13 
14 
19 
16 

21 
22 
17 
22 
24 

3 

3 

4  + 
3 
3 

396 

455 
554 
460 
294 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 

17 

10 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

7.18 
4.78 
4.63 
4.08 
5.16 

2.54 
2.12 

1.56 
1.75 
1.15 
1.12 
1.60 

25 
24 
25 

1 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

10 
7 

e 

6 
8 

6 
3 
4 
4 
3 

2 
2 
1 
1 
2 

GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

64.9 
63.  3M 
59.8 
63.1 
57.5 

37.8 
39. 8M 
33.2 
39.1 
35.6 

51.4 
51. 6M 
46.5 
51.1 
46.6 

-   .8 

82 
78 
80 
81 
78 

13 

17+ 
14 
13 
14 

20 
20 
18 
21 
22 

3 
3 

4  + 
3 
4+ 

377 
369 
509 
38? 
511 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
15 
7 
8 

0 

8 

0 
0 

4.53 
3.23 
3.24 

4.04 
5.38 

1.62 

1.07 

1.13 

.85 

1.55 

1.60 

25 
24 
25 
24 
25 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

7 
6 
8 

6 
3 
3 
3 
6 

1 
1 
0 
1 
2 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

56.0 
60.6 
59. 7M 
58.9 
63.5 

34.3 

37.3 
37. 5M 
31.6 
37.8 

45.2 
49.0 
48. 6M 
45.3 

50.7 

-  1.7 

-  .8 

72 
79 

79 
77 
80 

19 
14 

14 
18 
13 

20 
24 
23 
17 
20 

4+ 
4  + 
3 
3 
3 

550 
442 
450 
548 
395 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
8 
6 

17 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

6.93 
4.21 
3.31 
1.73 

4.48 

3.62 

1.50 

1.16 

.83 

.54 

1.17 

2 

25 
24 
25 

24 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
7 
6 
5 

6 

5 

4 
4 
1 
5 

3 

1 
0 
0 

1 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

58.9 
62.8 
57.4 
64.3 
56.0 

36.6 

38.1 
35.6 
42.2 
35.4 

47.8 
50.5 
46.5 
53.3 
45.7 

-  1.7 

80 
78 
78 
62 

74 

19 
14 
19 
18 
19 

22 
19 
21 
25 
23 

4  + 
3 

4 
3 
4  + 

475 
402 
513 
324 
531 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

10 

15 

3 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

5.06 
2.47 
6.19 
2.86 

6.81 

3.12 

1.55 
.51 
1.43 
1.11 
1.46 

25 
25  + 
25 
1 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

e 

8 
5 

9 

4 
2 
6 
3 
6 

1 

0 

1 

I 

2 

MARLIN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

63.4 
60.7 
59.2 
58.6 
60.7 

39.9 

37.6 
37.2 
36.7 
38.0 

51.7 
49.2 
48.2 
47.7 
49.4 

-  2.3 

81 
81 
73 
77 
80 

18 
19 
18 
19 
13 

23 
23 
19 
23 
22 

r 

3 
3 

366 
435 
466 
481 
432 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
10 
7 
9 

0 
0 
0 

0 
0 

4.07 
4.09 
5.87 
4.48 
4.28 

1.68 
1.34 

1.36 
1.04 
1.20 
1.50 
1.19 

24 

1 

1 

25 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

8 

9 

8 

7 

2 
3 

5 
3 

5 

2 

2 
2 
2 
1 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

58.4 
61.8 
55.8 
56.4 
59.2 

37.4 
36.1 
34.3 
34.5 
36.8 

47.9 
49.0 
*5.1 
45.5 
48.0 

-  1.0 

7B 
80 
72 
72 
79 

19 
13 
19 
14 
14 

23 
18 
18 
18 
24 

3 

3 
3 
4 
3 

470 
444 
553 
540 
470 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

9 

12 
13 
14 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

4.32 
2.02 
6.00 
5.95 
4.49 

2.55 

1.28 
.85 
1.69 
1.18 
1.13 

25 

24 

2 

25 

24 

.0 

T 
T 

.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

9 
5 

10 
8 

7 

4 
2 
5 
6 
5 

1 
0 
2 

3 

1 

PUTNAM 
OUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

61.6 

M 
61.6 
60.3 
63.9 

38.5 

M 
38.2 
35.6 
42.2 

50.1 

M 
49.9 
48.0 
53.1 

78 
72 
79 
80 

80 

13 

17 
13 
14 
18 

21 

21 
20 

21 

24 

3 
3 
3 

I 

410 

418 
471 
331 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

10 
9 

10 

13 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.27 
3.80 
3.67 
3.19 
5.62 

1.19 

.84 
2.00 
1.29 

.85 
1.39 

23 

1 
24 
25 

24 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
7 
7 
6 

1 
3 
3 
3 

4 

0 
1 
1 
0 
i 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

56.3 
58.6 
61.0 
61.2 
62.1 

34.8 
34.3 
38.8 
39.2 
39.7 

45.6 
46.5 
49.9 
50.2 
50.9 

-  .5 

-  1.7 

71 
78 

79 
82 

80 

19  + 

14 

13 

19 

19 

18 
18 
19 
24 
23 

3 
3 
3 

3 

3 

536 
512 
414 
406 
387 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

15 

8 

3 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

6.22 
4.15 
3.89 
3.92 

5.18 

2.85 
2.37 

1.25 

.85 

.90 

1.12 

1.42 

2 
25 

24 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
6 
6 
8 

6 
5 

4 
3 

4 

3 

0 
0 
2 
2 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT           R 

WAXAHACHIE 

59.4 
59.9 
59.4 

61.1 

32.1 

38.8 
40.6 
39.0 

45.8 
49.4 
50.0 
50.1 

-  2.3 

-  1.5 

76 
82 
60 
78 

18  + 
19 
18 
18 

17 
24 
25 
21 

3 
3 
3 
3 

533 
432 
414 
411 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

15 
3 
3 

7 

0 
0 
0 
0 

2.24 
4.07 
3.62 
5.81 

.92 

1.40 

.78 
1.05 
1.43 
1.45 

15 
25 
24 
25 

T 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
7 
7 
9 

z 

3 
2 
5 

0 
2 
2 

1 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

58.0 
59.8 

33.5 

37.1 

45.8 
48.5 

-   .9 

78 

80 

14 
19 

18 
25 

3 
3 

530 
457 

0 
0 

0 
0 

17 

7 

0 
0 

3.94 

4.30 

1.48 

1.00 
1.16 

25 
25 

.0 
.0 

0 
0 

6 
6 

4 

4 

1 
2 

DIVISION 

48.7 

-   .2 

4.36 

1.96 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

TEXAS 
FEBRUARY 

1970 

Temperature 

Precipitation 

>  JS 

|| 
>  3 

> 
< 

■a 
|z 

i§ 

«  2 

a 

1 

0 

Q 

a 

0 
« 
& 

a 

a 

No.  of  Days 

■3 
o 

•3 

sz 

s  a 

9    0 

a 

a 
6 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■S-o 

11 

a  o 

i  § 

a 

£ 

i 

o 
o 

2 

p 

3  J 

si 

g  » 

•-•  ? 

*    *    » 
EAST  TEXAS           04 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVULE 

65.  4M 

62.5 

64.3 

62.0 

61.2 

40. 7M 

37.9 

38.9 

34.1 

36.1 

53. 1M 

J0.2 

51.6 

48.1 

48.7 

78 
78 
79 
77 
78 

16 
19+ 
18 
19 

19 

23 
22 
21 
20 
22 

3 

10+ 

3 

4+ 
3 

337 
409 
370 
466 

451 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

5 
10 

7 
14 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

2.37 
6.23 
4.90 
4. 48 
3.51 

-   .92 

.95 

1.95 
1.62 
1.70 
1.03 

1 

2 

1 
25 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
5 
6 
6 

3 
5 

4 
3 
2 

0 
3 

CLARKSVILLE  2  E 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CRDCKETT 

56.1 
63.4 
63.2 
64.8 
62.4 

33.2 

36.4 
43.3 
39.2 
36.4 

44.7 
49.9 
53.3 
52.0 
49.4 

71 
79 
78 
79 
78 

19 
19 
18 
19 

19 

18 
23 
25 
24 
23 

3 

4  + 
3 
4 
4 

561 
418 
327 
362 

427 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 

11 

3 
8 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

5.17 
1.90 
4.49 
3.07 
4.44 

1.72 
.91 

1.07 
.96 

1.50 

2 

16 

1 

16 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

4 
8 

6 
7 

3 
1 
4 
3 
3 

DAINGERFIELD  9  S 

DIALVILLE  2  r, 

EMORY 

EVAOALE 

FAIRFIELD 

61.6 

61.4 
57.1 
65.1 
62. OM 

39.5 

40.0 
34.3 
36.3 

40. 3M 

50.6 
50.7 
45.7 
50.7 
51.  2M 

75 
77 
72 
77 
77 

18 
18 
19 
19 
18 

21 
21 
20 
22 
23 

3 
3 

4  + 
11 
3 

398 

392 
533 
393 
380 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

5 
15 
12 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

5.04 
3.9B 
5.31 
2.68 
5.36 

1.65 
1.00 
1.18 
.81 
1.68 

1 
24 
25 

2 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 

8 
4 
6 

5 

4 
6 
3 

4 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER 
GROVETON  1  SE 
HEMPHILL 

64.6 
59. 4M 
60,8 
66.4 
63.4 

41.8 
33. 6M 
35.9 
38.6 
36.8 

53.2 
46. 5M 
48.4 
52.5 
50.1 

79 
78 
77 

77 
77 

IB 
19 
19 
18  + 
19 

23 
19 
19 
23 
20 

3 
3 
3 

4  + 
4 

326 
511 
457 
342 
413 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

14 

10 

9 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

4.11 
5.04 
4.51 
4.29 
3.35 

1.24 
1.68 
1.50 
1.19 
1.31 

1 
25 
25 
15 
16 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
6 

6 

4 
5 
3 
5 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

63.6 
59.6 
63.3 
63.2 
63.1 

40.7 
35.0 
40.9 
34.4 
39.9 

52.2 

47.3 
52.1 
48.8 
51.5 

-  1.4 

79 
76 
78 
78 
78 

19 
19 
19 
19 
18 

25 
20 
24 
21 
21 

3 
3 

4  + 

5  + 
3 

352 

486 
356 
448 
372 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

10 
4 

13 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

3.01 
4.77 
3.19 
3.74 
3.71 

.76 
-   .78 

.84 
2.00 

.88 
1.10 
1.32 

25 
25 
25 

25  + 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

8 
6 
5 

7 

3 

5 

3 
3 
3 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

64.3 
63.1 
66.4 
58.4 
63.9 

32.0 

40.0 
39.2 
32.8 
35.6 

48.2 

51.6 
52.8 
45.6 
49.8 

-  2.1 

77 
77 
77 
76 
78 

19 
17 
18 
19 
19 

16 
25 

23 
18 
23 

4 

4  + 
4  + 
4  + 
4 

466 
370 
334 
536 
422 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
7 
B 

16 
13 

0 

0 
0 
0 
0 

2.90 
5.20 
3.48 
4. 83 
2.25 

-  1.09 

.88 
1.75 
1.43 
1.62 

.81 

2 
2 
2 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
5 
7 
3 

3 
3 
2 
4 
2 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

60.5 
62.3 
65.2 
65.2 
59.8 

34.2 

36.9 
39.8 
41.9 
33.1 

47.4 
49.6 
52.5 
53.6 
46.5 

-  3.4 

-  .3 

-  4.0 

78 
7B 
80 
79 

76 

19 
19 
18 

19 
19 

21 
24 
23 
24 
22 

4  + 
4  + 
3 
3 
3 

488 
427 
34B 
315 

515 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

11 

7 

5 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

3.  89 
3.76 
3.94 
3.35 

4.98 

.13 
.97 

1.40 
1.20 
1.39 
1.02 
1.84 

25 

25 

1 

1 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 
4 
6 
6 

3 

4 
3 

3 

3 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

60.8 
58.4 
56.  4M 
61.6 
64.  B 

36.9 

31.8 
33. 6M 
36.9 
34.8 

48. 9 

45.1 
46. OM 
49.3 
49.8 

-  2.7 

-  2.4 

74 
72 
73 
79 

78 

18 

19+ 

19 

19 

19 

20 
21 
19 
23 
22 

3 
4  + 

4  + 
4+ 

5  + 

448 
550 
526 
435 
419 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
17 

15 
10 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

5.30 
5.46 
5.17 
4.64 
3.41 

.43 

1.46 
1.74 
1.86 
1.56 

1.75 

1 
2 
2 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
7 
5 

4 

5 

4 
3 
3 
3 

PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  WSW 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

59.5 
62.5 
67.7 
59.0 
62.5 

37.5 
40.8 

M 
37.3 
38.4 

48.5 
51.7 

M 
48.2 
50.5 

-  3.2 

78 
78 
80 
77 
78 

19 
18 
18 
19 
19 

21 
21 

21 
22 

3 
3 

4  + 
4 

456 
365 

465 

404 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
4 

5 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

4.46 
4.36 
3.56 
3.  88 
3.36 

1.25 
-   .69 

1.40 
1.25 

1.07 
1.50 

1.21 

25 
24 
16 
25 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

6 

s 

7 
5 

4 
4 
3 
2 
3 

SIMMS  2  NNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 

60.4 
57.2 
59. 1M 
65.7 
59.4 

35.3 
34.1 
34. OM 
36.7 
35.4 

47.9 
45.7 
46. 6M 
51.2 
47.4 

72 
73 

75 
81 
76 

18 

19 
19 
19 
19 

IB 
19 
19 
24 
20 

3 

4  + 
4  + 
4  + 
3 

475 
334 
312 
380 
485 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
14 
15 

11 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

5.58 
5.95 
4.77 
3.30 
5.21 

1.86 
2.14 
1.86 
1.27 
1.46 

2 
2 
2 
2 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

10 
7 
6 
4 
9 

5 
5 

4 
3 

4 

WARREN 
WILLS  POINT 

65.7 
56.7 

39.0 
34.5 

52.4 
45.6 

79 
75 

18 
19 

21 

19 

4 

4  + 

347 

537 

0 
0 

0 
0 

8 
15 

0 

0 

3.33 
6.05 

1.87 

1.18 

1 
25 

.0 
.0 

0 
0 

4 
9 

2 

7 

2 

DIVISION 

49.5 

-  2.2 

4.22 

.40 

T 

*    *    * 
TRANS  PECOS          05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

61.8 
62.8 
62.8 
71.0 
57.6 

33.0 
37.1 
36.7 
36.6 
37.4 

47.4 
50.0 
49.8 
53.8 
47.5 

-  3.3 

-  1.7 

79 
B3 
82 

86 
74 

18 
16 
19+ 
18 

18 

19 
26 
28 

19 
23 

3 
3 
1 
3 
3 

487 
416 
426 
306 
481 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

15 
4 
B 
6 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

.94 
1.68 
1.36 

.77 
1.82 

.49 
.78 

.60 
.50 
.65 
.62 
1.13 

23 
23 
23 
24 
22 

.0 
.0 
.0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

3 

2 
2 

1 
1 
1 
1 
2 

0 
0 
0 

0 

1 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

FABENS 

61.9 
63.3 
63.4 
65.3 
62.9 

29.3 

35.7 
38.6 
39.3 
30.5 

45.6 

49.5 
51.0 
52.3 
46.7 

3.2 

77 
83 
86 
78 
76 

17 
19  + 
19 
17 
18 

18 
25 
25 
21 

16 

4 
4 

4 
3 
3 

337 
427 
385 
348 
505 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

19 

7 
3 

4 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

1.21 

1.48 

1.72 

.55 

.58 

.14 

.53 
.60 
1.13 
.20 
.23 

24 
24 
22 
20 
24 

.1 

.0 

.0 

1.7 

2.0 

T 
0 
0 

T 
0 

20 
21 

4 

6 
3 
3 

3 

1 
1 
1 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

66. 8M 
62.3 
63.6 
65.9 

32. 7M 
34.4 
31.8 
35.5 

49.  8M 
46.4 
47.7 
50.7 

81 
87 
85 
78 

18 
18 
18 
17 

15 
27 
23 
20 

3 
3 

17+ 
3 

421 

463 
478 
396 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

15 

10 

17 

5 

0 
0 
0 
0 

1.10 

1.58 

1.37 

.54 

.55 
.60 
.44 
.21 

24 
24 
24 
24 

.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

5 
6 
6 
3 

1 

1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

MARFA  NO  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

63.3 
68. 9M 
65.3 
57.0 
63.6 

29.9 

31. 8M 
35.9 
32.3 
3B.1 

46.6 

50. 4M 
50.6 
44.7 
50.9 

80 
84 
83 

72 
84 

17 
17 
17 
17 
19 

19 
20 
25 
IB 
24 

3 

3 
3 

5  + 

4 

507 
405 
397 
563 
388 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

22 

16 

7 

13 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.20 

.82 

1.62 

1.71 
1.15 

.67 
.49 
.80 
.40 
.73 

24 
24 
24 
21 
22 

T 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
6 
6 

2 

1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Sution  Index 
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No.  ol  Days 
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Max. 
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O  o 

i  o 

0 
Q 

s 

0 

9 

O 

7. 

0 

■ 

s 

0 

o 

U 

si 

S  | 

x  \ 

PECOS 

65.3 

31.9 

46.6 

67 

18 

20 

1 

453 

0 

0 

16 

0 

1.60 

.91 

24 

T 

0 

4 

0 

PENWELL  1  SSE 

66.1 

34.5 

50.3 

61 

19  + 

19 

3 

407 

0 

0 

11 

0 

1.42 

.60 

24 

.3 

0 

5 

0 

PRESIDIO 

72.8 

38.4 

55.6 

-   .3 

86 

18 

20 

20  + 

256 

0 

0 

6 

0 

.85 

.65 

.50 

24 

.0 

0 

2 

0 

RED  BLUFF  DAM 

64.4 

36.1 

50.3 

82 

17 

26 

3 

408 

0 

0 

9 

0 

.90 

.56 

24 

.0 

0 

3 

0 

SALT  FLAT  10  ENE 

60.6 

30.2 

45.4 

76 

18 

20 

19 

544 

0 

0 

19 

0 

.80 

.50 

24 

.0 

0 

2 

0 

SANDERSON 

63.0 

35.6 

49.3 

87 

19 

24 

4  + 

434 

0 

0 

7 

0 

1.07 

.87 

22 

.0 

0 

2 

0 

SHEFFIELD 

66.5 

37.5 

52.0 

83 

18* 

20 

3 

359 

0 

0 

7 

0 

1.16 

.68 

22 

.0 

0 

3 

0 

SIERRA  BLANCA 

61. 7M 

30. 6M 

46. 2M 

74 

17 

20 

3 

517 

0 

0 

16 

0 

.27 

.12 

20 

T 

0 

1 

0 

0 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

63.6 

32.1 

47.9 

84 

17 

24 

16  + 

471 

0 

0 

16 

0 

.72 

.52 

24 

T 

0 

2 

1 

0 

YSLETA 

63.9 

32.9 

46.4 

75 

18 

18 

3 

458 

0 

0 

13 

0 

.71 

.29 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

49.2 

-  1.2 

1.13 

.72 

.1 

*    *    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

63.6 

43.2 

53.4 

81 

19 

26 

3 

316 

0 

0 

1 

0 

1.40 

.52 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

BIG  LAKE  NO  2 

61.5 

33.7 

47.6 

82 

19 

18 

3 

480 

0 

0 

10 

0 

2.02 

.58 

23 

.0 

0 

6 

2 

0 

BLANCO 

61.9 

36.8 

50.4 

-  1.3 

82 

19 

16 

3 

404 

0 

0 

7 

o 

3.96 

1.42 

1.15 

24 

.0 

0 

8 

3 

1 

60ERNE 

62.4 

39.3 

50.9 

-  2.2 

80 

19 

24 

4  + 

391 

0 

0 

6 

0 

3.76 

1.43 

1.47 

24 

T 

0 

7 

2 

1 

BRACKETTVILLE 

65. 4M 

35.  7M 

50.  6M 

60 

19 

24 

5  + 

397 

0 

0 

4 

0 

2.70 

1.10 

22 

.0 

0 

4 

3 

1 

BRADY  2NNW 

60.4 

35.5 

46.0 

83 

19 

16 

3 

472 

0 

0 

12 

0 

2.61 

.76 

24 

T 

0 

6 

3 

0 

BURNET 

65.6 

41.3 

53.5 

65 

18 

23 

3 

319 

0 

0 

5 

0 

3. 88 

1.14 

24 

.0 

0 

6 

4 

2 

CAMP  WOOD 

67.5 

41.2 

54.4 

64 

18 

21 

3 

292 

0 

0 

5 

0 

2.40 

.77 

21 

.0 

0 

4 

3 

0 

CARTA  VALLEY 

67.7 

40.2 

54.0 

85 

18 

16 

3 

300 

0 

0 

4 

0 

1.8B 

1.08 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

COPE  RANCH 

60.6 

32.5 

46.6 

81 

19 

17 

4  + 

510 

0 

0 

16 

0 

1.50 

.39 

25 

T 

T 

3 

7 

0 

0 

DEL  RIO  WB  AP 

65.4 

44.4 

54.9 

-  1.3 

81 

18 

26 

3 

277 

0 

0 

1 

0 

1.61 

.73 

.94 

22 

T 

0 

4 

1 

0 

EDEN  1 

65.6 

39.8 

52.7 

82 

18 

17 

3 

339 

0 

0 

5 

0 

1.73 

.52 

22 

.0 

0 

4 

2 

0 

ELOORADO  11  NW 

59.9 

34.4 

47.2 

82 

19 

16 

3 

494 

0 

0 

9 

0 

1.14 

.28 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

FREDERICKSBURC 

64.9 

42.1 

53.5 

87 

18 

22 

3 

317 

0 

0 

4 

0 

2.15 

.70 

23 

T 

0 

6 

2 

0 

JOHNSON  CITY 

63.2 

36.4 

50.8 

86 

19 

19 

3 

393 

0 

0 

7 

0 

4.54 

1.34 

6 

.0 

0 

8 

4 

2 

JUNCTION 

66.7 

39.4 

53.1 

86 

18 

16 

3 

329 

0 

0 

6 

0 

2.64 

1.01 

24 

T 

0 

b 

2 

1 

JUNO 

63.1 

37.5 

50.3 

84 

19 

18 

3 

404 

0 

0 

6 

0 

1.47 

.47 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

KERRVULE 

63.6 

36.0 

49.6 

-   .3 

85 

19 

19 

10  + 

420 

0 

0 

12 

0 

2.79 

.72 

.98 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

LAMPASAS 

61.4 

35.2 

48.3 

-  2.2 

85 

19 

20 

3 

461 

0 

0 

12 

0 

4.05 

1.85 

1.01 

1 

.0 

0 

8 

4 

1 

LANGTRY 

65.1 

38.5 

51.6 

84 

19 

23 

3 

362 

0 

0 

7 

0 

.91 

.45 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

LEAKEY  NO  2 

66.6 

41.0 

53.6 

84 

18 

21 

3 

303 

0 

0 

5 

0 

2.73 

.82 

24 

.0 

0 

4 

3 

0 

LLANO 

62.6 

36.9 

49.8 

-  1.0 

85 

19 

20 

3 

419 

0 

0 

9 

0 

2.96 

1.05 

.88 

24 

.0 

0 

7 

3 

0 

MASON 

62.9 

37.0 

50.0 

85 

19 

16 

3 

417 

0 

0 

6 

0 

4.18 

1.05 

25 

.0 

0 

6 

5 

1 

MC  CAMEY 

61.9 

35.6 

48.8 

82 

19 

24 

3 

448 

0 

0 

7 

0 

1.36 

.34 

24 

.0 

0 

6 

0 

s 

MEDINA 

64.0 

36.4 

50.2 

84 

19 

20 

3 

408 

0 

0 

9 

0 

3.93 

1.30 

24 

T 

0 

8 

2 

2 

MENARD 

65.3 

37.7 

51.5 

85 

18 

15 

3 

373 

0 

0 

6 

0 

1.91 

.74 

.61 

1 

T 

0 

4 

2 

0 

MERTZDN 

65. 2M 

36.9M 

51. 1M 

62 

18 

17 

3 

383 

0 

0 

9 

0 

1.19 

.49 

24 

T 

0 

2 

0 

0 

OZDNA 

61.1 

35.6 

46.4 

84 

19 

16 

3 

459 

0 

0 

6 

0 

1.70 

.48 

25 

.0 

0 

4 

0 

0 

PAINT  ROCK 

65.4 

37.9 

51.7 

80 

18  + 

19 

3 

367 

0 

0 

7 

0 

2.26 

1.24 

.70 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

PANDALE 

63.5 

37.7 

50.6 

86 

19 

20 

4  + 

396 

0 

0 

7 

0 

.90 

.50 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

PRADE  RANCH 

2.71 

.61 

23 

.0 

0 

5 

3 

0 

RANKIN 

63.9 

37.4 

50.7 

82 

18 

24 

3 

394 

0 

0 

6 

0 

1.52 

.53 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

ROBERT  LEE 

63.4 

36.0 

49.7 

81 

13 

16 

4  + 

420 

0 

0 

10 

0 

1.47 

.56 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

ROCKSPRINGS 

65.5 

39.1 

52.3 

77 

11 

20 

3 

351 

0 

0 

2 

0 

1.81 

.82 

23 

T 

0 

4 

2 

0 

SAN  ANGELO  DAM 

59.7 

35.5 

47.6 

76 

19+ 

18 

3 

481 

0 

0 

6 

0 

1.41 

.34 

25 

.0 

0 

e 

0 

0 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

62.6 

38.8 

50.8 

.3 

82 

18 

16 

3 

391 

0 

0 

5 

0 

1.31 

.41 

.39 

24 

.9 

0 

5 

0 

0 

SAN  SABA 

61.2 

39.9 

50.6 

82 

19 

23 

3 

398 

0 

0 

7 

0 

2.81 

.80 

24 

.0 

0 

5 

4 

0 

SDNORA 

65.5 

36.9 

51.2 

84 

18 

17 

3 

376 

0 

0 

7 

0 

1.44 

.57 

22 

T 

0 

3 

1 

0 

STERLING  CITY 

61.4 

32.0 

46.7 

80 

14 

15 

3 

504 

0 

0 

16 

0 

1.53 

.59 

.52 

24 

T 

0 

4 

1 

0 

UVALDE 

66.0 

43.5 

55.8 

80 

18 

23 

3 

252 

0 

0 

2 

0 

1.96 

1.23 

24 

.0 

0 

2 

2 

1 

WATER  VALLEY 

62.2 

32.4 

47.3 

80 

14 

15 

*+ 

466 

0 

0 

12 

0 

1.67 

.56 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

50.8 

-  1.7 

2.25 

.66 

T 

*    •    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 

63.3 

42.8 

53.1 

-   .7 

79 

18 

23 

3 

330 

0 

0 

3 

0 

5.70 

3.12 

2.22 

6 

T 

0 

7 

4 

2 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

66. 7M 

48. 3M 

58. 5M 

76 

14 

182 

0 

0 

2 

0 

1.65 

.75 

24 

■  0 

0 

3 

2 

0 

BEEVILLE  5  NE 

67.1 

46.2 

56.7 

-  1.8 

80 

19 

31 

3 

231 

0 

0 

2 

0 

1.61 

-   .15 

.59 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

BRENHAM 

63.6 

41.3 

52.6 

-  1.3 

79 

19 

25 

4  + 

344 

0 

0 

3 

0 

2.59 

-   .52 

.53 

24 

.0 

0 

7 

1 

0 

CANYON  DAM 

62.9 

42.0 

52.5 

79 

19 

27 

3 

346 

0 

0 

3 

0 

4.47 

1.39 

6 

.0 

0 

7 

3 

2 

CHAPMAN  RANCH 

70.1 

49.4 

59.8 

76 

18 

28 

3 

152 

0 

0 

1 

0 

1.09 

.61 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

COLUMBUS 

64.9 

41.5 

53.2 

81 

19 

27 

4+ 

329 

0 

0 

8 

0 

2.66 

-   .75 

.51 

1 

.0 

0 

7 

2 

0 

CORPUS  CHRISTI 

66.0 

52.8 

60.4 

77 

18 

34 

3 

137 

0 

0 

0 

0 

.87 

.67 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

69.0 

49.0 

59.0 

-  1.4 

78 

18 

30 

3 

168 

0 

0 

2 

0 

1.01 

-   .69 

.74 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

CUERO  3  E 

M 

M 

M 

29 

7+ 

0 

0 

4 

0 

.50 

.50 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

ELGIN 

65.9 

43.3 

54.6 

79 

18 

23 

3 

289 

0 

0 

3 

0 

5.05 

1.76 

24 

.0 

0 

7 

3 

2 

FLATONIA  2  W 

67.4 

44.1 

55.8 

-   .5 

81 

IB 

27 

3 

258 

0 

0 

3 

0 

4.16 

1.38 

1.36 

7 

.0 

0 

7 

4 

1 

FLORESVILLE 

68.6 

40.3 

54.6 

81 

19 

29 

12  + 

284 

0 

0 

6 

0 

3.51 

1.25 

24 

.0 

0 

7 

3 

1 

GOLIAD 

69.  3 

47.2 

58.3 

80 

18 

29 

3 

186 

0 

0 

1 

0 

1.58 

-   .65 

.91 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

GONZALES 

65.9 

41.6 

53.8 

82 

19 

26 

3 

306 

0 

0 

5 

0 

2.53 

.21 

.87 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

HALLETTSVILLE 

68.6 

44.4 

56.5 

-   .2 

80 

18  + 

27 

3 

235 

0 

0 

4 

0 

2.49 

.81 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

HONDO 

65.4 

41.6 

53.5 

-  2.4 

61 

19 

25 

3 

315 

0 

0 

4 

0 

3.76 

1.93 

1.62 

24 

.0 

0 

i 

2 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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KENEDY 

70.3 

M 

M 

82 

18 

28 

3 

0 

0 

2 

0 

2.39 

.96 

23 

.0 

0 

5 

2 

0 

KlNGSVILLE 

72.1 

49.1 

60.6 

84 

18 

26 

3 

137 

0 

0 

2 

0 

.92 

.74 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

LA  GRANGE 

66.7 

44.3 

55.5 

79 

18 

26 

3 

262 

0 

0 

3 

0 

3.41 

.79 

1 

.0 

0 

7 

4 

0 

LEXINGTON 

61.5 

40.2 

50.9 

BO 

19 

25 

3 

392 

0 

0 

5 

0 

5.49 

1.61 

7 

.0 

0 

8 

4 

2 

LULING 

64.4 

41.0 

52.7 

-  1.7 

80 

19 

25 

4 

339 

0 

0 

5 

0 

4.01 

1.60 

1.87 

7 

.0 

0 

7 

2 

1 

MATHIS 

69.9 

45.6 

57.8 

83 

19 

30 

4  + 

203 

0 

0 

2 

0 

1.46 

.77 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

NATALIA 

69.5 

44.0 

56.8 

83 

18 

24 

3 

223 

0 

0 

3 

0 

3.54 

1.12 

23 

.0 

0 

6 

3 

1 

NEW  BRAUNFELS 

67.1 

42.1 

54.6 

-  2.0 

84 

19 

28 

4  + 

287 

0 

0 

6 

0 

4.36 

1.94 

1.27 

23 

.0 

0 

7 

4 

2 

NIXON 

68.  B 

44.4 

56.6 

85 

19 

28 

3 

229 

0 

0 

3 

0 

3.60 

.98 

23 

.0 

0 

6 

3 

0 

RED  ROCK 

63.3 

41.4 

52.4 

79 

19 

25 

3 

348 

0 

0 

6 

0 

4.50 

1.55 

7 

.0 

0 

9 

3 

2 

REFUGIO 

70.4 

47.9 

59.2 

79 

IB 

28 

3 

168 

0 

0 

4 

0 

1.13 

.83 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

ROBSTOWN 

70.3 

48.4 

59.4 

83 

19 

32 

3 

163 

0 

0 

1 

0 

1.24 

.54 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

RDCKPORT 

67.3 

50.8 

59.1 

73 

24  + 

31 

3 

163 

0 

0 

1 

0 

1.12 

.70 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAN  ANTONIO  KB  AIRPORT   R 

66.1 

43.5 

54.8 

-   .6 

80 

18 

25 

3 

282 

0 

0 

4 

0 

2.66 

1.01 

1.22 

23 

T 

0 

6 

1 

1 

SAN  MARCOS 

64,5 

39.0 

51.8 

-  1.6 

80 

19 

23 

4 

363 

0 

0 

6 

0 

3.98 

1.26 

1.48 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

SEALY 

67.4 

44.3 

55.9 

-   .8 

78 

18 

26 

3 

250 

0 

0 

4 

0 

2.66 

-   .46 

1.10 

6 

.0 

0 

7 

1 

1 

5EGUIN 

67.4 

44.9 

56.2 

.6 

83 

18 

26 

3 

249 

0 

0 

3 

0 

2.62 

.38 

.82 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

SINTON 

71.1 

49.4 

60.3 

82 

18 

29 

3 

140 

0 

0 

1 

0 

1.50 

1.15 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

SMITHVILLE 

63.5 

39.6 

51.6 

-  3.4 

80 

19 

26 

3 

371 

0 

0 

8 

0 

4.07 

1.31 

1.21 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

SOMERVILLE  DAM 

61.8 

40.2 

51.0 

75 

19  + 

25 

4  + 

386 

0 

0 

4 

0 

3.31 

.98 

7 

.0 

0 

7 

3 

0 

WASHINGTON  STATE  PARK 

66.1 

42.2 

54.2 

78 

18 

26 

3 

295 

0 

0 

3 

0 

2. 82 

.75 

7 

.0 

0 

8 

3 

0 

YOAKUM 

69.0 

45.8 

57.4 

81 

18 

28 

3 

210 

0 

0 

2 

0 

1.80 

.70 

23 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

55.7 

-  1.0 

2.77 

.40 

T 

*    •    * 
UPPER  COAST         08 

ALVIN 

65.6 

42.6 

54.1 

78 

19 

27 

4 

303 

0 

0 

4 

0 

2.03 

.69 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

ANAHUAC  TBCD 

64.0 

41.6 

52.8 

72 

23  + 

26 

3 

336 

0 

0 

7 

0 

2.18 

1.14 

2 

.0 

0 

4 

1 

1 

ANGLETON  2  W 

65.5 

42.5 

54.0 

-  3.6 

75 

19  + 

27 

4  + 

303 

0 

0 

4 

0 

2.25 

-  1.59 

.90 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

BAY  CITY  WATERWORKS 

66.4 

45.6 

56.1 

75 

15 

28 

3 

244 

0 

0 

2 

0 

1.64 

.43 

1 

.0 

0 

5 

0 

0 

BAYTOWN 

65.1 

44.9 

55.0 

73 

11 

27 

3 

272 

0 

0 

2 

0 

3.22 

-  1.00 

1.96 

1 

.0 

0 

5 

1 

1 

CLEVELAND 

64.8 

36.7 

50.8 

80 

19 

24 

4 

398 

0 

0 

11 

0 

2.69 

.98 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

DANEVANG  2  SE 

66.6 

46.6 

56.7 

-  1.3 

76 

14 

29 

3 

226 

0 

0 

1 

0 

2.00 

-  1.02 

.60 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

66.4 

45.9 

56.2 

76 

19+ 

29 

3 

248 

0 

0 

4 

0 

1.63 

-  1.16 

.42 

7 

.0 

0 

5 

0 

0 

EL  CAMPD 

67.8 

46.0 

56.9 

77 

14 

26 

3 

224 

0 

0 

2 

0 

2.82 

1.25 

15 

.0 

0 

6 

2 

1 

FREEPORT  2  NW 

65.0 

46.3 

55.7 

75 

15 

29 

4 

258 

0 

0 

2 

0 

2.28 

.50 

9 

.0 

0 

6 

1 

0 

GALVESTON  WB  CITY        R 

61.1 

51.0 

56.1 

-   .7 

68 

18 

32 

3 

244 

0 

0 

1 

0 

1.33 

-  1.55 

.73 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

HDUSTON  INCONT  AP 

64.8 

42.9 

53.9 

.1 

78 

18 

27 

3 

309 

0 

0 

4 

0 

2.52 

-  1.13 

1.08 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

67.7 

45.6 

56.7 

.9 

81 

18 

28 

3 

235 

0 

0 

2 

0 

3.02 

-   .42 

1.14 

1 

.0 

0 

5 

3 

1 

LIBERTY 

65.9 

39.4 

52.7 

-  3.8 

79 

19 

24 

5 

343 

0 

0 

8 

0 

3.78 

-   .43 

1.85 

1 

.0 

0 

5 

3 

1 

MATAGORDA  NO  2 

65.5 

47.4 

56.5 

-  2.2 

74 

28  + 

29 

3 

236 

0 

0 

1 

0 

1.29 

-1.77 

.50 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

NEW  GULF 

65.6 

44.4 

55.0 

76 

19+ 

27 

3 

277 

0 

0 

3 

0 

2.22 

.55 

7 

.0 

0 

7 

2 

0 

ORANGE  *  NW 

63.2 

38.8 

51.0 

73 

15 

26 

4 

386 

0 

0 

7 

0 

2.70 

.86 

25 

.0 

0 

5 

3 

0 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

65.0 

46.8 

55.9 

75 

14 

29 

3 

252 

0 

0 

1 

0 

1.73 

.57 

23 

.0 

0 

5 

1 

0 

PIERCE  1  E 

65.6 

43.0 

54.3 

-  1.6 

78 

15 

27 

3 

299 

0 

0 

4 

0 

2.02 

-  1.14 

.60 

7 

.0 

0 

6 

1 

0 

POINT  COMFORT 

63. 7M 

46. 3M 

56. OM 

72 

24 

29 

3 

247 

0 

0 

1 

0 

2.38 

.0 

0 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

65.6 

43.2 

54.4 

-  1.6 

77 

14 

26 

3  . 

293 

0 

0 

3 

0 

2.88 

-  1.57 

1.16 

24 

.0 

0 

4 

3 

2 

PORT  LAVACA  NO  2 

67.4 

49.9 

58.7 

76 

18 

31 

3 

177 

0 

0 

1 

0 

1.91 

.72 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

PORT  0  CONNOR 

65.3 

49.5 

57.4 

74 

15 

32 

4  + 

212 

0 

0 

2 

0 

1.71 

.80 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

SUGAR  LAND 

65.3 

43.1 

54.2 

-  1.7 

77 

19  + 

25 

3 

301 

0 

0 

2 

0 

3.06 

-   .49 

.92 

1 

.0 

0 

5 

3 

0 

THOMPSONS  3  WSW 

65.6 

42.0 

53.8 

78 

19  + 

28 

3 

310 

0 

0 

4 

0 

2.24 

.60 

1 

.0 

0 

7 

2 

0 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

67.0 

46.4 

56.7 

-  1.3 

77 

18  + 

29 

3 

230 

0 

0 

1 

0 

1.68 

-   .66 

.65 

23 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

55.1 

-  1.9 

2.28 

-  1.29 

.0 

*    *    * 
SOUTHERN             09 

ALICE 

70. 7M 

47. 8M 

59. 3M 

84 

15 

30 

3 

170 

0 

0 

1 

0 

1.32 

-   .05 

.56 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

ARMSTRONG 

75. 1M 

45. 9M 

60. 5M 

84 

IB 

23 

3 

139 

0 

0 

3 

0 

.70 

.60 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

BENAVIDES  7  S 

69. OM 

45. 7M 

57. 4M 

83 

19  + 

27 

3 

222 

0 

0 

1 

0 

.90 

.90 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

CARRIZO  SPRINGS 

68.9 

47.5 

58.2 

.0 

85 

19 

25 

3 

195 

0 

0 

1 

0 

1.20 

.17 

.50 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

CATARINA 

72.8 

47.6 

60.2 

85 

18 

28 

3 

137 

0 

0 

1 

0 

1.30 

.70 

23 

.0 

0 

2 

2 

0 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

68.  9 

47.5 

58.2 

82 

18 

28 

3 

187 

0 

0 

2 

0 

1.65 

1.18 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

CRYSTAL  CITY 

69.3 

46.9 

58.1 

82 

18 

26 

3 

191 

0 

0 

1 

0 

1.73 

.61 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

DILLEY 

67.5 

42.0 

54.8 

-  2.1 

Bl 

19 

26 

3 

282 

0 

0 

3 

0 

2.97 

1.50 

1.94 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

EAGLE  PASS 

66.7 

44.1 

55.4 

-  1.7 

81 

19 

27 

4  + 

263 

0 

0 

2 

0 

1.44 

.52 

.66 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

ENCINAL  3  NW 

71.0 

42.9 

57.0 

-  1.4 

84 

19 

22 

3 

223 

0 

0 

2 

0 

1.37 

.10 

.52 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

FALCON  DAM 

71.2 

48.0 

59.6 

85 

19 

33 

4 

162 

0 

0 

0 

0 

1.47 

.76 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

FALFURRIAS 

73.  1M 

43. 6M 

58.  5M 

-  3.1 

84 

19  + 

26 

4  + 

192 

0 

0 

5 

0 

.69 

-   .34 

.62 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

FOWLERTON 

72.3 

46.5 

59.4 

83 

18 

25 

3 

158 

0 

0 

4 

0 

.44 

.35 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

FREER 

71.4 

42.9 

57.2 

84 

19 

28 

4  + 

214 

0 

0 

3 

0 

1.81 

.70 

21 

.0 

0 

4 

2 

0 

HEBBRONVILLE 

70.9 

47.2 

59.1 

85 

19 

29 

3 

175 

0 

0 

2 

0 

1.65 

.99 

23 

.0 

0 

2 

2 

0 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

70.3 

49.7 

60.0 

83 

18 

31 

3 

149 

0 

0 

1 

0 

1.18 

.63 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

OILTDN 

69. 2M 

45. 8M 

57. 5M 

82 

19 

27 

3 

216 

0 

0 

1 

0 

1.19 

1.12 

24 

.0 

0 

1 

1 

1 

PEARSALL 

70.3 

46.4 

58.4 

82 

18 

24 

3 

182 

0 

0 

2 

0 

2.36 

.91 

23 

.0 

0 

3 

3 

0 

POTEET 

68.3 

42.8 

55.6 

79 

19 

28 

4  + 

258 

0 

0 

3 

0 

3.01 

1.35 

24 

.0 

0 

6 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 

Continued 

FEBRUARY       1970 

Temperature 

Precipitation 

•1 

>  a 

<2 

« 
< 

•a 
,§ 
la 
11 

£ 

s 

f 

0 

e 

a 

0> 
V 

| 

No.  oi 

Day 

i 

a 

0 
H 

■a 
,1 
|| 

1  a 

>• 
■ 

a 

■ 

0 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Mln. 

fr- 

■S -a 

8-5 

Q  0 

s° 

2  § 

£ 

a 

« 

i 

0 

0) 

0 

2 

0 

g 

0 

2 

o 

u 

I  1 

S  fc 

s  1 

RIO    GRANDE    CITY    3    w 

72.* 

*5.8 

59.1 

87 

19 

26 

* 

178 

0 

0 

* 

0 

1.71 

.67 

23 

.0 

0 

5 

1 

0 

TILOEN 

63.9 

*5.3 

57.1 

82 

19 

25 

3 

223 

0 

0 

2 

0 

1.52 

.7* 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

ZAPATA 

73.0 

50.1 

61.6 

83 

18 

30 

3 

115 

0 

0 

1 

0 

.98 

.77 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

56.3 

-       .9 

l.*9 

.32 

.0 

«        *        » 

LOWER    VALLEY                     10 

BROWNSVILLE    W6    AIRPORT       R 

74.5 

53.* 

6*.0 

.0 

82 

1 

35 

3 

72 

0 

0 

0 

0 

.22 

-    1.26 

.13 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

HARLINGEN 

73.6 

*7.5 

60.6 

-    3.7 

81 

19+ 

33 

3 

136 

0 

0 

0 

0 

.87 

-       .35 

.45 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

MC    ALLEN 

73.2 

*6.8 

61.0 

85 

19 

35 

* 

135 

0 

0 

0 

0 

.65 

.33 

2* 

.0 

0 

3 

0 

0 

MC    ALLEN    FAA    AP 

72.6 

51.8 

62.2 

85 

18 

35 

3 

loo 

0 

0 

0 

0 

.86 

.51 

23 

.0 

0 

I 

1 

0 

MC    COOK 

73.* 

*6.8 

60.  1 

85 

19  + 

32 

*  + 

152 

0 

0 

2 

0 

1.28 

.59 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

MISSION 

75. 5M 

**.9M 

60. 2M 

-   3.0 

87 

15 

31 

* 

1*7 

0 

0 

2 

0 

.52 

-       .48 

.52 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

PORT    MANSFIELD 

69.0 

M 

M 

79 

18  + 

3* 

* 

0 

0 

0 

0 

.18 

.16 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

RAYMONDVILLE 

74.1 

*7.7 

60.9 

-    2.3 

85 

15 

32 

18  + 

129 

0 

0 

2 

0 

.39 

-       .76 

.12 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN    BENITO 

73.7 

51.0 

62.* 

80 

15  + 

33 

3 

100 

0 

0 

0 

0 

.10 

.09 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

WESLACO    2    E 

73.* 

52.3 

62.9 

82 

18 

3* 

*  + 

85 

0 

0 

0 

0 

1.23 

.20 

.48 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

61.6 

-    2.1 

.63 

-       .56 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 

MEMPHIS 


LOWEST  TEMPERATURE 
LITTLEFIELD  NO.  2 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BONHAM 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
18    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
GIDDINGS 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
KENT 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
3    STATIONS 


69 

DATE 

18 

10 

DATE 

03 

6.53 

.00 

2.85 

DATE 

07 

5.0 

1 

DATE 

21  + 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  38  - 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
FEBRUARY 

1970 

Station 

O 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4   [  5    |    6 

7    |    8        9 

10    |    11    j    12 

13      14       15 

16   j    17   |    18 

19  |  20      21 

22 

23 

24 

25      26 

|  27 

28      29      30 

31 

•       «       « 

HIGH  PLAINS         01 

A8ERNATHY 

JCiElli  3  SE 

AMARILLO  MB  AIRPORT    f/9. 

ANDREWS 

BIG  SPRING 

.07 
.65 
.02 
1   .82 
1.14 

T 
T 

I 
.03 

T 
.05 

T 
T 

.03 

.01 

T 
.02 

T 
T     .10 

.05 

.15 

T 

.22 

.27 

.01 
.30 

.50 
.60 

.15 

.05 
.07 

.05 
.04 

BOOKER 
BORGER  3  W 
BRAVO 

8R0MNFIEL0  NO  2 
BULER  2  NE 

.00 
T 
T 
.30 

T 

T 
T 

T 

.05 

T 
T 

T 
.07 

T 

.01 

.10 

T 

.07 

T 

BUNKER  HILL 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

T 

.10 
.00 
.00 

.01 

.04 

T 

.05 

COLDMATER  3  w 
CONLEN 

CR0S6YT0N 

OALHART  FAA  AIRPORT 

OARROUZETT 

T 

.02 

.22 

T 
T 

T 
.02 

T 
T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.22 

DIMHITT  6  E 
DIMHITT 
DUMAS 
FLOYDADA 
FLOYDADA  9  SE 

.10 
.IB 

T 
T 
T 

T 
T 

T 
T 

.10 
T 

T 

T 

.10 

.06 

T 

T 

FOLLETT 

FORSAN 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

T 

1.96 
.20 
.20 

1.27 

.05 

T 
.45 

T 

T 
.07 

.15 
.20 

.07   T 

T 
.05 

.37 

.23 

.07 

.38 

.61 
.23 

.09 

.31 

.10 

GRUVER 

HART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HIGGINS 

.00 
.02 
.00 
.31 
.00 

T 
T 

.15 

T 

.02 
.16 

T 

T 

HITCHLAND 
LAMESA  1  SSE 
LENORAH 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 

.00 
.07 
1.67 
.39 
.01 

.02 

.01 

T     .02 
•  03 

.04 

T 
.30   .06 
.06 

T 
.21 

T 

.01 
.95 

.03 

.06 

.34 

T 

LITTLEFIELD  NO.  2 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK  MB  AIRPORT       R 

MC  LEAN  3  E 

.31 
.SO 
.00 

.11 

.00 

T 

T 
.04 

T     .01 

.07 
.05 

.02 
T 

.50 
.01 

.22 

MIAMI 

MIDLAND  MB  AIRPORT     //R 

MIDLAND  4  ENE 

MORSE 

MORTON 

T 
1.40 
1.12 

.29 

T 
.02 

.05 

T 

T 

.12 

.21   .22 

.07 

T 

.09 

T 

.17 

.02 

.54 
.05 

T 

.63 
T 

.32 

.30 

MULESHOE  1 
NOTLA  3  SE 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

.26 

T 
.04 

.01 

T 

T 
.01 

T 

T 

.14 

T 
T 

.01 
T 

T 
T 

•  11 

.03 

T 

T 

T 

.01 

T 

PERRYTON  5  NNE 
PERRYTON  10  MNM 
PLAINS 
PLAINVIEW 
OUITAOUE  2  SE 

T 

T 

.35 

.00 

.06 

.06 

T 
T 

.20 

T 

T 
.15 

T 

T 

SEM1NDLE 
SILVERTDN 
SLATON  5  SE 
SPEARMAN 
STRATFORD 

.36 
.04 
.28 
.00 
.00 

T 
.04 

T 

T 

.06 
T     .03 

.07 

T 

.10 
.25 

.04 

.09 

SUNRAY  4  SM 

TAHOKA 

TASCOSA 

TULIA 

UMBARGER 

.00 
.75 
.00 
.01 

.18 

T 

T 

.10 

.15 

T 

.05 

T 
.08 

.10 

.43 

.02 
.01 

VEGA 

.06 

T 

T 

.06 

T 

T 

LOM  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  MB  AIRPORT     /If. 

ANSON 

ASPERMONT  2  SSM 

BALL1NGER  1  SM 

BENJAMIN 

1.84 
1.94 
1.48 
3.18 
1.15 

.26 
.12 
.02 
.61 

T 

T 

T 
.07 

.11 
.45 
.20 
.31 
.24 

T     .02 
T 

.50 
.27 
.10 
.72 

.09 

.09 

T 

.04 

.07 

.04 

.80 
.67 
.11 
.70 
.12 

.93 

.61 

.06 

T 

.16 
.08 
.77 
.05 

BURKETT 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CHILLlCOTHE 

CLARENDON 

COLEMAN 

2.54 
.17 
.35 
.01 

3.07 

.62 
.75 

.09 

T 

T 

T     T 

.37 

.54 

.02 

.02 
T 

•  01 
.24 

.37 

T 

.01 

.47 

.35 
.06 
.33 

.21 

.68 
.01 
.66 

T 

.15 

T 

.18 

COLORADO  CITY 
CROMELL 
DICKENS 
ELECTRA 
FLOMOT  1  N 

1.35 
.64 
.34 
.82 
.16 

.07 

T 

T 

.17 

T 

.25 
.09 

T 
.06 

.58 
.16 
.34 
.16 

.16 

.42 
.47 

T 
T 

.2b 
T 

.10 

GAIL 

GUTHRIE 

HAMLIN 

HASKELL 

HOROS  CREEK  DAM 

.61 

.85 

1.49 

1.62 

2.47 

.02 

.01 
.06 
.66 

.03 

T 
.03 

.03 

T 
.01 

T     T 

,06 
.27 
.29 
.30 
.32 

T 

T 

.06 
.17 
.10 
.20 

.20 

.0* 

T 

.06 

.35 

.42 
.06 
.93 
.17 
.30 

.40 
.02 
.78 
.50 

.08 

.02 
.0? 
.08 
.14 

JAYTON 
KNAPP  6  SM 
LAKE  ABILENE 
LAMN 
MATADOR 

.90 

1.95 
1.98 
.43 

.53 

.41 

T 
.24 

T 

T 

.08 
.16 

T 

.10 
T 

.30 

.06 
.12 

T 

.22 
.25 

T 

.30 
.39 
.04 

.60 

.60 
.55 
.15 

T 

.06 
.10 

MEMPHIS 
HOBEETIE  2  S 
MUNDAY 

NORTHFIELD 
NOVICE  !  E 

.00 
.29 

1.47 
.13 

1.35 

.01 
.59 

.13 

T 

.01 

.29 
.28 

.10 
.52 

.06 
.24 

.18 

.76 

.08 

NUGENT  1  ESE 

PADUCAH 

POLAR 

POST 

QUANAH  5  SE 

1.64 
.34 
.53 

.31 

.15 

T 
.01 

T 

.22 

T 

.04 

.11 

.15 

.01 
.10 
T 
.07 

.13 
.02 

T 
T 

.17 

.09 

T 
.05 

.66 
.31 
.23 

.20 
.30 

.16 

.07 

T 

.01 
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TEXAS 
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FEBRUARY 

1970 

3 

Day  of  Month 

Station 

H 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  | 

a   g 

10   11  [  12 

13  |  14   IS 

16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22 

23 

24 

25  |  26 

27 

28   29  ]  30 

31 

k!)B>   !   1  SF 

1.53 

.06 

T 

.30 

T 

.22 

.19 

.76 

ROSCOE 

l.ao 

.15 

.25 

.10 

1.10 

.10 

.10 

ROTAN 

1.61 

.02 

T 

.04 

.25 

.17 

.03 

.15 

.76 

.15 

SEYMOUR 

1.54 

.54 

.08 

.08 

.15 

.46 

.23 

SHA«RDC« 

.00 

SHAMROCK  RADIO  K6YP 

.01 

.01 

SNYDER 

STAMFORD  1 

2.05 

.07 

.61 

.01 

.11 

.15 

.86 

.22 

TAMPICU 

.00 

TESCO 

1.19 

.16 

.06 

.24 

.07 

.66 

TBENI  2  ENE 

1.46 

.32 

.06 

.25 

.03 

.71 

.04 

.05 

T 

1RUBY  3  ESE 

1.41 

.17 

T     T 

.07 

T 

T 

.10 

.18 

.14 

.64 

.11 

TRUSCOTT 

.82 

.02 

.15 

.05 

.45 

.15 

TURKEY  2  WSW 

.06 

.02 

.02 

.02 

VERNON 

.68 

.03 

.06 

.G3 

.10 

.43 

.03 

V05S  1  WSW 

1.69 

.13 

T     T 

.35 

.50 

.37 

.27 

.07 

WELLINGTON  2  ENE 

.00 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 

1.10 

T 

T 

.19 

.16 

.16 

.45 

T 

.02 

.12 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

1.22 

.02 

.23 

.16 

.17 

,30 

.14 

WINTERS  1  NNE 

2.46 

.46 

.19 

T 

T 

.15 

.22 

.31 

.96 

.17 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

2.01 

.04 

.01 

.21 

.21 

.38 

.39 

.65 

.12 

ALEDO  4  SE 

4.65 

.75 

.14 

.06 

.40 

.05 

.68 

.69 

1.17 

.71 

ANDICE  1  WNW 

3.37 

.85 

T 

.10 

T 

.35 

T 

.45 

1,02 

.36 

.22 

ANNA 

6.14 

.78 

1.11 

.10 

.58 

.54 

T 

.52 

1.40 

1.11 

ANTELOPF 

2.61 

.14 

T 

.10 

.54 

.06 

.10 

.53 

.31 

.67 

.16 

ARCHER  CITY 

2.30 

.04 

.67 

.22 

.11 

.75 

.35 

.16 

ARLINGTON 

5.28 

1.30 

.02 

.05 

.65 

.02 

.45 

,0A 

1.27 

.66 

ARTHUR  CITY 

7.30 

.41 

1.90   T 

.52 

.24 

.02 

.01   .99 

.59 

T 

.58 

.31 

.63 

1.10 

AVALDN 

6.78 

1.08 

.26 

.56 

.51 

T 

.73 

T 

•  20 

.19 

.72 

1.46 

1.07 

BAIRO 

2.27 

.75 

.23 

.37 

* 

.92 

BARDWELL  DAM 

5.52 

.83 

.33 

.50 

.57 

.38 

.15 

.23 

.56 

1.31 

.66 

BELTON  DAM 

4.06 

1.16 

.03 

.26 

.05 

.02 

.05 

.21 

1.0] 

.97 

.30 

BENBROOK  0AM 

4.69 

.96 

.01 

.01 

.60 

T 

.61 

.71 

1.29 

.50 

BONHAM 

8.53 

1.45 

1.50 

.02 

.40 

.35 

1.15 

.61 

.45 

.92 

1.6S 

BOWIE 

3.40 

.41 

.80 

.14 

.56 

.55 

.68 

.24 

BOYO  3  S 

4.09 

.73 

.01 

T 

.55 

.66 

.92 

.93 

.69 

BRAZOS 

3.83 

.54 

T 

.01 

.45 

.06 

.89 

.69 

.76 

.43 

B'ECKENRIDGE 

2.90 

.49 

.27 

.19 

.52 

.23 

1.05 

.15 

BRIDGEPORT 

3.98 

.66 

.02 

.45 

.25 

.04 

.68 

.45 

.59 

.82 

6R0WNW00D 

2.62 

T 

.01   .09 

.01 

.80 

1.03 

.60 

.08 

BURLESON  2  5SW 

5.28 

.68 

.34 

T 

T 

T     T 

.33 

.22 

T 

.50 

.75 

1.56 

.70 

BURLINGTON  3  WSW 

4.70 

1.10 

.04 

.23 

.98 

.03 

.69 

T 

.04 

.88 

.48 

.23 

CAMERON 

4.70 

1.12 

1.76 

.18 

.07 

.29 

.96 

.11 

.02 

.15 

CARROLLTON 

5.64 

1.54 

.26 

.22 

.40 

.43 

.57 

1.63 

.59 

CELINA 

5.52 

1.41 

T 

T 

.61 

.57 

.47 

.44 

1.31 

.71 

CENTER  CITY 

3.01 

.50 

.08 

.06 

.14 

.57 

1.04 

.50 

.10 

CHALK  MOUNTAIN 

4.35 

.66 

.02 

.03 

T 

.02   .05 

T 

.33 

.06 

.03 

.57 

.97 

1.06   T 

.53 

CLEBURNE 

4.49 

.92 

.03 

.02 

.01 

■  34 

.33 

.32 

i  ,61 

.35 

.49 

CLIFTON  10  E 

4.27 

1.06 

.07 

.01 

.35 

.23 

.27 

1.68 

.17 

.43 

COMANCHE 

3.45 

.55 

.39 

.09 

.66 

1.00 

.57 

.19 

COOPER 

6.35 

.96 

1.31 

.08 

.04 

.39 

.58 

.47 

.49 

.33 

.92 

.82 

COPPERAS  COVE 

3.67 

.94 

.02 

.07 

T 

T 

•  02 

.59 

.99 

.65 

.30 

C0R5ICANA 

4.54 

.25 

1.04 

.02 

.14 

.07 

.66 

T 

.12 

.46 

1.26 

.32 

CRANDALL 

6.68 

.68 

.89 

.10 

.91 

.03 

.17 

.34 

.48 

.43 

1.36 

1.09 

CRESSON 

4.66 

.70 

.10 

T 

.35 

.11 

T 

.56 

.82 

1.35 

.65 

CROSS  PLAINS 

2.68 

.70 

.33 

■  15 

.36 

.26 

.77 

.09 

DALLAS  WB  AIRPORT       //R 

5.06 

1.40 

.02   .49 

.02 

T 

T     .58 

.17 

.24 

1.44 

.02 

.49 

.19 

DAVILLA 

6.10 

2.30 

1.40 

.15   T 

1.75 

.50 

DECATUR  2  SSW 

4.07 

.81 

.08 

T 

.75 

T 

• 

• 

1.04 

.58 

.81 

OENISON  DAM 

5.89 

1.45 

.05 

.02 

T 

.22 

.99 

.13 

.50 

.85 

.70 

.98 

OENTON  2  SE 

6.12 

1.36 

.05 

.92 

.25 

.46 

1.74 

.60 

.74 

DUBLIN 

4.12 

.51 

.01 

■  01 

T 

T     .12 

.55 

T 

.11 

.71 

.94 

.82 

.34 

DUNDEE  6  NNW 

1.20 

.09 

T 

.20 

.28 

.47 

.16 

EAGLE  MTN  LAKE  OAM 

4..91 

1.02 

.75 

.56 

.56 

1.09 

.91 

EASTLAND 

3. 66 

.42 

T 

.12 

.54 

.07 

.70 

.47 

1.03 

.33 

ENNIS 

6.49 

.66 

.57 

.25 

.95 

T 

.16 

.50 

T 

.28 

.62 

1.50 

1.00 

EVANT 

3.16 

.60 

.10 

.10 

T 

.70 

1.40 

T 

.28 

FARMERSVILLE 

7.51 

.80 

1.47 

.IB 

.15 

.55 

1.06 

.40 

.55 

1.31 

1.02 

FERRIS 

7.18 

.BB 

.61 

.29 

1.44 

.15 

.36 

■  01 

.38 

.53 

1.56 

.90 

FLORENCE  3  SE 

4.19 

1.05 

.11 

.42 

.35 

1.47 

.60 

.19 

FORESTBURG  A  S 

3.07 

.61 

T 

.65 

.25 

.33 

.93 

.28 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

4.78 

1.22 

T     T 

T 

T     .57 

.24 

.43 

1.75 

.02 

.40 

.15 

FRISCO 

5.43 

.91 

.57 

T 

.12 

T 

.51 

.39 

.36 

.50 

1.45 

.60 

FROST 

3.79 

.75 

.36 

.20 

T 

.37 

.12 

.48 

1.02 

.49 

GAINESVILLE 

4.63 

.72 

.20 

.01 

T 

.62 

.27 

.05 

.44 

.41 

1.13 

.76 

GATESVILLE 

4. OB 

1.12 

.02 

.03 

.01 

.01 

.07 

.15 

■  01 

.45 

.73 

.95 

.53 

GEORGETOWN 

5.16 

1.10 

.06 

.44 

.41 

.01 

.02 

.40 

.30 

1.60 

.50 

.32 

GLEN  ROSE 

4.53 

.87 

.01 

.52 

.07 

.50 

.98 

1.07 

.51 

GOLDTHWAITE 

3.23 

.62 

.22 

.67 

.43 

1.13 

.16 

GRAHAM 

3.24 

.44 

.02 

.09 

.58 

.16 

.50 

.40 

.65 

.16 

GRANBURY 

4.04 

.74 

T 

.02 

.45 

.33 

1.55 

.36 

.57 

GRANGER 

3.70 

1.10 

.60 

.63 

1.15 

.22 

GRAPEVINE  OAM 

5.38 

1.12 

.25 

.02 

T 

T 

.51 

.14 

T 

.50 

.39 

1.60 

.65 

GREENVILLE  7  Nw 

6.93 

.91 

.50 

.03 

.04 

.11 

.48 

.49 

.43 

.51 

1.20 

1.23 

GROESBECK 

4.21 

.97 

.12 

.05 

.36 

.05 

.57 

.02 

.53 

1.16 

.36 

GUNTER 

5.54 

1.02 

.68 

.02 

.03   T 

.52 

.40 

.49 

.54 

.97 

.87 

HAMILTON  2SSE 

3.31 

.53 

.04 

.02 

.02 

.39 

.01 

.05 

.51 

.83 

.68 

.23 

HENRIETTA 

1.73 

.06 

.07 

T 

.10 

.28 

.42 

.54 

.26 

HEWITT  1  SE 

3.94 

.75 

.16 

.08 

.10 

.03 

.35 

T 

.15 

.76 

1.06 

.46 

HICO 

4.48 

.72 

T 

.01 

.01 

.62 

.02 

■  06 

.65 

1.17 

.90 

.32 

HILLSBORO 

5.06 

.94 

.27 

.10 

.21 

.10 

.46 

T 

.21 

.32 

1.55 

.70 

HONEY  GROVE 

4.80 

.05 

.45 

.15 

.50   .75 

.55 

.20 

.95 

1.20 

HUCKABAY 

4.33 

.46 

.50 

.79 

1.35 

.76 

.47 

HURST  SPRINGS 

3.87 

.90 

.05 

.06 

.29 

.23 

.78 

1.04 

.52 

INDIAN  GAP 

1.98 

T 

.06 

.45 

.90 

.46 

.11 

JACKSBORO 

2.47 

.25 

.12 

.36 

.19 

.31 

.51 

.51 

.22 

JARRELL 

3.60 

.30 

.  .50 

1.20 

.40 

KAUFMAN 

6.19 

.55 

.99 

.09 

.77 

.02   T 

.03 

.47 

■  01 

.55 

.44 

1.43 

.01 

.83 

KENNEDALE  6  SSw 

5.28 

1.10 

.11 

T 

.03 

.01 

.63 

.03 

T 

.38 

.66 

1.70 

.63 

KILLEEN 

2.86 

1.11 

.12 

.52 

.78 

.33 

LAVON  OAM 

6.81 

1.20 

.95 

.04 

.21 

.02 

.72 

.33 

.36 

.57 

1.46 

.93 

LEwISVULE  dam 

5.38 

l.U 

.19 

.03 

T 

.02 

.56 

.16 

.50 

.56 

1.65 

.57 

LIPAN 

3.38 

.45 

.40 

.05 

.57 

.63 

.84 

.44 

MARLIN 

4.07 

1.14 

.38 

.02 

.36 

.03 

.31 

1.36 

.08 

.13 

.26 

MARYS  CREEK 

4.69 

.92 

.52 

* 

i  .00 

1.00 

1.25 

MC  GREGOR 

4.09 

1.04 

.  12 

.13 

.23 

.25 

1.03 

.89 

.40 

"C  KINNE1 

5.67 

1.20 

.72 

.05 

.10 

.01 

.31 

.36 

.39 

.64 

1.18 

.91 

MERIDIAN  STATE  PARK 

4.83 

1.10 

.08   .02 

.52 

.49 

.95 

1.14 

.53 

MEXIA 

4.48 

l.OG 

.20 

.32 

T 

.42 

T 

.10 

.40 

1.50 

.54 

MINERAL  WELLS  FAR  AP 

4.28 

.5- 

.01 

T 

.02 

.61 

T 

■  61 

.34 

1.19 

.65 

.27 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

FEBRUARY 

1970 

~% 

Day  of  Month 

Station 

O 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  | 

8   9 

10  |  11  |  12 

13   14  |  IS 

16  |  17  |  18 

19  |  20   21 

22 

23 

24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

MORGAN  3  WNW 

4.7< 

1.00 

.0! 

.05 

.55 

.12 

T 

.62 

,95 

1.10 

.30 

MORGAN  MILL 

3.2 

.03 

.19 

.79 

.-a 

.B5 

.59 

HUENSTER 

3.8' 

.55 

.01 

T 

.58 

.07 

.20 

.47 

1.11 

MULUN 

3.1" 

.55 

.16 

.28 

.60 

i !  li 

.34 

.  12 

NAVARRO  MILLS  0AM 

A. 3! 

.89 

.25 

.0! 

.12 

.01 

.11 

.32 

T 

.10 

.66 

1.26 

.53 

NEWPORT 

2.b: 

.25 

.60 

T 

.10 

.50 

.60 

.65 

.13 

OLNEY 

2.0< 

.09 

.50 

•  23 

.12 

.85 

.23 

OLNEv  5  NNH 

2.3C 

.75 

.30 

.35 

.75 

.15 

PALO  PINTO 

3.8 

■  47 

.50 

■  12 

.73 

.43 

.74 

.80 

PARIS 

6.0C 

.38 

1.69   .02 

T          .11 

.41 

.01 

T     .52 

.31 

T 

.56 

.29 

.65 

1.05 

PILOT  POINT 

5.9! 

1.06 

.31 

.03 

.02 

.03 

.70 

.26 

.55 

.70 

1.18 

1.07 

POSSUM  KINGDOM  OAM 

2.84 

.43 

.21 

.55 

.16 

1.  10 

.39 

PROCTOR  RESERVOIR 

4.41 

.71 

T 

.54 

.17 

.88 

1.13 

.76 

.30 

PUTNAM 

2.21 

.38 

T 

.20 

.40 

.15 

.84 

.19 

.11 

QUINLAN 

3.8C 

2.00 

.35 

.05   .80 

.60 

RAINBOW 

4.48 

.85 

.04 

.41 

.02 

.06 

.54 

.66 

1.18 

.50 

RANGER  I  W 

3.67 

.39 

T 

.13 

.60 

T 

.57 

.27 

1.29 

.06        .04 

.30 

RED  OAK 

6.82 

1.43 

T 

.45 

1.10 

T 

.40 

.15 

T 

.38 

.76 

1.25 

.86 

RICHARDSON 

5.55 

1.71 

.47   .53 

.12 

.45 

1.15 

.33 

.79 

RINGGOLD 

2.36 

.12 

.62 

.44 

.36 

.62 

.20 

RISING  STAR 

3.19 

.24 

.12   T 

T 

.02 

.46 

T 

T 

.05 

.67 

.56 

.65 

.22 

ROANOKE 

5.03 

.90 

.65 

.20 

.45 

.58 

1.56 

.69 

ROCKDALE 

5.69 

.99 

.87 

1.71 

.03 

.43 

.15 

.05 

.39 

.27 

ROCKWALL 

6.57 

.75 

1.25 

.05 

.20 

.12 

.32 

.32 

T 

.38 

.59 

1.29 

1.30 

ROSEBUD  3  WSW 

5.62 

1.38 

T 

1.30 

.04 

.75 

.02 

.41 

1.39 

T 

.33 

ROSS 

4.47 

1.21 

.06 

T 

.36 

.20 

.22 

1.70 

.20 

.52 

ROSSER  1  SE 

5.81 

1.25 

.40 

.65 

.45 

.40 

.35 

1.42 

.89 

ROUND  ROCK  3  E 

A. 98 

.96 

.04 

.86 

.56 

.03   T 

.02 

.16 

T 

.25 

1.33 

.50 

.25 

SANGER 

5.39 

1.13 

.91 

.26 

.38 

.60 

.63 

1.08 

SHERMAN  PUMP  STATION 

6.22 

.62 

1.25 

T 

.03 

.06   .01 

.43 

.36 

.01 

.51 

.57 

1.23 

1.14 

SLIDELL 

A. 09 

.71 

.51 

.25 

.08 

.54 

.47 

.68 

.65 

SPRINGTOWN 

4.15 

.70 

.05 

.42 

.15 

.08 

.68 

.57 

.85 

.65 

STEPHENVILLE  *  N 

3.69 

.37 

.04 

.42 

T 

.06 

.68 

.90 

.89 

.53 

STILLHOUSE  HOLLOW  OAM 

3.92 

1.04 

.04 

.23 

.06 

.01 

.03 

.08 

.34 

1.12 

.66 

.31 

STRAWN  8  NNE 

3.86 

.50 

.02 

.12 

.33 

.02 

.90 

.46 

.67 

.66 

TAYLOR 

5.18 

.76 

.65 

1.25 

.18 

.01 

.20 

1.42 

.42 

.29 

TEMPLE 

TERRELL 

7. AS 

.62 

1.16 

.06 

.66 

.71 

■  13 

.49 

.54 

1.71 

1.40 

THORNOALE 

5.05 

.76 

T 

2.00 

.20 

T 

.57 

i.i  a 

.12 

.22 

THORNTON 

A. 55 

.98 

.14 

.47 

.02 

.56 

T 

T 

1.01 

i  ,00 

.35 

T 

THROCKMORTON 

2.2A 

.10 

T 

T 

.78 

.11 

.15 

.26 

.70 

.14 

THURBER  5  NE 

3.55 

.66 

.89 

.69 

.62 

.69 

TRENTON 

6. 74 

1.05 

1.40 

.10 

.14 

.14 

.84 

.10 

T 

.42 

.34 

1.03 

1.16 

TROT 

♦  .17 

1.38 

.12 

.15 

.04 

.07 

.14 

.84 

1.11 

.32 

VALLEY  VIEW 

4.95 

.96 

.11 

.46 

.24 

.07 

.45 

.48 

1.21 

.95 

WACO  DAM 

4.07 

1.01 

.08 

.37 

.07 

.05 

.17 

.20 

.75 

1.05 

.32 

WACO  WB  AIRPORT           R 

3.82 

1.00 

T     .19 

T 

.46 

.11 

.34 

1.43 

.02        .22 

.05 

WAXAHACHIE 

5.81 

.96 

.46 

.24 

.64 

.01 

.45 

.22 

,58 

1.45 

.80 

WEATHERFORO 

3.94 

.08 

.09 

.48 

.12 

T 

.79 

.66 

1.00 

.72 

WHITNEY  D»H 

4.30 

1.04 

.09 

.04 

.05 

.27 

.05 

T 

.30 

.72 

1.16 

.58 

WOLFE  CITY 

7.16 

1.19 

1.44 

.05 

T 

T     T 

1.12 

.05 

.47 

,46 

.78 

1.60 

•    •    • 

EAST  TEXAS          0* 

ALTO  S  SW 

3.56 

.22 

.64 

T 

.32 

T 

T 

.78 

.09 

.07 

1.22 

.24 

ANDERSON 

2.37 

.95 

.63 

.10 

.62 

.07 

ATHENS  3  SSE 

6.23 

1.95 

.03 

.62 

.25 

1.56   .55 

1.05 

ATLANTA  4  WSW 

4.46 

.15 

1.61   T 

.03 

T          .02 

1.05 

.16 

.06 

.93 

.47 

BEOIAS 

3.61 

1.11 

.40 

.90 

T 

.60 

.60 

BON  WIER  2  E 

2.72 

1.41 

T 

T 

.42 

T 

T 

.84 

.01* 

BOXELOER 

6.06 

.29 

1.41 

.10 

.06 

.06   .02 

.39 

1.51 

.34 

.19 

.71 

.96 

BREMOND 

2.96 

.24 

.74 

.38 

.04 

.  12 

1.39        T 

.05 

BRONSON 

3.41 

.25 

.90 

1.24 

.04 

.60 

.18 

BUFFALO 

3.91 

1.21 

.03 

.03 

.21 

.07 

.08 

.49 

.05 

.25 

1.13 

.36 

CANTON 

5.64 

.25 

1.22 

.02 

.30 

.07 

.43 

T 

.37 

.42 

1.65 

.91 

CARTHAGE 

4.90 

1.62 

T 

.88 

.02 

.04 

.71 

1.26 

.35 

CENTER 

4.46 

.20 

.93 

T 

.01 

.17 

1.18 

.04 

.04 

1.70 

.21 

CENTERVILLE 

3.51 

1.05 

.02 

.01 

.49 

.01 

.09 

.42 

.06 

.18 

.75   .01 

.42 

CLARKSVILLE  2  E 

5.17 

.04 

1.72 

.20 

.03 

.23 

.92 

.44 

.21 

.46 

.90 

COLDSPRING  s  ssw 

1.90 

.35 

T 

.14 

.91 

T 

.07 

.36 

.07 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

4.49 

1.07 

.13   .91 

T 

T          .63 

.09 

.24 

.74 

T          .30 

.18 

COME 

3.07 

.64 

.52 

.01 

.34 

.96 

T 

.06 

.12 

.38 

.04 

CROCKETT 

4.44 

.29 

.55 

.02 

.49 

T 

T 

1.24 

.10 

.03 

1.50 

.22 

DACUS 

2.56 

.40 

.06 

.45 

.50 

T 

.08 

.25 

.62 

T 

DAINGERFIELD  9  S 

5.04 

1.65 

.06 

T 

.01 

.02  1.21 

.02 

.08 

.33 

.72 

.74 

DEKALB  2  N 

DEwEYVILLE  J  S 

2.93 

.10 

.17 

.11 

.01 

.61 

.06 

.65 

.02 

DIALVILLE  2  W 

3.96 

.92 

.10 

.01 

.90 

.01 

.09 

1.00 

.57 

.36 

EDOM  2  NW 

6.12 

.41 

.27 

T 

.90 

.21 

.62 

1.28 

1.43 

EMORY 

5.31 

.66 

.96 

.02 

.04 

.16 

.55 

.51 

.43 

1.18 

.80 

EVADALE 

2.68 

.66 

.81 

.01 

.07 

.01 

.46 

.01 

.60   .02   .03 

FAIRFIELD 

5.36 

1.42 

.37 

.47 

.08 

,68 

.74 

.62 

FRANKLIN 

4.11 

1.24 

.03   .96 

.56 

.02 

.11 

.94 

.23 

GILMER  2  W 

5.04 

.55 

.83   T 

T 

.07 

.05 

.25 

.75 

.24 

.09 

l.bS 

.53 

GLADEWATER 

4.51 

1.24 

T 

1.00 

.10 

.27 

1.50 

.40 

CRAPELAND 

3.60 

.98 

T 

.35 

.10 

T 

T     .92 

T 

T 

.07 

.81 

.11        .21 

.05 

GROVETON  1  SE 

4.29 

1.00 

.06   .54 

1.19 

T 

.79 

.60 

.11 

HACANSPORT 

6.19 

.65 

■  11 

1.65 

.46 

.37 

.24 

.73 

.98 

HARLETON 

4.79 

.48 

.18 

.02 

.14 

.70 

.48 

.07 

1.24 

.48 

HAWKINS  1  E 

5.11 

1.15 

.38 

.12 

.10 

.49 

.48 

.21 

.26 

1.44 

.46 

HEHPHILL 

3.55 

• 

.25 

1.31 

.05 

.61 

.13 

HEMPSTEAD 

3.01 

.25 

.64 

.71 

.40 

.64 

.17 

HENDERSON 

4.77 

.55 

.65 

.10 

.63 

.12 

.20 

2.00 

.52 

HORGER 

2.99 

.30 

.91 

T 

.98 

T 

.66 

.14 

MUNTSVULE 

3.19 

.52 

.44 

.01 

.36 

T 

.70 

.05 

.14 

.88 

.09 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

3.74 

.32 

.93 

1.10 

.02 

.05 

1.10 

.22 

JACKSONVILLE 

3.71 

.20 

.74 

T 

.08 

.02 

.04 

.74 

.12 

.14 

1.32 

.31 

JASPER  3  Sw 

2.90 

.47 

.86 

T 

T 

.65 

.61 

.09 

JEFFERSON 

4.67 

.72 

.08 

1.04 

.15 

.07 

1.20 

.41 

JEWETT 

3.91 

.71 

.60 

T 

.42 

.02 

.71 

.25 

.85 

.35 

KARNACk 

5.20 

.06 

.75 

.05 

.05 

.10 

1.08 

.10 

.04 

1.60 

.37 

KIRBYVIILE  FOR  SERVICE 

3.46 

.49 

.43 

T 

T 

.47 

.03 

.05 

.90 

.11 

LINDEN 

4.83 

.15 

.62 

.07 

T 

.18 

.96 

.15 

.08 

1.12 

.50 

LIVINGSTON  2  NNE 

2.25 

.06 

.81 

T 

.07 

.01 

.76 

T 

.46 

.06 

LONG  LAKE 

3.60 

.40 

.71 

T 

.27 

T 

.51 

.09 

.11 

1.34 

.37 

LONGVIEW 

3.89 

.18 

.13 

.01 

T 

.05 

.65 

.10 

.05 

1.40 

.32 

LOVEladv 

3.76 

.24 

.55 

.02 

.55 

.95 

.07 

1.20 

.16 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

3.94 

1.39 

.13 

1.10 

.01 

.02 

.01 

1.14 

.01        .06 

.07 

MAOISONVILLE 

3.35 

1.02 

.35 

.72 

.02 

.25 

.64 

.35 

MAGNOLIa 

4.24 

1.50 

T 

.36 

.15 

1.14 

T 

.25 

.84 

MARSHALL 

4.96 

.16 

.55 

.01 

.07 

.82 

.10 

.09 

1.B4 

.34 

MAUD 

5.67 

T 

.94 

.19 

.13 

.50 

1.37 

.22 

.13 

.65 

.54 

NINEOLA  7  SSW 

6.61 

.66 

.12 

T 

1.69 

.27 

.  32 

1.69 

.86 
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Continued 
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1970 

g 

Day  of  Month 

Station 

£ 

1 

2 

3 

4  |  5  |  6 

7  j  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13   14  |  15 

16   17   18 

19   20  [ 

21 

22  | 

23 

24 

25   26 

|  27 

28  |  29  |  30 

31 

MlNEOLA  8  ENE 

5.50 

1.48 

T 

.05 

.02 

T     .93 

.06 

.26 

.97 

1.00 

.73 

MONTGOMERY 

3.58 

.51 

.59 

.49 

.04 

1.02 

.01 

.12 

.80 

MOUNT  PLEASANT 

5.46 

.11 

1.74 

.12 

T     7 

.10 

.86 

7 

.30 

.11 

1.20 

.84 

MOUNT  VERNON 

5.17 

1.86 

.01 

.05 

.08   .01   .07 

.21 

.76 

.33 

.19 

1.11 

.49 

NACOGDDCHES 

4.6*. 

.08 

1.56 

T 

.15 

1.07 

.04 

.05 

1.46 

.23 

NAPLES  1  ■'■■* 

6.33 

1.60 

.18 

.27 

.29 

.86 

.22 

.16 

1.10 

1.65 

NECLEY  <♦  SSW 

5. 88 

.36 

1.72 

.38 

.37 

.22 

.96 

.46 

.23 

.74 

NEUVKLE 

3.75 

1.20 

1.25 

.05 

K04 

.21 

NEW  CANEY  «  NW 

3.62 

1.20 

.70 

.28   T     7 

.80 

7 

.11 

.48 

.05 

NEWTQN 

3.41 

.22 

1.75 

7 

.56 

7 

.82 

.06 

OVERTON 

4.37 

.42 

.76 

7 

.01 

.60 

.62 

.15 

.22 

1.28 

.31 

PALESTINE 

4.46 

.54 

.66 

.12 

.14   T 

.60 

.40 

.07 

.12 

1.40 

.41 

PITTS8URO  5  S 

5.24 

1.82 

.99 

.92 

1.51 

POYNOR  1  NE 

4.36 

1.21 

.17 

.68 

.01 

.08 

1.25 

.50 

.46 

PRICE  I     SW 

QUITMAN  2  S 

6.64 

.09 

1.56 

.10 

.07 

.20 

.67 

.35 

.30 

1.45 

2.05 

REKLAW  3  NNE 

4.15 

.25 

.80 

.06 

.80 

.04 

.06 

1.92 

.22 

RICHARDS 

2.25 

.15 

.40 

.50 

.45 

.02 

.18 

.45 

.10 

ROCKLAND  1  WSW 

3.56 

.27 

.98 

.01 

1.07 

.03 

.04 

1.02 

.14 

RUSK 

3.88 

.48 

.47 

T 

.15 

.78 

7 

.20 

1.50 

.30 

SAM  RAYBURN  DAM 

3.36 

.25 

1.01 

T 

.02 

1.21 

.01 

.03 

.68 

.15 

SIMMS  2  NNW 

5.58 

.17 

1.86 

.12 

.14 

.50 

.97 

.28 

.11 

.72 

.71 

SULPHUR  SPRINGS 

5.95 

T 

2.14 

T         T 

.60 

.50 

.40 

.22 

1.24 

.85 

TEXARKANA 

4.77 

.11 

1.86 

.08 

1.00 

.93 

.17 

.08 

.54 

TEXARKANA  DAM 

4.83 

.19 

1.68 

T 

.10 

.11 

.60 

.73 

.17 

.07 

.58 

.60 

TOWN  BLUFF  DAM 

3.30 

.24 

1.27 

T 

.07 

.93 

.03 

.68 

.08 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

5.33 

.35 

1.22 

T 

.10 

.07 

.73 

.10 

.22 

1.84 

.70 

TYLER  5  NE 

5.21 

1.46 

.70 

.14   .01 

.18 

.78 

7 

.15 

,11 

1.24 

.32 

VALLEY  JUNCTION 

5.11 

1.84 

T 

.35 

1.20 

.42 

.08 

.48 

.66 

.08 

WALLER  3  SSW 

3.04 

.47 

.66   .12 

T 

.71 

.09 

.17 

.67 

.15 

WARREN 

3.33 

1.87 

.04 

.04 

.71 

7 

.38 

.23 

.06 

WILLS  POINT 

6.05 

.55 

1.16 

7     .05 

.36   7     .03 

.20 

.55 

7 

.55 

.53 

1.18 

.90 

WlNNSBORO  6  SW 

3.45 

.62 

.93 

.12 

.25 

.28 

.70 

.55 

*    *         • 

TRANS  PECOS        05 

ALPINE 

.94 

.01 

.11 

.22 

.60 

BAKERSPIELD 

1.68 

.33 

,20 

.50 

.37 

.28 

BALMORHEA 

1.36 

.48 

.06 

.02 

.10 

.05 

.65 

BLOYS  CAMPGROUND 

1.80 

.03 

.03 

.40 

.79 

.50 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

1.5B 

.16 

7 

7 

1.11 

.05 

.26 

7 

CANDELARIA 

.77 

T 

.10 

.05 

.62 

CHISOS  BASIN 

1.82 

.02 

.04 

.01 

1.13 

.06 

.55 

.01 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

1.21 

.04 

.18 

.22 

.09 

.03 

.53 

.10 

CRANE 

1.48 

.16 

.01 

.11 

.20 

.05 

.60 

.20 

.15 

ORYDEN 

1.72 

.10 

1.13 

.46 

.03 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

.55 

T 

T 

.01 

.20 

.05 

.15 

.13 

.01 

FABENS 

.58 

T 

.13 

.  0  ' 

.10 

7 

.23 

.05 

FORT  DAVIS 

.96 

.05 

.13 

.12 

.07 

.54 

.07 

FORT  HANCOCK 

1.10 

.10 

.15 

.20 

.55 

.10 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

1.5B 

.04 

,26 

.10 

.37 

.60 

.11 

.10 

GIRVIN 

1.35 

.13 

.06 

.05 

.33 

7 

.62 

.16 

GRANDFALlS  3  SSE 

1.37 

.11 

.06 

.16 

.20 

7 

.44 

.30 

.10 

IMPERIAL 

1.27 

.52 

.63 

.12 

KENT 

1.30 

.30 

.30 

.70 

LA  TUNA  1  S 

.54 

7 

.19 

.11 

T 

.03 

.21 

MARATHON 

MARFA  NO  2 

1.20 

T 

.10 

.02 

.33 

.06 

.67 

.02 

MENTQNE  2  S 

.82 

.09 

.09 

.49 

.15 

MONAHANS 

1.62 

.13 

.16 

.22 

■  13 

.03 

.80 

.15 

MOUNT  LOCKE 

1.71 

.25 

.20 

.30 

.40 

■  03 

.33 

.20 

ODESSA 

1.25 

.02 

.04 

.49 

.05 

.08 

.54 

.03 

PANTHER  JUNCTION 

1.15 

.03 

.01 

.73 

.07 

.27 

.01 

.03 

PECOS 

1.61 

.11 

.05 

7     .02 

.09 

.16 

.91 

.20 

.06 

PENWELL  1  SSE 

1.42 

.12 

.25 

.23 

.60 

.22 

PLATA 

.94 

.39 

.55 

PRESIDIO 

.85 

.30 

.05 

.50 

7 

RED  BLUFF  DAM 

.90 

.06 

.01   .11 

.10 

.01 

.56 

.05 

SALT  FLAT  10  ENE 

.80 

.30 

7 

T 

.50 

SANDERSON 

1.07 

.87 

.20 

SHEFFIELD 

1.16 

T 

.15 

.68 

.33 

T 

SIERRA  BLANCA 

.27 

.01 

.12 

.07 

.07 

TOYAH 

1.33 

.20 

.20 

.10 

.80 

.03 

VALENTINE  10  WSW 

1.17 

.09 

1.08 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

.72 

T 

.01 

7 

■  02 

7 

.52 

.17 

YSLETA 

.71 

.29 

.05 

.08 

.22 

.07 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AOAMSVULE 

3.54 

.63 

.08 

.72 

.91 

.82 

.38 

AMISTAD  DAM 

1.40 

T 

.01   7     .01 

.18 

.05 

.52 

.38 

.10 

.06 

.09 

BERTRAM  3  ENE 

3.85 

.97 

.01 

.39 

.01   .08 

7 

7 

.56 

1.07 

.51 

.25 

BIG  LAKE  NO  2 

2.02 

.04 

.19 

.53 

.58 

.33 

.25 

.10 

BLANCO 

3.96 

.35 

.90 

.40   7 

.15 

.54 

1.15 

.14 

.33 

BLEWETT  5  NW 

1.90 

.08 

.11 

7 

.87 

.73 

.07 

.02 

7 

BOERNE 

3.78 

.26 

.•.3 

.82   .01 

.15 

.05 

T 

.35 

1.47 

.07 

.17 

BRACKETTVILLE 

2.70 

.30 

.50 

1.10 

.50 

BRADY  2NNW 

2.61 

.58 

7 

.11 

.04 

7 

.01 

.11 

.59 

.76 

.32 

.09 

BURNET 

3.88 

1.01 

.30 

■  06 

.55 

.53 

1.14 

.08 

.06 

.15 

CAMP  WOOD 

2.40 

.18 

.77 

.62 

.75 

.06 

.02 

CARTA  VALLEY 

i.88 

1.08 

.70 

7 

.10 

7 

CASE  RANCH  3  S 

1.74 

.28 

7 

.19 

.25 

.12 

.51 

.39 

T 

CASTELL 

3.84 

.86 

.90 

:.it 

.22 

COPE  RANCH 

1.50 

.12 

.13 

.28 

.10 

.37 

.39 

.11 

COTTONWOOD 

2.43 

.28 

.35 

.20 

.80 

.60 

.20 

CRIDER  RANCH 

2.17 

.58 

.49 

.30 

.71 

.01 

.08 

DEL  RIO  WB  AP 

1.61 

.01 

7     .13 

7     .28 

.94 

.16 

.04 

.05 

7 

DOOLE  6  NNE 

2.03 

.52 

.18 

7 

T 

■  22 

.58 

.26 

.21 

.06 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

1.77 

.37 

.06 

.70 

.21 

.37 

.06 

EDEN  1 

1.73 

>5Q 

.02 

.52 

.30 

.34 

.02 

.03 

ELDORADO  11  NW 

1.14 

.16 

7 

■  10 

.25 

.28 

.05 

.25 

.05 

ELDORADO  19  SW 

1.48 

.30 

.62 

.07 

.41 

.08 

FIFE 

2.42 

.45 

7 

.30 

.53 

.64 

.43 

.07 

FREDERICKSBURG 

2.15 

.21 

.05 

7 

.20 

.03 

.30 

.70 

.53 

.11 

.02 

FUNK  RANCH 

1.66 

.  12 

.35 

.23 

.21 

.03 

.61 

.11 

GOLD 

3.00 

.i2 

.40 

.01 

.16 

.22 

.90 

.34 

.29 

HARPER 

2.02 

.24 

.12 

.02 

.03 

.49 

.80 

.23 

.09 

Hunq.e  PjMP  STA  5  NE 

1.26 

.04 

.71 

.31 

.15 

HUNT 

2.37 

.11 

.66 

.10 

.43 

.83 

.17 

.05 

HYE 

3.35 

.71 

.--- 

.16 

.08 

.01 

.38 

.90 

.18 

.11 

JAMES  RNER  RANCH 

3.53 

.53 

.97 

.10 

.55 

.88 

.44 

.06 

■  i  following  Slihon    1 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10    I    11       12 


13       14       IS 


16      17      18 


JOHNSON  CITY 

JUNCTION 

JUNO 

KEMPNER 

KERRVILLE 

LAMPASAS 
LANGTRY 
LEAKEY  NO  2 
LLANO 
LYNXHAVEN  RANCH 

MARCO 
MASON 

MC  CANEY 
MEDINA 

MENARD 

HERTZON 
NELSON  RANCH 
NIX  STORE  1  . 
OAK  CREEK  LAKE 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 
PRAOE  RANCH 

RANKIN 

RED  BLUFF  CROSSING 

RICHLAND  SPRINGS 
ROBERT  LEE 
ROCKSPRINGS 
ROCKSPRINGS  21  Sw 
ROUND  MOUNTAIN 


.',. 


SABINAL  I  WSW 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

SAN  SABA 

SLOAN 

SONORA 

SPICEM000  1  S 
STERLING  CITY 

TAYLOR  RANCH 
TEAGUE  RANCH 

TELEGRAPH 

UVALDE 

WATER  VALLEY 

HATER  VALLEY  10  NNE 

WATSON 


SOUTH  CENTRAL 


ARANSAS  PASS  2 
AUSTIN  W8  AIRPORT 
AUSTwELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BLUE 

BRENHAM 
BULVERDE 
CALDWELL 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 

CIBOLO  CREEK 
CLASSENS  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  W8  AP 

CUERO  3  E 

DIME  BOX 

DRYER  1  NW 

ELGIN 

FAIR  OAKS  RANCH 

FALLS  CITY  4  WSW 
FEDOR 

FISCHERS  STORE 
FLATONIA  2  W 
FLORESVILLE 

GIDDINGS 
GOLIAD 
GOLIAD  1  SE 
GONZALES 
HALLETTSVILLE 

HONDO 

JEODO  2  NNE 
KARNES  CITY 
KENEDY 
KINGSVILLE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LOCKHART  2  NW 
LULING 
MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

POST  OAK  SCHOOL 

RED  ROCK 

REFUGIO 
RICARDO 
RIOMEOINA  2  N 
ROBSTOWN 
ROCKPORT 


RUNGE 

SAN  ANTONIO 

SAN  MARCOS 

SCHULENBURG 

SEALY 


SECUIN 

SINTON 
SMITHVILLE 
SOMERVILLE  DAM 
SPEAKS 

SPRING  BRANCH 
WAELDER  7  SSW 
WASHINGTON  STATE 
WELDER  WILDLIFE  F 
YOAKUM 


IB  AIRPORT   R 


1.01   .03 


2.27 

2.00 
4.18 
1.36 
3.93 
1.91 

1.19 


i.ei 

1.78 
3.49 


A 

59 

.79 

1 

53 

.20 

2 

8: 

.63 

2 

.79 

.66 

2 
1 

6- 
99 

.22 

1 

6' 

.22 

1 

24 

.32 

3 

75 

1.00 

2.59 
2.38 
5.59 


5.86 
1.58 
1.60 


2.39 

.10 

.92 

3.41 

.79 

5.49 

.99 

4.57 

.32 

4.01 

.30       .02 

1.46 

3.54 

.10 

4.36 

.80 

3.60 

.41 

3.77 

.90 

4.50 

.65 

1.13 

T 

.83 

3.50 

1.24 

1.12 

.02 

2.27 

.20 

2.66 

.16 

3.9B 

3.09 

.59 

2.66 

.40 

2.62 

.27 

1.50 

.05 

4.07 

.92 

.13 

1.61 

2.29 

.16 

.20 

1.87 

.07 

.10 

.78 

.30 

.16       .52 

.84 

.47 

.09    1.00 

.10 

.30 

1.55 

T            .05 

.10 

2.00 

.24 

.13 

1.08 
.95 
1.36 


.39 

.03 

.13 

.46 

.01 

.47 

.1C 

.27 

.58 

.9C 

.80 

.43 

.98 

.19 

.16 

.IB 

.03 

.76 

.82 

.44 

,88 

.50 

.34 

.10 

.16 

.46 

.48 

.30 

.70 

.66 

1.05 

.34 

.23 

.45 

.30 

.13 

.29 

.38 

.50   .08   .25 


.58 

.62 

.11 

.52 

.64 

.03 

.46 

,ag 

.31 

.50 

.97 

.08 

.18 

.14 

.34 

.04 

.■>' 

T 

.50 

.B( 

.54 

.34 

.00 

.05 

.41 

.51 

.PC 

.31 

.0* 

.52 

.21 

.69 

.86 

.27 

.48 

.66 

.49 

.32 

.82 

.32 

.66 

.23 

.03 

.82  1.02 
.25 

.87 


.20 

.08 

.27 

.15 

05 

.96 

.74 

.24 

T 

.30 

.69 

.15 

.11 

.19 

.11 

19 

.97 

.07 

.52 

.77 

10 

.12 

."33 

21 

.27 

.21 

03 

.9B 

.54 

T    1.56 
.14  1.22 

.29  1.48 


.05   .77   .82 


1.15 

.05 

.20 

.09 

.16 

.59 

.04 

.83 

.35 

.05 

.48 

.70 

.19 

.50 

.35 

.65 

.70 

.16 

.05 
.13 
.05 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

FEBPUAHY 

1970 

— 

Day  of  Month 

Station 

0 

s- 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  | 

8 

9 

10   11   12 

13   14  |  15 

16   17   18 

19  |  20 

21 

22 

23 

24 

25   26 

27 

28   29   30 

31 

YOKKtOWN 

l.<B 

.57 

.02 

1.28 

.09 

.54 

.hi 

.05 

.13 

UPPER  COAST         08 

1LVIN 

2.03 

.6* 

.42 

.09 

.05 

.22 

.20 

.04 

.14 

.16 

ANAHUAC  TBCO 

2.18 

1.14 

.22 

.33 

.04 

.40 

.05 

ANGLETON  2  W 

2.25 

.9u 

.04 

.36 

.06 

.18 

.10 

.30 

.31 

BAY  CITY  WATERWORKS 

1.64 

.43 

.32 

.09 

.22 

.14 

.40 

.04 

T 

8AYTDWN 

3.22 

1.96 

.15 

.45 

.23 

.43 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

2.79 

.36 

.53 

.32 

.01 

.72   T 

.04 

.79 

.02 

CLEVELAND 

2.69 

.98 

.14 

.20 

.01 

.79 

.02 

.06 

.45 

.02 

CLODINE 

3.09 

.78 

.12 

.22 

.36 

.74 

T 

.20   T 

.04 

.09 

.44   T 

.10 

CYPRESS  1  Sw 

4.36 

2.10 

2.16   T 

T 

.10 

T 

T     T 

T 

T 

T 

OANEVANG  2  St 

2.00 

.46 

T     .42 

.08 

.60 

T 

T 

.31 

.12 

.01 

1 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

1.63 

.28 

.01 

.42 

.01 

.-14 

.27 

.41 

.05 

.04 

EL  CAMPCI 

2.82 

.25 

.68 

.11 

1.25 

.38 

.15 

FREEPORT  2  NW 

2. 28 

.21 

.45 

.3b 

.04 

.50 

T 

.08 

.01 

.17 

.44   T 

T 

T 

GALVESTON  WB  CITY        R 

1.33 

.02 

.01 

.06 

T 

.02 

.73 

.01 

HOUSTON  INCONT  AP 

2.52 

1.08 

.59 

T 

.06 

.20 

T 

.07 

.46 

T 

.05 

.01 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

3.02 

1.14 

.22 

T 

.84 

.53 

T 

.03 

.26 

T 

HOUSTON-BARKER 

2.96 

.20 

.51 

.41 

.54 

.55 

.04 

.24 

.37   .10 

HOUSTON-DEER  PARK 

2.79 

.76 

.01 

.09 

.01 

.43 

.55 

.02 

.67 

.20 

.02 

.03 

HOUSTON-HEIGHTS 

3.01 

.96 

.05 

.24 

.42 

.52 

.IS 

.OS 

.17 

.05 

.40 

HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

2.46 

1.02 

.44 

.07 

.07 

.37 

.44 

.05 

HDUSTON-WESTBURY 

3.00 

.65 

.30 

.38 

.09 

.58 

.25 

.07 

.04 

.06 

.53 

.05 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

2.72 

1.12 

.35 

.26 

.18 

T 

.22 

.54 

.05 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 

2.93 

1.20 

.38 

.23 

T 

.41 

.22 

.01 

.03 

.09 

.31 

.05 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

2.48 

1.00 

.04 

.40 

.25 

.15 

.20 

.14 

.30 

HUMBLE 

3.22 

l.BO 

.56 

.40 

.08 

T 

.38 

KATY  WOLF  HILL 

2.40 

.43 

.27 

.33 

.25 

.25 

.03 

.24 

.50 

.10 

LIBERTY 

3.78 

1.85 

.32 

.60 

.03 

.29 

.02 

.04 

.61 

.02 

MATAGOROA  NO  2 

1.29 

.50 

T     .22 

.11 

.19 

.23 

T 

.02 

NEW  GULF 

2.22 

.52 

T 

.55 

.15 

.05 

.37 

.12 

.19 

.26 

.02 

ORANGE  4  NW 

2.70 

.20 

.75 

.11 

T 

.72 

T 

.04 

.86 

.02 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

1.73 

.41 

T     .46 

.03 

.14 

T 

.57 

.12 

T 

PIERCE  1  E 

2.02 

.40 

.07 

.60 

.02 

.36 

.14 

.29 

.13   .01 

POINT  COMFORT 

2.38 

.31 

.02   .13 

* 

1.13 

.15 

.52 

,10 

.02 

PORT  ARTHUR  Wfi  AIRPORT   R 

2. 88 

1.01 

.12 

T 

T 

.54 

T 

.OS 

1.  16 

T 

T 

PORT  LAVACA  NO  2 

1.91 

.25 

.02   .12 

.72 

.12 

.56 

.11 

.01 

PDRT  0  CONNOR 

1.71 

.08 

T     T 

.80 

T 

T 

.05 

.43 

.30 

.05   T 

RICHMOND 

3.03 

.71 

T 

.56 

.14 

.27 

.89 

.41 

.05 

SUGAR  LANO 

3.06 

.92 

.01 

.27 

.03 

.67 

.60 

.05 

.08 

.38 

.05 

THOMPSONS  3  WSW 

2.24 

.60 

.02 

.34 

.12 

.55 

.12 

.06 

.10 

.30 

.03 

TOMBALL 

2.77 

.99 

.86 

.08 

.28 

T 

.32 

.24 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

1.68 

.15 

.15   .28 

.05 

T 

.04 

.17 

.02 

.65 

.11 

.06 

T 

WHARTON 

1.85 

.23 

T     .01 

.10 

.49 

T 

.55 

.13   .28 

.06 

T 

SOUTHERN            09 

ALICE 

1.32 

.28 

.20 

.01 

.56 

.27 

T 

ARMSTRONG 

.70 

.10 

.60 

BATESVULE 

i.ee 

.88 

1.00 

BENAVIDES  7  S 

.90 

.90 

BIG  WELLS 

1.39 

T 

T 

.02 

.61 

.69 

.06 

T 

CARP.IZO  SPRINGS 

1.20 

T 

T 

T 

.07 

.14 

.01 

.50 

.46 

.02 

CATARINA 

1.30 

.70 

.36 

.04 

CHARLOTTE  S  NNW 

COTULLA 

1.66 

.10 

.15 

1.25 

.16 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

1.65 

T     T 

.04 

T 

T 

T     T 

.25 

1.18 

.IS 

T 

CRYSTAL  CITY 

1.73 

T 

.12 

T 

T 

.14 

T 

.66 

.61 

T 

T 

DILLEY 

2.97 

.01 

.26 

.03 

T 

.02 

.01 

.52 

:.i- 

.03 

.13 

EAGLE  PASS 

1.44 

.20 

.58 

.66 

ENCINAL  3  NW 

1.37 

.15 

.08 

.05 

.50 

.52 

.07 

FALCON  DAM 

1.47 

.31 

.10 

.76 

.30 

FALFURRIAS 

.89 

.62 

.27 

FOWLERTON 

.44 

.08 

.35 

.01 

FREER 

i.ei 

.25 

.22 

.06 

.70 

■  58 

FRIO  TOWN 

2.45 

1.53 

.92 

GEORGE  WEST 

1.19 

T 

.12 

.66 

.41 

HEBBRONVILLE 

1.65 

.01 

.02 

.99 

.63 

JOURDANTON 

2.55 

.13 

.45 

.45 

.05 

.05 

.80 

.56 

.06 

KAFFIE  RANCH 

.96 

.90 

.06 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

1.18 

.19 

T     T 

.02 

.27 

.63 

.07 

T 

OILTON 

1.19 

.07 

T 

T 

l.li 

PEARSALL 

2.38 

.50 

.07 

T 

T 

.02 

.91 

.75 

.03 

.08 

POTEET 

3.01 

.12 

T 

.98 

T 

T 

T 

.36 

1.35 

.10 

.10 

RIO  GRANOE  CITY  3  W 

1.71 

T 

.22 

.19 

.38 

T 

.67 

.23 

.02 

T 

SARITA  7  E 

.55 

.55 

THREE  RIVERS 

1.48 

.05 

.62 

.53 

.26 

TILDEN 

1.52 

.01 

T 

.74 

.01 

.01 

.02 

.31 

.35 

.07 

WHITSETT  2  Sw 

1.15 

.25 

.40 

.30 

ZAPATA 

.98 

T 

.02 

.12 

.77 

.07 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 

.22 

T 

T     T 

.01 

T 

.02 

.03 

T     T 

T 

.13 

.02 

T 

ENGElman  garjens 

.70 

T 

T 

.32 

■  02 

.14 

.15 

.07 

HARLINGEN 

.87 

.25 

.45 

.15 

.02 

HC  ALLEN 

.65 

.11 

.18 

.33 

.03 

MC  ALLEN  FAA  AP 

.86 

.26 

T     T 

T 

.03 

.51 

.02 

.04 

MC  COOK 

1.28 

.03 

.07 

.20 

.59 

.36 

.03 

MERCEDES  6  SSE 

.51 

.16 

.11 

.01 

T 

.06 

.15 

.02 

"ISSION 

.52 

.52 

PORT  MANSFIELD 

.IB 

.16 

T 

.02 

RAYMONDVILLE 

.39 

.12 

.05 

.01 

.08 

.09 

.04 

SAN  BENITO 

.10 

.09 

.01 

wESLACO  2  E 

1.23 

.46 

.33 

.02 

T 

T 

T 

.27 

.09 

.04 

Ul 

UL 

I 

It 

MJ 

JU 

tlA 

1U 

tit 

.b 

TEXAS 

FEBRUARY 

1970 

Station 

Day 

ofM 

Dnth 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28  I  29 

30 

31 

a 
> 
< 

*     *     * 
HIGH  PLAINS          01 

AMARILLO  H8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 

23 

36 
23 

52 

17 

56 
33 

49 
23 

57 
26 

64 
31 

53 
29 

57 
25 

71 
3] 

51 
32 

69 

24 

50 
32 

49 
23 

56 
34 

64 
31 

81 
34 

59 
35 

49 
29 

53 
24 

48 
36 

61 
38 

47 
36 

56 
37 

47 
31 

61 
31 

61 

37 

68 

34 

56.4 
30.0 

ANDREWS 

MAX 

MIN 

63 
32 

63 
31 

55 
21 

64 
31 

58 
34 

69 
29 

70 
32 

68 
40 

60 
30 

68 
35 

70 
37 

63 

27 

76 
42 

74 
47 

54 
30 

67 
30 

80 
30 

78 
46 

63 
26 

47 
31 

48 
30 

53 
37 

55 

37 

58 
44 

58 
36 

69 
33 

60 
45 

70 
40 

63.6 
34.4 

BIG  SPRING 

MAX 

MIN 

u 

60 
34 

56 
21 

67 
37 

64 
36 

69 
32 

69 
37 

68 
45 

58 
33 

69 
38 

69 
39 

63 

30 

78 

46 

78 
36 

51 
33 

66 
33 

81 
41 

79 

44 

67 
30 

48 
38 

48 
33 

52 

40 

54 

41 

54 

42 

54 
32 

67 
34 

67 
47 

70 
47 

64,0 

37.0 

SJSOFS  3  M 

MAX 

MIN 

56 
23 

42 
22 

54 
19 

54 
37 

53 
21 

63 
25 

62 
30 

53 
28 

58 
24 

70 
31 

63 
34 

74 
24 

64 
28 

61 
27 

62 
30 

71 
31 

85 
43 

71 
43 

54 
30 

53 
27 

57 
34 

62 
38 

56 

40 

56 
36 

54 
29 

66 
33 

64 
39 

68 
34 

60.9 
30.7 

BRAVO 

MAX 

MIN 

53 
17 

45 
21 

55 
13 

53 
23 

57 

17 

65 
20 

65 
27 

57 
29 

59 
20 

69 
31 

68 
17 

72 

21 

64 

30 

50 
17 

58 
31 

70 
29 

72 
32 

69 
25 

51 
29 

54 
20 

50 
28 

63 
17 

57 
30 

60 
29 

48 
20 

65 

24 

66 
28 

70 
29 

60.3 
24.1 

BROWNFIELO  NO  2 

MAX 

MIN 

55 

16 

61 
29 

44 

12 

57 
12 

68 
31 

52 

2B 

70 
26 

71 
31 

57 
27 

60 
26 

70 
34 

65 

24 

66 
22 

78 
36 

48 
30 

49 
31 

70 
31 

84 
33 

65 
21 

53 
22 

49 
32 

45 
34 

55 

30 

50 
32 

59 
31 

55 
32 

66 
33 

57 
39 

60.0 
2B.0 

CANACIAN  1  ENE 

MAX 
MIN 

59 
29 

55 
19 

55 
18 

54 
31 

57 
22 

65 
24 

67 
33 

59 
27 

65 
29 

71 
23 

65 
33 

70 
19 

68 
28 

44 
20 

68 
30 

72 
29 

87 
30 

83 
45 

55 
27 

62 
24 

60 
36 

62 
37 

58 
35 

59 
40 

58 
29 

65 
30 

66 

31 

72 
46 

63.7 
29.4 

CANYON 

MAX 

MIN 

58 
24 

53 

22 

54 
13 

62 

34 

60 
23 

68 

68 

66 
29 

58 
25 

70 
34 

69 
33 

70 
22 

69 
33 

53 
22 

56 
34 

67 
32 

81 
34 

81 
41 

53 
29 

56 
24 

5* 
35 

61 
35 

60 
36 

58 
39 

58 
30 

63 

33 

62 

37 

72 
38 

62.9 
30.4 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

MIN 

55 
20 

53 
20 

40 
15 

54 
17 

54 
20 

52 
22 

62 
26 

66 
28 

57 
20 

57 
21 

70 
33 

53 
24 

71 
28 

51 
19 

49 
24 

58 
30 

68 
31 

81 
35 

50 
29 

54 
28 

56 

30 

50 
33 

65 
33 

51 
32 

60 
30 

SI 
29 

64 
32 

68 
29 

57.9 
26.4 

CLAUDE 

MAX 

MIN 

51 

61 

37 

52 

61 

48 

60 

67 

56 

58 

70 

53 

69 

53 

51 

60 

67 

83 

55 

54 

56 

49 

62 

53 

65 

60 

58.1 

CR0S8YT0N 

MAX 

MIN 

55 
23 

61 
27 

38 
13 

53 
14 

70 
32 

52 

31 

67 
29 

72 
35 

56 
30 

67 
25 

71 
33 

60 
22 

69 
23 

71 
26 

45 

26 

53 
26 

62 
26 

84 
38 

62 
25 

52 
21 

51 
32 

50 
33 

58 
32 

46 
41 

53 

33 

53 

30 

63 
35 

64 
35 

59.3 
28. 4 

OALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

MTN 

52 

14 

39 
19 

51 
17 

47 
24 

49 
18 

61 
22 

63 
27 

59 
24 

59 

20 

75 
25 

49 
27 

72 
21 

52 
25 

45 
21 

60 
28 

71 
24 

82 
29 

50 
34 

50 
28 

56 
21 

49 
33 

63 
34 

51 

28 

57 
31 

51 
2B 

62 

24 

65 
26 

67 
27 

57.4 
25.0 

DIKMITT 

MAX 

MIN 

53 
18 

57 
24 

43 
11 

55 

14 

61 
20 

53 

20 

65 
24 

70 
26 

58 

18 

60 
18 

70 
31 

53 

23 

69 
26 

66 
25 

53 
25 

56 

31 

68 
31 

82 
36 

55 
18 

52 
23 

52 
23 

44 
33 

60 
28 

45 
28 

61 
27 

50 

24 

65 
35 

62 
33 

58.5 
24.  B 

DUMAS 

MAX 

MIN 

53 
24 

55 
20 

38 
13 

55 
15 

51 
17 

49 
20 

57 
25 

55 
19 

57 
21 

57 
22 

70 
32 

50 
27 

69 
28 

47 
19 

46 
20 

59 
32 

68 
35 

82 
40 

52 
30 

52 
28 

57 
26 

50 
35 

63 
31 

52 
33 

58 
29 

51 
30 

65 
33 

65 
29 

56.5 

26.3 

FLOYDADA 

MAX 

MIN 

53 
22 

60 
31 

39 
20 

52 

18 

68 
28 

55 

27 

66 
28 

70 
34 

55 

24 

59 
24 

70 
32 

57 
24 

65 
20 

63 
25 

46 
25 

55 

30 

68 

27 

63 

31 

60 

20 

51 
20 

47 
31 

54 
33 

52 

35 

46 

42 

57 
31 

50 

28 

64 
32 

63 

41 

58. 1 
28.0 

follett 

MAX 

MIN 

53 
26 

57 

15 

33 

15 

50 
20 

52 
23 

54 
23 

63 
29 

66 
31 

57 
20 

57 
20 

75 
29 

51 
19 

66 
21 

42 

18 

41 
19 

61 
30 

70 
33 

83 
37 

54 
21 

56 
23 

61 
23 

58 

39 

51 
38 

50 
33 

51 
25 

51 
26 

69 
35 

68 
37 

57.1 
26.0 

FRIONA 

MAX 

MIN 

53 
24 

55 
25 

41 

16 

54 
16 

61 
23 

49 
23 

63 
26 

67 
28 

56 

23 

59 
23 

66 
31 

53 
24 

66 
27 

72 
28 

58 
28 

54 
31 

68 
32 

78 
37 

55 
25 

51 
26 

50 
27 

43 
33 

61 
32 

47 
37 

59 
30 

50 
30 

61 
36 

61 
37 

57.6 
27.8 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

MTN 

52 

15 

54 
20 

42 
13 

55 

15 

58 
20 

50 
20 

64 
26 

67 
25 

55 

19 

59 
19 

70 
32 

52 
23 

69 
22 

69 
23 

54 
22 

54 

28 

69 

30 

80 

34 

53 
26 

50 
23 

50 
25 

62 

30 

52 
32 

58 
26 

50 
26 

62 
32 

63 
33 

58.  3 

24.4 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

MIN 

53 
32 

65 
32 

43 
16 

56 

17 

66 
32 

61 
31 

71 
30 

71 
45 

55 

27 

61 
27 

68 
34 

72 
26 

64 
27 

79 
42 

50 
32 

48 
25 

66 
25 

79 
35 

79 
28 

45 
25 

50 
36 

48 
32 

51 
41 

54 
43 

55 
35 

53 
31 

67 
32 

54 
45 

60.1 
31.5 

GRuVER 

MAX 

MIN 

58 

20 

44 
18 

53 

17 

55 

28 

55 
17 

63 
18 

66 
27 

58 
31 

61 
17 

75 
27 

67 
32 

73 
26 

68 
25 

44 
16 

61 
26 

74 
27 

86 
32 

77 
41 

55 
25 

60 
21 

57 
34 

63 
38 

58 
34 

60 
26 

55 

31 

65 
2? 

72 
27 

69 
27 

62.6 
26.3 

HEREFORD 

MAX 

MIN 

53 

20 

56 
25 

40 

14 

55 
14 

59 
23 

49 
23 

63 
24 

67 
27 

56 
22 

60 
22 

70 
32 

52 
22 

69 
24 

62 
25 

55 
24 

55 

30 

66 
31 

79 
36 

55 
26 

50 
23 

52 
22 

44 
35 

62 

34 

49 
36 

58 
28 

50 

28 

62 
35 

62 
35 

57.5 
26.5 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

55 
23 

63 
29 

43 
18 

56 

18 

66 
29 

60 
27 

58 
27 

73 
32 

63 
32 

60 
30 

72 
31 

68 
26 

65 

25 

58 
32 

55 
32 

53 
26 

68 
26 

84 
29 

67 
26 

53 
26 

49 
32 

45 
38 

52 

32 

56 
32 

57 
36 

55 
32 

69 
31 

56 
42 

60.0 
29.3 

LEVELLAND 

MAX 

MIN 

58 
19 

59 
31 

42 
15 

58 
12 

70 
30 

90 
26 

67 
27 

72 
29 

58 
27 

59 

27 

72 
32 

60 
21 

69 
21 

77 
33 

55 

32 

55 

27 

70 
32 

65 
34 

62 

23 

54 
24 

49 
32 

45 
33 

55 
33 

45 

34 

59 
32 

52 
32 

65 
33 

66 
36 

60.3 
28.1 

LIPSCOMB 

MAX 

MIN 

5*. 
24 

58 

17 

33 

14 

52 

19 

51 
18 

54 
16 

63 
16 

66 
24 

56 

17 

56 
17 

73 
25 

51 
13 

68 
18 

42 
15 

42 
21 

61 
28 

71 
24 

85 
25 

52 
19 

55 
17 

60 
16 

59 
27 

60 
34 

50 
28 

59 
25 

49 

24 

67 
25 

67 
27 

57.6 
21.2 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

MIN 

55 
22 

59 
29 

42 
10 

56 
11 

66 
27 

49 
28 

65 
30 

70 
34 

58 
28 

59 
29 

70 
33 

59 
24 

69 
26 

56 
33 

55 
28 

57 
31 

69 
35 

83 
35 

60 
24 

53 
26 

51 
33 

4S 
35 

58 

33 

45 
37 

60 
32 

55 

31 

64 
36 

65 
36 

59.0 
29.1 

LUBBICK  .B  AIRPORT 

MAX 

MIN 

61 
30 

44 
22 

56 
11 

72 
36 

53 
30 

67 
25 

70 
28 

61 
32 

59 

23 

70 
30 

64 
27 

68 
19 

76 
36 

53 
29 

60 
32 

71 
26 

85 
33 

66 
31 

56 

18 

52 
27 

47 
35 

54 
35 

47 
30 

61 
31 

56 
29 

66 

31 

64 

34 

75 
43 

62.0 
29.0 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

50 
26 

55 

19 

34 
19 

57 
26 

54 
28 

61 
24 

65 
35 

55 
24 

55 

24 

55 
25 

73 
39 

64 
23 

66 
27 

45 
22 

44 
25 

57 
31 

68 
37 

66 
32 

56 

24 

53 
29 

57 
35 

69 
37 

49 
43 

55 
28 

49 

31 

65 
40 

67 
40 

57.9 
29.4 

MIAMI 

MAX 

Mm 

51 
27 

59 
23 

35 
IB 

53 
23 

55 

21 

54 
21 

63 
25 

65 
27 

55 
21 

55 

20 

72 
30 

51 

17 

69 
23 

45 
21 

47 
20 

60 

31 

69 
29 

86 
36 

55 

26 

54 
23 

60 
23 

55 

40 

62 
40 

49 
42 

57 
31 

49 
30 

66 
34 

63 
38 

57.6 
27.1 

MIDLAND  1&    AIRPORT 

MAX 

Mm 

63 
31 

46 
23 

58 
20 

68 
31 

58 
36 

70 
30 

70 
34 

56 

37 

60 
32 

69 
34 

70 
34 

64 
28 

77 
41 

58 
38 

53 
35 

69 
26 

80 
34 

76 
41 

48 
31 

43 
32 

45 
33 

52 
39 

55 
39 

57 
43 

53 
36 

67 
32 

52 
43 

70 
41 

61.0 
34.1 

MIDLAND  *  ENE 

MAX 

Mm 

65 

31 

55 
32 

57 
18 

67 
31 

59 

35 

70 
28 

72 

34 

67 

44 

60 
30 

70 

34 

71 
32 

63 
27 

79 
40 

70 
43 

56 
33 

67 

27 

80 
30 

79 
35 

59 
28 

44 
32 

46 
32 

53 
39 

54 
38 

56 

44 

55 
35 

67 
33 

62 

34 

70 
43 

63.3 
33.6 

MURTON 

MAX 

Mm 

60 
20 

58 
28 

43 

17 

56 

17 

67 
29 

49 
28 

65 
28 

70 
31 

67 
27 

60 
27 

70 
31 

60 
30 

68 
25 

75 
35 

58 
32 

55 

33 

69 
33 

82 
35 

60 
24 

52 

24 

50 
31 

50 
33 

57 
32 

46 
32 

61 
31 

54 

34 

64 
35 

65 
36 

60.4 
29.2 

MULESHOE  1 

MAX 
MIN 

5' 
20 

57 
15 

42 

13 

55 
15 

60 
24 

51 
24 

65 
24 

68 
25 

56 
24 

59 
24 

69 
27 

56 

21 

68 
23 

73 
28 

uO 
28 

54 
29 

68 
32 

80 
34 

58 

20 

52 
25 

46 
29 

42 
33 

60 

31 

46 
32 

60 
32 

52 
30 

63 
33 

64 
35 

58.6 
26.1 

OLTON 

MAX 

Mm 

54 

19 

58 
24 

41 
13 

54 
14 

63 
25 

48 
25 

63 
29 

69 
30 

57 
27 

58 
25 

69 
32 

56 
23 

69 
23 

67 
25 

52 
25 

57 
27 

67 
29 

63 
31 

59 
21 

54 
24 

51 
30 

46 
34 

60 
34 

54 
41 

60 
30 

55 
30 

66 
35 

73 
34 

59.5 

27.1 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

52 
28 

58 
25 

33 

18 

51 
22 

56 
23 

53 

22 

65 
27 

67 
31 

54 
22 

54 
22 

71 
36 

51 
24 

69 
24 

46 
21 

48 
20 

58 
32 

69 
32 

85 
37 

53 
27 

52 
25 

61 
29 

53 
38 

61 
37 

48 
39 

54 
29 

48 
24 

65 
32 

63 
39 

57.1 
28.0 

PANHANDLE 

MAX 
MIN 

57 
22 

48 
20 

51 
16 

60 
32 

52 
20 

60 
22 

68 
28 

61 
26 

58 

20 

73 
31 

67 
34 

70 
21 

68 
29 

52 
20 

59 
30 

68 
26 

84 
32 

75 
39 

53 
25 

57 
22 

51 
35 

63 

36 

57 
34 

58 
37 

55 

25 

66 
29 

62 

34 

72 

31 

61.6 
27.7 

PtRRYT'JN  5  NNE 

MAX 

Mm 

56 

19 

55 

15 

35 
15 

51 
16 

48 
15 

54 
17 

61 
20 

63 
19 

58 
16 

72 

16 

72 
27 

08 
17 

68 
17 

67 
15 

46 
17 

66 
20 

73 
24 

87 
25 

53 
20 

54 

17 

61 
22 

5B 

27 

59 
31 

52 
26 

61 
24 

50 

2  5 

66 

27 

69 
27 

60.2 
20.6 

PLAINS 

MAX 

Mm 

57 
24 

60 
15 

43 

14 

57 
14 

71 
31 

51 

21 

69 
22 

71 
24 

56 
22 

60 
26 

70 
27 

63 

18 

66 
19 

70 
32 

60 
31 

62 
25 

70 
28 

82 
33 

65 
23 

58 
27 

51 
29 

47 
32 

54 

31 

49 
32 

60 
32 

60 
28 

65 
33 

65 
33 

61.1 
25.9 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

FEBRUARY 

1970 

Station 

Day 

si  M 

onth 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

PLAINVIEW 

MAX 

Mm 

53 
23 

61 
26 

41 
IB 

57 
23 

61 
27 

49 

21 

66 

26 

70 
30 

65 
28 

60 
32 

70 
35 

57 
24 

69 
29 

65 
25 

50 
27 

58 
29 

69 
33 

84 
39 

60 
24 

54 
29 

51 
34 

48 
35 

58 
36 

59 

34 

47 
39 

59 
30 

55 

32 

66 
38 

59.4 
29.5 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

57 
23 

62 

29 

45 
17 

57 
19 

65 
30 

56 
29 

70 
29 

71 

30 

56 
28 

61 
29 

70 
34 

67 
24 

65 
24 

76 

42 

57 

30 

55 
29 

68 
30 

82 
35 

73 
25 

53 
25 

44 
31 

43 
32 

54 
32 

55 

32 

60 
33 

54 
31 

68 
31 

55 

40 

60.7 
29.4 

SILVERTON 

MAX 

MIN 

52 
22 

60 
27 

38 
14 

52 
13 

64 
23 

44 
24 

60 
26 

66 
34 

55 

21 

56 
19 

70 
31 

54 

19 

68 

19 

56 
23 

44 
24 

55 

23 

68 
24 

83 
30 

57 

17 

52 

19 

53 

24 

48 
35 

59 

36 

45 
40 

56 

30 

49 
28 

62 
35 

62 

37 

56.7 
25.6 

SPEARMAN 

MAX 

MIN 

5B 
22 

46 
17 

53 
16 

55 
27 

54 
16 

60 
19 

65 
23 

57 
32 

58 
18 

72 
29 

62 
30 

71 
20 

60 
25 

43 
16 

58 
29 

71 
27 

86 
31 

74 
40 

53 
24 

60 
20 

55 

32 

62 
37 

60 
29 

55 

29 

66 
29 

65 
32 

68 
34 

66 
28 

61.2 
26.1 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

54 
15 

56 
20 

39 

15 

50 
18 

46 
16 

51 
20 

60 
25 

62 
25 

56 
17 

61 
22 

72 
25 

48 
22 

71 
25 

44 
17 

42 

18 

59 
27 

70 
28 

83 
39 

51 
27 

50 
IB 

57 
26 

49 
35 

62 
27 

55 
32 

55 

28 

52 
24 

64 
25 

67 
26 

56.6 
23.6 

SUNRAY  4  SW 

MAX 

MIN 

5» 
22 

46 

18 

52 

16 

53 

34 

52 
20 

58 
25 

65 
30 

03 
29 

59 

20 

70 
32 

67 
36 

70 
22 

70 
25 

46 
19 

57 
31 

75 
34 

82 
35 

81 
40 

51 
30 

57 
25 

3! 

62 
37 

58 
30 

57 
33 

56 

31 

69 
32 

65 
36 

65 
31 

61.7 
28.9 

TAHOKA 

MAX 

MIN 

56 
23 

63 
30 

45 
16 

61 
31 

66 
31 

52 
29 

69 

30 

72 
32 

62 

28 

60 
28 

71 
28 

65 
22 

65 
26 

77 
31 

55 
31 

61 
27 

69 
29 

83 
32 

65 
23 

54 
24 

50 

34 

46 
35 

58 

31 

52 

35 

57 
35 

52 
31 

72 
32 

57 
41 

61.4 
29.5 

TULIA 

MAX 
MIN 

5". 
22 

60 
29 

40 
15 

54 
16 

65 
24 

52 
23 

64 
30 

66 

31 

55 
25 

59 
23 

72 
33 

54 
22 

70 
25 

60 
25 

50 
24 

59 
30 

69 
33 

84 
32 

57 
22 

53 
23 

55 
25 

48 
37 

61 
32 

47 
40 

58 

30 

52 
28 

65 
39 

62 

36 

58.8 

27.7 

VfcGA 

»     *     • 

MAX 

MIN 

53 
23 

54 
21 

38 

11 

55 
16 

55 
19 

50 
20 

62 
25 

64 
22 

54 
19 

58 
20 

69 
33 

51 
26 

70 
30 

58 
20 

52 
20 

56 
32 

68 
32 

81 
48 

53 
30 

50 
25 

53 
28 

46 
33 

62 
30 

58 
33 

58 
26 

49 
28 

62 
36 

64 
37 

57.3 
26.5 

LOH  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

66 
<>2 

48 
24 

51 
21 

66 
37 

54 
40 

66 
39 

66 
48 

60 
36 

55 
30 

70 
30 

70 
41 

59 

30 

78 
46 

46 
37 

46 
30 

65 
29 

76 

47 

68 
43 

48 
30 

56 
36 

54 
40 

52 

44 

54 

49 

53 

49 

49 
35 

62 
32 

61 

47 

71 
50 

59.6 

37.9 

ANSON 

MAX 

MIN 

67 
42 

63 
37 

52 
22 

67 
35 

64 
37 

70 

37 

68 
50 

65 
43 

60 
33 

72 
35 

68 
39 

63 
29 

79 
52 

76 
34 

45 
33 

66 
29 

79 
45 

77 
49 

6  5 

28 

57 
35 

53 
39 

53 
43 

55 
49 

53 

50 

51 
40 

65 
32 

65 
46 

72 
49 

63.9 
39.0 

ASPERMDNT  2  SSW 

MAX 

MIN 

57 
24 

68 
36 

40 
20 

54 
20 

70 
33 

56 
30 

67 
31 

69 
43 

60 

31 

56 
31 

71 
34 

67 
24 

62 
24 

78 
30 

43 
29 

52 
26 

67 
26 

80 
44 

68 
22 

52 
23 

54 
31 

54 
40 

53 
43 

53 
43 

50 
38 

52 
31 

54 
31 

62 
43 

59.6 

31.5 

BALLINGER  1  SW 

MAX 

MIN 

65 
42 

63 
37 

54 
20 

63 
25 

59 

37 

67 
39 

67 
52 

67 
43 

57 
29 

70 
25 

74 
32 

63 

31 

79 

42 

79 
42 

53 
33 

64 
26 

75 
29 

78 
40 

65 
32 

47 
34 

51 
39 

53 

42 

55 

49 

53 
49 

52 
43 

65 
30 

62 
41 

70 
47 

63.2 

36.8 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

59 
40 

46 
26 

53 
22 

62 
36 

53 
29 

66 

31 

64 

34 

59 
39 

56 
28 

74 
33 

57 
34 

64 
23 

53 

30 

44 
26 

56 
32 

70 
29 

88 

39 

63 
35 

55 
24 

57 
28 

53 

40 

62 

41 

50 

41 

51 
43 

52 

33 

65 
32 

65 
38 

79 
45 

59.9 
33.3 

CLARENDON 

MAX 

MIN 

54 
21 

59 
25 

38 
20 

54 
22 

63 
26 

52 
23 

63 
24 

68 
32 

58 
27 

59 
28 

74 
36 

55 
19 

69 
20 

52 
24 

49 
25 

60 
28 

69 
29 

86 
35 

59 

18 

55 
24 

57 
26 

51 

37 

62 

39 

50 
43 

56 

30 

52 
27 

66 
29 

59 
34 

58.9 
27.5 

COLEMAN 

MAX 

min 

67 

41 

60 
33 

51 
21 

65 

31 

61 
39 

69 
44 

67 
52 

60 

49 

57 
37 

70 
31 

78 
38 

59 
33 

B0 
42 

68 
40 

48 
32 

65 

32 

76 
41 

77 
47 

64 

31 

52 
37 

55 
37 

52 
42 

55 

48 

53 
49 

54 
43 

67 
31 

61 
45 

72 
44 

63.0 
38.9 

COLORADO  CITY 

MAX 

Mm 

67 
36 

62 
35 

56 

19 

70 
35 

67 
38 

70 
32 

72 
49 

69 
43 

59 
32 

71 
29 

70 
36 

65 
29 

B0 
43 

79 
35 

51 
32 

68 
27 

81 
34 

80 

45 

68 

31 

53 
37 

51 
37 

53 
41 

56 
45 

55 
48 

52 
36 

69 
32 

68 
42 

71 
49 

65.5 

36.7 

DICKENS 

MAX 

Mm 

53 
28 

52 

19 

73 
31 

67 

34 

67 
36 

70 
34 

72 
35 

68 

44 

64 
25 

71 
42 

57 

27 

70 

31 

85 
30 

83 

44 

60 
27 

52 

33 

49 

37 

61 
37 

60 

37 

61 
37 

54 
35 

66 

31 

67 

30 

75 
47 

64.9 
33.6 

ELECTRA 

MAX 

Mm 

58 
32 

57 
37 

42 
20 

52 
20 

65 
35 

60 
37 

70 
42 

69 
46 

59 
32 

55 
32 

74 
33 

62 
27 

56 
27 

70 
31 

54 
30 

47 
27 

57 
25 

60 
45 

66 
25 

58 
26 

60 
29 

55 

42 

54 

43 

55 

47 

50 
38 

50 
33 

63 
32 

65 
39 

59.5 
33.3 

GAIL 

MAX 

Mm 

65 
35 

53 
32 

52 

18 

65 
35 

56 
35 

69 
34 

69 

40 

64 
28 

78 
45 

75 
32 

54 
31 

69 

29 

83 
40 

70 
43 

62 
25 

50 
34 

48 
35 

54 
38 

58 
38 

54 
45 

54 

34 

69 
35 

63 
46 

70 
46 

62.7 
35.5 

GUTHRIE 

MAX 

MIN 

68 

41 

63 
30 

54 

17 

72 
32 

69 
32 

71 
27 

72 

29 

74 
25 

70 
34 

72 
21 

29 

82 

68 
24 

56 
25 

56 
32 

54 
40 

58 
36 

54 
44 

52 

35 

63 

26 

67 
30 

64 
38 

64.7 
31.0 

HASKELL 

MAX 

Mm 

58 
32 

66 

37 

39 
23 

54 
25 

72 
36 

56 
33 

69 

34 

69 

43 

60 
30 

57 

31 

72 
35 

66 
25 

62 
26 

78 
32 

44 
32 

49 

31 

67 
33 

80 
41 

68 
26 

52 
28 

56 
32 

55 

42 

52 
43 

55 

49 

51 
39 

50 
32 

64 
37 

64 
47 

60.2 
34.1 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

53 

30 

65 
38 

41 
19 

51 
21 

64 
39 

60 
39 

66 

50 

63 

47 

59 
35 

55 
29 

67 
38 

74 
31 

59 
32 

77 
41 

51 

31 

46 
31 

63 
33 

74 

44 

75 
30 

47 
31 

49 
39 

54 

42 

50 

44 

54 
49 

52 

52 
31 

65 
36 

59 
45 

58.  e 

36.4 

JAYTON 

MAX 
MIN 

55 
27 

65 
35 

38 
19 

53 
20 

65 
35 

53 
33 

65 
31 

68 

42 

57 
33 

55 

30 

70 
32 

63 
25 

62 
25 

75 
28 

28 

26 

70 
28 

80 

40 

67 
25 

53 
25 

55 
32 

52 

39 

55 

40 

51 
40 

52 
38 

52 

30 

66 
31 

59.9 
31.0 

MATADOR 

MAX 

Mm 

50 
25 

62 
31 

40 
22 

54 
25 

70 
30 

55 
31 

68 
33 

68 

37 

59 
26 

58 
28 

73 
39 

61 
22 

66 
24 

62 
26 

45 
27 

53 
32 

71 
36 

88 
49 

54 

24 

55 
26 

54 
33 

50 
40 

62 
37 

47 
45 

53 
34 

53 
33 

67 
35 

66 
41 

59.6 
31.8 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

56 
24 

57 
28 

40 
21 

54 
21 

64 
31 

52 
29 

66 
29 

65 
33 

60 
30 

59 
30 

75 
35 

53 
23 

70 
23 

51 
26 

45 
26 

56 
29 

71 
29 

89 
39 

62 

22 

56 
22 

58 
27 

55 

40 

59 
40 

52 
45 

57 

32 

52 
30 

65 
30 

62 
37 

59.4 
29.7 

MUNDAY 

MAX 

Mm 

64 
40 

61 
31 

54 
21 

72 
34 

71 
36 

69 

34 

71 
47 

68 
43 

58 
32 

75 
29 

72 

40 

61 
26 

74 
43 

59 
31 

48 
31 

68 
28 

80 
39 

79 
42 

64 

25 

57 
28 

55 

41 

53 
42 

53 

47 

53 

49 

50 
37 

65 
32 

63 

43 

73 
48 

63.9 
36.4 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

56 
24 

56 
34 

39 
20 

53 
22 

69 
32 

58 
32 

68 
33 

68 

43 

60 
31 

67 
31 

74 
38 

65 
25 

63 
25 

62 
28 

45 
26 

53 

33 

70 
34 

84 
41 

65 

25 

54 
26 

56 

33 

52 
42 

63 
41 

50 

46 

50 
36 

53 

34 

66 
35 

65 
43 

60.1 
32.7 

POST 

MAX 

Mm 

56 
31 

64 
37 

42 

20 

55 

21 

69 
35 

53 
35 

68 
36 

70 
43 

59 

34 

59 
35 

70 
39 

67 
29 

65 
31 

77 
31 

43 
32 

55 

30 

70 
31 

84 
42 

65 
26 

54 
28 

52 
36 

48 
39 

68 
38 

50 
38 

56 
36 

53 
37 

65 
38 

59 
46 

60.6 
34.1 

OUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

58 
25 

58 
29 

38 

14 

53 
16 

66 

31 

56 
27 

67 
29 

68 
37 

59 
28 

55 
25 

74 

35 

60 
18 

60 
21 

55 
27 

43 
28 

49 
21 

68 
28 

83 
43 

65 
21 

53 
19 

59 
26 

55 
42 

60 
43 

51 
47 

5  0 
35 

50 
26 

65 
35 

65 
41 

58.7 
29.2 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

65 
38 

58 
32 

53 

17 

67 
33 

55 
34 

68 

33 

68 

48 

62 

42 

54 

31 

70 
33 

69 

40 

61 
25 

78 

44 

73 
32 

47 
29 

62 

24 

78 
35 

73 
46 

58 
26 

55 
36 

52 
34 

51 
35 

50 
39 

53 

43 

52 
46 

66 

31 

62 

43 

68 
48 

61.7 
35.6 

ROTAN 

MAX 

Mm 

68 
45 

60 
34 

53 
19 

69 
24 

65 
36 

67 
31 

68 
49 

64 

44 

55 
38 

71 
36 

69 
41 

62 
26 

79 
50 

60 
32 

51 
31 

67 
28 

80 

47 

73 

45 

62 
26 

53 
30 

52 

39 

53 
42 

54 
45 

51 

48 

52 
39 

66 
34 

63 
45 

70 
51 

62.  8 
37.7 

SEYMDUR 

MAX 

Mm 

73 
29 

39 
20 

53 
20 

71 
35 

60 
36 

69 

44 

70 
43 

61 
30 

56 
27 

73 
33 

66 
25 

60 
26 

72 
32 

42 
32 

46 
27 

65 
27 

79 
39 

66 
25 

52 
26 

58 
30 

54 
43 

53 
43 

55 

50 

54 
38 

50 
30 

61 
33 

66 
45 

60.1 
32.9 

SHAMROCK  RAOIO  K8YP 

MAX 

Mm 

56 
25 

53 
23 

52 

17 

59 
27 

57 
27 

62 

25 

66 
36 

57 
36 

56 
23 

76 
31 

68 
35 

63 
22 

57 
30 

46 
23 

59 
23 

69 
30 

88 
34 

74 
46 

56 
25 

60 
20 

60 
35 

61 
35 

53 
44 

56 
45 

52 
29 

67 
28 

60 
35 

75 
46 

61.4 
30.5 

SNYDER 

MAX 

Mm 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

57 
31 

60 
36 

39 
21 

53 
23 

70 
33 

56 

34 

66 

40 

70 
40 

60 
30 

55 

32 

73 

40 

62 
23 

60 
27 

68 
29 

42 
29 

49 
27 

66 
39 

82 

46 

66 
25 

58 
27 

54 

35 

55 

42 

56 
48 

50 

48 

50 
37 

50 
31 

63 

37 

64 
45 

59.1 
34.1 

TURKEY  2  USw 

MAX 

Mm 

63 
28 

52 
26 

56 
21 

69 

37 

58 
2B 

69 
31 

67 
35 

61 
39 

57 
38 

73 
28 

71 
41 

64 
23 

56 
45 

57 
25 

57 
32 

70 
29 

85 
39 

72 

48 

55 
24 

56 
29 

52 
38 

38 

40 

45 

43 

40 

68 

41 

80 
46 

63.6 

34.9 

S««  R»1«(4»dcs  No(«a  Following  St*  lion  Index 
-    46    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

FEBRUARY 


Station 

Day 

of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  |  30 

31 

0 
> 

< 

VERNON 

MAX 

MIN 

56 

40 

49 
29 

52 

19 

67 
34 

64 
33 

68 

34 

69 

49 

66 
41 

6  0 

28 

75 
32 

71 
36 

59 
24 

64 

41 

56 
28 

50 
33 

61 
24 

61 
40 

76 
43 

61 
23 

58 
22 

55 
42 

55 
43 

55 
42 

57 
48 

56 
3? 

62 
39 

67 
31 

72 
35 

62.3 
34.5 

WELLINGTON  2  ENE 

MAX 

MIN 

52 
20 

60 
24 

64 
30 

52 

17 

62 
22 

57 
20 

66 
25 

57 
38 

60 

30 

60 
27 

75 
30 

62 
19 

45 

20 

50 
25 

47 
17 

48 
20 

70 
25 

80 
28 

60 
20 

69 
21 

60 
20 

58 
40 

60 
44 

52 

45 

52 
30 

52 
25 

60 
28 

58 
26 

58.9 

26.4 

WICHITA  PALLS  »B  AP 

MAX 

MIN 

48 
37 

42 
20 

47 
17 

68 
30 

61 
33 

67 
42 

64 
49 

60 
34 

5  6 
28 

74 
26 

63 
31 

56 
24 

72 
33 

42 
28 

45 

30 

63 

24 

79 
36 

69 
34 

52 

24 

57 
23 

57 
43 

52 
41 

53 

47 

51 
47 

51 
32 

62 
26 

66 
35 

72 

50 

58.9 
33.1 

WINTERS  1  NNE 

MAX 

MIN 

55 
30 

66 
36 

42 
20 

53 

21 

66 
36 

58 

62 

40 

67 
43 

61 
33 

56 
26 

66 
29 

73 
31 

59 
33 

79 
38 

49 
32 

47 
29 

66 
32 

75 
36 

75 
31 

47 
32 

52 
38 

54 
41 

51 
43 

55 
48 

53 
43 

52 
29 

65 
33 

60 

44 

59.5 
34.5 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

MIN 

58 
24 

66 
37 

46 
20 

54 
23 

70 
37 

56 

38 

71 
51 

57 
42 

60 
35 

59 
27 

73 
36 

70 
29 

68 
29 

62 
35 

43 
32 

48 

31 

68 

31 

79 
50 

71 
29 

49 
29 

56 
36 

56 
42 

51 
44 

56 
49 

52 

41 

50 
29 

65 
33 

65 
42 

60.7 
35.0 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

63 
37 

47 
31 

49 
19 

70 
30 

66 
36 

66 

42 

65 
38 

60 
45 

54 
30 

75 
30 

73 

37 

56 
27 

75 
42 

61 
32 

46 
32 

64 
26 

77 
37 

75 
43 

50 
27 

58 
26 

55 
43 

53 

42 

53 
48 

52 

48 

50 
37 

63 
35 

66 
41 

66 
44 

61.0 
35.9 

BARDWELL  DAM 

MAX 

MIN 

55 

31 

51 
40 

46 
21 

39 
22 

61 
33 

61 
43 

56 

51 

59 
45 

63 
35 

53 
30 

64 
33 

71 
30 

55 
33 

70 

61 
34 

41 
29 

56 

30 

68 
36 

77 

31 

52 
32 

58 
34 

63 

45 

52 

45 

55 
46 

52 
46 

52 
30 

58 
35 

65 

44 

57.7 
36.0 

9ECTDN  DAM 

MAX 

MIN 

53 
32 

58 

44 

48 
26 

47 
27 

63 
33 

63 
45 

61 
52 

63 
49 

60 
37 

55 
29 

66 
32 

73 
36 

60 
37 

76 
46 

71 
37 

43 
35 

60 
32 

71 
39 

82 
36 

52 
37 

56 
42 

59 

47 

55 

48 

53 
49 

55 

49 

57 
33 

59 
36 

62 

45 

60,0 
38.9 

BENBROOK  0AM 

MAX 
MIN 

55 
29 

52 

40 

44 
20 

43 
21 

63 
33 

60 
44 

59 
49 

61 
46 

62 
36 

54 
30 

68 
34 

72 
29 

57 
30 

76 
40 

46 
33 

42 
30 

59 
31 

72 
41 

74 
31 

49 
30 

56 
34 

60 
46 

52 
45 

51 

46 

51 
42 

50 
30 

60 
34 

65 

46 

57.7 
35.7 

3QNHAM 

MAX 

Mm 

♦  7 

40 

44 
31 

33 
19 

60 
26 

60 
44 

56 
51 

61 
51 

59 
51 

54 
30 

65 
27 

67 
41 

64 
27 

70 
36 

58 
38 

42 
31 

54 
27 

68 
36 

72 

47 

56 
27 

61 
26 

61 
36 

51 
46 

52 

45 

52 
48 

48 
37 

57 
25 

64 
40 

67 
51 

57.3 
36.9 

BOWIE 

MAX 

Mm 

53 
38 

48 
28 

48 
18 

69 
29 

68 
36 

63 

48 

60 
52 

60 
46 

54 
30 

76 
32 

70 
45 

60 
2B 

79 

40 

60 
36 

45 
30 

65 
28 

77 
38 

70 
48 

57 
27 

56 

30 

58 

41 

56 

42 

52 
42 

49 
47 

49 

37 

61 
31 

66 

41 

64 

51 

60.5 
37.1 

BLYD  3  S 

MAX 

Mm 

59 
20 

52 

40 

44 
20 

41 
19 

65 

31 

64 

42 

60 
52 

62 

47 

62 

31 

54 

25 

72 
25 

71 
29 

56 
29 

79 
38 

45 
34 

44 
29 

60 
30 

74 
39 

72 
32 

51 
28 

58 
29 

57 
43 

51 
47 

51 

48 

51 

42 

50 
29 

61 
29 

66 
40 

58.3 
33.8 

bRECKEIRIDGE 

MAX 

MIN 

62 
40 

46 
24 

53 

21 

66 
37 

55 
38 

70 
46 

64 
50 

60 
36 

55 

33 

71 
30 

70 
41 

60 
27 

60 

47 

59 

36 

49 
33 

66 
26 

77 
41 

70 
43 

49 
28 

55 
34 

57 
41 

52 

43 

55 

5  0 

52 

48 

50 
30 

64 
30 

65 
46 

72 
49 

60.9 
37.5 

DRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

58 
28 

54 
38 

40 

18 

44 
20 

67 

34 

65 

41 

63 
52 

64 

46 

60 

34 

54 
27 

74 
32 

71 
27 

57 
29 

7B 
36 

45 
32 

47 

27 

61 
30 

77 
39 

70 
29 

52 
27 

59 

33 

56 

44 

50 
44 

55 

43 

50 
39 

49 
27 

64 
29 

71 
45 

59.1 
33.9 

BROWNWOOD 

MAX 

Mm 

62 
32 

47 
24 

49 
25 

65 
36 

58 

41 

67 
52 

61 
42 

60 
33 

56 
28 

67 
29 

69 
35 

59 
37 

61 

41 

53 
32 

45 
29 

63 
33 

77 
38 

7B 
35 

50 
35 

56 
41 

56 
41 

51 
42 

54 
51 

52 
48 

60 
28 

64 
34 

57 
45 

59.9 
36.6 

Cameron 

MAX 

Mm 

65 

43 

52 
39 

46 
24 

65 

21 

65 
44 

61 
54 

63 
52 

66 

49 

62 
35 

66 
29 

76 
42 

65 

36 

75 
41 

78 
59 

74 
37 

59 
32 

74 
32 

82 

46 

67 
37 

58 
42 

65 
47 

64 
49 

58 
48 

57 
49 

56 
50 

65 
32 

65 
42 

75 
56 

65.3 
41.7 

CLEBURNF 

MAX 

Mm 

54 
41 

50 
33 

44 
20 

65 

30 

59 
45 

59 
54 

61 
53 

64 
44 

55 
32 

72 
25 

73 
37 

65 
30 

80 

40 

66 
43 

45 
35 

60 
29 

73 
34 

80 
40 

64 
31 

64 
35 

60 

44 

56 
46 

51 
47 

51 
49 

52 

44 

61 
29 

65 

40 

73 
53 

61.5 
38.7 

CQRSICANA 

MAX 

Mm 

55 
33 

60 
40 

46 
23 

38 
23 

62 

31 

62 

43 

60 

51 

61 
52 

63 

35 

53 

31 

64 

31 

72 
32 

55 
32 

68 
42 

65 
37 

42 

31 

55 

31 

68 
35 

78 
33 

52 
33 

59 
35 

59 
45 

64 
46 

59 

46 

52 

48 

52 
29 

56 
29 

64 
42 

58.8 
36.4 

OALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

50 
42 

46 
28 

39 
23 

63 
33 

62 

47 

58 

54 

62 

54 

61 
43 

54 
36 

70 
33 

72 
43 

55 

31 

75 
45 

63 

41 

42 
36 

55 
31 

72 

40 

77 
44 

51 
32 

58 
30 

59 
46 

56 

50 

53 

48 

52 
50 

50 
39 

59 
35 

66 

46 

73 
54 

59.0 
40.5 

OENISUN  DAM 

MAX 

Mm 

55 
39 

45 
30 

35 
20 

61 
28 

60 
44 

58 

51 

60 
52 

60 

46 

55 

36 

66 
27 

67 
42 

60 
29 

70 
35 

69 
37 

43 
31 

53 
28 

69 

34 

68 

48 

61 
28 

57 
27 

59 

39 

58 
45 

50 

44 

50 
48 

49 
39 

56 
26 

64 
39 

70 
51 

58.1 
37.3 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

53 

40 

49 
32 

39 
20 

65 
29 

64 
45 

62 
39 

61 
53 

61 
50 

56 
35 

73 
27 

72 
37 

63 

29 

76 
38 

74 
39 

45 
33 

58 
29 

72 
34 

72 
42 

66 
30 

66 
29 

59 
43 

56 

47 

50 

47 

50 
48 

51 

41 

59 

30 

65 
38 

74 
52 

61.2 
37.7 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

53 
33 

62 
39 

43 
21 

50 
22 

63 
32 

57 
43 

64 
53 

56 
40 

61 
37 

54 
34 

70 
37 

74 
29 

60 
29 

78 
49 

51 
32 

42 
31 

63 
32 

75 

41 

76 
32 

49 
34 

57 
37 

55 

44 

50 
45 

51 
49 

51 
44 

50 
32 

62 
33 

63 
46 

58.7 
36.8 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

60 
32 

58 
36 

40 
24 

54 
24 

64 
28 

5B 
35 

62 
42 

64 
43 

56 
35 

52 
26 

67 
26 

64 
40 

68 
42 

72 
35 

70 
31 

46 
26 

60 
27 

72 
35 

68 
36 

47 
35 

54 
35 

57 

40 

58 
45 

57 
50 

54 
49 

57 
29 

62 

30 

59 
39 

59.3 
35.0 

EVANT 

MAX 

MIN 

62 

43 

58 
35 

51 
21 

62 

33 

60 

43 

66 
53 

59 
49 

60 

47 

58 
35 

69 

30 

76 

40 

63 
32 

79 
45 

73 
46 

48 
35 

64 
33 

74 
37 

82 

47 

65 
34 

56 
39 

57 
45 

54 
45 

55 

45 

53 
49 

58 

45 

62 

30 

65 
45 

72 

54 

62.9 

40.5 

FERRIS 

MAX 

Mm 

51 

42 

50 
36 

40 
21 

61 
29 

63 
46 

60 
52 

63 
52 

64 
51 

59 
35 

67 
2  = 

71 
49 

67 
32 

72 
40 

69 
44 

44 
36 

56 

31 

70 
34 

77 
45 

70 
32 

60 
31 

63 
43 

59 
48 

54 
47 

54 
49 

51 
45 

59 
29 

66 

41 

73 
53 

61.2 
40.1 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

52 

41 

46 
28 

40 
22 

63 
31 

60 
43 

57 

50 

62 
52 

ol 
37 

54 

33 

71 
28 

70 
38 

55 
32 

77 
41 

60 
40 

42 
36 

57 
31 

75 
37 

74 
44 

50 
32 

56 
29 

58 
42 

57 
49 

51 
46 

51 
50 

50 
35 

58 
30 

64 
40 

74 
54 

58.8 
38.3 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

57 
26 

48 
39 

41 

17 

5a 

17 

65 
32 

6C 

39 

56 
52 

60 

50 

59 
32 

53 
24 

71 
26 

68 
27 

54 
26 

72 
38 

45 
32 

42 
27 

58 
27 

71 
36 

71 
28 

51 
25 

60 
25 

57 
42 

50 
45 

50 
46 

51 
39 

49 
27 

56 
26 

66 
38 

57.3 
32.6 

GATESV1LLE 

MAX 

Mm 

52 

31 

63 

42 

48 
22 

48 
25 

62 

33 

60 
44 

6C 
53 

61 
47 

60 
32 

56 
25 

69 
26 

76 
34 

60 
34 

78 
45 

68 
35 

41 

30 

61 
30 

73 
34 

82 

35 

50 
35 

57 

40 

58 
45 

52 
45 

52 

49 

54 

49 

51 
29 

61 
29 

63 
47 

59.9 
36.6 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

67 
45 

66 
42 

3D 
2<- 

66 
32 

64 

44 

62 

54 

65 
52 

66 
47 

59 
35 

67 
28 

76 

45 

74 
38 

76 
44 

7  8 
56 

75 
37 

62 
35 

73 
35 

e4 

48 

79 
38 

54 
42 

62 
46 

60 
47 

55 
50 

58 
49 

60 
51 

62 
31 

61 
40 

76 
55 

66.3 
42.5 

GLEN  RDSE 

MAX 

Mm 

57 
41 

57 
37 

20 

67 
27 

62 

37 

62 

52 

63 

47 

66 

62 

30 

73 
22 

80 
36 

72 
31 

62 
36 

80 
42 

47 
35 

62 
26 

76 
31 

80 
42 

72 
33 

60 
36 

59 

44 

59 
47 

57 
47 

57 

50 

54 
45 

62 
27 

67 
36 

75 

54 

64.9 
37.6 

GDLDTHWAITF 

MAX 

Mm 

49 
20 

63 
29 

61 

44 

66 
53 

61 

45 

62 

44 

68 
30 

75 
29 

71 
32 

78 
35 

75 

43 

54 
34 

62 
27 

74 
40 

76 
43 

72 

44 

56 

36 

56 

43 

52 

43 

53 
48 

55 
49 

55 
46 

56 

47 

62 
32 

60 
44 

71 
53 

63.3 

39.8 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

60 
22 

55 

40 

41 
IB 

50 
18 

69 
37 

6  0 
37 

70 
51 

62 
42 

62 
31 

56 
25 

75 
28 

70 
2B 

59 
28 

80 
35 

45 
33 

47 
26 

65 
26 

77 
36 

70 
29 

50 
29 

66 
32 

56 
44 

52 

44 

54 
49 

52 
39 

50 
28 

65 
31 

65 
44 

59.8 
33.2 

GRANS.URY 

MAX 

Mm 

55 
41 

54 
36 

46 
21 

65 
31 

61 
41 

61 

52 

64 
51 

65 

43 

62 
32 

72 
26 

75 
39 

68 
31 

61 
42 

80 
41 

45 
35 

61 
31 

75 
38 

76 
43 

70 
33 

58 
34 

58 
45 

57 
47 

52 

48 

52 

50 

53 

43 

62 
29 

67 
42 

73 

51 

63.1 
39.1 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

58 
28 

50 
38 

44 
22 

40 
22 

64 
34 

61 

41 

57 
49 

63 
46 

60 
35 

54 
27 

71 
34 

70 
31 

55 
33 

7  8 
33 

45 
34 

42 
32 

57 
33 

72 
38 

72 
33 

50 
30 

59 
33 

56 
46 

52 

47 

51 
47 

51 
42 

50 
30 

60 
34 

65 

44 

57.5 
35.6 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

MIN 

57 
24 

57 
42 

4  3 

20 

37 
20 

59 
33 

61 
42 

56 

50 

56 
46 

58 

32 

52 
26 

64 
28 

69 

29 

53 
29 

68 
44 

52 
33 

41 
28 

55 
29 

66 

37 

72 
29 

49 
27 

61 
33 

60 
43 

50 
46 

53 
46 

51 
45 

49 
26 

55 
29 

63 

41 

56.0 

34.3 

GROESBtCK 

MAX 

Mm 

53 
32 

55 
43 

45 
24 

45 
24 

63 
34 

63 

45 

59 
51 

63 
48 

65 
36 

55 
32 

63 
31 

72 
35 

58 

34 

79 

72 
36 

44 
31 

57 
31 

70 
36 

78 
35 

54 

34 

69 
39 

63 

45 

57 
47 

60 

47 

5F 

48 

56 
33 

61 
30 

62 
40 

60.6 
37.3 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

52 

35 

62 

41 

45 
23 

62 
32 

56 
32 

60 
42 

6! 
52 

58 
47 

60 
36 

55 

34 

70 
34 

74 
33 

60 
33 

79 
42 

60 
33 

41 
32 

60 
32 

73 

43 

77 
34 

52 
33 

56 

39 

50 

45 

52 

49 

52 

49 

59 
32 

61 
36 

62 

38 

59.7 
37.5 

So*  Raforence  Notes  FoUowLng  £ 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

FEBRUARY 

1970 

Station 

Day 

ol  Month 

Ol 

1 

2 

3 

4 

S  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HENRIETTA 

MAX 

MIN 

58 
32 

55 

34 

44 

17 

48 
20 

69 
33 

60 
33 

66 
46 

63 

45 

59 

31 

54 
28 

73 
32 

66 
24 

56 
25 

74 
30 

52 
29 

46 
24 

63 
25 

77 
41 

69 

24 

56 
23 

59 
27 

56 
40 

53 
41 

51 
47 

51 
35 

50 
29 

62 
29 

60 
40 

56.9 
31.6 

HICO 

MAX 
MIN 

60 
36 

60 
37 

52 

20 

63 
26 

60 
38 

62 
52 

60 
51 

64 
44 

61 
33 

71 
24 

76 
29 

71 
29 

eo 

39 

79 
42 

47 
32 

63 
29 

75 
36 

76 
43 

72 
31 

58 
36 

56 

44 

55 

45 

53 

47 

53 

47 

52 

42 

62 

27 

64 

41 

72 
53 

63.5 
37.8 

HILLSBORO 

MAX 

MIN 

53 
36 

54 
42 

47 
22 

43 
22 

62 
32 

61 
46 

59 
53 

62 

45 

65 
32 

56 

27 

67 
30 

74 
30 

56 

31 

73 

44 

62 

36 

40 
31 

59 
31 

70 

38 

80 
32 

53 
32 

56 
36 

60 
46 

53 

47 

54 
47 

53 
49 

53 

30 

58 

31 

63 

44 

56.9 

36.6 

JACKSBORO 

MAX 

MIN 

51 
3» 

52 
31 

49 
19 

68 
32 

65 
36 

67 
45 

6* 
52 

62 

46 

99 

32 

73 
32 

73 
43 

65 
27 

77 
45 

78 
33 

46 
36 

65 
28 

76 
42 

75 
46 

66 
28 

61 
26 

56 

44 

54 
43 

51 

48 

51 

48 

50 
37 

64 
30 

66 
44 

71 
50 

62.6 

38.1 

KAUFMAN 

MAX 

MIN 

56 
32 

51 

41 

45 
22 

39 
21 

62 
31 

60 
44 

57 
51 

58 

51 

63 
35 

54 
29 

65 
30 

71 
31 

56 
31 

68 
42 

61 
35 

40 
30 

54 
29 

68 
35 

76 
31 

51 
30 

61 
31 

63 
43 

50 
46 

56 
47 

52 

48 

52 
28 

57 
29 

58 
44 

57.4 
35.6 

KILLEEN 

MAX 

MIN 

53 
*7 

50 
41 

49 
25 

62 
37 

63 

45 

62 

5* 

64 
53 

61 
48 

5  8 
3  6 

69 
26 

74 
39 

72 

36 

78 
42 

76 
54 

65 
37 

62 

35 

73 
33 

82 

46 

78 
36 

62 
46 

61 
46 

58 
48 

53 

50 

57 
50 

57 

47 

66 
31 

62 
42 

72 
52 

64.3 
42.2 

LAVON  DAM 

MAX 

MIN 

5° 

2T 

48 
41 

44 
23 

37 
23 

60 
32 

62 
43 

56 

51 

60 
47 

57 
34 

52 

26 

68 
28 

67 
32 

53 
33 

69 

44 

49 
35 

42 
31 

52 
32 

69 
34 

74 
31 

50 
31 

59 
32 

59 

44 

50 
46 

53 

46 

50 
45 

49 
28 

57 
28 

64 
44 

56.0 
35.4 

MARLIN 

MAX 

MIN 

60 
30 

53 

33 

46 
23 

64 
28 

64 

44 

60 
54 

60 
53 

58 
49 

57 

33 

63 
28 

73 
42 

70 
35 

72 
43 

72 

43 

71 
31 

62 
32 

71 
32 

81 

47 

72 
36 

61 
41 

62 

47 

58 

49 

58 
49 

56 
49 

59 

46 

59 
31 

62 
34 

72 
56 

63.4 
39.9 

MC  GREGOR 

MAX 

MIN 

5' 
35 

61 

43 

47 
23 

58 
23 

65 
34 

64 
45 

60 
53 

64 
45 

70 
35 

55 

30 

66 
32 

72 
34 

58 
36 

76 

45 

67 
36 

42 
32 

60 
32 

70 
40 

61 
33 

51 
33 

59 

40 

60 
47 

54 
47 

54 

47 

54 
49 

55 
30 

60 
30 

63 

44 

60.7 
37.6 

HC  KINNEY 

MAX 
MIN 

50 

40 

46 
32 

37 
19 

59 
27 

62 
41 

59 
51 

60 
52 

61 
49 

57 
32 

70 
25 

70 
36 

60 
28 

70 
38 

67 

40 

43 
33 

55 

29 

69 
33 

73 
43 

64 
30 

62 
27 

60 
37 

56 

46 

52 

46 

52 

48 

50 

41 

58 
28 

64 
39 

71 
52 

59.2 
37.2 

MExIA 

MAX 

MIN 

55 

35 

53 

40 

45 
23 

45 
26 

62 
29 

53 
40 

60 

40 

61 
42 

64 

37 

55 

30 

64 
33 

71 
33 

55 
35 

66 

40 

66 
36 

41 
31 

55 
32 

68 
36 

77 
34 

52 

38 

60 
40 

63 
47 

57 
47 

59 
47 

53 

47 

55 

31 

59 
33 

62 

45 

58.6 
36.7 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

54 
40 

46 
26 

48 
22 

67 
28 

57 
42 

66 

53 

65 
49 

64 
39 

55 
33 

73 
29 

73 
43 

57 
32 

60 
40 

63 
37 

48 
34 

64 
29 

75 
37 

73 
42 

52 

30 

57 
32 

56 
45 

52 

44 

51 
48 

52 

48 

51 
36 

63 
30 

67 
42 

71 
53 

60.7 
36.0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

MIN 

55 

32 

51 
36 

46 
23 

40 
25 

62 
35 

62 

45 

59 
52 

60 
45 

64 
35 

54 
30 

64 
35 

72 
32 

57 
33 

70 
47 

65 
36 

41 
30 

56 
32 

69 
39 

78 
32 

52 
35 

59 
37 

62 

46 

56 

47 

56 

47 

53 

4? 

52 

30 

58 
35 

63 
45 

56.4 
37.4 

QLNEY 

MAX 

MIN 

55 

40 

48 
30 

51 
16 

69 
31 

70 
30 

70 

43 

65 

43 

65 

44 

60 
32 

75 
32 

70 
39 

58 
24 

60 

42 

56 
33 

52 
32 

65 
27 

76 
35 

72 
46 

55 
27 

58 
26 

52 

42 

54 
42 

54 
49 

52 

48 

53 
33 

54 
30 

65 
44 

74 
50 

61.6 
36.1 

PARIS 

MAX 

MIN 

59 

34 

47 
39 

41 

18 

32 

19 

59 
29 

59 
43 

57 
50 

60 

46 

57 
34 

52 
30 

63 
35 

67 
28 

53 

29 

70 

41 

54 
32 

41 
27 

56 
28 

69 
38 

72 
28 

50 
27 

61 
29 

63 
45 

49 
45 

53 
45 

50 
40 

49 
26 

56 
33 

63 

41 

55.6 

34.3 

PILOT  POINT 

MAX 
MIN 

57 
30 

48 
40 

43 
19 

36 

18 

64 
34 

60 
45 

5b 
52 

60 
50 

59 
34 

53 
29 

70 
31 

68 
28 

54 
29 

72 
39 

45 
32 

42 
27 

58 
27 

70 
38 

71 
28 

51 
28 

59 
26 

55 
44 

50 
45 

50 
46 

50 
40 

49 
30 

60 
33 

65 
41 

56.4 

34.5 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

53 

33 

62 
33 

46 
24 

51 
26 

65 

40 

55 
41 

65 
51 

59 

41 

61 
31 

54 
27 

70 
31 

75 
33 

57 
33 

79 

44 

50 
33 

43 
31 

63 
33 

75 

41 

76 
34 

50 

34 

57 
39 

56 
46 

52 

46 

54 
49 

52 

45 

54 
31 

61 

34 

63 

47 

59.2 

36.8 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

65 

41 

60 
32 

50 
21 

68 
27 

60 

37 

46 

63 

51 

61 
43 

55 
32 

69 

30 

69 

44 

59 

27 

78 
49 

74 
37 

47 
31 

64 
31 

76 
45 

71 
45 

61 
27 

54 
33 

55 

39 

54 
49 

52 

49 

50 

47 

49 

41 

63 
31 

61 

44 

70 
49 

61.6 
36.5 

OUINLAN 

MAX 

MIN 

57 
34 

48 
34 

37 
21 

61 
27 

62 

43 

61 

50 

58 
50 

59 
49 

59 

28 

65 
29 

70 
44 

64 

31 

68 
41 

66 
42 

54 
36 

54 
29 

72 

40 

RANGER  1  W 

MAX 
MIN 

62 
38 

58 
32 

50 
20 

65 
32 

59 
38 

67 
47 

60 
51 

60 
46 

53 
33 

71 
30 

72 
42 

58 
27 

79 
43 

74 
35 

46 
31 

69 
29 

75 
39 

71 

51 

60 
29 

56 

32 

55 
42 

53 

43 

52 

48 

52 

47 

50 

40 

62 
30 

65 

43 

70 
51 

61.6 
38.2 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

52 
37 

65 
40 

4* 
21 

51 
25 

65 
35 

58 
39 

66 
52 

62 

42 

60 
30 

61 
27 

71 
31 

75 
30 

63 
30 

80 
39 

47 
33 

46 
31 

64 
31 

76 
38 

76 
31 

51 

31 

56 
38 

55 
43 

57 
43 

55 

48 

51 
45 

51 
30 

64 
32 

62 

45 

60.3 
35.6 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

MIN 

62 

40 

61 
39 

44 
24 

63 

31 

64 
43 

61 

5- 

61 
52 

66 

50 

59 

37 

62 
32 

72 

41 

70 
35 

73 
43 

76 

5S 

65 
37 

57 
33 

70 
36 

80 
47 

76 
37 

56 

41 

61 

46 

60 

48 

57 
49 

57 
50 

57 
49 

59 
33 

64 
42 

73 
55 

63.9 
42.2 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

MIN 

58 

31 

46 
40 

41 

in 

56 

20 

61 
34 

5? 
45 

56 
52 

61 
51 

59 

31 

52 

25 

67 
35 

66 
28 

54 
31 

71 

40 

43 
32 

42 
26 

57 
30 

69 
42 

71 
28 

48 
25 

60 
35 

59 

44 

50 

45 

50 
46 

50 

39 

49 
26 

57 
31 

64 
43 

56.3 
34.6 

SPRINGTOWN 

MAX 

Mm 

58 

2' 

53 
39 

44 
16 

45 

21 

65 
35 

63 
44 

61 
52 

62 

47 

62 

32 

54 
25 

72 
27 

70 
27 

58 
27 

78 
27 

44 
34 

44 
26 

61 
39 

75 
43 

72 
30 

52 
27 

57 
28 

56 

45 

51 
46 

51 
47 

51 

41 

50 
27 

63 
28 

67 
47 

58.6 
34.3 

STEPHENVILLE  *  N 

MAX 

MIN 

60 
39 

54 
33 

49 
19 

64 

31 

57 

63 

52 

60 
51 

62 
40 

58 
35 

70 
26 

73 
43 

60 
28 

79 
41 

70 
39 

43 
32 

63 

31 

74 

37 

74 
49 

65 
30 

57 
34 

55 

42 

52 
44 

50 
48 

50 
49 

50 
41 

61 
30 

64 
43 

70 
53 

61.0 
38.8 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

MIN 

55 
35 

62 

43 

49 
24 

48 
26 

64 
36 

61 
44 

60 
52 

63 
48 

62 

37 

57 
32 

67 
36 

74 
35 

60 

37 

72 

45 

77 
36 

50 
34 

62 
35 

73 
44 

82 
35 

54 
36 

55 

41 

60 
47 

55 

48 

55 

46 

56 
48 

57 
33 

59 
39 

62 

46 

61.2 
39.2 

TAVLHR 

MAX 

Mm 

56 
32 

66 
44 

50 
23 

47 
25 

65 
31 

65 

46 

60 
52 

64 
50 

66 
40 

56 
30 

63 
33 

75 
38 

60 
38 

73 
48 

79 
39 

45 
34 

61 
36 

72 
40 

80 
39 

56 
39 

58 
43 

64 
49 

59 
50 

55 
49 

58 

50 

60 
33 

62 
37 

63 
44 

62.1 
39.7 

TEHPLE 

MAX 

Mm 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

58 
24 

63 
30 

38 
17 

52 
18 

69 
33 

55 
34 

66 

44 

66 

40 

60 
27 

55 
28 

73 
35 

67 
22 

60 

24 

78 
32 

44 
31 

47 
21 

65 

33 

78 
45 

68 
27 

51 
27 

55 

31 

55 

42 

52 

43 

58 

48 

50 
38 

49 
30 

63 
34 

65 

40 

59.4 
32.1 

WACO  DAM 

MAX 

Mm 

52 
35 

61 
43 

48 
24 

44 
26 

60 
36 

61 
46 

60 

47 

61 
48 

64 
35 

57 
31 

64 
34 

73 
33 

70 
35 

71 
43 

65 
39 

42 
34 

59 
34 

69 

44 

62 
35 

54 
35 

59 
40 

62 
46 

54 
47 

54 
49 

53 

49 

55 
34 

59 
37 

63 

47 

59.9 
38.9 

WACO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

58 
44 

49 
30 

43 
25 

60 
33 

61 
43 

58 
53 

61 
50 

61 
42 

54 
34 

64 
30 

72 
41 

57 
34 

74 
42 

65 

45 

45 
37 

58 
34 

69 
36 

80 
46 

53 
35 

59 
40 

60 
47 

54 
46 

54 

48 

53 

49 

53 
39 

57 
33 

62 
43 

70 
56 

59.4 
40.6 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

52 
41 

50 
34 

40 
21 

62 
29 

61 
42 

60 

51 

60 

51 

63 
48 

59 

36 

69 
30 

72 
40 

68 

30 

73 

41 

70 
42 

45 
35 

56 
30 

70 
37 

78 
42 

71 
30 

57 
33 

61 

43 

58 
48 

53 
46 

54 

48 

52 
44 

58 
28 

64 

41 

75 
52 

61.1 
39.0 

WEATHERFDRO 

MAX 

Mm 

56 
32 

52 
39 

43 
18 

43 
19 

66 

30 

55 
40 

64 
50 

63 

43 

60 
32 

54 
25 

71 
30 

68 
29 

56 
29 

78 
29 

44 
33 

44 
29 

62 
29 

74 
45 

73 
30 

50 
28 

59 
32 

59 

34 

50 
45 

51 
46 

50 
41 

49 
27 

62 
28 

66 
46 

56.0 
33.5 

WHITNEY  OAM 

•     «     * 

MAX 

Mm 

53 
29 

59 
42 

49 
25 

45 
26 

63 
33 

60 
42 

59 
53 

61 
49 

6- 

35 

55 

26 

69 
27 

73 
34 

58 
34 

79 
43 

61 
36 

43 
35 

60 
32 

72 
35 

80 
35 

53 

35 

60 
39 

60 
46 

53 
46 

53 
48 

53 
48 

54 
30 

60 
34 

66 
42 

59.8 

37.1 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

62 

41 

61 
36 

47 
23 

65 
30 

64 
49 

53 
53 

66 

5C 

70 
50 

63 

35 

63 

29 

74 
42 

69 

39 

72 
43 

77 

42 

69 
39 

56 
34 

69 
32 

78 

41 

64 
42 

65 

43 

65 

45 

63 
49 

64 
50 

61 

49 

64 
32 

72 
40 

65.4 
40.7 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

50 
43 

48 
31 

41 
22 

64 
22 

06 
42 

64 
45 

63 
55 

68 
49 

5  5 
29 

68 
22 

74 
38 

56 
32 

74 
37 

67 
49 

50 
37 

54 
31 

71 
28 

78 
41 

78 
29 

61 
33 

66 
36 

59 

48 

67 
47 

59 
49 

54 
45 

52 
28 

68 

38 

70 
54 

62.5 

37.9 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

53 

45 

48 
38 

39 

21 

63 
22 

61 
44 

64 
45 

69 
42 

66 
50 

60 
31 

65 
26 

75 
38 

72 
36 

73 
36 

73 
60 

71 

41 

55 

31 

69 
29 

79 
46 

75 
35 

61 
34 

66 

33 

65 

45 

63 

48 

60 
48 

60 

47 

61 
30 

67 
35 

64 
51 

64.3 
38.9 
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Continued 

Dl 

UL 

Y 

It 

MJ 

J£-J 

1A 

1U 

at 

.b 

TEXAS 

FEBRUARY 

1970 

Station 

Day 

olM 

onth 

■ 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

CENTER 

MAX 

MIN 

54 
23 

57 
36 

49 
20 

43 
20 

60 
27 

61 

45 

61 

44 

69 
43 

69 
32 

59 

25 

63 
25 

75 
38 

59 
36 

70 
36 

72 
55 

57 
36 

56 
27 

66 
27 

77 
35 

60 
30 

63 
29 

67 
30 

63 
46 

64 

46 

50 
48 

63 
28 

61 
28 

67 
41 

62.0 
34.1 

CENTfRVKLE 

MAX 
MIN 

53 
40 

55 
36 

48 
22 

45 
23 

64 
29 

63 

46 

56 
50 

64 
45 

68 
28 

55 

23 

66 
27 

75 
36 

61 
35 

70 
41 

75 
38 

43 
32 

56 
26 

70 
31 

78 

38 

55 
38 

62 
37 

65 
45 

58 
48 

63 
49 

59 

46 

58 
27 

63 

31 

65 
41 

61.2 
36.1 

CLARKSVULE  2  E 

MAX 

MIN 

51 

29 

46 

43 

45 
18 

36 
19 

59 
26 

62 

43 

57 
48 

56 
49 

57 
34 

51 
27 

63 
27 

68 
28 

52 
29 

69 
33 

62 

37 

42 
29 

53 
29 

68 
33 

71 
29 

51 
28 

60 
28 

63 
36 

53 

44 

54 

44 

51 

46 

51 
27 

56 

27 

61 
40 

56.1 
33.2 

CQi.DSPRING  5  SSw 

MAX 
MIN 

5T 
27 

60 

39 

52 
23 

46 
23 

63 
27 

62 
49 

62 

48 

66 
45 

71 
30 

58 
25 

65 
25 

71 
41 

63 
37 

75 
44 

77 
58 

66 
38 

51 
27 

69 

27 

79 
45 

60 
41 

62 

34 

66 
35 

63 

40 

63 

48 

57 
49 

62 
29 

65 
29 

65 
36 

63.4 
36.4 

COLLEGE  STATION  FAA  IP 

MAX 

Mm 

62 

48 

51 
32 

46 
25 

63 
33 

64 
49 

58 
54 

63 
53 

66 
50 

57 

37 

62 

30 

71 
43 

60 
39 

72 
43 

77 
61 

66 
39 

57 
34 

69 
34 

78 
46 

61 
42 

59 
45 

65 
48 

61 
48 

62 
50 

60 

51 

60 

44 

61 
34 

63 
43 

73 
56 

63.2 

43.3 

CONROE 

MAX 

Mm 

55 

33 

62 

44 

53 

25 

49 
24 

64 
28 

64 
53 

60 
50 

68 
50 

73 
35 

60 
28 

66 
30 

72 
41 

67 
39 

75 
41 

78 
60 

66 
39 

55 
30 

70 
31 

79 
40 

62 

44 

63 
41 

67 
42 

63 
42 

64 

50 

61 
51 

65 
34 

68 
35 

66 
40 

64.8 
39.2 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

57 
2S 

53 

40 

50 
24 

45 
23 

63 
26 

62 

47 

56 

47 

66 
48 

69 
32 

57 
25 

65 
26 

74 
38 

61 
37 

69 

38 

75 
46 

74 
37 

53 
28 

68 
29 

78 
40 

59 
39 

63 
36 

63 
44 

61 
44 

65 
48 

55 
48 

60 
30 

61 
30 

66 
39 

62.4 
36.4 

DAINGERFI6L0  9  S 

MAX 

Mm 

5". 
42 

47 

36 

37 

21 

62 
25 

61 

45 

61 
52 

66 
43 

61 

50 

59 
33 

66 
27 

70 
45 

68 
32 

72 
39 

70 
52 

52 

40 

54 
36 

69 
33 

75 
47 

71 
33 

61 
32 

68 
33 

64 
49 

61 
47 

59 
48 

54 
48 

60 
30 

61 
37 

61 
52 

61.6 
39.5 

DULVlLLE  2  H 

MAX 

Mm 

49 
42 

46 
33 

39 
21 

62 

25 

60 
46 

56 
51 

62 
48 

65 
50 

54 
33 

65 
29 

72 
43 

65 
33 

70 
39 

71 
59 

68 
38 

52 
36 

67 
32 

77 
45 

68 
33 

58 
36 

67 
40 

58 
47 

63 
46 

55 

48 

57 
47 

62 
28 

67 
40 

64 
53 

61.4 
40.0 

EMORY 

MAX 

Mm 

55 

30 

48 
42 

45 

20 

36 
20 

61 
34 

61 
44 

58 

49 

59 
49 

60 
31 

52 
26 

65 
29 

69 

30 

55 

30 

71 
40 

62 
35 

39 
29 

53 
29 

68 
33 

7  2 
30 

50 
28 

60 
29 

63 
40 

54 
46 

60 
46 

51 
47 

51 
25 

57 
26 

65 
42 

57.1 
34.3 

EVADALE 

MAX 

Mm 

55 
27 

66 
36 

60 
25 

47 
24 

61 
26 

62 
47 

64 
48 

66 
45 

70 
31 

63 
25 

65 
22 

75 
38 

64 
35 

74 
40 

75 
48 

75 
42 

56 
28 

68 
29 

77 
45 

65 
38 

64 
32 

68 
35 

67 
43 

64 
50 

56 
50 

65 
31 

64 
32 

68 
44 

65.1 
36.3 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

52 

44 

48 
35 

41 
23 

62 
29 

62 
45 

61 
52 

62 

37 

66 
52 

63 

34 

64 
30 

73 
33 

70 
53 

60 
37 

53 
30 

69 
32 

77 
47 

76 
34 

60 
39 

64 

44 

61 
48 

61 
47 

60 
46 

55 
49 

59 
30 

63 

41 

71 
54 

62.0 
40.3 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

59 

46 

54 

37 

47 
23 

63 

30 

64 
46 

58 

54 

63 
52 

68 
49 

60 
34 

65 
28 

74 
41 

70 
36 

71 
42 

75 
60 

73 
38 

56 
32 

70 
33 

79 
48 

72 
37 

62 

42 

65 
45 

62 

48 

62 

48 

60 
50 

58 
49 

62 

30 

64 

41 

73 
50 

64.6 

41.8 

GILMER  2  H 

MAX 

Mm 

47 
41 

46 
19 

36 
20 

62 
33 

62 

45 

58 

41 

60 
45 

63 
30 

53 
24 

64 
26 

74 
31 

56 
31 

72 
38 

66 
38 

44 
34 

54 
28 

69 
32 

78 
30 

63 
26 

61 
29 

66 
35 

60 
46 

60 
48 

50 
47 

54 
24 

60 
26 

65 

40 

59.4 
33.6 

GIADEWATER 

MAX 

Mm 

55 
41 

50 
40 

47 
19 

52 
23 

62 

44 

61 
48 

58 
40 

63 
46 

64 
32 

56 
29 

72 
30 

74 
31 

60 
33 

73 
34 

69 
38 

52 
35 

52 

37 

69 

30 

77 
31 

58 
31 

62 
33 

66 
35 

55 

46 

62 

47 

51 

46 

57 
26 

61 
35 

65 

44 

60.6 
35.9 

GROVETON  1  SE 

MAX 

Mm 

58 
45 

57 
39 

45 
23 

62 
23 

64 
43 

62 
52 

69 
45 

71 
40 

70 
29 

70 
24 

70 
31 

71 
28 

73 
32 

75 
57 

77 
42 

50 
39 

67 
26 

77 
30 

70 
34 

61 

40 

66 
33 

75 
47 

75 
48 

70 
48 

62 
49 

64 
38 

65 
42 

63 
54 

66.4 
36.6 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

56 

30 

60 
35 

52 
22 

44 
20 

61 
34 

63 
49 

66 
43 

70 
41 

68 
29 

59 
23 

64 
35 

74 
40 

59 
34 

73 
49 

74 
59 

68 
36 

55 

25 

68 
34 

77 
41 

60 
35 

61 
28 

66 
36 

66 

48 

63 
49 

53 

48 

63 
26 

62 
36 

70 
44 

63.4 
36.8 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

62 

34 

66 

45 

54 
25 

48 
26 

65 
33 

66 
53 

59 

50 

67 
50 

70 
36 

59 

30 

65 

34 

74 
43 

63 

43 

72 
48 

76 
45 

47 
35 

57 
32 

70 
35 

79 

45 

58 

44 

62 

44 

65 
45 

62 

48 

62 
50 

63 

52 

62 
35 

64 
35 

65 

44 

63.6 

40.7 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

54 
31 

49 
41 

46 
20 

39 
21 

62 
29 

63 

42 

56 
43 

67 
45 

62 
33 

56 

26 

65 
29 

73 
34 

56 
35 

72 
39 

70 
45 

45 

35 

56 
30 

66 

34 

76 
32 

56 
33 

60 
34 

67 
35 

57 
45 

62 

46 

52 

47 

59 
26 

58 

27 

66 
43 

59.6 

35.0 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

65 
36 

57 
47 

50 
24 

45 
24 

64 
34 

63 

51 

58 
51 

60 

50 

70 
40 

58 
35 

67 
36 

73 
40 

63 
40 

74 
45 

75 
61 

65 
36 

54 
36 

70 
38 

78 
43 

60 
41 

61 
42 

68 
46 

61 
46 

64 
50 

57 
49 

61 
32 

67 
32 

64 
41 

63.3 

40.9 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

55 

26 

59 
37 

51 
22 

44 
21 

61 
21 

61 
45 

64 
46 

69 
48 

70 
29 

69 
24 

61 
27 

73 
35 

60 
36 

69 
36 

75 
55 

64 
36 

55 
27 

67 
27 

78 
42 

61 
33 

62 
29 

66 
29 

63 
38 

64 
47 

53 
49 

64 
27 

63 
27 

66 
43 

63.2 
34.4 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

50 
42 

47 
35 

41 
21 

62 
25 

61 
45 

59 
51 

62 

47 

66 

50 

58 
32 

66 

27 

74 
41 

74 
34 

72 
38 

70 
58 

69 
38 

54 

36 

68 
32 

78 
46 

74 
33 

60 
36 

67 
38 

63 
48 

64 
47 

61 
48 

57 
48 

61 
27 

65 
39 

65 
54 

63.1 
39.9 

JASPER  3  SU 

MAX 

Mm 

59 
22 

65 
31 

55 

20 

45 

16 

61 
27 

53 
44 

64 
42 

67 
42 

71 
24 

59 

18 

63 
24 

74 
30 

63 
29 

72 
36 

74 
55 

70 
34 

53 
22 

70 
26 

77 

40 

62 
34 

62 
25 

68 
32 

69 
39 

64 
46 

55 

45 

62 
24 

64 
30 

68 

40 

64.3 
32.0 

KARNACK 

MAX 

Mm 

55 
44 

48 
39 

40 
25 

61 
25 

61 
45 

60 
51 

66 

40 

64 
52 

58 

33 

63 

27 

74 
44 

72 
36 

72 
36 

68 
59 

68 
42 

54 

38 

77 
30 

76 

45 

74 
35 

60 
31 

67 
32 

65 

47 

59 
48 

59 

50 

58 
50 

58 
30 

66 

34 

63 
52 

63.1 
40.0 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

65 

46 

60 
39 

48 
23 

60 
23 

64 
43 

65 

48 

68 
43 

73 
45 

68 
31 

65 

25 

75 
36 

69 

41 

72 
32 

75 
55 

71 

51 

56 
39 

70 
27 

77 
40 

72 

46 

64 
36 

68 
31 

69 

35 

63 

47 

61 
49 

65 

49 

64 
30 

68 
35 

65 
52 

66.4 
39.2 

LINDEN 

MAX 

Mm 

58 
26 

46 
43 

45 
18 

37 
18 

60 
28 

60 
43 

59 

44 

66 

47 

60 
28 

54 
24 

64 
24 

70 
29 

55 
29 

67 
35 

66 
42 

44 
35 

54 
30 

68 
30 

76 
29 

53 
27 

60 
31 

67 
35 

57 
46 

59 
46 

51 
48 

56 
24 

59 
24 

64 
36 

58.4 
32.6 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

56 
26 

60 
38 

53 
25 

47 
23 

62 
27 

65 
52 

61 
51 

72 
42 

72 
32 

60 
25 

65 
24 

72 

41 

64 
36 

73 
31 

76 
54 

66 
41 

50 
27 

68 
24 

78 
46 

61 
35 

64 
33 

66 
32 

60 
40 

65 
49 

56 

51 

65 
29 

65 
29 

65 

34 

63.9 
35.6 

LONGVIEW 

MAX 

Mm 

57 
28 

43 

41 

47 
21 

38 
21 

03 
27 

62 

45 

59 

41 

67 
44 

65 

31 

55 

26 

67 
26 

74 
34 

57 
34 

72 
40 

69 
43 

45 
32 

56 
30 

70 
31 

78 
33 

55 
29 

62 

30 

69 
35 

59 

47 

63 

47 

50 

48 

58 
26 

61 
27 

68 

41 

60.5 
34.2 

LOVELAOY 

MAX 

Mm 

55 
29 

57 

41 

51 
24 

45 

24 

64 
30 

67 

49 

57 
48 

65 

47 

70 
32 

58 
26 

65 
29 

74 
38 

61 
38 

70 

40 

76 
50 

51 
38 

52 
26 

69 

30 

78 
41 

60 

40 

62 

36 

65 

37 

61 
43 

65 
48 

55 
49 

60 
29 

63 

30 

67 
41 

62.3 
36.9 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

58 
40 

51 

30 

45 
23 

64 
25 

66 
46 

61 

53 

68 
49 

73 
45 

60 
32 

65 
26 

75 
40 

62 

40 

73 
38 

77 
60 

68 

44 

56 
34 

70 
28 

80 
44 

63 
41 

64 
37 

68 
33 

65 

40 

68 

50 

56 
52 

66 

41 

65 
31 

70 
38 

68 

55 

65.2 

39.8 

MAOISONVILLE 

MAX 

Mm 

57 
46 

57 
38 

45 
24 

64 
28 

63 
48 

61 
52 

67 
51 

69 

51 

65 
33 

63 
29 

72 
42 

71 
38 

70 
42 

75 
56 

72 
39 

56 
34 

68 
31 

78 
39 

79 
40 

64 
41 

65 
43 

61 

47 

64 
49 

62 
50 

60 
50 

62 
32 

64 
43 

72 
56 

65.2 

41.9 

MAPSHALL 

MAX 

Mm 

56 
25 

49 

40 

46 
22 

37 
23 

62 
24 

61 

44 

60 
42 

67 
45 

64 
30 

54 
24 

63 
26 

73 
35 

55 
35 

71 
39 

69 

45 

48 
34 

55 
27 

69 
29 

76 
27 

55 
28 

61 
33 

67 
33 

60 
43 

61 
43 

52 

42 

57 
27 

59 
28 

66 
35 

59.8 
33.1 

MINEOLA  8  ENE 

MAX 

Mm 

50 
41 

47 
34 

35 

20 

63 
29 

62 

45 

61 
51 

61 
44 

61 
51 

54 

26 

67 
21 

71 

41 

65 
30 

72 
33 

65 
45 

45 
36 

55 

31 

69 

27 

74 
45 

73 
31 

62 
26 

67 
29 

61 

47 

63 
47 

57 
49 

53 
45 

60 
23 

65 
32 

63 
53 

60.8 
36.9 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

57 
22 

59 
36 

44 
21 

34 
21 

62 
29 

62 

45 

59 

44 

62 

42 

60 
28 

52 
22 

66 
23 

68 
29 

55 
29 

72 
35 

65 
37 

45 
30 

52 
28 

69 
29 

72 
32 

52 

24 

60 
27 

66 
35 

55 
44 

60 
46 

51 

48 

52 

24 

59 
25 

65 
35 

58.4 

31.8 

MDUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

58 
35 

45 

19 

52 

19 

62 
32 

62 

44 

58 
48 

58 

47 

59 
31 

52 
28 

64 
32 

68 
28 

55 

28 

72 
38 

63 
35 

41 
28 

53 
30 

69 
35 

73 
28 

50 
25 

60 
28 

64 
41 

55 
45 

59 
46 

52 

46 

51 
25 

58 
25 

65 
40 

58.4 
33.6 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

55 

30 

55 

37 

49 
23 

43 
23 

61 
30 

62 

48 

57 
44 

67 
46 

67 
30 

57 
25 

65 
29 

73 
38 

60 
38 

69 
50 

73 
47 

48 
38 

56 
29 

69 
31 

79 
39 

59 
37 

62 
33 

68 
36 

61 
48 

66 
50 

52 

48 

62 
29 

63 
35 

67 
43 

61.6 
36.9 

NEWTON 

MAX 

Mm 

55 
25 

65 
34 

57 
22 

46 
22 

60 
22 

65 

45 

63 

45 

69 
47 

70 
30 

60 
25 

68 
25 

73 
38 

63 
33 

72 
35 

74 
56 

70 
39 

55 
27 

70 
27 

78 
45 

63 
38 

64 

30 

69 

30 

69 
37 

63 
50 

55 
50 

64 
30 

65 
30 

68 
38 

64.8 

34.8 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

54 

38 

49 
41 

45 
21 

42 
22 

63 

31 

61 

49 

56 
49 

63 

50 

65 
37 

54 
32 

66 

34 

73 
32 

59 
33 

67 
44 

70 
39 

43 
32 

53 
33 

68 
38 

78 
33 

55 
34 

61 

38 

66 

45 

57 
45 

62 

47 

52 

48 

56 

30 

61 
31 

66 

44 

59.5 

37.5 

POYNOR  I  NE 

MAX 

Mm 

51 
44 

48 
33 

43 
21 

63 
28 

62 
47 

59 

51 

64 
50 

66 
51 

56 
35 

67 
30 

74 
45 

65 

34 

71 
42 

70 
55 

57 
36 

55 
33 

69 
35 

78 

48 

67 
33 

62 

35 

68 
40 

60 

49 

66 
47 

60 
48 

55 

48 

61 
28 

66 

42 

67 

54 

62.5 

40.8 

See  R«f»r«nc4t  Notes  Following  Stalion  Lnde 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

FEBRUARY 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  |  30 

31 

8 

> 
< 

ROCKLAND  1  WSW 

max 

■MIN 

59 
*4 

53 

37 

51 

64 

67 

67 
52 

72 

72 

65 

68 

74 

68 

74 

76 

60 

70 

40 

60 
44 

71 

80 

74 

65 

71 

69 
54 

68 
53 

62 

46 

66 
50 

68 

70 

72 
57 

67.7 

RUSK 

MAX 
"MIN 

53 

3? 

47 
39 

45 
21 

40 
21 

62 
29 

60 
48 

55 

48 

62 

49 

65 
36 

54 
31 

64 
34 

73 
33 

58 
33 

71 
42 

71 
44 

45 
35 

52 
35 

67 
37 

77 
33 

54 
33 

58 

34 

66 

46 

57 
46 

63 

46 

51 
46 

57 
31 

60 
34 

65 
43 

59.0 

37.3 

SAM  RAY8URN  DAM 

MAX 

MIN 

56 
34 

62 
38 

53 

25 

44 
22 

61 
33 

63 

50 

65 
50 

67 
49 

64 
30 

57 
27 

62 

30 

73 
43 

57 
36 

72 
43 

77 
59 

68 
39 

51 
28 

68 
30 

78 
44 

59 

41 

60 
30 

63 
38 

64 
43 

62 

50 

55 
50 

60 

31 

60 
35 

69 

48 

62.5 

38.4 

SIMMS  2  NNW 

MAX 

MIN 

56 
40 

45 
33 

36 
18 

60 
20 

60 
43 

60 
49 

61 
44 

61 
44 

58 
30 

63 
22 

69 
35 

67 
26 

70 
31 

69 

54 

54 
40 

54 
35 

68 
26 

72 
40 

71 
24 

60 
21 

65 
29 

65 

43 

57 
45 

57 
47 

50 
43 

64 
23 

62 

30 

56 
50 

60,4 
35.3 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

MIN 

57 
33 

45 
41 

44 
19 

34 
19 

62 

31 

62 
45 

59 
49 

60 
49 

59 
36 

53 
29 

65 
29 

69 
29 

55 
29 

72 
40 

62 
34 

39 
29 

52 
29 

69 
34 

73 
30 

51 
27 

60 
27 

62 
40 

52 

45 

59 
45 

52 

47 

51 
25 

58 
25 

66 

41 

57.2 
34.1 

TEXARKANA 

MAX 

MIN 

59 
32 

46 
42 

45 
19 

38 
19 

62 
26 

60 
44 

62 
45 

65 
49 

60 
32 

55 
27 

65 
29 

69 
29 

60 
34 

67 
42 

65 

41 

48 
35 

54 
30 

69 
34 

75 
30 

54 
27 

62 
30 

68 
30 

58 
46 

59 
46 

57 
45 

57 
27 

57 
27 

59.1 
34.0 

TOWN  BLUFF  DAM 

MAX 

MIN 

56 
31 

63 
40 

56 
24 

53 
24 

60 
28 

63 

44 

63 
45 

66 

47 

70 

32 

58 
26 

66 
29 

72 
40 

69 
35 

72 

43 

75 
43 

70 
40 

64 
26 

69 
32 

81 
44 

72 
40 

65 
33 

68 

31 

67 
43 

65 

49 

63 
48 

62 
31 

65 
37 

67 
41 

65.7 
36.7 

TYLER  5  NE 

MAX 

MIN 

54 

33 

47 
40 

46 
20 

38 
22 

64 
31 

62 
47 

56 
42 

62 
46 

64 
30 

55 

25 

67 
34 

72 
31 

56 
34 

73 
43 

66 
37 

44 
34 

54 
28 

69 
36 

76 
31 

53 
30 

61 
31 

67 
44 

56 
46 

64 
47 

51 
48 

55 

25 

61 
32 

67 
45 

59.4 
35.4 

WARREN 

MAX 

MIN 

63 
46 

55 
32 

47 
24 

62 
21 

64 
45 

63 
50 

66 
48 

69 
46 

66 
29 

6S 
23 

73 
35 

65 
43 

74 
33 

75 
54 

70 
50 

52 
40 

69 
25 

79 
35 

73 
45 

63 
38 

68 
30 

66 
35 

65 
49 

64 
49 

65 

50 

64 
30 

67 
35 

67 
53 

65.7 
39.0 

WILLS  POINT 

*     *     * 

MAX 

MIN 

57 
3B 

50 
40 

45 
19 

38 
19 

62 
32 

62 
42 

57 
50 

58 
49 

62 

32 

54 
28 

65 
27 

69 
30 

55 
30 

69 

43 

62 
33 

40 
29 

55 
28 

60 
35 

75 
29 

50 
29 

60 
30 

50 
43 

50 
45 

57 
45 

52 
46 

52 
26 

57 
26 

64 
42 

56.7 
34.5 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

59 
35 

57 
29 

56 

19 

63 

30 

64 

43 

67 
31 

68 

31 

65 

30 

58 
26 

68 
36 

68 
46 

69 
26 

74 
43 

72 

46 

48 
35 

65 
21 

78 
28 

79 

45 

45 
28 

43 
29 

40 
28 

54 
36 

57 
29 

55 
37 

53 
32 

68 
34 

66 
35 

71 
35 

61.8 
33.0 

BAKERSFIELD 

MAX 

MIN 

55 
38 

68 

37 

45 
26 

57 
34 

66 
34 

68 
35 

69 

46 

70 
32 

70 
35 

67 
41 

68 
38 

75 
30 

69 

41 

82 

54 

78 
34 

50 
27 

70 
33 

83 
36 

B2 

36 

45 
37 

41 
34 

46 
38 

45 
40 

56 

40 

57 
36 

51 
36 

69 

44 

55 

48 

62.8 

37.1 

BALMORHEA 

MAX 
MIN 

68 
28 

65 

31 

43 

31 

59 

34 

62 

36 

69 
34 

71 
34 

71 
41 

52 
34 

59 
32 

70 
32 

75 
32 

65 

42 

80 
55 

73 
34 

53 
35 

72 

43 

82 
49 

62 
32 

49 
34 

42 
32 

42 

34 

59 
35 

59 
37 

62 

40 

50 
38 

65 
39 

58 
50 

62.8 
36.7 

CANDELARIA 

MAX 

MIN 

69 
40 

61 

37 

62 

19 

66 
22 

74 
39 

75 
36 

78 
35 

74 
35 

70 
35 

76 

41 

78 
41 

76 

43 

81 

37 

77 
50 

73 
39 

70 
2! 

81 
26 

86 
30 

78 
43 

57 
33 

46 

40 

56 
41 

66 
31 

62 
42 

71 
35 

71 

37 

74 
50 

79 

40 

71.0 
36.6 

CHISDS  BASIN 

MAX 
MIN 

62 
36 

57 
34 

38 
23 

50 
29 

62 
36 

60 
41 

60 

40 

60 
39 

57 
39 

54 

38 

61 

44 

67 

40 

63 

42 

70 
53 

71 
42 

55 

30 

59 
32 

74 

46 

73 
30 

43 
29 

37 
28 

45 
34 

47 
38 

53 

40 

53 
37 

57 
37 

62 

43 

64 
46 

57.6 
37.4 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 
MIN 

54 
28 

45 
26 

56 

20 

67 

18 

62 

35 

69 

24 

69 
25 

58 
26 

53 
20 

74 
30 

67 
36 

70 
28 

74 
34 

70 
42 

00 
32 

67 
19 

77 
22 

75 

30 

55 
33 

4  2 
29 

35 

30 

63 

30 

56 

26 

62 

37 

56 

30 

56 

35 

65 
38 

70 
35 

61.9 
29.3 

CRANE 

MAX 

MIN 

55 
34 

64 
37 

47 
26 

56 
25 

72 

41 

64 
34 

74 
35 

75 

41 

62 

31 

60 
34 

71 
42 

76 
31 

66 
30 

81 
52 

73 
35 

53 

30 

69 
31 

63 
42 

83 

34 

50 
34 

42 
33 

46 
35 

57 
39 

61 
42 

56 
39 

53 
35 

69 
35 

55 

42 

63.3 
35.7 

DRYDEN 

MAX 

MIN 

57 
36 

70 
42 

50 
30 

63 
25 

61 
33 

63 

40 

71 
43 

69 

50 

67 
39 

66 
35 

64 
36 

79 

40 

65 

37 

80 
41 

68 
40 

59 
33 

69 
30 

76 
34 

86 

42 

50 

41 

42 
38 

48 
41 

53 

46 

58 

47 

65 

41 

59 

35 

63 
39 

55 

48 

63.4 
36.6 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

57 
37 

50 
35 

57 
21 

64 

27 

67 
44 

71 

32 

72 
34 

69 

37 

67 
33 

70 
44 

71 
46 

70 
39 

75 
48 

75 
51 

65 

43 

68 
33 

78 
31 

75 
46 

59 
42 

48 
34 

45 
39 

57 
41 

59 

35 

62 

46 

67 
38 

07 
44 

72 

50 

72 
51 

65.3 
39.3 

FABENS 

MAX 

MIN 

66 

20 

56 
19 

48 
16 

56 
21 

66 

27 

70 
28 

70 
28 

72 
29 

65 
27 

66 

33 

63 
37 

68 
34 

63 
34 

72 
42 

74 
33 

62 
25 

66 
25 

76 
33 

74 
37 

56 
31 

40 
31 

43 
35 

50 
30 

57 
34 

59 
32 

66 
35 

66 

40 

70 
38 

62.9 
30.5 

FORT  HANCOCK 

MAX 

MIN 

65 
32 

53 
28 

61 
15 

67 
19 

65 
38 

73 
26 

73 
26 

71 
28 

67 
28 

76 
38 

74 
42 

73 
36 

75 
33 

ai 

30 

76 
36 

52 
32 

49 
35 

51 
39 

57 
29 

62 

40 

68 
31 

68 
36 

69 
46 

73 
39 

66.8 
32.7 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

MIN 

57 
34 

67 
31 

42 
27 

56 
29 

69 

36 

56 
34 

70 
36 

72 
39 

62 
30 

60 
30 

76 
38 

73 
30 

66 
30 

81 
51 

77 
29 

43 
29 

71 
33 

87 

44 

81 

36 

48 
38 

40 
33 

42 
34 

54 
35 

56 
35 

58 
36 

55 
32 

65 
33 

57 
40 

62.3 
34.4 

GRANDFALLS  3  SSE 

MAX 

MIN 

56 
31 

67 
27 

47 
23 

58 
23 

72 
29 

60 
33 

72 
36 

73 
36 

58 
28 

64 
29 

73 
32 

74 
32 

66 
32 

82 
36 

73 
32 

54 
23 

73 
23 

65 
26 

82 
32 

48 
36 

42 
33 

46 
36 

57 
41 

60 
43 

59 
35 

53 
32 

67 
32 

59 
37 

63.6 
31.8 

LA  TUNA  I  S 

MAX 

MIN 

57 
29 

50 
28 

58 
20 

66 
26 

67 
41 

73 
33 

73 
33 

69 
33 

68 
34 

70 
38 

71 
43 

70 
37 

74 
38 

73 
44 

65 
35 

68 
34 

78 
34 

74 
39 

64 
36 

50 
31 

45 
34 

59 
37 

64 
34 

62 

44 

66 

37 

66 
36 

70 
43 

74 
42 

65.9 
35.5 

MARATHON 

MAX 

MIN 

MARFA  NO  2 

MAX 

MIN 

59 
28 

55 
28 

54 
19 

65 

20 

66 

32 

69 
28 

69 
29 

64 
27 

61 
25 

69 
31 

69 
30 

70 
31 

72 
28 

72 
41 

67 
31 

66 
25 

80 
29 

77 
21 

50 
29 

46 
31 

41 

30 

52 
36 

60 
31 

52 
36 

59 
29 

69 
36 

69 
43 

71 
34 

63.3 
29.9 

MENTDNE  2  S 

MAX 

MIN 

64 
28 

64 
27 

50 
20 

79 
26 

78 
28 

75 
33 

72 
27 

80 

27 

B0 
52 

77 
30 

72 
21 

84 
26 

03 
41 

81 
29 

52 
29 

50 
30 

55 
36 

63 
30 

63 
46 

59 
35 

65 
31 

64 
42 

74 
35 

68.9 
31.8 

MONAHANS 

MAX 

MIN 

65 
32 

55 
35 

58 
25 

70 
29 

59 
39 

72 
33 

73 
39 

61 
41 

63 
29 

73 
34 

74 
37 

64 
32 

80 
37 

74 
50 

63 
35 

71 
26 

83 
31 

82 
35 

64 
34 

46 
34 

46 
33 

57 
38 

62 
41 

59 

47 

55 
37 

69 
35 

56 
45 

72 
42 

65.3 
35.9 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

48 
24 

45 
20 

43 
19 

41 
18 

61 

18 

60 

37 

64 

39 

51 
36 

54 
33 

63 
36 

61 
36 

61 

34 

66 

44 

58 
48 

55 
29 

59 
27 

72 
43 

69 
49 

68 
22 

63 
22 

33 
24 

62 
32 

63 
32 

47 
31 

50 
35 

62 
35 

52 

40 

64 
40 

57.0 
32.3 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

MIN 

64 
38 

65 

40 

47 
25 

55 
24 

65 
35 

66 

43 

69 

40 

68 
42 

65 
39 

61 

39 

65 

42 

73 
40 

67 
40 

78 

47 

78 

40 

61 
33 

64 
33 

77 
39 

84 
39 

48 

37 

44 
33 

46 

34 

51 

41 

60 

45 

61 
42 

63 
36 

66 
37 

70 
43 

63.6 

38.1 

PECOS 

MAX 

MIN 

65 
20 

67 
35 

48 
27 

62 
28 

74 
29 

60 
31 

73 

31 

74 
35 

53 

29 

65 
29 

75 
33 

76 
32 

67 
32 

32 

41 

74 
32 

58 
26 

74 
28 

87 
30 

84 
35 

52 
35 

44 
34 

44 
34 

60 
34 

62 
35 

63 
39 

53 
32 

68 
32 

64 
36 

65.3 
31.9 

PENWELL  1  SSE 

MAX 

MIN 

60 

30 

62 
33 

55 

19 

66 
32 

62 
37 

71 
31 

71 
40 

69 
44 

62 

30 

72 
36 

73 

34 

70 
32 

79 
37 

77 

46 

73 
34 

67 
25 

81 
26 

81 

31 

81 
32 

47 
33 

48 
32 

52 
39 

55 
38 

57 
43 

57 
37 

66 

36 

66 
36 

70 
44 

66.1 

34.5 

PRESIDIO 

MAX 

MIN 

72 
38 

63 

47 

62 
20 

68 
25 

75 
38 

76 

43 

78 
49 

75 

47 

75 

3e 

77 
41 

80 

43 

76 
39 

83 

40 

91 
44 

75 
40 

70 
29 

83 
29 

86 
30 

80 

46 

65 

20 

46 
38 

56 
42 

67 
35 

67 

44 

73 
36 

72 
38 

78 
52 

79 
46 

72.8 
38.4 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

MIN 

62 

31 

54 
35 

57 
26 

68 

30 

56 

40 

68 

31 

71 
32 

61 
37 

61 
29 

74 
33 

72 

36 

61 
31 

78 
40 

76 
58 

66 
35 

70 
30 

82 
31 

79 
52 

68 

35 

48 
33 

39 

34 

53 

39 

60 
35 

66 
46 

58 

39 

62 

34 

62 

41 

72 

36 

64.4 
36.1 

SALT  FLAT  ID  ENE 

MAX 

MIN 

65 
26 

56 
26 

43 
23 

58 
28 

56 
32 

58 
25 

64 
25 

63 
25 

69 

28 

58 
32 

68 
36 

68 
36 

66 
42 

75 
36 

70 
32 

60 
26 

74 
25 

76 
33 

75 
20 

49 
27 

41 
27 

45 
27 

51 
31 

50 
31 

60 
34 

54 
34 

56 
36 

71 
42 

60.6 
30.2 

SANDERSON 

MAX 

MIN 

56 
36 

69 
39 

45 
24 

62 
24 

64 
28 

62 

37 

73 
37 

68 
51 

64 
35 

65 
35 

63 
35 

79 
39 

65 
35 

81 
36 

77 
38 

56 
26 

68 
28 

79 

32 

87 
37 

47 
38 

40 
35 

45 
37 

53 
43 

55 

44 

63 

36 

55 

32 

64 

35 

56 
40 

63.0 
35.6 

Sheffield 

MAX 

MIN 

70 
43 

66 
38 

60 
20 

63 
33 

61 
37 

71 
34 

70 
43 

63 

50 

66 
32 

65 
27 

77 
34 

74 
39 

83 
3» 

75 
51 

69 

37 

68 
24 

76 
28 

83 

30 

81 
39 

46 
35 

48 

36 

52 

40 

56 
37 

57 
50 

64 

44 

66 
32 

66 
54 

64 
44 

66.5 

37.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

FEBRUARY   1970 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      15      IS       17      18      19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


SIERRA    BIANCA 

VAN    HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

YSLETA 

»     • 
EDWARDS  PLATEAU 
AMISTAO  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BDERNE 

brackEttville 
brady  2nnw 

BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 
DEL  RIO  WB  AP 
EDEN  1 

Eldorado  n  nw 

FREDERICKSBURG 

JOHNSON  CITY 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

MENARD 

MERTZON 

OZONA 

PAINT  ROCK 

RANJALE 

prade  ranch 

Rankin 
rubert  lee 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

ran 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
NUN 


MAX 

MIN 


MAX 

mn 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MJN 


MAX 

MIN 


57   73 
34   46 


51   65 
35   32 


54   69 
37   42 


55   70 

37   42 


57   72 

30   34 


55   66 
37   40 


65   65 
44   41 


72   67 
4B   43 


70   66 
43   33 


52   66 
35   36 


74   57 
43   34 


66   57 
40   37 


55   65 
35   33 


65   69 
39   39 


71   65 
43   33 


55   72 
39   41 


58   70 
32   38 


52   65 
32   41 


71   69 
46   42 


59   69 
34   42 


55   68 
33   43 


51   65 
35   37 


55   71 
33   35 


68   61 
39   37 


54   69 

39   36 


67   53 
42   38 


50   73 
40   43 


66   60   56 
36   35   24 


57   52   45 
37   42   18 


63   60   66 


65   61 
37   47 


62   70 
34   35 


26   35   46 


62   62 
36   44 


66   64 
24   44 


64   61 
37   40 


61   60 
47   54 


62   70 
41   52 


62   70 
45   47 


64   60 
33   31 


63   72 
47   49 


69   69 
45   45 


62   66 
30   41 


61   61 
47   54 


61   66 
41   50 


64   63 
35   41 


63   61 
32   49 


61   63 
28   43 


25   32   44 


62   69 
40   54 


05   65 
30   43 


65   62 
39   42 


69   61 
33   35 


64   63 

36   39 


61   63 
35   50 


60   70 
40   33 


62   62 
31   34 


65   62   71 


62   64   74 
18   35   40 


71   53   72 


70   66 
4B   54 


70   76 
41   35 


57   62 
53   46 


64   65 
55   48 


71   71 
47   42 


55   64 
50   49 


69   61 
53   43 


69   70 
51   45 


68   69 
49   51 


70   71 
30   41 


67   71 
56   51 


69   55 
45   31 


63   62 
51   47 


58   67 
49   45 


71   62 
57   45 


72   72 
45   51 


62   69 
52   45 


61   61 
53   41 


73   70 
45   51 


62   64 
40   42 


69   70 
36   44 


70   70 
54   46 


67   62 
51   45 


70   68 
47   45 


70   72 
43   49 


70   68 
53   43 


73   70 
40   55 


70   62   64 
47   46   30 


80   72   62 
45   50   34 


66   72   69 
36   42   33 


64   75 
36   31 


64   77 
26   41 


61   75 
2B   41 


66   77 
37   38 


70   74 
27   31 


74   72 
37   37 


79   77 
35   43 


76   75 
37   42 


65   75 
32   30 


76   66 
44   50 


77   72 
46   32 


66   73 
42   33 


78   70 
42   38 


67   67 
30   30 


79   69 
36   36 


64   78 
35   35 


69   75 
23   34 


65   77 
38   40 


78   75 
35   42 


60   76 
29   35 


67   75 
32   35 


67   75 
41   32 


65   79 
27   33 


76   66 
38   30 


76   70 
41   32 


59   77 

37   34 


75   64 
35   30 


67   75   62 
37   41   31 


64   74 
48   53 


63   80 
34   46 


65   73 
39   52 


68   70 
41   53 


61   79 

31   50 


77   77 
44   55 


72   73   68 


72   68 
47   41 


63   79 
30   45 


74   69 
49   53 


60   75 
35   50 


74   73 
48   53 


65   75 
39   39 


78   73 
46   52 


67   76   69 
41   54   41 


39   50   38 


66   75 
40   43 


71   72 
48   47 


62   79 
36   39 


64   80   76 


65   81 
33   42 


70   73 
39   44 


79   75 
39   50 


64   77 
41   41 


61   68 
27   27 


75   76   62 
40   52   35 


61   68   67 
30   45   42 


70   84   80 
24   25   33 


67   75 
42   42 


65   75 
35   38 


64   71 

31   41 


66   70 
31   31 


70   76 
35   35 


65   77 
28   40 


73   85 
32   43 


73   84 
28   35 


73   65 
35   40 


66   77 
30   37 


76   81 
40   45 


65   70 
26   38 


71   87 
37   46 


64   72 
30   42 


75   88 
27   36 


69   64 
28   35 


67   72 
27   30 


64   75 
29   29 


71   76 
32   35 


70   84 
27   36 


65   77 
29   31 


66   75 
30   37 


71   61 
32   26 


67   72 
26   29 


70   85 
33   35 


75   82 
36   44 


76   60 
33   46 


69   67 
31   35 


68   78   82 


58   68   72 
28   28   45 


50   46 
40   41 


52   43 
25   31 


53   48 
40   42 


54   51 

41   41 


50   47 
35   35 


46   46 
32   40 


53   56 
41   45 


57   56 
40   42 


66   69 
35   37 


44   45 
31   32 


50   51 
40   43 


46   54 
34   37 


52   42 
33   31 


47   53 
40   41 


55   50 
39   44 


47   58 
40   40 


47   44 
39   38 


53   49 
41   40 


50   53 
37   41 


50   50 
44   41 


46   56 
39   42 


49   52 
40   43 


53   48 
38   42 


43   42 
35   34 


62   47 
36   38 


46   54 
40   39 


43   39 
35   33 


47   55 

40   38 


49   44 
42   39 


68   46   52 
33   33   32 


61   64   62 
30   32   45 


49   55 
35   36 


59   53   54 

44   47   49 


52   56 
44   50 


55   57 
45   46 


54   56 
46   49 


59   54   55 

40   48   46 


45   46   50 


56   52   54 
44   46   51 


52   56   54 
32   46   49 


54   56   55 


52   51   60 
42   45   50 


45   57   53 
34   44   46 


53   56   53 
44   46   40 


60   65   66 
32   34   44 


64   63 
39   42 


53   62 
30   32 


68   61   65 

51   31   30 


62   64 

30   30 


65   64 
35   35 


55   66 
27   28 


62   62 
30   38 


63   59 
32   40 


61   67 
32   48 


53   65 
29   30 


63   59 
39   49 


68   65 
29   42 


55   65 
26   33 


64   57 
30   43 


61   67 
29   38 


67   61 
28   39 


60   63 
30   33 


62   66 
28   28 


59   64 
28   28 


64   64 
35   41 


62   61 

30   40 


59   69 
30   33 


67   65 
33   35 


55   66 
35   39 


62   65 
29   30 


73   63 
25   38 


65   64 
30   43 


56   64 
30   39 


68   67 
28   40 


57   63 
32   34 


55   65 
35   34 


56   53   66 
42   30   30 
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Continued 

UJ 

UL 

I 

in 

IYU 

'£J 

1A 

1U 

tit 

.S 

TEXAS 

FEBRUARY 

19^0 

Station 

Day 

of  Month 

0 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

•1 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ROCKSPRINGS 

MAX 

MIN 

69 

41 

70 
38 

58 
20 

65 
33 

67 
37 

69 
37 

71 
40 

70 
44 

65 
36 

72 
34 

77 
41 

71 
36 

73 
45 

74 
48 

69 
37 

67 
27 

71 
39 

74 
40 

68 
37 

43 
34 

53 

38 

51 
50 

55 

48 

64 
42 

62 
43 

65 
35 

53 
43 

67 
53 

65.5 

39.1 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 

MIN 

5* 

37 

66 
39 

56 

18 

56 
21 

64 
39 

58 
36 

67 
37 

60 
47 

57 
31 

57 
29 

65 
38 

75 
33 

59 

34 

78 
50 

59 
34 

43 
27 

65 
31 

75 
39 

78 
34 

44 
34 

43 
32 

51 
39 

52 
42 

54 
48 

53 
36 

53 
31 

65 
33 

57 

44 

59.7 
35.5 

SAN  ANGEIQ  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

67 
39 

51 
23 

59 
18 

66 
35 

60 

41 

3  a 

71 
52 

60 
41 

60 
34 

69 
30 

77 
43 

62 
36 

61 
50 

6  3 
45 

45 
35 

68 
29 

76 
38 

82 

47 

49 
37 

46 
35 

54 
36 

55 
46 

57 
49 

56 

44 

57 
38 

68 
31 

60 
44 

71 
53 

62.8 
38.6 

SAN  SABA 

MAX 

MIN 

54 
41 

66 
45 

47 
23 

52 

31 

64 
43 

62 

45 

68 
54 

60 

43 

60 
31 

58 
25 

69 

41 

74 
36 

61 
39 

79 
52 

71 
36 

42 
31 

64 
32 

76 
40 

82 

37 

50 

37 

52 

42 

55 
46 

53 

46 

55 

52 

59 
49 

57 
31 

65 

37 

59 
51 

61.2 
39.9 

SONORA 

MAX 

MIN 

68 
42 

67 
36 

57 

17 

63 
34 

62 
38 

72 
42 

69 
45 

59 
46 

60 
30 

60 
26 

75 
34 

74 
37 

76 
42 

76 
47 

70 
35 

67 
24 

71 
23 

84 
30 

83 
37 

52 

35 

52 
35 

52 

41 

56 
43 

61 
50 

55 

40 

63 
28 

63 
43 

68 
53 

65.5 
36. V 

STERLING  CITY 

MAX 

MIN 

55 

34 

67 
36 

44 
15 

58 
23 

66 

31 

60 
29 

68 
32 

70 
35 

67 
29 

58 
27 

69 

32 

73 
29 

64 
30 

80 
38 

55 
32 

48 

20 

68 
28 

78 
35 

77 
30 

56 
29 

47 

34 

50 
39 

52 

46 

56 

47 

52 

37 

52 
28 

68 
36 

60 
36 

61.4 
32.0 

UVALDE 

MAX 

MIN 

75 
44 

68 
37 

58 
23 

68 
30 

67 
45 

71 
56 

68 
55 

72 

5  3 

73 

41 

65 
33 

76 
41 

69 
48 

65 
45 

75 
53 

72 
39 

70 
34 

75 
34 

80 
41 

71 
40 

54 
43 

59 

43 

58 
48 

57 

51 

73 
53 

67 
45 

65 
35 

62 
49 

70 
59 

66.0 
43.5 

WATER  VALLEY 

*     *     * 

MAX 

MIN 

54 
34 

66 
37 

45 
15 

58 
15 

66 

40 

62 
33 

68 
33 

70 
42 

68 
30 

59 

25 

68 
28 

76 
27 

64 
30 

80 

49 

59 

38 

52 
23 

68 
23 

78 
23 

79 
34 

45 
35 

46 
33 

51 

40 

54 
42 

59 

45 

54 
38 

55 
28 

68 
30 

70 
38 

62.2 

32.4 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  KB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

68 
48 

59 
34 

49 
23 

66 
28 

64 

44 

58 
55 

63 
51 

68 
49 

60 
39 

64 
31 

74 
41 

61 

41 

73 
44 

77 
51 

51 
40 

62 
34 

71 
35 

79 
47 

56 

41 

53 
44 

03 

46 

59 
49 

54 
51 

61 

50 

62 

44 

62 

34 

62 
42 

73 
59 

63.3 

42.8 

AUSTKELL  WL  REFUGE 

MAX 
MIN 

73 
33 

72 
48 

64 
43 

75 

45 

67 
52 

74 
50 

76 

oo 

69 
48 

66 
38 

74 
36 

68 
52 

66 
49 

65 
54 

63 
52 

60 
47 

72 
58 

71 
52 

60 
42 

65 

48 

74 
59 

68.7 
48.3 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 
MIN 

63 
43 

72 
51 

63 
31 

57 
32 

67 
38 

70 
53 

67 
56 

67 
55 

71 
45 

63 
34 

70 
42 

76 
42 

69 
46 

65 
46 

74 
64 

69 
36 

65 
36 

74 
47 

80 
50 

59 
49 

55 
44 

68 
53 

69 
45 

60 
58 

71 
50 

67 
36 

66 

44 

61 
61 

67.1 
46.2 

6RENHAM 

MAX 

MIN 

60 
33 

67 
49 

53 
25 

50 
25 

65 
32 

67 
48 

58 
52 

62 

52 

71 

40 

60 
36 

66 
34 

75 
42 

64 
42 

73 
46 

77 
53 

53 

35 

59 
35 

69 
37 

79 
45 

59 
43 

60 
44 

66 
45 

62 

47 

59 
50 

63 

51 

61 
35 

65 
35 

63 

44 

63.8 

41.3 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

57 
37 

69 
45 

53 
27 

53 
29 

65 
37 

60 
47 

60 
56 

65 
50 

69 
43 

61 
30 

64 
36 

75 
42 

66 
42 

71 
51 

75 
42 

47 
38 

65 
36 

71 
41 

79 
43 

58 
42 

50 
43 

60 
47 

57 
46 

55 
51 

69 

51 

63 
36 

64 
40 

60 
46 

62.9 

42.0 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

75 
56 

70 
43 

58 
28 

67 
33 

72 
52 

69 

59 

70 
57 

71 

55 

71 
49 

63 
37 

74 
48 

69 
53 

75 
46 

76 
60 

70 
52 

67 
39 

71 
33 

78 

51 

71 
54 

58 
50 

69 

47 

71 
57 

67 
58 

75 
60 

73 

52 

69 

41 

68 
53 

75 
61 

70.1 
49.4 

COLUMBUS 

MAX 
MIN 

62 
30 

68 
46 

54 
27 

51 
27 

60 
30 

66 

50 

63 
52 

63 
52 

71 
39 

61 
29 

66 

30 

74 
42 

66 
46 

70 
50 

78 
60 

65 
36 

62 
32 

73 
32 

81 

47 

57 

47 

62 
44 

71 
46 

63 
50 

58 

51 

63 
53 

62 

35 

67 
37 

61 
43 

64.9 

41.5 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

MIN 

75 
58 

69 
43 

56 
34 

66 

45 

66 

56 

64 
57 

67 
58 

70 
56 

74 
53 

61 
51 

72 
55 

67 
56 

76 
54 

76 
62 

69 

47 

68 
42 

70 
47 

77 
57 

64 
54 

56 
52 

64 
50 

66 
58 

62 
56 

75 
60 

70 
54 

62 
43 

69 
57 

73 
62 

68.0 
52.8 

CDRPUS  CHRISTI  wB  AP 

MAX 

MIN 

74 
50 

69 
42 

56 
30 

67 
32 

72 
50 

68 

60 

68 
58 

71 
52 

73 
48 

61 
38 

74 
49 

68 
52 

75 
47 

76 
59 

70 

45 

67 
38 

72 
35 

78 
47 

64 
55 

57 
51 

67 

48 

69 
58 

64 
59 

74 
59 

70 
52 

63 

43 

70 
53 

74 
62 

69.0 
49.0 

CUERO  3  E 

MAX 

MIN 

68 
52 

69 
31 

56 
29 

67 
29 

68 
47 

66 
46 

62 
29 

06 
40 

64 
38 

65 

44 

75 
46 

78 
49 

76 
48 

6  1 

51 

76 
44 

65 
43 

ELGIN 

MAX 

MIN 

68 
48 

63 
33 

47 
23 

64 
30 

65 
46 

61 
55 

62 

54 

68 
50 

64 
40 

64 
31 

75 
43 

75 
39 

73 
45 

76 
56 

75 
40 

62 

34 

71 
35 

79 

47 

75 
41 

54 

43 

63 
48 

60 
48 

62 
48 

60 
49 

59 
51 

64 
34 

63 

44 

72 

58 

65.9 
43.3 

FLATDNIA  2  V 

MAX 

MIN 

69 

49 

53 
40 

54 
27 

66 

31 

65 
49 

61 
55 

64 
52 

71 
55 

64 
39 

64 
29 

76 
43 

72 
43 

74 
46 

78 

59 

70 
36 

62 

36 

72 
35 

81 
49 

77 
38 

61 
45 

67 
45 

64 
49 

63 
52 

68 
52 

68 
44 

65 
33 

64 
43 

75 
56 

67.4 
44,1 

FLORESVILLE 

MAX 
MIN 

61 
34 

72 
39 

60 
29 

56 
30 

69 
34 

71 
52 

71 
40 

69 
52 

73 
41 

68 
29 

66 
31 

77 
29 

69 

45 

76 
53 

75 
50 

77 
35 

69 
31 

75 
33 

bl 
34 

69 
46 

66 
45 

63 

49 

65 
52 

60 
56 

70 
49 

68 
35 

64 
37 

65 
37 

68.8 
40.3 

GOLIAD 

MAX 

MIN 

72 
55 

71 
48 

57 
29 

66 
34 

68 
46 

68 
56 

67 
56 

72 
56 

70 
44 

63 
33 

75 

45 

72 
50 

75 
48 

76 
60 

71 
45 

65 
38 

73 
35 

80 
47 

75 
48 

57 
48 

67 
47 

68 
49 

62 
54 

72 
57 

71 

52 

68 
37 

66 

44 

73 
60 

69.3 
47.2 

GONZALES 

MAX 
MIN 

60 
33 

71 
44 

57 
26 

55 

28 

67 
30 

06 
50 

62 
54 

6  6 
54 

72 

41 

64 
29 

65 
31 

77 
44 

67 
45 

75 
50 

76 
45 

51 
37 

65 
33 

74 
34 

82 

44 

59 

43 

57 
47 

66 

46 

65 
52 

56 
53 

70 

53 

66 
35 

66 
36 

64 
46 

65.9 
41.6 

HALLETTSVILLE 

MAX 

MIN 

71 
50 

60 
43 

56 
27 

67 
31 

67 
46 

63 
96 

62 
53 

73 
52 

65 

41 

66 
28 

76 

47 

75 
44 

7  5 
48 

80 
58 

70 
40 

36 

75 
32 

60 
46 

68 

43 

60 
44 

71 
47 

69 

49 

64 
52 

71 
53 

65 
51 

67 
33 

66 
45 

77 
47 

68.6 

44.4 

HONDO 

MAX 

MIN 

60 

34 

73 
40 

57 
25 

58 
26 

67 
29 

66 

49 

70 
57 

68 
50 

73 
43 

69 
32 

65 
35 

76 

43 

70 
45 

63 

49 

74 
50 

55 

37 

70 
35 

73 
37 

61 

42 

59 

45 

51 
42 

59 
48 

57 
50 

57 
52 

70 
46 

67 
35 

64 
37 

60 
52 

65.4 
41.6 

KENEDY 

MAX 

MIN 

72 
54 

70 
38 

57 
28 

68 
36 

68 
46 

66 
52 

70 
55 

72 
53 

72 
40 

65 
31 

78 

77 

76 

76 

68 

44 

66 
34 

74 
33 

62 

72 

69 

66. 

66 

62 

70 

71 
43 

67 
33 

67 
42 

73 
58 

70.3 

KINGSVILLE 

MAX 

Mm 

77 
45 

72 
44 

60 
26 

71 
32 

74 
52 

69 

60 

79 

57 

72 
56 

74 
50 

65 
36 

80 

51 

74 
52 

80 
50 

82 
53 

78 
53 

68 

37 

72 

38 

64 
53 

71 
53 

58 
50 

67 
49 

65 
55 

66 
58 

76 
60 

70 
54 

70 
40 

69 

51 

75 
61 

72.1 
49.1 

LA  GRANGE 

MAX 

MIN 

67 
50 

65 
42 

49 
26 

65 

31 

66 

47 

60 
55 

64 
53 

71 
56 

65 
39 

63 
29 

75 
43 

71 
42 

73 
46 

77 
60 

72 
42 

60 
35 

70 
33 

79 
46 

75 
42 

58 
46 

67 
44 

64 
47 

60 
52 

65 
49 

65 
52 

64 
34 

63 
42 

74 

57 

66.7 
44.3 

LEXINGTON 

MAX 

MIN 

56 
38 

66 

45 

51 
25 

48 
26 

64 
31 

65 

47 

58 
52 

62 
52 

68 
39 

56 

30 

64 
32 

75 
38 

60 
38 

72 

46 

76 

40 

44 
35 

58 
35 

70 
39 

60 
38 

56 
38 

56 

46 

64 
48 

61 
50 

55 
49 

54 
50 

58 
33 

62 
38 

62 

46 

61.5 
40.2 

LULING 

MAX 

Mm 

59 
33 

70 
42 

54 
26 

53 
25 

66 
31 

66 
47 

60 
54 

66 
52 

70 
42 

62 
29 

64 
34 

76 

42 

64 
43 

75 
51 

76 
44 

49 
38 

64 
31 

73 
37 

60 
42 

58 
41 

54 

45 

63 
48 

62 
52 

57 
53 

69 

52 

64 
34 

65 

35 

63 
46 

64.4 
41.0 

MATHIS 

MAX 

MDJ 

70 
36 

74 
45 

65 

30 

59 

30 

70 
34 

73 

54 

73 
56 

73 

57 

72 
49 

72 
36 

68 

36 

76 
50 

72 

49 

76 
55 

62 
55 

60 

40 

67 
37 

71 
36 

83 
51 

58 
49 

56 

48 

69 
48 

71 
55 

63 
58 

74 
53 

70 
39 

68 
39 

68 
52 

69.9 
45.6 

NATALIA 

MAX 

MIN 

73 
48 

72 
42 

59 

24 

70 
25 

69 
47 

71 
56 

66 
56 

72 
51 

69 
*4 

67 
31 

77 
40 

76 
46 

71 
45 

76 
53 

73 
46 

69 
33 

75 
33 

63 
38 

80 

47 

55 
42 

63 

42 

60 

50 

57 
52 

70 
55 

70 

47 

66 
33 

65 
47 

72 
58 

69.5 

44.0 

NEU  BRAUNFELS 

MAX 
MIN 

58 
32 

78 
48 

55 

28 

58 
28 

67 
30 

6  s 
46 

60 

57 

67 
53 

74 
45 

65 

30 

65 
31 

82 
46 

70 

41 

78 
49 

80 
52 

54 
39 

70 
34 

78 
35 

84 
47 

59 

44 

49 
45 

62 

44 

64 
50 

59 

53 

74 
54 

66 
38 

69 
38 

64 
44 

67.1 
42.1 

NIXON 

MAX 
MIN 

70 
54 

60 
45 

55 
28 

67 
30 

69 

47 

64 
36 

66 
55 

74 
54 

68 

44 

66 
32 

78 
45 

71 
45 

74 
45 

78 
46 

72 
44 

67 
37 

61 
37 

71 

43 

65 
47 

53 
45 

66 
45 

65 
50 

59 

52 

70 
55 

68 
52 

66 
35 

70 
49 

74 
47 

68.3 

44.4 

RED  ROCK 

MAX 

MIN 

57 
30 

69 
42 

52 
25 

50 
27 

65 
45 

65 
50 

68 
53 

65 
50 

69 
38 

59 
27 

68 
39 

75 
41 

62 
43 

72 

52 

76 
40 

46 
36 

61 

31 

72 

44 

79 

41 

56 

40 

54 

46 

64 
49 

61 
51 

55 
50 

65 

51 

61 
31 

65 
39 

62 
47 

63.3 
41.4 

REFUGIO 

MAX 

MIN 

75 
58 

74 
43 

60 
28 

69 
32 

71 
49 

6' 
56 

65 

58 

73 
57 

74 
44 

62 
32 

75 
43 

72 
53 

77 
47 

76 

62 

69 
49 

69 
39 

75 
32 

79 
48 

72 
52 

60 

50 

69 

47 

70 

51 

62 

56 

74 
59 

71 
53 

68 
36 

69 

45 

73 

60 

70.4 
47.9 

ROBSTOMN 

MAX 

Mm 

69 
43 

75 
46 

68 
32 

60 
33 

67 
39 

73 

53 

69 
57 

70 

5^ 

72 
50 

74 
39 

63 
42 

77 
53 

72 
52 

78 
55 

ao 

63 

68 
41 

68 
40 

77 
44 

83 
48 

58 

51 

56 
47 

68 
52 

69 
58 

65 
56 

76 
54 

72 

41 

68 
46 

74 
60 

70.3 
48.4 

&••  R«f*r«DC»  Notes,  Following  £ 
-    52    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

FEBRUARY 


Station 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

SAN  MARCOS 

S6ALY 

SEGUIN 

SINTON 

SM1THVILLE 

SOMERVIUE  DAM 

WASHINGTON  STATE  PARK 

YOAKUM 


UPPFR  COAST 


08 


ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANCLETON  2  .-. 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

CLEVELAND 

DANEVA'<G  2  SE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WB  CITY 

HOUSTOM  INCUNT  AP 

HQL'STON  FAA  AIRPORT 

LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 

NEK  GULF 

ORANGE  4  NW 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  I  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  KB  4IRPORT 


MAX 

MIN 


MAS 
NUN 


MAX 

Km 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


73   6B 
59   47 


71   56 
41   36 


70   61 
33   4l 


67   67 

53   44 


71   59 
51   43 


75   69 
56   44 


59   69 
32   44 


58   65 
32   47 


60   64 
41   46 


70   65 
52   47 


63   67 

35   47 


50   59 
32   35 


65   69 
37   45 


64   70 
41   47 


66   65 

50   49 


57   62 
26   41 


68   63 
54   45 


62   70 
42   47 


69   67 
52   45 


62   70 
38   51 


65   62 
57   37 


64   56 
50   34 


67   61 
49   35 


61   65 
30   46 


69   61 
50   48 


63   70 
39   44 


54   65 
32   44 


68   58 
53   37 


62   69 
37   40 


69   62 
46   51 


66   64 
48   35 


71   65 
56   49 


62   72 
48   46 


63   67 
35   47 


65   67 
34   39 


70   60 
51   38 


67   65 
47   59 


66   68 
28   41 


68   62 
45   55 


67   61 
49   57 


73   70 
52   56 


61   66 
29   36 


67   63 
48   56 


64   67 
42   56 


62   66 
30   52 


65   68 
45   51 


66   69 
45   58 


66   62 
53   53 


63   63 
25   51 


69   63 
52   57 


61   67 
46   57 


68   64 
50   56 


65   66 
46   56 


61   59 
56   53 


65   61 
52   53 


71   61 
52   54 


62   65 
24   53 


67   61 
56   55 


65   67 
41   56 


57   60 
32   49 


64   62 
55   56 


67   68 
36   55 


61   61 
55   57 


63   61 
54   51 


65   62 

54   55 


68   04 
52   52 


66   68 
37   55 


67   70 
38   54 


66   67 
45   57 


67   63 
57   56 


68   73 
57   56 


60   63 
52   53 


61   61 
53   55 


63   64 
56   57 


65 
28 

70   66 


43 


66   64 
56   56 


65   72 
54   56 


63   63 
55   55 


58   66 
54   56 


66   70 
52   53 


64   68 
51   52 


60   62 
48   49 


71   66 
52   53 


75   67 
42   45 


65   75 
33   42 


72   73 
42   44 


77   66 
44   44 


75   72 
49   53 


65   65 
30   41 


70   73 
40   43 


77   74 
48   46 


63   73 
32   43 


56   72 
31   35 


64   71 
37   48 


64   70 
38   50 


73   67 
44   47 


66   72 
26   36 


72   67 
41   49 


63   73 
40   49 


74   66 
43   47 


59   71 
38   50 


65   62 
52   52 


62   71   66 


75   67 
43   46 


63   74 
29   41 


71   66 
43   51 


61   72 
29   42 


64   71 
51   47 


67   69 
57   59 


60   65 
52   53 


61   64 
52   52 


64   71 
57   53 


72   67 
46   49 


62   72 
34   42 


65   68 
47   50 


73   64 
40   43 


74   70 
42   53 


58   70 
49   56 


62   63   72 


62   72 

34   44 


72   68 
61   49 


77   66 
54   43 


72   77 
45   43 


78   70 
59   44 


78   70 
61   51 


71   77 
42   44 


75   77 
40   42 


79   70 
59   40 


66   76 
43   50 


72   70 
42   54 


65   74 
40   50 


70   74 
46   53 


72   71 
42   57 


66   75 
36   38 


75   76 
44   57 


76   77 
44   59 


63   73 
50   51 


75   77 
39   59 


80  79  70 

42  58  45 

74  72  74 

38  40  61 


67   74 
43   49 


63   69 
38   38 


71   75 
46   59 


66   75 
41   50 


69   69 
51   59 


74   74 
52   62 


66   72 
50   56 


67   76 
45   49 


65   77 
42   45 


57 

75   77   68 

47   60   43 


66   67 
41   36 


37   30 
58   70 


67   75 
36   33 


69   76 
39   36 


47   62 
35   32 


74   71 
41   38 


63   75 
37   38 


69   57 
41   34 


64   50 
43   32 


71   57 
40   28 


70   60 
39   37 


54   64 
43   33 


66   53 
40   27 


59   68 

40   34 


69   63 
39   32 


62   72 
37   34 


70   60 
43   42 


54   68 
35   31 


58   71 
43   35 


65   52 
43   29 


61   67 
39   36 


69   59 
38   35 


72   55 
40   33 


61   70 
39   35 


67   60 
37   30 


62   64 
40   41 


57   66 
39   33 


62   72 
40   39 


68   64 
42   40 


68   57 
39   33 


69   56 
40   31 


65   72 
39   37 


58   65 
49   49 


50   64 
46   46 

59   59 


-3 


63   66 
46   45 


58   62 
43   46 


60   69 

50   47 


57   56 
41   45 


57   58 
41   44 


59   66 

42   45 


59   70 
45   49 


62   68 
44   47 


63   62 
39   39 


63   62 
44   43 


63   64 
41   34 


59   66 

45   43 


58   61 
47   44 


60   69 
45   46 


66   59 
46   44 


57   59 
45   53 


63   63 
44   39 


64   65 
46   43 


63   66 
41   36 


60   62 
44   41 


61   60 
42   45 


65   62 
39   35 


62   64 
44   43 


58   59 
45   45 


57   59 
45   45 


61   62 
48   50 


60   60 
45   50 


77   61   62 


58   67 
48   48 


67   62   73 
56   57   58 


58   57   70 
51   53   54 


61   60   56 
45   47   51 


65   61   65 
45   52   50 


61   57   69 
51   52   53 


71   64   74 
54   57   62 


68   62   56 
46   51   50 


61   62   03 

50   49   50 


69   67   71 
50   48   53 


64   65 

40   50 


72   72 
38   59 


65   64 
40   48 


67   66 
46   52 


63   62 
41   52 


68   65 
39   39 


68   61 
47   54 


69   68 
46   54 


68   62 
48   53 


62   64 
45   47 


60   58 
53   56 


62   62 
41   51 


67   63 
44   55 


67   66 
40   43 


66   60 
45   56 


66   66 
45   50 


63   63 
35   39 


67   60 
46   56 


68   67 
47   53 


61   59 
48   55 


67   64 
42   52 


68   61 
48   57 


61   66 
50   58 


65   64 
45   50 


66   60 
49   55 


71   66   67 
54   45   52 


67   64 
44   34 


68   67   63 
52   32   35 


66   66 
54   35 


67   67 
51   35 


65   62 
51   34 


65   68 
53   35 


67   66 
37   38 


66   66 
36   37 


65   68 
36   40 


68   65 
35   40 


61   66 

30   30 


67   67 
37   43 


65   66 
37   43 


67   65 
36   44 


66   61 
41   39 


59   62 
45   53 


64   65 
34   38 


66   67 
38   43 


70   65 
36   35 


61   64 
38   43 


64   68 
38   42 


63   59 
36   35 


58   65 

38   45 


64   67 
34   40 


60   62 
38   49 


60   68 
36   42 


65   62 

44   50 


67   58 

48   48 


65   65 
35   37 


65   65 
38   39 


65   66 
38   44 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

UI 

UL 

I 

It 

Mi 

'JlJ 

1A 

iU 

tit 

.b 

TEXAS 

FEBRUARY 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

0) 
01 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  I 

" 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

*     +     « 
SOUTHERN           09 

ALICE 

MAX 

MIN 

07 
45 

76 
47 

70 
30 

61 
34 

71 

38 

72 
52 

69 

57 

69 

55 

71 
50 

74 
39 

66 
43 

79 
54 

71 
50 

79 
57 

84 

63 

71 
39 

69 
39 

77 
46 

83 
50 

57 

50 

55 

47 

67 

51 

65 
58 

75 
53 

71 

40 

69 
46 

70 

57 

70.  7 
47.8 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

60 
39 

79 
43 

73 
23 

71 
28 

77 
47 

80 
51 

75 
52 

70 
50 

74 
43 

75 
33 

80 
43 

SO 

47 

82 
59 

80 
60 

60 
34 

78 
30 

84 
46 

80 
56 

56 

50 

69 

44 

70 
52 

77 
56 

76 
43 

76 
55 

72 

50 

71 
60 

75.1 
45,9 

BENAVIDES  7  S 

MAX 

MIN 

66 
33 

71 
37 

70 
27 

60 
38 

70 
44 

72 
57 

72 
58 

66 
54 

69 
48 

72 
37 

60 
44 

73 
44 

70 
48 

80 
59 

83 
62 

72 
40 

67 
35 

77 

41 

B3 
47 

58 

47 

53 
45 

65 
47 

64 
54 

62 
46 

74 
46 

67 
48 

68 
48 

o9.0 

45.7 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 

MIN 

62 

47 

80 
46 

65 
25 

62 

36 

69 

47 

70 
55 

71 
58 

67 
54 

74 
50 

75 
36 

70 
45 

78 
52 

71 
47 

76 
52 

78 
61 

69 

39 

72 

40 

79 
43 

85 
53 

60 

43 

47 
43 

60 
47 

55 
53 

59 
55 

75 
49 

70 
38 

68 
52 

62 

59 

68.9 
47.5 

CATARINA 

MAX 

MIN 

77 
50 

77 
44 

61 
28 

71 
39 

69 

48 

73 
55 

70 
58 

74 
55 

75 
49 

76 
39 

78 
45 

77 
51 

77 
47 

80 
53 

77 
56 

71 
38 

79 
39 

85 

44 

81 
53 

60 
45 

70 

40 

62 
50 

59 
53 

7S 
56 

72 
47 

68 

40 

68 
52 

76 
56 

72.6 
47.6 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 
MIN 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

75 
52 

63 
41 

60 
29 

69 
32 

70 

50 

70 
56 

69 

56 

71 
55 

72 

48 

69 
37 

77 
46 

70 
51 

76 
48 

78 
54 

66 
46 

70 
35 

78 
41 

82 

47 

62 
52 

53 
46 

64 
45 

61 
52 

61 
56 

73 
57 

67 
47 

65 
36 

65 
53 

73 
62 

68.9 
47.5 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

77 
45 

64 

45 

59 
26 

69 
34 

69 
46 

73 
54 

66 

58 

74 
56 

74 
49 

70 
38 

77 
45 

70 
52 

73 
46 

77 
54 

69 

50 

71 
36 

77 
36 

62 

43 

68 
53 

56 

43 

61 
45 

54 
50 

59 
53 

75 
57 

70 

44 

67 

41 

63 

51 

75 
60 

69.3 

46.9 

DILLEY 

MAX 
MIN 

62 
35 

75 
45 

62 
26 

58 
27 

70 
27 

71 
47 

70 
56 

69 
51 

73 

-6 

72 
34 

61 
35 

75 
43 

69 
45 

74 

45 

76 
52 

64 
36 

69 
34 

76 

34 

81 
42 

59 

44 

51 
44 

64 
45 

61 
52 

60 
55 

72 
48 

66 
36 

64 
38 

63 
53 

67.5 
42.0 

EAGLE  PASS 

MAX 

MIN 

58 
36 

74 
40 

60 
27 

61 
27 

67 
34 

62 

46 

69 
50 

63 
56 

73 
51 

70 
40 

66 
42 

74 
46 

68 
49 

72 

54 

77 
54 

71 
39 

69 
40 

78 
43 

81 
48 

55 
45 

50 
40 

62 
44 

62 
48 

57 
52 

72 
47 

66 

41 

67 
42 

62 
52 

66.7 
44.1 

ENCINAL  3  NW 

MAX 

MIN 

62 

34 

78 
42 

65 
22 

62 
27 

70 
34 

70 
50 

72 

57 

68 
55 

74 
55 

73 
35 

66 
34 

60 
34 

73 
48 

78 
55 

82 

45 

75 
35 

80 
37 

80 

39 

84 

50 

65 
43 

54 
42 

63 
42 

64 

44 

61 
57 

73 
47 

78 
36 

69 

46 

65 
52 

71.0 
42.9 

FALCON  DAM 

MAX 

MIN 

73 
39 

81 
45 

71 
36 

61 
33 

73 
36 

75 

51 

76 
59 

74 
59 

67 
51 

71 
47 

72 
46 

79 
55 

70 
55 

83 

55 

84 
55 

79 
49 

69 

40 

80 
39 

85 
45 

65 

49 

53 
46 

55 

46 

55 
50 

58 
53 

75 
51 

71 
46 

67 

47 

70 
58 

71.2 
48.0 

FALFURRIAS 

MAX 

MIN 

69 

43 

78 

43 

78 
26 

61 
26 

71 
31 

74 
51 

75 
54 

78 
54 

73 
47 

75 
34 

75 
34 

B2 
49 

72 

48 

82 

54 

64 
59 

74 
36 

69 
29 

78 
31 

64 
49 

64 
50 

59 
47 

67 
49 

68 

51 

66 
57 

75 
49 

72 
40 

70 
40 

73.1 
43.8 

FOWLERTON 

MAX 

MIN 

75 
52 

70 
3B 

61 

25 

70 
91 

73 

44 

72 
55 

72 
57 

72 
52 

73 
44 

70 
31 

80 

44 

75 
52 

76 
53 

79 

58 

79 
55 

75 
34 

77 
32 

83 

46 

81 

51 

59 

45 

67 

45 

66 

53 

61 
58 

73 
56 

72 
45 

68 
35 

70 
50 

76 
58 

72.3 

46.5 

FREER 

MAX 

MIN 

65 
47 

75 
40 

65 
26 

60 
2B 

70 
31 

70 
45 

72 
55 

68 
54 

70 

44 

72 

40 

67 
45 

80 
40 

71 
51 

80 
37 

82 
38 

76 
45 

63 
40 

76 
47 

84 

40 

66 
42 

65 

45 

63 

44 

73 

48 

66 
40 

70 

45 

68 

40 

68 
45 

70 
56 

71.4 
42.9 

HE68R0NVILLE 

MAX 
MIN 

66 

42 

79 
45 

75 
29 

61 
32 

70 
40 

73 
51 

77 
57 

68 
54 

71 
49 

72 
41 

69 
44 

80 
50 

72 
50 

80 

56 

84 
59 

75 
42 

69 
39 

78 
45 

65 
47 

55 
47 

51 

44 

65 
47 

65 
57 

63 
59 

75 
50 

70 
41 

69 
46 

67 
58 

70.9 
47.2 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

LAREDO  NO.  2 

MAX 
MIN 

79 
48 

68 
47 

58 
31 

70 
40 

70 
50 

72 

58 

70 
56 

71 
55 

73 

51 

68 

43 

77 
52 

70 

54 

79 
53 

80 
60 

74 
57 

69 

41 

79 
43 

83 
51 

65 

51 

56 

45 

61 

43 

58 
49 

60 
52 

76 
56 

70 

48 

69 

43 

66 

54 

75 
59 

70.3 
49.7 

OILTON 

MAX 

MIN 

63 

45 

75 
45 

68 
27 

58 
37 

69 
46 

70 
50 

75 
57 

65 

54 

69 
47 

70 
37 

65 
42 

77 
51 

70 
51 

79 
56 

81 
60 

73 
37 

67 
35 

77 
45 

82 

51 

53 

44 

46 
42 

63 

45 

74 
48 

68 
40 

67 
42 

72 
57 

69.2 
45.8 

PEARSALL 

MAX 

MIN 

75 
50 

74 

44 

59 

24 

69 
31 

67 

47 

72 

56 

67 
56 

72 
52 

73 
45 

70 
35 

78 
45 

75 

hS 

71 
47 

73 
53 

71 
52 

70 
38 

77 
38 

B2 
45 

79 
48 

58 
45 

63 

45 

61 
51 

60 
52 

72 
56 

72 
49 

67 
38 

66 
50 

74 
59 

70.3 
46.4 

POTEET 

MAX 

MIN 

60 
42 

74 
41 

60 
28 

58 
28 

68 
30 

70 
49 

71 
56 

68 
52 

72 
45 

70 
33 

67 
35 

73 
44 

68 

44 

74 
50 

76 
52 

71 
35 

71 
35 

75 
38 

79 
44 

67 
46 

59 

45 

64 

51 

62 
53 

62 
50 

71 
48 

68 
37 

64 
39 

69 

49 

66.3 
42.6 

RIO  GRANDE  CITY  3  M 

MAX 

MIN 

71 
35 

62 
40 

75 

35 

61 
26 

73 
29 

78 
49 

77 
56 

74 
58 

69 
50 

74 
46 

73 
46 

76 
52 

74 
55 

84 
56 

86 
56 

80 
45 

70 
31 

81 
31 

87 
50 

69 

50 

51 
43 

58 
47 

60 
50 

59 
54 

74 
44 

74 
43 

63 
45 

72 
59 

72.4 
45.6 

TILDEN 

MAX 
MIN 

63 
39 

74 
39 

63 
25 

58 
27 

69 
41 

72 

54 

71 
58 

71 
53 

71 
45 

72 
34 

66 
37 

78 
49 

70 
49 

77 
54 

79 
63 

68 
35 

69 
35 

76 
41 

82 
50 

59 

48 

54 

46 

65 

50 

65 
56 

62 
57 

73 
51 

69 
36 

66 

40 

67 
55 

68.9 
45.3 

ZAPATA 

*      »     * 

MAX 

MIN 

74 
49 

76 
46 

69 

30 

72 

38 

71 
49 

77 
56 

72 
56 

74 
57 

76 
56 

78 

44 

78 

53 

76 

53 

80 

56 

81 

57 

82 

62 

74 

41 

78 

40 

63 
51 

78 
53 

55 

44 

59 

44 

57 

47 

59 
52 

79 
55 

76 

67 
50 

67 

56 

76 
56 

73.0 
50.1 

LOHER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  KB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

82 
53 

76 
50 

60 
35 

72 
36 

77 
57 

79 
61 

74 
61 

72 
62 

73 
51 

75 

44 

78 

57 

77 
53 

79 
57 

60 

77 
52 

71 
42 

76 

37 

60 
54 

76 
57 

61 

54 

71 
52 

71 
59 

73 
03 

60 
60 

72 
51 

73 
45 

74 
64 

75 
63 

74.5 
53.4 

HARLINGEN 

MAX 

MIN 

71 
42 

81 
39 

78 
33 

59 
34 

69 

37 

76 
55 

76 
56 

75 
56 

70 
53 

74 
42 

73 
41 

78 
50 

71 
51 

B0 
55 

60 
64 

72 
40 

70 

40 

78 

44 

81 
54 

76 
54 

59 
48 

66 
49 

71 

50 

72 
62 

79 
50 

75 
42 

74 
45 

73 

45 

73.6 

47.5 

MC  ALLEN 

MAX 

MIN 

70 
39 

61 
52 

76 
36 

61 
35 

70 
36 

75 
55 

79 
55 

75 
57 

70 

53 

73 
42 

73 
43 

79 
56 

73 
56 

Bl 
59 

63 
61 

74 
44 

70 
42 

79 
44 

35 
57 

70 
52 

54 

47 

65 

47 

68 
49 

69 
45 

75 
52 

74 
46 

74 
46 

73 
60 

73.2 
48.6 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

81 
51 

76 
50 

60 

35 

70 
36 

74 
52 

76 

57 

74 
60 

70 
57 

73 
51 

72 

46 

78 
54 

70 

58 

60 
59 

63 
61 

74 
52 

71 
43 

78 
43 

85 
56 

70 
53 

55 
48 

64 
46 

68 
50 

69 
56 

7  3 
59 

74 
50 

70 
47 

71 
59 

74 
60 

72.6 
51.8 

MC  COOK 

MAX 

MIN 

69 

40 

83 

43 

77 
32 

60 
32 

72 

35 

76 
52 

76 
53 

78 
57 

72 
50 

76 
41 

73 

41 

79 
51 

74 
52 

82 

59 

85 

60 

77 
42 

72 

40 

79 
40 

85 
56 

69 
52 

53 
44 

65 

44 

67 

44 

66 

56 

73 
50 

75 
43 

70 
42 

71 

56 

73.4 
46.8 

MISSION 

MAX 

Mm 

71 
41 

82 
46 

77 
34 

63 
31 

74 
32 

78 
53 

81 
52 

71 
91 

74 
41 

76 
43 

81 
55 

73 
54 

87 
59 

73 
42 

73 
38 

62 
39 

74 
51 

69 
49 

77 
42 

73 
45 

75.5 
44.9 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

66 
55 

79 

74 

52 

34 

61 

70 

71 

70 

65 

67 

67 

76 

65 
53 

73 
55 

78 
64 

71 
41 

65 

41 

79 
46 

78 
59 

67 

47 

59 
47 

65 
54 

67 
60 

69 
62 

77 
49 

64 

46 

66 
47 

70 
63 

69.0 

RAYMONDVILLE 

MAX 

Mm 

69 
42 

80 
47 

78 
33 

61 
32 

71 
33 

75 
53 

76 
53 

75 
57 

70 
50 

68 

43 

72 

77 
53 

61 
51 

0  0 
56 

65 
66 

80 

41 

70 
35 

/9 
32 

63 
52 

71 
52 

67 
46 

68 
46 

71 
56 

71 
61 

7  7 
52 

74 
43 

73 
43 

74 

61 

74.1 
47.7 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

79 
55 

80 
36 

77 

33 

60 
38 

69 

40 

74 
59 

78 
58 

60 
60 

73 

55 

7? 
47 

74 
48 

75 
56 

70 
55 

78 
55 

80 
64 

77 
45 

70 
43 

77 
43 

7B 
57 

73 
55 

58 
49 

68 
50 

71 
57 

7  2 
63 

78 
50 

75 

47 

74 

47 

72 
62 

73.7 
51.0 

UESLACO  2  F 

MAX 

Mm 

80 
55 

77 
52 

OB 
34 

68 
34 

75 
52 

75 
56 

75 
57 

69 

60 

72 
53 

72 
43 

77 
55 

74 
54 

80 
55 

80 
62 

74 
66 

70 
43 

77 

38 

62 
54 

77 
56 

57 
51 

67 
48 

69 
51 

71 
60 

76 
62 

75 
51 

73 
46 

72 
56 

73 
61 

73.4 
52.3 

S*«  Reference  No 


ft  following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
FEBRUARY   1970 


Station 

Day  Oi  Month 

-  K? 

1 

, 

3 

4 

5 

• 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t2°< 

*    *    * 
LOU  ROLLING  PLAINS  02 

HORDS  CREEK  DAM 

EVAP 

WIND 

.1* 
166 

.22 
173 

• 
153 

.25 

105 

.25 

179 

.07 
30 

.09 
74 

.10 
67 

.10 
101 

.15 

96 

.20 
130 

.24 
160 

.15 
76 

.24 
133 

.08 
151 

.06 

138 

.16 
76 

.31 
163 

.33 

197 

.15 

119 

.05 
53 

.20 

36 

135 

.01 
61 

.03 
125 

.08 
93 

.16 

80 

.03 

117 

4.01B 
3188 

NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.19 
163 
53 
38 

.07 
118 

51 
41 

229 

* 
93 

.39 
203 

54 
30 

.05 

84 
65 

41 

.02 
73 
56 

48 

.02 
30 

60 
49 

.13 
93 
62 
36 

* 
U.2 

.34 

145 

61 

36 

.20 
150 
70 
35 

.11 
71 
60 
34 

.16 
171 
72 
40 

.18 
162 
58 
35 

* 
160 

.16 
60 
58 

30 

.25 

175 
65 
37 

.30 

215 

73 

33 

.23 
147 
52 
31 

.13 
40 
59 
35 

.13 
59 

60 
43 

.00 

71 
50 
45 

.00 
72 
53 
45 

136 
50 

47 

* 
140 

.34 
66 
62 
36 

.13 
145 
60 
42 

3.666 
3383 
59.3 
38.6 

BELTON  oam 

EVAP 

WIND 

.11 
107 

.14 
106 

• 
159 

* 
53 

.38 
109 

.00 
64 

.01 
66 

.06 
20 

.10 
19 

.14 
61 

.15 
66 

.17 
74 

.11 
41 

.15 
120 

.12 
96 

.05 
128 

.13 
34 

.11 
96 

.36 

117 

.19 
105 

.07 
30 

.12 
36 

.05 

46 

.00 
61 

.03 

71 

.20 

65 

.13   - 
45  100 

3.19B 
2119 

BENBRQOK  DAM 

EVAP 
WIND 

.21 
145 

.03 
95 

* 
164 

102 

.46 
145 

.05 
81 

.02 
64 

.01 
38 

.17 
88 

.11 
73 

.15 

71 

.22 

111 

.19 
67 

.09 
108 

.17 
123 

119 

.15 
62 

.24 

133 

* 
165 

* 
90 

.56 
29 

.09 
53 

.01 
65 

76 

.01 
117 

.15 
79 

.is .04 
71  114 

3.45B 
2666 

DENISON  DAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.17 
107 
53 
39 

.13 
151 
43 
36 

• 
149 

.27 
207 

46 
31 

.06 
157 
57 
43 

.03 
75 
57 
52 

.02 
82 
58 
52 

.08 

66 
60 
51 

.16 
124 
59 
37 

.16 
106 
56 
37 

.18 
150 
62 
43 

.15 
95 
62 
37 

.11 
67 
63 
39 

.09 
154 
64 
44 

.18 
138 
45 
32 

.06 
95 
55 
33 

.18 
99 
65 
38 

.25 

229 
67 
44 

.24 

175 

66 

33 

.11 
41 
58 
37 

.10 
58 
51 
41 

.05 
71 
52 

49 

.02 
72 
50 

49 

.05 
40 
50 
48 

.16 

155 
54 
42 

.14 
83 
56 
37 

.16 
130 
60 
41 

.20 
107 
66 

51 

3.51 
3165 
57.1 
41.3 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

153 
59 
36 

.05 
90 

51 
41 

* 
198 

101 

.39 
160 
55 
32 

.07 
90 
59 
42 

.01 
77 
62 
52 

.04 
46 
63 
52 

.17 
94 
66 
38 

* 
62 
61 
36 

.33 
99 
64 
37 

* 
130 
68 
36 

.31 
72 
61 
35 

.16 

156 
71 
40 

.11 
125 
50 
36 

* 
138 

.17 
61 
62 
35 

.23 

150 
69 
38 

.28 
163 
70 
34 

.17 
95 
55 

34 

.11 
32 
60 
36 

.09 
47 
56 
45 

.01 
90 
53 
46 

.01 
60 

52 

47 

105 
51 
44 

.16 
105 
59 

37 

.14 
76 
63 
37 

.12 
126 
64 
42 

3.37B 
2923 
60.2 
39.5 

LAVDN  DAM 

EVAP 
WIND 

.17 
143 

.28 
100 

* 
226 

* 
118 

.72 
233 

.06 
110 

.01 
78 

.05 

45 

.14 
89 

* 
94 

.34 
155 

.18 
146 

.13 
71 

.15 
242 

.29 

149 

* 
147 

.14 
52 

.33 

260 

* 
183 

.41 
113 

.12 

26 

.11 
44 

.04 
107 

52 

116 

* 
135 

.33 

63 

.15 
156 

4.47B 
3475 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 

151 
61 
35 

.06 
95 

54 
45 

* 
210 

• 
89 

.41 
165 
60 
32 

.02 
85 
60 
42 

.05 
82 
62 
52 

.05 

31 
62 

51 

.10 
78 
65 
40 

.16 
106 
60 
40 

.20 
128 
65 

38 

.19 
120 
75 
38 

.12 
55 
65 
37 

.12 
161 
72 
45 

* 
151 
63 
40 

* 
154 

.22 

52 
62 

35 

.24 
172 
69 
40 

.29 

186 
78 
35 

.27 

142 

57 

35 

.14 
40 
62 
38 

.11 
45 
62 

47 

* 

59 
56 
47 

.03 
60 
58 

46 

134 
55 
49 

* 
130 

.19 
42 
67 
40 

.08 
134 
63 
45 

3.32B 
3097 
63.0 
41.4 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.24 
153 
48 
33 

.16 

140 
61 
40 

* 
178 

.24 
71 
52 

31 

.24 
146 
57 
34 

.04 
34 
52 
40 

.06 
78 
65 

50 

.01 
30 
57 
45 

.11 
49 
56 
42 

.16 
76 
56 
36 

.21 
98 
63 
35 

.21 

104 

71 

37 

.11 
45 
60 
36 

.19 

139 
71 
42 

.27 
128 
54 
35 

.07 
109 
39 
34 

.12 
46 
61 
33 

.26 

130 
73 
39 

.32 

162 
70 
35 

.21 
110 
50 
33 

.10 
63 
54 
36 

.15 
75 
51 
43 

.21 

84 
49 
44 

95 
52 

48 

.24 
HI 

51 
45 

.15 
104 
56 
37 

.16 
61 
64 
36 

.12 
109 
56 
45 

4.54B 
2728 
57.5 
38.7 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 
WIND 

.13 
125 

.14 
86 

* 
96 

.17 
56 

.21 
125 

.01 

74 

.03 
73 

.06 
25 

.09 
45 

• 
75 

.15 
53 

.33 
85 

.08 

45 

.10 
125 

.16 
102 

.08 
60 

.05 
43 

.25 

no 

.24 
121 

.25 

102 

.08 
42 

.11 
53 

• 
52 

.07 
83 

.06 
66 

.17 
52 

.11 
46 

.04 
110 

3.19 
2152 

WACO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 

153 
49 
35 

.13 
118 
59 

44 

* 
208 

.30 
107 
47 
32 

.18 
190 
56 

35 

.17 
88 
56 

44 

.03 
66 
59 

43 

.03 
38 
62 
51 

.06 
74 
61 
36 

* 
112 

.37 
116 
62 
36 

.17 
60 
71 
35 

.12 
68 

70 
36 

.18 

172 
70 
42 

.11 
137 
62 
40 

.04 
163 
40 
35 

.16 

70 
61 
34 

.26 

172 
66 
40 

.27 

156 
75 
35 

.28 

139 
53 
33 

.17 
52 
57 
36 

.15 
79 
59 
45 

* 

58 
53 
46 

* 

59 
53 
48 

.03 
108 
52 
47 

.19 
111 
62 
36 

.14  .07 
53  133 
65   61 
38   45 

3.80 
3082 
59.3 
39.7 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 
109 
60 
35 

.06 
80 
60 

30 

• 
144 
53 
31 

.24 
71 
50 
31 

.20 
142 
58 
35 

.01 
64 
56 
43 

.03 
54 
70 
53 

.03 
29 
64 
51 

.06 
48 
63 
39 

.15 
59 
62 
36 

.28 
91 
65 
36 

.08 

106 
73 
37 

.14 
52 
62 
38 

.18 
124 
82 

41 

.13 

103 
71 
30 

.01 
102 
73 

31 

.10 
40 
64 
36 

.24 
116 
69 
39 

.25 

135 
76 
36 

.20 
109 
55 

37 

.14 
43 
62 
35 

.09 

47 
65 
39 

.00 
54 
61 
38 

.00 
49 
62 
38 

.00 
60 
54 
49 

.10 
74 
68 
38 

.14 
51 
65 
38 

.14 
105 
70 
44 

3.13 
2263 
64.0 
38.0 

*    *    * 
EAST  TEXAS          04 

DAINGERFIELD  9  S 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.31 

136 
52 
43 

.06 
99 
46 
42 

» 
115 

.18 
124 
50 
34 

.02 

102 
56 
49 

.04 
124 
56 
51 

.08 
21 
64 
48 

.02 
35 
62 
53 

.25 

77 
63 

40 

.08 
31 
61 
36 

.22 

79 
67 
43 

.14 
72 
73 
40 

.06 
73 
66 
41 

.08 
102 
66 
56 

.22 

90 
60 

43 

.16 
82 
60 
33 

.11 
54 
66 
39 

.19 
108 
72 
45 

.13 
96 

70 
40 

.12 
45 
62 
39 

.11 
16 
67 
41 

.06 
33 
65 

50 

.07 
76 
60 
48 

.06 
102 
59 
49 

.13 
114 
62 
48 

.12 
61 
62 
39 

.10 
44 
61 
42 

.06 
115 
61 
52 

3.20 
2246 
61.8 
44.1 

SAM  RAYBURN  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.20 
104 
52 
35 

98 

57 
41 

* 
175 

* 
66 

.33 

117 

58 

31 

.07 
73 
56 
45 

.08 
36 
65 

50 

.07 
13 
67 
49 

.13 
52 
69 
40 

.16 
76 
63 

37 

.12 

41 
63 
36 

.12 
58 
67 
42 

.12 
24 
68 
43 

.08 
95 

77 
43 

.11 
100 
73 
55 

129 
65 
39 

.07 
53 
56 
37 

.13 
70 
67 
36 

.21 
100 
76 

45 

.23 

lie 

65 

36 

.15 
41 
64 
39 

.10 
19 
68 
39 

.07 
22 
66 
45 

.08 
20 
63 

50 

.11 
68 
55 
50 

.13 
98 
64 
39 

.12 
29 
68 
38 

.15 
66 
70 
52 

3.36B 
1981 

64.7 
42.1 

TOWN  BLUFF  DAM 

*    *    * 
TRANS  PECOS         05 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 
92 
70 

47 

.25 
115 
60 
42 

* 
130 

* 
56 

.26 
111 
59 
32 

.06 
58 
59 
45 

.04 
37 
61 
50 

.05 
21 
66 
50 

.10 
46 
70 
40 

• 

65 
65 
36 

.28 
68 
67 
36 

.12 

73 
70 

40 

.09 
39 
70 
44 

.08 
104 
67 

44 

.09 
119 
72 
56 

.10 

113 

67 

42 

.09 
51 
52 
38 

.11 
78 
68 

38 

.20 
113 
76 
46 

.15 
48 
68 
42 

.13 
24 
65 
41 

.13 
36 
72 
42 

.11 
26 
67 
46 

.07 
18 
66 
52 

* 

17 

55 

50 

.12 

77 
65 
49 

.13 

50 
70 
49 

.09 
78 
70 
54 

2.94 
1863 
66.0 

44.3 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 
154 
54 
32 

147 

103 

139 

71 
64 
32 

23 
56 
38 

.04 
31 
58 
38 

.11 
37 
56 
39 

* 
22 
53 
38 

.40 
67 
61 
38 

.00 
105 
62 
43 

.03 
46 
59 
38 

.19 
88 
62 

43 

.13 
123 
59 
42 

.07 
129 
50 
36 

.08 
48 
61 
50 

* 
107 
72 
49 

.05 
85 
60 
50 

.17 
72 
63 
23 

* 
69 

• 
40 

.27 
84 
55 
30 

23 
52 

38 

91 

5i 
32 

.14 
62 
52 
37 

.11 
55 
61 
39 

.31 
70 
60 
44 

.22 

60 
60 
30 

3.286 
2171 
58.3 
38.2 

red  bluff  dam 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 

170 
54 
34 

.10 
171 
52 
38 

.05 
42 
55 

30 

.16 
52 
58 
35 

.10 
70 
56 

40 

.06 
16 
61 
39 

.11 
39 
62 
38 

.10 
95 
60 
41 

.06 
68 

57 
34 

.10 
32 
64 
40 

.22 
99 

65 
42 

.16 
59 
61 
37 

.33 

58 
69 
44 

.29 

220 

64 

52 

.10 
105 
60 
39 

.14 
62 
63 
34 

.24 
87 
66 
36 

.30 

131 
71 
45 

.26 

122 
65 
36 

54 
52 

40 

.01 
41 
43 
37 

.00 
37 
57 
39 

.12 
69 
64 
43 

.06 
57 
65 
50 

* 

83 
65 
46 

.57 
34 
49 
41 

.00 
32 
58 

46 

.10 
46 
65 
44 

4.138 
2173 
60.1 
40.0 

YSLETA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

84 
53 
32 

144 
47 
35 

.28 

14 
50 
34 

.04 
14 
54 
34 

.05 

3 

57 

35 

.17 

2 

60 

38 

.11 
16 
65 
39 

.19 
18 
65 

38 

.24 
18 
62 
38 

.16 
50 
63 
38 

.14 
16 
69 
42 

.06 
21 
61 
41 

.22 

20 
62 
42 

.14 
110 
69 

44 

.36 
77 
65 
38 

.22 
38 
65 
37 

.04 
20 
65 
37 

.33 

67 
67 

40 

.28 
46 
67 
37 

.43 

232 

53 

33 

.02 
157 
40 
33 

.00 
3 

41 

34 

.03 

8 

52 

38 

.01 
19 
53 

38 

.17 
40 
64 
42 

.12 
13 
68 
42 

.13 
13 
68 

47 

.12 

82 
66 

43 

4.398 
1345 
59.7 
38.2 

*   *   • 
Edwards  plateau    06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 

179 

45 

27 

.38 

128 

58 

34 

.12 
114 
45 
27 

.13 
75 
55 

28 

.23 
117 
55 

27 

.05 
30 
55 
38 

.09 
56 
63 

42 

.05 
89 
61 
52 

.09 
55 
66 
40 

.15 
52 
66 
38 

.19 

116 

56 

33 

.16 
56 
66 

38 

.15 
66 
62 

41 

.12 
79 
66 

41 

.05 
53 
57 
44 

.27 

166 

56 

32 

.17 
57 
64 
32 

.28 
100 
64 
36 

.25 
92 

71 
36 

.13 
74 
40 
35 

.01 
19 
39 
35 

.06 
46 
47 
35 

.01 
38 
46 
37 

* 

21 

49 

42 

.17 
99 
64 
39 

.17 
70 
63 
36 

.16 
116 
61 
36 

.03 
85 
51 
42 

3.80 
2274 
56.8  . 
36.5 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.13 
145 
50 
36 

.25 

206 

60 

40 

* 
123 

.25 

115 
56 
33 

.27 

158 
59 
37 

.10 
39 
61 
41 

.11 
53 
68 
43 

.15 
54 
72 
52 

.09 
78 
58 
38 

.15 

59 
63 

37 

.18 
134 
63 
38 

.26 

148 
70 
38 

.11 
90 
59 
38 

.24 
166 

73 
46 

.13 
134 
63 
37 

71 

.14 
65 
65 
35 

.35 

186 
69 
39 

.37 

202 

73 

37 

.17 
153 

36 

.00 
43 
41 
36 

.04 

51 
47 
36 

.00 

31 
60 
44 

.00 
62 

57 
47 

* 
85 
55 
42 

.11 
80 
63 

37 

.15 
72 
68 

38 

.02 

107 

56 

46 

3.77 
2912 
60.5 
39.7 

*    *    * 
SOUTH  CENTRAL        07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.OS 

110 

35 

.22 
128 

67 
44 

* 
176 

.26 
56 
52 

33 

.19 

144 

63 

33 

.10 
56 
60 

45 

.00 
63 
62 
55 

.05 

31 
66 

54 

.18 
41 
71 
45 

.24 
169 
62 

38 

.18 
81 
63 

37 

.21 
120 
75 
42 

.21 
82 
66 

4C 

.14 
148 
74 
39 

.16 
163 
76 
47 

.10 
167 
51 
37 

.08 
66 
75 
36 

.40 
U6 
70 
39 

.25 

180 
78 
41 

.26 

205 

56 

37 

.14 
81 
50 
39 

.13 
52 
59 

44 

.00 
49 
55 

47 

.00 
86 

55 

50 

.00 
118 
60 
50 

.33 
128 

67 
40 

.15 
33 
66 
36 

.00 
66 
58 

46 

4.08 
2949 
63.6 
41.9 

See  Reference  Notes  Following  Slati< 
-    55    - 


Continued 

£. 

v> 

\.f\. 

JPl 

/\1 

1VJ 

IN 

Al 

iu 

vv 

UN 

u 

TEXAS 
FEBRUARY 

1970 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

SOUTH  CENTRAL       07 

BEEVULE  5  NE 

EVAP 
MIND 

.OS 
186 

.29 

120 

.16 
221 

.13 
61 

.10 
164 

.06 

109 

.02 
84 

.10 
44 

.12 
101 

.15 
72 

.19 
42 

.07 
100 

.05 
56 

.12 

149 

.05 
216 

.27 
215 

.10 
61 

.OJ 
84 

.22 

220 

.24 

lie 

.17 

ioo 

.09 
113 

.11 

112 

.01 
76 

.06 
114 

.16 
130 

.10 
47 

.02 
116 

3.29 
3233 

CANYON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.01 
124 
50 
30 

.19 

94 
65 
41 

• 
163 

.26 

76 
58 
28 

.17 
102 
60 
30 

.02 
55 

58 
43 

.02 
55 
58 
53 

.10 
22 

64 

53 

.11 
61 
63 
43 

.IB 
71 
64 
34 

.14 
62 
60 
34 

.17 
67 
73 
43 

.17 
69 
63 
42 

.12 

87 
73 
46 

.19 
106 
73 
51 

.12 

172 
55 
33 

.17 
63 
63 
33 

.17 
91 
72 
40 

.25 

101 
77 
43 

.29 
131 
57 
38 

.06 
32 
42 
37 

.16 
63 
53 

41 

.01 
59 
51 
45 

.00 
72 
53 
49 

.12 
125 
64 
47 

.22 
95 
67 
39 

.15 
47 
67 
40 

.03 
87 
69 
56 

3.62 
2354 
61.9 
41.3 

SOMERVILLE  0AM 

EVAP 
WIND 

.13 
153 

.17 
114 

• 
148 

.17 
71 

.15 
135 

.01 
64 

.04 
55 

.05 
19 

.09 
43 

.16 
69 

.12 
45 

.14 
53 

.13 
44 

.10 

.  JB 

.12 
113 

.01 
120 

.10 
50 

.18 
81 

.18 
7, 

.22 

90 

.11 
31 

.19 
76 

.02 

51 

.07 
50 

.10 
74 

.12 
82 

.16 
29 

.02 
101 

3.06 
2148 

*    *    * 
UPPER  COAST         OS 

POINT  COMFORT 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.16 

180 
67 
50 

.35 
160 
64 
45 

.15 

215 

53 

25 

.15 
125 
61 
35 

.09 

120 
57 
50 

* 

90 
61 
53 

* 
* 

.09 

196 
67 
53 

.25 
82 
65 
45 

.07 

'2 

60 

34 

.14 

102 
67 
44 

.16 
100 
72 
57 

.10 
89 
76 
46 

.14 
.97 
72 
55 

.09 

117 

67 

52 

.16 

257 

62 

35 

.16 

66 
70 
36 

.15 

134 
78 
46 

.20 
142 
74 
48 

.27 

156 
57 
49 

.21 
130 
67 
41 

.15 

120 
61 
45 

.02 

140 

60 

50 

.10 
157 
74 
53 

.09 
199 

74 
50 

.11 
124 
66 

38 

.10 
80 
62 

43 

.07 
120 
68 
54 

3.73 
3650 
66.0 
45.7 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
155 
60 
41 

.16 
140 
65 
38 

.18 
290 
56 
30 

.10 
69 
52 
30 

.08 
92 
63 
35 

.04 
101 
63 
49 

.04 
102 
60 
51 

.01 

64 
56 

.17 
66 
68 
46 

.25 

131 
64 

37 

.12 
29 
63 

37 

.08 
61 
68 

45 

.12 

39 
71 

47 

.10 
93 
72 
48 

.02 
106 
75 
58 

.12 

235 

58 

40 

.22 

no 

60 
36 

.10 
49 
70 
38 

.19 
92 

78 
48 

.24 
114 
67 
41 

.16 
83 
57 
39 

.11 
77 
59 

41 

.14 

7' 
67 
42 

.03 
112 
59 
52 

.02 
135 
64 
52 

.18 
182 
66 

40 

.14 
35 
70 
38 

.08 
89 
56 

44 

3.34 
2910 
64.1 
42.9 

SOUTHERN            09 

OILLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.08 
62 

58 
46 

.24 
48 
71 

46 

.16 
79 

.13 
19 
65 
36 

.18 
67 
67 
38 

.06 
23 

64 

49 

.06 
24 
66 

57 

.03 
11 
70 
38 

.10 
33 
73 

54 

.17 
16 

75 
47 

.11 
23 
68 
45 

.13 
34 
77 
50 

.17 
27 
75 
53 

.03 
29 
69 
53 

.08 
26 
76 
55 

.22 

75 
75 
42 

.11 

20 

71 
41 

.20 
42 
73 

44 

.26 

47 
81 
46 

.15 
108 
59 
46 

.08 

44 
49 

45 

.11 
39 
62 

45 

.00 
20 
60 
53 

32 
61 
58 

.12 

40 
79 
54 

.16 

44 
79 
50 

.14 
23 
74 
48 

.00 
18 
69 

55 

3.428 
1073 
69.2 
48.0 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 

65 

7* 
51 

.19 
41 
71 
50 

.15 
24 
65 
40 

.20 
73 

67 

40 

.08 
42 
67 
51 

.03 
31 
73 
59 

.05 
28 
71 
58 

.07 
20 
71 
59 

.09 
13 

78 
55 

.14 
29 
74 
51 

.09 
22 
79 
54 

.10 
21 
76 
60 

.08 
42 

78 
57 

.18 
44 
80 
62 

.14 
66 
76 
58 

.15 

19 

77 
47 

.18 
35 
76 
46 

.18 
49 
84 
53 

.07 
24 
69 
56 

.06 
16 
56 

46 

.05 
17 
61 
46 

.03 

3 

60 

52 

.01  .08  .12 

3   10    9 

60   81   81 

55   58]  56 

.18 
36 
75 
52 

.06 
45 
69 
57 

.04 
30 

58 

2.99 

657 
72.3 
53.2 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 
WIND 

.14 
57 

.18 
32 

.32 

134 

.13 
15 

.27 
68 

.10 
34 

.14 
27 

.09 

3B 

.02 
18 

.19 
26 

.16 
39 

.18 
14 

.08 
23 

.25 

57 

.20 
35 

.25 
114 

.25 

37 

.29 
30 

.12 
30 

.11 
53 

.05 
51 

.07 
25 

.00 
16 

.03 
11 

.09 
15 

.23 

39 

.06  .04 
25   33 

4.04 
1096 

*    *    * 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
158 
63 
40 

.31 
82 
76 

47 

.3d 
179 
70 

33 

.14 
42 
68 
32 

.22 

144 
71 
35 

.15 
93 
72 
49 

.15 
60 
79 

54 

.11 

60 
79 
57 

.07 
54 
71 
52 

.18 
38 
79 
45 

.20 
92 
75 
44 

.12 
42 
S3 
52 

.13 
65 
76 
58 

.22 

139 
62 
58 

.23 
150 
82 
58 

.22 
128 
73 
41 

.20 
58 
73 
42 

.25 

96 
79 
42 

.21 
103 
86 
53 

.27 
112 
72 
53 

.01 
90 
53 
43 

.09 
57 
62 
47 

.07 
54 
64 
49 

.00 
64 
67 
56 

.09 
45 
80 
56 

.22 
63 
83 
50 

.18  .08 
78  102 
75   66 
49   57 

4.64 
2448 
73.5 
48.4 

WESLACO  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 
32 

71 
54 

.19 

70 
70 

53 

.19 
77 
66 

38 

.24 

ioo 

66 

41 

.08 
46 
70 
53 

.10 
44 
70 
59 

.12 
23 
72 
60 

.06 
31 
69 

58 

.IB 

26 

77 
54 

.11 
23 
74 
52 

.19 
60 
77 
56 

.06 
33 
73 
58 

.17 
52 
79 
60 

.24 

125 
76 
61 

.11 

109 
72, 
65 

.20 
76 
72 
45 

.27 
49 
75 
47 

.21 
90 
79 
57 

.03 
44 
74 
60 

.14 

69 

60 

49 

.10 

"1 
64, 
47 

.05 
39 
66 

33 

.04 

66 

61 

.071 
49 
77 
63 

.18 
31 
80 
51 

.16 
32 

75 
51 

.12 

66 
70 
58 

.09 
70 
70 
60 

3.92 

1552 
71.9 
54.4 

BEEVILLE  5  NE : 
POINT  COMFORT, 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


-C 

"S. 
a 
Q 

(IN) 

S 

Day  of  month 

0) 

Station 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUSHLAND  1  WSW 

2 

8AM 

33 

32 

33 

34 

34 

■}* 

34 

36 

35 

35 

36 

34 

39 

30 

39 

36 

37 

39 

38 

36 

40 

38 

40 

39 

38 

36 

38 

40 

36.5 

6 

6AM 

36 

30 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

36 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

37 

36 

36 

39 

39 

39 

39 

38 

37 

37 

38 

40 

39 

36.5 

BUSHLAND  1  WSW  :  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM 
THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    56    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TEXAS 
FEBRUARY       1V70 


Day  ol  month 


HIGH  PLAINS         01 
AMaRULO  WB  AIRPORT 

DALHART  FAA  AIRPORT 
LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MIDLAND  HB  AIRPORT 

MULESHOE  I 
SEMINOLE 
TULIA 
VEGA 


»    •   » 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 


CHILORESS  FAA  AIRPORT 
WICHITA  FALLS  WB  AP 


•   *   * 
NORTH  CENTRAL      03 


TRANS  PECOS        05 
EL  PASO  WB  AIRPORT 


WINK  FAA  AIRPORT 


EDWARDS  PLATEAU     06 
DEL  RIO  WB  AP 


SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL      07 
AUSTIN  WB  AIRPORT 


SAN  ANTONIO  WB  AIRPDRT 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  3N  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


27      28      29     30      31 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


TEXAS 

FEBRUARY 

1970 

Wind 

Relc 

five 

humi 

dity 

N 

umber 

of  days 

wi 

th 

o> 

c 

3 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

P 

rec 

pitation 

IE 

VI 

c 

^_  D 

i_  (/) 

O  0 

jl 

3  0) 
IA      C. 

o,  ■ - 

ol  a 

c 

2-o 

~=  » 

M  «> 

0)  0- 
at  <s> 

01 
O) 
0 
b. 
0) 
> 

< 

5  2 

o_ 

Standard  of  T 

CENTRAL 

ime 

HI 

u 

0 

1- 

Ov 

q 
q 

CK 

o 

0; 

O 

o- 

O; 

o 
q 

<i> 

> 

0 

§1? 

CN  0 

2 

0 

Average 
sky  cover 
sunrise  fo  s 

00 

06 

12 

18 

ABILENE  WB  AIRPORT 

22 

2.3 

11.8 

33 

sw 

04  + 

70 

76 

58 

46 

3 

3 

2 

2 

0 

0 

10 

63 

6.2 

AMAR1LLO  WB  AIRPORT 

27 

2.4 

11.5 

34 

N 

01 

53 

67 

41 

30 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

71 

4.9 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

6 

0.7 

10.5 

31 

NW 

15 

69 

80 

60 

56 

3 

1 

3 

2 

1 

1 

11 

54 

6.1 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

12 

3.2 

11.3 

33 

N 

02 

81 

85 

55 

65 

8 

4 

1 

0 

0 

0 

13 

54 

6.8 

CORPUS  CHRISTI  WB  AIRPDRT 

10 

4.2 

13.3 

35 

S 

04 

81 

85 

61 

61 

0 

6 

1 

0 

0 

8 

52 

6.4 

DALLAS  WB  AIRPORT 

13 

1.6 

10.6 

34 

s 

04 

71 

80 

63 

56 

2 

3 

5 

2 

0 

13 

54 

5.9 

DEL  KIO  WB  AP 

7 

2.0 

8.1 

26+  + 

27 

01 

70 

77 

58 

51 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

10 

6.3 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

28 

0.6 

5.8 

42 

W 

01 

42 

48 

36 

28 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

8 

75 

4.9 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

19 

0.8 

10.4 

29++ 

33 

02 

75 

82 

63 

58 

4 

1 

4 

2 

0 

12 

6.1 

GALVESTON  WB  CITY 

40 

W 

01 

1 

5 

1 

0 

0 

e 

55 

HOUSTON  INCONT  AP 

9 

1.9 

8.1 

26  +  + 

27 

01 

82 

83 

59 

6C 

3 

4 

2 

1 

1 

c 

n 

49 

6.4 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

28 

1.4 

10.2 

38++ 

29 

01 

59 

7C 

4C 

31 

-. 

4 

0 

C 

7 

5.8 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

17 

0.7 

8.4 

26++ 

6 

18  + 

66 

75 

48 

41 

1 

2 

3 

1 

o 

X 

7 

5.6 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

11 

2.3 

11.2 

49 

sw 

01 

87 

88 

58 

69 

5 

1 

1 

2 

c 

1C 

61 

5.7 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

21 

2.5 

11.6 

30++ 

20 

01 

73 

8C 

59 

53 

3 

3 

5 

c 

0 

a 

11 

6.5 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

3 

1.6 

9.6 

32 

NE 

19 

73 

78 

55 

52 

2 

-. 

5 

c 

1 

c 

11 

5C 

6.3 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

9 

2.2 

11.3 

43  % 

N 

02 

82 

84 

6C 

62 

2 

4 

5 

1 

c 

C 

12 

^ 

6.4 

WACO  WB  AIRPORT 

17 

1.0 

11.3 

29  +  + 

18 

04 

74 

82 

66 

6C 

2 

2 

5 

c 

2 

C 

11 

6.0 

WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

15 

0.5 

U.2 

33++ 

36 

02 

75 

81 

56 

54 

3 

1 

E 

c 

C 

c 

9 

• 

6.3 

%    PEAK    GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABEANATHY 

ABILENE  w8  AIRPORT 

ACkERLY  3  SE 

ADAMSVRlE 

ALBANY 

ALEDQ  *  SE 

ALICE 

ALPINE 


.  :■«: 


NE 


RILLO  KB  AIRPORT 
A-ISTAD  DAM 
ANAHUAC  TBCO 
ANQERSQN 
ANOICE  1  "NW 
ANDREWS 
j  ANCLETON  2  w 

i  ANNA 
.  ANSON 

ANTELOPE 
ARANSAS  PASS  1 
ARCHE*  CITY 

ABLlNiiTOi. 
ARMSTRUNG 

abthjr  CITH 
ASPERHONT  2  SSw 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  *  MSw 
AUSTIN  WB  AIRPORT 

AUSTwELL  ML  REFUGE 

AVALQN 

BAIRO 

BAKEASFIELO 
BALLlNCER  1  Sw 
BALHORMEA 

BANKERSWITM 

BARDwEll  oan 

BATESVILLE 

BAY    CITY     WATERWORKS 


BEAUMONT  FILTER 
BEDIAS 

BEEVIllE  S  NE 
8ELTQN  OAM 
BENAVIOES 
8ENAVIOES  7  s 
8EN8R00K  OAK 


DOtS 

01 

MALE 

0016 

92)  TAYLOR 

003* 

01  MC-wARD 

0?5O 

06  LAMPASAS 

Dl  ZD 

03  SHACKELFORD 

03  PARKfcR 

D129 

Dl*« 

09  JIM  MELLS 

017*. 

OS  BREWSTER 

&i9a 

0*  CHEROKEE 

020*| 

OS  'BRAZORIA 

0206 

a3  -I SE 

0211. 

H  POTTER 

::l5 

3&  VAL  VEROE 

023S 

oa  Chambers 

02**i 

3*  GRIMES 

02-6 

33  WILLIAMSON 

02*8 

31  ANDREWS 

Q2iT\ 

OB  8RAZQR1A 

D262 

331  COLLIN 

026a 

02  JONES 

0271 

03 

jack 

313    03,    ARCHtR 
3371    03    TARRANT 


039*  02  STONEWALL 

0*0*|  0*1  KENDER50N 

0*08  0*j  CASS 

rI   0*2H  07|  TRAVIS 


0*78    03   CALLAHAN 
0*82    05    PECOS 


0*98    OS    REEVES 


0586  08  HARRIS 
0611  08  JEFFERSON 
1  0635  0*J  CRIMES 


1  0635  0*J  G 
06391  071  e 


BEN 


MJN 


BERTRAM  3  £N£ 


SIC  LAKE  NO  2 

815  SPRING  FIELD  ST. 

BIO  SPRING 


BOERNE 

BON  wIER  2  E 


BOXELDER 
BOYD  3  S 
BRACKETTVlLLE 


8RICE 

BRIOCEPORT 
BRIGG5 
BRITTOn 

BR0N50N 

BROMNFIELO  NO  2 
BROwNSvIlLE  HB  A 
BROWMWQOQ 


BURLESON  2  SSw 


EE 

0665  03  BELL 

0689  09  UUVAL 

0690  09  DUVAL 

J  069  li  03J  TARRANT 

070*  02]  KNQX 

0738  06  BURNET 


0779|  OtJ  REAGAN 

078*  01  HOWARD 

0786  01'  HOWARD 

0787  09    OIMMJT 
0832  06    BLANCO 
0852  06    UVALDE 
0B61|  05    JEFF    DAVIS 
0866  071    LEE 

0902)  06  KENDALL 

0917!  0*J   NEWTON 

0923  03    FANNIN 

092H  33   MONTAGUE 

09**  01    LlPSCDMB 

■    09SO  05    8RE*ST£R 

0958  OL    HUTCHINSON 

098*  03    MDNTAGUE 

0991|  0*   RED    RIVER 
I    WISE 


.: 


BURLINGTON 
BURNET 

3  US 

BUSHLAND  1 

wsw 

CAMERON 

CAMP  WOOD 

CANADIAN  1 

ENE 

CANOELARH 

CANTQN 

CANYON  DAM 

CANYON 

CANYON  DA* 

NO  1 

CANYON  DAM 

NO  2 

CANYQN  OA* 

NO  3 

CANYON  OA" 

NO  * 

CANVON  OA' 

NO  5 

CANVQN  DA» 

NQ  6 

CANYON  DA' 

CARRIZD  S» 

RINGS 

CARTHAGE 

CASE  RANCH  3  s 
|  CASTELL 
]  CATflRlNA 
I  CELINA 
I  CENTER 
'  CENTER  CITY 

CENTERVIL 


MOUN' 


NlNG 

NlNC  NO.  2 


RANCH 

CHARLOTTE  5  NNW 

CHEABSIOE 

CHEROKEE 

CHILORESS 

CUDRESS    FAA    AIRPORT 

CHILLICOTHE 

CHISOS  BASIN 

CIBOLO  CREEK 


CLASSENS  RANCH 

CLAUDE 

CLEBURNE 

CLEVELAND 

CLIFTON  10  E 

CLODINE 


06  "CC 


LOCH 


033  OL'  HARTLEY 
035  33  PalO  PINTO 
0*?  33  STEPHENS 
0*5  0*  ROBERTSON 
0*8  07]  WASHINGTON 
057)  02J  I 


063  ( 


ISE 


09*J  0*|  SABINE 
128l  Oil  TERRY 
136  10  CAMERON 
138  03  BROWN 

138  0*1 


203  ' 


HlL 


215  ol    CDMAL 
22*|  01  DALLAM 
239  02  COLEMAN 
2*9  03  JOHNSON 


38]  07!  COMAL 
■  86  091  DIMMIT 
.90    03    DALLAS 

-92  06  EOWAROS 
500  0»i  PANOLA 

STERLING 


COLLIN 
578|  0*|  SHELBY 
580    Q$  MULS 


t>>h  07]  NUECES 
663|  09  ATASCOSA 
671|  0?)  GONZALtS 
6BQ  061  SAN  SABA 
696,  02  CHILDRESS 
b98{  02  CHILDRESS 
701  02  HARDEMAN 
715    TS    BREWSTER 


761    02   OONLEY 
772  0*1  RED   RIVER 
773,    3*    RED    RIVER 

777  07!  8EXAR 

778  OL  ARMSTRONG 
800  03  JOHNSON 
810  08]  LIBERTY 
823  03  BOSQUE 
838  09*  FORT  BENO 


10  33  52  95  31 

I  33  06  100  1* 
151  32  10  95  50 
id  33  06  9*  I* 

3  30  IB  97  *2 

5  2B  16  96  *B 

15  32  12  96  *8 

II  32  2*  99  25 
9|  30  53  i  102  18 
3  31  **  99  58 

9  30  59  103  W 

3  30  08  98  *9 

li  32  16  ,   96  38 

B|  28  57  99  37 

3  28  59  95  58 


98  25 

100  06 
10*  08 


2  36  27  100  32  ' 

111  29  11  102  58  ! 

2  35  39  i  101  27 

15,  33  3*  I  97  51 

101  33  29  I  9*  53 

151  33  02  I  97  3*  I 

11  29  19  100  2*  ) 


id   3*  *3  '  100  5* 

33  13  i 

30  53  ■ 

32  33 

31  21 

I  33  11 

25  5* 


H  08 

32  00  | 

32  31 


30  51 
29  *0 

: 

35  55 

H 

30  09 

12 

32  33 

* 

29  52 

10 

3*  59 

l 

29  51 

29  50 

' 

29  57 

t 

29  55 

29  55 

97  0* 

9*  01 
102  16 

97  26 

98  59 
96  03 

98  27 


96  59 
100  01 
100  22 


101  55 

98  17 

98  21 

98  2* 

98  22 

98  21 

98  IB 


29  *e  j  ioo  *o 


5  27  35    97  27 


Oj  3*  26  |  100  12 

2*  100  17 

15  99  31 

16  103  18 


3*  56  I  100  53  , 

33  37  95  01  I 

33  37  I  95  0* 

29  39  98  22 
35  07  101  22 
32  20  97  2*  , 

30  22  95  05  ! 


1730J   7A-   7A 


390   6P 

1*70 
2335 


3577 
960 
10*0 
1260 
L093 
L020 


**1 
290 

1*93 
IBSC 
1951 
1*00 
53001      SA 

302 


100O 
3390 
7B3   6P 


AWRENCE  I.  DUNLOP 

NDREWS  COUNTY  AIRPQ 

IF  ANGLETON 

JESSE  T.  VANDAGRIFF 


V.  ROBERTS 
RT  L.  HERNDQN 
SHEPPARD 


DR.  OWlGHT 
LAWRENCE  H. 
U  S  WEATHER 


PS  OF  ENGINEER 
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.  DUNDEE  6  NNW 
I  EAGLE  LAKE 
I  EAGLE  MTN  LAKE  DAM 
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ORYELL 
IUOSPETH 
IUECES 
IUECES 


■  06  GILLESPIE 
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5)  32  51 

29  03 

2)  36  26 

"  30  *7 

5l  33  12 

33  32 

29  22 

33  *9 

3j  33  12 


12  30  1* 
7  31  52 

33  37 
B|  2B  40 

30  21 
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87j  Oil  > 


3961  OU  HARTLI 


S013  Oil  OAhSON 


;  509*1  03  COLLIN 
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R.  VINSON 
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S.  SUNA  MAE  TAYLOR 
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MOUNT  VERNON 
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JAMtS    0,    GRANBEfK 
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.EV1  A.  OEIKE 

'ECUS  COUNTY  WATER  D 
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ELEN    S,    COLEM. 
GEORGE    A.    CHERRY 
wlLBURN   G.    ROESLER 
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MA01SUN  G,  WILSON 

CITY  WATER  PLANT 
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J.  0.  ISENHUHER 

ARTHUR  E.  HERCHNAN 

EMMETT  F.  WILLIAMS 
C.  7.  RUCKER 
AR01S  D.  SANOERS 
MISS  JUDY  D.  GOSOIN 
U  S  AIR  CORPS 
HOMER 
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g  |  COUNTY 
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0 
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OBSERVER 
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1 

RED  BLUFF  DAN 

74B1]  09  REEVES 

<*   31  5* 

103  55 

280C 

61 

6f 

61 

c 

WILLIAM  8.  JENSON 

RED  OAK 

7*95  03  LLLlS 

1!  32  31 

96  *B 

60C 

li 

WILLIAM  H.  8RUWN 

reo  rock 

7*97  07  BASTROP 

3]  29  58 

97  27 

91 

91 

HOWARD  U.  GOULD 

RED  SPRINGS  2  ESE 

?->*  n    BAYLOR 

1  33  36 

99  23 

1361 

E 

CHESTER  8.  COX 

REFUGIO 

7329   T  REFUGIO 

5  26  18 

97  17 

4« 

6 

61 

T.  C.  JET6R 

REKLAW  3  NNE 

' --  ".  RUSK 

7  31  5* 

9*  59 

33C 

JEWELL  PLUNK  LOWE 

RENO  *  SE 

7*56  03  PARKER 

15  32  55 

97  33 

71! 

: 

BYRON  A.  WELCH 

AtCAADO 

7580  071  KLEBERG 

3  27  25 

97  49 

5S 

-- 

OOYLE  w  DRYER 

RICHARDS 

75861  0%  GRIMES 

1*J  30  32 

95  51 

331 

71 

C.  IRVlN  WOOD 

RICHAROSQN 

?569f  13  DALLAS 

15  32  5^ 

9fc  -6 

623 

IP 

CITY  OF  RICHARDSON 

SPRINGS 

7593  06  SAN  SABA 

3  31  16 

9a  57 

137! 

7, 

CALVIN  BUSH 

RICHMOND 

7J9*  08  FDRT  BENQ 

jJ  29  33 

10  33  *9 

95  45 

101 

c 

IRINEO  L.  REVtS 

UHGQOLC 

7614'  03  MONTAGUE 

97  57 

see 

T* 

L.  H.  CAMPBELL 

RIO  G»AND£  CITY  J  N 

7622  09  STARR 

11,  26  23 

96  52 

176 

7/ 

7A 

MILTON  W.  NEIE 

AtONEDINA  I    N 

7629  07!  MEOINA 

13  29  28 

96  52 

95C 

7A 

ELIZABETH  HUEGELE 

RISING  STAR 

76331  OS  EASTLAND 

1  32  06 

98  58 

1627 

T* 

7A 

JOHN  M.  LEE 

RIVERSIDE 

765lJ  0*1  WALKER 

IS  30  51 

95  2* 

2*C 

TA 

closed  1/31/70 

ROANOKE 

7659  03J  OENTQN 
7669]  06J  COKE 

IS  33  00 

97  13 

646 

7A 

GEORGE  R.  JONES 

ROBERT  LEE 

3  31  5* 

100  29 

178C 

71 

7A 

IMOGENE  M.  QUISENBERRY 

R38STOWN 

7677  07  NUECES 

9  27  47 

97  40 

85 

81 

CARROLL  KEACH 

ROBV  1  ESE 

767fl  32  FISHER 

1  32  M 

100  22 

1936 

BA 

REV  EM.METT  L  YEATS 

ROCXDAlE 

7663  01  NILAM 

1  30  39 

97  00 

*71 

7A 

WYN6TTE  C  MARRS 

ROCKLANO  1  MS« 

7700!  0*.  JASPER 

7  31  01 

9*  2* 

177 

5P 

7A 

E 

MRS,  SALLlE  GREENWOOD 

ROCKPORT 

770*  07  ARANSAS 

5  26  o: 

97  03 

5 

PAUL  C.  SQRENSON 

RXkSPRIN&S 

7706)  06  EDWARDS 

3  30  01 

100  13 

2*00 

8A 

MRS.  BESSIE  BECKER 

RCiCkwAll 

7707  03J  ROCKWALL 

13  32  56 
8  29  45 

5*3 

HOOOROW  W.  HARRELL 

rtlksprings  2i  s. 

7H  »*J  EDWARDS 

100  2* 

1720 

7A 

MRS.  JAMES  A.  RUOASILL 

ROSCOE 

-1-3  32  N6L*N 

li  32  J7 

ll  31  03 

100  32 

2380 

6P 

6P 

E.  M.  COOPER 

ROSEBUD  3  -Sh 

77*i  03  FALLS 

97  01 

495 

5P 

5P 

ED  5CHILLES 

ROSS 

7768,  OJj  MCLENNAN 

3  3143 

97  07 

S70 

5P 

LOUIS  8,  JASKA 

ROSSER  1  SE 

7773  03j  KAUFMAN 

IS  32  27 

96  26 

352 

7A 

GEORGE  M.  COCHRAN 

ROTAN 

778^  02  FISHER 
7787  06J  BLANCO 

1  32  52 

3l  30  28 

100  28 

1925 

6P 

7A 

MALCOLM  F.  BYERLV 

ROUNQ  MOUNTAIN  *  MNH 

98  25 

1365 

E.  BERGMAN 

ROUND  ROC<  3  E 

7791,!  03  WILLIAMSON 
7S36  07  HARNES 

I  30  31 

97  36 

740 

ERNEST  N.  JOHNSON 

RUNGE 

13  26  52 

97  43 

30B 

6P 

MRS.  P.  F.  K0EN1G 

RUSK 

784.L  04>  CHEROKEE 

7  31  *B 

95  09 

720 

86 

J.  0.  NORTON 

SASI'^L  1  -S- 

7873  06  UVALOE 

S  29  19 

99  29 

951 

MRS.  SUSIE  H.  RANGE 

S»LT  FLAT  10  ENE 

7921  03  CULBERSON 

U  31  *7 

104  54 

3890 

EL  PASO  NATURAL  GAS  CO  1 

SAM  RATBURN  DAM 

7°36  o*  JASPER 

7  31  0* 

3  31  22 

189 

BA 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  ANCELO  DAM 

79*0  06  TOM  GREEN 

100  29 

196* 

8A 

BA 

'* 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

SIN  ANGELO  MB  AIRPQRT  R 

79*3  06  TON  GREEN 
79*9  07f  BExAR 

100  30 

1903 

MID 

MIO 

C  Hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

5AM  ANTDNlO  MB  AIRPORTS 

13  29  32 

9B  2B 

788 
326 

■'■. 

110 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  AUGUSTINE 

795l|  C*  SAN  AuGUSTIN 

7j  31  32 

94  07 

c 

MCNtIL  METTEAUER 

SAN  BENITO 

TiiZ    10  CAMERDN 

111  26  OB 

97  38 

>ll 

8A 

8A 

JESUS  VILLAFRANCO 

SAN  MARCOS 

7963J  OTJ  HAYS 

*|  29  S3 

97  57 

7A 

JAMES  C.  METCALF 

SAN  SABA 

7992  06  SCN  SABA 

3  31  11 

98  43 

119* 

9A 

9A 

LAWES  STROHLE 

SANDERSON 

B022J  03  TERRELL 

ll!  30  09 

102  2* 

2800 

BA 

W.  E.  GRIG56Y 

SANDERSON  5  NNW 

6023  05  TERRELL 

11  30  13 

102  25 

3060 

c 

W.  H.  GOLOWJRE 

5ANGER 

60*3  03  CENTON 

13  3i  22 

97  10 

66B 

IP 

SANGER  POWER  ANQ  LIGHT 

SANTA  ANNA 

50*7  02)  COLEMAN 

3  31  ** 

99  19 

1735 

c 

COLEMAN  COUNTY 

SARITA  7  E 

80B1  09  KENEDY 

5  27  13 

97  *1 

3B 

6P 

c 

HRS.  J.  KENEDY.  JR. 

SCMULENBuRG 

6126  07  FAYETTE 
8160  07  AUSTIN 

6  29  41 

96  54 

37* 

7A 

ELMO  M.  SCHAEFER 

SEALT 

96  09 

201 

OTTU  H.  BECKMAN 

SEGUIN 

6186  :T  ULAOALbPE 
6201  01  GAINES 

*J  29  3* 

97  57 

520 

J,  L.  SOWDERS 

SEMINOLE 

3!  32  *3 

102  40 

333* 

Bi 

JOHN  E.  MUFFATT 

SEYMOUR 

822L  02  BAYLOR 
6235  02  WHEELER 

li  33  33 

99  16 

1282 

BA 

MRS.  V.  DAUGHERTY 

SHAMROCK 

10  35  12 

100  15 

2320 

81 

P.  t,  DAVIDSON 

SHAMROCK  RADIO  K8VP 

6236  02  WHEELER 

iq  35  i* 

100  IS 

23*5 

6f 

RADIO  STATION  K8YP 

SHEFFIELD 

8252  03  PECOS 

9]  30  41 

101  50 

2162 

BA 

c 

J.  WAYNg  HOLMES 

SHERMAN  PJMP  STATION 

B27*|  03  GRAYSON 

id  33  39 

96  37 

716 

8A 

7A 

JOE  RHUOY 

SIERRA  BLA"*CA 

6303  0S|  HUDSPETH 

11  31  11 

105  21 

459Q 

5P 

SP 

c 

JUDGE  TDM  H.  NEELY 

SlLVERTOh 

8323  31  BRISCOE 
8339  Ofcj  BOhIE 

BJ5*  37  SAN  PATRJCIO 

1ft  3*  29 

101  19 

3280 

BA 

FRED  A.  STRANGE 

SIMMS  2  NNW 

10  33  22 

9*  31 

338 

*e 

c 

JAMES  L.  LlNDSEY 

SINTQN 

S  2B  02 

97  31 

59 

6P 

DQNALO  B  BRYANT 

SLATQN  5  SE 

8373  ui,  LYNN 

1  33  22 

101  36 

3050 

TP 

EDWARD  L.  BROSCH 

SLIDELL 

B378  .33  WISE 

15  33  22 

97  24 

960 

7A 

MRS.  2YLPHIA  C.  DURHAM 

SLOAN 

B3D2  36  SAN  SABA 

3  31  09 

98  55 

1303 

THOS.  A,  SLOAN 

S-IthvillE 

8*15  07  BASTROP 

3  30  00 

97  09 

324 

IJ 

MRS.  CLAUDIA  K.  YOUNG 

SNYDER 

8-33  02  SCURRY 

3  32  *3 

100  55 

2325 

7* 

CITY  OF  SNYDER 

SOmervillE  Dam 

lAAbj  n   BURLESON 

1 

30  20 

96  32 

263 

BA 

81 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SONORA 

■449  :6  SUTTON 

11 

30  34 

100  39 

2140 

3P 

5P 

PAT  BROWN 

SPEAKS 

6519  07  LAVACA 

29  16 

96  42 

141 

7A 

MRS.  FARRIE  M,  COOK 

SPEARMAN 

65231  01)  HANSFORD 

2 

36  11 

101  12 

3090 

6F 

7A 

VIRGINIA  L.  CATES 

SPICENOOD  1  S 

B53ll  06  BURNET 
B54.J  at   CUMAL 

1 

30  27 

96  10 

S6B 

Bi 

c 

MRS  E.N.  H0LLIN&5W0KTH 

SPRING  BRANCH 

29  52 

9B  24 

1030 

7A 

FALTIN  C.  BEIERLE 

SPRINGTDWN 

8561  03  PARKER 
6568  0*|  TYLER 

15 

32  56 

97  40 

870 

7A 

JOE  C,  SOUTH 

SPURGER  DAM  B 

30  48 

94  11 

214 

BA 

8A 

BA 

CLOSEO  2/1/70 

STAMFORD  1 

8533J  02  JONES 

1 

32  56 

99  48 

7A 

MILBURN  0.  THOMPSON 

STAMFORD  NO  2 

6S8*{  02  JONES 

1 

32  57 

99  46 

1604 

CITY  OF  STAMFORD 

STEPHENVILLE  *  N 

662*i  03  ERATH 

1 

32  17 

96  12 

1415 

6P 

7A 

MRS.  CARDL  N.  MCENTIRE 

STEALING  CITY 

8630i  06  STERLING 
8631-  06.  STERLING 

3 

31  51 

100  59 

22901 

7A 

7A 

JAMES  T.  HlNSHAw 

STERLING  CITY  10  E 

3 

31  52 

100  49 

2620 

c 

HRS.  J.  Q.  COUNTS 

STULHQU5E  HOLLO*  OAM 

66*6  03  SELL 

1 

97  32 

706 

BA 

BA 

c 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

STINNETT 

86*7  01J  HUTCHINSON 
B692J  Olj  SHERMAN 

2 

35  50 

101  27 

3160 

c 

TOMMY  FERGUSON 

STRATFORD 

2 

36  21 

102  05 

3693 

BA 

BA 

HORACE  0.  SNEEO 

STRAWN  B  NNE 

6696;  03  PALO  PINTO 

32  40 

9B  23 

1177 

7A 

MARGUERITE  RIEBE 

S JGAR  LAND 

672d  OB  FORT  BEND 

I 

29  37 

95  38 

85 

BA 

BJ 

DONALD  BROOKS 

SULPHUR  SPRINGS 

67*i  0*j  HOPKINS 

1( 

33  08 

95  36 

495 

7A 

c 

RALPH  HILL 

SUNRAY  *  Sh 

8761  a]l   MOORE 

i 

35  58 

101  52 

3540 

c 

S  w  PUBLIC  SVC  CO 

6773  0*j  5MITH 

' 

MIT 

95  25 
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STATION 
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TABLES 

OBSERVER 

1 

& 
1 

Pi 

TAHOKA 

edit 

0 

LYNN 

33  10 

101  49 

312C 

Bt 

BA 

FRAI1K  P.  HILL 

TAMPICO 

Mflj 

0 

10)  34  26 

100  49 

225. 

SP 

MRS  F  UELL  PROCTOR 

tarplEy 

as-5 

BANDERA 

8  29  39 

99  17 

141C 

C 

MRS.  GEORGIA  M.  ERFURT 

TASCOSA 

■as 

OLDHAM 

2  35  34 

102  18 

341C 

ROY  TURNER 

885S 

RUSK 

12  32  19 

9*  31 

33( 

HARULO  C.  KUYKENOALL 

TAYLOR 

B9i 

33  WILLIAMSON 

30  35 

97  2* 

57C 

BA 

H.  N,  PATTERSON 

TAYLOR  RANCH 

6803 

06J  SAN  SABA 

30  58 

98  56 

199 

BA 

MRS.  DORIS  TAYLOR 

'  TEAGUE  RANCH 

6677 

Ot 

GILLESPIE 

3  30  26 

9B  *9 

163C 

7A 

MRS.  HELEN  T,  TEAGUE 

TELEGRAPH 

BB9-) 

KIM8LE 

3  30  21 

99  54 

175 

W.E.  HOOKS 

TELEPHONE 

BB9B 

0. 

FANNIN 

10  33  47 

96  01 

5*C 

: 

MALCON  H.  BARKER 

TEMPLE 

B91C 

BELL 

31  06 

97  21 

70C 

7A 

7A 

TEMPLE  DAILY  TELEGRAM 

TERRELL 

6929 

KAUFMAN 

I5j  32  4S 

96  17 

SIC 

7* 

FINIS  G.  EPPLER 

TESCO 

t)*!? 

NOLAN 

32  30 

100  15 

200C 

BA 

L.W.ADCOCK 

.  TEXARKANA 

|9Ai 

0* 

BOWIE 

4j  33  25 

9*  05 

39C 

7A 

7A 

: 

MUNICIPAL  WATER  PLANT 

TEXARKANA  OAM 

6944 

CASS 

10J  33  18 

94  10 

2B2 

Bi 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMPSONS  3  WSW 

B99« 

01 

FORT  BEND 

29  29 

95  38 

72 

BA 

baIc 

HOUSTON  LIGHT  AND  POWER 

THORNDALE 

9001 

03 

MILAM 

30  37 

97  13 

466 

71 

DAVlfl  F,  WESTERMAN 

THORNTON 

9001 

01 

LINE5T0NE 

31  25 

96  35 

469 

MRS.  IRA  C.  STRICKLAND 

THREE  RIVERS 

9  009 

Of 

LIVE  OAK 

e 

28  28 

9B  11 

150 

8A 

MRS  VIOLA  E  ADLOF 

THROCKMORTON 

9014 

03 

THROCKMORTON 

33  11 

99  11 

1320 

Bt 

8A 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CO) 

THURBER  5  NE 

901! 

03 

PALO  PINTO 

32  32 

98  20 

964 

*P 

LONE  STAR  GAS  COMPANY 

TILOEN 

9031  OS 

MCMULLEN 

I 

28  28 

9B  33 

256 

8A 

BA 

U  S  SOIL  C3.4S  SERVICE 

TOMBALL 

9076]  08 

HARRIS 

1* 

30  06 

95  37 

200 

7A 

JAMES  A.  MCM&RIT 

town  bluff  oam 

910l|  04 

TYLER 

7 

30  *8 

94  11 

214 

BA 

BA 

BA 

U.S.  CORPS  JF  ENGINEERS 

toyah 

9106 

05 

REEVES 

31  18 

103  48 

2822 

JOE  C.  KUHN 

TRENT  2  ENE 

9122 

02 

TAYLOR 

32  30 

100  06 

1920 

J.  C.  CRAIN 

TRENTON 

91^5 

33 

FANNIN 

i; 

33  26 

96  20 

764 

GRADY  S,  VINCENT 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

9137 

HENDERSON 

Is 

32  08 

9&  06 

292 

8A 

TEXAS  POWER  C  LIGHT  CO 

TROY 

9132 

l 

31  12 

97  IB 

700 

BA 

JACK  £.  THOMPSON 

TRU9Y  3  ESE 

915* 

02 

JONES 

l 

32  38 

99  53 

1706 

BA 

DAN  E.  3RAZEE 

TRUSCOTT 

9163 

02 

KNOX 

10 

33  45 

99  49 

1529 

7A 

7A 

: 

JOE  P.  BULLION 

917! 

01 

SWISHER 

10 

3*  32 

101  *6 

3500 

6A 

KENNETH  E.  RAMSEY 

TURKEY  2  WSW 

9191 

10 

3*  23 

100  56 

2390 

G.R.  WEDGE 

TYLER  5  NE 

9214 

SMITH 

12 

32  2* 

95  16 

490 

BA 

DR.  ELOUN  w.  LYLE 

UMBARGER 

9224 

01 

34  57 

102  07 

3746 

C.  J.  KERN 

UVALOE 

*:^5 

UVALDE 

29  13 

99  46 

910 

6P 

8A 

JACK  CARPER 

VALENTINE 

9270 

05 

JEFF  DAVIS 

11 

30  3* 

104  29 

4*30 

c 

HIGH  OUTLAW 

VALENTINE  10  wSW 

927! 

OS 

PRESIDIO 

30  30 

104  38 

4*20 

7A 

CLAY  E.  MILLER*  JR. 

VALLEY  JUNCTION 

9280 

ROBERTSON 

30  50 

96  38 

272 

8A 

CHARLES  D.  JONES 

VALLEY  VIEW 

92B6 

OJ 

COOKE 

13 

33  29 

97  10 

720 

7A 

CECIL  A.  MCFARL1N 

VAN  HORN 

9299 

05 

CULBERSON 

11 

31  03 

104  50 

4060 

6P 

6P 

MRS.  CLARA  L.  SIMPSUN 

VEGA 

933C 

OLDHAM 

2 

35  15 

102  25 

4010 

Bt 

8A 

LESLIE  A.  LINGER 

VERNON 

93*6 

Oi 

WILBARGER 

10 

34  10 

99  IB 

1212 

7ft 

CITY  OF  VERNON 

VICTORIA  W8  AIRPDRT    R, 

9364 

}( 

VICTORIA 

28  51 

96  55 

10* 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

VOSS  1  WSW 

o; 

COLEMAN 

3 

31  37 

99  35 

1653 

VERNON  M.  STACY 

WACO  DAM 

9417 

Oi 

MC  LENNAN 

1 

31  36 

97  13 

493 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WACO  WB  AIRPORT        Ri 

9419 

MCLENNAN 

1 

31  37 

97  13 

500 

D1C 

MIC 

i  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WAELQER  7  SSH 

07 

GONZALES 

29  36 

97  19 

367 

THOMAS  w.  STEINER 

WALLER  3  SSW 

94*6 

WALLER 

30  01 

95  56 

143 

ROSS  I.  DAVIS 

WARREN 

94  ac 

04 

TYLER 

7 

30  37 

94  25 

116 

SP 

5P 

THEUOQRE  BUSSELLE 

WASHINGTON  STATE  PARK 

9491 

01 

WASHINGTON 

1 

30  20 

96  09 

210 

9A 

9A 

c 

MRS.  J.  SUE  CLEESATUE 

WATER  VALLEY 

TOM  GREEN 

: 

31  40 

100  43 

2120 

6A 

BI 

c 

C.  G.  PARSONS 

WATER  VALLEY  10  NNE 

9501 

06 

CUKE 

31  46 

100  40 

2535 

7A 

JAMES  N.  COUNTS 

WATSON 

9504 

BURNET 

i 

30  56 

98  01 

10*5 

CQR6IT  L.  CASTLEBERMY 

WAXAHACH1E 

9522 

03 

ELLIS 

13 

32  24 

96  51 

628 

5P 

7i 

WAXAHACHIE  FIRE  DE»T. 

WAYSIDE 

9527 

01 

ARMSTRONG 

L( 

3*  46 

101  33 

3*00 

DARRAL  C.  WAT50N 

WEATHERFORD 

9532 

02 

PARKER 
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REFERENCE   NOTES 


TEXAS 
FEBRUARY  1970 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Climatoloeist 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  vou    Additional 
precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS" 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F    In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table'  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  tor 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  In  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data .  ) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMAT0L0GICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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HIGH  PLAINS         01 

ANARILLO  W6  AIRPORT    /If. 

ANDREWS 

BIG  SPRING 

BORGER  3  w 

BRAVO 

52.9 

66.1 
67.0 
57.2 
58.  5 

30.5 
36.4 
38.5 
29.6 
24.8 

41.7 
51.3 
52.8 
43.4 
41.7 

-  5.9 

79 
80 
79 
81 
80 

24 
31 
24 
24 
24 

20 
23 
27 
19 

16 

28+ 
12 
13  + 
26  + 
27 

713 
418 
375 
663 
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0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 

0 

2 

1 

19 

11 
11 

22 

30 

0 

0 
0 
0 
0 

2.10 
3.33 
2.56 
1.91 
.34 

1.26 

.78 
1.85 
1.25 
1.17 

.24 

28 

6 

6 

28 

28 

14.1 
16.7 
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5 

8 

2B 

20 

28 
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3 
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0 
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60.1 
56.7 
59.8 
55.7 
54. 2M 

30.6 
29.1 
30.7 
27.6 
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45.4 
42.9 
45.3 
41.7 
M 

79 
79 
78 

77 
78 

25 

24 

25+ 

25 

25 

19 
17 
19 
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17 
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13 
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0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

2 
4 

20 
23 
22 
24 

25 

0 
0 
0 
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3.80 

1.03 

.68 

.70 
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3.21 

1.67 
.65 
.37 
.21 
.36 
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28 
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26 
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1 
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2 
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57.0 
53.4 
56.8 
53.8 

32.0 
25.6 
27.1 
26.2 

44.5 
39.5 
42.0 
40.0 

-  4.6 

80 
76 
60 
76 

25 

8 
25 
25 

17 
14 
16 
IB 

17 
13 
26  + 
28 
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706 
767 

0 
0 
0 
0 

2 
3 

2 
3 

17 
28 
26 
27 

0 
0 
0 
0 

2.79 
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1.77 
.72 

2.07 
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1.06 
.09 
.90 
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18 
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52.1 
55.9 
55.7 
62.7 

57.3 

28.5 

26.6 
25.5 
31.9 

27.1 

40.3 
42.3 
40.6 
47.3 
42.2 

76 
78 
79 
79 

64 

2 
25 
25 
18 
24 

19 
17 
14 
19 
14 

28 
17 
17 

14 
12 

761 
698 
748 
342 
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0 
0 
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2 
3 
0 
1 

23 
23 
27 
20 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

1.74 

1.10 
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1.84 

.51 

1.26 
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.20 
.57 
.26 
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28 

26 

7 

28 
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11.0 
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463 
404 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 
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4.12 
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2.50 
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2.16 
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16 
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1 
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22 
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0 
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1.23 
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2.28 

1.25 

1.44 

.09 
.46 

.46 
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1.00 
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21 
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28 
28 

5.5 

a.  s 

12.9 
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28 
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53.2 

60.2 

60.9 
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22.7 

31.0 

32.1 
28.8 

38. 0 
45.6 

46.5 
42.0 

79 
77 

78 

77 

25 
25 

25 
25 

12 
20 

21 
19 

13 
12 

12 
13+ 

831 
596 

565 

707 

0 
0 

0 

0 

3 

0 

0 
2 

2V 
18 

17 
23 

0 
0 

0 
0 

.79 
2.20 

4.49 
1.34 

-   .26 

.40 
1.65 

2.16 
.65 

28 
6 

6 

7 

6.0 
9.0 

3 
3 

28 

21  + 

2 

3 

5 
5 

0 

1 

2 

1 

0 

1 

2 

0 

SPEARMAN 

STRATFORD 
SUNRAY  A  SW 
TAHOKA 
TULIA 

54.6 
53.0 
57.3 
59.9 
56.9 

26.9 
23.7 
26.5 
32.4 
2B.5 

40.8 
38.4 
42.9 
46.2 

42.7 

-  3.6 

80 
76 
77 
80 
75 

24 
25 
23 
25 
9 

14 
16 
16 
20 
19 

13 
13 
13 
17 
13+ 

746 
616 
677 
576 
687 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
1 
1 
2 

24 
29 

24 

17 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

.62 

.43 

.34 

3.51 

2.03 

-   .57 

.34 

.23 

.14 

1.57 

1.16 

28 
26 
27 
6 
28 

5.9 

4.1 

9.1 

5 

3 

3 
7 

28 
28 

21 
28 

1 
2 
2 
6 
4 

0 
0 
0 

2 
1 

0 
0 
0 

1 

1 

VEGA 

53.5 

26.2 

39.9 

-  5.7 

76 

25 

17 

17 

773 

0 

3 

26 

0 

1.10 

.21 

.72 

28 

8 

26 

2 

1 

0 

DIVISION 

43.5 

-  4.9 

1.67 

.95 

7.7 

«    *    • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT     1/9. 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

62.4 
66.0 
59.8 
66.0 
56.9 

40.3 
39.7 
33.6 
37.7 
34.6 

51.4 
52.9 
46.7 
51.9 
45.6 

-  3.6 

-  3.5 

81 
81 
81 
80 
82 

24 
24 
25 

24 
24 

25 

27 
24 
25 
23 

12 

13 
13 
13 
13 

422 
373 
559 

402 
589 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
1 

4 
6 

16 

10 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

2.41 
2.29 
3.36 
3.77 
1.71 

1.37 

2.53 
2.74 

.70 

.61 

.93 

1.65 

1.11 

.43 

20 
6 

7 

20 

6 

7.3 

5.5 

T 
3.0 

6 

0 
1 

21 
26* 

5 
6 
6 
6 
5 

2 
2 
2 

i 
0 

0 

1 

2 

0 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 

56.4 
66.2 
68.7 
61. 5M 
59.1 

29.6 

39.6 
36.6 
34. 3M 
37.7 

43.0 
52.9 
52.7 
47. 9M 
46.4 

-  4.5 

79 
61 
62 
82 
63 

25 
31  + 
24+ 
24 
25 

18 
28 
24 
24 
29 

13 

13  + 
13 
13  + 
14+ 

677 

373 
375 
522 
510 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 

0 
1 
0 

22 

B 
12 
14 

7 

0 
0 

0 
0 
0 

1.39 
2.74 
1.45 
3.23 
5.58 

1.49 

.61 

.93 

.59 

2.03 

1.65 

28 
7 

20 
6 

7 

9.9 
2.0 
4.0 

5 

2 

28 

21 

4 
6 
3 

6 
9 

1 
2 

1 
1 
4 

0 
0 

J 
1 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  0AM 

JAYTON 

64.3 
61.8 
60.4 
60.7 
59.0 

36.3 

34.4 
37.3 
38.3 
34.3 

50.3 
48.1 

46.9 
49.5 
46.7 

SO 
64 
83 
BO 
62 

24 
25 
25 
25 
25 

23 
22 
26 
27 
25 

12 
13 

13  + 
13  + 
18  + 

450 
516 
494 
474 
559 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
14 
9 
9 
14 

0 
0 
0 
0 

0 

3.40 
3.78 
2.91 
2.82 
4.35 

1.99 

1.60 
1.57 
1.21 
1.08 
1.70 

6 
6 

7 
7 
6 

.5 

5.2 

T 

21  + 

5 

4 
3 

7 
5 

3 
2 

2 
2 
3 

1 

2 

1 

1 

2 

MATADOR 

MEMPHIS 

MUNDAY 

PADUCAH 

POST 

58.3 
57.6 
64.0 
57.9 
60. 8M 

34.5 
32.2 
37.5 
35.4 
34.5 

46.4 
44.9 
50.8 
46.7 

47. 7M 

-  4.6 

84 
60 
63 
64 
82 

25 
25 
24 
25 
25 

22 
22 

27 
24 
24 

13 
15  + 
13 
13 
12 

564 
616 
436 
563 
543 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

0 
0 

0 

14 
19 

10 
14 

15 

0 
0 

0 
0 

0 

3.11 
1.39 
3.49 
3.32 
2.95 

2.36 
2.37 

1.00 

.64 

1.38 

1.20 

1.07 

26 

28 

6 

7 
6 

1.0 

9.0 

2.0 

.4 

.5 

1 
3 
1 

T 
0 

12 
19 
12 
12 

6 
5 

6 
5 

4 

3 

1 
2 
3 

2 

1 
0 
2 
2 
2 

OUANAH  3  SE 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

57.3 
65.3 

59.6 
58.5 

34.9 

36.0 

36.9 

31.6 

46.1 
50.7 

48.3 

45.1 

-  5.1 

-  4.0 

83 

80 

83 
78 

25 

27+ 

25 
24 

23 
22 

26 

17 

13 
13 

13 
13 

560 
440 

514 
611 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

1 

14 
11 

e 

21 

0 
0 

0 
0 

3.13 
1.95 

2.24 
1.20 

1.85 
.85 

1.17 
.60 

1.17 
.32 

6 
20 

7 
6 

1.5 

6.0 

.0 
4.0 

T 
6 

0 
4 

12 
20 

28 

4 
8 

5 
4 

3 

2 

1 
0 

1 
u 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  70 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

TEXAS 
MARCH 

1970 

Temperature 

Precipitation 

|J 

1 H 

8,1 

E  a 

< 

■a 

si 
Ik 

|| 

s 

*5 
a 

% 

0 

& 

a 
I 

No.  of  Days 

3 

•a 

,i 

|| 

Ok 

a 

0 

« 
a 

Sno 

w.  Sleet 

No.  ol  Days 

Button 

Max. 

Min. 

H 

11 

2§ 

o 

a 

i 

0 

i 

E 

1 

si 

t » 

o  i 

B  \ 

SNYDER 

TRUSCQTT 

TURKEY  2  WSW 

VERNON 

WELI INCTON  2  ENE 

61.3 
57.9 
62.4 
6<.5 
60.1 

33.4 
35.9 
34.9 
36.1 
33.1 

47.4 
46.9 

48.  1 
50.3 
46.6 

-  5.0 

81 
64 
85 
64 
80 

25 
25 
24 
24 
25 

24 
27 
21 
26 
24 

14  + 

13 
12 
13 
13 

544 
555 
501 
452 
564 

0 
0 
0 
D 
0 

2 

0 

1 

0 
0 

19 

10 

13 

9 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

2.29 
4.38 
2.40 
5.04 
D  1.90 

1.53 

.fa 

2.01 
.77 

1.81 
.70 

6 
6 

28 
6 

28 

.5 

5.6 
11.0 

0 

4 

6 

7 
b 

4 

2 

2 
2 
3 
2 

2 

J 

WICHITA  FALLS  KB  AP      R 
WINTERS  1  NNE 

59.2 

61.1 

36.0 
37.6 

47.6 
49.4 

-  6.2 

84 
BO 

24 
25 

25 
25 

14  + 
13  + 

534 
476 

0 

0 

0 

1 

14 
10 

0 
0 

2.95 
D  5.37 

1.41 

1.70 
1.41 

6 

2.3 
5.5 

1 

17+ 

4 
9 

1 
4 

1 

1 

DIVISION 

48.4 

-  4.8 

2.98 

1.93 

3.9 

»    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARnwELL  DAM 
BELTDN  DAM 
BENBROOK  DAM 

62.5 
63.5 
60.5 
62.7 
60.3 

36.7 

38.5 
41.7 
43.7 
39.9 

49.6 
51.0 
51.1 
53.2 
50.1 

-  4.6 

62 

84 
76 
79 
80 

25  + 

25 

25 

25 

25 

25 
28 
31 
31 
31 

13 
14  + 
21 
22 
21  + 

475 
430 
422 
361 
457 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

6 
3 

1 
5 

0 

0 
0 
0 
0 

1.68 
3.28 
5.44 
3.76 
3.89 

.45 

.70 
1.50 
1.95 
1.76 

.98 

7 
6 
3 
7 
21 

7.0 
7.5 

.0 
.0 

0 
0 

2 
8 

7 
7 
7 

2 
1 
3 

2 

4 

1 
2 

J 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  S 

BRECKENRIDC-E 

BRIDGEPORT 

61.9 
63.2 
60. 6M 
62.4 
60.9 

40.5 
40.3 
38.  8M 
38.6 
39.0 

51.2 
51.8 
49. 7M 
50.6 
50.0 

79 
84 
82 
82 
83 

24 
24 
25 
24 
25 

27 
28 
29 
29 
28 

13 
14  + 
22 
14  + 
13 

421 
416 
471 
448 
469 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
7 
8 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

3.52 
2.61 
3.77 
2.49 
3.10 

1.14 
1.00 

1.10 
.66 

1.69 
.77 
.74 

17 
7 
i 

20 
7 

.2 

6.3 
1.0 
6.0 
1.5 

T 
1 

21  + 
21 

7 
7 
4 
7 
6 

3 
2 
4 
2 
4 

C 
■J 
1 

u 
•J 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

62.7 
66.5 
63.5 
61.1 
62.0 

41.3 
45.2 
*1.7 
41.4 
43.2 

52.0 
55.9 
52.6 
51.3 
52.6 

-  4.0 

-  3.9 

-  4.9 

-  5.1 

-  3.5 

84 
80 
81 
76 
82 

25 
24  + 
24 
25 

24 

27 
30 
29 
31 
31 

13 
22 

13 
15  + 
13 

405 
295 
378 
423 
389 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
3 
5 
1 

0 
0 
0 

0 

0 

4.63 
4.99 
3.71 
3.75 
3.67 

2.88 

2.54 

1.36 

.67 

.82 

1.55 
2.70 
.86 
1.00 
1.22 

7 
7 
7 
3 

16 

T 

.0 

T 

T 

.5 

0 
0 
0 
0 

T 

21 

7 
6 

a 

7 

7 

4 
3 
3 
3 

3 

1 

1 

1 
1 

DENISON  DAM 
DENTUN  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

62.8 

64.1 
59.4 

M 
62. 9M 

41.5 
40.2 
38.7 
36. 9M 
41. 1M 

52.2 
52.2 

49.1 

M 
52. OM 

-  3.4 

-  5.5 

78 
61 
60 
78 
79 

25  + 

24 

25 

25 

24 

29 
29 
27 
25 
30 

13 
13 
13 
14  + 

12 

391 
395 
468 

395 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 
5 
9 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.54 
4.29 
3.91 
2.31 
4.12 

1.78 
2.12 

1.36 
1.75 
1.05 
.64 
2.00 

17 
3 

7 
21 

7 

.0 

T 
1.3 
5.0 

.0 

0 
0 

1 

3 
0 

21 
21 

4 
9 

7 
5 
6 

1 
2 
3 
2 
3 

1 

1 

1 

u 

1 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

64.5 
61.9 
59.6 

61.5 
67.5 

43.1 
42.2 
38.1 
40.4 
44.6 

53.8 
52.1 

48.9 
51.0 
56.1 

-  3.8 

-  6.0 

76 
82 
61 
80 
81 

24 
24 
25 
25 
24 

30 
31 
28 
28 
30 

22 
22  + 
14  + 
22 
22 

339 

404 
494 
431 
288 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
8 
5 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

4.34 
3.49 
4.11 
4.85 
3.46 

.98 

1.47 

1.01 
1.12 
2.10 
1.67 

1.78 

3 

16 

3 

7 
7 

.0 
.8 
.0 
.0 

.0 

0 
1 

0 
0 
0 

21 

7 
7 
b 
8 
6 

4 
3 
2 

4 
2 

1 
I 
: 
i 

GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

60.7 
64.4 
61.3 
65.2 
60.9 

41.0 
42.0 
37.6 
42.0 
40.5 

33.9 
53.2 
49.5 
53.6 
50.7 

-  4.8 

84 
79 
83 
63 

81 

24 
24 
25 
24 
25 

28 

30 
27 
29 
31 

13 
12 
13 
13 
22 

357 
365 
478 
359 

439 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
2 

7 
4 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

4.37 
4.29 
2.25 

3.67 
2.66 

.46 

1.08 

1.13 

.69 

.75 

.6? 

7 

6 

21 

17 

21 

T 

T 

2.9 

.6 

.0 

0 

T 

1 

0 

20 
20 

7 
8 
5 
8 
6 

4 
3 
2 
3 
2 

l 

2 

j 
u 
0 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSt 
HENRIETTA 
HICO 

58.9 
63.3 
61. OM 
59.9 

64.7 

39.8 

42.3 
39. 6M 
37.6 
39.9 

49.4 
52.6 

30. 3M 

46.8 

52.3 

-  4.5 

-  4.1 

75 
78 
79 
82 
81 

25  + 
25 
25 
25 

24 

28 
31 
28 
27 
27 

22  + 

14+ 
13 
14 
13 

478 
371 
448 
500 
388 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 
5 
8 
5 

0 

0 
0 
0 
0 

5.26 
5.17 
3.94 
D  3.87 
3.40 

1.70 

1.62 
.95 
2.09 
1.03 
1.00 

17 
2 

7 
17 

7 

1.5 

.0 

.0 

3.0 

3.0 

1 

0 
0 

3 

21  + 

21 

6 

9 
5 
7 
5 

4 
5 

2 
3 
3 

1 
0 
1 

1 

HILLSBDRO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KlLLEEN 
LAVON  DAM 

61.0 
65.1 
61.1 
65.4 
59.6 

40.8 
39.4 
40.4 
44.8 
41.3 

50.9 
52.3 
50.8 
55.1 
50.5 

-  4.2 

78 
84 
82 

80 

77 

25 
25  + 
25 
24 
25  + 

30 
27 
30 
32 
30 

22 
13 
22  + 
14 

22 

430 
399 
434 
314 
442 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

° 

0 

5 
8 
4 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.69 
2.90 
5.45 
3.30 
5. OB 

2.49 

.81 
1.12 

1.43 
1.75 
1.85 

7 
7 
3 
6 
17 

.0 
5.9 

.0 
.0 
.0 

0 
3 
0 

0 
0 

21  + 

6 
5 
9 
6 

7 

4 
3 

4 
1 
4 

0 

I 
c 
1 
2 

MARLIN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

65. 3M 

62.0 

62.5 

62.1 

61.9 

44. 6M 

41.9 

41.3 

43.1 

40.2 

55. OM 

52.0 

51.9 

52.6 

51.1 

-  3.6 

79 
78 
80 
77 
83 

24+ 

25 

24 

25 

24 

32 
31 
27 
31 
29 

22  + 
22  + 
13 
22 

13 

311 
399 
400 
382 
433 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
6 
2 
7 

0 
0 
0 
0 

0 

4.29 
4.44 
3.63 
4.20 

3.47 

2.15 
1.30 

2.26 
1.63 
1.23 
1.03 
1.07 

7 
7 
3 
2 
6 

.0 

1.5 

T 
6.8 

0 
0 
0 
2 

21 

6 
6 
5 

9 

7 

2 
3 
3 

4 
3 

1 
1 
2 
1 
1 

NAVARRO  MILLS  DAM 

DLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

61.1 

64.5 
58.5 
59.5 
60.9 

42.9 
36.2 
40.9 
39.5 
40.3 

52.0 
51.4 
49.7 
49.5 

50.6 

-  3.1 

77 
83 
77 
81 
81 

25 
24 
25 

25 

25 

31 
26 
28 
28 
26 

22+ 

13 
13 
13 
13 

398 

421 
469 
477 
447 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
8 
4 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

5.85 

D  1.90 

5.69 

3.34 

4.21 

2.22 

2.24 
.74 

1.91 
.98 

1.43 

3 

6 

3 

17 

7 

.0 
3.0 
1.9 
1.0 

.0 

0 

1 

1 

0 
0 

20 
21 

7 
5 
7 
5 

/ 

6 
1 
4 
3 

3 

1 

0 

I 

0 
1 

PUTNAM 
OUINLAN 
RANKER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

64.7 
61. 5M 
63.7 
62.2 

64.9 

39.2 

40. 2M 
36.6 
38.7 
45.5 

52.0 
30. 9M 
51.3 
50.5 
55.2 

60 
75 
82 
82 
78 

24 
24 
24 
25 

24 

26 
30 
25 

27 
33 

13 
22 

13 
13 
22  + 

401 
431 
426 
447 
309 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
4 

10 
5 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.34 
3.19 
2.98 
3.98 
3.96 

2.15 

.69 
1.22 

.66 
1.02 
1.91 

2 
17 
20 

21 

7 

14.0 

.0 

T 

8.0 

.0 

4 
0 
0 
6 
0 

20 
21 

9 
5 

6 
7 
6 

2 
3 
2 

4 
2 

0 

1 

1 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STULHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

58.1 
60. 7M 
62.0 
63.3 
65.3 

39.7 

.J8.9M 

40.1 

42.8 

44.4 

48.9 
49. 8M 
51.1 
53.) 
54.9 

-  4.3 

-  4.0 

76 
62 

80 
79 
79 

25 
25 
24 
25 
25+ 

25 
30 
29 
33 
32 

13 
14  + 
13  + 
22  + 
22 

493 
469 
429 
364 
316 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.74 
4.22 
3.76 

4.10 
3.97 

-   .25 

1.77 

1.13 
1.62 
1.04 
1.32 
1.53 

17 
3 

7 
7 

7 

1.8 
5.0 
2.5 

.0 
.0 

1 

2 

0 
0 

12 
21 

6 
5 
6 
10 
7 

2 

4 

4 

2 

3 

1 

1 
1 
1 

1 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT           R 

WAXAHACHIE 

64.3 
59.6 
61.8 
61.8 
63.9 

43.3 
36.7 
42.8 
43.6 
42.5 

53.6 
48.2 
52.3 
3^.7 
33.2 

-  4.1 

-  6.7 

-  5.2 

83 

82 
78 
78 
79 

25 
25 
25 
24 
24 

34 
25 
33 
33 
31 

22  + 

14  + 
13 
22 
22  + 

343 
515 
386 
372 

363 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

11 

0 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

4.49 
1.74 
4.76 
4.33 
4.11 

2.25 
.47 

1.98 

1.43 

.68 

1.20 

1.10 

.86 

7 
7 
7 
6 
3 

.0 
5.0 

.0 
.0 
.0 

0 
3 
0 
0 
0 

21 

6 

5 

7 
a 
7 

3 

1 
4 
3 

5 

2 
i 

J 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

59.6 
61.8 

39.3 

42.0 

49.5 
51.9 

-  3.6 

82 

81 

25 
25 

29 

33 

22  + 
22  + 

478 

404 

0 
0 

0 
0 

6 

0 

0 
0 

3.21 
2.96 

1.05 

.35 
.95 

21  + 
7 

7.4 

.0 

4 
0 

21 

5 
5 

4 

3 

0 

DIVISION 

51.7 

-  4.0 

3.79 

1.58 

1.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ANDERSON 
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CARTHAGE 
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65.5 
64.9 

46.0 
43.8 
44.8 
41.6 
42.8 

57.2 
54.8 
55.9 
53.6 
53.9 
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79 
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78 

31  + 
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26+ 
25 
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27 
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26 

22  + 

21 

14 

14 

22 
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0 
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2 
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3 
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4 
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0 

3.46 
3.32 
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COLLEGE  STATION  FAA  AP 
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66.9 
65.2 
67.5 
64.8 

40.8 
41.6 
45.6 
44.4 
41.5 

50.1 
54.3 
55.4 
56.0 
53.2 

77 
78 
79 
79 
77 

25 
26  + 
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26 
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28 
31 
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28 

13 
22 
22 
22 

14 
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297 
279 
365 
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0 
0 
0 
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0 
0 
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0 
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5 

1 
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4 
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0 
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3.97 
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17 
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64. 9M 
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44.1 
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56.2 
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78 
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2 

0 
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0 
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3.42 

1.04 
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HEMPHILL 
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63.7 

69.8 
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43.5 
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7B 
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14 

255 
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0 
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0 
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5 
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0 
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3.94 
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2.79 
5.53 
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1.20 
1.02 
2.50 
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.0 
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.0 
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0 
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2 
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77 
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77 
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22 
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14 
13 
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0 
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53.2 
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58.3 
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54.9 
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79 
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24 
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0 
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0 
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2 
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0 
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68.8 
67.7 
62.5 
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43.3 
45.1 
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52.9 
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57.0 
57.1 
52.2 

-  4.1 

-  1.6 

-  4.5 
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7B 
82 
78 
78 
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25 

31 
31  + 
25 

29 
29 
30 
31 
28 

14  + 
13 
22  + 
22 
14 

373 
334 
257 
254 
395 
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0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
2 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.99 
3.87 
2.72 
5.60 
3.71 
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1.02 
1.35 
.90 
1.56 
1.24 
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17 

3 

4 

17 
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.0 
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0 
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6 
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3 
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3 
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2 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

64.4 
61.1 
60.0 
65.9 
67.8 

41.7 
40.3 
40.7 
43.7 
41.7 

53.1 
50.7 
50.4 
54.6 
54.8 

-  3.5 

-  2.6 

78 
78 

77 
78 
78 

24 
25 
25 

26+ 
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25 

2B 
27 
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28 
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14 
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438 
449 
318 
313 

0 
0 
0 
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0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 
6 

4 
3 
5 

0 
0 
0 
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0 

3.73 
5.56 
4.37 
4.74 
3.14 

1.01 

1.04 
1.98 
1.52 
1.27 
1.11 
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17 
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17 

.0 
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T 
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.0 
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0 
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8 
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6 
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5 
3 
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3 
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1 
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1 

PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  WSW 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

62.6 
65.1 
71.5 
63.1 
65.9 

42.5 
44.6 
50.9 
43.1 
45.3 

52.6 
54.9 
61.2 
53.1 
55.6 

-  5.1 

74 
78 
84 

77 
78 

26 
24 
31 
25 
26+ 

29 
30 
34 
30 
28 

13 
13 
22 
13 
14 

379 
311 
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0 

0 
0 

0 
0 
0 
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0 

2 

2 
0 
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2 

0 
0 
0 
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0 
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2.87 
5.83 
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5.37 
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.55 
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21 
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.0 
.0 
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0 
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3 
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60.9 
67.2 
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39.6 
41.0 
45.0 
42.2 

52.7 
49.9 
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56.1 
52.3 
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78 
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79 

24 
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25 
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29 
28 
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23  + 
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13 
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468 
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274 
393 

0 
0 
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0 

0 

0 
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0 
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4 
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0 
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0 
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1 
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64.4 
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40.8 
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52.6 
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92 
77 
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25 
16 
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28 
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28 
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27 
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13  + 
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12 
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401 
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369 
236 
379 

0 
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0 

1 

0 

0 
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0 

12 

7 
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3 
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0 
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1.74 
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40.4 
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36.6 
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55.6 

51.9 

.7 

BO 
83 
84 
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78 

31 
19 
25 
31 
16 
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24 
28 
33 
27 

17+ 
13  + 
12 
13 
12 

486 
434 
326 
2B6 
400 

0 
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0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

20 
9 
2 
0 
5 

0 
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0 

0 

0 
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1.36 
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.45 
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.44 
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.17 

20 

21 

20 

20 
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T 

T 
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0 
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3 
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3 
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65.7 
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66.7 
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35.7 
35.1 
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34.2 

54.6 
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86 
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78 
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445 
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0 
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0 
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55.5 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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1.70 
2.46 
1.23 
1.58 
.45 

1.07 

.55 

1.10 
.76 
.87 
.10 

6 

7 
20 

6 
11  + 

T 
3.0 
.0 
T 
.0 

T 

0 
0 
0 

21  + 

4 
3 
2 
2 
3 

2 
2 
1 
2 

0 

0 
2 
0 
0 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

66. B 
71.7 

66.  4M 
M 
66.1 

37.9 
36.9 
34. OM 
M 
36.4 

52.4 
54.3 
50. 2M 
M 
51.3 

84 
82 
79 

82 

25 
27+ 

31 

31 

26 
25 

21 

25 

13 
13 
i3 

13  + 

385 

330 
452 

419 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
10 

15 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

.98 
.28 

.67 

.67 

2.14 

.49 
.10 
.42 
.62 
1.52 

20 

6 

20 

20 

6 

.0 
.0 
T 
T 
4.4 

0 
0 
0 
0 
T 

21 

2 
1 
2 
1 
2 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

u 

L1 
0 

YSLETA 

67.0 

37.3 

52.2 

78 

26 

27 

13  + 

392 

0 

0 

7 

0 

.52 

.28 

21 

2 

0 

u 

DIVISION 

52.4 

-  3.9 

1.16 

■  7g 

.4 

*    *    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
8RACKETTVILLE 

6a. o 

63.1 
6;>.4 
65.6 
68.9 

45.0 
35.2 

41.1 
40.4 
41.7 

56.5 
49.^ 
53.3 
53.0 
55.3 

-  4.4 

-  5.6 

80 
82 

78 
80 
80 

25 

15 
4 
4 

24 

35 
22 
28 
28 
31 

13  + 
13 

14  + 
15+ 
13 

262 
485 
359 
362 
296 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

16 

6 

7 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.68 
2.01 
2.76 
2.66 

1.00 

.57 
.78 

.37 

.55 

1.42 

.97 
.60 

17 

20 

6 

7 

20 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

6 
5 
6 
2 

0 
2 
1 
2 
1 

0 

1 

'J 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPF  RANCH 

62.8 
66.1 
66.5 
68.0 
62.1 

36.5 
42.5 
42.7 
41.9 
33.7 

49.7 
54.3 
55.6 
55.0 
47.9 

81 
79 
78 
79 
78 

25 

24 

3 

31  + 

25 

26 
28 
28 
27 
22 

14  + 

22 

13 

12 

13 

470 
331 
290 
310 
522 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
4 
3 
4 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

2.48 
3.67 

.95 

.65 

1.92 

.84 
1.06 
.51 
.25 
.71 

7 

7 

19 

20 

7 

.3 

.0 

.0 

.0 

7.5 

0 
0 
0 
0 
4 

21 

5 

7 
2 
2 

3 

2 
3 

1 
0 
2 

u 

h) 
0 

DEL  RIO  WB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  H  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

69.7 
68.1 
62.4 
66.  1 
66.9 

45.2 
39.2 
34.8 
42.2 

41.2 

57.5 
53.7 
48.6 
54.2 
54.1 

-  5.5 

83 
83 

79 
77 
80 

31 
31 
25 
31  + 
4 

33 
21 
19 
25 

27 

13  + 
13 
13 
11 
22  + 

242 
353 
502 
340 
337 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

8 

14 

5 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

.57 
2.89 
2.16 
2.42 
2.76 

-   .25 

.31 

.80 

.80 

1.35 

1.92 

16 
7 
7 
6 
7 

.0 
1.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

7 
4 
6 

4 

0 
3 
2 

1 
1 

0 

i 

1 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

68.9 
67. 3M 
65.6 
63.  1 
69.4 

40.1 
36. OM 
39.2 
39.0 
42.4 

54.5 
52. 7M 
52.4 
51.4 
55.9 

-  3.6 

-  5.5 

82 
82 
78 
81 
84 

31 
31 
4 
25 
25 

25 
24 
26 
26 

29 

12 
13 
22  + 
22 

13 

328 
378 
384 
420 
280 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

7 
8 

e 

7 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.37 

.86 

2.45 

6.23 

.62 

.43 
4.34 

1.50 

.41 

1.62 

2.61 

.32 

6 
21 

7 
7 

17 

T 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
5 
5 
2 

1 
0 
1 
3 
0 

0 

i 
c 
J 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

68.6 
64.9 
65. 1M 
64.5 
65.9 

42.2 
41.0 
36.  IM 
36.3 
41.1 

55.4 
53.0 
51. 6M 
5j.4 
53.5 

-  4.8 

79 
82 
81 
62 
79 

31 
25 
25 
25 
25 

27 
29 
26 

24 
29 

14  + 
22 
22  + 
12 
22  + 

299 

375 
421 
412 
351 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
8 
8 
4 

0 
0 

0 
0 
0 

1.56 
3.04 
3.28 
1.08 
2.39 

1.59 

.47 
2.14 
2.56 

.50 
1.38 

20 

7 

7 

21 

7 

.0 
.0 

T 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
3 
5 

0 
1 
2 
1 
1 

1 
1 

o 

1 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

67.4 
66. 3M 
64.4 
69.1 
67.7 

37.7 
36. OM 
37.2 
38.5 
39.2 

52.6 
52. 2M 
50.6 
53.8 
53.5 

81 
60 
79 
82 
82 

31  + 
31 
31  + 
31 
25 

21 
21 
23 
23 
25 

13 
13 
13 
13 

13 

383 
394 
435 
345 
358 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 
12 
9 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

2.21 
2.93 
1.97 
4.26 
.85 

1.26 
3.17 

.50 
1.05 

.57 
1.49 

.32 

20 
20  + 
20 
11 
21 

T 
T 

1.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

6 
6 
5 

5 

4 

1 
2 

2 
4 
0 

J 

2 

0 

I 

0 

PRADE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
ROCKSPRINGS 
SAN  ANGELO  DAM 

66.0 
62.7 
67.0 
62.3 

38.6 
36.2 

40.4 
37.1 

52.4 
49.5 
53.7 
49.7 

82 
80 

78 
79 

31 
25  + 
25  + 
25 

23 
24 

24 
24 

13 
14+ 
13 
14+ 

384 
476 
339 
469 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

9 

15 
6 

10 

0 
0 

0 
0 

1.25 
3.49 

.81 
2.71 

.47 

1.15 

.38 

.88 

21 
21 

17 

7 

T 
8.0 

.0 
.0 

0 
8 
0 
0 

21 

4 
4 
2 
5 

0 
3 
0 
2 

0 
2 

0 
J 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

66.4 
63.4 
69.1 
6<t,0 

71.4 

39.3 
41.0 
38.4 
34.1 
45.2 

52.9 
52.2 

53.8 
49.1 
58.3 

-  4.1 

60 
81 
81 
80 

84 

31  + 
25 

31 
25  + 
31  + 

22 
29 

21 
19 

31 

13 
13 
13 
13 
13 

376 
393 
346 
488 
227 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 

11 

13 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.36 
4.74 
1.22 
1.99 
1.01 

1.43 
.97 

1.06 

2.80 

.38 

.85 

.50 

20 
7 
6 

21 
7 

2.5 

.0 

T 

.0 

T 
0 
0 

0 

21  + 

4 
4 
3 
4 
2 

1 
3 
0 
2 
1 

1 
1 

0 

0 
U 

WATER  VALLEY 

64.0 

34.1 

49.1 

81 

25 

23 

13 

491 

0 

0 

15 

0 

2.58 

1.15 

21 

8.0 

4 

21  + 

4 

2 

1 

DIVISION 

52.6 

-  5.7 

2.20 

.74 

.8 

*    *    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CAN'ON  DAM 

65.5 

Ti.3M 

70.1 

67.0 

66.3 

44.8 

49. 3M 
48.2 
45.1 
44.2 

55.2 
60. 3M 
59.2 
56.1 
55.3 

-  4.5 

-  5.1 

-  3.7 

80 
81 
82 
79 
78 

3 
28 
26 
26 
25  + 

31 
34 
34 
35 
31 

22 

13 

22 

22+ 

22 

309 
169 
199 
280 
303 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

2.47 
3.45 
2.50 
4.84 
3.15 

.34 

.72 
2.10 

1.22 
1.49 
1.09 
1.44 
1.53 

6 
11 
11 
17 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

0 

5 
4 
5 

9 

7 

1 
3 

1 
4 
2 

1 
1 
1 

c 
1 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

CUERO  3  E 

72.8 
68.4 
69.7 
70.5 
M 

52.4 
44.8 
54.8 
51.3 

M 

62.6 
56.6 
62.3 
60.9 
M 

-  4.3 

89 

81 
88 
88 

25 
26 
25 
25 

37 
34 
4d 
36 

14 
22  + 

13 
13 

133 
259 
115 
166 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.13 
5.45 

1.70 

1.55 

.86 

2.67 
.11 

1.15 

1.50 

1.05 

.90 

.86 

7 
17 
10 

6 
16 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

11 
2 

2 

1 

2 

4 
2 
2 
1 

1 

i 
1 
0 
U 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVULE 
GOLIAD 
GONZALES 

67.7 
66.9 
70.  IM 
71.8 
66.8 

45.6 
46.0 
44. 7M 
46.9 
43.9 

56.8 
57.5 
57. 4M 
60.4 
56.4 

-  4.7 

80 
82 
84 
87 
82 

3 
25  + 
26 
25 

4 

31 
32 
32 
34 
32 

22 
22  + 
22 
22 
22 

266 

245 
236 
174 
274 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.99 
3.30 
2.43 
3.50 
3.71 

1. 11 

1.43 
1.75 

1.65 
.75 
1.12 
1.75 
1.29 

7 

7 

17 

11 

7 

.0 
•  0 
.0 
.0 
■  0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
3 
6 
7 

2 
3 

2 
2 
3 

2 
J 
2 

1 
1 

hallettsville 

HONDO 

70.3 
68.9 

46.5 

43.3 

58.4 
56.1 

-  3.9 

-  5.8 

82 
84 

3 
26 

31 
33 

22 

13 

217 
282 

0 
0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 

3.81 
1.39 

-   .20 

1.40 
.64 

7 

7 

.0 
.0 

0 

0 

6 

3 

4 
1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

TEXAS 
MARCH 

1970 

Temperature 

Precipitation 

1  2 

>  A 

•I 
0"  « 
1  fl 

>  a 

• 

01 

< 

•a 

.1 
5  o 
lz 
|i 

J3 
Ot 

s 

e 
1 

3 

£ 
a 

>• 

a 
i 
I 
& 
■ 
a 

No.  of  Days 

•a 

0 
H 

J 

la 

o  2 

Qu. 

a 

£ 

I 

6 

0 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■S-v 

11 

i  § 

£ 
a 

5 
E 

0J 

o 

s 

■ 

1 

0 

sl 

5  * 

5  * 

3  Q 

KENEDY 
KINGSVILLE 
LA  GRANGE 

LEXINGTON 
LULING 

71.8 
74.6 
68.3 
64.9 
67.3 

47.0 
51.8 
47.2 
45.4 
43.7 

59.4 
63.2 
57.8 
55.2 
55.5 

-  5.3 

82 
91 
81 
78 
81 

25 
25 

3 
4 
4 

32 

30 
32 
31 
31 

22  + 

13 

22 

22 

22 

195 

113 
236 
307 
297 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 

1 

3 

0 
0 

0 

c 

0 

2.76 
.85 

4.32 
4.52 
2.46 

.52 

1.07 
.63 
1.09 
1.69 
1.18 

11 

7 
7 
7 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 

7 
6 
6 

2 

1 

0 

1 

2 

1 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

71.7 
71.9 
70.3 
69.5 
65.5 

47.3 
45.8 
43.8 
46.9 
44.2 

59.5 
58.9 
57.1 
58.2 
54.9 

-  5.6 

88 
84 
86 
83 

79 

26 
31  + 
26 

25  + 
4 

36 

33 
32 

34 
30 

13 
22  + 
29  + 
22  + 
22 

187 
206 
266 
229 
314 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

1.59 
2.42 
2.25 
1.88 
3.60 

.08 

.66 
.70 

1.10 
.54 

1.10 

7 
29 

7 
17 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
8 
5 

6 
8 

2 
1 
3 

0 
J 
1 
U 
2 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

72.5 
72.9 
69.2 
68.4 

68. 6M 

49.6 

50.9 
53.2 

45.1 
40. 6M 

61.1 
6i.9 
61.2 
56.8 
54. 6M 

-  4.2 

-  5.2 

89 
91 

79 
83 
83 

25 
26 
28 

25 
26 

34 
37 
36 
33 
30 

22  + 
13 
14 
22 
22  + 

159 

138 
141 
266 
315 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.81 
2.09 
2.44 
1.98 
2.33 

.31 
.19 

1.16 
1.40 
1.05 
1.04 
1.15 

11 

11 

7 

6 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
4 
5 
6 

2 

2 

I 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

SEALV 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

SOMERVILLE  DAM 

69.3 
69.6 

67.7 
65.0 

47.9 
46.2 

43.7 
44.4 

58.6 
57.9 

55.7 
54.7 

-  3.6 

-  4.1 

-  5.3 

79 
83 

81 
78 

25 
25  + 

4 
4 

34 
33 

32 
32 

22 
22  + 

22  + 
22 

207 

244 

287 
311 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 

1 

0 
0 

0 

0 

4.59 
2.13 

3.42 

4.65 

1.79 
.20 

1.10 

2.12 
1.09 

1.09 
1.32 

7 
7 

7 
17 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

8 

4 

7 
7 

3 
1 

2 
3 

1 
1 

1 
2 

WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

67.8 
70.5 

45.1 
47.9 

56.5 
59.,: 

81 
82 

31 
25  + 

32 
34 

22  + 
22 

269 

197 

0 
0 

0 
0 

2 
0 

0 
0 

4.62 
3.91 

2.00 
1.51 

17 

7 

.0 
.0 

0 
0 

7 
8 

2 
3 

2 
1 

DIVISION 

58.1 

-  4.2 

2.94 

.84 

.0 

*    *    » 
UPPER  COAST         08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

07.5 
68.0 
67.1 

68.1 

46.6 
49.5 
46.5 
49.2 

57.1 
58.  6 
56.8 
58.7 

-  5.0 

78 
78 
77 
80 

6 
16 
6 
6 

34 
34 
33 
36 

22  + 
23 

23  + 
22  + 

246 
203 
252 

203 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

6.45 
5.81 
7.52 
5.35 

4.34 

1.71 
2.24 
1.90 
1.64 

7 

7 

11 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

7 

e 

7 
7 

4 
3 
4 
3 

3 
3 

2 

CLEVELAND 
UANEVANG  2  SE 
EONS  HWY  59  8PID&E 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  Nw 

67.5 
69.2 
69.0 
70. 9M 
67.7 

42.9 

49.3 
47.3 
48. 8M 
49.7 

55.2 
59.3 
58.2 
59. 9M 
58.7 

-  3.8 

79 

79 
83 
81 
76 

25  + 
25 
26 
25 

29 

29 
35 
34 
34 
38 

22  + 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Cloudy,  cold,  wet  weather  prevailed  through- 
out the  month.  Only  in  the  Middle  and  Lower 
Rio  Grande  Valley  was  March  precipitation  de- 
ficient. In  the  Panhandle  section,  where  soils 
have    been    dry    since   the   fall   of    1969,    snows 


brought  total  1970  precipitation  up  near  the  long- 
term  average  for  the  3-month  period.  Timewise, 
precipitation  was  evenly  distributed  during  the 
month. 


Robert  B.  Orton 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Airport  Administration  Building 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas    78723 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SLATON  5  SE 
SPEARMAN 

STRATFORD 

4.49 

1.94 

3.37 

.62 

.43 

.02   T 

2.18 

T    1.94 

1.46 
•  65 
.58 

.06 

T 

.04 
.18 

T 

.16 
.12 

.08 
.01 

T 

T 

.03 

.04 

T 
.01 

T 

.15 

.08 
.04 

.24 
.20 

.28 

.12 
.16 

.09 

.08 
.30 
.27 
.34 
.29 

.06 

T 

T 
T 

T 
.11 

SUNRAT  4  SM 

TAHOKA 

TASCOSA 

TULIA 

UHBARGSl 

.94 
3.51 

.76 
2.03 

.72 

.02 

1.57 

.09        .02 

.02 

.06 

.83 
.37 

.05 

T 
T 
.03 

.01 
T 

.08 
.02 

.05 

.25 
T 

.23 
.01 

T 

T 
T 

.09 

.12 

T 

.01 
.25 

.10 
.20 

.15 
T 

.33 
.02 
.08 

.14 
T 

.22 
.18 
1.16 
.37 

T 

.01 

T 

.05 

T 

.05 

.12 

T 
T 

VEGA 

1.10 

T 

.08 

T 

.02 

.04 

T 

T 

.24 

T 

T 

.72 

T 

T 

LOM  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  MB  AIRPORT     //R 

ANSON 

A5PERM0NT  2  SSH 

BALLINC-ER  1  SM 

BENJAMIN 

2.41 
2.29 
3.36 
3.77 
3.76 

.35 
.09 

.70 
.93 
.68 
.67 

1.43 

.32 
.33 
1.65 
l.C 
1.33 

.04 

T 

T 

T 
T 

.11 
.10 

.36 

T 

.19 
.15 

.08 
.11 

T 

.14 
.13 
.16 

T 

.02 

.12 

.09 

T 

.05 

.81 
.70 

1.11 

.02 

.45 
.14 
.27 

T 

.10 

.12 
.27 

BURKETT 

CHILDRESS  FAA  AIRPDRT 

CH1LLIC0THE 

CLARENDnN 

COLEMAN 

3.B8 
1.71 
3.27 
1.39 
2.74 

.43 
.04 

.19   .43 
2.15 
.03        T 

1.53 

.35 
.20 
.93 

.23 
.13 

.04 
.02 

.25 

.02 
.05 
.14 
.23 

.08 
.13 

T 

.35 

.40 

.32 

.01 

.04 
.01 
.23 
.05 

.26 

.05 

.21 

.83 
.06 

.03 
.06 

.7* 

.01 

.04 

.33 
.51 

.61 

T 

.01 
.07 

.11 

T 
.04 

COLORADO  CITY 
HCMELl 

DICKENS 

ELECTRA 
FwOMOT  1  N 

1.45 
4.13 
3.23 
5.58 
2.29 

.05 

U87 

2.03 

1.4* 

.32 

.12 
1.20 

.36 
1.65 

.60 

.10 

T 

.05 

T 

.02 
.21 

.24 

.20 

T 

T 
.44 

.06 
.25 

.62 

■  96 

T 
.20 

.59 
.18 

.09 
.18 
■  10 

.Id 
.21 

.08 
.35 

,5B 
.60 

.07 

.12 

.08 

GAIL 

CUTHR1E 

HAMLIN 

HASKELL 

MORDS  CREEK  DAM 

3.40 
3.78 
2.25 
2.91 
2.82 

.08        .11 

.05  1.60 

1.57 
1.10 
.91 
.03 

.52 
1.36 

.32 
1.21 
1.08 

.08 

.05 
.13 

T 

.1" 

.09 

T 
T 

.05 

.06 
.23 

.01 

T 

.06 

T 
T 
.01 

T 

.04 
.07 
.09 
.25 

.05 
.06 
.06 

.03 

.75 
.39 
.20 

.14 
.11 

.44 

.68 

T 
.01 

.25 
.46 
.10 

.07 

T 

.03 

JAYTON 

KNAPP  6  Sw 
LAKE  ABILENE 

LAWN 
MATADOR 

4.35 

3.03 

)  2.51 

3.11 

.70 
.35 

1.70 

T 

.02 

.66 

1.60 

1.34 
1.05 
.93 

T 

.06 

D 

T 

T 

.11 

.16 

T 
T 

T 

.10 

.11 
.21 

T 

.10 

T 

D 

.65 

.82 

.77 
.21 

.90 

1.00 

T 

.05 

MEMPHIS 
MOBEETIE  2  S 
MUNOAY 
NORTHFIELD 
NOVICE  1  E 

1.39 
.35 

3.49 
2.05 
3.51 

.79 

.15 
1.38 
.98 

.20 

1.35 
.95 
.11 

.04 

T 
T 

.05 

T 

.10 

■  15 

T 

T 
T 

T 

.10 
.07 

.25 

.05 

.10 

.34 

.IS 

1.41 

T 

.64 
.35 
.13 
.95 

T 

T 

T 

NUGENT  I  ESE 

PAOUCAH 

POLAR 

POST 

QUANAH  5  SE 

1.72 
3.32 
3.61 
2.95 
3.13 

.03 

.02 
1.10 
1.81 
1.07 
1.17 

.80 
1.20 

.89 
1.02 

.94 

.03 
.03 
.40 
.03 

T 
T 

.05 

.04 

.04 
.03 
.10 

.06 

.06 
.07 

.11 
.05 
.01 
.07 

T 

T 

.02 

.70 

.08 
.-? 
.0! 
.08 

T     T 

T 

.60 
.30 
.35 

.57 

T 
T 

.03 

.10 
.01 

T 
T 
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TEXAS 
MARCH 

1970 

Station 

0 

Day  of  Month 

jj 

2 

3 

4   5 

6 

7  | 

8    9 

10   11 

12 

13  |  14  |  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22   23   24 

25  |  26   27 

28 

29  1  30 

31 

ROBV  1  ESE 

poscoe 

ROTAN 
SEYMOUR 

SHAMROCK 

2.36 
1.95 

2.24 
.94 

.37 
.55 

.20 

.95 

.30 

1.17 
.15 

.06 

.09 

T     .10 

.10 
T 

.17 
.10 

.02 

.10 
.33 

.09 

.02 

.16 

.10 

.05 
.15 

.60 

.62 

.10 

.30 

T 
.01 

.03 
.10 

.10 
.05 

.02   .15 

.05 
.08 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

STAMFORD  1 

TAMPICO 

TESCO 

1.20 
2.29 
2.3* 
1.96 
1.99 

.32 
.98 

.03 
.36 
.24 

.09 
.92 
1.04 
.30 
.64 

T 
.02 

T 
T 

T 

T 

.13 
T 
.17 

.09 

T 

.09 
.07 

.29 

.05 

.35 

.07 

.10 
.03 

.05 

,06 

.40 

.65 

.73 

.30 
.25 

.09 
.50 

.22 

T 

.02 

.06 
.05 

TRENT  2  ENE 
TRUBV  3  ESE 
TRUSCOTT 
TURKEY  2  WSW 

VERNON 

2.16 
1.87 
A. 38 
2.40 

5.04 

.62 
.03 

2.01 
.23 

1.81 

.33 

.95 
1.44 
.34 

1.18 

T 
.03 

.10 

.17 

T 

.10 

.06 
.16 
■  SO 
.98 

.06 
.22 
.33 

.04 
.03 

.26 

.10 

.83 

T 

.02 

.:. 
.BO 
.22 
.10 
.10 

T 
.30 

.77 
.49 

.03 
.05 

.03 

VOSS  1  WSW 
WELLINGTON  2  ENE 
WICHITA  FALLS  WB  AP       R 
WICHITA  VALLEY  FARM  29 
WINTERS  1  NNE 

2.79 

)  1.90 

2.95 

3.26 

t>  5.37 

T 

.09 
.56 

T 

.40 
.60 
1.70 
1.73 

.87 
.20 
.08 
.09 
1.41 

.08 

.17 

.11 

.03 
.14 
.40 

.26        .93 

.44 
.47 
.03 

.48 

.04 
.19 
.26 

.04 

3  .40 
.OB 
.12 

.25 

.08 

T 

.050 

.93 

.06 
.17 
.40 

.97   .12 

T 

.70 
.29 

.33 

.01 
T     .06 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ALEDO  4  SP 
ANOICE  1  WNW 
ANNA 
ANTELOPF 

1.68 
3.18 
3.34 
3.36 
2.33 

T 
T 
T 

.02 

.07 

.48 

.37 
.88 

T 

.03 

.70 
.90 
1.84 
.07 
.91 

.05 
.10 
.19 

.03 

.31 
.03 
.13 

.09 
.14 

T 

.24 

.27 

.01 

.04 
.22 
.42 

1.09 
.53 

T 

.04 
.11 
.11 

.12 

T 

.67 
.97 

.29 
.89 
.39 

.03 

.06 

T 

.04 
.07 

.05 

T 

T 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
ARTHUR  CITY 
AVALON 
BAIRD 

3.28 

4.30 
4.97 
5.92 
3.07 

.14 
.28 

.22 

T 

.02 

.52 

.40 

1.45 
'.  .30 
.41 

T 
.12 

1.50 
.46 

.05 
.46 

.72 

.40 

T 

.55   T 

.45 
T     .22 

.36 
.17 
1.07 

.27 

.18 

.31 
1.79 
1.34 
1.42 

.15 

.13 

.09 
.04 
.05 
.07 

.18 

.11 

.04 

.19 

1,00 

!93 
1.10 

.09 

.03 

.21 

.11   .02 

T 

BARDWELL  dam 
BELTON  UAH 
BENBROOK  DAM 
BONHAM 
BOWIE 

5.44 
3.76 
3.89 
3.92 

2.61 

T 

.25 
.03 
.01 

.15 

1.95 
.17 

.38 
1.03 
.02 

.05 
.05 

T 
.01 

.45 
1.76 
.77 

.66 

.47 
.27 
.10 
.02 

.43 
.11 
.50 
.15 

.02 
.03 
.12 

.17 

.35 

.01 

T 

1.09 
.90 
.99 

1.10 
.63 

T 

.02 
.02 

T 

.10 

.09 

.15 

.02 

T 

.01 

.72 
.26 

.98 

.70 
.20 

T 

.04 
.36 

.05 

.08 

.13 

.16 

.04   .01 

BOYD  3  S 
BRAZOS 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

BROUNWOOD 

3.77 
3.97 
2.49 
3.10 
4.63 

.05 

.02 

1.69 
.58 
.21 
.62 
.32 

T 

.50 

.53 

1.68 
.18 
.74 

1.35 

.01 
.03 

T 
.06   .21 

.20 

.35 

.02 

.34 
.14 

.01 

.42 

T 

.71 
.96 

.60 
.61 

T 

.05 

.02 

.09 

.10 
.17 
.03 

.01 

.77 
.02 
.78 

.70 
.80 
.07 
.61 

.90 

T 

BURLESON  2  SSW 
BURLINGTON  3  WS" 
CAMERON 
CARROLLTON 
CELINA 

3.57 
3.59 
4.99 
2.79 
2.99 

T 
■  61 

T 

T 
.22 

.04 

.38 
.08 
,16 
.47 
1.13 

.12 

.13 

.19 

.60 
1.53 

2.70 
.17 

.22 
.31   T 

.48 

T 

.17 

T 

.11 
.23 

T 

T 

.96 
.89 
.75 
.87 
.91 

.04 

.02 
.04 
.01 

T 
T 
.02 

T 

.90 
.33 

.44 

.e» 

.82 

T 

.07 
.07 

T 

T 

CENTER  CITY 
CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  10  F 
COMANCHE 

4.48 
3.92 
3.71 
2.60 
3.74 

.03 
.03 

T 

.01 
.01 
.08 

.32 
.50 
.71 
.54 
.50 

.16 

T 

■  11 
.07 

2.36 
.92 
.86 

1.13 

1.19 

.10 
.15   T 

.25 

.40 
.40 
.55 

.15 

.31 

.07 

.11 
.09 
.03 
.14 

T 

T 
.03 

.15 
T 

.37 
.72 
.39 
.04 
.46 

T 
.01 

T 

T 

.03 
.02 
.03 

.07 
.41 
.14 
.10 

.55 

.88 
.36 
.39 
.79 

.03   T 
T 

.15 

.04 

.01 

T 

T 

T 

COOPER 

COPPERAS  COVE 
CfRSICANA 
CRANDALL 
CRESSON 

4.22 
4.27 
3.75 
3.75 
3.96 

.25 

T 

.15 

.48 
.09 
.26 

.13 

1.12 
.58 

I.OO 

1.40 
.42 

.03 

.05 
.05 
T 

1.98 

.40 
.33 
.80 

.07 
.36 

.07 

.72 
.64 
.36 
.59 
.39 

.18 
.03 
.05 
.07 

.15 

.08 

T 

1.41 
.32 
.57 
.17 

1.12 

T 

.06 
.06 

.04 

T 

T 

.33 

.62 
.86 
.90 

.03 

.03 

.08 
.02 

T 
.03 

T 

CROSS  PLAINS 

OALLAS  WB  AIRPORT      //R 

DAVILLA 

DECATUR  2  SSW 

DENI50N  OAM 

3.35 
3.67 
2.77 
2.98 
2.54 

.02 

.02 
.02 

.52 

.73 

1.06 
.41 

1.30 
.13 

T 

.17 
.01 
1.00 
.49 
.06 

.80 

.13 

.07   .42 

T 

.03 

.15 
.06 

1.22 

T 
.06 

.26 
.10 
.97 
.59 

1.36 

.01 

.08 

.04 
.02 

.04 

.03 
.70 

.06 

.90 

.19 

.61 
.35 

.01 
.12 

DENTON  2  SE 
DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 
EAGLE  MTN  LAKE  DAM 
EASTLAND 

4.29 
3.91 
3.85 
3.13 
2.31 

.04 

1.75 
.48 
.07 

.58 

1.09 

.30 
1.05 
1.44 
.65 
.62 

.20 
.02 

.26 

.37 

.11 
.20 

.08 
.29 

.23 

T 

.72 
.79 
.62 
.72 
.22 

.11 
.05 
.12 

.09 

.25 
.04 

,48 
.79 

.25 
.80 
.64 

.01 

.04 
.16 

T 

.30 

ENNIS 

EVANT 

FARMERSYILLE 

FERRIS 

FLORENCE  3  SE 

5.78 
4.12 
5.40 
4.34 
3.34 

T 
.02 

.22 

.15 
.20 

1.65 

.55 

I. 40 

1.01 

•  10 
.03 

.52 

2.00 
.05 
.34 

1.80 

.56 
.15 
T 
.22 

.45   T 

.43 
.35 
.61 
.82 
.05 

.03 

.29 

.06 

T 

1.45 
.40 

1.89 
.82 
.67 

T 
T 

.02 

.05 
.03 

.10 

.35 

T 
T 

.06 

.45 

.60 

.90 
.81 
■  10 

.04 

T 

.03 

.07 

.07 

T 

.01 

FORESTBURG  *  S 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

FRISCO 

FROST 

GAINESVILLE 

2.21 

3.49 
2.53 

4.55 
4.11 

.01 

T 

.02 

.20 
.02 
1.05 
.20 

.07 

.53 

T 
1.70 
2.10 

.09 

.50 
.25 

.02 

.07 
.01 

.65 
.16 

.05   .33 

.06 
.30 

■  10 
.01 

.10 
.06 
.13 

.10 
1.12 

T 

T 

.50 
.15 
.77 
.98 
.89 

T 
.06 

.10 
.07 
.02 
.01 
.12 

.10 
.78 
T 
.05 

T 

.35 
.16 
.47 
.47 
.49 

.02 
.02 

T 

.12 

T 

.07 

.04 

T 

.04   .01 

T 

GATESVILLE 
GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 

GRAHAM 

4.85 
3.46 
4.37 
4.29 
2.25 

T 
T 

.03 
.06 
.07 

.60 

.04 

.45 
.53 

.05 

•  10 

1.13 

1.67 
1.78 
1.08 
1.09 
.66 

.80 
.37 
.14 

.02 

.68 
.03 
.59 
.28 

.03 
.14 
.24 

T 

.02 

.30 
.66 
.92 
.35 

.42 

T 

.10 

.11 

T 

.02 

.10 

.04 
.34 

.47 
.30 

.87 
.»5 
.69 

T 

.07 
.11 
.05 
.10 

.07 

T 

GRANBJRY 
GRANGER 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 

3.67 

2.66 
5.26 

5.17 

T 

.08 

.01 

.02 

■  02 

■  25 

■  9J 

.31 

.49 

.1- 
.70 

■  05 
.46 

.21 

.63 

.31 
.04 
.84 

T 

.01 

T 
.67 

.36 

.16 
.75 
.18 

.23 

.19 
.27 

.13 

T 

.05 

T 

.75 

.60 
1.82 
.59 

T 

.06 

.07 
.09 
.05 

.57 

.01 

.43 

.82 
.90 
.48 

T 

T 

.03 

.02 

.04 
.05 

.03 

T 
T 
.01   7 

GUNTER 

HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT  1  SE 
HICO 

3.55 

3.94 

)  3.87 

3.96 

3.40 

T 
T 
T 

.46 

1.20 
.23 
.80 

.26 
.44 

.09 

.48 

.13 
2.09 

.66 
1.30 
1.00 

.02 
T 

.55 
.07 

.02 
.28 

C 
.21 
T     .38 

.20 

T 

.30 
.05 
.09 

T 

.02 

T 

.01 

1.05 
.56 

1.03 
.74 
.65 

.02 

T 

.03 
.06 
.13 

.04 
.04 

.74 

.-9 
.32 

.33 
.67 

.06 
.07 
.03 

T 

.04 
.05 
.07 

T 
.07 

T     .06 
.02 

HILLSBORO 
HONEY  GROVE 
HUCKABAY 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  GAP 

3.69 
3.77 
4.10 
3.47 
3.79 

.01 

.03 

.73 

.55 
.35 
.5t 
.35 

•  05 
.09 

.81 

1.19 
1.50 
1.85 

.31 

.79 
.25 
.22 

.21 
.65 
.25 
.25 
.24 

.04 
.37 

...3 

T 

.70 
1.25 
.52 
.27 
.42 

.05 

.02 
.05 

T 

.75 
.90 

1.00 

.71 

.04 

T 
.02 

T     T 

T 

JACKSBQRO 
JARRELL 
KAUFMAN 

KENNEDALE  6  SSW 
KILLEEN 

2.90 
2.25 

5.45 

3.75 
3.30 

.10 
.02 

.27 
.02 
.38 

.42 

.15 
1.43 
.53 

.32 

.15 

T 
1.75 

1.12 
1.60 
.24 
.57 
.20 

.15 
.22 

.76 
.42 
.21 

.21 
.06 

T 

.53 

.40 
1.37 
1.01 

.31 

.01 

.09 
.10 
.03 
.05 

.09 

.01 

.54 

T 

.85 

.93 

.30 

T 

.02   .02 

T 

LAVON  OAM 

LEwISVULE  OAM 

LIPAN 

MARLIN 

MARYS  CREEK 

5.08 
2.76 
3.41 
4.29 
3.38 

.15 

T 
T 
.36 

.26 

.22 

.17 

T 

1.00 
.76 

.09 

.55 

T 
.01 

■  10 

.08 

.22 

1.07 

2.28 

.01 

T 

.31 

T 

.70 
.10 
.11 
.09 
1.10 

.16 
.19 

.05 
.06 
.19 

.01 

T 
T 

.07 
.03 

1.85 
.57 
.61 
.55 
.90 

T 
T 

.03 

T 

.04 
.07 
.06 
.02 
.05 

.05 
.20 

.80 
.85 
.93 
.31 
.58 

.02 

.03 

■  01 

T     .22 

.01 
T 

.05 
.09 

T 
T 

T 

MC  GREGnR 

MC  KINNEY 

MERIDIAN  STATE  PARK 

MExlA 

MINERAL  WELLS  FAA  »P 

4.44 
3.65 
3.33 

4.20 

3.47 

T 
.02 

.05 

.07 
T 
T 
1.03 
.28 

.64 
1.23 

.39 
.35 
.50 

.20 

1.07 

1.63 
.07 
1.43 

.67 
.16 

.38 
.23 

.39 
.29 

.59 
.03   .13 

.'.  7 

.17 

.15 
T 

.02 

.48 

.75 
1.00 
.59 
.33 

.01 

T 
T 

.05 
.02 
.05 
.05 
.05 

.02 
.61 

.38 

.81 
.47 
.55 
.09 

.02 

.03 

.04 

T 

.04 

.02 
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Continued 

TEXAS 
MARCH 

1970 

Station 

"ffl 
O 

Day  of  Month 

1    | 

2 

3 

*T    5 

I     6 

7    | 

8    |    9 

10     |     11     | 

12 

13   |    14    |    IS 

16 

17   | 

18 

19 

20 

21 

22      23      24 

25      26   |   27 

28  | 

29        30 

31 

MORGAN    1    HNH 

MORGAN  mil 

HUENSTER 

HULL!" 

NAVARRO    HILLS    DAN 

4.2* 
3.*1 
2.57 
3.7* 

5.65 

T 

.29 
.53 

.3, 

.04 

.55 

2.24 

.07 

.02 

1.22 
1.05 
.39 

1.60 
.77 

.45 

.26 

T 

.07 

.21 

.30 
.27 

.16 
.72 

.10 
.15 
.07 

.05 

T 

.65 
.39 
1.28 
.61 

.70 

.35 

.03 

.05 
.11 
.02 

.05 

T 
.05 

T 

.70 

.90 
.46 
.70 
.51 

T 
.01 

.07 
.01 

.04 

T 

NFWPORT 
OLNEy 

OLNEY    5    NNw 
PALO    PIITO 
PARIS 

2.45 

1     1.90 

4.78 
5.69 

.14 

.20 
.13 

L.ao 

1.91 

T 

.7* 

.06 
1.53 

T 

T       0 
.76 

,90 

.15 

.26 
.22 

.OB 

.80 
.08 

.36 
1.61 

.08 

.15 

.09 
.05 

.15 

.01 

.50 
.31 

.75 
.69 

T 
.05 

.10 
.06 

T 

.0*      T 

PILOT    POINT 
POSSUM    KINGDOM    DAB 
PROCTOR    RESERVOIR 
PUTNAM 
QU1NLAN 

3.34 
2.95 
4.21 
3.3* 
3.19 

.02 

.02 
.69 

.97 

.27 
.39 
.24 

T 
.66 

.38 
T 

.19 
.30 
1.43 
.63 
.13 

.17 

.01 
.19 
.35 

.24 
.83 

.30 
.23 
.09 

T 

.57 
.03 
.11 

T 

.98 

.96 

.10 
1.22 

.05 

T 

.09 
.11 
.05 
.05 

T 

T 

.63 

.07 

.46 

.39 

.73 
.11 
.91 
.44 
.53 

.02 
T 

.04 

T 
T 
T 

T 

T            .04 

T 

RAINBOW 
RANGER    1    W 
RED    DAK 
RICHARDSON 
RINGGOLD 

*.01 
2.99 
3.89 
4.  DO 
3.07 

.01 

T 

.20 

.49 

.53 
.39 
,TI 

1.20 

T 

.83 
.16 

.93 
.27 
.39 
.15 

.45 

.17 

T 

.25 

.49 

T            .17 

.45 

.38 

.13 

T 

.08 

.10 

.17 

.05 

.01 
.04 
T 
.18 

.78 
.31 

.83 
1.53 
1.36 

T 

.04 
.06 

T 

.11 

.04 
.86 
T 
.45 

.89 

.02 
.79 

.33 

.05 

.05 
.03 

T 

RtSING    STAR 
ROANQKE 
ROCKDALE 
ROCKMALL 
ROSEBUD    3    wSw 

3.99 

4.31 
6.07 
4.54 
3.96 

.01 
.24 

.58 
.10 
.04 

.90 

1.84 

.70 
,28 

.06 

.05 

.87 
.01 
.09 

.71 
.92 

2.37 
.16 
1.91 

.26 

.02 
.59 

T 
.15 

.05 
.79 
T 

.28 
.27 

.19 

T 

T 
T 

.60 
.61 
.9B 
1.33 

.91 

,06 
.03 

.09 
.09 

.01 
.02 

.13 

.04 
.06 

i.02 
.79 
.33 
.90 
.38 

T 
.03 

T 

.02 

.19 

.03 

.10 

T 

T 
T 

ROSS 

ROSSER    1    SE 

ROUND    ROCX    3    E 

SANGER 

SHERMAN    PUMP    STATION 

5.96 
5.61 

4.40 
3.20 
2.74 

.37 
.03 

T 

.85 
.04 

.55 
1.95 
.10 

.95 
.47 

■  02 

.02 
T 

2.00 
.40 

2.00 
.21 
.06 

.02 
.43 
.60 

.68 
.58 
.03 

.02 

.02 

.02 

.25 
.16 

T 

.88 
1.47 

.90 
1.00 
1.13 

.01 

.02 
•  11 

.03 

.10 
.11 
.04 

.10 

.01 
T 

.43 

.78 
.42 

.68 
.52 

.01 
.12 

.10 

.01 

.05       .05 

SLlDELL 

springtown 
stephenville  «  n 
stulhouse  hollOk  dam 

STRAwN    9    NNE 

2.27 

4.22 
3.76 
4.10 
3.74 

.02 
.02 

.10 

.59 

1.02 
.65 
.22 
.95 

.15 

.02 

.18 

.73 

1.04 

1.82 

1.26 

.09 
.25 

.05 

.32 

.10 

.19 

.32 

.05 

.20 

.39 
.75 
.91 
.92 
.35 

T 

.07 

.07 

T 

.12 

.08 

T 

T 

.57 

.73 
.60 
.29 

.79 

T 

T 

.07 

.18 
.12 

.07 

TAYLOR 
TEMPLE 
TERRELL 
THORNDALE 

THORNTON 

3.97 
4.49 
5.20 
2.96 
3.04 

.03 
.14 
T 

.06 
.15 
.28 
.09 
1.20 

.10 
.74 

I  .50 

.35 

.08 
.05 

.01      T 

T 

1.53 

1.43 
.15 
1.17 

.89 
.36 

.66 
.35 

.06 
.57 

T 

■  03 

.09 

T 

T 

.62 

1.16 
1.52 
.91 
.61 

.10 
.08 

T 
.04 

.02 
T 

.35 

.25 
.85 
.45 

.46 

.01 
.06 

.08 
.02 

.12 
.08 

.01 

THROCKMORTON 
THURBER    S    NE 
TRENTON 
TROV 
VALLEY    VIEW 

1.74 
6.71 
4.48 
3.92 
2.63 

T 
.18 

.26 

.19 
.27 

T 

.19 
2.22 
l.M 
.39 
.72 

.02 

T 
T 

.68 
1.40 

1.41 

.09 

T 
.32 

T 

.63 
.32 
.17 

.09 

.18 
.04 

.25 

T 

.03 

.12 
.72 
1.14 
.66 

.81 

T 
T 

.13 

.05 
.06 
.13 

T 
T 
T 

.45 

.92 

.80 
.34 
.47 

T           T 

.03 

.12 

.03 
.36 

T 

.06 

.04 

T 
T 

T 

MACO    0AM 

WACO    W8    AIRPORT                        R 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORD 

WHITNEY    DAM 

4.78 
4.33 
4.11 
3.21 
2.96 

.05 

.11 
.66 
•  22 

T 

1.13 
■  *9 

.86 
.72 
.54 

.08 

.07 

1.10 

1.20 
.37 
.56 
.85 
.95 

.43 

.30 
.02 
.04 

.61 

.17       .38 
.60 
.01 
.29 

.02 

T 

T 

.14 

.04 

.70 
.01 

.66 

.03 
.84 
.37 
.46 

T 
T 

.04 
.01 
.02 
.04 
.03 

T 

.26 

.02 

T 

.49 

.09 
.69 
.85 
.54 

T 

.03 
.02 

T 

WOLFE    CITY 

5.03 

.15 

1.11 

.60 

.52 

1.81 

T 

.84 

• 

EAST    TEXAS                        0» 

ALTO    5    SW 
ANDERSON 
ATHENS    3    5SE 
ATLANTA    *    >S> 
tEDIAS 

3.97 
3.46 
3.32 
4.39 
4.20 

T 

.49 
.32 

.12 

.49 

.22 
.65 
1.24 

.56 

1-20 

.51 
.90 

.35 
.75 
.31 

1.00 

.30 
.20 

.02       .32 
.25 

.10 
.22 
T 

T 
.11 

T 

1.20 
1.13 
.39 
1.14 
1.50 

T 
T 
.02 

.02 

.04 

.20 
.03 
T 

.33 

.20 
.55 

.92 

T 

.0* 
.30 

T 
.36 

.01 

.03 
.30 

T 

90N    MIER    2    E 

80xEL0E« 
RREMOND 
BRONSON 
BUFFALO 

3.07 
4.72 
4.78 

3. 92 

.13 
.07 

T 

.39 
1.46 

.33 

.09 
.47 
.17 
.04 
.85 

.35 

.31 

3.78 

T 

T 

.48 
1.39 

.71 

.03 
.57 

.06 

.25 

.61 
T           T 

.38 

T 
.19 

.16 
.07 
.27 

T 

.18 

1.01 
1.61 

.89 
1.31 

.64 

.06 

.05 
.03 

.02 

.64 

.77 

.45 

.09 

.20 

.07 
.09 

.03 

T 
T 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CLARkSVILLE    2    E 

4.46 
3.42 
4.12 
3.43 
4.75 

.10 

.03 
.21 

.39 
.07 

.34 
.30 

1.06 

i.03 
.09 
.08 
.68 

.16 

2.40 
.30 
.41 

T 

.21 

.14 
.20 
.97 

.11 

.15 
.08 

.83 

.10 

T 

.41 

.55 

.05 
.,2 

.17 
.15 
■  17 

.01 

.72 
1.26 
.94 
.69 
1.94 

.01 
.01 
.07 

.04 
.03 
.20 
.03 

.76 
T 
■  04 

.01 

.66 

.60 

.28 
.71 

.02 

.01 
■  01 
.01 
.10 

T 

T 
T 

T 

.13 

.14      T 
.01 

COLOSPRING    9    SSW 

COLLEGE    STATION    FAA    AP 

CCNROE 

CROCKETT 

DACUS 

4.56 
3.97 
5.35 

3.91 
4.42 

T 

.09 

T 

.12 
.15 

.10 

.16 

.04 

.08 
.21 

.03 

.03 
.75 
.08 

.84 

.88 
.44 
1.25 
.69 

1.33 

■  a* 

.78 
.18 
.86 

.27 
.*1 

,42 

.23 

.1* 

.11 

.48 

1.39 
.80 
1.90 
1.21 
1.30 

T 

.06 
.02 
.04 
.02 

T 

.12 
.06 
.08 

.71 
.35 

.60 
.37 
.30 

T 

.27 
.03 

.14 

T 
T 

.16 
.22 

T 
.0*    . 

DAINGERFIELD    9    S 
DEKALB    2    N 
OEwEYVILLE    3    S 
DIALVILLE    2    W 
EDO"    2    N. 

4.39 

4.13 
4.90 
4.03 

.04 

T 

.76 
.3* 

.67 

1.57 
.69 

T 

.37       .02 

.76                     T 

.03 

.50 
.75 

.01 
.02 

.81 

.86 

.10 
.42 

•  09 

.17 

.  10 

T 

1.04 

1.17 
1.35 
.42 

T 

.04 

.10 
.02 
.05 

.07 
.16 

T 

.87 

.37 
.55 

1.15 

.19 

T 

.01 

T 

.22      T 

.13    . 

EMORY 

EVADALE 

FAIRFIELD 

FRANKLIN 
GILMER    2    w 

4.99 
3.27 
3.42 
4.15 
3.94 

.09 

.38 
.64 
.19 

.44 

.22 

.09 
.46 

.75 

.0* 
.87 
.04 

.40 

■  11 
.62 

.31 

.06 

.15 

.75 
.57 
1.56 
.04 

.03 

.27 

T 

.84 

.01       ,28 

.29 

.73 

.12 
.10 
.13 

T 

.04 

1.49 
.95 
.45 
.90 
.65 

.02 
.04 

T 

.06 

.04 
.02 

.13 
.03 
.02 
.02 

.84 
.35 
.52 

.39 

.93 

.0* 
.04 

.06 

.19 

.06 

T           T 

.Di  ! 

.02    . 

T 

GLADEMATER 
GPAPELAND 
GROVETON    1    SE 
HAGANSPORT 

HARLETON 

3.90 
3. SB 
2.79 
4. SO 
3.99 

.05 
.03 

.11 
.24 

.05 
.69 

.30 
.07 

1.20 
.65 

.75 
.30 

T 

.46 
.29 
.51 

.10 

.96 

.46 

T 

.15 

.18 

.45 
.12 
.15 

.79 
.29 

.17 

.29 
.07 

.13 
.28 

.79 
1.29 
1.02 
1.59 

.99 

.04 

.05 
.07 

T 
.02 

T 
.02 

1.05 

.32 
.77 

1.09 

.05 
.05 

T 

.31 

HAWKINS    I    E 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENOERSON 

HORGER 

3.69 
5.53 

4.8* 
3.95 
3.96 

.26 

.99 

.07 
.13 

.05 

.07 

2.50 

1.10 
.61 

.36 
1.82 
.20 
.38 

.46 
.03 

.85 
.49 
T 

.10 
.02 

.22 

.46 
1.13 
1.13 
1.30 
1.33 

.06 
.03 

.08 

.17 

.13 

.10 

.14 

.98 
.96 
.40 
.90 
1.21 

■  03 
.02 

.32 
.28 

HUNTSVILLE 

JACKSON    HILL    GUARO    STA 
JACKSONVILLE 
JASPER   3   SW 
JEFFERSON 

*.27 
3.70 
3.89 
2.93 
3.98 

.02 
.15 

7 

.19 

.19 

.03 

.18 

.20 
.07 
.2* 

•  38 
1.34 
.74 
.29 
.49 

1.30 
.26 
.39 
.55 

.59 
.06 
.25 

T 

.19 

.13 
.04 
.35 

T 
.12 

.12 

.22 

1.19 
.96 
1.17 
1.22 
1.21 

T 

.05 
.07 

T 
.07 

.02 
.03 
.03 
.06 

.21 

.53 

.63 

.61 
1.10 

T 
T 
.03 

.33 

.23 

.01    '. 

JEWETT 

KARNACK 

KIRBYVILLE    FOR    SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON    ?    NNE 

3.35 

4.53 
4.06 
4.85 
3.38 

.23 
.09 
T 
.35 

.13 
.45 

.33 
.16 
.10 
.65 
.06 

.40 
.97 
.46 
.48 
■  22 

.90 
.03 
.87 

.62 

.06 

.40 
.03 
.19 

.28 
.11 
.30 
.47 
.07 

.23 

.19 

T 

.65 
1.63 
1.19 
1.09 
1.24 

.03 
.04 

.03 

.04 
.03 
.03 

T 

.14 
.03 
.10 

.40 
1.09 
.36 

.96 

.64 

T 
.07 

.09 

T 

.07 

T 
T 
.21 

T 

LONG    LAKE 
UMCVIEw 

LOvElAOY 

LUFk.IN   FAA    AIRPORT 

NAOISONVILLE 

4.22 

3.99 
3.87 
2.72 
5.60 

T 
T 

.29 

.04 

.04 

.32 

.45 

.25 
.90 

.10 

1.07 
1.02 
.80 

1.56 

.03 

.39 
.05 
.75 
.26 
1.30 

.08 
.02 

.05 

.27 

.38 

.10 

.04 

T            .07 

.22 
.26 

.04 

.31 

.11 

.69 

1.00 
1.35 
.79 
1.40 

.01 

T 

.03 
.13 

T 
.01 

.49 
1.00 
.37 
.24 
.49 

T 
.04 

.13 

.07 

T 

.14 

.22 

MAGNOLIA 

MARSHALL 

NAUO 

MINEOLA    7    SSW 

4.16 
3.71 
5.71 
3.52 

.0* 

.57 

T 

.15 
1.00 
.26 

T 

.23 
1.00 
.30 

.73 
.47 
.9* 

1.67 
.04 

.18 

.72 

T 
.25 

.37 

.16 
.20 
.10 

1.10 
1.24 
1.33 
.61 

.03 

T 

.60 

1.05 
.79 
.76 

.04 
.10 

T 

.07 

T 
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TEXAS 

Continued 

MARCH 

1970 

- 

Day  of  Month 

Station 

e- 

1   | 

2  | 

3 

4  | 

5  |  6 

7  | 

8   9 

10  |  11  | 

12 

13  |  14  |  15 

16   17   18 

19  | 

20 

21 

22  |  23  |  24 

25   26   27 

28  |  29   30 

31 

HINEOLA  8  ENE 

3.73 

.35 

.18 

l .  '■"< 

.03 

.10 

.57 

.0? 

.60   T 

.02 

.19 

.63 

T 

MONTGOMERY 

4.63 

.11 

.03 

1.23 

.76 

.16 

1.31   T 

.03 

.  14 

.49 

.10   .07 

MOUNT  PLEASANT 

5.56 

.12 

.58 

,90 

.31 

.02 

.58 

.14 

1.98   ,01 

.63 

.07 

.02 

MOUNT  VERNON 

4.37 

.05 

.29 

.-3 

■  33 

.01 

.01 

.01 

.71 

.09 

T 

1.52   ,03 

.02 

.10 

.75 

■  02 

NACOGDOCHES 

4.7* 

.10 

.40 

1.11 

.21 

.12 

.14 

1.27 

.16 

.51 

.72 

NAPLES  1  Sw 

5.2" 

.13 

.90 

.57 

.44 

.03 

.60 

.24 

1.50 

.80 

.07 

NEGLEY  4  SSW 

7.36 

1.64 

.14 

1.68 

.42 

.56 

.19 

1.62   ,12 

.09 

.84 

.08 

NEUVILLE 

4.6B 

.  IB 

2.30 

.22 

.13 

.86 

.17 

.04 

.42 

.01 

.33 

NEW  CANEY  4  NW 

5.02 

T 

T 

.03 

.07 

1.44 

.76 

.40 

1.56 

.07 

.12 

.57 

NEWTON 

3.14 

.02 

.32 

.67 

.08 

.17 

1.11 

.05 

.11 

.51 

.04 

.06 

OVERTON 

3.66 

.12 

.47 

.66 

.17 

.02 

.12 

.17 

1.00 

.03 

.89 

.01 

PALESTINE 

3.04 

T 

.18 

.41 

.28 

.49 

.08 

.39 

.13 

.55   T 

.04 

T 

.48 

r 

.01 

PITTSBURG  5  S 

5.25 

1.10 

1.16 

.79 

1.25 

.95 

POYNOR  1  NE 

2.»7 

.25 

.41 

.56 

.33 

.14 

.37   T 

.01 

.08 

.67 

T          .05 

PRICE  2  SW 

3.46 

T 

.23 

.51 

.20 

.05 

.11 

1.55 

.79 

QUITMAN  2  S 

4.31 

.03 

.29 

1.13 

.06 

.13 

.50 

.10 

.80   .05 

.20 

.95 

.05 

REKLAW  3  NNE 

4. OB 

.35 

1.45 

.56 

1.17 

.50 

.05 

RICHARDS 

5.97 

T 

.03 

.OS 

1.05 

1.40 

.60 

.25 

.03 

1.65 

.07 

.29 

.30 

ROCKLAND  I  WSW 

5. S3 

2.63 

.38 

.12 

.02 

T 

1.04 

.22 

.86 

.56 

RUS« 

3.92 

.10 

.05 

.83 

.50 

.44 

.10 

T     T 

.20 

1.20 

T 

.50 

SAM  RAY3URN  DAM 

5.37 

.06 

1.20 

.43 

.03 

1.34 

.04 

.16 

I  .  1 '. 

T 

.03 

SIMMS  2  NNW 

5.86 

.38 

.75 

.62 

.52 

.03 

.50 

.43 

1.70 

.45 

.38 

.10 

SULPHUR  SPRINGS 

4.47 

.27 

.30 

.65 

.20 

T 

.60 

T 

1.50 

T 

.67 

.06 

TEXARKANA 

5.B5 

1.00 

.97 

.60 

.71 

.17   .11 

T 

1.30 

.77 

.05 

.15   T 

.02 

TEXARKANA  DAM 

4.36 

.33 

.SO 

.43 

.39 

T     .13 

.09 

1.12   .04 

1 

.76 

.14 

.15   T 

T 

TOWN  BLUFF  DAM 

3.03 

.14 

.08 

.70 

.10 

.05 

.01 

1.07 

.12 

.07 

.60 

T 

.09 

trinioad  power  plant 

4.36 

.83 

.34 

.74 

.08 

.39 

.05 

.66 

.12 

.36 

.04 

.69 

.02 

T 

TYLER  5  NE 

3.40 

.18 

.05 

.64 

.06 

.22 

.07 

.66 

.16 

.44   T 

.02 

T 

.68 

.02 

T 

VALLEY  JUNCTION 

5.41 

1.39 

.07 

.06 

1.77 

.27 

.16 

.96 

.06 

.47 

T 

.16 

WALLER  3  SSW 

5.11 

.OS 

T 

.77 

1.46 

.84 

.37 

1.00 

.12 

.49 

T 

WARREN 

3.43 

.01 

.19 

.78 

.22 

.11 

1.13 

.23 

.60 

.16        T 

WILLS  POINT 

5.16 

.21 

.53 

,96 

.13 

T 

.21 

T     .55 

.07 

T 

1.59   ,02 

.03 

.05 

.85 

.05 

T     .01   T 

T 

WtNNSBORO  6  SW 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

1.35 

.08   .23 

.17 

.03 

.72 

.10 

BAKERSFIELD 

1.04 

.36 

.46 

BALMORHEA 

1.74 

.20 

.92 

.20 

.20 

.62 

BLOYS  CAMPGROUND 

2.22 

.06 

.13 

.10 

.21 

.40 

1.30 

60QUILLAS  RANGER  STA 

.61 

.11 

.22 

.28 

CANDELARIA 

.98 

.21 

.02 

.56 

.19 

CHISOS  BASIN 

1.11 

.28 

.01 

.32 

.50 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

.63 

.11 

.20 

.32 

CRANE 

1.36 

.01 

.23 

.33 

.09 

.06 

.20 

.44 

.02 

DRYDEN 

.S3 

.11 

.42 

.30 

el  Paso  wb  airport     r 

.47 

.04 

T 

T 

T     .17 

T 

.26 

FABENS 

.45 

.17 

.03 

.12 

.13 

T 

FORT  DAVIS 

1.97 

.07   .35 

.30 

.06 

1.19 

T 

FORT  HANCOCK 

- 

- 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

1.70 

.02 

1.00 

.02 

.03 

.03 

.13 

.47 

GIRVIN 

1.22 

.04 

.06 

.37 

T 

.02 

.63 

.10 

GRANQFALLS  3  5SE 

1.96 

.41 

1.04 

T 

.05 

T 

.12 

.34 

IMPERIAL 

1.46 

•     .73 

• 

.73 

KENT 

1.10 

.40 

T 

.70 

LA  TUNA  1  S 

.13 

T 

T 

T 

.13 

T 

MARATHON 

.66 

.11 

.13 

.42 

.20 

MARFA  NO  2 

1.30 

.33 

.02 

.01 

.07 

.60 

.27 

MENTONE  2  S 

1.78 

1.03 

.13 

.03 

.55 

.02 

MONAHANS 

MOUNT  LOCKE 

2. 08 

.20 

.39 

.30 

1.19 

ODESSA 

3.52 

.32 

1.97 

.31 

.06 

.11 

.03 

.62 

.06 

PANTHER  JUNCTION 

1.10 

.10 

.01 

.33 

.66 

PECOS 

1.70 

.55 

.38 

T 

.08 

T 

.15 

.54 

PENWELL  1  SSE 

2.46 

1.08 

1.10 

.22 

.06 

PLATA 

1.J3 

.38 

.05 

1.10 

PRESIDIO 

1.23 

.43 

.78 

REO  BLUFF  DAM 

1.5B 

.87 

.06 

T 

.63 

.02 

SALT  FLAT  10  ENE 

.45 

.10 

.10 

.10 

.05 

.05 

.05 

SANDERSON 

.98 

.04 

.06 

.49 

.37 

SHEFFIELD 

.28 

.10 

.09 

.09 

T     T 

SIERRA  BLANCA 

.67 

.12 

.07 

T 

.42 

.06 

TOY  AH 

1.40 

.63 

.12 

T 

.65 

VALENTINE  10  WSW 

.97 

* 

.24 

« 

.19 

• 

.54 

VAN  HORN 

.67 

.03 

.02 

.62 

WINK  FAA  AIRPORT 

2.14 

1.52 

.08 

.07 

.03 

.44 

T 

YSLETA 

.52 

.01 

.01 

.12 

.02 

.06 

.28 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AOAMSVILLE 

3.77 

T 

.35 

2.19 

.10 

.11 

.37   T 

.16 

.42 

.07 

AMISTAD  DAM 

.68 

T 

.02 

.05 

T 

T     .04 

.37   T 

.01 

.D3 

.16 

BERTRAM  3  ENE 

3.70 

T 

.35 

2.17 

.26 

T 

.57 

T 

.35 

T 

BIG  LAKE  NO  2 

2.01 

.20 

.50 

T 

.12 

.03 

T 

.55 

.40 

.21 

BLANCO 

2.76 

.41 

T 

1.42 

.04 

.06 

.37 

.07 

.27 

.12 

BLEWETT  5  NW 

.74 

T 

.22 

.12 

T 

T 

.40 

T 

BOERNE 

2.66 

.01 

.11 

.25 

.97 

.04 

T 

.78 

.08 

T 

.30 

.12 

BRACKETTVILLE 

1.00 

.40 

.60 

BRADY  2NNW 

2.48 

.43 

.84 

.07 

.08 

.10 

.01   .23 

.01 

.03 

.66 

T 

BURNET 

3.67 

.50 

1.05 

1.06 

.01 

.25 

.22   .23 

.01 

.08 

.19 

.08 

CAMP  WOOD 

.95 

.37 

.51 

.07 

CARTA  VALLEY 

.65 

.02 

.04 

.07 

.21 

.25 

.06 

CASE  RANCH  3  S 

3.46 

1.34 

1.07 

..05 

CASTELL 

2.67 

2.12 

.10 

.45 

COPE  RANCH 

1.92 

.06 

.71 

.02 

.09 

.43 

.61 

COTTONWOOD 

2.36 

1.46 

.45 

.45 

T 

CRIOER  RANCH 

1.45 

.49 

.56 

.40 

DEL  RIO  WB  AP 

.57 

T 

.07 

T 

T 

.02   T 

.31 

.01 

.14 

.02 

COOL  6  6  NNE 

2.24 

.05 

.99 

T 

T 

.16 

.22 

T 

.11 

,71 

T 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

.99 

.40 

.35 

.01 

.10 

.13 

EDEN  1 

2.89 

.26 

.58 

.80 

.03 

.17 

.'.1 

.25 

.57 

.22 

ELDORADO  11  NW 

2.16 

.OS 

.80 

.03 

.30 

T 

.30 

.65 

ELDORADO  19  SW 

1.57 

.43 

.24 

.20 

.68 

FIFE 

FREDERICKSBURG 

2.42 

.03 

1.35 

.13 

T     .14 

T 

T     .43   T 

.01 

.09 

.13 

.11 

FUNK  RANCH 

3.64 

2.05 

.26 

.06 

.50 

.75 

GOLD 

3.16 

1.22 

1.12 

.14 

.33 

.03 

.20 

.12 

HARPER 

3.35 

2.49 

.02 

.49 

.27 

.08 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNW 

.82 

.04 

.03 

.03 

.04 

.12 

.52 

.04 

HUNT 

2.19 

.70 

.23 

.10 

.83 

.03 

.30 

HYE 

2.68 

.43 

1.37 

.23 

.38 

.07 

JAMES  RIVER  RANCH 

3.26 

1.92 

.30 

.33 

.46 

.03 

DAILY  PRECIPITA  TION 
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TEXAS 
MARCH 

1970 

Station 

0 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4    |    5    |    6 

7    | 

8    |    9 

10 

11     | 

12 

13  \   14       15 

16 

17   1 

18 

19 

20 

21 

22   |  23      24 

25  |  26      27 

28      29      30 

31 

JOHNSON    CITY 

JUNCTION 

JUNO 

KEHPNEK 

KERRVILLE 

2.76 
2.37 
.86 
4.28 
2.45 

■  02 
.15 

.05 
1.06 

1.50 

1.92 
.11 

2.00 
1.62 

.03 
.08 

T 
T 

.07 
.02 

.76 

.02 

.07 
.02 

T 
.27 

.22 

.21 

.27 

.05 
.02 

.03 

.30 
.11 

.04 

.22 
.17 
.41 
.32 
.20 

.14 
.04 

.08 
.10 

LAMPASAS 
LANGTRY 
LEAKEY    NO    2 
LLANO 
LVNXHAVEN    RANCH 

6.23 
.62 

1.56 
3.84 
1.73 

T 
.40 

.04 

2.38 
.02 

.02 

.41 

2.61 
.01 
.05 

2.14 

.71 

.06 
.02 

T 
.04 

T 

.65 

.42 

.10 

.03 

T 

.05 

T 

.05 
.32 

.06 

.44 

.02 

T 

.03 

.06 
.47 

.03 

.30 
.19 

.13 

.32 
.30 

.13 

.05 
.03 
.07 

MARCO 

MASON 
MC    CAMEV 
MEDINA 
MENARO 

2.69 
3.28 
l.OB 
2.39 
2.21 

T 

.08 

.77 

T 

.01 

.43 

.24 

.61 

2.36 

.33 

1.38 
.37 

.06 
.05 

T 

.03 

.07 
T 

.13 
.06 

T 
.03 

T 

.30 

.12 

T 

.47 

.33 

.04 

.20 
.50 

.68 
.55 

.50 
.18 
.25 

.10                   T 

MERUON 
NELSON    RANCH 
NIX    STORE     1    H 
OAK    CREEK    LAKE 

Blum 

2.93 

3.20 
3.83 
2.63 
l.»7 

.09 

.02 

.38 
.54 
.50 

.24 
2.12 

.18 
.05 
2.30 
1.03 
.40 

T 

T 
•  02 

.21 

T 

.35 

T 
.12 

1.05 

.03 
.23 

T 

.03 

.05 
.48 
.16 
.09 

.02 

.03 
.02 

1.05 
.18 

.57 

.13 
.06 
.49 
.74 
.38 

T 

.10                   T 
.08 

T 

PAINT    ROCK 
PANDAIE 

PRAOE    RANCH 

RANKIN 

RED    8LUPF    CROSSING 

4.26 
.85 

1.25 

"..18 

T 

.05 
.30 

.05 
.39 

.58 

.10 

.10 

1.06 

T 

.30 
2.30 

.28 

T 
.03 

1.45 
.09 

.10 
T 

T 

.05 
.20 

.03 

.87 
.28 

.30 
T 

.25 

.32 

.47 

.54 

.05 

RICHLAND    SPRINGS 
RDSERT    LEE 
ROCKSPRINGS 
KOCKSPRINGS    21    Sw 
ROUNO    MOUNTAIN    *    WNW 

2.70 

3.49 

.11 

.73 

2.68 

.38 

T 

L.12 

.05 

.07 
1.20 

1.75 
.95 

.05 
.12 

.15 
.22 

.02 

.42 
.05 
.36 
.27 
.93 

.05 

.36 

1.15 

.29 

.37 

.06 

SA8INAL    1    HSH 

SAN    ANGELO    DAK 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT         R 

SAN    SABA 

SLOAN 

1.11 

2.71 
2.36 
4.74 
3.63 

T 

T 

.22 

.01 
.80 
.43 

.41 
1.56 

.51 
.88 
.36 
2.60 
.45 

.01 
.06 

T 

T 

■  40 
.08 
.22 

.32 

■  02 

.06 

T 

.22 

.07 

.35 

.24 

.01 
T 

.02 
.05 

.02 

.43 
1.06 
.03 
.22 

.33 
.78 
.02 

.57 
.40 

.04 
.07 

SONORA 

SPICEUOOD    1    S 
STERLING    CITY 
TAYLOR    RANCH 
TEAGUE    RANCH 

1.22 
2.J9 
1.99 
2.93 
2.70 

T 

.05 
.03 

.04 
.10 
• 
.15 

*         * 

.38 

T 

.30 

• 

.07 
1.35 

.35 
2.00 
1.33 

.11 

.07 

.06 
.05 
.09 
.04 
.31 

■  02 
.03 

T 

.09 
.32 
.08 
.16 
.23 

.05 
.01 

.31 
.02 

T 
.09 

.31 

.28 
.85 
.69 
.16 

.12 

.02 

.07 

T 

TELEGRAPH 

UVALDE 

WATER    VALLEY 

WATER    VALLEY    10    NNE 

WATSON 

1.45 
1.01 
2.  SB 
3.24 
3.44 

.03 

T 
.21 

i.*a 

.30 

T 

.71 
.50 
.80 
.86 
2.00 

.02 
.03 
.35 

T 
.30 

.30 
.22 

.21 

.09 
.09 

.19 

.01 

T 
T 
T 

T 
T 

.44 

.38 
1.15 
.70 
.30 

T 

.02 
.03 

SOUTH    CENTRAL                07 

ARANSAS    PASS    2 

AUSTIN    HB    AIRPORT                   R 

AUSTNELL   wl   refuge 
BEEVILLE    5    NE 
BLUE 

2.43 
2.47 
3.45 
2.30 
4.15 

T 
T 

.11 
T 

.07 
.52 

T 
.02 

1.22 

14 

.60 
.22 
.85 

.42 
1.60 

.65       T 

.13 
T 

1.10 

T 
1.49 
1.09 

.05 

.36 

T 

.30 
.03 
.84 
.44 
.82 

.06 
.10 

.04 
.04 

.09 

.06 

.31 

.10 

.26 

.03 

T 

.16 

.06                   T 

.25 

.15                   .04 

.10 

BRENHAM 
BULVERDE 
CALDWELL 
CANYQN    DAM 
CHAPMAN    RANCH 

4.84 
2.40 
3.69 
3.15 
2.13 

.41 

T 

.09 

.06 
.13 

.16 
.20 
.01 

.07 

T 

.03 

.20 

T 

1.21 
1.25 
1.22 
1.33 
1.15 

.63 

.35 

T 
T 

T 

.51 
.11 
.30 
.08 
.98 

.01 

T 

T 

1.44 
.36 
.48 
.54 

T 

.13 
.07 
.08 
.10 

.02 

T 

.01 

.16 

.39 
.36 
.34 
T 

T 

.14       .25       .02 

T 
.30       .11 
.16 
T 

.02 

T 
T 

CIBOlO    CREEK 

CLASSENS    RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS    CHRtSTI 

CORPUS    CHRISTI    WB    AP           R 

3.68 
3.24 
5.45 
1.70 
1.55 

T 
.03 

T 

.08 
.16 

.05 

.08 
T 

.10 

.12 

.57 
.90 

1.20 
1.78 
1.20 

.60 

•  01 

1.05 

.59 

1.65 
.28 

1.05 

T 

.08 

.83 
.50 
1.50 

.01 

T 

.11 
.15 

T 

.10 
T 

.20 
.25 

.01 

.06 

.12       .14 

.04                 T 

CUERO    3    E 

DIME    SOX 

DRYER    1    NW 

ELGIN 

FAIR    OAKS    RANCH 

.86 
3.94 
3.56 
3.99 
2.36 

.15 
T 

.37 
.06 
.21 

.01 

T 

.43 

T 

.01 

1.15 
1.36 
1.65 
.92 

.70 
.03 
.47 
.08 

T 

.25 

.76 

.66 

.01 

.74 
.62 

1.10 
.40 

T 

.11 

T 

.05 

T 

■  40 
.22 

.46 
.36 

T 

.22 

.33                   T 

.10 

.12 

T 

FALLS    CITY    »    WSW 
FEDOR 

FISCHERS    STORE 
FLATONIA    2    . 
FLORESVILLE 

3.09 

3.65 
3.30 
2.43 

T 

T 

.15 
.36 

.48 

!1 

.48 

1.10 
.75 
.31 

.31 

T 

1.62 

.10 
.72 
1.00 

.44 
1.17 

1.12 

.03 

T 
.60 

.05 

T 

.04 

.43 

.18 

T 

.22 

.20 

.36                   T 

BIDDINGS 

GOLIAD 
GOLIAD    1    SE 
G0N2ALES 
HALLETTSVILLE 

4.18 
3.50 
3.80 
3.71 
3.81 

.13 
.20 

.03 
.65 

.45 
.06 

.31 
.10 

.03 

T 

.18 
.25 

.09 

.06 

1.24 
.29 
.30 

1.29 

1.40 

.82 
.06 

.20 

T            .01 

.02 

.34 
1.75 
2.00 
.74 
.72 

T 

.01 

T 

.58 
.34 
.73 
.73 
.55 

.04 

T 

.08 
.06 

.02 
.08 

.03 

.15 
.06 

.39 

.05 

.13 

.21 

.23       .02 

.15                   .05 

.15 
.15 

T 

HONOO 

JEDOO    2    NNE 
KARNES    CITY 
KENEOY 
KlNGSVILLE 

1.J9 
3.64 
1.77 
2.78 
.85 

T 
.08 

.28 
.11 

.02 

T 

.03 

.03 

.12       . 
.04       . 

4 

13       .02 
.03 

.64 
1.08 

.46 
.63 

.17 

.33 

T 

.29 
.60 
.60 
1.07 
.19 

.01 

.08 
1.00 
.33 
.66 

.02 

.03 
.02 

.04 

T 

.04 

.29 
.22 
.2! 

.02 
T 

.04 

.17       .03 

■15                   .02 
T 

T 
T 

LA    GRANGE 
LEXINGTON 
LOCKHART    2    NX 
LULtNG 
NATHIS 

4.32 
4.52 
4.54 
2.48 
1.59 

T 

.35 

1.16 
.03 
.08 

.o; 
.08 
.04 
.03 

.03 

T 

1.09 
1.69 
1.58 
1.18 
.66 

.48 
.37 
.15 

.14 

.65 
.08 
.21 
.33 

.45 

.03 

.92 
.66 
2.06 
.30 
.10 

T 

.06 
.08 
.08 
.06 
.05 

.03 

T 

T 

.13 

.26 
.24 
.22 
.08 

.39 
.14 
.13 
.11 

.20 

T 
T 

NATALIA 

NEw  brajnfels 

NIxON 

POST    OAK    SCHOOL 

RED    ROCK 

2.42 
2.25 
1.88 
3.50 
3.60 

.01 

.05 

T 

.11 
.04 
.05 
.04 
.15 

.05 

.01 
.02 

.05 

T 

.11 

.20 
1.10 
.39 

.78 
1.10 

.60 
.30 

.15 

.43 
.14 
.30 

.25 

.08 

.40 
.56 
.3» 
.70 
1.00 

.02 

•  04 

.03 
.07 
.09 
.20 
.10 

T 
.33 

.16 
.16 
.14 

.50 

.12       .70 

.13 

.21 

.30 

.20 

T 

REFUGIO 
RtCAROO 
RtOMEDINA    2    N 
ROBSTOWN 

ROCKPORT 

2.81 

.00 

3.32 

2.09 

2.44 

.03 

T 

T 

.09 

T 
.04 

.05 
T           T 

T 

.75 

.82 
.69 
1.05 

.02 

.03 
.06 

1.16 

.52 

1.40 
.89 

T 
.01 

.37 
1.98 
.20 

T 

.02 

T 
T 

T 

.09 

.10 

.11                   .07 
.09                   T 

T 

RUNGE 

SAN    ANTONIO    MB    AIRPORT      R 

SAN    MARCOS 

SCHULENBURG 

SEALY 

3.60 
1.98 
2.33 
4.49 
4.59 

T 
T 
.06 

.05 
.02 

.52 
.12 

T 
.05 

.36 

.16 

.10 

T 
1.04 

.64 

T 
1.15 
1.26 
2.12 

.27 

.24 

1.61 

.16 
.96 

.60 

.08 
.39 

.72 
T 

.32 
.97 

.96 

.02 

.20 

T 

.03 
.19 
.09 

T 
T 

.14 
.24 

.19 

.29 

.20 

.10                   T 

.16 

.12                   .05 

.14 

T 

SE6U1N 

SINTON 
SMITHVULE 
SOMERVILLE    DAM 
SPEAKS 

2.13 

3.42 
4.65 
3.59 

.01 

.08 

.02 

.03 

.30 
.15 

.05 
T 

.06       . 

.02 
!5 

1.09 

1.09 
1.31 
1.01 

.68 
.11 

.08 

.35 

.22 

.86 

.01 

.43 

.50 
1.32 
.80 

.02 

.06 

.06 
.08 

.02 
.05 

.26 

.38 
.31 
.33 

T 

T 

.10 

.22 

.45       .04 

.12      T           T 

T 

SPRING    BRANCH 
WAELOER    7    SSw 
WASHINGTON    STATE    PARK 
WELDER    WILDLIFE    FNgTN 
YOAKUM 

1.93 
3.51 
4.62 

3.91 

.15 

T 
.13 

.19 

.13 

.10 

T 

T 

T 

.12 
.11       T 

T 

.60 
1.64 
1.28 

1.31 

.40 
.02      T 

T 

.12 

.70 

.70 

T 

.49 

.63 

2.00 

.73 

.05 
.04 

T 
.07 

.14 
T 

.50 
.19 
.24 

.12 
.22 

.44 

.19 

S*«  (•I*r«nce  nol«a  following  Stttion    1 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
1ARCH 

1970 

Station 

0 

Day  of  Month 

1   | 

2 

3 

4  | 

5 

6 

7  | 

8   9 

10  | 

11  1  12 

13  |  14  |  15 

16 

17 

18 

19  J 

20 

21 

22  |  23  |  24 

25   26   27 

28  | 

29 

30 

31 

YORKTOHN 

3.36 

.16 

.12 

.70 

.12 

.99 

1.03 

.04 

.29 

.01 

•    •    • 
UPPER  COAST         08 

ALV1N 

ANAHUAC  TBCO 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

6.45 
5.61 
7.52 
5.35 

.01 

.04 
.07 

1.05 

.87 
■  20 
1.11 

.05 

.05 

1.71 

2.24 

1.71 

.85 

.40 
.14 
.42 
.39 

1.46 
1.05 
1.90 
1.62 

1.25 

.09 
1.39 

1.64 

.06 
.05 

.06 
.31 
.03 
.09 

.30 

•  44 
.42 

.09 

.44 

.07 

.07 
.10 

.15 
.12 
.32 

.13 

.03 

.09 

.03 

.05 ; 

BEAUMONT  PRTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLUOINE 

ctpress  i  sw 

OANEVANG  2  SE 

4.04 
5.12 

4.41 
6.68 
4.46 

T 

T 

.01 

T 

T 

.01 

.06 

T 

.29 

T 
.01 

.05 

T 

T 

.90 
.18 
.32 

.02 

.01 
.04 

T 

.68 

1.14 
1.31 

1.39 

.08 
1.19 

.13 
1.40 

.02 

1.23 

.!♦ 

.27   .01 
.83   T 
.16   T 
1.20 

T 

.60 
.13 

.93 
1.S1 
.92 
.62 
1.05 

.01 

l.lo 
T 

.06 
.07 

.01 

T 

.09 

.13 
.20 
.22 

T 

.36 

•  ♦♦ 
.♦0 
1.20 
.13 

.15   T 

T 

.01 

T     T 

.02 
.05 
.17 
.16 

.14 
.12 
.09 

.01 
.01 

.03  . 
T 
.01  . 

EDNA  Hwv  99  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  Nw 

GALVESTON  WB  CITY        R 

HOUSTON  INCONT  AP 

♦  .IS 

♦  .87 
5.59 

6.40 
5. OB 

.03 
.20 

T 

.01 
.38 

T 
.01 

.OS 
.32 

.86 

.44 

.24 
.09 

T 

T 

.32 

.66 
1.00 

1.02 
1.60 
1.50 
1.83 
.91 

.10 
.06 
.34   T 

.01 

.19 
.21 

1.20 
1.02 
1.88 
1.07 
.39 

.01 
.36 

.73 
.9^ 
1.25 
.60 
.82 

T 
.01 

.01 
.15 
.02 
.04 
.20 

.07 

.10 
.09 
T 

.10 

.21 
.48 
.36 

.14        T 

.22 

.15 

T 

.11 

.13 

.12 

.01 

.02 
.04 
T 

.oi  ! 

.02  . 
.01  . 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

5.23 

4.62 
6.B2 
5.20 
♦  .74 

T 
.01 

T 

.12 

.01 

.74 

1.58 
.05 

.25 

.16 
.53 

.38 

.08 
.05 

.77 
.02 

.67 
.13 
1.62 
1.27 
1.42 

.46   T 

.20 

.39 

.36 

1.51 

.74 
.35   T 

1.29 
1.06 

1.10 

.10 
T 

1.14 
1.13 
1.28 
.92 
1.06 

.05 

T 

T 

.12 

.21 

.07 

.02 
.12 

.29 
.26 

.19 
.70 
.2! 

.37 

.50 

.10 

.08 

.08 
.08 
.02 

T 

T 
.10 

T 
.03  ! 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUHBLE 

5.29 

5.18 
6.00 
4.91 
5.18 

T 
.52 

T 

.02 

T 

.06 

T 

.03 

.43 
.30 
2.14 
1.40 
.47 

.23 

.04 

1.48 
.47 

1.00 
.72 

1.16 

.35 
1.53 
■  67 

.39 

.98 
.68 

.70   T 
.96 
.68 

1.10 
l.JS 

1.22 
.27 

1.02 

1.00 

.05 
.OS 

.10 

.32 

.10 
.08 
.92 

.30 

.?♦ 

.30 

T 

.06 
.06 
T 
.18 

.13 

T 

.08  . 
.10  . 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  4  Nw 

4. 68 
5.08 
5.57 
4.22 
♦  .65 

T 

.02 

T 
.03 

.03 

.03 

.01 

T 

.20 
.52 

.02 

.87 

.02 

.17 
.04 

1.12 
1.90 
1.96 
1.31 
.32 

.20   .02 

.38 

.07 

.55 

.89 

1.27 
.97 
.75   T 

T 

2.19 
.98 

2.12 
.97 

.80 

.OS 

.06 
T 

.06 

.07 

.04 
.54 

.34 
.39 
.35 
.19 
.36 

.25 

T 

.09 

.21 

.05 

T 

.10 
.07 

.06 
.23 

.06 

T 

T 

.01  . 

.11  . 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AJRPDRT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

6.85 
5.72 
5.17 

♦  .32 

♦  .13 

T 
.02 

.35 

.14 
.15 

T 
T 

.04 
.85 
.03 

T 
.49 

.02 
.01 

.30 

1.53 

.OS 

.85 
1.00 
1.96 

.75 
1.54 

.44   .01 

.01 

T 

.03 

2.05 

.10 
1.21 
1.39 

.68 
.94 

.31 

.10 
.04 
.12 

1.38 
1.08 
1.30 
.63 
.73 

T 

T 

.03 

T 

.09 
.38 

.14 

.07 
.IS 

T 
.02 

.24 

.!♦ 

.57 
.13 

.13 

.14 
.14 
.14 
.16 
.09 

.60 

.02 

.05 
.02 

T 
.05  . 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
TOMBALL 

♦  .!♦ 

♦  .♦0 

♦  .?♦ 

♦  .62 
2.39 

T 
T 

.10 
.02 
.01 

T 

.03 
.07 
.04 

.26 
•  IT 
.01 

.17 
.15 

.31 

T 

.95 
1.12 
1.35 
l«*0 

.70   .04 

.17 

.45 

.♦♦ 

.30 

1.49   T 
1.22   T 
1.06 
1.13 

.09 

1.2S 
.96 

.90 
1.04 
.33 

T 

.02 
.02 

.07 
.16 
.20 

•  20 
.27 

.33 
.18 

■  03 

.06   .21 

.10 

.05 
.02 

.16 
.04 
.16 

.07 

.08 

.03 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

WHARTDN 

♦  .♦♦ 
6.69 

.07 

T 
.26 

.23 

.07 

.26 

.15 

.93 

.26 

.40 
1.49 

T 
.53 

2.18 

1.25 

.02 

.68 
1.29 

T 
.03 

.07 

T 
.30 

.05 
.19 

.20 

.24 

.02 

T 

SOUTHERN            09 

ALICE 

ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIOES  7  S 
BIG  WELLS 

.99 
.61 
.35 
.67 
.63 

.01 
.02 

.79 
.96 
.18 
.67 
.35 

.17 
.02   T 

.17 

.17 

T 
.OS 

.03 

.02 

.04 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

.17 
.00 
1.32 
.11 
.13 

T 

.11 
T 

T 
T 

.02 

T 

.02 

.03 
.13 

.03 
.38 

.26 

T 

T 
.26 

.03 
.06 

T 

.01 
.04 

T 

.OS 

T 

T 

.03 

.16 
.11 

T 

T 

CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 

.!♦ 
1.31 
1.19 

.18 

•04 

.01 

.05 
.62 

T 

.02 

.16 
.04 

T 

.04 
.74 

.02 

T 
.36 

.10 

.01 
.01 
.01 

.02 

T 

.08 
.02 
.26 

.09 

FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

.69 

1.22 
1.4/S 

i.eo 

.01 

.02 

.50 
.37 
.85 

.92 

.03 

.08 
.45 
.63 

.72 

.♦0 

T 

.01 

.06 

.06 

.04 

HEBBRONVILLE 
JOURDANTON 
KAFF1E  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

1.01 
2.65 

.♦3 

.22 

.10 
.16 

.25 

1.01 
.30 

1.65 

.12 

.07 

T 

.06 

.13 
.02 

T 

OtLTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

1.17 
.93 

2.03 
.72 
.♦5 

.03 
.04 

.01 
.08 
.05 

T 

.19 

T 

1.13 
.33 

.74 
.72 
.45 

.08 

T 

.01 
.07 

.01 

.07 
1.00 

T 

T 

T 

.OS 

.06 

.07 
.11 

T 

THREE  RIVERS 
TILDEN 

WHITSETT  2  SW 
ZAPATA 

2.66 
1.411 
2.31 

.11 

T 

.11 

.20 
.11 

T 

.56 
.38 

.96 

1.30 
.07 
.92 

.70 
.S3 

.26 

.01 

T 

.10 
.11 
.17 

»    •    • 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 

ENGELMAN  GAROENS 

HARL1NGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

.34 

.72 
.08 
.14 

T 
T 

.01 

T 

T 
.01 

.10 
.02 

.28 

.04 

.05 

.20 
.01 

T 
T 

.35 

.01 
.05 

T 

T 
.09 

T 

.02 
.04 

T 

T 

HC  COOK 

MERCEDES  6  SSE 

MISSION 

PORT  MANSFIELD 

RAYMONDVILLE 

1.15 
.52 
.00 
.77 
.29 

T 
.02 

.02 

T 

T 

.01 

T 

.51 

.06 

.62 
.22 

.56 

.40 

.01 

T 

.06 
.03 

.15 

.06 

T 

SAN  BENITO 
WESLACO  2  E 

2.03 
.63 

.01 

.18 

.40 

1.83 
.15 

T 

.02 
.07 

So*  ra  fare  nee  note*  following  Suiio 
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DAILY  TEMPERATURES 


TFXAS 
MARCH 


Station 

Day 

of  Month 

• 
01 

1 

2 

3 

.4 

5! 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HIGH  PLAINS          01 

AMARILLP  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
39 

70 
51 

60 
44 

56 
35 

59 
34 

48 

35 

57 
31 

72 

34 

69 
30 

30 
25 

28 
25 

30 

20 

55 

22 

61 
2B 

63 
34 

40 
27 

61 
26 

54 
34 

40 
27 

35 

30 

52 
33 

54 
32 

73 
28 

79 
36 

5' 
29 

56 
25 

52 
20 

34 
20 

38 

25 

49 
33 

39 
32 

52.9 
30.5 

ANDREWS 

MAX 

MIN 

66 

49 

70 
52 

69 
45 

66 

37 

6'; 
43 

66 

42 

66 
39 

65 
41 

•.6 
36 

74 
32 

34 
2B 

41 
23 

60 
27 

71 

30 

73 
39 

72 
33 

71 
27 

72 
39 

73 
36 

45 
29 

58 

27 

61 
40 

70 
38 

78 
43 

77 
42 

57 
29 

69 
35 

63 
26 

67 
32 

71 
44 

eo 

46 

66.1 
36.4 

BIG  SPRING 

MAX 

min 

71 
54 

74 
58 

73 

49 

70 
41 

71 
41 

68 
47 

51 
42 

70 
36 

78 

47 

74 
32 

34 
29 

42 

27 

59 
27 

60 
32 

73 
39 

71 
36 

71 
29 

76 

50 

75 
36 

53 
32 

52 
29 

59 
39 

70 
38 

7=" 

45 

78 
40 

66 
32 

66 
37 

66 
29 

66 
32 

73 

41 

78 
46 

67.0 
3B.5 

BORGER  3  u 

MAX 

MIN 

77 
42 

72 
51 

65 
4? 

62 
32 

64 
35 

60 
38 

65 
30 

78 
35 

35 

35 

23 

28 
23 

31 
19 

50 
20 

67 
27 

66 

30 

59 

24 

61 
24 

53 
29 

47 
24 

42 
27 

58 
32 

63 
30 

73 
31 

81 

31 

73 
37 

56 
22 

54 
21 

39 
19 

38 
21 

47 
31 

38 
33 

57.2 
29.6 

BRAVO 

MAX 

MIN 

71 
30 

66 
38 

63 
31 

56 
25 

56 
21 

52 
26 

64 
24 

75 
29 

71 
25 

41 
25 

30 
20 

42 
19 

59 
19 

66 
21 

73 
31 

66 
22 

70 
21 

68 
27 

48 
22 

45 
22 

59 
26 

59 
30 

75 
26 

80 

26 

70 
28 

55 
23 

53 

16 

40 
17 

47 
18 

50 
31 

42 
31 

56.5 
24.8 

BROWNFIELD  NO  2 

MAX 

MIN 

74 
39 

69 
46 

72 
40 

68 
30 

67 
29 

68 
35 

45 

40 

55 
35 

74 
39 

76 
29 

33 
26 

33 
22 

36 
24 

62 
25 

67 
29 

73 
35 

38 
19 

69 

20 

72 
24 

46 
31 

35 

29 

56 
30 

60 
30 

73 

37 

79 

40 

55 
24 

56 

24 

66 
24 

53 
26 

62 
32 

70 
37 

60.1 
30.6 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

MTN 

76 
34 

74 
41 

62 
32 

66 
29 

60 
41 

67 
31 

69 
29 

78 
31 

78 
30 

35 
25 

32 
25 

33 

24 

53 
17 

63 

20 

60 
28 

50 
28 

51 
25 

45 
29 

46 
29 

47 
28 

60 
33 

59 

34 

74 
29 

79 
32 

77 
36 

59 
26 

55 

29 

36 

2  0 

36 
18 

40 
33 

39 
36 

56.7 
29.1 

CANYON 

MAX 

MIN 

74 

40 

73 
48 

68 
41 

60 
32 

61 

31 

60 
38 

59 
31 

75 

35 

74 
46 

57 
23 

28 
23 

33 
22 

59 

19 

62 

24 

68 
32 

68 
24 

64 
23 

62 
32 

54 
26 

40 
29 

54 
31 

55 
34 

73 
31 

78 
32 

78 
37 

55 
25 

57 
32 

53 

19 

43 
26 

57 
32 

53 

34 

59. B 
30.7 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

MIN 

69 
37 

74 
42 

68 
34 

62 
31 

55 
31 

60 
33 

52 
26 

64 
27 

'5 
36 

68 
24 

29 

21 

30 
21 

38 
19 

59 
21 

65 
34 

70 
23 

36 
22 

68 
22 

51 
24 

46 
24 

41 
27 

59 
31 

59 
30 

71 
26 

77 
36 

51 
23 

55 

27 

46 
19 

41 
22 

41 
31 

46 

31 

55.7 

27.6 

CLAUDE 

MAX 

MIN 

63 

74 

71 

65 

58 

58 

45 

60 

74 

72 

29 
23 

29 

19 

31 
19 

57 
19 

63 
24 

30 
23 

57 
23 

59 
27 

44 
27 

41 
28 

58 

31 

59 
32 

72 

30 

78 
26 

53 
20 

53 

17 

50 
17 

38 
21 

35 

29 

51 
32 

54.2 

CROSBYTCN 

MAX 

MIN 

75 
43 

73 
48 

72 
42 

70 
36 

63 
35 

68 
36 

46 
41 

54 

37 

67 
40 

73 
28 

30 
26 

31 
20 

35 
21 

58 
27 

61 
30 

71 
35 

35 

17 

60 

18 

62 
31 

45 
32 

34 
29 

53 
30 

60 
37 

72 

37 

80 

41 

53 
27 

51 
30 

61 

24 

44 
25 

42 
31 

68 
37 

57.0 
32.0 

DALHART  paa  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
33 

67 
41 

56 

34 

53 

30 

59 
30 

50 
31 

63 
23 

76 
26 

62 
29 

31 
25 

29 
21 

38 
15 

55 
14 

63 

24 

7  2 
29 

31 
24 

65 
24 

46 

30 

46 
22 

40 
20 

58 
25 

58 
26 

72 
22 

75 
29 

51 
27 

55 
20 

44 
19 

A3 
19 

45 
24 

45 
30 

33 

27 

53.4 
25.6 

OIHMITT 

MAX 

MIN 

71 
34 

74 
42 

70 
39 

64 
26 

60 
29 

60 
31 

40 
34 

60 
29 

76 
29 

75 
24 

27 
23 

29 

21 

33 

20 

60 
22 

66 
25 

72 
24 

33 

18 

67 
20 

64 
26 

42 
26 

34 

28 

58 
30 

61 
28 

74 
30 

60 

36 

51 
23 

54 
23 

52 
18 

41 

20 

50 
31 

64 

31 

56.6 

27.1 

DUMAS 

MAX 

MIN 

68 
30 

74 
41 

69 

36 

59 
30 

56 
30 

60 
36 

50 
25 

64 
26 

75 
35 

53 
23 

30 
22 

27 
20 

34 
19 

55 

20 

61 
26 

66 
24 

28 
23 

62 
23 

50 
25 

45 
24 

42 
25 

58 
30 

59 
26 

72 
26 

78 
27 

50 
19 

54 
20 

46 
18 

42 
22 

38 
29 

42 
31 

53.8 
26.2 

FLOYDADA 

MAX 

MIN 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

66 
33 

76 
34 

70 
38 

63 
2B 

62 
32 

59 
37 

49 
30 

64 
34 

67 

41 

53 
22 

33 
22 

28 
20 

33 
20 

51 
22 

63 
29 

50 
26 

29 
23 

31 
23 

43 
28 

45 
25 

48 
26 

56 
32 

60 
32 

74 
36 

75 
37 

52 
23 

56 
30 

49 
19 

41 
21 

34 
26 

36 
31 

52.1 
26.5 

FRIONA 

MAX 

Mm 

67 
38 

72 

45 

68 
39 

60 
26 

SB 
28 

60 
33 

41 
34 

60 
32 

76 
42 

70 
24 

28 
23 

29 

20 

35 
21 

57 
25 

65 
30 

72 
24 

33 

17 

67 
21 

60 
25 

40 
25 

35 
29 

55 
32 

58 
29 

72 

32 

78 
36 

49 
25 

54 
28 

56 
19 

40 
21 

54 
32 

63 
33 

55.9 

28.6 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

70 
34 

73 
40 

69 

36 

61 
25 

58 
27 

59 
2' 

41 
26 

62 
25 

76 
29 

71 
22 

27 
22 

28 
20 

36 

17 

57 
23 

03 
24 

74 
23 

32 
14 

69 
17 

58 
22 

38 
22 

35 
27 

54 
29 

58 
27 

72 

30 

79 
35 

53 

21 

55 

24 

50 
19 

36 

19 

50 
31 

62 
32 

55.7 
25.5 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

67 
45 

71 
56 

74 
44 

70 
3B 

67 
38 

71 
41 

51 

41 

50 
31 

66 
30 

7R 
33 

34 
29 

34 
25 

46 

20 

60 
19 

73 
31 

73 
41 

61 
24 

79 
24 

76 
36 

53 
32 

34 
26 

50 
28 

70 
35 

72 

26 

78 
27 

66 
28 

56 
26 

66 

29 

70 
26 

56 
28 

72 

30 

62.7 
31.9 

GRUVER 

MAX 

Mm 

77 
34 

72 
47 

62 

34 

65 

29 

66 

33 

59 
35 

69 
24 

79 
28 

72 
36 

37 
23 

33 

21 

32 

14 

51 
17 

63 
26 

63 
31 

52 
25 

60 
24 

52 
30 

46 
25 

50 

20 

60 
31 

67 
27 

74 
23 

84 
25 

6B 
35 

56 
18 

52 
22 

45 

19 

38 
20 

36 
31 

35 
32 

57.3 
27.1 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

70 
35 

75 
39 

70 
40 

61 
32 

57 
32 

58 
32 

41 
31 

61 
29 

76 
28 

72 
24 

28 
23 

28 
22 

27 
19 

56 
19 

63 
23 

73 
23 

32 
16 

69 
16 

60 
25 

40 
25 

35 

28 

54 
29 

54 
27 

73 
27 

78 
31 

49 
25 

54 
25 

54 
18 

39 
20 

48 
28 

62 
32 

55.4 
26.5 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

73 

46 

71 
50 

73 
41 

70 
36 

70 
35 

70 

«3 

45 

40 

53 
35 

73 
35 

77 
32 

33 
29 

32 
25 

36 

24 

60 
24 

68 

32 

75 
36 

45 
26 

75 
26 

75 
35 

49 
32 

36 
26 

56 
26 

59 
33 

73 

36 

80 
40 

56 
29 

58 
29 

6B 
27 

52 
27 

66 
30 

75 
34 

61.4 
32.8 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

75 
36 

70 
47 

74 
39 

67 
30 

67 
27 

66 
31 

45 
39 

55 
32 

75 
37 

73 
2« 

30 
26 

33 
20 

35 
23 

59 
23 

66 
29 

73 
34 

36 
16 

70 
19 

69 
31 

43 

30 

35 
28 

55 

31 

59 
30 

74 

30 

79 
39 

53 
27 

55 

27 

65 
23 

45 
25 

60 
34 

69 
36 

59.0 
29.9 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

68 
26 

78 
45 

73 
35 

63 
22 

60 
23 

65 
25 

49 
23 

64 
28 

78 
37 

56 
23 

32 
23 

29 
23 

31 
13 

51 

16 

62 
19 

52 
27 

30 
24 

34 
24 

28 

45 
24 

47 
25 

55 

32 

59 
23 

72 

26 

77 
32 

54 
19 

57 
27 

52 

20 

4C 
11 

34 
31 

38 
32 

53.2 
25.4 

LITTLEFIELD  Nu.  2 

MAX 

Mm 

71 
42 

73 
46 

71 
37 

66 
32 

64 
29 

66 

31 

45 
39 

57 
33 

75 

43 

74 
26 

30 
24 

32 

21 

34 
23 

57 
25 

67 
32 

72 
27 

34 
21 

67 
22 

66 
29 

44 
29 

33 
30 

55 
32 

60 
33 

71 
36 

79 
38 

52 
28 

55 
32 

64 
22 

44 
26 

60 
35 

67 
37 

58.2 
31.0 

LUBBOCK  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

72 

48 

73 
45 

69 
39 

65 
29 

68 
33 

48 
42 

57 
42 

71 
36 

75 
37 

38 
28 

33 
27 

35 
21 

60 
22 

69 
29 

72 
34 

51 
29 

68 

18 

69 
36 

45 
33 

37 
30 

56 
30 

61 
35 

74 

34 

80 
40 

56 
33 

56 
27 

64 
27 

47 
24 

59 
32 

69 
37 

50 
41 

59.6 
32.6 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

72 
43 

75 
50 

72 
43 

65 

31 

61 
35 

59 
39 

46 

35 

60 
35 

72 
45 

6B 
23 

29 
23 

30 
22 

31 
20 

56 

27 

64 
26 

58 
27 

31 
24 

47 
25 

40 
29 

45 
26 

43 
31 

51 
32 

60 
34 

73 
34 

78 

40 

52 
24 

55 
35 

57 
21 

37 
25 

36 
31 

47 
35 

53.9 
31.4 

MIAMI 

MAX 

Mm 

71 
38 

77 

44 

71 
43 

64 
30 

61 
29 

62 
35 

46 
28 

63 
32 

75 
36 

63 

24 

30 
23 

29 
22 

30 
14 

54 
15 

64 
30 

58 
27 

31 
19 

47 
24 

44 
30 

46 
28 

44 
2B 

55 
33 

60 
25 

72 
25 

80 
32 

51 
22 

55 
22 

56 
20 

39 

17 

35 
29 

41 
33 

54.0 
27.6 

MIDLAND  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 

45 

71 

54 

71 
47 

68 
41 

7  1 
42 

55 

41 

53 
36 

69 

31 

78 
42 

52 
33 

34 
28 

43 
24 

60 
24 

72 
32 

74 
37 

54 
34 

71 
26 

74 

43 

54 
36 

43 
30 

57 
29 

60 
37 

70 
35 

78 
42 

60 

37 

58 
31 

67 
36 

59 
29 

67 
32 

72 
44 

79 
46 

63.3 
36.3 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

Mm 

67 
51 

71 

54 

70 
49 

68 
39 

71 
41 

65 
40 

55 

34 

70 
34 

77 
44 

68 
32 

34 
29 

42 
25 

47 
25 

71 
32 

75 
39 

67 
39 

72 
29 

77 
46 

74 
35 

51 
30 

58 
28 

60 
37 

70 
38 

79 

<4 

76 
44 

60 
31 

68 
39 

5« 
28 

67 
32 

73 
45 

81 
47 

65.9 
37.5 

MORTON 

MAX 

Mm 

71 
37 

72 
43 

70 
38 

65 
30 

63 
28 

65 
28 

45 
38 

74 
42 

73 
29 

33 
25 

32 
20 

35 
20 

58 
22 

67 
27 

72 
32 

36 
20 

69 
21 

05 
2B 

44 
28 

33 
28 

53 
31 

59 
30 

72 
32 

77 
37 

53 
26 

56 
26 

65 
22 

51 
25 

63 
30 

67 
26 

58.6 
29.0 

MUlESHOE  1 

MAX 

Mm 

69 
35 

73 
37 

69 

37 

64 
28 

61 

24 

63 
25 

41 
35 

59 

30 

76 
32 

72 
25 

30 
24 

31 
19 

34 
20 

57 
21 

65 
24 

72 
25 

37 
18 

69 
20 

61 
27 

44 
27 

33 
28 

56 
31 

59 

26 

73 
30 

78 
34 

51 
26 

54 
27 

60 

20 

44 
22 

60 
32 

65 
36 

57.4 
27.3 

OLTON 

MAX 

Mm 

75 
36 

70 
37 

72 
37 

66 
30 

65 
29 

65 
40 

58 
3B 

55 
34 

72 
39 

75 
25 

30 
24 

32 

20 

35 
21 

65 
2* 

65 
28 

70 
25 

50 
19 

68 
32 

63 
28 

43 
30 

34 
29 

75 
30 

55 
25 

55 

30 

60 
20 

45 
27 

55 

34 

66 
36 

58.  5 
29.5 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

69 
38 

77 
42 

72 
43 

62 

30 

62 
29 

61 
36 

45 
29 

61 
31 

77 
35 

65 
22 

31 
22 

27 
19 

28 

19 

52 
19 

61 

27 

5B 

25 

30 
23 

55 
23 

45 
28 

44 
27 

44 
27 

56 
31 

57 
30 

70 
32 

79 
32 

49 
23 

5B 
24 

55 

19 

35 
19 

35 
21 

44 
31 

53.7 
27.6 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

74 
39 

71 
49 

66 
39 

59 
30 

60 
32 

56 
38 

61 
28 

74 
32 

69 
39 

39 
22 

27 
23 

30 
19 

56 

17 

63 
24 

61 
34 

54 
24 

56 
23 

55 
29 

43 
26 

41 
26 

56 
31 

59 

31 

72 
29 

78 
30 

68 
36 

55 
20 

52 
29 

37 
1» 

36 
24 

50 
31 

45 
33 

55.6 
29.2 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

67 
34 

77 
31 

71 
35 

73 
32 

66 
24 

63 

25 

53 
19 

63 
20 

64 
26 

50 
22 

32 

21 

29 

15 

35 

12 

4B 

14 

65 
26 

52 

21 

27 
22 

38 
22 

46 
23 

47 
19 

48 
22 

57 
26 

59 

21 

73 
24 

79 
30 

51 
15 

56 
17 

48 
19 

40 

15 

36 
25 

35 
27 

53.2 
22.7 

PLAINS 

MAX 

Mm 

71 
35 

70 
40 

70 
36 

67 
33 

65 
32 

67 
35 

54 
39 

58 
34 

72 
38 

71 
30 

35 
26 

33 

20 

40 
22 

5<< 
27 

68 
32 

74 
36 

38 
22 

68 
28 

68 
28 

46 
31 

36 
29 

58 
30 

59 
31 

71 
33 

77 
35 

52 
27 

57 
29 

68 
23 

55 
28 

66 
34 

66 
39 

60.2 

31.0 

S*»  R«(»r»nc*  Nolei  Following  Station  Lndsx 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH 


Day  oi  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   3D   31 


PL4INVIEH 

SEMINOLE 

SIlVERTON 

iPEARMAN 

STRATFORD 

SUNRAY  4  SW 

TAHOKA 

TULIA 

VEGA 

*     *     * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 
ABILENE  WB  AIRPORT 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 
CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 
GAIL 
GUTHRIE 
HASKELL 

HORDS  CREEK  DA" 
JAVTON 
MATADOR 
MEMPHIS 
MUNDAY 
PADUCAH 
POST 

QUANAH  5  SE 
kOSCUE 
RUTAN 
SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 
SNYOER 
TRUSCOTT 
TURKEY  2  wSri 


MAX 
MIN 


MAI 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

NUN 


MAX 

MIN 


71   69   71 


73   72   71 


67   75   67 

33   47   35 


65   73 
29   3S 


74   72   73 


35   40   42 


74   77 
55   57 


76   77 
5".   59 


70   75 
48   56 


74   77 
50   56 


76   77 
47   53 


76   76 
37   46 


75   78 
54   59 


75   77 
47   55 


75 

50 


73   76 
52   56 


73   75 

53   57 


77   78 
48   53 


74   77 
52   54 


71   73 
53   57 


72   75 
50   54 


78   74 
43   54 


78   76 
37   45 


76   78 
50   55 


72   76 
48   53 


74   70 
48   57 


76   78 
52   55 


74   75 
48   57 


72   76   77 
52   52   53 


49   55   46 


76   76   75 


36   37   38 


59   59   62 
23   24   26 


71   56 
41   47 

73   69 


63   72 
34   35 


73   6 
34   48 


67   51 

36   45 


62   61 
28   29 


73   69 

36   46 


60   60 
38   40 


69   56 
37   43 


66  n 
30   36 


63   75 
39 


60   71 
40   45 


63   70 
36   35 


64   66 
29   34 


63   60 
35   35 


73   69 

39   45 


65   70 
37   38 


62   68 
31   39 


62   71   74 


64   74   74 


44   58   75 
30   34   33 


42   60   74 


52   69 

45   37 


50   52 
41   34 


57   71 
41   36 


46   61 
33   34 


52   68 
44   40 


51   72 
43   31 


42 

52   54 


56   69 
41   30 


50   72 
44   35 


52   50 
43   36 


49   52 
43   35 


46   58 
42   43 


52   60 
39   35 


53   68 
45   38 


51   55 

44   40 


43   44   33 


50   57 
43   36 


47   67 
40   32 


77 
38 

63 
39 

73 

41 

51 
45 

54 

37 

68 

37 

63 
32 

61 
30 

60 

44 

62 
33 

73 
33 

71 
32 

74 
39 

62 
36 

69 
37 

52 
42 

51 
31 

09 
31 

76 
38 

63 
35 

62 

36 

52 

45 

53 
37 

67 
39 

74   35   34 
31   26   21 


50   31 
25   21 


37   36 
30   25 


37   36 
31   28 


33   33 
30   27 


35   36 
32   27 


32   36 
27   26 


30   29 
25   22 


39   35 
32   28 


35   42 
30   25 


32   38 
28   24 


37   35 
33   29 


33   43 
28   23 


34   35 
31   28 


34   37 
31   28 


36   37 
31   27 


33   33 
30   26 


33   30 
28   23 


46   31 
28   25 


36   38 
30   28 


33   36 
29   26 


42 

29   24 


34   35 
29   28 


34   36 
28   24 


39   62   (1 
24   26   32 


33   56 
19   21 


50   63 
14   25 


53   60 
18 


48   60 

18   27   32 


35   62 

22   28 


33   58   64 
19   23 


34   55 
18   23 


57   67 
27   30 


60   68 
27   30 


37   59 
24   26 


56   71 
25   30 


57   67 
23   25 


40   55 
29   29 


38   60 
25   25 


59   63 
27   28 


36   55 
24   25 


42   60   67 


38   55 
23   25 


58   69 
22   28 


41   56   46 


32   53 
23   23 


40   66 
20   22 


33   64 
24   24 


61   62   75 


60   77 
34   42 


62   75 
33   41 


33   54 
27   26 


58  58 

25  33 

50  40 
31  31 

70  74 
25 

56  56 

30  31 

53  55 

31  33 

67  60 

32  33 

51  62 

26  25 

40  56 

29  31 

36  48 

29  29 

50  59 

31  35 

36  54 

29  31 

47  66 

25  27 

35  42 

30  30 


66   64   75 
33   26   44 


35 
34 

47 
29 

39 
26 

55 

28 

61 
29 

71 
39 

54 
30 

31 
28 

33 

24 

58 

17 

62 
26 

60 

31 

57 
30 

54 
25 

30 
Z9 

32 
25 

40 
24 

60 
24 

(2 

34 

73 
26 

64 
26 

34 

30 

35 

28 

38 
27 

56 
28 

61 
29 

70 
36 

52 
30 

45 
26 


64   43   37 
26   29   30 


39   33   33 


63   53   36 
34   36   30 


60   48   50 


54   47 
33   34 


52   47 
35   32 


49   49 
35   35 


65   50 
35   31 


45   49 
35   34 


70   48 
33   29 


59   59   72 
30   35   37 


55   57   73 
30   30   31 


72 
40 


30  33 

62  75 

35  35 

57  60   75 

32  26   27 

65  74 

33  41 


60   72   80 
32   40   45 


55   60   72 
30   37   37 

58   62   73 


58   63   77 


55   63   75 


51  62   73 

31  32 

57  71 

34  34 


70   68   61 

34   33   44 


38   40   49 


61   31   36   59   68 

27   28   21   24   28   34 

S««  Rofozanc*  Nolo!  Following  Station  Index 


66 
36 

52 

38 

40 

33 

49 
35 

62 
35 

73 
34 

47 
31 

44 
30 

52 
32 

62 
32 

75 
28 

"8 
33 

75 
35 

54 
32 

40 

30 

52 
30 

59 
35 

10 
38 

53 

36 

51 
36 

39 
33 

50 
33 

60 
35 

73 
37 

45 
32 

47 
33 

55 
32 

63 
35 

77 
37 

35 
41 

76 
41 

56 
27 

57 
31 

70 
24 

57 
26 

67 
32 

70 

40 

77 
35 

51 
21 

53 
22 

»8 
20 

38 
23 

40 
30 

58 
32 

75 
35 

57 
27 

52 
23 

39 

18 

36 

18 

38 
31 

3  6 
31 

76 
25 

48 

17 

54 
17 

43 
20 

41 
20 

40 
31 

36 

30 

67 

,:3 

55 
25 

40 
19 

40 
19 

38 
19 

55 
31 

38 
32 

80 
42 

55 
25 

56 
29 

61 
25 

51 

27 

61 
32 

71 

38 

74 
34 

51 
22 

55 

24 

60 

20 

40 
21 

46 
30 

63 

33 

76 
35 

48 
22 

53 
25 

46 
18 

34 
20 

43 
30 

47 
31 

62   60   67 
»2       34   41 


80   59   65 
50   33   40 


61   59   57 
45   29   30 


78   57   67 
49   30   37 


56   59   63 
40   28   33 


79   55   56 
35   23   25 


61   68 
34   37 


81   59   78 
47   30   39 


58   54 
31   32 


83   56   60 
47   33   34 


70   58   67 
44   30   37 


84   59   58 
47   30   35 


83   60   60 
48   32   36 


80   61   57 
50   34   36 


82   58   57 
45   30   30 


84   56   55 
45   29   33 


82   57   66 
47   33   37 


84   54   54 
47   31   32 


82   52   57 
43   31   33 


83   56   57 
46   26   35 


75   62   80 
43   34   35 


58   59 
37   33 


64   58 
37   32 


65   43 
29   30 


63   61 
36   29 


42   40 
27   30 


60   42 
22   23 


62   62 

38   32 


67   69 
27   28 


65   46 
40   31 


61   65 
28   27 


67   44 
30   30 


67   41 
33   31 


66   50 
36   30 


65   46 
30   28 


62   45 
26   28 


60   42 
26   26 


65   47 
32   31 


65   44 
26   29 


66   49 
28   26 


63   40 
31   25 


65   61 
29   25 


72 

46   54 


67   75 
36   45 


76   79 
41   51 


55   44 

36   40 


36   52 
31   36 


76   77 
37   43 


43   64 
34   43 


73   68 
33   41 


45   63 
32 


52   62 
32   39 


48   63 
32   38 


40   60 
35   37 


39   53 
31   38 


60   72 
36   47 


59   72 
30   36 


43   58 
33   42 


73   75 
39   48 


59 
33 

53 
34 

67 
38 

39 
29 

44 

31 

63 
43 

56 
23 

61 

3? 

55 

22 

40 
22 

50 
34 

58 

38 

59 
29 

57 
29 

65 
30 

50 
30 

62 
32 

67 

30 

58 
31 

5  6 
34 

64 
33 

40 
29 

43 
33 

58 
41 

58 

28 

63 

31 

59 
23 

45 
31 

55 

35 

V 

40 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


VERNON 

WELLINGTON  t    ENE 
WICHITA  FALLS  WB  \" 
WINTERS  1  NNE 

•     *      * 
NORTH  CENTRAL       0 
ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDwELL  DAM 
BELTON  0AM 
BENBROOK  DAM 
BONHAM 
BOWIE 
BOYD  3  S 
BRECKENRIDGE 
BRIDGEPORT 
BROWNW00D 
CAMERON 
CLE8URNE 
CQRSICANA 
DALLAS  WB  AIRPORT 
DENISON  DAM 
DENTON  2  5E 
DUBLIN 
EASTLAND 
bVANT 
FERRIS 

fort  worth  wb  airport 

gainesville 

gatesville 

georgetown 

Glen  rose 

goldthwaite 

GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  NW 
GROESBEC" 
HAMILTON  2SSE 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
ION 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


77   76   77 


51   59   50 


74   78 
45   57 


77   71 
54   59 


69   67 
56   58 


72   70 
59   61 


71   71 
53   52 


70   65 
58   60 


76   78 
55   60 


73   72 
54   61 


75   76 
56   61 


74   76 
52   60 


60   75 
55   60 


74   72 
61   62 


65   69 
58   61 


70   71 
56   59 


70   71 
62   62 


71   69 
59   60 


72   72 
59   47 


70   71 
50   59 


70   74 
47   54 


71   73 
59   58 


69   67 
59   60 


69   75 
60   62 


72   71 
54   59 


72   70 
57   60 


74   73 
60   62 


73   80 
54   62 


72   76 
58   58 


75   77 
48   58 


73   78 
56   61 


74   70 
56   60 


68   69 

55   59 


72   66 
57   59 


71   71 

56   60 


75   68   67 
39   34 

70   64 


70   58   71 


71  68 

35 

60  68 

42  44 

67  70 

44  45 

62  68 


68   60 
40   44 


63   63 
40   39 


73   58 
38   47 


62   09 
37 


64   73 
40   42 


75   68 
44   52 


70   63 
41   49 


68   59 
42   50 


65   64 
41   48 


67   66 
42   40 


70 

35   37 


70   60 
46   43 


70   68 
41   53 


68   59 
40   49 


58   66 
37   43 


67   69 
41   41 


73 

43   48 


70   69 
38   50 


62   73 
36   38 


77   69  bl 


61   68 
40   44 


56   66 
38   46 


64   68 
39   39 


56   68   61 


56   49   67 


55  68 

45  46 

59  55   66 

48  41 

62  50 

49  44 

56  59 

46  42 


55   59 
47   36 


55  69   8  1 
44  36   30 

54  59   70 

46  36   39 

54  51 

47  38 

59  69   75 

46  47   46 

56  70 
46  38 


60   52 
50   43 


59   68 
50   43 


57   67 
48   35 


56  51 

40  42 

54  65 

45  40 

58  67 
49  40   46 

59  68  U 


56   57 
47   36 


58   64   73 


56   56 
45   36 


56  68 

47  38 

61  58 

47  41 

59  59 

49  35 

64  53 

47  43 

57  51 
44  40 


73   37 
35   34 


66   47 

41 

73 


54   43 
39   33 


51 

37   34 


36   31 
39 


36 


39   41 
34   31 


79   45 
38   32 


34   31   29 


81   43   39 
37   36   30 


82   42 
41   35 


49   40   35 


66   45 
39   38 


55   42 

39   34 


62   43   43 
42   33   33 


46   46 
35   33 


73   46   42 


42   42 
33   29 


46   37 
32   34 


71   44 
40   35 


51   42 

40   34 


42   43 
34   33 


75   51 
43   36 


77   47 
39   36 


71   42 
39   34 


82   38   40 
38   35 


79   44   42 
39   36   32 


49   41 
36   33 


72   52   40 
42   37   32 


31   58   69 


38   58 
25   27 


41 


32  34 

42  56 

35  34 

41  52  60 

31  32  34 

53  57  63 

27  30  31 

55  62  65 

28  28  36 


42   54 
30   30 


57   66 

29   29 


41   54   62 


46   56 
27   35 


57   67 
33   33 


57   64 
29   33 


53   55 
29   33 


60   59 
29   31 


37   50 
27   28 


35 

25   25 


57   64 
31   33 


55   62 

32   35 


55   61 
31   33 


40   55 
30   30 


58  67 

28  29 

55  65 

37  36 

40  57 

27  29 

57  64 

29  33 

43  54 


40   52 
26   30 


38   54 
28   29 


36   31   32 


62   50   40 
35   28   28 


51   38   63 


72   67   60 


74   60 
45   32 


56   38 
35   30 


70   65 
44   36 


72   65 
46   39 


67   60 
43   35 


65   54 
45   34 


60   57   60 


66   59 
35   34 


60   53 
35   33 


67   61 
47   33 


73   69 
41   35 


68   59 
45   40 


65   57 
51   35 


70   65 
40   37 


63   44 
40   37 


63   55 
44   34 


66   59 
31   35 


69   59 
39   33 


65   59 
54   35 


69   61 
50   37 


63   46 
40   36 


64   57 
33   33 


71   63 
40   37 


70   61 
55   39 


70   60 
55   36 


69   60 
52   34 


70   59 
35   32 


68   59 
54   36 


68   60 
41   36 


64   61 
39   35 


72   67 

48   37 


71   60 
39   35 


49 

37 


42   46   44 
30   34   32 


47   48 
33   34 


53   44 
39   31 


55   46 
41   35 


49   42 
40   31 


51   45 
39   32 


46   40 
36   33 


52   43 
39   32 


52   42 
36   31 


50   36 
38 


50   48 
40   35 


48   46 
35   32 


55   45 
41   33 


46   47 
33   33 


59   46 
39   34 


52   46 
37   32 


46   37 
36   32 


46   36 
35   30 


49   46 
35   32 


49   45 
38   33 


46   47 
34   34 


52   43 
36   32 


54   43 
41   34 


49   46 
40   35 


50   46 
36   32 


48   46 
34   32 


52   41 
38   32 


49   46 
33   32 


50   43 
41   32 


49   41 
39   32 


61   48 
41   34 


52   39 

36   31 


60   62  15 
33   31   32 


49   62 
29   35 


45   63 
32   36 


46   64 
31   39 


45   65 
32   39 


46   65 
29   34 


63   74   82 


50   65 
28   38 


68   76 
30   37 


46   62 
32   32 


61   70 
30   41 


42   65 
32   34 


29   30   41 


65   72 
31   40 


47   64 
29   31 


44   61 
29   30 


65   78 
30   46 


65   73 
33   41 


47   65 
29   33 


67   75 

30   36 


44   61 
26   34 


45   63 
32   37 


82   60   60 


55  36 

79  72 
57  42 

80  65 
51  35 

73  63 

47  34 

76  68 

42  40 

82  63 

55  35 

66  60   56 

40  33   40 


84   66   61 
55   39   42 


09 
37 


58   66 
36   44 


54   64 
36   35 


56   65 
36   36 


57 
30   30 


60   65 
35   36 


60   70 
36   39 


57   67 
39   41 


62   58 
34   35 


68   59 
36   34 


66   67 
40   35 


61   62 
33   33 


60   60 
33   36 


59   65 

34   40 


65   57 
38   38 


69   57 
36   36 


59   59 
39 


26   28   36 


28   40   42 


66   52 
35   29 


68   44 
35   26 


65   56 
36   33 


69   58 
44   40 


65   60 

46   41 


65   53 
44   33 


60   59 
39   44 


61   47 
37   34 


65   54 
37   36 


55   51 
36   31 


66   53 
42   35 


63   60 
44   38 


65   62 

51   39 


62   52 
42   38 


67   61 
39   43 


60   55 
43   39 


64   52 
44   37 


63   54 
39   37 


63   49 
36   35 


55   60 

36   37 


66   56 
45   41 


60   55 
42   40 


65   55 
41   36 


65   57 
36   39 


64   62 
54   38 


64   54 
46   38 


61   60 
40   34 


66   42 
41   35 


65   52 
42   36 


67   55 
42   38 


64   59 
38   39 


67   62 
38   40 


65   55 
36   38 


55   70 
33   37 


75   66 
38   45 


54   69 
41   46 


58   71 
41   51 


52   70 
36   46 


62   65 

42   44 


76   64 
43   46 


53   67 
37   46 


75   77 
41   54 


50   68 
37   46 


60   78 

44   48 


75   77 
47   57 


71   73 
45   49 


68   71 
46   50 


75   71 
44   42 


65   65 
45   47 


51   73 
35   45 


72   71 
45   48 


69   70 
47   50 


52   69 
37   45 


56   73 
41   44 


76   79 
47   54 


74   73 
40   47 


73   76 
42   54 


50   74 
35   46 


72   72 
43   52 


55   68 

39   38 


53   64 

40   43 


62   71 
41   47 


54   74 
38   43 


S—  R«l«r«oc*  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

MUCH 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      15      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


HENRIETTA 
HICO 

HIllSBOBO 
jackSBORii 

KAUFMAN 

KILLEEN 

LAVON  DAM 

MARLIN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

NAVARRO  HILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

QU1NLAN 

RANGER  1  M 

RISING  STAR 

ROSEBUD  3  WSW 

SHERMAN  PUMP  STATION 

5PRINGTOWN 

STEPHENVULE  4  N 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

TAYLOR 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORD 

WHITNEY  DAM 

EAST  TEXAS  0' 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 


MAX 
M1N 


MAX 

Mm 


MAX 
WIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mill 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
NUN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


7".   77 
51   58 


71   76 
56   51 


72   66 
57   60 


74   60 
50   60 


71   68 
54   59 


72   71 
59   64 


71   69 
57   60 


67   71 
60   61 


65   70 
59   59 


71   66 
57   60 


71   66 
50   60 


76   79 
55   60 


72   65 
58   60 


78   78 
52   59 


62   70 
53   56 


74   70 
54   58 


72   73 
57   60 


74   76 
52   56 


71   74 

54   60 


72   71 
59   61 


71   69 
55   60 


7?   72 
53   59 


70   77 
55   58 


72   71 

58   60 


75   74 
60   62 


72   70 
60   61 


73   71 
50   58 


70   68 
52   60 


67   67 
58   60 


70   68 
59   60 


72   73 
55   58 


73   68 
58   60 


60   60   55 


75   61 
39   35 


73   70 
45   38 


47   41   42 


75   71 
41   38 


75   59 
47   41 


69   70 
47   46 


77   58 
47   43 


72   73 
49   43 


77   64 
50   43 


72   65 
45   36 


74   62 
49   49 


64   70 
44   40 


75   62 
50   43 


69   73 
40   34 


75   57 

48   43 


76   60 
43   42 


70   71 
41   37 


74   66 
41   39 


66   70 
42   41 


74   71 
44   39 


74   70 
48   45 


76   56 
44   38 


75   62 
43   37 


65   69 
43   43 


77   70 
50   45 


79   65 
49   44 


79   67 
51   44 


74   61 
39   36 


77   67 
50   45 


65   68 

50   44 


73   67 
47   42 


75   63 
43   37 


78   65 
50   42 


7  0 
50 

74 
41 

70 
53 

65 
48 

72 
43 

65 
41 

70 

53 

67 
50 

6  6 
45 

58   69 
38   43 


53   66 
37   38 


70   81 
40   49 


67   76 
42   46 


56   67 
38   42 


68   75 
44   47 


41   45 

67   72 


53   67 
41   45 


69   80 
40   46 


53   65 

41   45 


70   80 
38 


59 

38   47 


58   68 
40   42 


56   53   66 


59   73 
39   49 


62   80 
38   42 


60   67 
37   40 


58   61 
34 


59   69 
39   39 


65   79 
38   43 


50   67 
41   44 


50   66 
44   45 


51   64 
44   40 


53   70 
35   44 


51   65 
40   44 


63   71 
41   49 


68   72 
38   46 


55   55   69 


54   67 
40   42 


68 
39 


36  34  29 

78  45  40 

36  33  29 

70  53  44 


80   40 
35   35 


72   56 

45   39 


68   48 
40   37 


73  57  44 

46  39  34 

48  42  40 

36  31  31 


72   55   43 
44   40   34 


80   42 
39   34 


76   42   35 
32   30   28 


73   49 
40   36 


78   45 
37   36 


73   42 
35   32 


74   51 
45   36 


73   60 
46   40 


73   51 
45   38 


78   35 
34   32 


70   53 

44   38 


58   44   41 
42   36   35 

41 
32 

42 
30 

44 
3  3 


70   50 
41   39 


68   44 
38   36 


74   53 

42   37 


53   60 
27   31 


55   63 
32   35 


54   60 
30   35 


32 

53   57 
32   35 


57   65 
31   40 


57   65 
31   32 


55   63 
34   39 


54  61 

35  37 

65  69 
28 

53  57 
32  34 

54  58 
29  30 

56  66 

32  37 


57   65 
33   34 


66   70 
29   38 


58   66 
29   33 


41   54   56 
25   30   31 


54   61 

30   31 


59   69 
33   37 


57 

34   40 


57   70 
40   44 


56   64 
25   27 


55   63 
36   38 


63   72 
36   39 


60   70 
34   34 


45   63 
30   32 


56   63 
34   35 


32 


65   53 
38   30 


70   58 
54   33 


69   63 

40   37 


67   61 
40   31 


70   64 
36   37 


65   65 
56   39 


65   61 
44   36 


67   60 
55   39 


70   65 
45   37 


62   59 
49   35 


72   66 
42   38 


60   47 
36   34 


70   65 
45   38 


68   44 
34   31 


61   59 
39   35 


65   57 
39   34 


70   63 
45   34 


70   58 
35   32 


63   63 
49   36 


67   53 
36   31 


71   66 
51   33 


71   60 
55   39 


62   57 
41   33 


68   60 
34   34 


65   51 
40   33 


73   65 
47   37 


74   66 
50   40 


73   67 
42   39 


70   55 

42   31 


71   65 
43   38 


65   54 
42   39 


66   58 
43   33 


70   63 
41   37 


61   62   61 


60   50   43 


52   43 
41   33 


58 

38   34 


49 

39   36 


53   45 
40   34 


60   47 
40   34 


53   44   45 
40   32   32 


54   51   42 


53   50   47 
45   40   36 


49   43 
38   32 


51 

39   32 


60   57   46 


62   62   48 


61   52   45 


60   46   47 


50 
39 


48   63 
30   35 


66   73 
28   35 


46   64 
30   32 


64   76 
34   39 


44   63 
30   32 


67   76 
35   46 


46   63 
30   34 


65   75 
32   43 


45   63 
31   35 


64   73 
30   38 


48   63 
31   37 


66   75 
30   37 


45   62 
31   37 


67   74 
33   36 


63   73 
31   41 


48   65 
32   34 


65   71 
31   40 


48   65 
33   42 


48   64 
32   38 


47   64 
34   35 


48   63 
32   36 


46   65 
34   38 


64  74  78 
33  42  52 

65  74  79 
31  39  52 


72   66   47   54   62   69   71   63 
54   46   37   32   29   33   45   42 
S««  R«1«i«dc«  Notes  Following  SUUod  Indox 
-  80  - 


51 

38 

63 

31 

73 
43 

76 
49 

4? 
27 

68 
37 

79 
52 

73 
44 

45 
37 

63 
30 

74 
37 

79 
51 

59   57 
33   35 


67   59 
33   37 


68   65 
40   35 


67   56 
39   40 


61   68 

40   41 


70   69 
38   35 


56   65 
34   43 


71   60 
39   40 


61   65 
35   39 


59   66 
32   37 


69   57 
36   39 


63   56 
34   37 


62   58 
35   36 


57   64 
31   37 


64   67 
37   39 


65 

33   35 


57   65 
32   37 


55   64 

35   37 


79   75   63 


66   57 
41   40 


63   46 
36   32 


67   60 
42   41 


60   59 
50   38 


65   59 
42   40 


63   55 
44   38 


58   54 
44   37 


67   58 
45   42 


64   51 
42   41 


65   55 
39   37 


65   48 
41   34 


63   58 
35   30 


64   55 
40   40 


38   51 
36   33 


66   49 
40   33 


62   60 
53   40 


63   51 
44   36 


63   52 

36   36 


59   51 

40   34 


69   64 
47   39 


68   63 
41   41 


65   47 
35   31 


67   59 
41   40 


56   58 
42   41 


66   52 

37   35 


67   58 
43   39 


46   67 
35   45 


75   74 
40   53 


55   70 

40   48 


66   71 
41   47 


36   68 
41   45 


73   76 
43   52 


54   65 
41   45 


72   76 
46   55 


57   72 
39   46 


66   6 
44   46 


58   64 
40   50 


71   72 
44   53 


55   69 

42   49 


73   71 
40   49 


52   63 
38   39 


53   63 

37   45 


54   75 
37   45 


73   75 
39   52 


65   69 
44   42 


74   79 
41   53 


55   7 

38   42 


71   76 
47   55 


51   59 
36   39 


73   73 

41   50 


59   73 
41   50 


65   75 
43   54 


72   73 

40   48 


44   66 
34   41 


56   70 
41   50 


72   74 
46   54 


70   71 
44   47 


52   72 
36   46 


55   70 
40   47 


70 

41 

67 

41 

70 
54 

65 
39 

73 
46 

78 
55 

69 

36 

66 

45 

62 
43 

71 
46 

72 
58 

76 

65 

69 
40 

67 
39 

69 
31 

64 
46 

65 

45 

79 
46 

Continued 

Ul 

\1L 

I 

It 

MJ 

JU 

ttA 

1U 

lit 

.b 

TEXAS 

MARCH 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

a 

o> 

1 

2 

3 

4  I 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

CENTER 

MAX 
MIN 

64 
52 

75 
59 

75 
62 

65 
52 

72 

47 

70 
43 

66 
44 

58 
40 

69 
40 

73 
41 

72 
47 

60 
37 

40 
36 

56 
28 

66 
30 

71 
35 

68 
45 

53 
33 

69 
36 

66 
43 

53 
39 

46 
29 

64 

40 

73 

41 

77 
51 

77 
37 

64 
35 

67 
38 

67 

44 

65 

44 

68 
43 

65.5 

41.6 

CENTSRVILLE 

MAX 

MIN 

71 
58 

68 
60 

70 
63 

69 
45 

68 

40 

75 
47 

64 
49 

57 
43 

66 
38 

74 

49 

67 
42 

47 
35 

42 
32 

55 
28 

67 
33 

72 
52 

70 
40 

54 
32 

62 
40 

64 
44 

50 
35 

52 
26 

65 
40 

75 
50 

76 
55 

75 
39 

62 
33 

68 
46 

65 

41 

65 
45 

73 
48 

64.9 
42.8 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 

MIN 

59 

50 

70 
58 

68 
59 

71 
53 

61 
46 

63 

44 

61 
42 

56 
37 

66 

38 

74 
46 

58 
41 

50 
32 

40 
28 

52 

30 

54 
31 

60 
34 

69 

40 

43 
37 

57 
39 

52 
36 

43 
32 

41 
31 

60 
33 

66 

46 

77 
56 

70 
36 

57 
36 

64 
45 

61 
43 

54 
43 

61 
41 

59.4 
40.8 

C0LD5PRING  5  SSw 

MAX 

MIN 

66 
56 

70 
56 

73 
63 

73 

53 

69 

45 

75 
45 

67 
49 

59 
45 

67 
38 

74 
42 

76 
46 

60 
37 

42 
29 

55 
29 

68 
30 

73 
38 

71 

41 

51 
33 

67 
36 

71 
46 

52 
39 

52 
28 

63 

29 

74 
39 

78 
51 

78 

41 

64 
36 

66 
38 

70 
42 

69 

43 

72 
47 

66.9 
41.6 

COLLEGE  ST4TI0N  FAA  AP 

MAX 
MIN 

68 
61 

74 
64 

77 
53 

65 
50 

74 
46 

65 
53 

55 
50 

66 
46 

73 
47 

69 
49 

49 

41 

42 
35 

54 
33 

67 
34 

71 

41 

67 
57 

60 
42 

62 
39 

66 
49 

50 
40 

47 
39 

65 

31 

73 
45 

78 
49 

79 
50 

62 
42 

66 
42 

66 
41 

64 
39 

71 
49 

76 
56 

65.2 
45.6 

CDNRDE 

MAX 
MIN 

70 
58 

71 
61 

75 
64 

76 
55 

70 
47 

78 

48 

67 
52 

60 
50 

70 
39 

75 
39 

76 
47 

53 

38 

44 
32 

58 
32 

70 
35 

74 
39 

71 
44 

55 

37 

68 
39 

71 
47 

53 

40 

51 
31 

65 

41 

65 

44 

78 
48 

79 
43 

64 
43 

70 
45 

73 
43 

71 

45 

72 
51 

67.5 
44.4 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

66 
46 

68 
58 

73 
63 

67 
52 

09 
45 

71 
45 

67 
46 

60 
43 

67 

40 

74 
40 

73 
45 

46 
36 

42 
30 

55 
28 

65 
29 

72 
43 

69 
41 

53 
35 

65 
35 

69 

45 

50 
38 

43 
30 

63 
33 

72 
38 

76 

48 

77 
40 

63 
39 

70 

41 

68 
43 

65 

43 

70 
45 

64.8 
41.5 

DAINGERFIELD  9  s 

MAX 

MIN 

73 
59 

71 
52 

70 
57 

65 
52 

67 
50 

66 
46 

62 
50 

69 

43 

75 

45 

74 
51 

60 
42 

47 
36 

54 
32 

59 
32 

67 
35 

66 
48 

65 
39 

66 
38 

65 
48 

52 

40 

52 
34 

63 

34 

71 
42 

79 
55 

78 
59 

60 

40 

67 
40 

68 
52 

63 
46 

66 

44 

75 
45 

65.6 

44.7 

DULVlLLE  2  W 

MAX 

Mm 

70 
60 

70 
59 

67 
53 

67 
52 

69 
43 

65 

48 

60 
47 

66 
42 

74 
43 

69 
53 

58 
42 

42 
34 

53 
30 

61 

34 

73 
35 

67 

51 

61 

36 

68 
35 

63 
49 

50 
42 

42 
34 

63 
30 

65 
42 

77 
52 

76 
57 

59 
38 

68 
38 

67 
50 

61 
43 

71 
45 

78 
47 

64.5 
44.  1 

EMORY 

MAX 

Mm 

67 
55 

69 

59 

68 
56 

72 
47 

59 
40 

68 
42 

60 
48 

59 
36 

66 
38 

74 
45 

56 
39 

41 
33 

40 
29 

52 
29 

56 
32 

66 
37 

63 
37 

43 

34 

58 
35 

56 
40 

43 
32 

42 
29 

60 
32 

71 
36 

77 

54 

70 
37 

57 
37 

65 
39 

63 

42 

56 
43 

67 
44 

60.2 
39.9 

EMMIE 

MAX 

Mm 

65 

55 

75 
58 

79 
63 

77 

60 

72 
47 

78 
47 

64 
50 

60 

47 

65 

38 

73 
38 

75 
46 

68 
42 

45 
39 

59 
29 

69 
31 

73 
43 

70 
53 

57 
36 

73 
39 

74 
49 

55 

42 

49 
30 

65 
35 

75 
42 

75 
43 

75 
43 

66 

41 

69 
47 

69 
42 

66 

47 

74 
49 

68.1 
44.2 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

70 
56 

71 
55 

70 
50 

73 
49 

72 
44 

69 
52 

68 

44 

72 
46 

72 
48 

57 
40 

42 
34 

54 
30 

62 
33 

71 
39 

65 

53 

64 
38 

56 
37 

61 

47 

50 
42 

46 
34 

62 

30 

65 

44 

76 

48 

75 
63 

63 
37 

69 
42 

75 
53 

64.9 

44.0 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

73 

60 

74 
62 

77 
65 

72 
48 

75 

43 

68 
51 

56 
48 

67 
45 

73 
47 

64 
54 

59 
40 

60 
37 

63 
47 

49 
42 

46 
35 

65 
30 

73 
42 

78 
51 

74 
61 

64 

40 

67 
38 

62 
51 

62 
39 

75 
49 

76 
54 

67.0 
47.2 

GILMER  2  H 

MAX 

Mm 

63 
54 

71 
57 

69 
59 

73 
53 

64 
42 

67 

46 

62 

46 

57 
37 

69 

41 

73 
41 

73 
41 

46 
35 

40 
27 

54 
28 

59 
29 

67 
32 

65 
40 

46 
32 

65 
39 

56 
40 

45 
33 

42 
29 

63 
36 

72 
42 

77 
55 

74 
34 

58 
31 

64 
39 

66 
44 

57 
44 

65 
44 

62.1 
40.3 

GLAOEHATER 

MAX 

Mm 

64 
53 

72 
59 

71 
55 

70 
52 

65 

63 
47 

64 
48 

60 
42 

70 

75 
52 

64 
42 

48 
35 

41 
29 

57 
32 

63 
33 

68 
48 

65 
38 

54 
37 

65 
45 

59 

42 

47 
33 

51 
30 

65 
37 

73 
53 

78 
59 

74 
37 

61 
38 

66 
49 

69 
45 

60 
44 

68 

45 

63.7 
43.5 

GROVETON  1  SE 

MAX 

Mm 

72 
61 

74 
61 

74 
58 

71 

54 

73 
45 

70 
50 

68 

49 

69 
51 

72 
36 

73 
55 

68 
46 

49 
37 

54 
29 

66 
29 

75 
36 

70 
54 

73 
41 

70 
33 

73 
55 

69 

45 

55 
43 

63 
29 

73 
36 

76 
36 

78 
59 

73 

40 

70 
34 

74 

41 

70 
40 

70 

54 

78 

50 

69.8 

44.7 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

72 
51 

74 
54 

77 
63 

71 

50 

74 
45 

71 
45 

66 

47 

58 

46 

65 
38 

75 
45 

75 
52 

62 
39 

43 
36 

56 
27 

67 
31 

73 
46 

68 
53 

54 
33 

73 

41 

74 
45 

56 
40 

46 
29 

64 

31 

74 
48 

78 
60 

78 
38 

65 
32 

69 
46 

67 
40 

67 
45 

67 

44 

67.1 
43.3 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

73 
56 

70 
61 

75 
64 

75 
52 

08 
48 

77 
48 

61 
53 

59 
48 

67 
47 

72 
53 

74 
46 

53 
37 

44 
35 

56 
34 

69 
36 

73 
53 

70 
43 

55 

40 

66 

44 

70 
47 

51 
39 

50 
33 

65 

44 

75 
49 

77 
53 

78 
40 

63 
44 

66 
49 

71 
39 

67 

44 

72 

54 

66.5 

46.3 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

63 
49 

69 
58 

72 
60 

66 
52 

69 
46 

67 
45 

64 
44 

55 
42 

67 
44 

74 
45 

69 
43 

48 
33 

40 
27 

54 
28 

61 
29 

69 

31 

68 
38 

46 
33 

64 
35 

62 
41 

46 
34 

42 
31 

62 
32 

74 
42 

77 
52 

76 
34 

62 
35 

66 
37 

67 
42 

62 

43 

67 
45 

62.6 
40.3 

HUNTSVtLLE 

MAX 

Mm 

70 
54 

69 

57 

74 
63 

71 
54 

68 
46 

75 
47 

60 
42 

57 
38 

68 
46 

74 
48 

76 
45 

50 
36 

42 
32 

56 
33 

68 
41 

74 
47 

70 
42 

51 
38 

68 

40 

70 
45 

53 
38 

53 
34 

65 
43 

74 
48 

76 
53 

79 
42 

64 
42 

70 
44 

66 
43 

66 
47 

72 
49 

66.3 
44.4 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

64 
50 

72 
58 

75 

03 

65 
52 

72 
44 

72 
45 

64 
45 

61 
45 

08 
37 

74 
38 

74 
51 

61 
39 

40 
36 

56 
27 

66 
26 

71 
33 

68 
49 

50 
33 

7  2 
36 

74 

45 

54 
40 

46 
29 

63 
31 

74 
38 

78 

53 

79 

41 

70 
34 

68 

40 

66 
44 

67 
44 

69 
46 

66.2 

41.7 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

70 
60 

71 
60 

72 
54 

67 
52 

70 
44 

67 

60 
48 

68 
41 

74 
42 

70 
54 

59 
42 

43 
34 

53 
29 

63 
33 

70 
35 

67 
50 

62 
38 

65 

35 

64 
49 

51 

41 

42 
34 

63 
31 

74 
39 

77 
53 

75 
59 

60 
35 

67 

40 

67 
50 

61 
43 

70 
45 

77 
48 

65.1 

44.  1 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

64 
49 

74 
54 

76 
57 

75 
54 

77 
41 

73 
45 

63 

45 

58 
41 

61 

40 

74 
39 

75 
48 

65 
34 

45 
34 

56 
21 

56 

30 

74 
35 

69 

45 

54 
27 

72 
37 

72 
42 

54 
36 

47 
26 

03 
29 

75 
42 

74 
48 

78 
38 

65 
33 

69 
43 

69 
37 

67 
40 

71 
43 

66.6 
39.8 

KARNACK 

MAX 

Mm 

74 
60 

72 
60 

68 
58 

66 
54 

64 
54 

63 
46 

63 
50 

68 
46 

74 
39 

72 
54 

61 
47 

48 

40 

54 
34 

60 

30 

66 
32 

68 
46 

65 

42 

64 

40 

66 
54 

55 
43 

43 
38 

62 
33 

72 
39 

78 

50 

77 
61 

66 

41 

65 

37 

66 
53 

67 
49 

62 

45 

75 
46 

65.4 
45.8 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

74 
58 

76 
63 

76 
62 

77 

58 

76 

48 

71 
49 

61 

50 

67 

47 

73 
38 

75 
43 

73 
54 

63 

40 

58 
38 

69 
28 

73 
37 

68 
46 

64 
47 

73 
33 

73 
63 

71 
46 

55 
42 

65 
32 

75 
35 

77 
47 

76 
57 

71 
42 

70 
38 

70 
48 

69 
40 

70 
48 

61 
46 

70.6 
46.0 

LINDEN 

MAX 

MIN 

59 
51 

73 
58 

66 

60 

66 

54 

66 
51 

66 
41 

62 
43 

56 
39 

68 
39 

74 
40 

59 
44 

50 
36 

40 
28 

53 
28 

60 
30 

65 
43 

64 
44 

46 
36 

65 

41 

54 
41 

57 
34 

41 
29 

62 
34 

71 
38 

77 
54 

75 
35 

59 

37 

65 

41 

69 

46 

67 
43 

61.8 

41.3 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

67 

56 

72 
62 

75 
t  6 

71 
56 

70 
46 

77 
47 

68 
51 

59 

47 

07 
37 

74 
34 

75 
49 

65 

38 

43 
32 

57 
28 

68 
24 

72 
32 

71 
51 

53 
33 

69 
36 

74 
46 

53 
41 

47 
29 

64 
28 

74 
32 

76 
46 

79 
42 

69 
36 

65 

35 

71 
44 

75 
45 

77 
47 

67.7 
42.0 

LONGVIEM 

MAX 

Mm 

65 
52 

75 
59 

72 

55 

67 
56 

68 
46 

69 
46 

65 
46 

59 
43 

70 
43 

76 
43 

67 
43 

48 
36 

41 
29 

54 
29 

62 
31 

69 

33 

70 
35 

47 
37 

69 
39 

61 
42 

48 
34 

43 
31 

65 
34 

74 
40 

79 
56 

76 
37 

60 
38 

66 
43 

70 
45 

61 
45 

68 

45 

64.0 
41.8 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

61 
55 

70 
59 

T- 
03 

68 
51 

68 
45 

73 

49 

69 
50 

58 
45 

67 
40 

74 

45 

71 
46 

48 
36 

42 
29 

55 

30 

65 
36 

73 
42 

69 
42 

53 
34 

66 

40 

70 

45 

50 
39 

44 
30 

62 
33 

72 
43 

78 
53 

76 

40 

62 
38 

69 
46 

67 
44 

65 

45 

70 
46 

64.8 
43.3 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

74 
62 

77 
64 

59 

75 
58 

73 
47 

05 

52 

62 
50 

71 
45 

70 

its 

76 

50 

61 
45 

45 
39 

56 

30 

67 
30 

75 
36 

71 
53 

60 
37 

75 
35 

76 
51 

55 
43 

46 
36 

66 
30 

75 
38 

79 

54 

80 
50 

65 
41 

71 
41 

70 
47 

66 

41 

73 
46 

82 
50 

68.8 
45.1 

MADISONVILLE 

MAX 

Mm 

70 
62 

74 
63 

n 

5- 

67 

51 

73 
45 

72 

53 

65 

50 

68 
46 

72 

45 

72 
54 

67 

44 

47 
37 

56 
32 

68 
33 

72 
38 

71 
53 

61 

41 

62 

36 

70 
50 

52 

45 

48 
38 

63 
31 

74 
44 

77 
50 

76 
62 

69 

41 

70 
41 

67 
53 

65 

41 

73 
47 

78 
55 

67.7 
46.4 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

63 
51 

74 
58 

71 
61 

65 
55 

66 
52 

5  0 
43 

65 
45 

57 
45 

68 

30 

74 

40 

64 
44 

53 
36 

41 
32 

53 
28 

oO 
31 

68 

34 

68 
45 

46 

36 

66 

41 

58 
-3 

49 
35 

43 
30 

62 
33 

72 
39 

78 
53 

75 
39 

59 
36 

65 
41 

68 

46 

57 
43 

63 
44 

62.5 

41.8 

MINEOLA  e  ENE 

MAX 

Mm 

71 
60 

71 
59 

74 
56 

73 
45 

68 

38 

6  3 
47 

61 
50 

68 
35 

74 
37 

72 
48 

55 

41 

43 
35 

53 

25 

59 
27 

68 
29 

65 
50 

63 
38 

63 
33 

60 
46 

50 
39 

43 
33 

61 
28 

71 
32 

78 
50 

75 
57 

59 

37 

65 
32 

68 
50 

58 
44 

67 
45 

76 
46 

64,4 

41.7 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

62 
52 

72 
59 

63 
57 

74 
52 

60 
47 

63 

46 

62 

47 

58 

37 

0  8 
38 

75 
38 

57 

41 

46 
35 

40 
30 

52 
28 

57 
29 

63 

30 

64 

40 

42 
37 

64 
39 

54 

41 

45 
33 

48 
28 

63 

30 

70 
36 

78 
54 

72 
38 

57 

34 

65 
41 

68 

44 

61 
44 

64 

44 

61.1 
40.3 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

62 

53 

72 
58 

67 
16 

72 
47 

58 
42 

64 
46 

60 
46 

58 
37 

08 

74 
48 

56 
40 

44 
33 

39 
27 

53 

30 

57 
33 

64 
37 

63 
37 

42 
34 

60 
38 

53 
37 

47 
32 

41 
31 

62 
35 

70 
43 

77 
55 

72 
36 

57 
38 

64 
41 

66 

44 

54 
44 

63 

44 

60.0 
40.7 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

66 
48 

70 
62 

74 
64 

66 
56 

71 
46 

72 
47 

67 
49 

59 
45 

38 
37 

75 
44 

74 
46 

55 
37 

41 
31 

55 

30 

64 
33 

73 

41 

68 
44 

52 
35 

71 
42 

74 
45 

51 
39 

47 
30 

65 
37 

75 
45 

78 
60 

78 
41 

63 

38 

69 
47 

69 
42 

64 
45 

70 
48 

65.9 

43.7 

NEWTON 

MAX 

Mm 

65 
52 

75 
58 

7  6 
55 

78 
55 

69 

48 

71 

48 

65 

47 

56 
45 

07 
35 

75 
35 

77 
47 

66 
42 

44 
39 

56 
26 

69 
29 

73 
35 

68 
47 

57 
32 

74 
37 

72 

47 

56 

41 

48 
30 

63 
30 

76 
37 

76 
50 

77 
40 

67 
38 

70 
42 

73 
39 

69 
39 

71 
47 

67.8 

41.7 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

68 
55 

68 
59 

70 
54 

71 
51 

66 
45 

71 
46 

64 
49 

57 
42 

67 
42 

73 
49 

63 

41 

44 
33 

39 
29 

53 
31 

62 

40 

71 
45 

65 

37 

49 
35 

63 

40 

61 
40 

49 
34 

41 

34 

62 

36 

73 
50 

72 
54 

74 
37 

60 
38 

67 
38 

63 
42 

64 

44 

70 
46 

62.6 
42.5 

POYNOR  1  NE 

MAX 

MIN 

70 

60 

71 
60 

7  5 
53 

64 
50 

71 
42 

09 
49 

62 

49 

67 
44 

74 

40 

68 
50 

56 
41 

42 
34 

53 
30 

63 
36 

(2 
36 

67 
51 

63 
38 

63 
37 

63 

48 

50 

40 

43 
34 

64 
32 

74 
44 

76 
52 

74 
58 

62 
38 

69 

43 

65 
49 

61 
43 

71 
46 

75 
49 

65.1 
44.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH 


Day  ol  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


ROCKLAND  1  WSW 
RUSK 

SAM  RAYBURN  0AM 
SIMMS  2  NNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 
MILLS  POINT 
*     * 
TPANS  PECOS 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


05 


ALPINE 

BAKERSFIELD 

BALMORHEA 

CANDfcLARIA 

CHISOS  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

FABENS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KhST  RADIO 

GRANDFALLS  3  S5E 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  NO  2 

MENTONE  2  S 

MONAHANS 

MUUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENuELL  1  SSE 

presidio 

red  bluff  0am 

salt  flat  10  ene 

Sanderson 

sheffield 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


72   71 

55   5B 


66   73 
54   60 


65   73 
54   59 


45   50   55 


72   6" 

3B   1,8 


66   t>9 
50   58 


78   78 
42   43 


66   68 
49   50 


72   67 

34   1,1 


70   72 
42   54 


63 
35 

75 
4B 

62   72   80 
51   55   40 

74   70 
53   50 

72   72 

36  49 

74   79 
38   45 

70   73 
45   53 

72   72 

37  54 

70   64 

44   36 

69   70 
44   50 


72   70 
41   34 


74   74 
38   35 


69   73   70 


78   71 
36   44 


43   41   46 


71   69 

46   55 


68   69 
45   46 


69   68 
52 


65   64 

48   40 


59   67 
43   45 


71   63 
47   42 


76   77 
47   48 


62   68 

40   47 


77 

42   50 


57   68 
40   40 


66   69 
35   31 


70   66 
38   46 


63   63 
44   40 


66   66 
33   31 


70   69 
40   40 


76   72 
46   40 


67   67 
42   47 


67   70 
38   33 


70   69 
41   43 


70   70 
41   38 


65   70 
32   30 


69   76 
36   34 


62   56 
37   30 


72   77 
43   48 


73   73 
39   39 


61 

43   50 


70   60 
38 


70   71   6"! 


62  72  72 

45  54 

64  61  65 

47  42  42 

66  59  66 

46  48  i9 

60  66  73 


58   69 
36   37 


56   68 
38 


55   68 
37 


63  64  75 

51  46 

60  60  67 

46  38  40 


52   72 
35   32 


42   31   43 


66   79 
36   33 


54   46 
35   35 


66   73 
28   30 


50   55 
42   33 


67   56 
45   33 


66   77   74 


54   65 
34   33 


66   76 
30   30 


49   52 
40   32 


48   56 
42   32 


69   76 
34   40 


54   62 
37   28 


57   68 
35   25 


61   71 

43   32 


61   65 
37   45 


61   78 
32   35 


77   62 
35   35 


67   75 
32   28 


53   75 
33   36 


73   81 
30   35 


79   72 
64   47 


74   68 
47   42 


74   75 
45   53 


73   56 

47   44 


75   56 
46   40 


75   54 
45   38 


74   7  5 
45   49 


78   71 
44   52 


73   5 

45   3 


8   32 


75   69 
38   29 


79   40 
39   30 


79   50 
42   32 


70   68 
35   ^9 


72   63 
45   43 


37  34  26 

77  40  37 

36  30  24 

61  55  54 

39  34  28 

68  55  58 

53  38  35 


67   53 
38   27 


69   66 

45   38 


78   45   38 


78   42 
38   32 


64   64 
46   40 


75   62   50 


63   56 
34   27 


77   55 
39   31 


55   45 
40   26 


60   67   53 
46   35   29 


53   38 
34   26 


75   42 
34   29 


74   68 
45   33 


69   47 
32   26 


45   32 


72   77 

37   42 


30   33   38 


39   28   34 


57   61 
27   28 


63   73 
22   29 


48   65 
26   34 


52   67 
28   30 


70   78   86 
30   32   35 


54   57 
30   33 


65   75 
22   26 


56   64 
29   33 


63   72 
33   34 


56   64 
28   31 


66  76  60 

27  30  34 

47  64 

23  25  38 


49   65 
25   26 


58   62 
23   28 


64   67 
39   25 


61   70 
37   47 


70   76 
28   35 


26   28   34 


71   64 
57   42 


72   68 
49   38 


69   68 
41   52 


62   63 

44   38 


65   63 
32   37 


60   65 
42   43 


74   69 
43   50 


69   65 
42   38 


67   64 
48   36 


75  62 

50  28   39 

82  57   79 

47  31 

63  81 

40  32   40 


75   75 
22   35 


76   79 
30   30 


74   73 
33   42 


76   76 
35   42 


39 


57   80 
28   29 


74   70 
34   35 


68   68 
28 


72   78 
24   42 


25   37 


62   68 
30   50 


78   75 
38   43 


56   81 
29   29 


75   77 
27   45 


83   88 
36   40 


77   72 
27   42 


56   74 
27   34 


69   76 
32   38 


75   41   51   63   75   75   72 

36   32   26   25   29   36   51 

Se«  ft elarenc*  Notei  Following  Station  Index 
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73   78 
29   40 


60  55 

44  38 

65  48 

41  34 

73  55 

47  41 

63  40 

40  33 

54  46 

34  32 

63  52 

40  33 

74  56 

48  40 

58  46 

41  33 

70  53 

48  40 

54  43 

40  31 


60   60 
39   39 


75   60   49 
49   40   27 

64   41   56 


56   44   63 


77   54 
33   34 


77   55 
40   33 


40   33   26 


68   55 
26   27 


84   62 

45   40 


78   56 
43   32 


76   54 
38   31 


61   60 
38   40 


66   48   59 


75   45   34 


74   52 
42   35 


69   79   7 
34   63   63 


42   62   73 
33   41   51 


47   61 
31   35 


60   69   77 


42   62 
30   30 


52   62 
31   38 


46   62 
31   36 


43   63 
30   38 


62   75 
28   32 


43   61 
26   37 


77 

34   37 


62   74   76 


64   75   77 
45   31   33 


65   64 
36   44 


62   64   78 
34   34   34 


63   68   72 
34   35   38 


76   75 
52   40 


77   74   59 


78   78   61 


76   66   64 
54   36   34 


76   77   65 
53   48   40 


79   73   60 
59   35   32 


79   78   69 
60   42   35 


68   62 
50   29 


82   64 
51   31 


81   68 
50   40 


63   74 
35   37 


71   71 
51   35 


73   71 
43   32 


79   65 
43   33 


84   71 
49   35 


76   72 
48   41 


79   76 
46   39 


61   63 
47   31 


62   66 
39   36 


76   70 
36   36 


78   68 
40   30 


72   73 
34   28 


62   56 
44   25 


79   79 
52   39 


80   60 
38   33 


65   78 
45   45 


67   62 
48   35 


76   64 
41   38 


32   62 
36   31 


72   70 
52   54 


66   66 
46   41 


70   68 
1,1       49 


63   58 
50   45 


65   60 
38   42 


63   61 
43   43 


68   69 
46   43 


66   68 
47   43 


66   68 
51   41 


65   63 
44   40 


76   84 
62   69 


61   70 
43   46 


65   66 
43   50 


69   69 

43   40 


54   65 
42   44 


53   62 
42   41 


66   70 
46   48 


69   B2 
46   51 


65   68 
42   43 


72   61   72 


70   74   60 
26   25   38 


59   73   78 


30 

36 

17 

70 

4  0 

67 
35 

71 
43 

8: 
56 

64 

35 

67 
38 

75 
52 

60 
53 

75 
32 

64 
36 

67 
37 

75 
40 

66 
34 

69 
34 

79 

40 

64 
36 

57   75   79 
30   40   44 


66   71 
37   48 


69   77   82 
38   42   47 


62   76   82 
33   46   40 


68   73   62 
36   44   50 


87   94 
45   47 


72   76   81 
35   44   43 


61   72   81 
41   44   44 


65   70   80 
36   41   45 


33   34   36 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH 


Station 


1 

2 

MAX 

MIN 

67 
37 

65 
40 

MAX 

M1N 

MAX 
M1N 

69 

47 

74 
45 

MAX 
MIN 

69 
39 

71 
45 

Day  of  Month 


10      11       12      13      14      15      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


SIERRA    BLANCA 

VAN    HORN 

WINK  FAA  AIRPURT 

YSLETA 

•      * 
EDWARDS  PLATEAU 
AMISTAO  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 

BRACKETTVILLE 
BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 
DEL  RIO  WB  AP 
EDEN  1 

elodrado  n  n* 

FREDERICKSBURG 

JDHNSON  CITY 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANCTRY 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

MENARD 

MERT7.0N 

OZONA 

PAINT  ROCK 

PANOALE 

PRADE  RANCH 

RANKIN 

ROBERT  LEE 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MI.N 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


69   73 
46   61 


71   75 
45   51 


70   76 
43   58 


74   71 
59   61 


73   73 
58   62 


70   73 
59   60 


51   55   45 


75   78 
60   60 


76   78 
55   59 


68   72 
52   52 


74   71 
52   67 


7 'J   76 
59   59 


76   75   76 


72   69 
55   54 


69   74 
55   59 


74   75 
55   60 


65   74 

54   60 


70   72 
56   61 


75   7B 
57   61 


65   69 
50   58 


68   71 
54   59 


75   76 
53   57 


72   76 
54   57 


65   70 
53   59 


73   78 
51   55 


63   73 
50   62 


70   69   69 
54   57 


74   76 
51   55 


72 
38 

59 

31 

72 

33 

70 
42 

55 
41 

57 
39 

65 
45 

5B 
29 

70   73 
48   52 


39   42 
71 


69   73 

36   38 


73   75 
43   43 


63   73 
37   38 


73   71 
41   50 


73 

41   56 


70   68 
41   54 


67   70 
36   36 


76   71 
36   47 


67   72 
37   39 


73   o7 
40   51 


70   73 
38   40 


70   72 
40   43 


45   44   51 


71   70 
39   55 


69   75 
38   41 


70   75 
35   43 


69   70 
40   48 


70   74 
39   44 


71   69 
36   48 


70   71 
38   40 


72   73 
38   52 


68   70   60 

40   43   -.7 


72   60   72 
42   36   36 


66   54 
46   41 


55   47 
40   29 


69   57 
43   36 


53   66 
46   41 


65   70 
46   3} 


56   67 
42   29 


54   48 
42   27 


56   70 
44   37 


54   68 
45   34 


61   43 
42   31 


64   60 
47   39 


56   72 
46   33 


68   54 
43   30 


65   56 
42   35 


69   59 
47   33 


66   70 
46   35 


63   50 
47   40 


60   50 
46   37 


55   54 
43   34 


61   54 
46   38 


55   70 
45   34 


70   48 
41   43 


60   4  ? 
43   30 


58   69 
44   34 


64   50 
45   32 


50   72 

42   30   38 


62   50   72 
46   32   32 


67   62   54 


56   36   48 


72   66   50 


77   59   55 


39   35 
26   25 


60   55 
36   32 


40   38 
32   29 


45   42 
36   31 


32 

80 

33 

71 

45 

70   49   53 
43   36   31 

72   53   54 
40   33   27 

77   35   34 
34   29   27 

60   55   57 
43   37   33 


35   34 
29   27 


43   40 
25   28 


77   60   44 


41   45 
33   25 


59   43 
34   26 


51   46 
37   33 


60   55 
37   30 


76 
46 

72  49  52 

45  35  30 

79  49  43 
42  37  31 

80  45  42 
42  34  29 


40   37 
30   24 


58   45 
37   30 


38   38 
32   26 


36   43 
30   27 


40   40 
30   26 


37 

32   26 


53   48 
34   26 


70   35   47 
33   29   24 


36   32   29 


65   74   ol 


57   61 
35   36 


45   59 
22   27 


44   57 
28   28 


47   61 
29   28 


57   62 
31   33 


37   57 
26   26 


56   68 
30   31 


63   70 
26   29 


62   70 
30   31 


45   60 
22   24 


63   73 
33   37 


60   72 
21   32 


42   56 
19   22 


68   70 
30   33 


43   58 
27   30 


73   73 
28   32 


54   63 
24   25 


41   61 
28   31 


41   56 
31   29 


58   65 
29   36 


63   70 
27   27 


42   58 
30   30 


40   60 
26   31 


48   64 
26   28 


60   73 
21   26 


51   72 
21   32 


49   61 
23   30 


60   72 
23   30 


55   64 
25   27 


60   67 
23   37 


41   61 
24   24 


77   66   77 


75   74   67 


46   29   32 


60   66 
38   37 


69   69 
43   51 


71   65 
38   46 


66   68 
37   49 


72   66   71 


68   71 
39   48 


69   79 
33   49 


70   70 
30   30 


68   64 
36   45 


68   66 
36   40 


72   74 
37   49 


71   73 
37   42 


60   69 
37   40 


64   62 
36   37 


77   69 
36   40 


70   69 
37   45 


64   65 

38   40 


67   74 
37   39 


63   79 
29   34 


62   70 
39   41 


68   73 
35   43 


70   75 
30   47 


72   72 
30   32 


77   77 
35   49 


75   75 
35   35 


64   74   79 
51   29   48 


74   61   63 
42   31   31 


75   54   40 


70   55 
50   44 


36   32 
66   62 


65   49 
47   38 


61   47 
43   37 


05   50   60 


65   53 
44   37 


77   52 
37   31 


65   52 
30   41 


75   47 
39   33 


62   45 
42   36 


64   59 
42   42 


66   48 
42   35 


56   55 
44   41 


65   48 
45   38 


61   55 

49   43 


75   48 
42   40 


77   56 
39   33 


64   63 
47   43 


65   48 
36   34 


74   49 
37   32 


76   50 
39   33 


39   33 

75   50 


67   45 

37   32   29 


59   69 
32   28 


63   73   81 
35   35   34 


60   65   73 
34   32   36 


70   74 
41   50 


68   71 
30   32 


66 

29   48 


30   33   42 


73   60 
49   52 


67   74 
31   35 


67  75  79 

28  41  44 

70  74  77 

33  38  42 


35   37   50 

30   61   70 
30   31   34 


74   60 
44   50 


75 

35   48 


30   36   38 


74   77 
40   48 


70   76 
35   50 


'6   30 
35   42 


72   74 
36   36 


69   76 
31   33 


73 

40   43 


74   77 
37   43 


70   75 
36   43 


64   72 
37   41 


67   74 
37   43 


75   61 
32   40 


73   79 
33   43 


67   74 
33   36 


74   81 
36   49 


71   75 
37   38 


62   78   81 
33   38   40 


42   61   75 
34   39   45 


76   78   74 
50   40   42 


50   45   42 


77   75   63 


77   78 
53   39 


bl   61   60 
50   31   31 


77   63 
56   38 


73   64 
47   33 


76   61 
44   26 


50   43   43 


79   62 
42   29 


61 
32 

67 

3? 

74 
32 

74   65   68 
52   32   36 


73   61 
52   37 


79   74 
50   32 


81   71 
45   32 


81   69 
54   36 


84   75 
41   36 


77   69 
49   35 


62   68 
47   37 


81   69 
43   31 


79   73 
54   36 


78   60 
46   29 


79   65 
43   31 


79   60 
51   31 


82   72 
38   33 


72   60   66 
47   31 


80   64   68 
50   32   32 


64   76   79 
30   36   35 


70   76   62 
36   41   47 


71 

45 

67 
39 

70 
45 

7*. 
3> 

65 

21 

65 
28 

61 
37 

74 
41 

69 
35 

64 
43 

69 
52 

7  7 
53 

66   67   68   74 
31   33   43   52 


69   71 
39   43 


66   55 
31   27 


64   65 

40   36 


67   70 
44   35 


63   66 
40   36 


67   55 
29   26 


66   71 
45   40 


64   71 
35   29 


66   65 
32   25 


61   70 
41   32 


70   68 
31   39 


64   71 
39   28 


69   64 

40   34 


66   63 
42   29 


65   59 
31   36 


72   66 
42   41 


65   67 
44   32 


68   59 
44   33 


69   72 
41   28 


67   60 
31   35 


67   65 
43   33 


63   73 
36   27 


64   67 
29   26 


67   60 
34   30 


67   65 
31   27 


69   70 
40   42 


77   79 
45   53 


65   78 
29   48 


75   77 
44   58 


70   77 
53   54 


79   79 
44   58 


67   73 
31   43 


77   83 
55   58 


78   83 
42   52 


61   73 
35   42 


77   77 
47   56 


66   77 
39   49 


69   82 
43   52 


70   76 
43   45 


62   75 
38   46 


71   80 
47   56 


76   79 
53   58 


65   76 
39   52 


69   77 
44   50 


70   77 
49   51 


79   61 
42   54 


76   80 
41   48 


68   79 
40   51 


77   82 
41   53 


70   60 
50   55 


60   69   71   82 
30   33   46   50 


60   55   66   75 
34   29   29   42 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


RUCKSPRINGS 

SAN    ANGELU    DAM 

SAN    ANGELO    HB    AIRPORT 

SAM    SABA 

SONORA 

STERLING    CITV 

UVALDE 

HATER  VALLEY 

*     *     * 
SOUTH  CENTRAL       01 
AUSTIN  WB  AIRPORT 
AUSTWELL  HL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
8RENHAM 
CANVON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WB  AP 
CUFRO  3  E 
ELGIN 

FLATONIA  2  M 
FLDRESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 
HALIETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULING 
MATHIS 
NATALIA 
NEW  BRAUNFFlS 
NIXON 
RED  ROCK 
REFUGIO 
R08STPHN 


MAX 

MIN 


MAX 
MUM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


71   68   73 
50   51   55 


73   75   75 
57   5« 

69   75 


75   77   82 


72   74   79 
42   50   44 


74   70 
62   64 


75   71 
58   61 


73   75 
59   61 


76   74 
64   66 


74   71 
54   58 


72   72 
63   66 


76   74 
67   67 


74   75 
62   57 


71   73 

61   55 


70   77 
53   50 


73   73 
61   65 


75   76 
59   63 


74   73 
58   65 


70.  75 
60   64 


74   73 
61   65 


78   76 
65   66 


70   73 
60   64 


74   73 
61   62 


75   75 
59   62 


77   76 

58   60 


76   73 
61   64 


77   80 
58   67 


74   72 
61   65 


74   73 
41   62 


73   73 
64   66 


76   77 
65   66 


70   67 
44   53 


60   71 
36   39 


71 

73 

70 

37 

35 

52 

71 

70 

Ti 

3<5 

40 

40 

78 

75 

70 

50 

42 

35 

72 

62 

72 

40   34   35 


74   67 
45   51 


71   69 

44   46 


67   76 
48   4 


68   75 
42   47 


76   73 
46   56 


65   80 

45   4 


72   70 
53   63 


72   72 

46   60 


52   51   50 


75   73 
47   52 


78   76 
42   52 


68   78 

41   4' 


78   74 
44   54 


66   77 
42   43 


79   72 
42   52 


69   75 
41   43 


78   75 
41   51 


78   72 
46   57 


77   73 
44   51 


65   74 
46   50 


65   76 
41   45 


69   80 
43   43 


77   72 
42   56 


76   68 
45   53 


64   75 
41   50 


80   70 
44   55 


73   77 
48   52 


59   69   71 
40   34   44 


79   47   42 


6  5 
39 

68 

32 

77 
it 

76 
37 

41 
30 

47 

27 

54 

-2 

49 
29 

70 
39 

80 
34 

39 
33 

41 
26 

62 

44 

70 
36 

78 
41 

74 
49 

57 
41 

S9 

34 

55 
35 

50 
30 

72 

J2 

80 
35 

36 
31 

55 
25 

67   62 
52   45 


67   58 
53   47 


70   68 
54   50 


72   57 
52   47 


68   70 
55   53 


60   65 
52 


63   64 
47   45 


66   69 
50   42 


68   66 
51   42 


65   70 
52   44 


71   54 
51   42 


65   70 
51   44 


65   57 
50   40 


65   70 
50   42 


69   69 
51   48 


64   69 

51   45 


65   62 

50   45 


67   53 
50   43 


71   64 
52   42 


64   69 
50   39 


64   55 
50   42 


65   70 
50   42 


66   52 
50   40 


67   73 
54   48 


72   64 
53   50 


43   39   35 


75   63   46 
50   40   34 


74  67 
60  47 

75  72 
48  45 

72  59 

57  48 

75  57 

57  47   41 


50   46 
40   34 


53   49 
42   35 


69   59 
45   38 


66   55 
45   39 


69   51 
43   36 


60   51 
41   37 


63   53 

41   34 


69   55 
43   37 


66   61 
48   47 


56   49 
43   38 


55   55 

42   34 


69   60   53 


24   40   41 


24   24   36 


23   28   33 


38   69 
35   36 


61   70 
34   35 


45   58 
35   35 


47   59 
35   37 


60   69 
38   37 


48   5B 
35   34 


62   69 
42   44 


60   69 
36   37 


57   68   72 


56   62 
35   33 


30   43   53 


33   34   39 

44   55   68 
33   34   40 


64   72 
33   33 


49   62   74 
34   36   34 


58   59   65 
37   39 

oI*renc«  Notes  following 


52   34   47 


72   64   62 

53   36   40 


72   75 
3>   48 


74   70   74 


65   61 
45   40 


68   68 
44   49 


75   70 
43   43 


72   61 
42   42 


70   69 
61   53 


76   70 
46   45 


67   69 
62   53 


70   70 
61   53 


74   70 
52 


68   65 
46   40 


67   64 
56   42 


77   65 
55   44 


68   69 
56   46 


75   67 
47   42 


69   67 
57   44 


75   66 
40   41 


72   69 
54   44 


74   69 
61   52 


69   62 
56   43 


71   70 
52   41 


73   66 
45   43 


77   71 
45   57 


73   69 
57   40 


78   69 
42   44 


66   65 
54   43 


71   65 
46   40 


69   70 
60   49 


76   72 
52   54 
SuUoo  Index 


60   51 
42   33 


73  48  57 

41  35  30 

77  52  34 

33  32  29 

69  52  65 

42  42  39 


76   52 
40   32 


48   51 
38   37 


68   50 
46   38 


67   50 
44   36 


65   62 

50   43 


54   62 
49   44 


60   50 
43   42 


48   51 
43   37 


50   52 
39   39 


67 
46 

69 

54   45   40 


52   58 
49 


69   51 
47   38 


50   54 
46   36 


67   52 
47   39 


52   58 
46   38 


63   64 
50   43 


50   49 
47   3B 


65   48 
44   37 


46   39 
74   53 


64   48 
45   38 


54   63 

50   41 


64   72 
34   41 


74   80 
36   46 


68   75   81 


66   75 
31   47 


50   66 
35   38 


55   67 
31   32 


65   73 
40   45 


50   68 
34   38 


64   71 
48   53 


64   73 
39   46 


65   73   75 


66   75 
31   41 


76   77   54 
64   50   42 


67   76 
32   43 


61   72 
32   39 


69   7S 
34   45 


55   68 

32   40 


69   76 
31   42 


64   68 
34   36 


70   75 
32   42 


70   76 
37   45 


66   76 
32   43 


48   65 
31   41 


53   67 

31   38 


62   70 
42   42 


69   75 
33   43 


58   70 
32   34 


68   75 
34   43 


51   66 
30   44 


70   74 
34   43 


61   70 
39   43 


78   62 
51   32 


79   62 
49   32 


64   61 
43   32 


81   66 
48   35 


79   64 
45   30 


80   62 
41   30 


84   71 
53   38 


Bl   64 
43   30 


79   63 
40   40 


55   42   42 


67 
51 


68   69 
48   47 


69   69 
40   38 


67   70 
40   39 


84   73 
39   35 


81   69 
43   41 


ei 

40   37 


66   73 
41   39 


84   67 
41   37 


82  80 

60  41 

91  74 

57  47   40 


88   68 
46   44 


84  62 
44  35  36 

85  86  66 
48  44  40 


68   69 
40   38 


77   62 
37   34 


70   71 
49   48 


55   63 

34   40 


69   79 
26   43 


70   75 
32   38 


76   84 
54   58 


55   69 
27   35 


65   65 
44   40 


61  77 

62  44 


69   74 
49   41 


66   66 
44   36 


69   70 
45   35 


80   76 
63   46 


72   72 

44   39 


80   64 
58   49 


80   65 
58   47 


72   70 
58 


66   71 
55   40 


69   70 
J6   38 


70   73 
50   40 


76   72 
60   40 


70   72 
39   37 


72   71 
58   36 


68   70 
38   38 


73   73 
58   39 


60   77 
50   46 


68   68 
56   40 


66   65 
50   40 


69   70 
39   36 


70   70 
44   41 


72   71 
57   39 


72   74 
40   32 


73   69 
56   36 


66   64 
55   40 


79   70 
61   43 


73   80 
56   45 


73   78 
51   56 


70   70 
58   63 


69 

44   58 


66   71 
42   52 


67   75 
40   52 


69   75 
43   52 


76   70 
61   65 


79   75 
62   66 


68   71 
58   61 


73   77 
51   58 


75   79 
50   58 


71   77 
43   56 


75   75 
54   61 


69   78 
42   54 


76   78 
50   62 


70   78 
39   56 


76   79 
53   60 


84   83 
62   65 


74   78 
49   57 


68   76 
40   55 


77   60 
41   57 


78   64 
53   59 


76   76 
51   58 


66   75 
46   55 


79   75 
56   65 


69   8J 
49   60 


Continued 

Uk 

UI 

I 

It, 

MJ 

Jt*\ 

rtA 

ru 

Kt 

.b 

TEXAS 
MARCH 

1970 

Station 

Day  of  Month 

01 
01 

ta 

1 

2 

3 

4 

S  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ROCKPORT 

MAX 

MIN 

70 
63 

70 
64 

74 
65 

73 
59 

73 
50 

70 
62 

66 
53 

69 
51 

70 
49 

73 
62 

65 
46 

58 
41 

60 
40 

66 
36 

69 
53 

67 
61 

68 
50 

69 
57 

74 
54 

55 
50 

60 
42 

62 
38 

61? 
48 

73 
55 

77 
62 

75 
49 

70 
57 

79 

62 

74 
46 

73 
60 

72 
63 

69.2 
53.2 

SAN  ANTCNIO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

78 
64 

71 
66 

81 
54 

70 
48 

76 

41 

64 
53 

56 
51 

68 
43 

/5 
40 

64 
43 

51 

40 

52 

34 

62 
35 

70 
34 

74 
37 

64 
49 

67 
43 

64 

49 

70 
51 

52 

42 

62 

39 

67 
33 

74 

40 

78 
44 

83 

55 

63 

40 

71 
37 

70 

4B 

70 
36 

74 
53 

78 
57 

68.4 

45.1 

SAN  MARCOS 

MAX 

MIN 

73 
43 

75 

48 

69 
58 

82 
44 

69 
42 

75 
47 

65 

50 

68 
41 

69 
41 

75 
47 

64 
41 

49 
33 

50 
33 

70 
31 

72 
30 

73 
35 

63 
43 

67 
43 

4  6 
46 

69 
46 

49 
37 

56 
30 

68 
38 

78 
43 

8  0 
46 

B3 
42 

67 
32 

6") 
39 

70 
34 

76 
35 

68.6 
40.6 

StALY 

MAX 
MIN 

71 
59 

74 
64 

77 
65 

75 
51 

75 
48 

73 

53 

66 

53 

66 

49 

73 
46 

75 
53 

69 
46 

49 
39 

57 
35 

66 
35 

73 
40 

68 
53 

71 
40 

68 
49 

70 
50 

60 
47 

50 
40 

64 
34 

74 
45 

77 
49 

79 
59 

72 
40 

67 
42 

73 

56 

67 
39 

70 
49 

76 
58 

69.3 
47.9 

5EGUIN 

MAX 

MIN 

78 
62 

74 
65 

83 

66 

67 
47 

79 

41 

5? 
50 

60 
50 

70 
43 

76 
44 

74 
48 

49 
42 

51 
35 

61 
33 

72 
33 

76 
36 

67 
55 

67 

44 

63 
45 

69 

49 

50 
45 

58 
36 

70 
33 

76 
42 

61 
45 

83 
61 

68 

40 

70 
36 

72 
57 

69 
36 

78 
52 

76 
56 

69.6 

46.2 

SINTON 

MAX 

MIN 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

75 
60 

71 
55 

73 
60 

81 
45 

65 

44 

71 
45 

69 
51 

55 
44 

69 

45 

74 
48 

70 
42 

52 
36 

52 

35 

59 
32 

70 
33 

75 
42 

72 
42 

64 
40 

64 
42 

66 
46 

50 
38 

55 

32 

67 

76 
45 

79 
52 

80 
42 

65 
37 

70 
47 

67 
40 

66 
43 

75 
55 

67.7 
43.7 

SOHERVILLE  D»M 

MAX 

MIN 

70 
59 

69 
60 

69 
62 

78 
47 

66 
43 

7- 
43 

66 
51 

57 
45 

67 
48 

72 
51 

70 
43 

49 
36 

44 
34 

56 
34 

66 
39 

70 
50 

66 
42 

57 
38 

64 

43 

67 
46 

51 
37 

50 
32 

64 

3° 

72 
48 

74 
53 

76 

41 

62 
36 

66 
43 

65 
39 

63 

42 

73 
51 

65.0 
44.4 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

MIN 

67 
41 

74 
53 

75 
65 

76 
50 

66 

47 

75 

68 

53 

57 
48 

62 

45 

74 
53 

62 
38 

60 
38 

58 
32 

66 
34 

7  0 
39 

74 
46 

70 
35 

65 
39 

67 
44 

70 
46 

50 
39 

56 
32 

65 
47 

74 
47 

78 
60 

78 
43 

67 

41 

63 
47 

69 
39 

66 

49 

81 
55 

67.8 
45.1 

YOAKUM 

*      *      # 

MAX 

MIN 

72 

58 

72 
65 

82 

66 

79 
52 

78 
46 

73 
53 

66 

51 

70 
44 

77 
49 

76 
55 

61 
43 

51 
38 

60 
36 

70 
36 

76 
42 

67 
57 

67 
44 

71 
45 

70 
46 

51 

48 

54 
38 

70 
34 

78 
46 

80 
51 

82 
49 

65 
42 

69 
37 

72 

57 

70 
40 

80 
54 

78 
62 

70.5 
47.9 

UPPER  CDAST         08 

ALVIN 

MAX 

MIN 

69 
58 

70 
61 

71 
64 

73 

61 

71 
47 

76 
49 

70 
54 

60 

48 

70 
45 

72 
46 

75 

51 

62 
39 

45 
34 

58 
34 

68 
36 

73 
46 

70 
51 

60 

43 

68 

50 

74 
49 

55 

41 

52 
34 

64 
35 

75 
44 

76 
54 

71 
43 

62 

45 

6  5 
51 

75 
37 

66 
44 

73 

50 

67.5 
46.6 

ANAHUAC  TBCO 

MAX 

MIN 

70 
55 

74 
62 

70 
52 

72 
53 

74 
60 

74 
60 

72 
62 

68 
54 

64 
50 

73 
52 

72 
52 

62 

51 

59 
35 

62 
36 

75 
52 

78 
54 

76 
58 

64 
56 

72 
56 

64 
50 

52 
46 

54 
40 

04 

34 

66 

35 

70 
50 

70 
50 

62 
45 

70 

46 

64 
46 

66 
40 

72 

41 

68,0 
49.5 

ANGLETON  2  w 

MAX 

MIN 

70 
56 

72 
61 

72 
62 

74 
60 

73 
43 

77 
49 

68 
54 

60 
47 

69 

44 

70 
49 

72 

50 

60 

39 

46 
36 

57 
33 

68 
37 

70 
47 

70 
47 

60 

42 

70 

59 

75 
48 

55 

41 

52 
33 

64 
33 

73 
46 

70 
59 

73 

40 

65 

41 

64 

51 

75 
37 

61 
45 

75 
52 

67.1 
46.5 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

MIN 

70 
60 

72 
64 

71 
65 

75 
60 

70 

4e 

80 
52 

72 
57 

62 
50 

68 

47 

70 
53 

73 
48 

56 

40 

51 
36 

58 
38 

67 
43 

72 
47 

71 
48 

63 

46 

73 
57 

74 
50 

54 
42 

45 
36 

66 
45 

70 
49 

74 
59 

75 
44 

66 
45 

6? 
54 

76 
40 

71 
44 

77 
59 

68.1 
49.2 

6AYT0WN 

MAX 

Mm 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

66 

58 

71 
61 

74 
63 

71 
55 

70 
45 

79 
46 

64 
50 

59 
45 

69 
38 

76 
39 

77 
47 

55 

38 

43 
31 

59 
29 

70 
30 

75 
36 

71 
49 

55 
35 

67 
38 

74 
47 

54 
40 

50 
29 

65 
31 

75 
40 

79 
45 

76 
42 

66 
36 

69 
44 

71 
43 

69 

47 

70 
52 

67.5 
42.9 

DANEvANG  2  SE 

MAX 

Mm 

74 
59 

72 
65 

75 
66 

72 
57 

78 
45 

71 
51 

65 
54 

65 
50 

70 
46 

71 
54 

67 
46 

51 
40 

57 
36 

69 
38 

72 
42 

70 

57 

65 
47 

73 
44 

73 
52 

53 
49 

51 
42 

64 
35 

73 
45 

75 
49 

79 
59 

73 
43 

70 
44 

74 

5' 

70 
40 

77 
50 

76 

61 

69.2 
49.3 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

Mm 

71 
59 

73 
66 

73 
66 

77 
54 

69 
45 

79 
50 

70 
55 

60 
48 

70 
47 

72 
51 

74 
46 

56 
40 

52 
36 

60 
35 

69 

37 

73 
48 

71 
47 

65 

44 

71 
51 

71 
50 

52 
42 

55 

34 

67 
43 

75 
47 

75 
52 

83 
43 

65 
41 

70 
50 

75 
39 

70 
43 

76 
57 

69. C 
47. 3 

EL  CAMPD 

MAX 

Mm 

75 
63 

73 
63 

76 

65 

71 
54 

78 
45 

76 
53 

66 
54 

68 
50 

73 
45 

72 

54 

65 
46 

52 

40 

36 

74 
36 

70 
57 

65 
46 

75 
43 

71 
51 

52 
49 

51 

41 

66 

34 

76 
44 

76 
49 

81 
60 

76 
40 

76 
40 

76 

59 

72 

37 

76 

50 

77 
60 

70.9 
48.8 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

72 
60 

72 
62 

73 
65 

75 
63 

74 

51 

7  5 

5  0 

68 
57 

62 
49 

66 

49 

71 
54 

75 
54 

63 
42 

49 
39 

58 
39 

65 

41 

72 
49 

71 
55 

62 
49 

68 
55 

74 
50 

55 
43 

52 
38 

62 

40 

72 

48 

75 
57 

75 
47 

68 
46 

65 
52 

76 
42 

63 
41 

72 
55 

67.7 
49.7 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

64 
60 

65 
61 

68 

63 

71 
61 

74 
58 

65 
60 

61 
52 

63 

51 

65 
55 

69 

61 

63 
49 

50 
42 

56 

41 

59 
48 

64 
53 

67 
60 

64 
49 

65 
52 

70 
57 

58 
50 

50 
45 

58 
45 

65 
52 

08 
60 

68 
SO 

64 
50 

62 
58 

72 

55 

61 
47 

66 
55 

65 
61 

63.9 
53.9 

HOUSTON  INCONT  AP 

MAX 

Mm 

70 
61 

74 
64 

71 
56 

68 
56 

78 
47 

67 
55 

61 
49 

68 
46 

73 
41 

74 
50 

60 
45 

45 

40 

58 
34 

08 
32 

7  2 
40 

68 

57 

64 
44 

66 
39 

71 
52 

53 
46 

50 
38 

63 
32 

72 
41 

76 
47 

76 

54 

66 
39 

67 
41 

73 

47 

68 

40 

72 
48 

76 
58 

67.4 
46.4 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
56 

75 
65 

72 
66 

73 
55 

79 
48 

71 
55 

63 

50 

70 
50 

75 
47 

74 
51 

61 

46 

47 
40 

56 

38 

67 
36 

75 
42 

71 
57 

65 

45 

66 
43 

72 
54 

54 
48 

51 
42 

64 
35 

75 
45 

79 
50 

79 
58 

68 
47 

67 
48 

75 

50 

69 
43 

73 
53 

75 
61 

69. C 
49.2 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

71 
53 

71 
61 

74 
64 

70 
53 

68 
49 

8i 
49 

66 
52 

63 
47 

7  0 
43 

72 
45 

77 
49 

66 
39 

46 
34 

60 
34 

69 
35 

71 
54 

71 
52 

61 
39 

69 

43 

76 
48 

52 
42 

52 
33 

64 

36 

75 
46 

76 
52 

78 
43 

69 
44 

70 
45 

74 
42 

66 

47 

72 
50 

68.  S 
45.9 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

72 
61 

71 
64 

74 
64 

71 
60 

73 
46 

46 
57 

65 

54 

65 
49 

69 
50 

72 
56 

67 
49 

54 
40 

57 
37 

64 

37 

71 
45 

71 
60 

65 

49 

69 

49 

72 
54 

54 
49 

53 

42 

60 
36 

70 
47 

73 
54 

73 
o2 

70 
45 

68 
45 

76 

61 

69 
41 

73 
55 

70 
61 

67.6 
50.  S 

NEu  GULF 

MAX 

Mm 

72 
59 

74 
63 

73 
67 

75 
58 

68 
48 

BO 

54 

71 
55 

59 
49 

68 
45 

72 
53 

74 
48 

56 
40 

49 

37 

59 
36 

69 
41 

72 

45 

71 
47 

60 

45 

72 
55 

73 
49 

53 

41 

51 
35 

66 
41 

74 
53 

It 
6? 

76 

43 

66 
44 

6  3 
57 

76 
38 

70 
45 

75 
56 

68.3 
48.7 

ORANGE  4  NW 

MAX 

Mm 

64 
55 

71 
57 

74 
62 

71 
60 

72 

51 

77 
51 

62 

50 

60 
48 

65 
42 

68 

42 

73 
46 

69 
44 

45 
40 

57 
32 

66 
32 

67 
41 

67 
54 

60 
39 

69 

39 

70 
51 

54 
42 

50 
34 

62 

34 

70 
43 

7  0 

50 

71 
44 

65 

41 

68 
4' 

68 
38 

68 

40 

71 
48 

65. £ 
45. C 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

73 
62 

71 
65 

74 
64 

70 
52 

75 
46 

69 

54 

60 

53 

65 
49 

71 
54 

71 
55 

56 
46 

51 
40 

57 
36 

63 
39 

69 
45 

71 
60 

64 
49 

69 
48 

73 
52 

52 
47 

53 

41 

63 

37 

68 
47 

72 
52 

72 
57 

63 
42 

69 

44 

It 
K 

67 

40 

74 
54 

73 
61 

66.9 
49." 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

70 
60 

75 
65 

72 
66 

76 
53 

67 
45 

78 
51 

70 
55 

70 
50 

t8 

45 

70 
52 

73 

47 

57 
39 

50 
37 

58 
35 

68 

41 

72 
51 

72 
46 

60 
42 

73 
54 

71 
48 

50 
34 

62 
38 

65 
43 

75 
45 

75 
59 

79 
40 

64 
40 

71 
48 

74 
37 

71 
47 

74 
56 

68.7 
47.3 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

68 
64 

69 
66 

79 

65 

78 
60 

68 
50 

66 

57 

65 

54 

66 
50 

68 

49 

69 

57 

70 

47 

51 
41 

57 
40 

68 
43 

67 
45 

63 
46 

63 

48 

66 
63 

73 
49 

51 
50 

51 
42 

57 
36 

67 

57 

70 
56 

3  0 
48 

64 
46 

65 

46 

7  2 
6  2 

69 
42 

70 
56 

69 
61 

66.4 
51.5 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
60 

78 
64 

77 
65 

71 
62 

80 
52 

67 
54 

63 

50 

66 
50 

7  3 
45 

76 
53 

72 
50 

50 
43 

60 
42 

67 
36 

12 
45 

72 
58 

65 
44 

72 
42 

72 
59 

59 
49 

51 

45 

63 
36 

74 
44 

75 
50 

75 
58 

70 
45 

68 
47 

6  0 
50 

70 
41 

72 
52 

76 
57 

69.4 
49.9 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

75 
62 

74 
63 

78 
65 

75 
60 

73 
46 

6,9 

40 

66 
57 

72 
56 

74 
51 

72 
59 

69 
49 

57 
41 

62 

36 

71 

37 

76 
48 

72 
60 

64 
53 

69 
58 

72 
55 

55 

51 

63 
43 

64 
38 

76 
48 

74 
54 

81 
62 

77 
49 

69 

48 

77 
63 

74 
43 

72 

44 

72 
52 

70.! 
52.1 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

72 
62 

72 
63 

70 
65 

73 
60 

77 
48 

10 
46 

68 
56 

62 
52 

68 
51 

70 
54 

72 
52 

62 
42 

56 
37 

60 
40 

64 
42 

70 
54 

70 
52 

66 
52 

66 
62 

65 
53 

53 

45 

56 
36 

61 
48 

68 
50 

70 
58 

72 
52 

65 
52 

70 

t? 

78 
46 

63 

46 

70 
60 

67.; 
51." 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

73 
59 

72 

61 

7  3 
66 

73 
59 

67 
47 

77 
52 

70 
54 

60 
49 

68 
47 

73 

51 

76 
48 

57 
39 

45 

37 

56 
37 

67 
41 

75 

47 

69 
45 

56 
43 

71 
53 

71 
48 

52 
41 

49 
35 

63 

41 

74 
50 

78 
60 

77 

41 

65 

45 

66 

8  4 

74 
39 

69 
44 

75 
55 

67.: 

48. C 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

74 
56 

73 
54 

74 
58 

77 
59 

69 
42 

76 
52 

71 
49 

61 
49 

67 
44 

74 
53 

75 
49 

56 
40 

46 
39 

55 
34 

67 
36 

75 
39 

70 
44 

56 
42 

70 
53 

71 
49 

54 
42 

49 
33 

63 
42 

73 
51 

76 

54 

77 
46 

65 
43 

67 

48 

72 
42 

68 
44 

74 
56 

67.6 
46.: 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

74 
60 

74 
65 

77 
62 

70 
52 

77 
47 

69 

51 

57 
53 

69 
46 

73 
49 

73 
52 

57 

45 

54 
40 

60 

37 

69 
41 

7  2 
43 

71 
56 

67 
48 

72 

46 

11 
51 

53 
44 

56 

41 

66 
37 

75 
45 

76 

48 

84 

88 

66 

42 

69 
43 

7f 
49 

69 
42 

75 
55 

77 
63 

69.3 
48." 

So*  Retorone*  Note*  Following  St* lion  Inda; 
-    85    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MARCH 


Station 

Day 

of  Month 

01 

» 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

> 

< 

»     «.     * 
SOUTHERN           09 

ALICE 

MAX 

MIN 

77 
60 

77 
65 

77 
64 

84 
56 

76 
48 

79 

51 

73 

50 

64 
49 

70 
49 

60 
53 

73 
47 

57 
42 

60 

36 

63 
39 

74 
44 

79 
46 

73 
55 

74 
51 

60 
62 

78 
50 

54 

42 

65 
36 

73 
46 

78 
49 

83 
57 

90 

47 

70 

44 

70 
31 

76 
44 

73 
47 

63 
58 

73.7 
49.7 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

81 
63 

86 

86 
56 

79 
42 

77 
52 

75 
49 

72 
46 

81 
40 

62 

57 

74 
46 

63 
36 

63 
34 

73 
30 

78 
40 

78 
42 

75 
55 

78 

48 

65 
65 

80 
49 

65 
41 

70 
35 

77 
47 

83 
45 

88 
55 

85 
44 

71 
39 

82 
60 

74 
44 

87 

60 

67 

60 

77.6 
48.2 

8ENAVI0IS  7  S 

MAX 
MIN 

75 
46 

n 

62 

82 

56 

70 
47 

77 
53 

75 
49 

63 

44 

60 
45 

79 

45 

70 
46 

56 

40 

59 
34 

60 
38 

70 
38 

76 
39 

76 

48 

72 
47 

82 
62 

79 
49 

54 

41 

72 
36 

77 
46 

82 
49 

91 
43 

67 

36 

70 
51 

77 
40 

74 
43 

83 
52 

72.6 

45.8 

CARRIZO  SPRINCS 

MAX 

MIN 

76 
62 

77 
63 

60 
63 

64 
54 

69 
48 

78 
59 

76 
50 

65 
43 

69 
42 

84 
56 

71 
45 

60 

it 

62 

37 

66 
39 

74 
40 

80 
58 

79 
41 

73 
50 

78 
65 

70 
50 

59 

37 

66 

36 

77 
47 

77 
48 

84 
50 

87 
39 

70 
39 

70 
47 

74 
40 

79 
56 

79 
61 

74.0 
48.5 

IATARINA 

MAX 

MIN 

79 
64 

80 
63 

82 

63 

74 
55 

76 
40 

78 
56 

70 
55 

72 
41 

84 
44 

64 
53 

63 
46 

64 
34 

64 
36 

75 
38 

60 
46 

79 
59 

77 
42 

81 
49 

,6 
54 

78 
39 

79 
42 

85 
49 

87 
54 

76 
42 

71 
39 

74 
57 

78 
41 

79 
57 

90 

63 

77.3 
49.1 

CHARLOTTE  5  NNw 

MAX 

MIN 

77 
61 

75 
65 

B2 
64 

81 
52 

76 
41 

75 
57 

66 
49 

69 
41 

78 
41 

77 
55 

55 
45 

56 
37 

61 
35 

71 
33 

76 
39 

7S 
58 

69 

43 

72 
50 

70 
53 

54 
49 

63 

41 

70 
34 

76 
45 

81 

46 

85 
56 

SO 
39 

70 

39 

74 
39 

72 

41 

80 
55 

63 
61 

72.5 
47.3 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

78 
64 

79 

64 

Bl 
59 

67 

50 

75 
46 

72 

60 
50 

70 
40 

78 
44 

69 
50 

53 
46 

60 
39 

62 

37 

72 
35 

77 
46 

74 
59 

70 
43 

79 
50 

72 
53 

70 
46 

64 
42 

73 
37 

76 
46 

62 
49 

65 
57 

66 
42 

71 
42 

73 
52 

75 
43 

77 
57 

87 
61 

72.5 

46.6 

CRYSTAL  CITV 

MAX 

MIN 

78 
63 

80 
63 

83 
63 

71 
51 

77 
46 

75 
58 

62 
47 

73 

38 

S3 
42 

68 
53 

59 
46 

62 

38 

65 
35 

74 
35 

80 

41 

79 
59 

72 
41 

77 

49 

69 
54 

54 
47 

67 
39 

76 
37 

78 
48 

84 
48 

66 
53 

70 
40 

70 
42 

73 

54 

77 
41 

79 
57 

69 
62 

73.9 
48.1 

DILIEY 

MAX 

MIN 

74 
59 

76 
63 

/9 
62 

Bl 
52 

66 

44 

76 
45 

70 
50 

60 
43 

69 

42 

77 
43 

66 

44 

53 
39 

56 
36 

62 
37 

73 
39 

77 
47 

73 
43 

69 

44 

/5 
53 

70 

50 

52 

40 

64 
35 

71 
37 

75 
46 

61 
48 

84 
42 

6  6 
38 

71 

41 

73 
38 

74 
39 

77 
56 

70.7 
45.0 

EAGLE  PASS 

MAX 

MIN 

68 
54 

76 
62 

78 
60 

79 
52 

7  1 
46 

77 
51 

70 
52 

58 
40 

71 

46 

61 
48 

63 

40 

55 
38 

56 

37 

64 
40 

74 
46 

78 
52 

76 

44 

72 
46 

77 
52 

72 

50 

51 
39 

62 

42 

74 
46 

76 
50 

B3 
52 

81 
44 

67 
42 

72 
47 

68 

40 

75 
44 

74 

56 

71.0 
47.1 

ENCINAL  3  Nw 

MAX 
MIN 

76 
55 

78 
65 

80 
66 

82 
55 

69 
46 

76 
46 

78 
47 

62 

38 

78 
38 

83 

38 

75 
47 

65 
40 

61 
34 

62 
34 

75 
40 

60 

40 

80 
44 

74 
47 

62 
45 

73 
48 

65 
36 

65 
36 

77 
36 

77 
46 

64 
56 

68 
39 

74 

38 

72 
45 

75 
38 

79 
50 

62 
58 

75.1 
44.9 

FALCON  DAM 

MAX 

MIN 

76 
59 

78 
65 

79 
63 

85 

60 

75 
52 

BO 
52 

81 

55 

6a 
51 

72 
45 

83 

46 

79 
52 

63 

47 

62 

39 

63 
39 

75 
41 

60 
50 

83 
56 

76 
55 

85 

65 

60 
53 

55 

45 

65 

42 

77 
47 

77 
52 

64 
52 

94 
49 

70 
44 

71 
45 

76 

49 

81 
46 

80 

62 

75.9 
51.0 

FALFURRIAS 

MAX 
MIN 

77 
06 

SO 

64 

77 
62 

85 
62 

76 
46 

79 

47 

76 
49 

66 

44 

70 
44 

81 

45 

73 

47 

59 
40 

63 
36 

63 
36 

73 

39 

79 
40 

79 
56 

75 
50 

S3 

51 

80 

50 

54 

41 

67 
35 

73 
39 

78 
48 

63 
48 

92 
45 

70 

38 

71 

40 

61 
45 

72 
48 

86 
60 

74.9 
47.1 

FOWLERTON 

MAX 
MIN 

78 
62 

76 
65 

63 
64 

80 
52 

77 
42 

75 
55 

69 
42 

70 
43 

78 
42 

78 
51 

66 
45 

58 
40 

61 
36 

76 

34 

77 
39 

75 
59 

74 
47 

64 
42 

79 
55 

56 

50 

64 
42 

72 
44 

78 
45 

84 
42 

66 
56 

76 
40 

72 
37 

75 
37 

74 
41 

80 
55 

74.5 
46.8 

FRFER 

MAX 
MIN 

76 
61 

76 
64 

78 
64 

78 
55 

65 

42 

78 
45 

73 

47 

65 

43 

70 
48 

80 
54 

78 

45 

55 

41 

58 
32 

60 
35 

72 
49 

78 

48 

73 
48 

72 

46 

78 
60 

75 
46 

52 

41 

65 

38 

72 
49 

77 
51 

60 
58 

88 
39 

68 
42 

70 
45 

75 
40 

75 
46 

78 
60 

72.3 
47.9 

HEBBRONVILLF 

MAX 

MIN 

77 
61 

77 
66 

78 
63 

84 
56 

71 
49 

79 
55 

79 
50 

63 
44 

72 
44 

81 
49 

73 
47 

59 

42 

62 

37 

64 
36 

72 
41 

se 

52 

79 
52 

75 
52 

84 
60 

80 
50 

54 

42 

66 

40 

75 
44 

77 
48 

82 
53 

93 

47 

69 
42 

70 
54 

77 
43 

77 
50 

65 
62 

74.9 
49.5 

LA  PRVOR 

MAX 

MIN 

LAREDO  NO.  2 

MAX 
MIN 

79 
65 

78 
67 

84 
65 

71 
59 

78 
49 

80 
58 

61 
47 

73 
44 

82 
48 

75 
58 

62 

49 

63 
43 

63 

40 

72 
39 

79 

50 

80 
63 

74 
49 

62 
55 

77 
58 

58 

51 

66 
41 

75 
42 

77 
52 

81 
53 

93 

58 

78 
47 

71 
45 

76 
46 

78 
46 

85 
59 

89 
66 

75.5 
52.0 

01LT0N 

MAX 

MIN 

75 
63 

75 
65 

77 
62 

61 
56 

77 
53 

76 
54 

74 
49 

61 
43 

',  0 
49 

78 
53 

72 
46 

57 
40 

60 

37 

62 

38 

72 

42 

75 
48 

61 
59 

76 
49 

50 
40 

65 
35 

(4 
40 

77 
52 

61 
54 

69 
44 

68 
39 

75 
55 

84 

60 

72.7 
49.1 

PEARSALL 

MAX 
MIN 

77 
62 

77 
64 

hO 
o3 

76 
50 

75 
44 

74 
56 

67 
49 

71 
41 

78 
46 

77 
55 

56 
43 

58 
36 

62 
34 

73 
36 

77 
44 

71 
57 

70 
42 

70 
50 

70 
50 

71 
48 

64 
40 

71 
36 

77 
45 

83 
48 

66 
57 

80 
41 

70 
42 

74 
59 

71 
40 

79 
55 

64 

61 

73.3 
48.2 

PUTEFT 

MAX 
MIN 

71 
60 

78 
64 

73 
64 

83 
52 

68 

43 

75 
47 

67 
50 

66 

41 

70 
42 

77 
45 

65 

45 

52 

37 

56 
35 

63 

34 

70 
41 

74 
52 

76 

46 

68 

45 

79 
50 

65 

41 

64 
35 

68 
45 

75 
47 

30 
50 

85 

42 

64 

40 

70 
48 

73 

41 

73 
41 

70 
44 

76 

56 

71.4 
45.9 

RIO  GRANDE  CITV  3  w 

MAX 

MIN 

78 

59 

78 
66 

63 

67 
58 

79 
48 

80 
48 

64 

50 

69 
44 

7  3 
42 

S3 

46 

62 
53 

64 
47 

65 

41 

66 
34 

75 
35 

60 
50 

84 
59 

79 

56 

87 
62 

82 
53 

56 
-8 

69 
36 

76 
37 

77 

44 

86 
50 

94 
49 

70 
40 

72 
43 

81 
44 

81 
44 

82 

61 

77.4 
48.7 

TILDEN 

MAX 

MIN 

75 
57 

77 
65 

76 
65 

63 
53 

69 
42 

77 
47 

69 
49 

63 
45 

69 

42 

78 
51 

73 
47 

54 
41 

58 
37 

61 
33 

72 

38 

77 
50 

72 
48 

69 
50 

77 
55 

72 
50 

51 
42 

63 

36 

71 
46 

76 
51 

82 
59 

85 
43 

66 

39 

72 
48 

75 
42 

72 
43 

79 

59 

71.4 
47.5 

ZAPATA 

#     *      * 

MAX 
MIN 

80 
66 

77 
67 

90 
64 

60 
58 

80 
49 

83 
63 

79 
48 

76 

4t 

63 
48 

83 
59 

76 
51 

67 
45 

72 

40 

74 
44 

60 
43 

83 
63 

80 
53 

35 
56 

83 
63 

64 
51 

69 
45 

77 
42 

77 
51 

82 
52 

98 
57 

86 

48 

72 
44 

76 
46 

81 
48 

86 
56 

92 

58 

79.7 
52.3 

LOWER  VALLEY       10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPDRT 

MAX 
MIN 

80 
69 

79 
69 

96 

70 

81 
64 

79 
54 

77 

65 

72 
54 

73 
49 

79 
47 

79 
65 

70 
55 

65 
45 

65 
42 

74 
37 

76 
48 

76 
67 

71 
56 

BO 
58 

82 
59 

59 
52 

69 

48 

73 
44 

73 
49 

81 
54 

66 
63 

69 
52 

73 
50 

56 

79 

54 

90 
65 

85 
65 

76.3 
55.6 

HARLINGEN 

MAX 

MIN 

75 

60 

80 
62 

77 

61 

82 
63 

81 
49 

79 
49 

61 
52 

67 
45 

71 
46 

SO 

4B 

B0 
51 

68 
44 

44 
40 

64 
36 

75 
37 

78 
52 

78 
61 

74 
53 

61 
65 

85 
52 

65 
45 

68 
39 

76 
41 

76 
51 

82 
54 

90 
51 

70 
43 

71 
50 

85 

50 

79 
58 

91 

61 

75.9 

50.6 

MC  ALLEN 

MAX 

MIN 

74 
61 

79 
60 

77 

56 

67 
66 

67 
53 

SI 
53 

62 
53 

71 
46 

72 
45 

81 
49 

83 
49 

65 
45 

64 
42 

65 
39 

75 
40 

77 
47 

80 
56 

78 
56 

83 
56 

87 
52 

55 
47 

69 
41 

77 
40 

76 

48 

83 

57 

91 
54 

70 
46 

72 

49 

61 
51 

79 
50 

90 

61 

77.1 
51.0 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

79 
63 

77 
69 

88 
68 

79 
56 

ei 

53 

80 
61 

70 
53 

"3 
47 

61 
49 

82 

61 

65 
53 

65 

46 

64 
42 

7  5 
39 

77 
49 

79 
65 

78 
56 

83 
57 

88 

56 

58 

49 

69 
47 

76 
43 

75 
49 

83 

55 

93 
62 

70 
53 

71 
50 

83 

60 

79 

50 

90 
67 

86 
64 

77.3 
54.6 

MC  COOK 

MAX 

MIN 

75 
58 

78 

66 

74 

67 

65 

60 

79 

50 

82 

DO 

83 
52 

70 
45 

73 
45 

82 

48 

84 
50 

66 
45 

64 
39 

65 
39 

73 
40 

78 
48 

61 
57 

78 
55 

84 
63 

86 
51 

55 
46 

69 
39 

75 
42 

77 
46 

84 
50 

93 

46 

6" 

43 

70 
51 

81 
45 

79 
46 

69 
64 

76.8 

50.0 

MISSION 

MAX 

MIN 

60 
60 

89 

64 

Bl 
49 

64 
5C 

71 
52 

60 
55 

83 
50 

84 
52 

67 
45 

68 
48 

70 
44 

76 

36 

78 
41 

63 
51 

80 
59 

67 
52 

94 
54 

73 

49 

71 
42 

65 
45 

80 
48 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

71 
63 

74 
67 

?? 
67 

78 
67 

75 
50 

79 

55 

71 
55 

68 
42 

63 
46 

70 
59 

71 
51 

61 
42 

61 

42 

57 
39 

66 

45 

71 
59 

71 
61 

66 
57 

75 
65 

83 

46 

58 
45 

61 
45 

64 
52 

68 

58 

74 
63 

82 
55 

65 
57 

69 
62 

78 
61 

68 

61 

90 

67 

70.3 
55.0 

RAYMONOVILLE 

MAX 

MIN 

75 
62 

84 

67 

76 

6  a 

87 
61 

78 
49 

6  0 

49 

80 
54 

09 
46 

72 
45 

61 
46 

80 
50 

62 

44 

65 

41 

64 
39 

74 
39 

80 
49 

80 
62 

77 
53 

84 
66 

87 
52 

56 

46 

66 
40 

75 

42 

76 

47 

63 
54 

91 

50 

67 

44 

71 
51 

83 

49 

76 
55 

91 
63 

76.6 
51.1 

SAN  BENITO 

MAX 

MIN 

74 
63 

80 
63 

B0 

69 

61 
59 

62 
54 

61 

55 

60 
60 

8  1 
42 

60 
46 

76 
48 

80 
52 

65 

.5 

65 
42 

65 
41 

76 
43 

75 
54 

77 
64 

75 

66 

79 
67 

84 
53 

56 

■,6 

69 
44 

76 
46 

76 

50 

80 

55 

92 
54 

70 
53 

71 
S5 

70 
59 

85 
58 

94 
69 

76.7 
54.1 

WESLACO  2  E 

MAX 

MIN 

82 
66 

76 
69 

3  8 
68 

67 
66 

81 

53 

oi 

80 
54 

73 
46 

79 
47 

79 
61 

78 

51 

64 

-5 

64 
41 

73 
39 

7  6 
50 

78 
64 

78 
60 

61 
56 

66 
69 

83 
51 

68 
46 

76 

41 

74 
49 

80 
55 

91 
63 

90 
52 

70 
45 

83 
66 

78 
52 

91 
66 

85 
62 

79.1 
55.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   86    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


Texas 

MARCH 


Day  Of  Month 

"3  u  oS 

Station 

H  < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10   11   12   13 

14 

15   16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HOROS  CREEK  0AM 

EVAP 

.20 

.17 

.20 

.29 

.14 

.22 

* 

.05 

.22 

.30 

.06!  * 

* 

.07 

.16 

.26 

.15 

.15 

.21 

.12 

* 

.10 

.05 

.31 

.32 

.33 

.24 

.28 

.17 

.23 

.22 

5.26 

WIND 

120 

125 

117 

143 

33 

109 

171 

99 

109 

182 

177  176 

139 

76 

149 

66 

160 

85 

193 

170 

70 

76 

49 

144 

206 

202 

101 

225 

167 

10b 

113 

4084 

*    •    * 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAM 

EVAP 

.09 

.04 

. 

.13 

.14 

.15 

.12 

.02 

.17 

.25 

.18  .06  .03 

.14 

.16 

.22 

m 

.06 

.02 

.12 

.06 

.04 

.12 

.25 

.35 

.26 

.22 

.29 

.20 

.07 

.15 

4.41B 

WIND 

135  130  142 

B5 

78!  103 

192 

80 

75 

181  178  198  137 

64 

59 

131 

186 

109 

104 

167 

147 

67 

49 

145 

267 

191 

100 

161 

184 

61 

82 

4016 

MAX 

69|  6-.   65 

75 

65   74 

58 

51 

73 

70   57   42   40 

60 

70 

71 

57 

51 

35 

52 

42 

44 

71 

75 

74 

70 

67 

66 

64 

55 

68 

61.6 

MIN 

35 

58 

57 

48 

45 

45 

46 

42 

42 

461  39   33   33 

35 

46 

41 

37 

36 

37 

36 

33 

32 

36 

46 

50 

37 

37 

40 

40 

40 

45 

41.8 

BELTON  DAM 

EVAP 

.09 

.03 

.00 

.21 

.09 

.18 

. 

.08 

.21 

.20  .14  .06  .06 

.12 

.15 

.22 

.20 

.16 

* 

.03 

.05 

.00 

.13 

.27 

.28 

.33 

.18 

.19 

.24 

.10 

.11 

4.25B 

WIND 

86 

86 

91 

45 

23 

52 

122 

56 

38 

108  125 

111  no 

32 

28 

121 

136 

63 

53 

129 

111 

39 

38 

66 

137 

116 

39 

115 

99 

35 

41 

2431 

BENBRQOK  DAM 

EVAP 

.13 

.09 

.19 

.20 

.13 

.20 

.05 

.06 

.18 

.29  .14 

.00  .07 

.10 

.12 

.23 

.04 

.14 

.01 

.11 

.01 

.06 

.12 

.20 

.32 

.26 

.20 

.23 

.15 

.11 

.17 

4.35 

WIND 

109 

152 

161 

79 

49 

115 

115 

61 

91 

146  123 

130  105 

38 

43 

183 

159 

91 

108 

141 

60 

60 

30 

76 

146 

140 

81 

182 

177 

60 

81 

3332 

DENISON  0AM 

EVAP 

.10 

.06 

.22 

.19 

.09 

.11 

.02 

.10 

.26 

.20 

.06 

.05  .08 

.08 

.16 

.06 

.23 

.06 

.02 

.07 

.02 

.05 

.22 

.40 

.28 

.18 

.20 

.11 

.05 

.05 

.03 

3.83 

WIND 

ieo 

168 

230 

127 

53 

82 

89 

54 

161 

182 

149 

182 

63 

67 

53 

135 

136 

101 

131 

130 

69 

55 

82 

254 

301 

139 

76 

90 

105 

85 

50 

3779 

MAX 

70 

69 

75 

75 

72 

66 

54 

81 

72 

71 

52 

40 

62 

65 

66 

67 

50 

50 

50 

50 

53 

66 

71 

75 

73 

76 

67 

58 

52 

55 

56 

63.2 

MIN 

59 

60 

56 

46 

45 

48 

46 

41 

46 

«2 

36 

33 

35 

38 

55 

49 

34 

37 

43 

39 

46 

38 

43 

50 

36 

38 

41 

47 

49 

45 

44 

44.7 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 

.11 

.07 

.25 

.25 

.13 

.15 

.05 

.09 

.19 

.27 

.10 

.02 

.05 

.15 

.12 

.25 

.05 

.07 

.02 

.12 

.01 

* 

.03 

.35 

.30 

.26 

.17 

•  31 

.14 

.10 

.09 

4.27 

WIND 

12* 

148 

172 

112 

56 

79 

134 

62 

89 

168 

133 

164 

120 

81 

42 

140 

162 

90 

no 

140 

97 

59 

55 

125 

243 

176 

53 

167 

169 

61 

68 

3621 

MAX 

73 

68 

71 

76 

68 

72 

57 

57 

73 

75 

55 

42 

44 

60 

72 

70 

57 

51 

56 

52 

41 

48 

71 

76 

79 

66 

72 

69 

60 

57 

70 

63.2 

MIN 

54 

58 

57 

48 

47 

47 

47 

44 

44 

44 

39 

33 

33 

35 

39 

42 

37 

37 

39 

40 

34 

34 

36 

45 

52 

38 

36 

42 

40 

40 

46 

42.3 

LAVON  DAM 

EVAP 

.OS 

.03 

.11 

.15 

.11 

.14 

.10 

.09 

.25 

.28 

.16 

.01 

* 

.21 

.13 

.23 

. 

.06 

.05 

.10 

.01 

* 

.13 

.25 

.36 

.30 

.20 

.26 

.10 

.10 

.15 

4.336 

WINO 

159 

159 

175 

103 

87 

85 

140 

72 

99 

231 

146 

180 

140 

60 

37 

123 

159 

103 

100 

152 

116 

46 

48 

150 

312 

218 

70 

162 

164 

64 

-li 

3959 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 

.11 

.01 

. 

.11 

.14 

.19 

.16 

.16 

.15 

.17 

.27 

.06!  * 

.16 

.17 

.17 

.25 

.10 

.02 

.09 

.05 

* 

.17 

.26 

.36 

.28 

.19 

.27 

.14 

.18 

.<4 

4.72B 

WIND 

138 

109 

140 

82 

66 

82 

190 

81 

71 

178 

176 

171, 126 

57 

43 

131 

187 

101 

96 

179 

156 

60 

50 

153 

270 

175 

76 

145 

178 

76 

55 

3602 

MAX 

74 

64 

6B 

80 

66 

79 

63 

60 

75 

74 

60 

46 

42 

61 

71 

75 

62 

60 

60 

62 

53 

- 

72 

77 

78 

75 

70 

72 

69 

62 

76 

66.9 

MIN 

58 

61 

46 

52 

50 

50 

50 

45 

45 

50 

42 

36 

35 

36 

40 

4b 

43 

41 

41 

43 

36 

- 

36 

54 

55 

43 

43 

45 

44 

44 

30 

45.6 

PROCTOR  RESE'VOIR 

EVAP 

.11 

.11 

.26 

.35 

.10 

.18 

. 

.17 

.18 

.30 

.09 

.16 

.06 

.11 

.16 

.25 

.30 

.12 

.08 

.09 

.09 

.13 

.10 

.27 

.35 

.33 

.28 

.22 

.24 

.11 

.20 

5.66B 

WIND 

108 

130 

156 

141 

37 

102 

165 

72 

75 

171 

173 

172 

127 

52 

55 

152 

163 

107 

130 

173 

112 

49 

33 

100 

2>)8 

162 

74 

195 

166 

7* 

90 

3735 

MAX 

69 

71 

74 

73 

64 

71 

54 

51 

70 

75 

45 

40 

39 

59 

68 

7U 

59 

60 

56 

46 

39 

45 

67 

73 

77 

66 

66 

65 

56 

57 

75 

61.4 

MIN 

53 

56 

54 

45 

45 

46 

45 

42 

42 

42 

34 

31 

29 

33 

39 

43 

34 

34 

40 

38 

33 

32 

37 

45 

49 

37 

43 

39 

39 

36 

43 

40.6 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 

.11 

.13 

.03 

.18 

.08 

.15 

. 

. 

.17 

.11 

.09 

.16 

.02 

.12 

.18 

.26 

.23 

.14 

• 

.03 

.05 

.05 

.12 

.25 

.27 

.29 

.20 

.21 

.17 

.10 

. 

4.32B 

KIND 

91 

98 

100 

46 

32 

55 

164 

55 

45 

112 

90 

90 

81 

36 

41 

132 

129 

62 

57 

97 

84 

35 

50 

80 

133 

89 

53 

143 

113 

44 

46 

2503 

WACO  0AM 

EVAP 

.09 

.07   - 

.10 

.25 

.16J  .22 

.02 

.18 

.24 

.15 

, 

* 

.24 

.19 

.40 

.25 

.17 

« 

.01 

.12 

.05 

.13 

.24 

.29 

.29 

.19 

.26 

.25 

.10 

.14 

4.96B 

WIND 

125 

118 

127 

80 

58 

70  183 

91 

93 

177!  168 

180 

137 

60 

45 

141 

193 

96 

84 

153 

143 

75 

62 

143 

240 

173 

65 

166 

170 

58 

59 

3735 

MAX 

71 

66 

66 

78 

73 

76 

58 

50 

70 

72   35 

44 

- 

60 

70 

73 

58 

65 

54 

53 

45 

47 

70 

78 

76 

72 

63 

67 

64 

60 

35 

63.7 

MIN 

56 

59 

58 

49 

49 

48 

47 

43 

43 

46|  39 

35 

- 

34 

39 

43 

37 

37 

41 

41 

34 

35 

37 

47 

52 

39 

39 

41 

40 

40 

45 

43.1 

WHITNEY  0AM 

EVAP 

.14 

.03 

.23 

.12 

.14 

.16 

.14 

.00 

.16 

.23 

.12 

.06 

.05 

.14 

.11 

.21 

.07 

.23 

.00 

.00 

.00 

.01 

.12 

.28 

.29 

.29 

.18 

.25 

.25 

.08 

.14 

4.23 

WIND 

113 

95 

lie 

111 

36 

51 

129 

70 

62 

128 

106 

11/ 

99 

43 

35 

109 

124 

67 

51 

117 

106 

56 

54 

67 

186 

106 

41 

137 

152 

43 

54 

2809 

MAX 

7* 

75 

70 

76 

73 

76 

57 

53 

74 

75 

58 

44 

42 

59 

69 

72 

57 

62 

34 

52 

46 

49 

70 

76 

79 

75 

71 

69 

66 

70 

74 

65.1 

MIN 

44 

43 

58 

50 

50 

50 

53 

42 

42 

47 

40 

35 

" 

35 

35 

45 

42 

38 

39 

40 

34 

32 

34 

47 

49 

40 

41 

42 

40 

40 

43 

42.2 

*   »    * 
EAST  TEXAS          0* 

DAINGERFIELD  9  S 

EVAP 

.10 

.07 

.27 

.11 

.11 

.16 

.14 

.10 

.15 

.17  .11 

.07 

.11 

.16 

.16 

.26 

.15 

.10 

.06 

.04 

.10 

.19 

.15 

.23 

.26 

.24 

.23 

.26 

.09 

.12 

.13 

4.69 

WINO 

106 

100 

92 

71 

81 

121  HI 

45 

76 

e2:  87 

125 

93 

68 

42 

176 

184 

69 

94 

62 

61 

46 

67 

113 

169 

130 

106 

134 

116 

114 

117 

3096 

MAX 

70 

69 

71 

67 

71 

70 

60 

75 

75 

73!  60 

46   61 

65 

67 

67 

61 

65 

64 

55 

54 

47 

73 

78 

76 

69 

70 

73 

74 

65 

73 

67.3 

MIN 

57 

60 

59 

57 

52 

48 

46 

45 

46 

55 

48 

39 

39 

40 

43 

47 

4') 

40 

55 

43 

38 

39 

45 

32 

58 

40 

42 

49 

47 

46 

1,1 

47.5 

SAM  RAYBURN  0AM 

EVAP 

.03  .09 

.10 

. 

.09 

.13 

.16 

.10 

.11 

.20 

.16 

.09 

.07 

.21 

.15 

.19 

. 

.07 

.09 

.11 

. 

.01 

.14 

.19 

.27 

.24 

.19 

.26 

.08 

.13 

.12 

4.248 

WINO 

84 

82 

117 

41 

21 

24 

72 

108 

12 

82 

40 

99 

129 

59 

34 

66 

128 

42 

60 

67 

116 

80 

20 

61 

147 

162 

55 

66 

95 

57 

30 

2280 

MAX 

63 

69 

73 

67 

74 

75 

65 

36 

71 

75 

76 

61 

44 

68 

71 

74 

65 

54 

74 

73 

66 

54 

71 

75 

77 

78 

73 

74 

74 

74 

74 

69.0 

MIN 

52 

58 

61. 

58 

55 

52 

50 

48 

46 

46 

51 

43 

38 

38 

37 

44 

49 

39 

40 

38 

42 

37 

36 

45 

51 

42 

42 

45 

44 

45 

52 

46,0 

TOWN  BLUFF  0AM 

EVAP 

.03 

.08 

.08 

.05 

.15 

.15 

.09 

.05 

.12 

.18 

.34 

.14 

.08 

.13 

.17 

.17 

.18 

.06 

,06 

.07 

.09 

.04 

.12 

.21 

.24 

.22 

.18 

.23 

.08 

.10 

.07 

3.96 

WIND 

78 

79 

HI 

66 

57 

37 

54 

55 

51 

82 

49 

84 

104 

46 

96 

19 

107 

54 

73 

76 

82 

60 

55 

70 

166 

149 

42 

41 

43 

17 

11 

2116 

MAX 

72 

70 

73 

70 

76 

82 

64 

57 

74 

77 

74 

70 

46 

66 

71 

77 

68 

56 

73 

74 

56 

49 

75 

76 

79 

77 

77 

76 

68 

73 

74 

70.0 

MIN 

58 

58 

62 

60 

58 

52 

50 

48 

48 

48 

51 

43 

38 

38 

38 

45 

51 

39 

40 

50 

43 

39 

36 

45 

50 

42 

40 

41 

46 

45 

30 

46.9 

«    •    * 
TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 

.28 

.03 

.16 

.04 

.27 

• 

.02 

.16 

.14 

.37 

.02 

.22 

* 

.47 

.18 

.27 

.10 

. 

.12 

* 

.46 

.06 

.17 

.36 

.44 

.11 

.30 

.17 

.33 

.16 

•  43 

6.068 

WIND 

40 

100 

120 

56 

40 

63 

56 

101 

90 

103   B8 

62   64 

76 

67 

82 

115 

115 

»2 

32 

78 

108 

41 

94 

194 

88 

139 

151 

120 

76 

99 

2790 

MAX 

60 

70 

68 

64 

65 

68 

49 

71 

77 

62   49 

721  60 

77 

79 

63 

65 

72 

65 

55 

57 

53 

66 

66 

65 

64 

64 

70 

68 

66 

61 

64.9 

MIN 

39 

40 

38 

38 

39 

42 

32 

38 

40 

37 

39 

32   33 

40 

39 

40 

36 

41 

36 

35 

32 

32 

36 

39 

36 

35 

35 

35 

40 

36 

4'. 

37.3 

RED  BLUFF  OAM 

EVAP 

.08 

.21 

.28 

.17 

.14 

.15 

.07 

.18 

.38 

* 

.25 

.06 

.18 

.16 

.35 

.31 

.28 

.22 

.25 

.02 

.03 

.14 

.16 

.38 

.33 

.23 

.30 

.20 

.23 

.27 

•  2l 

6.24 

WIND 

28 

87 

142 

84 

26 

210 

142 

72 

135 

* 

205 

45 

41 

23 

52 

217 

62 

66 

l°U 

57 

41 

106 

50 

137 

168 

86 

71 

217 

80 

120 

53 

3037 

MAX 

68 

67 

68 

65 

67 

64 

65 

68 

70 

• 

64 

53 

65 

71 

72 

62 

67 

71 

67 

51 

65 

66 

71 

72 

66 

64 

72 

66 

67 

74 

75 

66.8 

MIN 

49 

48 

45 

42 

42 

46 

44 

42 

48 

- 

35 

31 

35 

41 

35 

42 

32 

45 

41 

36 

35 

46 

43 

49 

46 

39 

39 

31 

40 

41 

46 

41.1 

YSLETA 

-EVAP 

.20 

.14 

.23 

.39 

.16 

.14 

.01 

.17 

.28 

.34 

.26 

.19 

.06 

.12 

.32 

.27 

.16 

.46 

.27 

.15 

• 

.19 

.18 

.16 

.41 

.57 

.26 

.27 

.38 

.27 

.93 

7.96 

WIND 

10 

8 

wo 

71 

32 

38 

94 

6 

7 

64 

113 

11 

90 

30 

4 

58 

62 

106 

119 

165 

30 

60 

34 

7 

124 

169 

30 

165 

30 

78 

107 

2U62 

MAX 

69 

72 

68 

65 

65 

62 

5B 

67 

71 

70 

66 

51 

61 

69 

74 

72 

65 

71 

70 

57 

41 

65 

66 

76 

71 

75 

72 

67 

71 

60 

. 

66.4 

MIN 

42 

45 

43 

41 

39 

42 

37 

38 

43 

45 

43 

37 

37 

37 

40 

43 

42 

41 

37 

36 

35 

36 

40 

41 

44 

38 

38 

42 

37 

41 

- 

40.0 

•    •    » 
EOWARDS  PLATEAU     06 

amistad  dam 

EVAP 

.05 

.09 

.13 

.27 

.14 

.24 

.14 

.06 

.17 

.19 

.09 

.15 

■  20 

.15 

.28 

.29 

.29 

.21 

.10 

.13 

.01 

.15 

.16 

.24 

.26 

.40 

.34 

.31 

.32 

.31 

.25 

6.12 

WIND 

73 

132 

67 

69 

46 

159 

115 

94 

66 

79 

148 

143 

110 

37 

93 

160 

114 

112 

108 

136 

100 

85 

50 

97 

72 

138 

153 

196 

123 

151 

97 

3323 

MAX 

57 

68 

75 

71 

62 

68 

60 

44 

69 

72 

51 

51 

57 

65 

68 

66 

74 

67 

66 

50 

39 

64 

69 

73 

74 

68 

63 

63 

63 

64 

77 

63.9 

MIN 

49 

53 

52 

43 

40 

40 

40 

34 

34 

36 

32 

30 

30 

32 

34 

37 

34 

35 

41 

37 

31 

31 

35 

42 

42 

30 

34 

35 

35 

35 

46 

37.8 

SAN  ANGELA  OAM 

EVAP 

.12 

.14 

.24 

.34 

.10 

.20 

. 

.03 

.28 

.26 

.06 

. 

. 

.16 

.20 

.30 

.19 

.22 

.20 

.13 

. 

.11 

.15 

.23 

.30 

.26 

.26 

.30 

.25 

.23 

•  2b 

6.3BB 

WIND 

92 

104 

108 

157 

29 

93 

165 

79 

88 

130 

140 

94 

85 

54 

60 

149 

148 

116 

127 

140 

73 

62 

61 

94 

155 

i27 

94 

194 

134 

77 

80 

3311 

MAX 

70 

72 

76 

71 

62 

72 

55 

47 

72 

76 

43 

- 

- 

66 

72 

73 

70 

71 

79 

52 

39 

62 

69 

76 

76 

70 

68 

70 

65 

7U 

7' 

67.0 

MIN 

91 

56 

54 

44 

44 

43 

45 

28 

28 

42 

35 

- 

- 

34 

40 

44 

36 

36 

45 

37 

34 

34 

39 

44 

46 

3a 

36 

36 

38 

36 

46 

40.8 

*   *    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

EVAP 

.06 

.06 

.08 

.30 

.07 

.22 

m 

. 

.18 

.22 

.15 

.13 

.17 

.15 

.20 

.23 

.11 

.16 

.06 

.04 

.10 

.11 

.12 

.33 

.23 

.49 

.15 

.15 

.31 

.18 

.11 

5.21B 

WIND 

99 

73 

104 

85 

47 

54 

194 

123 

45 

132 

182 

199 

212 

70 

40 

126 

150 

74 

57 

199 

178 

80 

37 

97 

179 

186 

76 

110 

166 

82 

46 

3546 

MAX 

72 

72 

68 

79 

45 

78 

65 

63 

72 

75 

60 

51 

48 

65 

75 

76 

61 

73 

60 

62 

46 

55 

73 

61 

61 

80 

72 

70 

70 

73 

7K 

66.4 

MIN 

58 

62 

64 

50 

49 

49 

49 

45 

45 

46 

41 

35 

34 

35 

40 

45 

41 

41 

47 

43 

37 

37 

36 

43 

30 

41 

40 

40 

40 

40 

52 

44.5 

See  reference  notes  iollowi  ng  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 

MARCH 


Day 

Ol  Month 

3   ..  ? 

Station 

s°z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

*    «    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

"EEVlLLE  5  NE 

EVAP 

.04 

.03 

.05 

.15 

.09 

.12 

.05 

.16 

.10 

.10 

. 

.27 

.19 

.11 

.14 

.13 

.02 

.15 

.00 

.17 

.11 

.14 

.10 

.15 

.06 

.29 

.26 

.13 

.23 

.14 

.03 

3.B5B 

WIND 

99 

166 

lie 

102 

69 

82 

141 

126 

57 

120 

198 

165 

147 

55 

62 

183 

146 

81 

120 

221 

143 

81 

42 

74 

178 

179 

74 

142 

79 

176 

77 

3705 

MAX 

72 

87 

67 

84 

61 

81 

75 

62 

76 

80 

72 

59 

64 

70 

78 

83 

65 

80 

72 

71 

31 

52 

80 

80 

81 

86 

88 

74 

81 

85 

81 

74.8 

MIN 

50 

49 

57 

45 

38 

39 

53 

46 

37 

40 

31 

29 

28 

29 

32 

32 

36 

38 

44 

37 

42 

50 

30 

30 

44 

36 

35 

31 

35 

33 

4b 

39.0 

CANYON  DAM 

EVAP 

.07 

.04 

.07 

.17 

.06 

.21 

. 

.01 

.17 

.22 

.13 

.03 

.12 

.10 

.26 

.21 

.14 

.23 

.13 

* 

.13 

.07 

.19 

.21 

.25 

.34 

.21 

.19 

.28 

.16 

•  15 

4.72B 

WIND 

91 

108 

107 

43 

30 

89 

132 

104 

61 

107 

119 

169 

161 

48 

57 

134 

124 

* 

137 

150 

112 

59 

32 

76 

107 

139 

44 

114 

111 

61 

58 

2904 

MAX 

70 

72 

65 

63 

62 

75 

63 

51 

67 

74 

59 

48 

52 

60 

70 

72 

58 

62 

61 

63 

51 

56 

71 

70 

76 

78 

70 

68 

70 

74 

77 

65.4 

MIN 

36 

59 

60 

49 

45 

45 

47 

43 

44 

47 

40 

32 

31 

34 

42 

43 

41 

45 

47 

41 

36 

35 

39 

47 

52 

40 

40 

41 

40 

40 

30 

43.6 

SOMERVIUE  DAM 

EVAP 

.10 

.05 

.09 

.12 

.08 

.15 

.32 

.05 

.11 

.18 

.20 

.07 

.10 

.12 

.16 

.21 

.31 

.10 

.02 

.10 

.07 

.04 

.12 

.20 

.22 

.26 

.20 

.14 

.21 

.14 

■  10 

4.34 

WIND 

106 

106 

165 

31 

25 

31 

110 

48 

44 

88 

89 

119 

112 

54 

44 

128 

135 

57 

73 

106 

92 

68 

42 

76 

124 

107 

45 

122 

96 

49 

36 

2530 

*    *    * 
UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 

.05 

.10 

.04 

.20 

.13 

.11 

.26 

.14 

.30 

.18 

.40 

.21 

■  19 

.14 

.25 

.08 

.31 

* 

.17 

.14 

.09 

.14 

.17 

.29 

.12 

.37 

.20 

.14 

.20 

.15 

■  10 

5.37 

WIND 

130 

160 

140 

100 

119 

141 

123 

139 

119 

147 

228 

246 

189 

75 

124 

173 

177 

107 

153 

207 

175 

73 

87 

135 

173 

190 

100 

140 

no 

no 

140 

4430 

MAX 

74 

71 

77 

76 

76 

71 

65 

71 

77 

72 

72 

63 

62 

71 

74 

72 

70 

66 

71 

63 

64 

68 

75 

60 

80 

79 

73 

78 

73 

75 

75 

72.1 

MIN 

56 

59 

60 

56 

45 

52 

53 

45 

50 

54 

45 

36 

35 

38 

46 

58 

48 

56 

57 

45 

36 

34 

45 

37 

56 

40 

41 

58 

38 

50 

58 

46.7 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 

* 

.13 

.07 

.04 

.08 

.19 

.27 

.02 

.14 

.16 

.20 

.14 

.12 

.14 

.20 

.17 

.30 

.14 

.06 

.03 

.08 

.14 

.10 

.18 

.22 

.21 

.19 

.12 

.17 

.13 

.09 

4.25 

WIND 

91 

107 

113 

54 

66 

55 

187 

113 

52 

66 

135 

262 

241 

111 

56 

92 

213 

59 

106 

121 

124 

147 

34 

70 

96 

162 

79 

133 

137 

72 

66 

3420 

MAX 

60 

72 

70 

74 

69 

82 

72 

59 

74 

78 

72 

75 

46 

31 

71 

57 

74 

66 

67 

69 

37 

51 

72 

76 

BO 

76 

70 

69 

74 

76 

76 

68.9 

MIN 

52 

60 

58 

63 

49 

56 

53 

48 

47 

47 

50 

42 

36 

42 

36 

47 

SO 

44 

46 

49 

42 

43 

38 

43 

52 

44 

44 

47 

42 

43 

53 

47.3 

»    •    * 
SOUTHERN            09 

OILIEY 

EVAP 
WIND 

.07 
35 

.10 
50 

.08 
33 

.22 

.04 

.19 

.10 

.11 

.13 

.17 

.07 

.07 

.19 

.13 

.19 

.22 

.12 

.17 

.05 

.12 

.06 

.14 

.15 

.21 

.23 

.29 

.21 

.16 

.26 

.23 

.13 

4.63 

MAX 

SO 

78 

78 

85 

69 

78 

68 

54 

72 

80 

68 

58 

69 

72 

72 

80 

74 

79 

71 

70 

53 

71 

75 

79 

83 

85 

74 

68 

60 

76 

81 

73.5 

MIN 

61 

65 

67 

60 

50 

49 

54 

48 

42 

50 

48 

42 

42 

41 

40 

46 

51 

50 

56 

50 

44 

44 

46 

53 

34 

51 

46 

47 

49 

48 

39 

50.2 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.13 

.14 

.19 

.04 

.16 

.12 

.09 

.09 

.20 

.10 

.11 

.14 

.21 

.19 

.25 

.19 

.21 

.14 

.14 

.12 

.14 

.15 

.15 

.20 

.21 

.25 

.16 

.19 

.31 

.14 

.26 

5.14 

WIND 

71 

57 

47 

5 

40 

70 

22 

28 

51 

46 

23 

18 

22 

29 

74 

103 

30 

60 

44 

19 

21 

30 

38 

50 

32 

32 

56 

51 

HI 

10 

38 

1326 

MAX 

77 

80 

89 

72 

80 

81 

67 

81 

81 

77 

73 

76 

77 

80 

79 

62 

85 

60 

78 

70 

79 

82 

76 

87 

92 

80 

70 

85 

80 

91 

92 

60.0 

MIN 

66 

66 

66 

63 

54 

62 

53 

50 

52 

59 

56 

48 

47 

48 

50 

61 

58 

57 

67 

55 

47 

49 

35 

56 

60 

55 

51 

64 

53 

62 

67 

56.7 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 

.13 

.13 

.10 

.27 

.12 

.14 

.35 

.23 

.18 

m 

.26 

.20 

.22 

.11 

.25 

.27 

.20 

.27 

.18 

.25 

.14 

.13 

. 

.01 

.25 

.36 

.24 

.06 

.33 

.23 

.24 

6.278 

WIND 

46 

59 

37 

32 

36 

61 

53 

94 

26 

40 

74 

76 

57 

21 

21 

93 

57 

49 

43 

79 

49 

44 

26 

28 

43 

52 

32 

47 

61 

50 

40 

1526 

*    *    * 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 

.11 

.14 

.12 

.25 

.20 

.24 

.28 

.27 

.11 

.33 

.26 

.17 

.22 

.22 

.16 

.16 

.24 

.26 

.17 

.29 

.12 

.22 

.25 

.18 

.27 

.27 

.31 

.07 

.38 

.26 

.33 

6.86 

WINO 

101 

132 

133 

41 

56 

97 

119 

139 

67 

119 

127 

107 

104 

42 

51 

193 

135 

84 

121 

133 

81 

73 

59 

75 

121 

90 

74 

114 

97 

129 

90 

3104 

MAX 

75 

76 

76 

88 

80 

84 

82 

74 

74 

83 

82 

75 

73 

76 

82 

79 

82 

65 

84 

69 

55 

76 

83 

76 

86 

94 

75 

66 

83 

79 

93 

79.6 

MIN 

58 

65 

65 

64 

52 

52 

54 

45 

45 

45 

56 

45 

39 

39 

44 

47 

57 

57 

63 

31 

46 

45 

45 

48 

30 

48 

47 

47 

48 

48 

64 

50.9 

WESLACO  2  E 

EVAP 

.10 

.12 

.23 

.09 

.23 

.16 

.35 

.21 

.29 

.18 

.11 

.14 

.14 

.18 

.23 

.28 

.29 

.14 

.21 

.03 

.10 

.21 

.21 

.17 

.26 

.16 

.14 

.20 

.25 

.33 

.13 

5.93 

WIND 

50 

95 

75 

24 

46 

80 

93 

61 

86 

69 

72 

45 

50 

40 

74 

116 

74 

46 

61 

66 

42 

33 

60 

65 

91 

53 

46 

85 

38 

77 

43 

1983 

MAX 

79 

74 

86 

79 

61 

80 

77 

80 

80 

80 

68 

69 

72 

74 

7B 

76 

82 

79 

84 

76 

70 

80 

76 

82 

90 

87 

74 

84 

83 

94 

86 

79.4 

MIN 

62 

67 

67 

68 

57 

*3 

53 

50 

52 

63 

48 

47 

44 

43 

57 

60 

61 

61 

69 

55 

30 

46 

54 

56 

65 

56 

52 

65 

36 

66 

67 

57.5 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


(D 

Q 

(IN) 

« 

1 

Day  of  month 

0 
9 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H 
0 

8USHLAND  1  WSW 

2 

6AM 

41 

46 

43 

42 

40 

42 

36 

39 

42 

40 

37 

34 

33 

35 

38 

39 

35 

38 

38 

36 

35 

36 

37 

36 

42 

36 

38 

37 

36 

34 

34 

38.0 

6 

BAM 

41 

43 

43 

43 

40 

40 

36 

39 

41 

40 

38 

36 

35 

35 

39 

40 

38 

39 

39 

37 

35 

35 

37 

39 

42 

41 

41 

40 

37 

34 

33 

36.6 

BUSHLAND  1  WSW  ,  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.  VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.  SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-  ANO  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.  LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 
MOCOUPLES. 


See  reference  notes  iollowi  ng  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


HIGH  »LAINS         01 
AHARILLO  WB  AIRPORT 

DALHART    FAA    AIRpriRT 

FOLLETT 

HEREFORD 

LUBBOCK  MB  AIRPORT 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MULESHOE  1 

SEMINOLE 

SPEARMAN 

STRATFORD 

TULU 

VESA 

•  •   • 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT 

CHILDRESS  FAA  AIRPHRT 

MEMPHIS 

SNVOER 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

•  •   • 

NORTH  CENTRAL       03 

8R0WNW0OD 

DALLAS  WB  AIRPORT 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 
PARIS 

•  *    • 

TRANS  PECOS         05 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

MOUNT  LOCKE 
WINK  FAA  AIRPORT 


•   •    • 

EDWARDS  PLATEAU     06 


SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUtV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   IS  IB   17   18   19   20   21   22   23   24   25  26   27   28   29 


Day  of  month 


T        .2 

T 


1.8 
2 


1.1 
1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


TEXAS 

MARCH 

1970 

Wind 

Relative  humi 

dity 

N 

umber 

of  days 

wi 

th 

a 

c 
IE 

in 

c 

—  <" 

C-Q 

u  o 
i-  in 

a  o 
a.  a. 

a 

in 

c 

3 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

P 

rec 

pitation 

1.2 

Vi 

ac  Q 

c 

S-e 

"5  • 

s  % 

<D  Q- 

9 
0> 
0 
u 
a 
> 
< 

m 

» 

—  0) 
V)  _ 

as 

a) 

—  i 

m 

<D  4) 

a; 

Standard  of  T 
CENTRAL 

ime 

a 
u 

0 
i_ 

0- 

q 
q 

o 

o 

o- 

o 
q 

> 
0 

CM  0 

0 

t- 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00 

06 

12 

18 

ABILENE  WB  AIRPORT 

19 

0.8 

13.5 

34 

s 

27 

74 

79 

64 

52 

3 

3 

3 

2 

0 

0 

11 

61 

5.8 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

7 

1.1 

14.2 

43 

SE 

15 

64 

74 

55 

46 

6 

4 

6 

1 

0 

0 

17 

51 

6.5 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

3 

0.7 

11.5 

3B 

NW 

16 

79 

85 

64 

60 

6 

5 

4 

0 

1 

0 

16 

56 

6.1 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

12 

4.3 

12.6 

34 

N 

07 

83 

86 

59 

65 

9 

2 

1 

0 

0 

0 

12 

63 

6.9 

CORPUS  CHRISTI  WB  AIRPORT 

10 

4.3 

14.0 

32 

SE 

16+ 

86 

89 

66 

65 

7 

3 

0 

2 

0 

0 

12 

60 

6.4 

DALLAS  WB  AIRPORT 

7 

0.8 

11.3 

34 

NW 

25 

75 

83 

66 

60 

0 

8 

4 

2 

1 

0 

15 

49 

6.6 

DEL  RIO  WB  AP 

8 

3.4 

10.2 

24++ 

13 

27+ 

72 

83 

59 

45 

4 

4 

2 

0 

0 

0 

10 

4.6 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

27 

4.9 

9.7 

57 

SW 

27 

35 

46 

30 

23 

4 

1 

2 

0 

0 

0 

7 

91 

4.5 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

27 

0.6 

11.6 

39  +  + 

27 

03 

84 

91 

70 

66 

2 

6 

4 

2 

1 

0 

15 

6.6 

GALVESTON  WB  CITY 

- 

40 

NE 

07 

1 

5 

3 

3 

2 

0 

14 

50 

HOUSTON  INCONT  AP 

9 

1.4 

8.6 

25++ 

14 

16 

86 

90 

63 

64 

4 

4 

6 

3 

1 

0 

18 

49 

6.8 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

5 

0.7 

13.0 

33++ 

36 

25 

69 

81 

56 

43 

6 

2 

5 

1 

0 

0 

14 

5.9 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

21 

1.1 

11.7 

31++ 

17 

15+ 

69 

78 

49 

40 

4 

3 

2 

0 

0 

1 

10 

- 

5.1 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

8 

1.6 

11.8 

32 

S 

03 

90 

94 

71 

76 

2 

7 

2 

5 

0 

0 

16 

44 

6.8 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

21 

1.7 

12.3 

29++ 

22 

03 

79 

84 

61 

54 

1 

4 

3 

0 

1 

0 

9 

5.1 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

7 

1.3 

11.0 

42 

NW 

16 

76 

83 

61 

55 

7 

3 

4 

0 

1 

0 

15 

61 

5.6 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

9 

2.2 

11.6 

59  % 

N 

10 

86 

91 

66 

66 

5 

5 

5 

1 

0 

1 

17 

6.6 

WACO  WB  AIRPORT 

6 

0.4 

12.2 

35++ 

4 

07+ 

81 

84 

69 

63 

3 

5 

5 

2 

1 

0 

16 

■ 

6.0 

WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

1 

2.3 

13.9 

36++ 

36 

25 

86 

93 

69 

62 

3 

8 

3 

0 

1 

0 

15 

6.9 

%  PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


^ 

U 

§ 

OBSERVATION 

b  Izl 

u 

U 

TIME  AND 

Z   0 

0 

s 

P 

P 

TABLES 

STATION 

2  «  COUNTY 

< 

p 

0 

z 

2 

< 

3 

OBSERVER 

1 

1 

> 

Q 

< 
■J 

i 

1 

i 

s 

ABERNATHY 

0012 

01 

HALE 

1 

33  30 

101  50 

3359 

BA 

M,  0.  HOOO 

ABILENE  W8  AIRPORT    ft 

0016 

Oi 

TAYLOR 

1 

32  26 

99  41 

1762 

HIO 

MID 

:  hj 

J  S  WEATHER  BUREAU 

ACkERLY  3  SE 

003* 

01 

HOWARD 

3|  32  31 

101  40 

2760 

6P 

LEONARD  COLEMAN 

AOAMSVKlE 

oosoi  oa 

1  31  18 

98  10 

1072 

7A 

: 

MRS  SHIRLEY  J,  CARLILE 

Albany 

0120!  03 

SHACKELFORD 

1,  32  44 

99  IB 

1438 

7A 

7A 

JOHN  D.  WlLLETT,  JR. 

ALEDQ  •  SE 

0129  03 

PARKER 

13 

32  39 

97  3* 

790 

CHESTER  MlLEY 

ALICE 

01-*  09 

JIM  WELLS 

3 

27  44 

9B  0* 

201 

8  A 

8A 

GILBERT  H.  GORDON 

ALPINE 

01741  03 

BREMSTER 

30  21 

103  40 

4455 

6P 

6P 

WILLIAM  H.  HU0G1NS 

ALTO  S  ;. 

0190  04 
020*,  OS 

CHEROKEE 

31  36 

95  08 

280 

7A 

MRS,  MAYBELL  KELLUM 

ALVIN 

BRAZORIA 

9 

29  23 

93  15 

54 

BA 

8A 

CITY  OF  ALVIN 

ALVOAO  *  NE 

0206'  03(  WISE 

13 

33  23 

97  39 

800 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMAMLLO  «e  AIRPORT    R 

0211,  01.  POTTER 

2 

35  14 

101  42 

3607 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

A»ISTAO  0AM 

02231  OfiJ  VAL  VERDE 

29  28 

101  02 

1137 

BA 

BA 

INT  BQUNDRY  *  WTR  COHM 

ANAHUAC  TBCD 

02331  08.  CHAMBERS 

3 

29  47 

9*  40 

24 

BA 

BA 

ANAMUAC  TBCO 

ANOERSQN 

024*i  0*  GRIMES 

30  29 

95  59 

350 

3P 

3P 

WILLIAM  J.  BARGER 

anoice  .  .-.. 

0246|  03  WILLIAMSON 

1 

30  47 

97  52 

1026 

7A 

LAWRENCE  I.  OUNLOP 

ANDREWS 

02*Si  01  ANOREMS 

3 

32  19 

102  32 

3172 

6P 

6P 

ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 

ANCLETON  2  - 

0257  08  BRAZORIA 

9 

29  09 

95  27 

27 

BA 

BA 

CITY  OF  ANCLETDN 

02621  03l  COLLIN 

13 

33  21 

96  31 

674 

7A 

: 

JESSE  T,  VANOAGRIFF 

ANSON 

026B|  02|  JONES 

1 

32  *9 

99  54 

1700 

3P 

5P 

C.  M.  RICE 

ANTELOPE 

0271  03J  JACK 

13 

33  26 

9B  22 

1079 

7A 

MACK  v.  ROBERTS 

ARANSAS  PASS  2 

0302  071  SAN  PATRICIO 

9 

27  53 

97  OB 

18 

6P 

ROBERT  L.  HERNDON 

ARCHER  CITY 

0313]  03  ARCHER 

10 

33  36 

98  3B 

1053 

61 

6P 

J.T,  SHEPPARD 

ARLINGTON 

0337'  03J  TARRANT 

19 

32  44 

97  07 

595 

7A 

CHARLES  T,  HAWKES 

ARMSTRONG 

03*2  0»  KENEDY 

9 

26  36 

25 

*P 

HAZEL  W,  PELHAM 

ARTHUR  CITY 

0367|  03]  LAMAR 
0394'  OZj  STONEWALL 

10 

33  32 

95  31 

425 

7A 

JAMES  B,  WIGLEY 

ASPERMQNT  2    SSW 

1 

33  06 

100  14 

1730 

7A 

C.  G.  VIERTEL 

ATHENS  3  S5E 

040*  04 

HENDERSON 

13 

32  10 

95  50 

455 

7P 

OR.  OHlGHT  A.  JONES 

ATLANTA  4  - S » 

0*08  04 

CASS 

10,  33  06 

9*  1* 

310 

7A 

LAWRENCE  H.  CAVER 

AUSTIN  MB  AIRPORT      R 

0*28  07 

TRAVIS 

3  30  18 

97  *2 

597 

MID 

MID 

7A 

c  HJ 

U  S  MEATHER  BUREAU 

austwEll  ml  refuge 

043?|  07 

ARANSAS 

3  28  16 

96  *B 

15 

9P 

5P 

U  S  WILDLIFE  REFUGE 

AVALQN 

04*0  03 

ELL  15 

13 

32  12 

96  *B 

533 

7A 

HERSCHEL  H.  SMITH 

IAIKO 

0476 

03 

CALLAHAN 

32  24 

99  23 

1760 

7A 

B.  C.  CHRISMAN 

SAKERSFIELD 

0*1)3 

03 

PECOS 

9 

30  53 

102  18 

2530 

9A 

9A 

CLYOE  GRAVES 

BA. LINGER  1  S- 

0-93 

02 

RUNNELS 

3 

31  44 

99  58 

1575 

6P 

6P 

RAOIO  STATION  KRUN 

BALHQRhEA 

0*98 

09 

REEVES 

30  59 

103  *3 

3210 

BA 

8A 

REEVES  COUNTY  WTR  OIST 

B»nk£RSHITh 

0509 

KENDALL 

3 

30  08 

98  49 

1740 

c 

ELROV  SCHNELLE 

8AR0HELL  oam 

0)511 

:a 

ELLIS 

1 

32  16 

96  38 

461 

BA 

8A 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

batesvule 

09 

ZAVALA 

8 

28  57 

99  37 

75* 

BA 

EARL  P.  KING 

BAY  ClTV  WATERWORKS 

0369 

OB 

MATAGORDA 

3 

28  59 

95  58 

*e 

BA 

8A 

c 

CHARLES  SLATER 

BAYTQMN 

0586 

08 

HARRIS 

14 

29  ** 

94  5B 

26 

9P 

5P 

O.B,  SMITH 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

0611 

08 

JEFFERSON 

30  06 

9*  06 

20 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

BEOIAS 

0635 

0* 

GRIMES 

IB 

30  46 

95  57 

338 

RICHARD  R.  PYLE 

BEEVILLE  5  N£ 

0639 

07 

BEE 

3 

28  27 

97  42 

253 

8A 

: 

TEXAS  AGRI  EXP  STATION  1 

BELTQN  DAM 

9669 

03 

■ELL 

1 

31  06 

97  29 

8A 

BA 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  \ 

BENAVlDES 

D6B1 

09 

DUVAL 

9 

27  36 

9B  25 

3B0 

RUBERTA  r.  bazan 

BENAVlQES  7  S 

0690 

09 

OUVAL 

3 

27  30 

98  23 

393 

9A 

9A 

0.  5.  CHAPA 

6ENBR00K  OAM 

0691  03 

TARRANT 

;i 

32  39 

97  27 

770 

BA 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENJAMIN 

070*i  02 

KNOX 

1 

33  35 

99  47 

1*73 

W,  T.  CARTWRIGHT 

BERTRAM  3  ENE 

0T38J  06 

BURNET 

1 

30  45 

9B  01 

1139 

7A 

WILSON  KLOSE 

BIG  LAKE 

07761  06 

REAGAN 

3|  31  12 

101  28 

2680 

c 

CITY  OF  BIG  LAKE 

BIG  LAKE  NO  2 

07791  06 

REAGAN 

3 

31  12 

101  28 

2690 

8A 

BA 

OMAJN  CARR 

BIG  SPRING  FIELD  STA 

07S4  01 

HOWARD 

3 

32  16 

101  29 

2*80 

e 

U  S  0  A  BIG  SPRG  F  STA 

BIG  SPRING 

07BU  01 

HOWARD 

3 

32  13 

101  27 

2500 

3P 

9P 

CITY  OF  BIG  SPRING 

BIG  HELLS 

07B7I  09)  OIMMIT 

28  35 

510 

BA 

HERBERT  T.  STANFIELD 

BLANCO 

0S32I  06 

BLANCO 

30  06 

9B  25 

1330 

7A 

W.  A.  BYARS 

BLEMETT  S  NW 

0852:  06 

UVALOE 

29  14 

100  06 

970 

MRS  LLOYD  K1RKPATRICK 

BLOTS  CAMPGROUND 

086ll  05 

JEFF  DAVIS 

30  32 

10*  OB 

3760 

GEORGE  P.  KNIGHT 

BLUE 

086«  07 

LEE 

1 

30  23 

465 

7A 

CLYDE  L.  RUTHvEN 

SOERNE 

0902  06 

KENOALL 

13 

29  47 

96  44 

1422 

7A 

7A 

EDGAR  SCHWARZ,  JR. 

BON  HIER  2  E 

0917J  04 

NEWTON 

11 

30  43 

93  37 

90 

7A 

c 

CLARENCE  A.  PENNINGTON 

BONHAM 

0923  03  FANNIN 

10 

33  36 

96  11 

566 

6P 

7A 

R.  M,  CANTRELL 

BDNITA 

09261  03j  MONTAGUE 

10 

33  46 

97  36 

978 

e 

R.  D.  TOMPKINS 

BOOKER 

094*|  01  LIPSCOMB 

2 

36  27 

100  32 

2750 

6P 

DHIGHT  F.  SPIES 

638UILLAS  RANGER  STA 

09501  OSl  6REM5TER 

11 

29  11 

102  56 

1680 

BA 

BIG  BENO  NATL  PARK  SERV 

BORGER  3  M 

095BJ  01.  HUTCHINSON 

2 

35  39 

101  27 

3140 

6P 

ARTHUR  M.  MQRGAN 

BOMlE 

09B*J  03|  MONTAGUE 

IS 

33  34 

97  51 

1114 

□RAN  C.  STOVALL 

BDXELDER 

099l|  04|  RED  RIVER 

10 

33  29 

94  53 

350 

OTIS  L.  DANIEL 

BOVD  3  S 

0996  03  WISE 

13 

33  02 

97  34 

710 

7A 

7A 

JACK  E.  HATAWAY 

BRACKETTVILLE 

1007!  06 

KINNEY 

H 

29  19 

100  24 

1120 

8A 

BA 

FRANK  0,  SANCHEZ 

BRADY  2NNW 

1017  06 

MCCULLOCH 

3 

31  09 

99  21 

1722 

7A 

7A 

THOMAS  A.  PARKER 

BRAVO 

1033  01 

HARTLEY 

2 

35  39 

103  00 

4160 

6P 

7A 

JOSEPH  E.  HUGHS 

BRAZOS 

1033 

03 

PALO  PINTO 

32  40 

98  07 

812 

7A 

MRS.  LORENE  B.  FORD 

BBECKENRIOGE 

L2-2 

03 

STEPHENS 

1 

32  46 

98  5* 

UB3 

MID 

HIO 

ECTOR  B.  FIELOS 

BREMONO 

.:-5 

ROBERTSON 

1 

31  10 

96  40 

470 

MISS  JEAN  M.  KOTCH 

BRENHAM 

1048 

07 

WASHINGTON 

1 

30  09 

96  24 

353 

M.  G.  STEIN 

BRICE 

1057 

02 

10 

3*  43 

100  5* 

22*0 

c 

CHARLES  V.  MURFF 

BRIDGEPORT 

i?03 

03 

WISE 

11 

33  13 

97  45 

BIS 

W.  E.  HEMBREE 

BRIGGS 

106B 

BURNET 

1 

30  53 

97  56 

1090 

CARL  A.  STEWART 

8RITT0N 

ioai 

03 

ELLIS 

13 

32  33 

97  04 

596 

: 

HAZLE  DOLLAR 

BRONSON 

109* 

0* 

SABINE 

7 

31  21 

9*  01 

278 

7A 

LESTER  E.  SISK 

brumnfield  no  z 

1128  Oi;  TERRY 

3 

33  11 

102  16 

3290 

LEWIS  SlHMONOS 

■-'-  ■-■.■.:  LL£  HB  AIRPORTR 

1136i  101  CAMERON 

11 

25  54 

97  26 

19 

HIE 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

8RQHNMQO0 

1138!  °3 

BROWN 

3 

31  43 

9B  59 

1*35 

8A 

RADIO  STATION  KBWQ 

BUFFALO 

1188  04 

LEON 

31  2B 

96  03 

360 

BA 

CHARLIE  A.  SOUVRES 

BULER  2  NE 

1203  01 

OCHILTREE 

2 

36  10 

100  49 

2900 

L.  PAULENE  MCCARTOP 

BULVEROE 

1215 

07 

COMAL 

13 

29  43 

98  27 

Uoo 

BA 

LAURA  D,  MOOD 

BUNKER  HILL  5  N 

122* 

01 

2 

36  12 

102  52 

4370 

6P 

ROBERT  L.  LAMBERCER 

BURKETT 

1239 

02 

COLEMAN 

3 

32  00 

99  14 

15*3 

MERREL  F.  BURKETT 

BURLESON  2  SSM 

1245 

03 

JOHNSON 

is 

32  31 

97  20 

7*9* 

7A 

M.  RUSSELL  LACE 

BURLINGTON  3  wSW 

1248 

03 

MIL*M 

1 

31  00 

97  02 

*0B 

7A 

MRS.  ANNIE  G.  KLEIN 

BURNET 

12S0  06 

BURNET 

3 

30  46 

9B  14 

1320 

4P 

*P 

CITY  OP  BURNET 

5..---.-'.:  1  -s- 

1267 

01 

POTTER 

2 

35  11 

102  05 

3BI9 

c 

USOA,  AK5 

CALDMELL 

131* 

07 

BURLESON 

1 

30  32 

96  42 

*07 

7A 

CHALMERS  E.  TERRY 

CAMERON 

13-* 

MILAM 

1 

30  51 

96  59 

390 

6P 

'  6A 

ALVIN  HEFFT 

CAMP  MOOD 

1396 

06 

REAL 

8 

29  40 

100  01 

1470 

6P 

t? 

WALTER  C.  ANDERSON 

CANADIAN  1  ENE 

1412 

01 

HEMPHILL 

2 

35  55 

100  22 

2335 

5P 

UP 

WILSON  CRAWFORD 

CANDELAR1A 

1416 

)9 

PRESIDIO 

11 

30  09 

104  41 

2875 

7P 

7P 

MISS  FRANCES  E  HOMARD 

CANTON 

1423 

0* 

VAN  ZANDT 

12 

32  33 

93  52 

304 

7A 

J  HARRISON  TAYLOR 

CANYON  DAM 

1429|  071  COMAL 

* 

29  32 

98  12 

1000 

BA 

8A 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CANYON 

1430  01  RANOALL 

10 

34  59 

101  55 

3577 

*P 

4P 

ROBERT  0.  SAWVELL 

CANYON  DAM  NO  I 

1431  07l  COMAL 

29  51 

98  17 

960 

: 

ARTHUR  W.  NEY 

CANNON  DAM  NO  2 

1*32  07  COMAL 

29  50 

98  21 

1040 

: 

KURT  B.  POG&ENPOHL 

CANYON  DAM  NQ  3 

14331  07!  COMAL 

29  57 

98  24 

1260 

c 

RALPH  SCHAEFERKOETER 

CANYON  DAM  NQ  * 

14341  07 

COMAL 

29  59 

98  22 

1093 

c 

MRS.  E.  A.  PALM 

CANYON  DAM  NO  3 

14351  07 

COMAL 

29  55 

1020 

c 

WALDIE  k.  WUNDERLICH 

CANYON  QAM  NO  6 

1436 

07 

COHAL 

29  57 

98  18 

1137 

c 

HERMAN  LUEHLFING 

CANYQN  DAM  NQ  7 

1638 

07 

COMAL 

29  53 

98  13 

978 

c 

NELDA  M,  HALM 

CARRIZO  SPRINGS 

1-86 

09 

DIMMIT 

6 

28  31 

99  52 

600 

7A 

7A 

STELLA  B.  KELLOGG 

CARROLLTON 

1490 

13 

DALLAS 

15  32  57 

96  54 

520 

7A 

DAN  MOSLEY 

CARTA  VALLEY 

1492 

06 

EDMARDS 

11 

29  48 

100  40 

1898 

5P 

9P 

AUDREY  W  VARGA 

CARTHAGE 

1500 

PANOLA 

12 

32  10 

94  21 

317| 

6P 

6P 

CITY  OF  CARTHAGE 

CASE  RANCH  3  S 

1311  06 

STERLINC 

3 

31  38 

101  02 

2190 

7A 

CLINTON  HODGES 

CASTELL 

1321 

06 

LLANO 

3 

30  42 

9B  57 

1205 

WlLLARO  E.  DALCHAU 

CATARINA 

LS28 

OIMHITT 

B 

28  21 

99  37 

S3* 

3P 

MARGUERITE  BURNS 

CELINA 

1373 

03 

COLLIN 

19 

33  20 

660 

7A 

RONNIE  E.  VEST 

ClHTfiR 

1971 

SHELBY 

12 

31  48 

323 

JAMES  W.  FORBES 

CENTER  CITY 

isao 

03 

MILLS 

1 

31  28 

98  23 

1370 

7A 

DARflEL  HEAD 

CENTERVILLE 

1396 

0* 

LEON 

13 

31  16 

95  59 

330 

BA 

8A 

J.  E.  DICKEY 

CHALK  MOUNTAIN 

1625  03 

ERATH 

1 

32  09 

97  55 

1189 

7A 

MRS  BESSIE  L.  OLSON 

CHANNING 

16*6 

01 

HARTLEY 

2 

35  41 

102  20 

3800 

G.  E.  CARGILL 

CHANNlNG  NO.  2 

16*9 

01 

2 

35  41 

102  20 

3790 

8A 

BA 

FLOYD  ROBERTS 

CHAPMAN  RANCH 

1631 

07 

NUECES 

9 

27  33 

97  27 

25 

9P 

5P 

CHAPMAN  RANCH 

CHARLOTTE  3  NNM 

1663 

09 

ATASCOSA 

a 

2B  56 

98  45 

441 

*P 

ELMER  E  BOOTH 

CHEAPSJOE 

07 

GONZALES 

29  16 

230 

EARL  L.  FREEMAN 

CHEROKEE 

1680  06 

SAN  SABA 

3 

30  59 

98  43 

1493 

DUDLEY  BATTLE 

CHILORESS 

1696,  02 

CHILDRESS 

3*  26 

100  12 

1BB0 

MORRIS  HIGLEY 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

16981  02 

CHILDRESS 

3*  26 

100  17 

1951 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CHILLICOTHE 

1701  02 

HARDEMAN 

10 

34  15 

99  31 

1*00 

6P 

ARTHUR  :.  MERCHMAN 

CHISOS  BASIN 

1713|  03|  BR6»STER 

11 

29  16 

103  IB 

3300 

BA 

BA 

U  5  NATL  PARK  SERVICE 

CIBOLO  CREEK 

17*1  07 

KARNES 

13 

29  01 

97  56 

302 

7A 

IGNATZ  L-  MUTZ,  JR. 

CLARENDON 

1761;  02 

DONLEY 

10 

3*  56 

100  53 

2700 

7A 

7A 

TOMMIE  C.  SAVE 

CLARKSvlLLE  2  E 

1772|  0* 

RED  RIVER 

10 

33  37 

93  01 

420 

BA 

7A 

RADIO  STATION  KCAR 

GLARKSVILLE  1  H 

1773  04 

RED  RIVER 

33  37 

95  0* 

463 

RAYMOND  R.  HAMILTON 

CLASSENS  RANCH 

1777  07 

BEXAR 

13 

29  39 

98  22 

1000 

6P 

J.  P.  CLASSEN 

CLAUDE 

1778  01 

ARMSTRONG 

35  07 

101  22 

3390 

7A 

7A 

L.C.  TIMS 

CLEBURNE 

IBOOj  03 

JOHNSON 

1 

32  20 

783 

6P 

OLIN  T.  SMYTH,  JR. 

CLEVELAND 

LIBERTY 

30  22 

95  03 

196 

7A 

7A 

CHESTER  V.  ELLISOR 

CLIFTON  10  E 

1823  03 

BOSOUE 

1 

31  48 

665 

7P 

E.F.  THIELE 

CLOOINE 

1838 

08 

PORT  BEND 

29  42 

95  41 

7A 

FRANK  M.  MATKINS 

COLOSPRING  3  SSW 

COLDWATER  3  x 

COLEMAN 

COLLEGE  STATION  I 

COLORADO  CITY 

COLUMBUS 

COMANCHE 

COMMERCE 

CONCORD 

C0NL6N 


flOF 


1B70  04  SAN  JACIN 
1  DALLAM 
B73  02  COLEMAN 
BRAZOS 
MITCHELL 
COLORAOO 
03  COMANCHE 

03  HUNT 

04  RUSK 


j  COOPER 

I  COPE  RANCH 

,  COPPERAS  COVE 

CHRNUOAS  SERVICE  ST. 

CORPUS  CHRISTI 
I  CORPUS  CHRISTI  WB  Ai 
1  CORSICANA 
I  CORYELL  CITY 
I  CHTTQNWOOD 

COTULLA 


CROCKETT 

CROSBYTON 
CROSS  PLAINS 


UAL 


84'  03!  CORYELL 
121  03  HUDSPETH 
1*  07  NUECES 


DANEV. 


2  SE 


DARROUZETT 
DAVILLA 
DECATUR  2  SSW 
DEKALB  2  N 
DEL  RIO  WB  Ap 
DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DEPORT 
DEWEYVILLE  5  S 


VlLLE  2  1 


DOOLE 
DRYDEN 
DRYER 


OUNCAN  WILSON  I 
OUNOEE  6  NNW 
EAGLE  LAKE 
EAGLE  MTN  LAKE 
EAGLE  PASS 


EDEN  NO  2 


■10NTG0MER 

10RR1S 

1ARTLEY 


LIPSCOMB 

WISE 
BOWIE 
VAL  VERDE 
GRAYSON 
DENTON 


GONZALES 

ERATH 

MOORE 


EL  CA 


PASQ  MB  AIRPORT 


ELDORAQO  1 
ELDORAOO  1 
ELDORADO  1 
ELECTRA 
ELGIN 
EMORY 


ABENS 

AIR    OAKS    RANCH 

AIRFIELD 


FISCHERS  STORE 

FLATQNIA  2  M 
FLOMOT  I  N 
FLORENCE  3  S£ 
FLORESVULE 
FLOYDADA 

FLOYOAOA  9  SE 
FOLLETT 

F0REST8URG  4  S 
FORSAN 
FORT  DA1 
FORT  HANI 
FORT  MC 
FORT  ST 


2630  06  SCHLEICHER 
2633  03  ARCHER 
2675  07  COLORADO 


SCHLEICHER 
SCHLEICHER 
SCHLEICHER 
WICHITA 


3CP 


321 

3215  01 
3225  0 
32*7  0 
3253  0 
3262  05 
[  326i 
327 


MOTLEY 

WILLIAMSON 

WILSON 


3N  1 


FROST 

FUNK  RANCH 

GAGEBV  1  WNW 

GAIL 

GAINESVILLE 

VESTON  MB  CITY 
I  GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 
1  GAROEN  CITY  20  E 

GATESVULE 

I  GEORGETOWN 
GEORGE  WEST 
GIOOINGS 


GLAOEWATER 
GLEN  ROSE 
GOLD 

GOLOTHwAIT 
GOLIAO 


i  3*30  08  GALVESTON 
■  3**2'  Oil  OEAF  SMITI 
I  3445!  Ol!  GLASSCOCK 


,  3485'  03;  CORYELL 
i  3506!  03|  WILLIAMSON 


3565  0*|  GREGG 
!  3591,  03  SOMERVEL 


99 

11 

433 

99 

13 

*5S 

96 

28 

411 

B2 

20 

263C 

97 

30 

98C 

97 

37 

10*7 

99 

232C 

99 

01 

27 
1* 

3*7 

3021 

'9 

10 

173B 

99 

08 

1B05 

99 

43 

1*51 

9* 

37 

365 

|0Q 

51 

102( 

96 

34 

612 

97 

06 

63C 

93 

19 

420 

IB 

99 

16 

620 

100 

30 

2550 

99 

10 

565 

96 

33C 

102 

13 

381C 

102 

19 

385! 

99 

34 

144" 

L02 

07 

220C 

16 

302 

96 

20 

1502 

101 

98 

3655 

inn 

10 

2120 

9B 

56 

105] 

96 

20 

174 

97 

26 

67« 

100 

29 

Bl! 

9B 

1*3C 

99 

31 

206C 

99 

50 

2076 

106  2* 

3918 

100  36 

2*2C 

100  42 

249C 

100  52 

236C 

98  53 

1222 

97  22 

57q 

95  45 

462 

99  22 

56; 

96  01 

70 

96  37 

517 

9*  03 

3; 

98  09 

124! 

106  09 

36U 

98  38 

129j 

96  10 

476 

99  OB 

322 

98  09 

120 

98 

10 

400 

101 

20 

3180 

101 

15 

3125 

100 
101 

OB 
3* 
2? 

2780 
1000 
2740 

103 

93 

*80C 

LOS 

51 

391C 

100 

07 

212C 

103 

02 

439C 

L02 

94 

300C 

97 

03 

537 

98  52 
95  23 

98  37 

99  19 


98  OB 

96  56 

9*  59 

102  2* 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MRS  HELBA  R.  STEVENS 
U  S  FED  AVIATION  AGENC 
COLORAOO  CITY  FIRE  OEPT 
ERWIN  J,  KNJPPEL 
ELTON  K,  MC  CULLOUG 
MRS.  MELVA  LEMON 
JAMES  G.  TAYLOR 
JESSE  C.  DAVIS 


MRS 

I  LA 

JENNING5 

U  S 

:E0 

AVIATION  AGENC 

!E  . 

UE  SORRELLS 

J.C* 

NE 

LAND 

MRS 

■LSI!  LEE  PHILLIPS 

MRS. 

OR 

YDRK 

MRS. 

VB 

MA  CRIDER 

JAMES  H 

GIBBS 

CITY 
F.  C 

.  N 

CR058YTON 
WTON 

CHES 

TER 

GLOVER 

ROY 

EE 

BLACK 

JGMN 

8. 

HQLQSWORTH 

RAD1 

t  S 

AT10N  KCFH 

jOHf* 

HE 

W.  OOLEN 

Wh 

1  ant 

ST. 

R  STEEL 

u  s 

;ED 

AVIATION  AGENC 

U  S 

WEATHER  BUREAU 

JOHANNA 

H.  ALLENSON 

u  s 

EATHER  BUREAU 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CITY 

OF  DENTON 

JACKSON  6.  NUON 

SABI 

E  RIVER  AUTHORITY 

JUHTl 

W.  THOMASON 

SAM 

,  PORTER 

KATM 

YN  S.  OEWODDY 

POLANSKY 

F.OWI 

RAMEY 

KflHA 

0  V.  COOK 

LELA  F.  BROWN 

W.  E 

TEN  EYCK 

JOHN 

F.  HENKHAUS 

MRS. 

ARRA  L.  NELSON 

RAOIO  STATION  KDDD 

DUNC 

N  WILSON 

JAMES  W,  CLUBB 

C.  E 

DOWDY 

NT  CO  WTR  CONTROL 

ALONZO  GARCIA 

MES  DABNEY 

SPISER 

GL8N 

Y,  HC  CORQ 

MRS 

OA  BERRVHILL 

MRS. 

ODESSA  M.  JAMES 

ORELLA  C.  SPARKMAN 

U  S 

EATHER  BUREAU 

GAIL 

MITTEL 

JACK 

MADE 

H.  C 

WALKER 

C  JTY 

Of  ELECTRA 

EDWI 

0.  LUNOGREN,  JR. 

GUY  SISK 

JOSE 

H  BURKHOLOER 

ENGE 

MAN  PROTS  CO 

S.  L 

BRUNSQN 

ARRIS  0.  ROBERT 

JAMES  L  INABNET 

E.  MACIAS 

B.  J 

ROwDEN 

TEXA 

HIGHWAY  OEPT 

INTN 

6NDRY  .wTR  COMM 

BONNIE  SKLOSS 

CHAR 

ES  J.  RIKE 

MRS  L0R1NE 


FOM 

FISCHER 

BERN 

RD  B,  BOTKIN 

PECHACEK,  JR. 

MR  GEORGE  D  POPE 

MRS  BETTIE  LEFNER 

JOHNSON 

PRODUCERS  COOP  ELEVATOR 

MUTON  HARRISON 

KENNETH  V.  SHARPE 

ELBE 

T  H.  FOSTER 

ESTH 

R  E.  GILMDRE 

FtflBR 

SC08EE 

W.  B 

SULIMAN.  JR. 

JOHN 

H.  TREADWELL 

J  WE 

PI  i 

OCKTON  RAOIO  KFST 

U  S 

EATHER  BUREAU 

U  S  1 

GATHER  BUREAU 

u  s 

EATHER  BUREAU 

DTIb 

W.  HERMAN 

RALP' 

MC  KINNEY 

NORM 

N  J.  DIETEL 

DOW  CHEMICAL  CO 

WARBURTQN 

CHOI 

F.  FELPS 

ARLE 

L  OUTLANO 

PASG 

AL  B.  ROBERTS 

MRS. 

MARY  L1NA  HC  GRAW 

KATHERYN  F.  FIELOS 

MRS* 

JACK  MEEKS 

KIHB 

LL  T.  REQOELL 

TEXA 

PWR  AND  LIGHT  CO 

U  S 

EATHER  BUREAU 

BRVA 

T  A.  HARRIS 

HISS 

ftl"A 

MAGGIE  REYNOLDS 
N  F.  CURRV 

HERB 

RT  L  SULLIVAN 

■iftnu 

S  M.  SCHLEY 

Hfc  =  B 

RT  G.  KOEHlER 

CHAR 

ES  F.  STILL 

J.  ZEITLER 

0.  W 

OOOM 

T*DM 

S  J.  OAVIS 

fO"U 

D  KOENNECKE 

STATION  INDEX 


cm  up  i  st 

GONZALES 

GOROQNvlLLE 

GORMAN 

G»*H*m 

GRANBURV 

GRANOFALLS  3  SSE 

GRANGER 

GRAPELANO 

GRAPEVINE  OAM 

GREENVILLE  7  NW 

GROESBECK 

GROV6TON  1  SE 

GRUVER 

GUNTER 

GUTHRIE 

HAGANSPORT 


HAMLIN 

HARLETON 

HARLINGEN 

HARPER 

HART 

HARTLEY 

HASKELL 

HAWKINS  J  E 

HE86RONVICLE 

HEHPHlLL 


HtTCHLANO 

HONDO 

HONEV  GROVE 
HOBOS  CREEK  0AM 
HORGER 

HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  PAA  AIRPORT 
HOUSTON-A00ICKS 
MOuSTON-ALIEF 

HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 

HOUSTON-HEIGHTS 
KOUSTON-INOEP  HEIGHTS 
HOUSTON-wESTBURV 
HOUSTON-NORTH  HDUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SATSUMA 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUCKABAY 


IMBLE 
IMBLE 


STA  5  I 


huntsvrlE 

HURST  SPRI 

NGS 

IMPERIAL 

INDIAN  GAP 

IREDELL 

JACKSBORO 

JACKSON  HI 

;L  8UARD  ST 

JACKSONVIL 

LE 

JASPER  3  5W 
JAYTON 
JEDOO  2  NNE 

JEFFERSON 
JEHETT 
JOHNSON  ClT 
JOUROANTON 
JUNCTION 

JUNO 


KAUFMAN 
KEMPNER 
KENEOV 
KENNEDALE  6  SSW 


VIH.E    FOR    SERVICE 


YQJ 


U  :,  M 


A  TUNA  1  S 
AKE  ABILENE 
AKE  bridgepqi 
AKE  COLORADO  CIT 
AMESA  I  SSE 
AMPASAS 
ANGTRV 
AREDO  NO.  Z 
AVON  DAM 


lIPAN 

LIPSCOMB 

LITTlEFIELO  NO.  2 

LIVINGSTON  2  NNE 

LLANO 

LOCKHART  2  NM 

LONDON 

LONG  LAKE 

LONGVIEH 

LOOP 

LORAINE 

LORENZO 
LOVELAO* 
LUBBOCK  9  N 

LUBBOCK    MB     AIRPORT 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

LULING 

LVNKHAVEN  RANCH 

MABANK  4  SH 

MADISONVILLE 

MAGNOLIA 


l?J 

IV  9 

0* 

1*3 

04 

Ml 

01 

i  6  J 

27] 

01 

272 

06 
07 

113 

321 

0* 

341  04 

351  01 

358 

01 

GOLlAO 

GONZALES 

GRAYSON 

EASTLAND 

YOUNG 

HOOD 


HUNT 

LIMESTONE 

TRINITY 

HANSFORD 

GRAYSON 


<ING 

RED 


UVER 


VAL  VERDE 
DENTON 
JIM  HOGG 


WISE 
MITCHELL 

DA-SON 
LAMPASAS 
VAL  VEROE 
NEBB 
COLLIN 


ANDERSON 

GREGG 

GAINE-S 


MENOERSON 

MADISON 

MONTGOMERY 


0  13 

1  32 

'5  07 
01  2* 


99 

SI 

»9 

34 

99 

14 

10 

■>■. 

<.? 

9S 

95 

39 

0", 

36 

9! 

93 

oa 

9', 

26 

99 

23 

9^ 

26 

Bjl 

31 

«■> 

09 

9> 

17 

93 

30 

9| 

IB 

97  53 

98  09 

94  17 

95  17 


95  SO 

96  19 

96  00 


100 

51 

2100 

101 

98 
101 

36 

11 
14 

2965 
1024 
1290 

*Y 

21 

491 

96 

29 

504 

59 

49 

1970 

1622 

90 

160C 

101 

33 

280C 

102 

<i 

3590 

100  16 
102  20 
94  56 


1 

14 
41 

94  45 

2 

20 

96  09 

0 

37 

95  53 

0 

13 

95  43 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


I   S  CORPS  OF  ENGINEERS 

<AL  w.  ENGLISH 
i.  D.  WIlSON 
«ELBURN  E.  MINTER 


JOE  ROBERTSON 
MRS  MARGARET  S'JLL 
THOMAS  C.  HALL 
LEO  BRIER 
H.  CLVDE  RAIBUURN 

W.  G.  ROUNTREE 
MRS.  BUNA  MAE  TAYI 
JIMMY  L.  YOUNG 
DAYTON  0.  RAHE 
OARREL  W.  DAVIS 
HOWARD  E.  BAKER 
SAMUEL  P.  HERREN 
JARVIS  CHRISTIAN  I 
OON  E,  MEYER 
CITY  OF  HEMPHILL 


A010  STATION  I 


-ALTER  H.  KNORR 

UCHARO    M,     MCCLEA8V 

I   S  CORPS  OF  ENGINEERS 
4RS,  JEAN  DATES 


ELIZA 

BE 

ANORE 

JAMES 

JOHN* 

IE 

ETHEl 

C 

BlL 


itjf 


AUDE  STARK 
1UN  M.  TATE 
'4UN  L  HQLLINGSWORT' 
VI  A.  DEIKE 
»ECOS  COUNTY  WATER  DI5T 


LOIS 


MOW 


BQVD 


MRS,    MKOREO    E.     LACY 


CLARENCE 
JAMES  H  J 
ELZ1E    MAR 


TRAVIS 


SHIT 


3U0  JOHNSON 

ROBERT  C.  CONNOR 
IRS,  ELNA  E.  LEAZER 
9£NiCK  BROS.  LBR.  C 
ALBERT  H.  JUNGERMAN 
■IRS,  HELEN  5,  COLEM 


HIUKOL  CHEM  CO 


LKINSQN 
EEN  C.  NOLA 

PICKETT 
KENEOY 


RS,  NORA  H,  8OY0 
RS.  LORNA  J.  BET2 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EXAS  CULL  ART5  AND  IND 


MATTHEW  BROWN 

MRS.  RUTH  REA 

CARL  LOSSON 

MRS,  LENA  S.  CERNOSEK 

PAUL  P.  PITTS 

FED  CORRECTIONAL  INST 

CITY  OF  ABILENE 

W.  G.  MASSINC1LL 

TEXAS   ELECTRIC    SERV   CO 

RADIO  STATION  KPET 

NOLAN  R,  WORD 

JACK  R.  SKILES 

JOHN  LEACH 

i.i  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

-RS.  OCELLU  MC  ADAMS 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
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FED  AVIATION  AGENC 
OEVER 


r.uL 


E.  E.  GRA< 
ANOUS  I 


LEE 


NORMAN  0 

BRA 

NC 

MRS,  SUE 

n-t' 

;  E 

HR5  M  MA 

INE 

KN 

N.H,  STEED 

MCOUNALD 

UB>F 

»V 

CLARENCE 

C.  1 

IV 

JAMES  T. 

k  a  s  •; 

STEVE  J. 

Mn,T 

ER 

RADIO  STATION  KSFA 

RADIO  STATION  KSFA 

RUBY  J.  WELCH 

GRANVILLE  HARRISON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LULA  E.  PREWITT 
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THOMAS  F.  HANSON 
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GEORGE  t.  NEAL 

JAMES  S.  FERGUSON 

OONAlO  chessher 

J.  Mt  DOBBINS 

RALPH  HALE 

OUGAN  BARNETT 

MACK  OOTY 
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CITY  OF  ODESSA 

BEN  MOORE/  JR. 
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WAYNE  COLE 

ORANGE  SABINE  RVR  »UTM 
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RUSK 
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SAN  AUGUSTINE 
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04 
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MCNEIL  METTEAUER 

SAN  BENITO 

7952 

10 

CAMERON 

11 

26 

06 

97  38 

37 

8A 

BA 

JESU5  VILLAFRANCO 

SAN  MARCOS 

-9  =  3 

07 

HAYS 

29 

53 
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7A 

JAMES  C.  HETCALF 

SAN  SABA 

7992 

06 

SAN  SABA 

3 

31 

11 

98  43 
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LAwES  strohle 

SANDERSON 
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05 

TERRELL 

LI 

09 
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86 
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SANDERSON  3  NNH 
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05 

TERRELL 

11 

30 

13 

102  29 

3060 

c 

W.  H.  GULDHIRE 

SANGER 

1043 

03 

DENTON 

15 

33 

22 

97  10 

66B 

SANGER  POWER  AND  LIGHT 

SANTA  ANNA 

8047 

02 

COLEMAN 

3 

31 

99  19 

1733 
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COLEMAN  COUNTY 

SARITA  7  E 

aojii 

09 

KENEDY 

13 

97  41 

38 

c 

MRS.  J.  KENEOYf  JR. 

schulensurg 

6126 

07 

FAYETTE 

6 

29 

41 

96  54 
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ELMU  M.  SCHAEFER 

S6ALY 

1160 

07 

AUSTIN 

1 

29 

47 

96  09 

201 

6P 

OTTO  H.  BECKMAN 

SEGUIN 

eiB6 

07 

GUADALUPE 

4 

29 

34 
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SEmINOlE 
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GAINES 

3 

32 

43 
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JOHN  £.  MQFFATT 

SEYHQUR 
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02 

BAYLOR 

1 

33 

35 
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MRS.  V.  DAUGHERTY 

S"AHROCK 

823! 

02 

WHEELER 

39 

12 
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R.  C.  DAVIDSON 

SHAMROCK  RAOIO  KBYP 
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0  I 

WHEELER 

10 

35 

100  15 
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RADIO  STATION  KBYP 

SHEFFIELD 

1259 

05 

PECOS 

30 

41 

101  50 

9P 

J.  WAYNE  HOLMES 

SHERMAN  PUMP  STATION 

627. 

03 

GRAYSON 

10 

33 

96  37 
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BA 

JOE  RHUOY 

SIERRA  SL*NCA 

8303 

o5 

HUDSPETH 

11 

31 

11 

105  21 

4590 

9P 

JUDGE  TOM  H.  NEELY 

SKVEPTON 

1323 

01 

8RISC0E 

10 

101  19 

3280 

66 

FRED  A.  STRANGE 

SIMMS  2  NNw 

il:*- 

04 

60WIE 

10 

33 

22 

94  31 

338 

6P 

JAMES  L,  LINDSEY 

SINTQN 

8354 

07 

SAN  PATRICIO 

9 

28 

02 

97  31 

59 

6P 

DONALD  B  BRYANT 

SLATQN  5  SE 

8373 

01 

LYNN 

1 

33 

22 

101  36 

3050 

EDWARD  L.  BKOSCH 

SLIOELL 

B1  '3 

0  3 

WISE 

19 

33 

22 

97  24 

980 

IYLPHU  C.  DURHAM 

SLOAN 

asez 
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SAN  SABA 

3 

31 

09 

96  55 
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THOS.  A,  SLOAN 

SHITKVILLC 

8-. 5 

07 

BASTROP 

3 

30 

00 

97  09 
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8A 

MRS.  CLAUDIA  K.  YOUNG 

SNYDER 

0-33 

02 

SCURRY 

3 

32 

43 
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7A 

CITY  OF  SNYOER 

SOMERVULf  DAM 

8446 

07 

BURLESON 

1 

30 

20 

96  32 
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BR 
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SONORA 

1*44 

06 

SUTTON 

11 

30 

100  39 

2140 

9P 

PAT  BROWN 

SPEAKS 

8919 

07 

96  42 
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MRS,  FARRIE  M.  COOK 

SPEARMAN 

e?:3 

01 

HANSFORD 

2 

36 

11 

101  12 

3090 

6P 

H 

VIRGINIA  L.  CATES 

SPICEWOOO  1  S 

8331 

06 

BURNET 

1 

30 

27 

9B  10 
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MRS  E.N,  HOLLINGSWORTH 

SPRING  BRANCH 

854*  07 

COMAL 

29 

5  2 
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FALTlN  C.  REIERLE 

SPRINGTOMN 

B561  03 

PARKER 

15 

58 

97  40 

870 

7A 

JOE  C.  SOUTH 

STAMFORD  1 

6583  02 

JONES 

1 

32 

56 

99  48 

1634 

MILBURN  0,  THOMPSON 

STAMFORD  NO  2 
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02 
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1 

32 

99  48 

1604 

CITY  OF  STAMFORD 

STEPHENVILLE  4  N 
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03 
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I 

32 

98  12 
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6P 

MRS.  CAROL  N,  MCENT1RE 

STERLING  CITY 

■63C 

06 

STERLING 

3 

31 

51 

100  59 
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3 
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MRS.  J.  Q,  COUNTS 
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6646 

03 

BELL 

1 

31 

02 

97  32 
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03 
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32 

40 
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08 
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3 
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85 
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DONALD  BROOKS 
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04 
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08 
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7A 

RALPH  HILL 

SUNRAV  4  SW 

1761 
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2 

35 

58 
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9P 

S  H  PUBLIC  SVC  CO 

SHAN  *  NW 

1778 

04 

SMITH 

7 

^z 

95  29 
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FRANK  D.  HOLEY 

TAHOKA 

6618 

01 

1 

33 

10 

101  49 

3120 

BA 

FRANK  P.  HILL 

TAMP  I CO 

TARPLEY 

BB33  02 
8B45[  06 

BANDERA 

L« 

29 

28 

100  49 
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MR5.  GEORGIA  M.  ERFURT 
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-J 1 
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2 

35 
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6P 
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HAROLD  C.  KUYKENOALL 

TAYLOR 
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Oi 

WILLIAMSON 

30  35 

97  24 

570 

BA 

H.  N,  PATTERSON 

TAYLOR  RANCH 

8863 

SAN  SA8A 

30  58 

98  56 

1991 

MRS.  DORIS  TAYLOR 

TEAGUE  RANCH 

8877 

GILLESPIE 

\ 

30  26 

1630 

7A 

MRS,  HELEN  T,  T£AGUE 

TELEGRAPH 

TELEPHONE 

TEMPLE 
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1891 

8898 

6*.0 
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1! 
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33  47 

31  06 

32  43 
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96  01 

97  21 
96  17 
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02 
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32  30 
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BA 
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TEXARKANA 
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04 

BDHIE 

33  25 
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7A 
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TEXARKANA  DAM 

89.- 

04 
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10 
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03 
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30  37 

97  13 

7A 
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9004 

03 

LIMESTONE 

31  25 

96  39 
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MRS.  IRA  C.  STRICKLAND 

THREE  RIVERS 

9009 

09 

LIVE  OAK 

28  28 

98  11 
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BA 

MRS  VIOLA  E  ADLQF 

THROCKMORTON 

9014 

03 

THROCKMORTON 

33  11 

99  11 

1320 

8A 

BA 
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THURBER  5  NE 

9013 

03 

PALO  PINTO 

32  32 

98  20 

964 
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09 
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98  33 
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BA 
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UP 

JOE  C.  KUHN 

TRENT  2  ENE 

9122 

TAYLOR 

32  30 

100  06 

1920 
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BA 

BA 

DH.  ELOON  H.  LYLE 
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01 
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10 
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3746 

7P 
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UVALDE 

9265 

06 
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99  46 
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BA 
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05 
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U 
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05 
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11 

30  30 
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7A 
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9260 

ROBERTSON 

30  50 

96  38 
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BA 

CHAKLES  0.  JONES 

VALLEY  VIEW 

03 

COOKE 

1! 

33  29 

97  10 
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7A 
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VAN  HORN 

9295 

05 
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6P 
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BA 
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MC  LENNAN 

1 

31  36 

97  13 
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BA 
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03 
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31  37 
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500 

HID 

HID 

U  S  HEATHER  BUREAU 
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9424 

07 
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29  36 

97  19 
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94.6 
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30  01 
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TYLER 

30  37 

94  25 

116 
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07 
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30  20 

96  09 
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3 
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2120 

BA 
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06 

COKE 

3 

31  48 
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BURNET 
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9522 
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9527 
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9532 

03 

PARKER 

15 
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04 
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30  33 
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02 
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98  29 
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U  S  WEATHER  BUREAU 
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9730 

Oi 
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K 

33  56 

98  33 
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6P 

MRS.  GAIL  V.  MITCHELL 
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0  5 
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96  01 
103  09 
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7* 

7A 

: 
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9830 

05 
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WINNSBORO  6  SH 
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04 

WOOD 

10 

32  53 
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BA 
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WINTERS  1  NNE 

9647 

02 

RUNNELS 

3 

31  58 

99  57 
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BA 

ROY  0.  RICE 

WOLF  CREEK  DAM 

98>6 

01 

OCHILTREE 

2 

36  14 

100  40 

2700 

SAM  J,  HANDLY 

WOLFE  CITY 

9859 

HUNT 

10 

33  22 

96  04 
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7A 

MARION  w  MC  WHIRTER 

WOODSON  5  NNE 

9B93 

03 

THROCKMORTON 

1 

33  09 

99  02 

1300 

HILMON  LATHAM 

YOAKUM 

9952 

07 

LAVACA 

29  18 

97  09 

383 

6P 

6P 

PAUL  LEO  BRIER 

YORKTOHN 

9953 

07 

DEWlTT 

97  30 

260 

MRS.  HANDA  A.  TURNER 

YSLETA 

9966 

03 

EL  PASO 

11 

31  42 

106  19 

3670 

9A 

9A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

2APATA 

9976 

09 
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11 

26  54 

99  16 

301 

6P 

6P 

: 

EILHUE  W.  ADAMS 
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RED  ROCK  3  SW 

7498 

07 
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4 

29  57 

97  29 
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REFERENCE   NOTES 

TEXAS 
MARCH  1970 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  CllraatoloKist 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  vou    Additional 
precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and 
wind  movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time. Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table'  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  tor 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow 
and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLy  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 . 
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BRAVO 
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3 

0 
2 

1 
1 
1 

CRDSBVTON 

DALHART  faa  airport 

DlHMITT 

DUMAS 

FLOVDADA 

72.4 
67.2 
70.1 
66.7 
70.7 

42.8 
36.2 
36.0 
38.5 
40.4 

5716 

51.7 
53.1 
52.6 
55.6 

-  1.9 

88 
64 
85 

84 
87 

27 
26 
26 
27  + 
27 

26 
23 

23 
23 
22 

2 

2+ 
2 
2 
5 

234 
391 
350 
370 
287 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

5 
9 

10 
6 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

.17 
1.87 

.58 
2.29 

.54 

-  1.45 
.59 

.15 

1.38 

.45 

1.48 
.30 

18 
17 
18 
18 
17 

.0 
.7 
.0 
8.0 
.0 

0 
0 
0 
5 

0 

4 

1 
2 
1 
3 
2 

0 
1 
0 

1 

0 

FOLLETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

67.9 
68. e 
68.4 
77.8 
71.7 

40.9 
36.3 
35.1 
44.6 
38.3 

54.4 
53.6 
51.8 
61.2 
55.0 

87 
82 
83 

91 
87 

28+ 

27 

27 

29 

26 

23 
25 

24 
20 
21 

2 
2 

3  + 
5 

2 

330 
335 

390 
153 
301 

0 
0 
0 
5 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 

10 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2.14 
.85 
.95 
.17 

1.70 

-  1.10 

1.00 
.79 
.95 
.12 
.85 

4 
18 
18 

9 
18 

15.0 
T 

.0 

.0 

6.0 

8 
0 
0 
0 
2 

5+ 
4 

5 

1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 

0 
2 

0 
0 
0 
0 

HEREFORD 
LAMESA  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 
LlTTLEFIELD  NO.  2 

68.4 
76.6 
73.8 
69.4 
72.5 

34.9 
45.6 
39.7 
37.1 
42.7 

51.7 
61.1 
56.8 
53.3 
57.6 

-   .1 

82 
90 
87 
88 
86 

28+ 

27 

27 

29 

27 

22 
27 
23 
23 
26 

2 

2 
5 
2 
2 

393 

149 
245 
352 
224 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
2 
6 

7 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

.57 

.20 

.61 

1.37 

1.72 

-   .84 

.44 
.17 
.30 
.60 
1.58 

18 
9 

16 
4 

16 

.0 

.0 

.0 

7.0 

.0 

0 
0 
0 

7 
0 

4 

2 
1 
2 
3 

2 

0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

LUBBOCK  WB  AIRPORT       R 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  MB  AIRPORT     //R 

MIDLAND  4  ENE 

73.8 
69. 4M 
69.1 
75.7 
79.4 

43.2 
43. 6M 
40.2 
47.2 
50.2 

58.5 
56. 5M 
54.7 
61.5 
64.8 

-  1.0 

-  1.7 

-  3.4 

87 
88 
88 
89 
90 

26 
27 
29 
26 

26+ 

25 
26 
24 
28 
30 

5  + 

2 

2 

5 

5+ 

198 
266 
330 
137 
68 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
6 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.26 

3.25 

2.37 

.29 

.62 

-  .89 

.76 

-  .54 

.16 

2.45 

1.59 

.12 

.47 

17 
18 
18 
9 
25 

.0 

7.8 
.0 

.0 

0 

6 
0 

0 

1 

1 
4 
3 
1 
2 

0 
2 

2 
0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 

MORTON 
MULESHOE  1 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

72.6 
71.0 
72. 4M 
66.6 
70.6 

39.4 
37.0 
39. 9M 
39.5 
40.3 

56.0 
54.0 
56. 2M 
54.1 
55.5 

-  2.6 

85 
84 
85 
87 
86 

26 
27 
26  + 
29+ 
26+ 

26 
23 
25 
24 
22 

2 

2 
2 
2 
2 

275 
323 
261 
339 
290 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

9 
7 
5 

6 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

.45 

.44 

1.25 

2.02 

1.06 

-   .58 
.52 

.45 
.38 
.87 
1.58 
.48 

18 
18 
16 
18 
18 

.0 

.0 

T 

2.0 

1.5 

0 
0 
0 

1 

T 

4+ 

4 

1 
1 
2 
2 
3 

0 
0 

1 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

PERRYTON  5  NNE 

PLAINS 

PLAINVIEM 

SEMINOLE 

SlLVERTON 

67.0 
74.7 
72. B 
75.6 
69.4 

35.5 

41.5 
42.7 
43.5 
39.7 

51.3 
58.1 
57.8 
59.6 
54.6 

-  1.0 

87 
85 
86 
85 
86 

29+ 
29 

28+ 

27+ 
27 

19 
29 
28 
25 
25 

2 

1 

5+ 

2 

2 

407 
206 
222 

171 
314 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
3 
4 
4 
5 

0 
0 
0 

0 
0 

1.43 
.40 
.S3 

.02 

.80 

-  .10 

-  1.00 

.52 

.40 
.53 
.02 
.40 

18 
18 
18 
10 

18 

8.5 
.0 
.0 

.0 
.0 

5 

0 
0 
0 
0 

4 

3 
I 
1 
0 
2 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  SW 
TAHOKA 
TULIA 

70.6 
65.6 
71.2 
75.1 
70.5 

39.1 
36.1 
40.4 
43.3 
38.7 

55.0 
50.9 
55.8 
59.2 
54.6 

-   .1 

89 

84 
85 

69 

87 

26 

27+ 
29+ 
26 
27 

19 
20 
23 

25 
25 

2 
2 

2 

5  + 
2 

310 
420 
282 
187 

314 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 
9 
4 
3 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.70 

2.06 

1.86 

.15 

1.05 

.01 

.82 

1.66 

1.56 

.06 

.74 

18 
18 

17 
17 
18 

8.0 

4.5 

.0 

.0 

T 

8 
3 

0 
0 
0 

4 
4 

3 

3 
3 

0 
2 

1 

1 
1 

0 

1 

0 

1 
1 

0 
0 

VEGA 

66.3 

37.0 

51.7 

-  3.5 

81 

27 

23 

1 

393 

0 

0 

8 

0 

1.51 

.14 

1.25 

18 

3.0 

2 

4 

3 

1 

1 

DIVISION 

56.1 

-  2.0 

1.12 

-   .24 

2.0 

•    «    * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  MB  AIRPORT     1 IV. 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSM 
BALLINGER  1  SM 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

77.2 
80.2 
76.1 
80.7 
74.7 

53.0 
53.4 
46.5 
51.2 
47.0 

65.1 
66.8 
61.3 
66.0 
60.9 

.6 
.6 

92 
66 
86 
92 
93 

26 

22  + 
29+ 
28+ 

27+ 

27 
27 
27 
27 
27 

5 
5 

5  + 
5+ 
5 

92 
77 

164 
87 

169 

1 

0 
0 
4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
4 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.56 
3.18 
1.65 
1.82 
.67 

.29 

-  .41 

-  .64 

-  1.47 

.83 
1.91 
1.00 
1.38 

.36 

25 
25 
25 
30 
29 

.0 
.0 
.0 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
3 
2 
2 

2 
2 

1 

1 
0 

0 

1 
1 
1 

0 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 

71.0 
80.5 
82.7 
77. 4M 
76.1 

41.6 
53.9 

50.3 
47. 7M 
49.7 

56.3 
67.2 
66.5 
62. 6M 
62.9 

.9 

88 
94 
92 
89 
90 

27 

28 

29+ 

26 

2B 

24 
30 
25 
27 
26 

2 
2 
5 

5+ 

2 

262 
66 

74 
113 
131 

0 

1 

6 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

5 

2 
3 
2 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.12 

1.50 

1.24 

.85 

1.69 

-  1.40 

1.33 

1.29 

.96 

.42 

.75 

16 
30 
25 
30  + 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
2 
2 
3 

2 

1 
1 
0 
2 

1 
1 

0 
0 
0 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

77.7 
77.5 
77.3 
76.8 
77. OM 

49.6 
44.2 
50.1 
52.9 

45. 6M 

63.7 
60.9 
63.7 
64.9 
61. 3M 

90 
92 
89 
93 
90 

26 
27 
23 
29 
27 

29 
22 

27 
26 
25 

5 
5 
5 

5+ 
5 

103 
157 
116 
101 
151 

1 

4 
0 
1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

4 
2 
2 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

.33 

.37 

1.85 

1.50 
.70 

-   .08 

.27 

.18 

.69 

1.30 

.35 

18 
30 
25 

30 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
2 
2 
3 

0 
0 
2 

1 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

MATADOR 

MEMPHIS 

HUNOAY 

PADUCAH 

POST 

73.6 

73.1 
80.0 
74.7 
76.4 

45.3 
44.4 
51.1 
46.9 
43.6 

59.5 

58.8 
65.6 
60.8 
60.0 

-  1.3 

91 
93 
92 
91 
89 

27 
27 
22 

28  + 
27+ 

26 
25 
26 

27 
27 

2 

3+ 

5 

5 

6 

201 
216 
91 
166 
167 

3 
2 

2 
2 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

4 
2 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.50 
.70 
.51 
1.30 
.68 

-  1.64 

-  .63 

.23 

.30 
.32 
.92 
.79 

30 

30 
30 
30 
30 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

1 
2 

1 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

OUANAH  5  SE 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

73.7 
79.1 
79.7 
76. 6M 
73.6 

46.0 
50.2 
51.5 
49. OM 
44.9 

59.9 
64.7 
65.6 
62.  8H 
59.3 

-  2.3 

-  .2 

See  Reii 

9i 
91 
92 
92 
90 

renc 

27 
28  + 
26 
23 
26 

b  No 

23 
23 
26 
25 
26 

es  F 

5 
5 
5 

5 

5  + 

allow 

186 

98 

93 

137 

206 

ng  St 

2 

2 
2 
1 
1 

itioi 

0 

0 
0 
0 
0 

i  In 

2 
2 
2 

4 
4 

dcx 

0 
0 
0 
0 
0 

1.68 
1.55 

1.20 
2.82 

3.34 

-  1.02 

-  .60! 
.69 

.92 
1.00 

.50 
1.45 
1.93 

17 
25 
25 
26 

17 

1* 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

V  C 

2 
3 
3 

2 

4 

F 

2 

1 
1 

2 

2 

0 

1 

0 
2 

1 
E 
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TEXAS 
APRIL 


Temperature 

Precipitation 

,1 

H 

|| 

< 

•3 
,§ 

|z 

a 

£ 
a 

1 

Q 

1 

l 

No.  of 

Days 

3 

,1 

sz 

Q 
6 

Sno 

*t.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

5 

■S-o 
a  o 

£ 

a 

s 

£ 

£ 

a 

s 

il 

5  3 

o  * 

0  0 

SNYDER 
TRUSCOTT 
TURKEY  2  WSW 
VERNQN 
WELLINGTON  2  ENE 

76.0 
75.2 
77.8 
7B.1 
73.6 

47.1 
47.4 
46.3 
48.6 
40.9 

61.6 
61.3 
62.1 
63.4 
57.3 

-  1.2 

69 
91 
93 
91 
90 

27 
28 
26 
27 

29  + 

23 
21 
29 
28 

24 

5 
2 
5 
5  + 

6 

156 
161 
132 
114 
246 

0 
2 
3 
1 
2 

0 
0 

0 

0 

0 

4 
4 

1 

2 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.31 

.33 

.43 

1.58 

1.80 

-   .08 

1.25 
.24 
.18 
.83 

1.30 

25 

30 
30 
17 
30 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

2 

4 
2 

i 

0 
0 

1 

2 

1 

0 
0 
0 

1 

WICHITA  FALLS  MB  AP      R 
WINTERS  1  NNE 

77.0 
77.2 

49.4 
51.3 

63.2 
64.3 

-   .8 

92 
92 

22 
29 

27 
28 

5  + 
5 

131 

113 

1 
1 

0 
0 

3 
2 

0 

0 

3.00 
4.45 

.47 

.98 
2.42 

25 
30 

T 
.0 

0 

0 

4 
5 

3 
4 

0 

1 

DIVISION 

62.5 

-   .9 

1.54 

-   .58 

T 

*   «   * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

archer  city 
barowell  dam 
belton  dam 
benbrook  dam 

77.7 
78. 5 
77.0 
77.3 
75.8 

50.7 
52.2 
56.5 
56.0 
55.0 

64.2 
65.4 
66.8 
67.7 
65.4 

-   .2 

90 
68 
84 
86 
63 

27 
22 
22  + 
27+ 
29  + 

27 
29 
35 
37 
32 

5  + 

5 

2 

3 

2 

109 
98 
58 
63 
72 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
2 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

6.02 
1.57 
3.54 
2.04 

4.71 

3.62 

3.16 
1.33 
1.77 
1.57 
1.62 

30 
25 
26 
10 

30 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
2 
4 
2 
5 

3 

1 
2 
1 
4 

3 

1 
1 
1 
2 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  S 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

75.7 
77.4 
76.1 
77.6 

76.1 

54.3 
54.3 
52.9 
54.5 
52.9 

65.0 
65.9 
64.5 
66.1 
64.5 

84 
88 
85 
90 
84 

20  + 

6 
23 
28 
28  + 

36 
31 
30 
29 
29 

2 

5  + 
3  + 
5+ 
2 

78 
75 
96 
85 
101 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 
2 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

5.00 
4.34 
5.12 
3.95 

4.99 

1.50 
1.77 

2.30 
1.62 
1.73 
1.72 
2.00 

26 

30 
25 
30 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
6 
6 
8 

4 
4 
4 
2 
4 

1 

1 
2 

1 
1 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

79.0 
79.6 
77.6 
76.6 
76.9 

55.2 

58.1 
55.6 
56.1 
58.1 

67.1 
68.9 
66.6 
66.4 
67.5 

2.0 
1.2 
.5 
1.2 
2.5 

90 
88 
86 
85 
85 

27 
22 

20 
13 
21  + 

33 
35 
30 
35 
35 

4 
6 
2 
2 
2 

64 
51 
61 
65 
54 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.82 
3.18 
5.65 
1.43 
3.92 

-  2.13 

-  .73 
1.86 

-  2.89 

-  .08 

.58 
1.83 
4.13 

.56 
2.05 

30 
10 
25 
10 
25 

.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

3 
6 
4 
6 

1 
2 
1 

1 
3 

0 
2 

1 
0 

1 

DENISCN  dam 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

74.8 
77.5 
75.9 
79.3 

77.7 

54.2 
55.9 
54.6 
51.1 
56.8 

64.5 
66.7 
65.3 
65.2 
67.3 

2.2 
1,4 

82 

84 
86 
90 
85 

27 
24+ 
29 
29 

20  + 

36 
34 
30 
30 
32 

2 
2 
2 

5  + 
2 

82 
66 
85 
88 
64 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

5.11 
7.57 
1.79 
2.83 
1.25 

3.86 
-  1.70 

1.69 

3.09 

.58 

.96 

.78 

30 
25 
19 
30 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
5 

.  4 
4 

3 
4 
1 

3 
1 

2 

3 

0 
0 

0 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

78.7 
76.4 
75.4 
77.8 
80.1 

57.0 
55.9 
51.9 
55.1 
57.9 

67.9 
66.2 
63.7 
66.5 
69.0 

1.4 
-   .6 

85 

84 
84 
88 
88 

21 
22  + 
28 
21 
20 

32 
33 
30 
32 

35 

2 
2 
2 

3  + 
6  + 

47 
63 
101 
82 
51 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
2 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.92 

4.68 

3.91 

.66 

1.17 

1.08 
.16 

3.03 
2.56 

1.13 
.45 
.60 

26 
25 
26 

10 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

7 
2 
2 

2 
3 
4 
C 
1 

1 
1 
1 

0 

0 

GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

80.0 
78.0 
77.1 
79.0 
75.7 

54.5 
56.1 
51.9 
56.0 
55.2 

67.3 
67.1 
64.5 
67.5 
65.5 

.6 

88 
84 
86 
86 
84 

20 
28 
9 
22  + 
29 

30 
32 
26 
32 
36 

2 

5  + 
2 
2 
2 

67 

63 

103 

63 

73 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

3 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.34 
1.30 
5.47 
3.14 
5.66 

2.63 

1.60 
.56 
2.73 
1.62 
1.46 

26 
10 
30 
25 
26 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
3 
5 

6 
8 

4 
1 
4 
2 
3 

2 

0 

1 
1 
1 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

75.0 
78.0 
76.1 
75.0 
78.2 

53.5 

56.5 
55.1 
50.6 
53.9 

64.3 
67.3 
65.6 
62.  B 
66.1 

.8 
-   .8 

83 
86 
84 
85 
85 

7 

27  + 
23 
29  + 

28  + 

32 
35 
35 
28 
31 

2 
5 

5  + 

2 

2 

89 
68 
80 
130 
75 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

4.99 
3.09 
2.96 
3.35 

2.43 

.24 

2.33 

1.50 

1.76 
1.68 
1.04 

26 

10 
10 
30 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 

3 
t 
4 

4 
2 
2 
2 

1 

1 

2 

1 
1 

1 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KlLLEEN 
LAVON  DAM 

76.6 
79.3 
76.0 
79.5 
74.8 

55.8 

54.8 
55.4 
59.0 
54.7 

66.2 
67.1 
65.7 
69.3 
64.6 

1.7 

85 
86 
86 
89 

83 

13 
28  + 
21 
26 

7 

31 
29 
34 
35 
35 

2 

2 
2 
6 
2 

68 
66 
66 
50 
81 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.62 
2.93 

4.14 
1.52 
4.36 

-   .33 

.76 
.98 

2.00 
.72 

1.98 

10 
30 
26 
11 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

4 

3 
5 

1 
3 

2 
2 
4 

0 
0 
2 

0 

1 

MARLIN 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

78.9 
77.5 
76.0 
76.7 
77.8 

58.4 
57.6 
54.6 
55.9 
55.1 

68.7 
67.6 
65.3 
66.3 
66.5 

1.0 

87 
86 
83 
87 
89 

12 

27 

20+ 

18 

22 

36 
33 
31 
35 
33 

2 
2 
2 
2 
2 

51 
68 
74 
67 
72 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.43 
1.58 
4.88 
3.05 
2.92 

-  2.52 

-  .92 

1.86 

.92 

1.90 

2.22 

1.70 

10 
10 
26 
10 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

8 
3 

3 

3 
2 

4 
1 
2 

1 
0 

1 
1 

1 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

76.7 
79.0 
75.6 
75.0 
77.2 

56.9 
52.5 

54.8 
52.9 
55.2 

66.8 
65.8 
65.2 
64.0 
66.2 

2.6 

84 
89 
84 
83 
87 

27+ 

8 

6 
23  + 
29 

33 
27 
34 
29 
32 

2 
2 
2 
2 
2 

61 
91 
76 
95 
79 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
2 
0 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.18 
3.92 
6.33 

7.89 
3.65 

1.14 

.62 
1.92 
2.35 
2.97 

2.20 

10 
30 
26 
26 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 
6 
7 

4 

1 
2 
3 

5 
2 

0 
2 

3 

3 

1 

PUTNAM 
OUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

78.9 
76.5 
77.4 

77.1 
79.4 

53.3 
56.0 
53.9 
52.7 
57.9 

66.1 
66.3 
65.7 
64.9 
68.7 

91 

88 
87 
87 
87 

28 
19 
28 
16 
22 

28 
33 
28 
29 

33 

5  + 
2 

5  + 
2 
2 

77 
57 
87 
97 
48 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
0 
2 
3 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.39 
4.69 
2.94 
3.52 

3.04 

.70 

2.52 
2.30 
1.28 

1.35 
1.56 

30 
25 
25 

27 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

5 
4 

5 
4 

2 
4 
2 

3 
2 

1 
2 
2 

2 
1 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

74.4 
76.2 
76.1 
77.9 
79.8 

53.5 

53.4 
55.0 
57.6 
58.4 

64.0 
64.8 
65.6 
67.8 
69.1 

.7 
1.8 

84 
85 
84 
87 
89 

7 
23 
26 
21  + 
21 

30 
30 
32 
35 
36 

2 
2 
2 

2 
2 

93 
91 
80 
57 
53 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 

1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.42 
5.98 
3.32 

1.82 
.99 

2.04 
-  2.53 

1.76 
2.20 
1.10 
1.18 
.50 

26 

10 
26 

10 

10 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

7 
6 
6 
4 
2 

4 
4 
3 
1 
1 

4 
3 

1 
1 
0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT           R 

WAXAHACHIE 

78.6 
76.0 
76.7 

78.0 
78.1 

58.2 
50.2 
58.0 
57.9 
56.8 

68.4 

63.1 
67.4 
68.0 
67.5 

2.0 
-  1.8 

1.4 

88 

88 
86 
87 
86 

27+ 

23 

13 

12 

20 

35 
25 
35 

35 
32 

3  + 
2 
2 

3  + 
2 

53 
122 
57 
60 
50 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

2.69 
3.45 
1.72 
1.60 
5.48 

-  1.12 
1.01 

-  2,08 

1.92 

1.26 

.96 

.78 
3.00 

10 
26 
10 
9 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

0 

0 

2 

5 
3 
4 
5 

2 
3 
2 
2 
2 

1 
2 
0 
0 
2 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

76.5 
77.7 

54.0 
55.7 

65.3 
66.7 

2.3 

86 

87 

23 

27 

31 
35 

2 

6  + 

84 
69 

0 
0 

0 

0 

1 

0 

0 
0 

2.15 
1.61 

-  1.43 

.69 
.47 

26 

10 

.0 
.0 

0 
0 

3 
5 

3 

C 

0 
0 

DIVISION 

66.2 

1.4 

3.51 

-   .18 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  98    - 
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TEXAS 
APRIL 


Temperature 

Precipitation 

,1 

01  a 

>  JS 
<S 

>  -3 

en 
< 

si 

lis 

Us 

u  £ 

Qk. 

Q 

I 

Q 

n 

a 

1 

No.  o 

Day 

3 
t- 

.1 

a 
6 

Q 

Snow.  Sleet 

N 

o.  oi  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■S-a 

SI 

O  0 

xO 
2  % 

a 

0 

a 

• 

0 

s 

0 

0 

1 

3  < 

S  fc 

B  ft 

C  0 

*    #    * 
EAST  TEXAS           04 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVULE 

78.7 
7b.  4 
79.8 
77.9 
78.5 

58.5 
52.6 
58.2 
53.8 
56.1 

68.6 
65.5 
69.0 
65.9 
67.3 

87 
86 
88 
86 
87 

27 
23 
22 
23 

30  + 

35 
33 
33 
30 
29 

2 
3 

3 

4+ 
3 

56 
81 
44 
95 
77 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 
2 

0 

3 
0 
0 
0 

2.85 
2.45 
2.83 

3.23 

5.74 

-  1.42 

1.73 
.88 
1.47 
1.30 
3.22 

10 
19 
19 
10 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

5 
5 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

1 

0 

1 

2 
2 

CLARKSVILLE  2  E 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

75.8 

78.6 
77.9 
79.5 
78.4 

52.7 
56.4 
59.6 
58.7 
56.5 

64.3 
67.5 
68.8 
69.1 
67.5 

86 
86 

87 
89 
88 

26 

30+ 

29 

28 
23 

35 

31 
38 

37 
35 

3  + 
2 

6  + 
6  + 
7+ 

84 
76 
53 
55 
74 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.17 
3.22 
4.26 

3.43 
2.78 

2.03 
2.33 

1.80 
2.37 
1.78 

26 

10 
9 

10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 

5 
2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
2 
1 
2 

DAINGERFIELD  9  S 

DIALVILLE  2  W 

EMORY 

EVAOALE 

FAIRFIELD 

79.5 
78.5 
75.8 
78.9 
78. 3M 

57.5 

57.2 
54.0 
57.1 
57. 8M 

68.5 
67.9 
64.9 
68.0 
68.  1M 

87 
88 
83 
87 
85 

23+ 
22 
21  + 
29+ 

12 

37 
35 
34 
34 
35 

3 
2 
2 
3 
2 

42 
55 
82 
66 
57 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.21 
4.66 
4.59 
3. 86 

4.10 

2.56 
2.92 
2.50 
2.55 
1.55 

19 
19 
26 
10 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
5 

4 
4 

3 
3 
3 
2 
3 

3 

1 
1 
2 
2 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER 
GROVETDN  1  SE 
HEMPHILL 

78.7 
76.3 
78. 7M 
79.8 
79.4 

58.0 
52. 8M 
52. 3M 
55. 7M 
56.7 

68.4 
64. 6M 
65. 5M 
67. 8M 
68.1 

85 
85 
92 
90 
SB 

29+ 

23  + 

24  + 
26 
29+ 

35 
31 
34 
32 
32 

6  + 

3 

3 

3 

3 

60 
86 
69 
65 
72 

0 
0 
2 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

4.27 
5.97 

3.44 
2.25 

1.90 
2.70 
2.00 
1.69 
1.22 

19 
19 
19 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

4 

4 
3 

3 
2 

3 
2 

2 
2 

2 

1 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

78.8 
77.9 
79.6 
78.4 
78.4 

59.6 
54.8 
59.4 
55.2 
57.5 

69.2 
66.4 
69.5 
66.8 
68.0 

2.3 

88 
87 
88 
87 
86 

30+ 
23 
30  + 
30 
22 

38 
35 
37 
30 
36 

6  + 

2 

2 

3 
2 

50 
74 
45 
67 
48 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.53 
3.39 

3.37 
2.06 
3.96 

-  1.03 

-  1.03 

2.61 
2.40 

2.19 
1.01 
2.57 

10 
19 
10 
10 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
3 

3 
4 

2 

1 
2 
2 
2 

1 
1 

1 
1 
1 

JASPER  3  SW 
KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

76.9 
78.8 
80.9 
76.8 
79.6 

52.0 
57.0 
58.6 
53.9 
56.4 

65.5 
67.9 
69.8 
65.4 
68.0 

2.9 

87 
B6 
87 
85 
87 

30+ 

28  + 

29  + 
13 
30 

27 
34 
33 
33 
31 

6  + 

3 

3 

3 

4 

107 
51 
42 
79 
70 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 

0 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

3.32 

3.70 
4.39 
5.69 
2.75 

-   .27 

2.42 
1.76 
2.42 
2.40 
2.02 

10 
19 
10 
19 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
4 
2 

1 
2 
3 

3 
2 

1 
2 
2 

2 

1 

LONGVIEM 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

78.3 
78.4 
81.0 
80.9 
77.2 

55.0 
57.8 
59.4 
59.7 
54.6 

66.7 
68.1 
70.2 
70.3 
65.9 

1.0 

3.6 

.4 

88 
87 
89 
89 
86 

23 
30+ 
29  + 
29 
29 

36 
34 
34 
37 
32 

4  + 
6  + 
3 

6  + 
3 

69 
63 
51 
42 
80 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

4.22 
3.02 
3.49 
3.57 
3.90 

-  .57 

-  .53 

2.44 
2.00 
1.25 
2.40 
2.16 

19 
10 
19 
10 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
6 
2 
4 

3 
2 

3 
2 
2 

2 

1 
2 
2 
1 

MlNEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

77.6 
77.0 
76. 4M 
79.2 
80.0 

54.8 
53.6 
54. 1M 
57.2 
56.2 

66.2 

65.3 
65. 3M 
68.2 
68.1 

1.9 
3.0 

86 
86 
84 
88 
89 

22 
29 

29+ 
29  + 
30 

30 
32 
33 
33 
32 

3 
3 
2 
3 
3 

73 
83 
77 
63 
64 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.83 
7.64 
7.46 
2.70 
4.02 

-  1.98 

1.11 
2.51 

1.16 
2.11 

26 

17 

10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

4 
3 

3 

4 

2 
2 

2 

3 

2 

2 

PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  WSW 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

77.9 
78.5 
81.3 
78.0 
78.7 

56.7 
57.6 

M 
57.1 
56.2 

67.3 
68.1 

M 
67.6 
68.5 

1.4 

87 
88 
89 
86 

87 

23 
22 

29+ 
23 

30+ 

35 
37 

36 
31 

2 

3+ 

3  + 
3 

57 
43 

53 
67 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

4.53 
3.91 
2.76 
5.60 
3.21 

.72 
-  1.83 

2.56 
2.23 
2.02 

4.00 
2.22 

19 
19 
10 
19 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
7 
2 

4 
3 

2 

1 
2 
2 
2 

2 

1 
1 
2 

1' 

SIMMS  2  NNW 

SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 

77.6 
76.9 
76. 7M 
79.5 
77.6 

55.1 
53.5 

51. 4M 

57.3 

55.6 

66.4 
65.2 
64. 1M 
66.4 
66.6 

84 
85 
86 
87 
88 

23 
13 

30  + 
23+ 
23 

32 
34 

35 
32 
31 

3 

3+ 

5+ 

3 

3 

56 
68 
92 

59 
72 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

8.10 
5.7* 
2.77 
3.22 
4.33 

2.71 
2.80 
1.75 
2.72 
2.35 

19 
26 
19 
10 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
2 

3 
4 

4 
4 
2 

1 

2 

4 
1 
2 
1 
2 

WARREN 
WILLS  POINT 

80. 9M 
76.4 

57. OM 
53.4 

69. OM 
64.9 

87 

84 

26 

21 

31 
32 

3 

2 

52 
78 

0 
0 

0 
0 

2 

1 

0 

0 

3.27 
5.80 

2.00 
2.67 

10 
25 

.0 
.0 

0 
0 

5 
4 

2 
3 

1 
2 

DIVISION 

67.3 

1.5 

4.07 

-   .49 

.0 

*   »   * 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

79.2 
81.1 
81.5 
69.5 
76.6 

47.2 
53.7 
53.1 
49.4 
54.2 

63.2 

67.4 
67.3 
69.5 
65.4 

-   .1 

1.4 

86 
95 
92 
97 
89 

21 
22 
22 

21 
26  + 

29 

30 
35 
30 
36 

2 

5 
2 
2 

5  + 

95 
67 
62 
26 
103 

0 
5 
3 

18 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.02 
.39 
.00 
.00 
.34 

-  .49 

-  .71 

.02 
.39 

.00 
.00 
.25 

9 

10 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

a 

0 

l 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

FABENS 

79.1 

83.3 

78.1 
78.8 

37.8 

54.9 
46.9 
42.3 

58.5 

69.1 
63.5 
60.6 

.1 

B8 

100 
86 
88 

17 

29 
17 
18 

25 

33 
34 
28 

6+ 

2 

6+ 

2 

190 

62 
94 
137 

0 

8 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

4 

0 
0 
3 

0 

0 
0 
0 

.00 

.48 

T 
T 

-   .29 

.oo 

.48 

T 
T 

10 
24+ 
19  + 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

l 

0 
0 

c 
r 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

M 
80.1 
80.0 
78.7 

M 
46.6 
46.3 
45.5 

M 
63.4 
63.2 
62.1 

93 
91 
84 

22 

22 

26  + 

29 

27 
28 
33 

6 
2 
2 
2 

99 

97 
97 

1 

2 
0 

0 

0 
0 
0 

z 

3 

4 
0 

0 
0 
0 
0 

.00 
.67 
.41 
.00 

.00 
.67 
.35 

.00 

10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

l 

l 

0 

c 
1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

MARFA  NO  2 
MENTQNE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

79.7 

M 

71.3 
83.1 

42.4 
M 

44.7 
55.6 

61.1 
M 

58.0 
69.4 

85 
93 

79 
94 

27+ 
27+ 

27 
23 

28 

26 

41 

2 

4 

5  + 

136 

208 
53 

0 
8 

0 
9 

0 
0 

0 
0 

4 

4 
0 

0 
0 

0 
0 

.19 

.11 

.00 

T 

.09 

.19 
.11 
.00 

T 
.07 

9 
9 

18 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
APRIL 


Temperature 

Precipitation 

of 

►1 

■ 

> 
< 

■a 

M 
01 

X 

£ 

a 

1 
o 
■3 

Q 

1 

a 

No.  ol 

Days 

3 

•3 
.1 

1  P. 

Q 
0 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Button 

Max. 

Min. 

t- 

■Stj 

Q  0 

s  § 

0 

a 

■ 

i 

■ 
E 

0 

5 

s 

'J 

1  t 

8  k 

B  * 

PECOS 

PENWELL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

83.0 
81.5 
89.6 
80.1 
76.8 

46.3 
49.6 
53.0 
47.7 
44.6 

64.7 
65.6 
71.3 
63.9 
60.7 

1.0 

95 
90 
97 
90 
86 

22 

28  + 
21  + 
28  + 
18 

30 
27 
34 
31 
26 

5 

2 
2 
2 
5 

79 
73 
15 
91 
138 

7 

3 

IB 

3 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
0 
2 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

.54 
.00 

T 

.00 

.00 

-   .34 

.54 

.00 

T 

.00 

.00 

10 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

82.1 
82.2 
78.2 
79. 4M 
78.7 

51.7 
51.5 
42.6 
47. 2M 
46.9 

66.9 
66.9 
60.4 
63. 3M 
62.8 

96 
95 
85 
86 

91 

29 
22 

17 
28  + 
21 

31 
26 
26 

31 
27 

6 
6 
5 
4 
5 

75 
67 

146 
96 

104 

7 
6 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
4 

1 

3 

0 
0 

0 
0 
0 

.52 
.79 
.00 
.00 

.21 

.30 
.70 
.00 
.00 
.21 

10 

10 

9 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

1 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

YSLETA 

78.8 

43.7 

61.3 

86 

29  + 

30 

2 

121 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

64.2 

-   .2 

.16 

-   .40 

.0 

*    *    * 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

82.* 
78.4 
7B.7 
78.4 
81.9 

56.4 
50.1 
55.8 
55.5 

57.0 

70.4 
64.3 
67.3 
67.0 
69.5 

1.6 
1.1 

94 
94 
89 
90 
93 

28  + 

29 
13 
13 
26  + 

41 
25 
33 
32 

39 

6 
6 
6 
6 
6  + 

30 
117 
70 
76 
43 

5 

2 

0 
1 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

3 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

.06 

.97 

2.22 

1.33 

.00 

-  1.30 

-  1.39 

.02 

.69 

1.12 

1.15 

.00 

15+ 
30 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
2 

1 

0 

0 

1 

2 

1 

0 

0 
0 
2 

1 

0 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

78.0 
78.9 
60.3 
81.1 
78.2 

50.6 
56.3 
54.2 
55.2 
47.0 

64.3 
67.6 
67.3 
68.2 
62.6 

90 
87 
89 
92 
93 

29 

20  + 

21  + 
28  + 
29 

27 
30 
34 
30 
22 

2 
2 

7 
6 
5 

112 
68 
73 
53 

143 

1 

0 
0 
2 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

4 
2 
0 
2 

4 

0 
0 
0 
0 

0 

1.46 
2.28 

1.45 
.26 
.74 

1.43 

1.53 

.94 

.26 

.56 

25 

10 
16 
18 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

3 
2 

1 

2 

1 
1 
1 

0 

1 

1 
1 

0 
0 
0 

DEL  RIO  WB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

81.7 
82.3 
79.9 
78.1 
79.9 

58.5 
54.0 
50.8 
56.5 
54.6 

70.1 
68.2 
65.4 
67.3 
67.3 

-  1.5 

93 
97 
93 
90 
90 

27  + 

28 

29 

20 

21 

41 
26 
23 
32 
30 

6  + 

2 

2 

6 

6 

40 
60 
103 
65 
63 

5 

3 
6 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
3 

1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.14 

1.90 

1.50 

.37 

.87 

-  1.22 

.06 
.90 
.90 
.35 
.42 

4 
30 
30 
30 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 

3 

1 

3 

0 
2 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

82.0 

82. 8M 
79.8 
78.8 
83. 9M 

54.9 
52. 4M 
51.1 
52.3 
56. 8M 

68.5 
67. 6M 
65.5 
65.6 
70.4M 

1.5 
.4 

95 

102 

92 

88 

100 

26 
29 
21 
21 
29 

27 
27 
28 
30 

35 

6  + 

7 

6 

6 

6 

64 
79 
94 
97 
47 

3 

8 

2 
0 
8 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
4 
4 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.32 
.33 

.47 
1.55 

.03 

-  2.60 

-  1.81 

.15 
.14 
.20 
.72 
.03 

18  + 

10 

30 

19 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

3 

0 

0 
0 
0 

2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

80.9 
80.4 
79.3 
80.9 
■  79.4 

55.2 
55.2 

52.0 
52.0 
52.7 

68.1 

67.8 
65.7 
66.5 
66.1 

1.2 

92 
88 
89 
94 
90 

12 
27+ 
29 
23 
21  + 

31 
31 
27 
30 
32 

6 

6  + 
6+ 
5 

7  + 

56 
79 
98 
73 
80 

2 

0 

0 
5 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
4 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.60 
.50 
.46 
.34 
1.09 

-  2.45 

.36 
.50 

.46 
.31 
.47 

19 
10 
10 
9 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
1 

1 

3 

0 
1 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

MENARD 

MERTZON 

□ZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

81.0 
81. 8M 
81.8 
62.4 
83.6 

51.9 
50. 8M 
52.1 
52.2 
54.1 

66.5 

66. 3M 
67.0 
67.3 
68.9 

97 
93 
99 

97 
103 

28 
28 
22 
28 
29 

26 
25 
26 
27 
29 

2 

5+ 

2 

5  + 
7+ 

68 
90 
78 
63 
79 

3 

7 

8 

4 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.76 
2.20 

.86 
1.39 

.57 

-  .50 

-  .97 

.90 
1.34 

.58 
1.10 

.30 

24 
30 
30 
30 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
3 
3 
2 

2 

2 
1 
1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

PRADE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 
SAN  ANGELO  DAM 

80. 4M 

80.3 

80.1 

79.9 

76.4 

51. OM 

52.1 

50.2 

54.0 

52.1 

65. 7M 

66.2 

65.2 

67.0 

65.3 

87 
92 
92 

92 
94 

13 

22 

29+ 

28 

29 

26 

26 
27 
31 
26 

6 
5 

6+ 

3 
5  + 

86 
77 

101 
71 

106 

0 
5 

5 
2 

4 

0 
0 
0 

0 
0 

2 
2 

4 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.54 
.25 

1.40 
.85 

1.57 

1.10 
.25 
.73 
.66 

1.02 

9 

9 

30 

10 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

3 
2 
3 

1 

0 

1 
1 
1 

1 

0 
0 
0 

1 

SAN  ANGELO  W8  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

80.5 
78.0 
82.6 
79.9 
82.1 

51.8 
56.2 
52.6 
46.0 
58.8 

66.2 

67.1 
67.6 
63.0 
70.5 

-   .9 

95 
87 
94 
91 
95 

28 
29 
29  + 
28 

12 

29 
32 

25 
21 
38 

5 

6+ 

6 

2 

2 

92 

82 

70 

124 

38 

5 

0 
7 
5 

2 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 

3 

4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.10 

1.30 

1.81 

.42 

.16 

-  .91 

-  1.24 

.91 
1.05 
1.53 

.32 

.07 

30 
10 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

3 
2 
1 
0 

1 
1 

1 

0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 

WATER  VALLEY 

79.8 

47.6 

63.7 

92 

29 

24 

5 

118 

4 

0 

4 

0 

1.44 

.77 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

66.9 

.2 

.97 

-  1.45 

.0 

*    »    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT       R 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

78.4 
79. 1M 
79.4 
80.0 
79.3 

58.9 

63. 4M 
61.7 
59.1 
58.7 

68.7 
71. 3M 
70.6 
69.6 
69.0 

1.0 

-   .6 

1.9 

90 
86 
90 
89 
88 

12 
22  + 
30 
30 
21 

35 
42 
41 
38 
38 

2 

7 
7 
2 
2 

47 
27 
36 

49 
42 

1 
0 
1 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.36 
.94 
.67 

3.48 

2.59 

-  2.19 

-  1.77 

-  .10 

.59 

.83 

.62 

2.35 

2.12 

18 
10 
10 
10 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
1 
1 
2 

3 

1 
1 
1 

2 
1 

0 
0 
0 

1 
1 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

CUERO  3  E 

81.4 
79.9 
79.2 
82.1 

64.1 
57.4 
66.6 
64.5 

72.8 
68.7 
72.9 
73.3 

1.6 

90 
87 
88 
93 

12 
30  + 
12 
12 

43 
39 

49 
43 

7 
6+ 

7 
7 

22 

51 
19 
29 

1 

0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.40 

2.85 

.00 

.15 

-  1.44 

-  1.99 

.18 

1.76 

.00 

.08 

11 
10 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 

3 

0 
0 

C 

2 

e 

0 

0 

1 

0 
0 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

80.0 
60.9 
82.  8M 
81.1 
81.0 

59.8 
60.1 
59. 7M 
61.5 
58.9 

69.9 

70.5 
71. 3M 
71.3 
70.0 

1.3 

90 
90 
93 
90 
90 

12 
29 
21  + 
12 
30 

37 
40 
35 
38 
37 

2 

6+ 
6 
6 
6 

42 
37 

41 
30 

50 

1 
1 
5 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.12 

2.18 

.56 

.63 

1.12 

-  1.87 

-  1.97 

-  2.43 

1.75 

1.60 

.51 

.27 

.61 

19 

10 

19 

9 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
1 
2 
2 

2 
2 
1 
0 
1 

2 

1 

0 
0 

u 

HALLETTSVILLE 
HONDO 

82.1 
81.9 

59.9 
57.9 

71.0 
69.9 

1.8 
.5 

89 
95 

29+ 

13 

38 
39 

6+ 

3+ 

33 

42 

0 
2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.56 
.91 

-  1.65 

.68 
.81 

10 
19 

.0 
.0 

0 
0 

3 

1 

2 
1 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
APRIL 


Temperature 

Preci 

pitation 

•1 

01  a 

« '1 
>  JS 
<2 

.1 

a  a 

>  3 

<2 

0) 

< 

■a 

|1 

f  z 

|i 

« 

01 

s 

1 

£ 

a 

>• 
Q 

a 

0 

a 

No.  ot  Days 

3 

H 

■3 
«  c 

11 

a 

■ 
6 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

II 

°  2 

2  0 

0 

a 

0 

2 
8 

£   o 

i    * 

u 

hi 

0  * 

- t 

KENEDY 
KlNCSVILLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULING 

84.0 
84.4 
80.6 
77.5 
79.6 

60.0 
63.9 
60.5 
59.4 
56.2 

72.0 
74.2 
70.6 
66.5 
66.9 

.4 

94 
95 
88 
86 
90 

12 
20 
22  + 
30+ 
13 

35 
42 
37 
37 
35 

6 
7 
6 
2 

7  + 

30 
19 
40 
56 
63 

5 
7 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.62 

.71 
2.40 
3.22 

2.08 

-  1.51 

.45 

.50 

1.91 

1.75 

1.85 

19 
9 
10 
10 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

2 
2 

2 

0  0 

1  0 

1  1 

2  2 

1   1 

MATH  IS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

83.1 
83.6 
81.7 
80.8 
78.4 

61.6 
56.1 
58.8 
56.8 
56.4 

72.4 
70.9 
70.3 
69.6 
6B.4 

.4 

93 
92 

86 
90 
BB 

13 
16+ 
27  + 
12 
13 

44 
37 
39 
36 
34 

7 

3  + 
3 
2 
6 

32 

34 
28 
47 
66 

8 
9 

0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.63 
1.51 
1.81 
1.03 

i.ee 

-  1.34 

.66 

1.34 

.90 

.51 

1.40 

10 
19 
19 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 

3 
3 
3 

1   0 

1  1 

2  0 

1   0 

1   1 

REFUGIO 

ROSSTOWN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

81.3 
83.6 
77.6 
80.6 
79.8 

62.9 
64.1 
64.3 
59.5 
55.5 

72.1 
73.9 
71.0 
70.2 
67.7 

2.0 
.2 

89 
96 

86 
91 
92 

12 
13 
28 
12 
13 

38 
46 
45 
36 
33 

6 
6 
6 
3 
6 

22 
17 
31 
45 
57 

0 
7 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.48 

.70 

.65 

1.13 

2.27 

-  1.69 

-  1.04 

3.48 
.59 
.48 
.72 

1.57 

9 
10 
10 
18 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
1 

4 
3 

2   2 
1   0 

0  0 

1  0 
1   1 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVULE 

SOmERVILLE  DAM 

80.9 
81.8 
82.1 
79.9 

77.4 

60.7 
60.0 
64.1 
58.7 
58.7 

70.8 
70.9 
73.1 
69.3 
68.1 

1.2 

1.8 

.7 

89 
92 
90 
89 
86 

29 

12 
12 
13 
30 

39 
37 
41 
35 
37 

2 
6 
3 
6 
3  + 

33 
36 
21 
50 
63 

0 
2 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.57 
1.52 
2.18 
2.27 
3.09 

-  1.30 

-  1.65 

-  1.61 

1.48 
1.03 
1.86 
1.12 
2.37 

9 
19 

9 
19 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 
2 
2 

2   1 
1   1 

1  1 

2  2 

2   1 

WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

80.1 
81.9 

59.6 
61.2 

69.9 
71.6 

88 
90 

30+ 

12 

36 
40 

3 
2 

46 
29 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.61 
1.15 

3.60 
.75 

10 
19 

.0 
.0 

0 

0 

2 
3 

2   1 

1   0 

DIVISION 

70.7 

1.1 

1.74 

-  1.30 

.0 

•    *    * 
UPPER  COAST          08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCO 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

78.3 
79.4 
77.7 
79.2 
78.7 

61.1 
61.2 
61.3 
62.9 
62.7 

69.7 
70.3 
69.5 
71.1 
70.7 

1.0 

87 
85 
85 
85 
B5 

29 
30  + 
29 
30  + 
28 

41 
46 
38 
43 
40 

2 
6 
5 

2 

2 

37 
28 
48 
25 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.88 
2.25 
3.64 
4.42 
2.48 

.44 
-  1.32 

2.50 
1.95 
3.50 
4.29 

1.78 

10 
10 
10 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 

3 

1   1 
1   1 

1   1 

1  1 

2  1 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPD 
FREEPORT  2  Nw 

78.4 
80.6 
79.1 
81.3 
76.8 

57.2 

62.0 
61.6 
61.5 
62.3 

67.8 
71.3 
70.4 
71.4 
69.6 

1.5 

86 
89 
86 
89 
84 

28  + 

29 

30+ 

29 

30 

34 
41 
41 
40 
45 

6 

7  + 
6 
6 
3 

65 
30 
40 
28 

37 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.60 
3.06 
2.61 
1.98 
2.00 

-  .07 

-  .57 

3.03 
1.49 
2.32 
.99 
1.53 

10 
9 
10 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
2 
3 

2 

1  1 

2  2 

1  1 

2  0 
1   1 

GALVESTON  WB  CITY        R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

73.3 
78.9 
80.9 
76.9 
77.2 

66.1 
59.7 
63.4 
58.2 
63.5 

69.7 
69.3 
72.2 

67.6 

70.4 

1.2 

1.8 

3.7 

-   .7 

.9 

80 
88 
90 
85 
83 

30  + 

28 

28 

25  + 
30+ 

47 
35 
43 
38 

44 

2 

3 
6 
3 
2 

25 
51 
23 
66 

35 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.47 
2.21 
2.80 
1.90 
2.25 

.86 

-  1.13 

-  .44 

-  2.43 

-  .97 

2.30 
1.66 
1.92 

1.40 
1.94 

9 
9 

9 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
4 
3 

3 

2   2 

1   1 
1   1 
1   1 

1   1 

NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

80.0 
76.1 
76.9 
80.0 
75.9 

62.1 

56.2 
63.5 
60.9 
64.3 

71.1 
67.2 
70.2 
70.5 
70.1 

2.1 

87 
83 

63 
87 
86 

30+ 
30 
30  + 
30 
20+ 

41 
40 
44 
39 
43 

2 

4  + 
2 

6  + 
7 

34 
63 
37 
33 

37 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.11 

2.38 
4.81 
1.98 
5.17 

-   .86 

1.85 
1.62 
4.37 

1.78 
4.16 

10 
10 
9 
10 
10 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
2 
2 

3 

1   1 
1   1 
1   1 

1  1 

2  1 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

BO.O 
81.0 
76.4 
79.5 
79.1 

62.9 

62.7 

65.4 
61.1 
59.6 

71.5 
71.9 
70.9 
70.3 
69.4 

3.3 
1.5 

87 
90 
84 
89 
88 

29 

30+ 
20 
29 
29 

44 
46 
44 
39 
39 

3 

7  + 
6 
2 
6  + 

22 
22 
32 

40 
46 

0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.47 
5.44 
1.01 
2.14 
2.05 

-  1.47 

-  1.53 

1.46 

3.35 

.83 

1.60 
1.75 

9 

10 
10 

10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

2 
2 
2 

2   1 
2   2 

1   0 
1   1 
1   1 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

80.0 

62.8 

71.4 

1.4 

88 

12 

43 

7  + 

34 

0 

0 

0 

0 

2.38 

-   .24 

2.29 

9 

.0 

0 

1 

1   1 

DIVISION 

70.2 

1.3 

2.83 

-   .52 

.0 

*    *    * 
SOUTHERN             09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

85.7 
88.3 
86.9 
87.3 
90. 4M 

62.8 
62.7 
62.9 

61.6 
62. OM 

74.3 
75.5 
74.9 
74.5 
76. 2M 

2.2 

98 

96 
97 

100 
101 

29 

30  + 
29  + 
19 
18 

44 
40 
42 
37 

40 

7  + 

7 

3 

2 

6 

26 

15 
27 
30 

13 

12 
17 

16 
14 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.66 
.50 
.12 
.33 

.08 

-  1.37 

-  1.35 

.49 
.50 
.12 
.21 

.08 

10 

i: 

ii 

19 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

1 
1 
0 

0  c 

1  0 
0   0 
0   0 
0   0 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DlLLEY 
EAGLE  PASS 

86.3 

86.1 
86. 7M 
85.0 
84.8 

59.9 

60.8 
61. 1M 
56.6 
60.2 

73.1 
73.5 
73. 9M 
71.8 
72.5 

.6 
-   .3 

95 

100 
97 
96 

100 

13  + 
18 
20  + 
19 
19 

37 
38 
39 
38 
42 

6 

6 

6+ 

3+ 

6 

27 
31 
28 
43 
28 

13 
12 
12 

11 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.28 
.32 
.43 
.60 
.12 

-  1.50 

-  1.75 

1.01 
.25 
.42 
.51 
.11 

19 
18 
19 
19 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
1 
1 
1 
1 

l  l 

C   0 

0  0 

1  0 
0   0 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

89. 1 

90.7 
86.7 
89.1 
86.1 

60.9 
64.0 
62.3 
61.0 
61.0 

75.0 
77.4 
74.5 
75.1 
73.6 

2.1 
.4 

101 

103 

97 

97 

98 

21 
19 
29 
29  + 
29+ 

37 
49 
40 
35 

40 

3 
6 

7 
6 
3 

37 
6 
26 
26 
32 

16 
16 
16 
17 
11 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.94 
.49 
.93 

.07 
.86 

-  .69 

-  1.00 

.50 
.47 
.46 
.04 
.55 

19 
11 
11 
19 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
2 
0 
> 

1   0 
0   0 
0   0 

0  0 

1  0 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OlLTON 
PEARSALL 

87.6 

89.1 
86. 2M 
86.3 

63.1 

64.3 

61. 8M 
60.5 

75.4 

76.7 
74. OM 
73.4 

99 

102 

100 

97 

29 

28 
30 
12 

44 

48 
41 
38 

6 

6  + 

3 

2 

23 

14 
30 
25 

15 

17 
14 

15 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

.64 

.31 

1.90 

.99 

.29 

.29 

1.70 
.80 

10 

11 
10 
19 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

3 

1 
3 
2 

0   0 

0  0 

1  1 

1   0 

POTEET 

84.2 

59.5 

71.9 

94 

19  + 

39 

6+ 

29 

9 

0 

0 

0 

1.16 

1.16 

19 

.0 

0 

1 

1  1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


TEXAS 
APRIL 


Temperature 

Precipitation 

n  1 

■ 

> 
< 

•3 

si 

|z 

II 

i 
s 

9 

a 

■5 
1 

Q 

If 
O 

• 

1 
Q 

No.  ol 

Day 

a 

0 
H 

•a 

9    C 

|z 

II 

Q 

■ 
0 

o 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

M 

X. 

Min. 

H" 

3-0 

II 

xO 
Z  o 

a 

9 
0 

s 

0 

9 
0 

2 

■ 

0 

2 
5 

l\ 

si 

o  ► 

B  i 

RIQ  GRANDE  CITY  3  W 

TlLDEN 

ZAPATA 

90.0 
65.7 
91.6 

63.5 
61.3 
65.0 

76.8 
73.5 
78.3 

102 

99 

100 

19 
21 
18 

43 
37 
46 

6 
6 
5 

12 
33 

1 

17 
11 
19 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

n 
0 
0 

1.76 
.28 
.83 

1.76 
.16 
.83 

11 
19 

11 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 

1 
1 
1 

1 
0 

1 

1 
0 
0 

DIVISION 

74.6 

1.8 

.68 

-  1.22 

.0 

*    *    « 
LOWER  VALLEY         10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 

HARLINGEN 

■-1C  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

64.7 
85.5 
87.0 
86.6 
87.2 

68.  * 

64. 9M 
65.6 
67.4 
64.5 

76.6 
75. 2M 
76.3 
77.0 
75.9 

2.7 
.2 

91 
95 

100 

100 

99 

30+ 
29 

2 

1 

2 

49 
45 
49 
50 
45 

6 
6 
6 
6 
6 

4 

13 

4 

3 

13 

6 

10 

14 
13 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.22 

1.60 
.56 
.57 

1.26 

.67 
-   .06 

1.50 

1.43 

.44 

.24 

1.15 

10 
11 
11 
10 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
3 

2 

2 

1 
0 
0 

1 

1 
1 

0 
0 

1 

MISSION 

PORT  MANSFIELD 

RAYMONDVILLE 

SAN  BENITO 

WESLACO  2  E 

M 
79.4 
86.3 
85.0 
85.4 

M 
67.2 
65.1 
66.8 
66.6 

M 
73.3 
75.7 
75.9 
76.0 

1.1 

92 
97 
92 
94 

2 
2 

30+ 
30+ 

45 
45 
50 
47 

6 
6 
6 
6 

16 

11 

2 

5 

2 

15 
7 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.60 
1.51 
2.07 
1.20 
1.61 

-  1.01 
.62 

.08 

.32 
1.40 
1.97 
1.03 
1.13 

10 

11 
11 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 
2 

0 

1 

1 
1 
1 

0 

1 
1 
1 
1 

DIVISION 

75.8 

1.0 

1.32 

-   .24 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
GUNTER 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
17    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
FOLLETT 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
2    STATIONS 


103 

DATE 

29  + 

19 

DATE 

02 

8.91 

.00 

4.37 

DATE 

09 

15.0 

8 

DATE 

05  + 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

APRIL              1970 

- 

Day  of  Month 

Station 

o 

1    |    2    |    3 

4    | 

5        6 

7    |    8    |    9 

10    |    11    |    12 

13   |    14    [    IS 

16 

17 

18 

19  |   20  |   21 

22      23      24 

25  | 

26         27 

28       29    |  30 

31 

•       •       • 

HIGH    PLAINS                        01 

A6ERNATHY 

.26 

T 

.08 

.18 

ACKERLV    3    SE 

.BO 

.05 

.25 

T 

.50 

AMARILLO    WB    AIRPORT         //R 

1.33 

.01 

T 

.18 

.02 

.13 

.11 

T 

ANDREWS 

.95 

.18 

.11 

.26 

BIO    SPRING 

.85 

.0" 

.17 

.60 

BOOKER 

1.99 

.33 

.78 

.05 

.53 

BORGER    3    w 

1.06 

.07 

.53 

7 

T 

.46 

T 

BRAVO 

1.95 

.03 

.32 

1.60 

8R0WNFIELD    NO    2 

.11 

T 

T 

.08 

.01 

.02 

BUlER    2    NE 

1.29 

.36 

.53 

.36 

BUNKER    HILL    5    N 

2.12 

.50 

.10 

.80 

.62 

.10 

CANADIAN    1    ENE 

2.64 

.62 

.30 

.12 

1.60 

CANVQN 

.96 

.01 

.04 

.10 

.02 

T 

.79 

CHANNINC    NO,    2 

1.93 

.04 

.44 

.03 

1.42 

CLAUDE 

.90 

.23 

.12 

.55 

COLDuATER    3    " 

1.7S 

.13 

.05 

.65 

.83 

.12 

CONLEN 

2.75 

.30 

.35 

.35 

1.75 

CROSBYTON 

.17 

.02 

T 

T 

T 

.15 

OALHART    FAA    AIRPORT 

1.87 

.03 

T 

.44 

.02 

1.36 

T 

0ARR0U2ETT 

1.43 

.26 

.10 

.61 

.44 

DtMNITT    6    E 

.77 

.15 

.14 

.48 

OINMJTT 

.58 

.04 

T 

.03 

.04 

.02 

.45 

DUMAS 

2.29 

.08 

.03 

.48 

.22 

1.48 

FLOYQADA 

.54 

.03 

.30 

.21 

FLOYDAOA    9    SE 

.51 

.14 

.08 

.06 

.23 

FOLLETT 

2.1* 

.32 

.40 

1.00 

.16 

T 

.26 

FOBSAN 

.3* 

T 

.24 

T 

.10 

FRIONA 

.85 

T 

T 

.05 

.01 

.79 

CARCIA    LAKE    12    ENE 

.95 

T 

.95 

GARDEN    CITY    1    E 

.17 

.12 

.05 

GRUVER 

1.70 

.25 

.56 

.04 

.85 

MART 

.1* 

T 

T           T 

.01 

.02 

.11 

HARTLEY 

2.19 

.14 

.65 

1.40 

HEREFORD 

.57 

.13 

T 

T 

T 

T 

.44 

HIGG1NS 

2.51 

.95 

T 

1,56 

HITCMLAND 

1.60 

1.60 

LAHESA    1    SSE 

.20 

.17 

T 

T 

.03 

lenorah 

levellano 

.61 

T 

.30 

.04 

.27 

LIPSCOMB 

1.37 

.40 

.60 

T 

.37 

LlTTLEFIELO    NO.    2 

1.72 

.12 

.02 

1.50 

LOOP 

LORENZO 

- 

- 

LUBBOCK    WB    AIRPORT                R 

.26 

T 

T 

T 

.08 

.16 

.02 

MC    LEAN    3    E 

3.25 

.50 

.12 

.16 

2.45 

MIAMI 

2.37 

.55 

T 

.23 

1.59 

MIDLAND    WB    AIRPORT            / If. 

.29 

T 

.12 

.03 

T 

.08 

.06 

MIDLAND    *    ENE 

.62 

.12 

.02 

.47 

.01 

MORSE 

MORTON 

.45 

.45 

MUlESHOE    1 

.44 

.03 

.03 

.38 

NOTLA    3    SE 

1.00 

.26 

.38 

.02 

.34 

OLTON 

1.25 

.30 

.04 

T 

.04 

T 

.87 

PAMPA    NC.    2 

2.02 

.32 

T 

.03 

.09 

T 

1.58 

PANHANDLE 

1.06 

.44 

T 

.04 

.10 

.48 

PFRRYTON    5    NNE 

1.43 

.47 

T 

.43 

.01 

T 

.52 

T 

PEKRYTON    10    WNW 

2.06 

.25 

.62 

T 

T 

1.19 

PLAINS 

.40 

.40 

PLAINV1EW 

.53 

.53 

8UITAQUE    2    SE 

.45 

.33 

.12 

SEMINOLE 

.02 

.02 

T 

SILVERTON 

.80 

.30 

.05 

.05 

.40 

SLATON    S    SE 

.28 

.06 

.12 

.08 

SPEARMAN 

1.70 

.36 

.05 

.42 

.05 

.82 

STRATFORD 

2.06 

.15 

T 

.25 

1.66 

SUNRAY    •    Su 

1.86 

.13 

1.56 

.17 

TAHOKA 

.15 

T 

T 

.05 

.08 

.02 

tascosa 

2.03 

.03 

.45 

.75 

,80 

TULIA 

1.05 

.25 

.06 

T 

,74 

UMBARGER 

VEGA 

1.51 

.02 

T 

.11 

.13 

T 

1.25 

T 

•         •         • 

LOW    ROLLING    PLAINS    02 

ABILENE    WB    AIRPORT            lit. 

2.56 

T 

T 

.03 

.08 

T 

.37 

.35 

.83 

,06 

.11       .73 

ANSCN 

3.18 

.86 

.11 

1.91 

.06 

.22 

ASPERMDNT    2    SSW 

1.65 

.02 

.27 

.01 

T 

1.00 

.02 

.33 

BALL1NGER    1    SW 

1.82 

.09 

.06 

.23 

.02 

.04 

1.38 

BENJAMIN 

.12 

.06 

T 

T 

T 

.06 

BURKETT 

2.08 

.17 

.33 

.45 

1.13 

CHILDRESS    FAA    AIRPORT 

.67 

.05 

■  01 

.06 

.10 

.08 

T 

T 

.36       .01 

CHUlICOTME 

1.68 

.01 

T 

1.35 

•  02 

.01       .49 

CLARENDON 

2.12 

.58 

.07 

.14 

1.33 

COLEMAN 

1.50 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

.20 

1.29 

COLORADO    CITY 

1.24 

T 

T 

T 

.26 

T 

.96 

T            T 

CRQWELL 

.38 

.04 

.11 

■  09 

.08 

.06 

01CKENS 

.65 

.01 

.42 

.42 

ElECTRA 

1.69 

.06 

.12 

.75 

.74 

FLOMOT    1    N 

1.22 

.20 

.22 

.24 

.56 

GAIL 

.33 

.06 

T 

T 

.27 

T 

GUTHRIE 

.37 

.02 

.04 

.03 

.10 

T 

T 

.18 

HAMLIN 

1.78 

T 

.85 

.01 

T 

.66 

.26 

HASKELL 

1.85 

.02 

.01 

.05 

.01 

,01 

T 

.89 

.08 

.78 

HORDS    CREEK    DAM 

1.50 

T 

T           T 

T 

.14 

.06 

T 

T 

1.30 

JAYTON 

.70 

.35 

.20 

.15 

KNAPP    6    SW 

.65 

.65 

LAKE    ABILENE 

2.66 

.10 

T 

.94 

T 

.10 

T            .34 

1.18 

LAWN 

4.40 

1.04 

.38 

.04 

.09       .55 

2.30 

MATADOR 

.50 

.05 

T 

.01 

.10 

.11 

.23 

MEMPHIS 

.70 

.20 

.20 

.30 

MOBEETIE    2    S 

4.28 

.61 

.17 

3.50 

HUNDAY 

.51 

.09 

.01 

T 

T 

.05 

.04 

.32 

NORTHFIELD 

.64 

.07 

.28 

.08 

.21 

NOVICE    1    E 

2.31 

.33 

.17 

.12 

1.69 

NUGENT    1    ESE 

1.90 

T 

T 

.53 

T 

T 

T 

T 

.60 

.20       .05 

.52 

PADUCAh 

1.30 

.08 

.30 

.92 

POLAR 

.51 

.17 

.34 

POST 

.66 

.02 

.07 

.79 

OUANAH    5    SE 

1.66 

.09 

T 

.92 

.07 

.60 

See  Belerence  Not**  Following  Station  Index 
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TEXAS 
APRIL 

1970 

Station 

a 
1 

Day  of  Month 

12    3 

4    |    5    |    6 

7    1    8    |    9 

10  |  11  |  12 

13  |   14      15 

16 

17 

18 

19      20      21 

22   23 

24 

25      26 

27 

28      29      30 

31 

ROBY  1  fSE 

rOSCCE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

1.60 
1.55 
1.20 
2.82 
2.41 

.02 
.74 

.04 

.92 

.20 
.41 

T 
.01 

.63 

.02 

T 

.50 

T 

.43 
1.00 
.50 
.02  1.45 

.23 
.35 

.26 
1.35 
.50 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

STAMFORD  1 

TAMPICO 
TESCO 

3.34 

1.31 

2.65 

.61 

.93 

.10 

.05 

T 

.06 
.82 

.05 

.78 

1.93 

T 

.48 

.11 
.04 

T 

T 

1.23 
.72   .86 

.51   .05 

.25 

.50 
.28 

TRENT  2  ENE 
TBUSr  }  ESE 

TRUSCOTT 
TURKEY  2  WSW 

VERNON 

1.55 

2.03 
.33 

.43 
1.58 

.09 
.06 
.14 

T 
■01 

.39 
■  48 

T 

.10 
.66 

.27 

.08 
.06 

T 

T 
T 

T 

.40 

.52   .13 

.10 

.19 

.76 

!24 
.18 

.40 

VOSS  1  WSW 
WELLINGTON  2  ENE 
WICHITA  FALLS  WB  AP      R 
WICHITA  VALLEY  FARM  2' 
WINTERS  1  NNE 

1.48 
1.60 
3.00 
2.98 
4.45 

.04 
.04 

.06 
.06 

T 
.03 

.70 

.03 

.04 
.02 

T 

.01 
.50 
.04 

.04 
.63 

T 
T 

T 

T 

■96   .10 

.76   .34 
.56   .11 

1.47 

1.30 

.92   .82 

.03  1.66 

2.42 

*    *    • 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ALEOO  A  5E 
ANOICE  1  WNW 
ANNA 
ANTELOPE 

6.02 
3.15 
1.93 

6.34 
4.75 

T    T 

T 

T 

1.04 

.07   .03 
1.36 

.42 

.04 

T 

.22 

T 

.02 

T 

.17 

.03 

.16 
.05 

T 

.68 
.42 
.80 
.26 

.02 

T 

.64 

.32 

1.12   .17 
.94   ,76 

.95  2.30 
.54  1,07 

.33 

.01 

T 
.01 

3.16 
.55 

.15 

.64 
2.52 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
ARTHUR  CITY 
AVALON 
BA1RD 

1.57 
4.00 
6.24 
3.58 
5.02 

.02 
.02   T 

.02 

.14 
.39 
.61 
1.20 

.10 
.09 
.05 

.11 
.25 

T 

.03 

T 

T 

.12 

.25 

.66 
.50 
.33 

.19 

.06 

1.64 
.35 

1.33   .02 

.79  1,49 
.33  2.74 
.66  1.61 
1.12 

T 

.69 

T 

T 
1.90 

8ARDWELL  DAM 
BELTQN  DAM 
BEN6R00K  OAM 
BONHAM 
BOWIE 

3.54 
2.04 

4.71 
5.00 

4.34 

T 
T 

.05   .10 
.OB 

.49 
1.57 
■  09 
.30 

.07 

.06 
.18 

.30 

T 

.04 

.14 

.13 

T 

T 

.05 

.07 

.05 

.46 
.39 
.78 
.90 
.52 

.02 

.55 

.  10 

.73  1.77 

1.12   .85 
.55  2.30 
.80   ,74 

.04 
1.62 

1.62 

BOYD  3  S 
BRAZOS 

SRECKENRIOGE 
BRIDGEPORT 

BROWNWOOO 

5.12 
2.60 
3.95 
4.99 
.82 

T     T 

.79   T 

.02 

.11 

.15 

.05 

.11 
.07 

.01 
.02 
T 
.11 

.27 
.15 
.46 
,20 

.04 

.22 

.18 

.35 

.57 
.01 

1.73  1,20 
1.09   .55 
.84   .40 
.85  2.00 

T 

.05 
.03 

T          .92 

.77 
.07  1,72 
T     ,79 

.58 

BURLESON  2  SSW 
BURLINGTON  3  WSW 
CAMERON 
CARROLLTON 
CELINA 

4.10 
2.59 
3.18 
3.69 
3.83 

T 

T     T 

.21 
1.76 
1.83 
.24 
.84 

.04 

T 

.02 
.54 

.09 
T 

.06 
T 

T 
.03 

T 

.96 

.80 
1.14 
.17 

.52 

.60  2.03 

T 

.73  1.33 
.93  1.86 

.01 

T 

.15 

.10 

.20 

CENTER  CITY 
CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  10  E 
COMANCHE 

2.65 
2.12 
5.65 
1.61 
1.57 

T 
.01 
T 

.04 
.04 

2.08 
.70   T 
.42 
.41 
.18 

.01 

T 

.05 
.13 
.06 

.08 
.05 

.03 

T 

T 
.10 

.41 
.45 
.52 

.19 

T 
T 
.02 

.35   .12 

.11   .73 
4.13 
.12   T 

.04 

T 

.01 

.95 

.10 

.04 

.31 

T     T     .40 

.04   .17 

COOPER 

COPPERAS  COVE 
CORSICANA 
CRANDALL 
CRESSON 

5.22 
1.25 

1.43 
3.04 
4.71 

T 

.06 
.53 
.56 
.33 
.15 

.31 

T 

.41 

.10 

.65 

.06 
.03 
.12 

T 
T 

1.11 
.61 
.35 
.25 

1.51 

T 

3.09 

.11   .33 
.51  1.51 
1.15   .65 

.11 
1.03 

CROSS  PLAINS 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

OAVILLA 

OECATUR  2  SSW 

DENISON  DAM 

2.73 
3.92 
1.9B 

4.38 
5.11 

T 
.03 

.10 

T 
1.9B 
.39 
.46 

.31 
.36 

.13 

.05 
.04 

.05 
T 

.02 
.10 

.08 
.81 

.23 
.15 

T 

.05 
.69 

T 
T 

T 

.24 

T 

.90   .62 

2.05   T 

.61  1.6B 

1.56   ,03 

1.08 
T     .52 

1.11 
1.69 

DENTON  2  SE 
DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 
EAGLE  MTN  LAKE  DAH 
EASTLAND 

7.57 
1.79 
2.50 
4.45 
2.83 

.80 
.37 

.40 

.12 

.17 

.01 

.04 

.18 
.01 

.22 

1.51 
.58 

.27 
.31 

3.09 

.03   ,15 

.98 

1.12  1.47 

.84   .72 

.27 
T 

1.87 
.37 

1.52 
.76 
.96 

ENNIS 

EVANT 

FARMERSVILLE 

FERRIS 

FLORENCE  3  SE 

5.62 
1.25 
4.72 
4.92 
2.02 

T 

T 
.01 

T 

.65 
.78 
.02 
.33 

1.47 

.15 
.10 

.40 
.29 

.07 

.46 
.17 
.05 

.07 

T 
.10 

.33 

.25 
.69 
.41 

.40 

T 
T 

.02 

1.45  2.90 

.12 

.70  2.45 

.66  3.03 

T 

T 
T 

F0REST8URG  »  S 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

FRISCO 

FROSy 

GAINESVILLE 

4.89 
4.68 
4.33 
1.36 
3.91 

T 

T     T 

T 

T 

.18 

.10 
.01 
.67 
.25 
.42 

.10 
.60 

T 

T 
.06 

.31 

T 

.40 

T 

T 

.29 

.01 

.12 

.85 

.31 

T 
T 

.16 
.04 
.34 
.61 
.56 

.10 

.04 

.01 

T 

.30 

.04 

2.83   T 
2.56   T 
.58  1.77 
.12   .32 
.62  1.13 

T 

.75 
T     .88 

.07 
T     T 
T     .64 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 

.66 

1.17 
4.34 
1.30 
5.47 

.02 

.45 
.49 
.66 

■  56 

■  09 

T 

T 

.07 

.03 

.04 
.03 
.02 
.01 
.02 

.01 

.06 

T 

.12 

.60 
1.18 
.08 
.70 

.01 

.13 
.38 

.04 
T 

1.60 
.36   .01 
.59   .85 

.09 

T 

.02 

.81 

.04 

2.73 

GRANBURY 
GRANGER 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 

3.14 

5.66 
4.99 
3-09 

.03 

■  01 

T 

.39 

.65 
.04 

1.50 

.08 

.42 
.31 
.01 

.12 

.72 
.56 

T 

.52 

T 
.03 

.13 

.67 
.85 
1.44 

T 

.43 

1.62   .01 

.66  1.46 

.87  2.33 

.04 

T 
T 

.24 
.44 
.10 

GUNTER 

HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT  1  SE 
HICO 

8.91 
2.96 
3.35 
1.65 
2.43 

T 

T 
T 
T     T 

1.82 
1.76 

1.20 
1.04 

.35 

.02 

T 
.05 

.04 

.35 

T 
,0! 

.02 

1.45 
.07 
.36 
.41 
.45 

T 

.12 

.01 

.12 

T 

1.02  3.25 
.86   .21 
.22   .79 
.02   T 
.37   .07 

T 
.16 

.36 

.35 

T          T 
T         1.68 

T 
T          .06 

HILLSBORO 
HONEY  GROVE 
HUCKABAV 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  GAP 

1.62 
5.01 
2.35 

1.30 
3.57 

.76 

.40   .15 

.29   .01 
1.81 

.02 
.30 

.05 

.04 
.01 

.02 

.28 

.46 

.12 

.08 

.02 

T 

.15   .33 
.95  2.75 

1.90   .45 
.16   .14 

1.70   .06 

T 
.42 

JACKS80«0 
JARRELL 
KAUFMAN 

KENNEOALE  6  SSh 
KlLLEEN 

2.93 

4.32 
4.14 
4.01 
1.32 

.01 
T 

.02 
T 

.02 
3.00 
.44 
.18 
■65   .72 

T 
.01 

.06 

.07 
.02 
.27 

.03 

T 
T 

.26 
.95 
.27 
.70 
.15 

.26 

.07 

.52   .75 

1.30  2.00 
.80  2.05 

.02 

.98 
.30 

T 

LAVON  DAH 

lEkISVILLE  OAM 

LlPAN 

MARLIN 

HARYS  CREEK 

4.36 
5.57 
2-08 
3.43 
4.36 

T     T 
.02 
■  01 
.02 

.66 

.03 
.42 
■  04 
1.B6 
.11 

.21 

.23 
.22 

.01 
.05 

.66 
.17 
.01 

.20 

• 
.04 

.07 

.51 
.86 
.09 
.74 
.96   .30 

T 

T 
.01 

T 

.75  1.98 
1.45  1.52 
1.16   .40 

T 
1.05   .65 

T 

.90 
.31 
.14 
.76 

MC  GREGOR 

HC  KINNEY 

MERIDIAN  STATE  PARK 

MExIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

1.58 
4. B8 
2.36 
3.05 
2.92 

T 

T 
T 

.06 

.92 

.38   .12 
.55 
2.22 

■  02 

.02 
.02 

.04 
.58 

.15 

T 

.01 

.32 

T 
.01 

.02 
.01 

T 

.05 

.15 

.53 

.57 
.75 
.47 

.03 

.37 
.25 

.04 

.62  1.90 

T     .07 

1.70   T 

T 

.01 
.01 
.63 
.24 
.95 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
APRIL 

1970 

Station 

O 

Day  of  Month 

12         3 

4    |    S    |    6 

7    1    8    |    9 

10   [ 

11         12 

13   [    14    |    IS 

16 

17   | 

18 

19      20      21 

22      23      24 

25  |  26   |   27 

28      29      30 

31 

MORGAN    I    KNH 

MORON    Mill 

NUENSTER 

NULLIN 

NAVARRO    MILLS    DAM 

3.0  = 
2.33 
4.63 
1.32 
1.1B 

.51 

l06 
.87 
.62 

.13 
.37 
.01 

T 
.11 

.01 

T 
.05 

.25 

1.24 
.05 
.35 

.02 
.02 

.93      .65       .68 

1.64 
.47    1.47      T 
.60 
.06       .06 

.51 
.69 

1.09 

NENPORT 

OlnEy 

OLNEy    3    NN« 
PALO    PINTO 
PARIS 

A. 32 

3.92 

3.02 
3.69 
6.33 

T 
T 

T 

.08 

T 

.05 

.32 
1.3* 

.36 

.02 
.10 

T 
.07 

.02 

1.10 

.25 
.45 

.33 

.31 

.28 
T           T 

.07       .04 

.54       .65 

1.03       .47 
.55       .42       .27 
.61    1.07       .US 

1.47    2.35 

1.70 
.10    1.92 

1.50 
.32    1.07 

T 

PILOT    POINT 
POSSUM    KINGDOM    DAM 
PROCTOR    RESERVOIR 
PUTNAM 
9UINLAN 

7.89 
3.02 
3.65 
3.39 
4.69 

T 

T 

.10 

.31 
.06 
.58 
.09 
.19 

T 

T 

.16 
1.0* 

.04 
.12 

.03 

.55 

.23 
.02 
.06 

T 

1.42 
.46 
.55 

.05 
.06 

T 
.03 
T 

1.72    2,97       .02 
1.36       .19 

.02       .29    2.20 

.56       .11 
2.30       .06 

.65 

.20       .70 

.06 

2.52 

.50 

RAlNgOu 
RANGER    1    H 
RES    OAK 
RICHARDSON 
RINGGOLD 

4.49 
2.94 
A. 73 
7.7B 
3.70 

T 

T 
.13 

.70 
.01 
.22 
.43 

T 

1.06 

.02 
.16 
.13 
.73 

.03 
.41 

T 

.75 
.05 
.28 
1.04 
1.15 

.45    1.87 
1.26       .01 
.60    3.50 
•         3.90 

.50 

.67 
1.02 
T 

.60 
1.92 

RISING    STAR 
ROANOKE 
ROCKDALE 
ROCKKALL 
ROSEBUD    1    «SW 

3.32 
6.33 
3.16 
♦  .19 
3.0* 

T 

.31 

T 
1.59 
1.3* 

•  05 
1.56 

T 

T 
.3* 

.19 

T 

.22 

1.03 
.02 

T 
■  0* 

.35 

.57 
1.82 
.67 
.97 

7 
T 

.18       .56    1.35 
1.45    1.57 

.85    1.40 
T 

1.06 
.60 

T            .18 

ROSS 
ROSSER    1    SE 

ROUND    ROCK    3    E 

SANGER 

SHERMAN    PUMP    STATION 

1.69 
6.30 
.93 
5.60 
6.A2 

T           T 

T           T 

.20 

.60 
.60 
.*7 

.70 
.30 

.03 

T 

T 

.01 
.28 
.17 

.02 

.07 
.35 

T 

.87 

.02 
.07 

1.37 

.42 
.33 

1.00 

T 

.01 

3.03    2.25 

2.05    1.1* 
1.57    1.76       .01 

T 
1.01 
.23 

SLIOELL 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE    a    N 
STILLHOUSE   MDLLOM   oam 
STRAMN    0    NNE 

5.95 
5.98 
3.32 
1.82 
2.38 

.04 
T 

.02 

.61 
2.20 

.22 
1.18 

T 

.29 

.09 

.05 

.06 

.11 

.17 
.14 
.06 
.02 
.07 

.42 

.56 
.37 
.38 

.28 
.08 

1.55    1.88 
.91    1.33       .11 
.93    1.10 

.77       .36 

.70 

1.10 

.32       .13 

.12 

.72 

TAYLOR 
TEMPLE 
TERRELL 

THORNDALE 
THORNTON 

.99 
2.69 
3.29 

2.18 
3. A3 

.02 
.05 

.50 
1.92 

•  28 
1.00 
1.55 

.02 

.07 

.21 

T 
.01 

.05 
.26 

.03 

.40 

.62 

.23 

1.00 

1.77 

T 

1.03    1.28 

.18 
.10 

THROCKMORTON 
TMURBER    3    NE 
TRENTON 
TROV 
VALLEY    VIE, 

3.45 
3.07 
S.ll 
2.81 
3.68 

T 
T 

T 
.04 

T 

T 

.05 

.33 

2.25 

1.87 

.25 

T 
.36 

.03 
T 

.05 
.06 

.07 

.03 
.10 

T 

.07 

T 

.75 
.46 
.29 

.21 
.34 

T 

.51    1.26       .27 
1.21       .27 
.95    2.44      T 

T 
.40 

1.09 
1.49 
T 

T 
.62 

UACO    DAM 

NACO    MB    AIRPORT                        R 

MAXAHACH1E 

MEATHERPORD 

MH1TNEV    DAM 

1.72 

1.80 
5. AS 
2.15 
1.61 

T 
T 

.78 

.96 
.12 
.42 

.03 

.*7 

T 

.02 
.05 
.08 
.08 
.01 

.10 

T 

.1* 

T 

.07 

.52 
.02 

.01 
.03 

.60 

.07                   T 

.20 

.OB 

.46 

T 
T                        .01 
T           T 
T 
.02 

.04 

T           T 
1.62    3.00 
.65       .69 
.10       .17       .28 

T 
T                         .25 
T 
.61 

MOLFE    CITY 

•         «         • 

EAST    TEXAS                        04 

ALTO    3    S» 

ANOERSON 
ATHENS    3    SSE 

ATLANTA    A    H5M 
8EDIAS 

2.50 
2.85 
2.45 
5.16 
2.91 

.01 

.05 

.01 
T 

T 

T 

1.12 
1.73 

.02 
1.90 

T 
T 

.10 
.10 

T 
T 

T 

.14 

T 

.85 

T 
T 

1.27 

.97 

.88 

2.61 

1.01 

.02 
.17 

.26       .22 

.64    1.37 

.20 

BON   KlER    2    E 

BOXElDER 

BREMONO 

BRONSON 

BUFFALO 

A. 73 
6.58 
3.** 
2.17 
A.  10 

.12 

T 
.03 

T 
.10 

T 
.09 

T 

2.73 
•  16 
1.88 
1.10 
2.32 

.42      T 

T 

.06 

T 
.01 

T 
.56 

T 

1.40 

2.10 

1.56 

.93 

1.75 

.23 

T 

.27    3.17 
T 

.03 

T 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CLARKSvlLLE    2    E 

3.48 
2.83 
3.23 
5.74 
4.17 

.02 
.21 

T 
.01 

.20 

.06 

.*3 
.60 
1.30 
2.** 
■  18 

.01       .01 
.02 

.06 

.16 

.31 
.03 
.0* 

.02 
.03 
.01 
.01 
.26 

.01 
.01 

T 

.45 
1.47 
1.21 
3.22       .01 

.96 

.03 

T                         .02 

.25 

.49    2.01       .02 
.09       .12      T 
.05       .13 

.45    2.03 

T 

COLOSPRINC    3    SSW 

COLLEGE    STATION    FAA    AP 

CONROE 

CROCKETT 

DACUS 

3.22 

4.26 
3.43 
2.78 
3.89 

.05 

•  04 

•  03 
T 

T 

.13 
.04 

1.80 

2.33 
•  26 

2.37 
1.78 
3.20 

T 

.02                   T 
.02 

T 

.06 

.05 

T 

.08 

T 

.04 

.01 

T 

.36 

T 

.65 
1.64                   T 

.91 
1.00 

.61 

T 

.10 

DAINGERFIELO    9    S 
DEKALB    2    N 
DEwSvVILLE    3    S 
DIALVlLLE    2     - 
EOOM    2    NM 

6.21 

2.48 
4.66 
3.48 

.02 

.16 
.02 

T 

.04 

T 

.63 

T 

.08 

1.38 
.73 
.52 

.17 

.22 

.0* 

T 

.04 
T 

2.56 

.73 
2.92 

1.26 

.13 

1.25    1.46 

.02       .02 
.*4    1,26 

.49 
.20 

EMORY 
EVAOALE 
FAIRFIELD 
FRANKLIN 
GILMER    2    - 

4.39 
3.86 
4.10 
4.27 
5.97 

.11 
.02 

T 

.95 
.85 

.28 
2.55 
1.32 

1.40 
.31 

.13 
.01       T 

.01 

T 

.04 

.01 
T 

.68 
.01 

.03 

.03 

.02 

T 

.75 
1.00       .01 
1.55 
1.90 
2.70 

.07 
.07 

.28    2.50       .01 
.3*    2.49 

.25 

.11 

GLADEMATER 
CRAPELAND 
CROVETON    1    SE 

HAGANSPORT 
HARLETQN 

4.36 
3.44 
6.57 
5.77 

T 
.16 

.05 

.05 

.38 

1.18 
1.69 
.08 
.25 

T           T 

T 

T 
T 

.02 

.51 

.70 

T 

2.00 
2.00 
1.08 
1.35 
2.75 

.30 

.30 
T 

.18    1.70 

.50 

1.36    2.73 
.70    2.00 

HAMKINS    1    E 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORGER 

4.74 
2.25 
3.53 

3.39 

2.78 

.03 

T 
.05 

.07 
.09 

.26 
1.22 
2.61 

.48 
1.88 

.08       .02 
.02 

T 

.11 

.18 

2.48 
.65 
.92 

2.40 
.63 

.04 

1.96 
.20       .31 

HUNTSVILLE 

JACKSON   HILL    GUARD    STA 

JACKSONVILLE 

JASPER    3    5, 

JEFFERSDN 

3.37 
2.06 
3.96 
3.32 

4.56 

T 

T 
.13 

.15 

.22 

T 

.08 

.03 

2.19 
1.01 
.86 

2.42 
.17 

T 
T 

.14 

T 

.07 

.06 
.03 

T 

.96 
.83 

2.57 
.46 

1.63 

T 

T 

T 

.12       .35 

.06 

.63    2.10 

JEMETT 

karnaCk 

kirbyville  for  service 

LINDEN 
LlVINGSTDN    2    NNE 

3.94 
3.70 
4.39 
5.69 
2.75 

.15 
.01 
.02 

.05 

T 

.03 

2.30 

.22 

2.*2 

.03 
2.02 

.53      T 

.07 

T           T 
T 

.02 
.09 

.05 

T 
.04 

T 
.28 

T 
T 

1.57 
1.76 
1.19 
2.40 
.54       .03 

.04 
.09 

.27    1.32 

T           T 
.61    2.27 

.05 

LONG    LAKE 

imsviEH 

lOvElady 

lufkin  paa  airport 

maoisonvule 

3. 66 
4.22 
3.02 
3.49 
3.57 

T 
T 

■  18 

T 
.07 

1.00 

l.BO 
.60 

2.00 
.22 

2.*0 

T 

.01                    .13 

.04 

.20 

T 

.02 

.04 
.03 

T 

2.02 
2.44 
.75 
1.25 
1.14 

T 

.14    1.02 

T 

T 

.66 

MAGNOLIA 

MARSHALL 

MAUD 

HINEOLA    7    SSU 

2.15 
3.90 
7.61 
3.74 

.01 
T 

.06 

T 

1.70 
.41 
.05 
.31 

.05 

T 

.01 
1.92 

T 

.45 
2.16 
2.76 

.75 

.02 
.08 

T 

.32       .92 

.34    2.40 
T         2.68      T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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1970 

H 

Day  of  Month 

Station 

H 

12    3 

4  |  5  |  6 

7  1  8  |  9 

»l 

11  |  12 

13  |  14  |  IS 

16   17  | 

IS 

19  |  20  |  21 

22   23   24 

25  |  26  |  27 

28  [  29  |  30 

31 

MINEOLA  »  ENE 

3.63 

T 

.06 

.20 

.06   T 

.92 

.01 

1.00  1.11 

.47 

MONTGOMERY 

4.40 

.02 

.05 

3.10 

.12   .01 

1.10 

MOUNT  PLEASANT 

7.64 

.13 

2.51 

2.00 

.05 

.62  2.33 

MOUNT  VERNON 

7.46 

T 

.03   .01 

.14 

.01 

1.41 

T 

1.53   .01 

.08 

•    4.23   .01 

NACOGDOCHES 

2.70 

.32 

1.16 

T 

.13   T 

1. 00 

.09 

NAPLES  1  Sw 

7.43 

.06 

■  13 

1.28 

2.83 

.07 

.42  2.64 

NEGLEV  A  SSW 

5.40 

1.03 

.24   .13 

1.12 

.12 

.26  2.48 

NEUVILLE 

5.16 

.17 

1.50 

.28 

.96 

.10 

2.15 

NEW  CANSY  4  NW 

2.91 

.10 

2.40 

.05   T 

.36 

NEWTON 

4. 02 

.09 

2.11 

.27   .02 

.03 

.06 

1.44 

OVERTON 

2.92 

.02 

T 

.46 

.02 

1.98 

.01 

.16   .27 

PALESTINE 

4.53 

T 

1.49 

.07   T 

.02 

2.56 

T     .39 

PITTSBURG  5  S 

5.39 

2.54 

1.20  1.65 

POrNOR  1  NE 

3.91 

■  02 

■  31 

.45 

T     T 

T 

2.23 

.12 

.40   .10 

.28 

PRICE  2  SW 

4.73 

.03 

.53 

T 

2.30 

.55 

.19 

1.13 

OUITMAN  2  S 

4.04 

.28 

.07 

.80 

.04 

1.00  1.85 

RERLAW  3  NNE 

4.37 

1.18 

3.19 

RICHARDS 

3.70 

2.30 

T 

.15 

1.25 

T 

ROCKLAND  1  WSW 

2.76 

.05 

2.02 

.01   T 

.03 

.01 

.64 

T 

RUSK 

5.60 

T 

T 

1.40 

.10   T 

T 

4.00 

.10 

SAM  RAYBURN  DAM 

3.21 

.04 

■  03 

2.22 

.12   .02 

T          T 

.09 

.69 

T 

SIMMS  2  NNw 

B.10 

.09 

.04 

.10 

1.23 

2.71 

.04 

1.33  2.56 

SULPHUR  SPRINGS 

5.74 

T 

.09 

.05   .68 

.03 

.8B 

.36 

.85  2.80 

TEXARKANA 

2.77 

T 

T 

.01 

1.75   .01 

1.00 

TEXARKANA  DAM 

6.BS 

T 

T 

1.55 

2.60 

.04 

.48  2.10 

.08 

TOWN  BLUFF  DAM 

3.22 

.05 

.03 

2.72 

.11   T 

.02 

.02   T 

.27 

T          T 

T 

T 

TRINIDAO  POWER  PLANT 

1.91 

T 

.05 

.87 

.OS 

.46 

.03 

.08   .34 

TYLER  S  NE 

4.33 

.02 

T 

.36 

T     T 

T 

2.35 

.03 

.41  1.16   T 

T 

VALLEY  JUNCTION 

3.23 

T 

1.97 

.03   T 

1.23 

T     T 

WALLER  3  SSW 

2.46 

1.98 

T 

.11 

.37 

WARREN 

3.27 

.11 

.52 

2.00 

.10 

.04 

.08 

.40 

.02 

WILLS  POINT 

5. BO 

.03 

.42 

T 

.56 

T     T     T 

2.67  2.10   .02 

T 

WINNSBORO  6  SW 

4.73 

.02 

1.00 

.07 

1.71  1.53   .40 

.    .    . 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

.02 

.02 

BAKERSpIELO 

.39 

.39 

BALM0RH6A 

.00 

BLQYS  CAMPGROUND 

.25 

.11 

.14 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

.03 

.02 

.01 

CANDELARIA 

.00 

CHISOS  BASIN 

.34 

.09 

.25 

COkNUDAS  SERVICE  STA 

.00 

CRANE 

DRYOEN 

.48 

.48 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

T 

T 

T 

FA8ENS 

T 

T 

T 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK 

.00 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.67 

.67 

GIRVIN 

.12 

■  02 

•  10 

r.RANDFALLS  3  SSE 

.41 

.35 

T 

.06 

IMPERIAL 

KENT 

.00 

LA  TUNA  I  S 

.00 

MARATHON 

MARFA  NO  2 

.19 

.19 

MENTONE  2  S 

.11 

.11 

MONAHANS 

.00 

MOUNT  LOCKE 

T 

T 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

.09 

.02 

.07 

PECOS 

.54 

.54 

PENWELL  1  SSE 

.00 

PLATA 

PRESIDIO 

T 

T 

RED  BLUFF  DAM 

.00 

salt  flat  io  ene 

.00 

SANDERSON 

.52 

.30 

.12 

.10 

SHEFFIELD 

.79 

.70 

.09 

SIERRA  BLANCA 

.00 

TDYAH 

.00 

VALENTINE  10  WSW 

.00 

VAN  HORN 

.00 

WINK  FAA  AIRPORT 

.21 

.21 

YSLETA 

.00 

•    •    • 

EDWARD5  PLATEAU     06 

ADAMSVILLE 

l.OB 

.56 

T 

.10 

.42 

T 

AMISTAD  DAM 

.06 

.02 

.01 

.02 

.01 

T 

BERTRAM  3  ENE 

1.56 

T 

.86 

T     T 

.56 

T 

T     T     .16 

BIG  LAKE  NO  2 

.97 

T 

T 

T 

•  13 

.11 

.04 

.69 

BLANCO 

2.22 

1.01 

.04 

.03   .02 

1.12 

T 

T 

BLEWETT  5  NW 

.57 

.25 

.06 

T     T 

.19 

.07 

BOERNE 

1.33 

T 

T 

T 

.03 

.05 

.OS   .02 

1.15 

T 

6RACKETTVILLE 

.00 

BRADY  2NNW 

1.46 

T 

T 

.03 

1.43 

BURNET 

2.28 

1.53 

.01   .01 

.43 

.30 

CAMP  WOOD 

1.45 

.45 

.94 

.06 

CARTA  yALLEv 

.26 

,26 

T 

case  ranch  3  s 

CASTELL 

1.38 

1.03 

.35 

COPE  RANCH 

.74 

.04 

.01 

.13 

.56 

COTTONwOOO 

.65 

.45 

.20 

CRIOER  RANCH 

.64 

.64 

DEL  RIO  WB  AP 

.14 

.06 

.03 

T     .03 

.01   .01 

T 

T     T     T 

T 

DOCILE  6  NNE 

1.07 

T 

T 

T 

T 

.07 

T 

.10   T 

.90 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

1.18 

.40 

.78 

EDEN  1 

1.90 

.03 

.06 

T 

.06 

.70 

.15 

.90 

ELDORADO  11  NW 

1.50 

.17 

.3B 

.05 

.90 

ElCORADO  19  SW 

2.05 

.28 

.27 

1.50 

FIFE 

1.14 

.30 

.27 

.57 

FREDERICKSBURG 

.37 

T 

.02 

T     T 

T 

.35 

c.'.<  SA'.CH 

1.07 

.  12 

.51 

.01 

.43 

GOLD 

.50 

.32 

.06 

.12 

HARPER 

1.08 

1.06 

.02 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNw 

.67 

.  13 

.19 

.35 

HUNT 

.64 

.30 

.17 

.08 

.09 

HYE 

.52 

.37 

.15 

JAMES  RIVER  RANCH 

1.10 

.58 

.52 

See  Reference  Nolea  Following  Slallon  lnde: 
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TEXAS 
APRIL 

1970 

— 

Day  of  Month 

Station 

H 

1    |    2    |    3    |    4    j    5    j    6 

7    1    8    |    9 

10 

11       12 

13   j    14    ]    15 

16 

17   1 

18 

19  |   20  |   21 

22       23       24 

25  |  26      27 

28      29      30 

31 

JOHNSON    CITY 

.87 

.42 

.02 

.01 

.26 

.16 

JUNCTION 

.32 

.15 

.02 

.15 

T           T 

T 

T 

JUNO 

.33 

.06 

.1* 

.13 

KEMPNER 

.90 

.64 

.26 

KERRvlLLE 

.47 

.08 

T 

.15       .04 

T 

T 

T            T            .20 

LAMPASAS 

1.55 

.68 

.11 

.72 

T 

.04 

LANGTRY 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

LEAKEY    NO    2 

.60 

.10 

.10 

.36 

.04 

LLANO 

.50 

.50 

T 

LYNXHAVEN    RANCH 

.65 

.47 

.07 

.11 

T 

MARCO 

1.85 

.21 

1.35 

.29 

MASON 

.46 

■  *6 

MC    CAMEY 

.34 

.31 

.03 

MEDINA 

1.0' 

.33 

.07 

.04 

T 

.47 

T 

.18 

MENARO 

1.78 

.05 

■  11 

.10 

.90 

.62 

MERTZON 

2.20 

.02 

.76 

.OB 

1.34 

NELSON    RANCH 

1.32 

T            .95 

T            .OB 

T 

T 

.17 

.10                   T 

T                        T 

T           T 

.02 

NIX    STORE    1     . 

2.49 

2.00 

.42 

.07 

OAK    CREEK    LAKE 

2.03 

.45 

T 

.12 

.05 

T           T 

.71 

.70 

OZONA 

.86 

T 

.16 

T 

.12 

T 

.58 

PAINT    ROCK 

1.39 

.18 

T 

T 

.11 

1.10 

PANOALE 

.57 

.30 

.27 

PRADE    RANCH 

1.5* 

1.10 

.06 

T           T 

.08 

T 

T                         .30 

T 

RANKIN 

.25 

■  25 

RED    BLUFF    CROSSING 

3.00 

2.45 

.03 

.47 

.03 

.02 

RICHLAND    SPRINGS 

1.40 

.20 

1.20 

ROBERT    LEE 

l.*0 

.41 

.10 

.06 

.08 

.73 

ROCKSPRINGS 

.85 

.66 

.19 

T 

ROCKSPRINGS    21    Sw 

1.91 

1.65 

.04 

.19 

.02 

.01 

ROUND    MOUNTAIN    4    WNH 

.70 

.35 

.08 

.27 

SABINAL     1    MSW 

.29 

.29 

SAN    ANGELO    0AM 

1.57 

.10 

T 

.34 

.02 

.09 

1.02 

SAN    ANGELO    MB    AIRPORT         R 

1.10 

T 

.04 

T 

T 

.07 

T            .03 

.01 

.04       .91 

SAN    SABA 

1.30 

1.05 

.13 

.12 

SLOAN 

.61 

T 

.32 

T 

T 

.0* 

.10 

.15 

T 

SONORA 

1.81 

T 

.12 

T 

.09 

.02 

T           T 

.05                   T 

1.53 

SPICEWOOO    1    S 

1.06 

T           T 

.58 

.05 

.13 

.30 

STERLING    CITY 

.42 

.08 

.02 

.32 

TAYLOR    RANCH 

.9* 

.81 

T 

.03 

.07 

.03 

TEAGuE    RANCH 

1.00 

T 

.90 

.10 

TELEGRAPH 

.40 

.30 

.10 

UVALDE 

.16 

T 

T 

.03 

T 

.06 

.07 

WATER    VALLEY 

1.44 

•  12 

T 

.37 

.18 

.77 

MATER    VALLEY    10    NNE 

MATSON 

1.55 

.68 

.72 

.15 

•      •      • 

SOUTH    CENTRAL                 07 

ARANSAS    PASS    2 

.15 

.10 

.05 

T 

AUSTIN    MB    AIRPORT                   R 

1.36 

T 

T            .32 

.01 

.09 

.02 

T 

.59 

.14                   T 

T                        T 

T           T 

^        j        .19 

AUSTmElL    ML    kEFUGE 

.94 

.83 

.03 

.08 

T 

BEEVILLE    s    NE 

.67 

.62 

.02 

.03 

BLUE 

4.10 

1.95 

T 

T 

2.15 

BRENHAM 

3.48 

.03 

2.35 

.01 

.02       .02 

.06 

.02 

.97 

BULVEROE 

2.12 

T 

•  10 

.11 

.04 

1.87 

CALOMELL 

3.29 

■  01 

T           T 

1.85 

.01 

.04 

1.20 

T 

.18 

CANYON    DAM 

2.59 

T 

.17 

.21 

.09 

T 

2.12 

CHAPMAN    RANCH 

.*0 

.09 

.10 

.18 

.03 

T 

T 

CI30L0  creek 

1.25 

.50 

.75 

Classens  ranch 

1.49 

T 

.17 

■  15 

.05 

.01 

T 

.99 

.12 

COLUMBUS 

2.85 

T 

1.76 

.02 

.04 

.10 

.05 

.02 

.86 

CORPUS  christi 

.00 

CORPUS    CHRISTI    MB    AP           R 

.15 

.0* 

.03 

T 

.OB 

T 

T 

T 

T 

T 

CbERO    3    E 

DIME    BOX 

3.16 

1.76 

1.15 

.25 

DRYER    1    NM 

.64 

T 

T            .35 

.02 

T 

.01 

.01 

.22 

.03 

ELGIN 

3.12 

T 

1.28 

T 

.09 

1.75 

FAIR    OAKS    RANCH 

l.OB 

.05 

.08 

.95 

PALLS    CITY    »    HSM 

1.64 

.56 

.96 

.12       T 

FEDOR 

3.67 

1.67 

2.00 

FISCHERS    STORE 

1.80 

.35 

1.45 

FLATONIA    2    H 

2.18 

1.60 

.06      T 

.52 

FLORESvILLE 

.56 

.05 

.51 

GIODINGS 

2.49 

1.35 

T 

.04 

1.10 

GOLIAD 

.63 

.27 

.22 

.03 

.01 

.07 

.03 

GOLIAD    1    SE 

.60 

.50 

.  10 

GONZALES 

1.12 

•  61 

T 

.04 

.02 

.45 

HALLETTSVlLLE 

1.56 

.31 

T 

.68 

.02                   T 

.02 

.53 

T 

HONDO 

.91 

T 

.04 

.02 

.0* 

T 

.8! 

JEDDO    2    NNE 

1.78 

T 

.51 

T 

.03 

.08 

.03 

1.13 

T 

KARNES    CITY 

.35 

.35 

KENEDY 

.62 

•  08 

.01 

T                        .06 

.02 

.45 

T 

KINGSVILLE 

.71 

.50 

.07 

.11 

.03 

LA    GRANGE 

2.40 

1.91 

.07 

.03 

.01 

.38 

LEXINGTON 

3.22 

1.75 

.05 

1.42 

LOCKHART    2    NM 

2.62 

1.35 

.13 

.03 

1.11 

LUL1NG 

2.08 

T           T 

.16 

T           T           T 

.07 

T 

1.85 

T 

MATHIS 

.83 

.68 

T 

.05 

.10 

NATALIA 

1.51 

.11 

.04 

.02 

1.34 

NEW    BRAUNFELS 

1.81 

.70 

.21 

.90 

T 

NIXON 

1.03 

.32 

.10 

.03 

.03 

.51 

.04 

POST    OAK    SCHOOL 

2.30 

1.50 

.80 

RED    ROCK 

1.8B 

.38 

.10 

T 

1.40 

REFUGIO 

5.48 

3.46 

1.79 

.03 

T            .12 

T 

.04 

.02 

T 

T 

RICARDO 

RIOMEDINA    2    N 

.73 

.73 

ROBSTDyN 

.70 

T 

.59 

.06 

.05 

T 

ROCKPORT 

.65 

.05 

.48 

.09 

T 

.02 

.01 

RUNGE 

.65 

T 

T 

.5B 

■  07 

SAN    ANTONIO    MB    AIRPDRT      R 

1.13 

T 

T            .16 

T           T            .11 

.02 

T 

.72 

.01 

T                        T 

T 

T                         .11 

SAN    MARCOS 

2.27 

.49 

.05 

.16 

1.57 

T 

SCHULENBURG 

l.*6 

T 

■  93 

.03 

.05 

.03 

.42 

SEALY 

2.57 

1.48 

.77 

.05 

.27 

SEGUIN 

1.52 

■  22 

T                         .10 

.07 

.03 

T 

1.03 

.07 

SINTQN 

2. IB 

1.B6 

•  14 

.18 

SwIThVILLE 

2.27 

1.07 

T 

.08 

1.12 

somerville  dam 

3.09 

2-37 

T 

.03 

.69 

SPEAKS 

2.30 

T 

2.06 

T 

T           T           T 

T 

T 

.24 

T 

T 

T            T 

SPRING    BRANCH 

1.08 

.20 

.05 

.03 

.80 

MAELOER    7    SSk 

1.84 

1.42 

T 

T 

.42 

MASHINGTQN    STATE    PARK 

4.61 

T 

1 

3.60 

.04 

.08 

.89 

WELDER    MILDLIFE    FNOTN 

2.49 

T 

2.37 

.  12 

YOAKUM 

1.15 

T 

.10 

.25 

.01                   T 

.01 

.75 

.03 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 

TEXAS 
APF.IL 

1970 

Station 

e2 

Day  of  Month 

1  I  2  1  3 

4  |  5  |  6 

7  [  8  1  9 

10  | 

11  |  12 

13  |  14  |  15 

16 

17   18 

19   20  |  21 

22  |  23   24 

25   26  |  27 

28   29  |  30 

31 

YORKTOwN 

.B6 

.31 

.95 

uppe»  coast      08 

ALVIN 

ANAHUAC  T6C0 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

1AYT0WN 

2. SB 
2.29 

3.6* 
4.42 
2.48 

.04 
.03 

.55 

2.50 
1.95 
3.30 
4.29 
1.78 

.05 

T 
T 

.03 

.23 

.21   .09 

.14 

.10 

.15 

.03 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLODINE 

CYPRESS  1  SW 

OANEVANC  2  SE 

1.9* 
3.60 
1.62 
2.61 
3.06 

.12   T 

.03   .06 
.01 

T 

.21   .60 

1.49 

1.30 
3.03 
1.09 
l.SO 
1.30 

.01 
.02   T 

.01 

T 

T 
.01 

T          .07 

T 
.09 

.01 

T 

.01 
.02   T 

T 

T 

.44 
.32 

.49   ,01 

.19 

T 

.01   T 

.01 

EONA  HWV  99  BRIDGE 

EL  CAMpO 

FREEPORT  2  Nw 

GALVESTON  WB  CITY        R 

HOUSTON  INCONT  AP 

2.61 

1.9B 
2.00 
3.47 
2.21 

■  02 

.07 
.02 

.01 

.80 

2.30 
1.66 

2.32 
.99 

1.53 
.11 

.07 

.01   T 

.03 
.05 

T     T 

T 

.01        T 

.02 

.02 

T 

.01 

.02 

T 

.01   T 

.19 

.35 

1.02 
.26        T 

.02   T 
.02 

T     T     T 

T     T 

.01 

.14 

T     .18 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON. HE1CHTS 
HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

2. BO 
2.31 

2.31 
1.68 
1.93 

.02 

■  02 
.05 
.06 

1.92 
.38 

.15 
1.70 
1.54 
1.40 
1.14 

.10 

T 
.02 

.01 

T 

T 
.02 

.49        T 

.61 

.33 

.33 
.31 

T     T     7 
.02 

T 

T 

T     .25 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON. NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

1.99 

2.00 
1.B9 
1.59 
3.37 

.05 

.06   .02 

1.64 
1.49 
1.32 
1.20 
2.02 

.03 
.03 
.02        .04 

T 

.02 

.04 
T 

T 

T 

.21 
.46 
.37 
.35 

1.35 

.02 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  4  Nw 

1.90 
2.29 
2.11 
2.36 

.95 

.12 

T 

.01 

.09   .03 

.15 

2.68 
1.40 
1.94 
1.69 
1.62 

.02 
.22 

T 
.01 

.06 

.30 
.16 
.24 
.42 

T 

T 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPDRT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

4.61 
1.9B 
5.17 
2.47 
5.44 

T 
■  03 

4.37 

.79 
1.46 
1.81 

.08 
1.76 
4.16 

.99 
3.39 

T 
T 

T 
.01 

.05 

.05 

.04 

T 
T 

.01 
T     T 

.27 
.15 
.16 
.43 
.23 

T 

T 

.09 

T 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
TOMBALL 

1.01 
2.19 
2.14 
2.09 
3.47 

T 

.01   .01 

.03 

■  02 

.02 

.83 
1.66 
1.60 
1.75 
2.50 

T 
.01   .01 

.01 

.03        T 

.01 
.02 
.05 

.15 
.42 
.49 
.22 
.95 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 
WHARTON 

2.3B 
3.12 

T     T 

2.29 

1.75 

.03 

T 
1.37 

T     .02 

.04 

T     T 

T     T 

SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIOCS  7  S 
BIG  WELLS 

.66 
.50 

.16 
■  12 
.49 

.49 

T 

.07 
.50 

.12 

.05 

.05 
.02 

T 

.16 
.47 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

.33 

.08 
1.2B 
.43 
■  32 

.06 
.02 

.01 

.01 

T 

.07 
.01 

T     .02 

.05 
T 

T 
.08 

.25 

.21 

1.01 
.40 

T 

.06 

.14 
.01 
.03 

CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3    NW 
FALCON  DAM 

.43 
.60 
.12 
.94 
.49 

T 

.11 

.02 

.40 

.47 

.01 
.03 
.01 

T 
.06 

.04 

T 

.42 

.51 

.50 

T 
T 

FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

.93 

.07 
.66 

.15 

.44 
.03 
.55 

.11 

.46 
.10 

.04 

.01 
T 

.02 

.07 

.04 

.14 

HEBBRONVILLE 
JOUROANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

.64 
.96 
.50 

.31 

T 

T 

.29 
.26 

T 

.11 
.28 
.24 

.29 

.03   .13 
T     .01 

.06 

.50 

.18 
.01 

OILTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

SARITA  7  E 

1.90 
.99 
1.16 
1.76 
.25 

.10 

T 

1.70 

T 

.10 

1.76 
.20 

.10 
.01 

.05 

.BO 
1.16 

.08 

THREE  RIVERS 
TILDEN 

WHITSETT  2  SW 
ZAPATA 

.28 

■  28 

1.46 
.63 

.20 
•  07 
1.07 

.07 
.0* 
T 
.83 

.01 

T 

T     T 

.01 

.16 
.39 

T 

LOWER  VALLEY        10 

RROWNSvlLLE  WB  AIRPORT   R 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

2.22 

1.60 
.56 
.57 

1.26 

T 
.18 

1.50 
.16 
.12 
.24 
■  11 

.71 
.43 
.44 
.19 
.19 

T     .01 

.01 

T 

T 

T 

T 

MERCEDE!  6  SSE 

MISSION 

PORT  MANSFIELD 

RAYMONDVILLE 

SAN  BENITO 

2.01 
.60 
1.51 
2.07 
1.20 

.21 
.32 

.11 
.10 
.17 

■  SO 
.28 

.40 
.97 
.03 

T 

WESLACO  2  E 

1.61 

.01 

.47 

.13 

T 

Set)  R«[er«nce  NotM  Following  Sutlon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL 


Day  of  Month 


10       11       12       13       14       IS       16       17       1 


19       20       21       22      23       24       25       26       27       28       29       30       31 


hich  plains 
aharillo  kb  airport 

ANDREWS 
EIC  SPRING 
80PGER  3  « 
BRAVO 

BROWNFIELD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 
CHANNIN5  NO.  2 

CLAUDE 

CROSBVTON 

OALHART  FAA  AIRPORT 

DIMMITT 

DUMAS 

FLOYDADA 

FOLLETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITV  1  E 

GRUVER 

HEREFORD 

LAMESA  1  SSE 

LEVELLAND 

LIPSCOMB 

LITTLEFIELO  NO.  2 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MIDLAND  4  ENE 

MORTON 

MULESHOE  1 

ULTON 

PAMPA  NO.  2 

PANHANDLE 

PERRYTON  5  NNE 

PLAINS 


MAX 
MIN 


MAX 

MiH 


M  a  :< 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

NUN 


MAX 

MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


35   60 

26   25 


78   66 
36   30 


78   67 
38   29 


36   65 
27   22 


40   60 
22   25 


66   62 
33   28 


39   68 
31   25 


40   62 
27   24 


36   38 
23   24 


40   34 
27   25 


47   47 
32   26 


38   5» 
23   23 


40   40 
26   23 


35   34 
24   23 


44   43 
31   24 


36   35 
29   23 


39   40 
26   25 


38   38 
25   24 


78   52 
40   22 


34   63 
25   21 


36   37 
26   22 


75   53 
36   27 


55   48 
31   24 


38   37 
30   23 


48   43 
29   26 


47   68 
29   25 


40   42 
29   26 


39   34 
30   24 


61   67 
36   31 


70   66 
36   30 


51   46 
29   26 


43   43 
27   23 


44   40 
29   25 


38   32 
27   24 


37   61 
26   22 


34   35 
27   19 


52   50 
29   32 


45   69 
30   30 


70   70 

37   31 


71   70 
37   29 


43   71   SO 


47   69 
28   29 


35  29 

45  70 

30  25 

44  71 

29  29 

47  45 

28  23 

56  45 

29  29 

68  45 

34  2B 

41  70 

2B  25 

57  46 

26  27 

41  44 

27  28 

68  43 

28  22 


55   47 
30   25 


54   45 
29   29 


50   44 
27   28 


43   70 
29   25 


50   47 
28   27 


74   53 
36   36 


68   49 
32   23 


57   43 
30   28 


49   73 
30   25 


60   44   70 


57   44 
30   26 


53   69 
35   28 


68   70 
37   30 


67   49 
30   27 


61   48 
29   25 


65 

30   29 


53   41 
29   29 


70   67 
41   40 


40   50   50 


65   83 
54   55 


69   66 
43   42 


71   69 
42   3/ 


76   68 
44   40 


75   69 
42   40 


75   68 

41   34 


78   83 
40   47 


65   62 
42   38 


78   72 
40   39 


74   65 
42   37 


70   78 
42   45 


75   66 
46   39 


77   72 
40   40 


77   70 
39   38 


77   86 
44   52 


70   71 
43   37 


77   69 
35   36 


80   86 
40   46 


80   82 
39   42 


BO   81 
40   45 


61   61 
42   47 


76   69 
48   42 


75   67 
46   37 


63   63 
49   51 


78   79   80 


77   80   76 
41   40   39 


79   75 
38   42 


77   69 
44   39 


72   70 
38   39 


74   66 
42   37 


76  88  72 
40  46  42 

71  82  84 
48  47  48 

72  86  84 
54  54  51 

77  88  77 

40  50  44 

76  82  78 

35  40  31 

60  75  85 

41  42  41 

78  60  84 

38  51  47 

75  83  82 

36  48  40 

63  76  83 

40  44  36 

68  75  85 

36  41  42 

61  76  87 

47  46  42 

75  63  66 

37  39  35 

61  74  82 

34  37  33 

63  75  84 
40  43  38 

61  74  85 

40  41  39 

70  75  62 

44  49  43 

60  75  80 

34  40  36 

64  76  82 

35  40  32 

67  73  85 
53  47  43 

77  B6  79 
37  42  36 

68  75  62 

34  34  32 

61  76  87 

48  48  45 

62  76  85 

39  41  42 

70  61  66 

33  35  39 

62  75  84 

41  48  47 

75  85  77 

42  49  40 

70 
42 

70  75  86 

35  35  45 

73  85  79 

51  45  43 

74  86  82 
53  51  43 

62  74  82 

32  32  44 

60  75  82 

34  38  38 

65  76  77 
39  40  36 

70  77  87 
39  39  43 

74  66  78 

36  48  41 

71  75  84 

35  43  41 


65   67 
35   36 


41   46   54 


80   74 
46   46 


67   67 
39   40 


65   67 
25   36 


73   67 
38   36 


66   62 
39   37 


70   68 
35   39 


69   63 
32   39 


70   65 
33   35 


76   65 
42   43 


61   72 
29   38 


74   66 
30   35 


68   63 
32   35 


75   66 
29   36 


65   64 
33   34 


72   65 
33   36 


70   66 
29   32 


83   70 
42   47 


69   67 
36   37 


30   31   40 


80   71 
44   45 


76   68 
40   42 


71   64 
36   31 


75   68 
3B   42 


67   73 

39   ,5 


65 
39   40 


68   65 
34   35 


70   75 
46   47 


74   67 
36   37 


74   66 
32   37 


74 

38   40 


33   35   36 


65   60 
34   39 


71   67 
45   53 


79   77 
54   54 


84   76 
59   56 


69   64 
46   51 


73   64 
35   46 


79   73 
49   54 


75   65   74 


70   67 
46   52 


73   77 
44   46 


80   71 
52   55 


72   55   66 
36   40   40 


73   67 
41   51 


69   72 
40   50 


72   67 
48   50 


72   67   62 


68   65 
30   33 


69   69 
44   49 


71   71 
42   42 


86   60 
52   50 


70   70 
40   46 


70   66 
40   46 


82   72 
55   58 


76   70 
45   44 


71   72 
37   39 


75   72 
47   55 


72   66 
50   57 


75   69 
46   53 


73   75 
52   56 


80   75 
53   57 


75   73 
44   51 


7?   66 
42   47 


74   71 
53 


73   69 
44   50 


71   65 
49   52 


71   66 
37   42 


69   75 
49   43 


78   86 
52   45 


60   89 
54   46 


67   78 
47   45 


66   79 
42   49 


73   79 

48   40 


68   76 
46   41 


69   81 
49   39 


68   63 
40   42 


69   72 
42   42 


72   72 
39   35 


70   71 
32   34 


68   65 
42   45 


67   62 
39   42 


69   67 
48   39 


67   61 
37   35 


75   82 
45   41 


64   77 
41   39 


68   66 
34   36 


75   84 
45   47 


72   72 

40   40 


68   62 
43   36 


71   71 
50   39 


73   85 
46   36 


69   68 
45   45 


69   63 
42   43 


73   80   87 


78   70 
38   40 


70   75   63 
36   42   39 
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48   46   4 

Station  Ind»x 


82   69 
57   43 


71   72 
33   41 


71   69 
40   34 


70   70 
49   39 


68   64 
36   43 


66   72 
46   42 


66   61 
40   35 


71   74 
44   41 


78   75   70 
54   37   39 


86   87   66 
60   53   45 


87   88   88 
63   63   55 


75   74   74 
51   36   39 


80   73   72 
39   34   35 


87   79   84 
43   51   46 


78   78   72 
55   38   41 


81   75   75 
33   38   42 


80   72   71 
44   35   40 


76   75   77 
34   36   38 


81   85   82 

46   52   48 


72   71   72 
45   32   38 


80   79   79 
42   36   36 


79   73   70 
45   34   36 


80   84   79 
41   48   46 


71   75   69 
51   36   39 


78   77   73 
47   39   39 


79   76   75 
43   34   34 


90   89   90 
42   61   51 


73   73   75 
49   35   38 


81   76   75 
36   37   38 


88   83   88 
47   56   54 


86   84   62 
45   46   48 


74   76   69 
46   35   34 


83   82   80 
50   42   49 


84   80   70 
52   50   48 


76   78   73 
52   39   42 


74   78   73 
43   38   37 


81   87   76 
57   56   52 


85   90   84 
59   58   51 


82   81   80 
39   45   44 


81   81   78 
44   44   40 


64   82   79 
46   43   49 


74   76   71 
42   35   35 


77   75   70 
53   35   39 


73   74   70 
40   32   37 


64   82   82 
44   41   44 


82   86 
47   46 


88   87 
61   57 


67   90 
60   56 


65   88 
40   50 


81   62 
41   43 


70   86 
50   49 


84   89 
48   60 


60   83 
45   42 


82   85 
45   52 


78   84 
42   42 


70   85 
39   42 


69   80 
40   51 


67   84 
47   49 


73   83 
46   57 


71   81 
44   45 


71   81 
41   41 


72   90 
57   46 


64   87 
40   50 


69   82 
40   43 


72   87 
56   49 


72   85 
48   39 


71   84 
38   50 


71   83 
46   50 


85   87 
46   46 


70   84 
38   53 


86   89 
58   52 


66   90 
61   60 


79   85 
44   49 


72   82 
39   41 


70   83 
46   42 


71   82 
40   49 


62   86 
46   46 


72   83 
39   45 


76   83 
52   50 


75   64 
55   38 


76   79 
55   42 


67   74 
69   50 


60   67 
54   41 


78   68 
34   36 


83   76 
49   41 


88   73 
58   51 


62   71 
50   39 


82   73 
43   38 


82   68 
40   33 


85   69 
55   43 


72   56 
41   32 


82   76 

45   36 


83   74 
46   39 


84   70 
55   44 


87   6 


6   75 
56   46 


80   76 
43   38 


82   78 
39   35 


91   84 
43   45 


84   70 
48   41 


75   75 
36   36 


63   71 
56   42 


66   76 
47   40 


88   76 
53   45 


81   77 
51   40 


73   69 
57   41 


87   75 
56   50 


75   72 
59   45 


82   72 
65   50 


82   77 
53   41 


83   77 
45   35 


84   74 
50   39 


87   77 
57   49 


80   71 
SO   36 


87   75 
40   41 


85   80 
49   37 
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TEXAS 
APRIL 

1970 

Station 

Day 

..IM 

onth 

■ 

0! 

' 

2 

3 

4 

5  | 

6 

7  1 

8  | 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

PLAINVIEW 

MAX 
MIN 

44 
2' 

52 

28 

65 
33 

66 

31 

49 
28 

72 
39 

79 

40 

79 
44 

77 
44 

69 
41 

81 
48 

85 

45 

60 

37 

68 
43 

69 
46 

75 
52 

70 
55 

63 

51 

70 
35 

72 
38 

66 

40 

84 

47 

64 

49 

79 
45 

70 
49 

84 
50 

86 
48 

8  6 
90 

64 

54 

75 
43 

72.8 
42.7 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

79 
33 

55 
25 

68 
30 

74 
29 

51 
26 

72 
33 

78 
38 

81 
45 

82 

46 

63 

43 

74 

44 

64 
44 

78 
42 

68 

45 

77 

51 

60 
52 

76 
56 

73 
50 

71 

43 

73 
47 

78 

44 

85 

53 

77 
51 

84 

47 

73 
53 

84 
47 

85 
46 

84 
46 

84 

52 

77 
42 

75.6 
43.5 

SILVERTON 

MAX 

MIN 

41 
2' 

39 
25 

60 
26 

62 

29 

42 
26 

69 
35 

76 
34 

75 
37 

73 
39 

62 
38 

78 
41 

84 
42 

72 
36 

64 
40 

63 

47 

74 
43 

69 
50 

64 
48 

68 

36 

69 

41 

69 

42 

79 
46 

80 

39 

76 
44 

66 

45 

82 
45 

86 
48 

85 
49 

64 
51 

72 
39 

69.4 

39.7 

SPEARMAN 

MAX 

MIN 

33 

25 

56 
19 

54 
32 

44 
28 

68 
23 

75 
33 

76 
38 

70 
42 

67 

40 

77 
47 

88 

47 

78 
44 

65 

32 

63 
37 

73 

41 

68 

42 

65 

44 

72 
48 

70 
34 

65 
42 

75 
36 

75 
51 

69 
34 

72 
38 

82 

42 

89 
55 

87 
42 

6  8 
45 

83 
50 

76 
41 

70.8 
39.1 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

33 
25 

34 
20 

57 
26 

37 
28 

45 
29 

69 

31 

72 
35 

73 
36 

65 
36 

65 
35 

75 
37 

84 
39 

63 

31 

62 
32 

69 
36 

63 

36 

69 

44 

52 

44 

66 

34 

67 

37 

63 

38 

78 
44 

71 
32 

69 
36 

70 
38 

76 
44 

84 

81 

52 

81 
44 

73 
39 

65.6 
36.1 

SUNRAY  4  SW 

MAX 

MIN 

34 
27 

60 
23 

60 
33 

40 
28 

67 
27 

75 

37 

75 
37 

75 
45 

74 
39 

76 
40 

84 
46 

81 

41 

67 
41 

69 
37 

70 
45 

70 
43 

68 
47 

67 
46 

67 
36 

67 
47 

76 
45 

73 
37 

73 
34 

72 
38 

60 
45 

85 
45 

84 
50 

84 

64 

85 
50 

79 

40 

71.2 
40.4 

TAHOKA 

MAX 

MIN 

62 

33 

53 

25 

69 
32 

71 
35 

49 
25 

75 
34 

79 
39 

80 
43 

86 
45 

60 

48 

76 

49 

86 
41 

80 
42 

67 
43 

74 
50 

82 
51 

68 
56 

67 

49 

74 
38 

75 
45 

79 
43 

86 
52 

83 
50 

87 
52 

69 
54 

89 
45 

87 
46 

85 

46 

63 
48 

71 
40 

75.1 
43.3 

TULIA 

MAX 
MIN 

41 
28 

39 

25 

61 

27 

60 
30 

44 
29 

71 
2° 

79 
37 

78 
39 

74 
40 

62 
39 

77 
40 

86 
40 

73 
34 

66 
39 

67 
44 

75 

45 

68 

50 

63 

43 

69 
35 

76 
36 

70 
36 

82 
37 

81 
42 

72 
40 

63 
40 

83 

47 

87 
47 

85 

5  0 

84 
52 

75 
40 

70.5 
38.7 

VEGA 

*     *     » 

MAX 
MIN 

35 
23 

35 
24 

59 
29 

47 
26 

42 
27 

67 
32 

74 
41 

75 
43 

66 

36 

62 
39 

74 
44 

80 
37 

69 
29 

62 
37 

69 
35 

69 
38 

69 

45 

61 
43 

63 
32 

66 
37 

66 
37 

78 
43 

72 
34 

72 
34 

68 
41 

77 
47 

81 
51 

79 
47 

80 
43 

73 
37 

66.3 
37.0 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
36 

66 
29 

73 
42 

54 
35 

74 
27 

81 
41 

81 
46 

86 
58 

69 

60 

73 
57 

83 
52 

80 
52 

69 
47 

71 

50 

65 
62 

79 
61 

73 
66 

78 
60 

76 
49 

78 
53 

84 
49 

85 
61 

80 
58 

70 
59 

87 
59 

92 
63 

79 
68 

96 
69 

64 
70 

74 
52 

77.2 
53.0 

ANSON 

MAX 
MIN 

74 
40 

67 
29 

72 

41 

71 
38 

70 
27 

81 
37 

79 
45 

88 
58 

84 
56 

73 
55 

83 
55 

82 
52 

76 
45 

73 

48 

86 
62 

85 
62 

78 
61 

80 
67 

78 
52 

81 
58 

87 
49 

88 
62 

65 
68 

83 
60 

86 
55 

66 
59 

80 
66 

87 
68 

65 
70 

78 
56 

60.2 
53.4 

ASPERMDNT  2  SSW 

MAX 

MIN 

68 
36 

55 

27 

66 
27 

71 
37 

41 
27 

71 
28 

80 
40 

81 
41 

85 
50 

70 
50 

74 
50 

85 
52 

79 
42 

68 
42 

71 
51 

83 
59 

78 
59 

70 
59 

79 
45 

77 
45 

79 
41 

88 
41 

88 
63 

85 
55 

6  5 
55 

85 
52 

87 
54 

85 

55 

88 

61 

82 
52 

76.1 
46.5 

BALLINGER  1  Sh 

MAX 
MIN 

78 
43 

67 
27 

73 
35 

70 
42 

68 

27 

79 
31 

80 
39 

80 
49 

78 
57 

73 
54 

85 

45 

81 
47 

79 

45 

74 
47 

86 
63 

81 
61 

76 
63 

79 
65 

76 

46 

84 
45 

88 
45 

92 

61 

86 
68 

80 
62 

92 
63 

91 
55 

88 
65 

92 

61 

87 
70 

78 
55 

80.7 
51.2 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

43 
32 

65 
28 

68 
37 

45 
33 

74 
27 

80 
42 

79 
46 

77 
52 

69 

45 

78 
47 

89 
49 

79 
49 

68 

41 

61 
41 

79 
59 

71 
52 

67 
57 

78 
55 

75 
43 

76 
50 

80 
41 

85 
59 

81 
49 

69 

47 

85 
52 

93 
61 

93 
53 

38 
60 

75 
59 

72 
45 

74.7 

47.0 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

41 
30 

39 
24 

63 

27 

63 
32 

46 
25 

72 
35 

78 
38 

76 
40 

72 
42 

67 

37 

76 

40 

87 
45 

73 
39 

68 
40 

61 
43 

76 
50 

69 

51 

64 

54 

70 
38 

71 

45 

70 
39 

76 
42 

81 
42 

78 

40 

69 

41 

65 
48 

88 
55 

86 

61 

87 
57 

77 
49 

71.0 
41.6 

COLEMAN 

MAX 

MIN 

75 
43 

67 

30 

74 
38 

69 
39 

71 
31 

80 

40 

80 
43 

83 
52 

81 
51 

75 
55 

95 
49 

83 

59 

79 
52 

76 
49 

87 
64 

64 
64 

77 
66 

81 
65 

76 

51 

85 
54 

86 

48 

87 
63 

83 

70 

73 
62 

84 
61 

69 
58 

85 
67 

94 
69 

84 
70 

78 
55 

80.5 
53.9 

COLORADO  CITY 

MAX 

MIN 

76 

40 

70 
29 

73 
45 

73 
38 

73 
25 

81 

32 

80 
35 

85 

50 

63 

57 

75 
54 

89 
43 

84 

45 

81 
48 

75 

48 

85 
62 

87 
60 

79 

70 

79 
61 

79 
47 

82 

55 

90 

43 

90 
62 

90 

64 

89 
59 

89 
56 

92 

50 

90 
59 

69 
64 

92 
62 

81 
47 

82.7 

50.3 

DICKENS 

MAX 
MIN 

51 
33 

64 
27 

68 

37 

66 

34 

27 

78 

78 
45 

85 
49 

78 

48 

75 
49 

87 
49 

62 

48 

66 

48 

80 
58 

80 
55 

70 
56 

74 
55 

42 

75 

83 

47 

85 

58 

85 
55 

82 
58 

89 
52 

88 
52 

51 

82 
60 

78 
46 

77.4 
47.7 

ELECTRA 

MAX 

MIN 

63 

39 

48 
28 

65 
29 

70 
40 

55 
29 

70 

36 

82 

43 

80 
49 

82 
51 

75 
52 

77 
53 

78 
52 

63 

46 

78 
45 

66 
48 

87 
63 

80 
59 

71 
60 

85 

47 

75 
51 

79 
46 

81 

42 

89 

65 

76 
50 

70 
52 

73 
59 

B3 
63 

90 
66 

88 

67 

84 
62 

76.1 
49.7 

GAIL 

MAX 
MIN 

60 
36 

68 
30 

73 
43 

58 
35 

73 
29 

79 

38 

76 
49 

84 
53 

70 
52 

73 
50 

87 
53 

80 
50 

80 

45 

74 
44 

82 

60 

76 

55 

71 
57 

75 
58 

60 

45 

78 
52 

88 
43 

84 
62 

88 
52 

82 
52 

86 
55 

90 
58 

82 
62 

84 

62 

75 
60 

72 
48 

77.7 
49.6 

GUTHRIE 

MAX 
MIN 

51 
37 

51 
24 

69 
26 

72 

37 

75 
22 

74 
25 

81 
36 

82 
38 

at 
50 

71 
49 

77 
48 

79 
49 

76 
47 

68 
42 

81 

51 

64 
48 

75 
54 

71 
59 

80 
42 

77 
43 

78 
36 

91 
54 

65 
55 

82 
49 

80 
50 

91 
58 

92 

47 

90 
48 

91 
49 

74 
52 

77.5 
44.2 

HASKELL 

MAX 

MIN 

74 
38 

55 
29 

68 
35 

72 
37 

42 
27 

73 

34 

83 

41 

81 
51 

68 
53 

72 
52 

78 
52 

84 

51 

60 
45 

69 

47 

72 
54 

87 
61 

78 
61 

71 
62 

83 
46 

78 
52 

81 

46 

88 
56 

89 
66 

83 
56 

66 
57 

60 
59 

87 
58 

86 

60 

88 

63 

80 
55 

77.3 

50.1 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

78 
42 

61 
28 

65 
37 

72 
38 

51 
28 

68 

34 

77 
46 

78 
52 

79 
56 

74 
55 

70 
51 

94 
52 

80 
48 

69 

50 

75 
57 

85 
62 

81 
65 

72 
66 

79 
50 

76 
54 

82 
50 

85 
61 

85 
68 

78 
62 

72 
60 

67 
60 

82 
60 

84 
69 

93 

70 

83 
55 

76.8 
52.9 

JAVTON 

MAX 

MIN 

58 
36 

54 
27 

65 
27 

70 
25 

73 
2» 

80 

40 

80 
41 

84 
50 

66 

50 

81 
50 

88 
47 

80 
42 

67 
43 

68 

50 

83 
53 

75 

55 

70 
59 

79 
42 

77 
43 

79 
43 

88 
42 

87 
51 

63 
52 

67 

53 

69 

53 

90 
53 

8  6 
55 

87 
60 

79 

50 

77.0 
45.6 

MATADOR 

MAX 

MIN 

44 
34 

45 
26 

64 
33 

67 
35 

44 
28 

71 
41 

78 
50 

76 
52 

80 
42 

66 
44 

75 
54 

88 
44 

79 
37 

68 
46 

66 
48 

81 
46 

74 
56 

66 
56 

75 
43 

76 
50 

75 
35 

81 

51 

87 
50 

83 
43 

69 

41 

90 
52 

91 
53 

90 
60 

66 
60 

73 
49 

73.6 
45.3 

MEMPHIS 

MAX 

MIN 

43 
34 

43 
25 

64 
25 

62 
34 

46 
27 

73 
32 

79 
42 

78 
42 

75 

45 

69 
45 

77 
49 

89 
50 

76 
42 

68 

42 

66 

43 

78 
55 

71 
57 

70 
56 

74 
48 

74 
48 

73 
44 

79 
44 

64 
45 

79 
45 

69 

45 

85 
52 

93 
53 

91 

53 

89 
58 

77 
51 

73.1 
44.4 

MUNDAY 

MAX 

MIN 

61 
37 

67 
28 

72 
42 

70 
38 

73 
26 

92 

40 

80 
40 

86 
50 

62 

51 

76 
53 

84 
51 

82 
51 

77 
43 

68 

47 

67 
58 

83 
60 

75 
60 

84 
67 

77 
47 

60 
57 

87 
4? 

92 

61 

85 
66 

61 
55 

80 
56 

87 
61 

90 
58 

69 
64 

86 
65 

76 
55 

80.0 
51.1 

PADUCAH 

MAX 

MIN 

48 
35 

47 
29 

66 
32 

69 
38 

45 
27 

77 

33 

80 
42 

79 
44 

80 
49 

69 

49 

73 
53 

87 
53 

79 
41 

70 
44 

64 

49 

81 

5? 

74 
56 

68 
56 

78 
43 

62 

47 

76 
46 

83 

46 

85 
51 

80 
51 

69 

51 

88 
55 

91 
59 

91 

59 

86 
59 

76 
54 

74.7 
46.9 

POST 

MAX 

MIN 

58 
34 

53 

28 

68 
35 

72 
35 

50 
29 

75 
27 

80 
40 

79 
45 

85 
45 

63 

50 

84 
46 

88 
47 

80 
41 

80 

41 

73 
45 

82 

52 

71 
57 

71 
52 

76 
42 

77 
48 

79 
41 

87 
50 

87 
39 

88 

51 

68 
53 

89 

46 

89 
44 

86 
46 

84 
56 

70 
44 

76.4 
43.6 

9UANAH  5  SE 

MAX 

MIN 

50 
37 

46 
24 

65 
36 

70 
37 

44 
23 

73 
34 

60 
36 

79 
55 

79 
46 

72 
42 

79 
52 

85 
45 

77 
35 

68 
39 

65 

48 

61 
52 

74 
58 

70 
59 

77 
44 

73 
50 

75 
41 

32 
53 

82 
52 

76 
43 

63 
53 

78 
62 

91 
52 

90 
52 

89 
64 

74 
54 

73.7 
46.0 

ROSCOE 

MAX 

MIN 

72 
36 

66 
25 

71 
42 

66 

42 

70 
23 

79 
40 

80 
53 

86 
51 

75 
52 

73 
50 

87 
43 

80 
48 

68 
43 

71 
51 

85 
60 

82 
58 

75 
68 

80 
61 

76 
43 

80 
49 

88 
45 

87 
60 

68 
62 

74 
57 

86 
54 

91 
53 

88 
58 

91 

63 

83 
67 

74 
49 

79.1 
50.2 

ROTAN 

MAX 
MIN 

59 
36 

69 
28 

72 
38 

70 
37 

72 
26 

80 
37 

80 
40 

85 
53 

83 
53 

74 
53 

87 
58 

90 
49 

75 
44 

72 

50 

84 

60 

84 
57 

74 
61 

80 
70 

78 
47 

80 
59 

89 

4) 

89 
65 

88 

61 

70 
58 

38 
63 

92 
52 

91 

57 

68 
63 

66 
64 

73 
56 

79.7 
51.5 

SEYMOUR 

MAX 

MIN 

49 
27 

67 
30 

71 
40 

44 
25 

71 

26 

82 

43 

81 
45 

65 
50 

71 
52 

77 
50 

65 
50 

80 

42 

70 
43 

70 
52 

86 
63 

81 
60 

71 
60 

82 

48 

75 
50 

81 

47 

87 
49 

92 
63 

79 
54 

67 
56 

77 
60 

66 
64 

67 
64 

65 
68 

81 

41 

76.6 
49.0 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

MIN 

41 
31 

63 
26 

65 
37 

45 

31 

76 
26 

79 

35 

78 

41 

72 

45 

71 

43 

77 

37 

84 
49 

62 

54 

70 
39 

67 
40 

78 
52 

74 
47 

63 
54 

72 
56 

69 
40 

71 
55 

73 
42 

81 
56 

76 
42 

72 
42 

84 
47 

90 
60 

89 
55 

89 

55 

81 

60 

72 
50 

73.6 
44.9 

SNYDER 

MAX 

Mm 

74 
38 

55 

29 

6B 
28 

70 
37 

44 
23 

70 
27 

78 
38 

77 
39 

65 

48 

65 
52 

75 
48 

86 
48 

80 
46 

62 
46 

73 
53 

03 
59 

82 
59 

71 
58 

78 

45 

77 
48 

79 
48 

88 
50 

86 

65 

67 
59 

67 
57 

87 
49 

89 

51 

63 
57 

85 

57 

77 
50 

76.0 
47.1 

TRUSCOTT 

MAX 

MIN 

57 

37 

49 
21 

64 
31 

70 
38 

44 
26 

72 

28 

80 

43 

80 
46 

82 

50 

68 

48 

78 
50 

80 
48 

65 

43 

68 

46 

67 
52 

84 

56 

78 

58 

71 
58 

82 

46 

77 
48 

60 

43 

85 
49 

85 
60 

81 
51 

68 

54 

80 
60 

90 
57 

91 

58 

89 
62 

72 

54 

75.2 
47.4 

TURKEY  2  WSH 

MAX 

MIN 

45 
33 

65 

37 

70 
35 

69 

34 

75 
29 

81 

43 

60 

45 

78 
50 

8  0 
45 

78 

45 

90 
54 

86 
48 

70 
38 

66 
41 

79 

46 

73 
49 

70 
55 

76 
56 

75 
42 

75 
57 

83 
43 

88 
55 

84 
46 

79 
46 

88 
45 

93 

50 

92 

56 

89 

55 

81 
60 

74 
45 

77.8 
46.3 
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It 

MJ 

Jt*\ 

\l\ 

1U 

tit 
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TEXAS 
APRIl 

1970 

Station 

Da> 

of  Month 

o 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

> 
< 

VERNON 

MAX 

Mm 

55 

38 

66 
28 

73 
38 

69 
38 

71 
28 

80 
37 

80 
40 

82 

51 

79 

48 

79 
49 

84 
52 

83 
52 

77 
42 

67 

42 

64 
59 

60 
53 

68 
50 

80 
62 

77 
46 

78 
56 

63 
47 

84 
52 

62 
42 

78 
47 

75 
55 

89 
55 

91 
60 

89 
63 

84 
69 

75 
53 

78.1 
48.6 

WELLINGTON  2  ENE 

MAX 

MIN 

48 
33 

47 
25 

65 

28 

70 
35 

66 
27 

72 
24 

75 
30 

82 

34 

75 
42 

70 
45 

78 
45 

88 
50 

72 
32 

68 
35 

60 
44 

60 

48 

72 
55 

66 
56 

76 

43 

72 

40 

68 
46 

80 
40 

66 
45 

79 
43 

70 
46 

74 
42 

80 
44 

90 
50 

90 
53 

68 

48 

73.6 
40.9 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 

MIN 

54 
34 

68 

27 

72 

3^ 

49 
31 

70 
27 

82 
41 

62 

44 

65 
47 

72 
48 

78 
52 

83 

51 

76 
52 

71 
40 

69 
42 

66 

53 

60 
64 

74 
59 

88 
63 

73 
48 

85 
48 

86 
41 

92 
65 

61 
51 

70 
48 

72 
55 

82 
56 

87 
68 

86 

70 

79 
71 

76 
48 

77.0 
49.4 

WINTERS  1  NNE 

•     •     • 

MAX 
MIN 

78 
42 

60 
29 

66 

38 

73 
39 

50 
28 

69 

34 

79 
42 

78 
50 

81 
56 

71 
55 

72 
46 

84 
47 

79 
47 

69 
48 

74 
57 

86 
61 

80 
65 

73 
63 

77 
48 

75 
47 

82 
48 

86 
61 

67 
67 

83 
62 

73 
61 

68 
55 

88 
61 

61 
62 

92 

70 

83 
49 

77.2 
51.3 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

77 
40 

57 
27 

69 
32 

75 
38 

56 
27 

71 
33 

83 
46 

80 
51 

85 
53 

72 
56 

75 
53 

84 
54 

60 
44 

68 
44 

74 
52 

67 
60 

80 
64 

74 
63 

62 
47 

74 
54 

61 

45 

88 
54 

89 
66 

83 
54 

69 
54 

79 
60 

90 
62 

81 
65 

86 
70 

60 
53 

77.7 
50.7 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

66 

39 

67 

30 

71 
39 

62 

40 

70 
29 

82 
40 

80 
39 

86 
50 

76 
48 

77 
51 

82 
51 

78 
52 

69 

44 

71 
47 

66 
60 

83 
63 

75 
59 

86 
59 

73 
48 

82 
57 

84 

47 

88 
55 

64 
69 

84 
65 

72 
59 

84 
58 

87 
68 

85 
70 

86 

70 

79 
61 

78.5 
52.2 

BAROWELL  dam 

MAX 

Mm 

73 
53 

72 
35 

65 
38 

70 
45 

73 
39 

67 
41 

83 
47 

82 
52 

77 
59 

73 
55 

74 
53 

77 

56 

64 
53 

73 
51 

77 
56 

74 
64 

78 
67 

77 
69 

78 
56 

73 
56 

64 

54 

84 
63 

83 
70 

80 
61 

73 

60 

77 
59 

83 
65 

82 

72 

62 
73 

81 
72 

77.0 
56.5 

belton  dam 

MAX 

Mm 

76 
59 

75 
38 

65 
37 

70 
45 

72 
41 

68 
39 

80 
46 

80 
57 

74 
61 

71 
51 

67 
51 

78 
56 

85 
56 

72 
56 

76 
61 

74 
65 

75 
67 

78 
69 

77 
58 

74 
52 

66 
57 

84 
60 

85 
70 

83 
72 

76 
65 

84 
65 

86 

71 

82 
72 

82 
72 

83 

70 

77.3 
58,0 

BENBROOK  OAM 

MAX 

Mm 

70 
52 

67 
32 

65 
39 

70 
44 

68 
35 

68 
42 

62 
49 

60 
53 

60 
59 

72 
56 

73 
52 

78 
57 

B0 
50 

71 

48 

76 
55 

77 
60 

77 
65 

73 
64 

60 
56 

72 
55 

82 
52 

81 
57 

83 
69 

81 
62 

71 
59 

71 
59 

63 
66 

79 
68 

63 
72 

80 
62 

75.8 
55.0 

BONHAM 

MAX 

Mm 

70 
<>2 

64 
36 

70 
37 

74 
39 

64 
38 

84 
43 

82 
45 

80 
51 

74 
61 

77 
57 

79 
53 

80 
54 

71 

47 

76 
45 

70 
56 

72 
60 

79 
64 

60 
66 

70 
56 

84 
54 

82 

58 

81 
65 

76 

70 

72 
55 

66 
55 

79 
55 

80 
69 

81 
74 

80 
67 

75 
58 

75.7 
54.3 

BOWIE 

MAX 

Mm 

6* 
40 

69 
31 

73 
42 

66 

40 

72 
31 

87 
45 

62 
51 

88 
52 

79 
56 

60 
57 

82 
54 

60 
57 

77 
45 

70 
51 

82 
62 

76 
67 

72 
61 

75 
64 

82 
55 

72 

51 

63 
52 

61 
60 

60 
61 

72 
55 

67 
57 

82 

57 

83 
68 

66 

70 

82 
73 

76 
63 

77.4 
54.3 

BOVD  3  S 

MAX 

Mm 

67 

49 

63 
30 

66 
30 

70 
43 

64 
34 

68 

36 

63 
41 

61 
46 

83 
55 

80 
57 

73 
52 

79 
53 

79 
48 

71 
48 

72 
52 

78 
63 

78 
55 

78 
63 

76 
54 

72 
56 

83 
50 

84 
56 

85 
69 

61 

61 

71 
60 

70 
56 

81 

60 

82 
71 

83 
74 

80 
64 

76.1 
52.9 

BRECKENRIOCE 

MAX 

Mm 

65 
38 

68 
29 

73 
44 

54 

40 

70 
29 

82 
36 

61 

48 

66 
57 

70 
61 

74 
55 

64 
53 

60 
53 

69 
46 

77 
49 

87 

64 

80 
66 

74 
66 

83 
62 

74 

51 

81 

60 

85 

51 

86 
65 

84 
63 

72 
60 

77 
59 

66 

63 

61 
69 

90 
71 

80 
72 

76 

55 

77.6 
54.5 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

67 

46 

52 
29 

67 
35 

72 
38 

62 
32 

69 
36 

62 
46 

63 

51 

84 
59 

72 
58 

77 
51 

62 
53 

79 
45 

71 
46 

73 
54 

82 
63 

80 
62 

74 
62 

bl 
52 

73 
53 

82 

48 

84 
51 

84 
69 

62 

60 

70 
60 

70 
57 

62 
61 

84 
71 

81 
73 

63 
65 

76.1 
52.9 

BROWNwrOO 

MAX 

Mm 

66 
41 

68 

41 

73 

42 

70 
33 

70 
37 

83 
43 

so 

53 

64 
53 

81 
55 

71 
51 

74 
51 

65 
54 

83 
58 

75 
52 

85 
56 

83 
69 

76 
70 

84 
54 

77 
56 

76 
54 

67 
53 

86 

61 

82 
67 

62 
69 

73 
68 

63 
65 

90 
68 

87 
73 

80 
60 

75 
48 

79.0 
55.2 

CAMERON 

MAX 

Mm 

78 
62 

65 
36 

72 
37 

75 
45 

69 

41 

83 
35 

81 
44 

77 
53 

73 
62 

69 
57 

80 
'5 

66 
54 

73 
57 

79 
62 

76 
63 

80 
68 

81 
70 

78 
70 

78 
53 

87 
53 

8  5 
56 

86 
66 

84 
72 

85 
72 

84 
55 

86 
69 

85 
72 

84 
73 

67 
74 

81 
64 

79.6 

58.1 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

69 
50 

66 
30 

72 
36 

73 
42 

70 
34 

85 
37 

81 
45 

81 
53 

73 
62 

73 
55 

79 

51 

63 
56 

77 
52 

77 
51 

77 
61 

78 
66 

73 
67 

79 
66 

75 
55 

86 
50 

83 
54 

84 
66 

82 
71 

77 
63 

72 
60 

82 
61 

80 
70 

83 
72 

80 
72 

78 
57 

77.6 
55.6 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

74 

51 

72 
35 

62 
36 

70 
42 

74 
41 

65 

41 

80 

43 

81 
52 

76 
55 

70 
57 

72 

53 

75 
54 

85 
52 

72 
53 

76 

54 

75 
61 

77 
69 

77 
69 

76 
58 

77 
58 

64 
55 

83 
59 

84 
70 

80 
60 

75 
60 

77 
62 

83 
64 

82 

73 

82 
73 

81 
73 

76.6 
56.1 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
44 

63 
35 

70 
45 

69 

42 

67 
39 

84 
46 

83 
52 

81 
56 

73 
62 

74 
58 

80 
56 

62 

62 

72 
53 

76 
55 

71 
61 

76 
66 

76 
65 

80 
66 

73 
59 

85 
57 

65 
57 

84 
68 

81 
73 

75 
64 

71 

60 

81 
60 

82 

73 

84 
75 

81 

75 

77 

60 

76.9 
58.1 

DENISON  DAM 

MAX 

Mm 

66 
46 

61 
36 

68 
39 

68 
43 

62 

40 

a; 

45 

61 
40 

80 
52 

5  0 
5  8 

74 
57 

77 
52 

77 
59 

74 
50 

71 
44 

71 
56 

70 
60 

74 
58 

77 
65 

69 
55 

80 
54 

60 
45 

80 
63 

80 

71 

75 
53 

71 
58 

78 
55 

82 
69 

80 
73 

80 
72 

78 
58 

74.8 
54.2 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

66 
47 

64 
34 

69 
36 

67 
44 

67 
36 

84 
'42 

62 
46 

83 

51 

79 

59 

78 
58 

78 
53 

80 
59 

79 
49 

73 
50 

72 
61 

78 
66 

78 
65 

78 
66 

72 
54 

83 
57 

82 
49 

83 
67 

82 
72 

84 
60 

83 
59 

81 
57 

81 
71 

82 
74 

80 
73 

78 
57 

77.5 
55.9 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

72 
58 

60 
30 

65 
35 

70 

45 

63 
31 

68 
35 

61 
51 

78 
54 

79 

58 

78 
52 

69 
52 

80 
54 

83 
49 

66 

51 

73 
55 

81 
63 

75 
66 

74 
67 

61 
52 

72 

54 

84 

50 

80 
56 

83 
68 

79 
62 

70 
60 

79 

61 

84 
67 

63 

70 

86 
71 

80 

60 

75.9 
54.6 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

71 
40 

70 
40 

72 
40 

70 
30 

70 
30 

71 

35 

78 
41 

79 

44 

60 
51 

78 
51 

76 
50 

78 

50 

79 
49 

80 
50 

77 

48 

79 
59 

84 
62 

83 
57 

84 
50 

72 
50 

84 
60 

61 
55 

68 
67 

87 
56 

62 
56 

60 
62 

86 
62 

84 
64 

90 
69 

86 
56 

79.3 

51.1 

EVANT 

MAX 

Mm 

73 
51 

65 
32 

71 
42 

70 
40 

69 
35 

79 
41 

79 
56 

79 
55 

78 

50 

80 
62 

80 
55 

65 

60 

74 
51 

76 
50 

76 
62 

7B 
67 

60 
68 

75 
65 

70 
50 

65 
53 

84 
52 

84 
65 

80 
69 

77 
61 

78 
61 

83 
72 

80 
70 

81 

71 

62 
69 

79 
56 

77.7 
56.8 

FERRIS 

MAX 

Mm 

74 
53 

66 
32 

7* 

37 

74 
44 

67 
38 

64 

3^ 

84 
50 

60 

54 

7  8 
63 

77 
56 

80 

52 

83 
61 

81 
54 

80 
52 

77 
58 

79 
65 

77 
68 

79 

70 

75 

57 

64 
54 

85 
53 

63 
66 

82 

72 

60 
63 

75 

60 

61 
59 

79 

71 

83 

74 

80 
74 

79 

60 

78.7 

57.0 

FORT  WflRTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 
43 

65 
33 

71 
40 

68 
42 

69 
37 

64 
3' 

82 

47 

81 
55 

72 

60 

74 
57 

79 
52 

81 
54 

72 
51 

76 
51 

73 
60 

75 
68 

74 
65 

60 
61 

75 
56 

84 
56 

84 
53 

84 
66 

80 
71 

72 
63 

70 
59 

81 
60 

80 
72 

83 

74 

79 
73 

76 
58 

76.4 
55.9 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

63 
47 

62 
30 

65 
32 

70 
41 

64 
35 

68 
37 

83 
41 

82 

47 

e3 

55 

75 
57 

75 
53 

77 
54 

78 
46 

71 
47 

72 
48 

72 

61 

72 
60 

70 
59 

79 
53 

79 
53 

81 
47 

63 
56 

63 
66 

79 
55 

70 
57 

60 
55 

80 
56 

84 
71 

81 
73 

80 
63 

75.4 
51.9 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

75 
58 

71 
32 

71 

32 

70 
37 

72 
37 

67 
36 

80 
36 

79 
45 

79 
59 

73 
54 

71 
50 

79 
50 

85 

51 

72 
50 

76 
53 

75 
64 

79 

67 

79 

70 

79 
56 

74 
49 

88 
53 

62 
56 

86 

71 

81 

71 

72 
62 

85 

68 

86 
71 

84 
73 

82 

71 

83 

71 

77.8 
55.1 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

78 
64 

70 
35 

73 
35 

73 
44 

69 

40 

82 
35 

80 
42 

75 
57 

72 
62 

69 
56 

62 
50 

67 

6  0 

86 
54 

79 
51 

74 
63 

75 
67 

81 
66 

80 
70 

80 
57 

88 

51 

85 
54 

67 
65 

86 

70 

82 

72 

65 
69 

87 
70 

84 

71 

83 
71 

85 
72 

85 
61 

60.1 
57.9 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

73 
49 

68 
30 

72 

34 

71 
40 

70 
34 

65 

31 

83 
42 

63 
52 

82 
60 

75 
53 

62 
48 

86 

54 

85 
50 

76 

47 

61 
63 

63 

76 
66 

64 
67 

76 
54 

68 
54 

65 
48 

85 
67 

64 
72 

81 
62 

75 
61 

85 
60 

83 

71 

85 
73 

82 
72 

80 
58 

60.0 
54.5 

GOLDTHWAITE 

MAX 

MIN 

73 
48 

64 
32 

72 
44 

68 
46 

68 
32 

79 

40 

78 

50 

79 
55 

80 

60 

71 
53 

80 
54 

63 
52 

61 
50 

75 

51 

61 

61 

80 
65 

76 
68 

61 

68 

75 
52 

83 

52 

83 
54 

83 
64 

81 
68 

76 
63 

83 
66 

81 
68 

63 
69 

84 

71 

81 

70 

77 
56 

78.0 

56.1 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

73 
42 

52 
2B 

68 

31 

73 
43 

65 
29 

70 
34 

83 
38 

81 
46 

68 
57 

73 
56 

76 
49 

85 
54 

81 
47 

70 
45 

76 
55 

86 

65 

80 
64 

73 
64 

74 
51 

74 
54 

63 
48 

84 
48 

66 
66 

82 

57 

70 
59 

74 
60 

64 
66 

85 
70 

67 

71 

78 
60 

77.1 
51.9 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

71 

48 

66 
32 

70 
43 

67 
43 

69 
36 

84 
36 

63 
36 

82 
53 

81 

61 

73 
55 

80 
51 

84 

57 

84 
52 

76 
50 

81 
62 

79 
67 

74 
66 

82 
69 

7  6 
56 

86 
56 

63 

55 

86 
66 

85 
72 

80 
64 

73 
60 

84 
61 

62 
70 

65 

73 

82 
73 

79 
57 

79.0 
56.0 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

70 

51 

67 
36 

63 
38 

70 
43 

66 
39 

6  5 
37 

63 
45 

83 
53 

61 
6  0 

71 
56 

74 
53 

79 
57 

60 
51 

70 
50 

75 
54 

74 
61 

78 
63 

74 
64 

80 
56 

72 
56 

83 
51 

83 

61 

83 

70 

79 
61 

71 

59 

70 
57 

61 
62 

81 
72 

84 
73 

79 
65 

75.7 
55.2 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

68 
44 

72 
32 

63 

3  4 

67 
40 

73 
40 

66 
39 

83 
44 

60 
50 

79 
55 

72 
54 

75 
48 

75 
52 

62 

48 

72 
46 

75 
51 

69 
60 

73 
63 

79 
64 

77 
57 

70 
54 

82 
50 

80 
57 

81 
69 

79 
60 

73 
59 

68 
57 

78 
61 

79 
71 

80 

73 

79 
72 

75.0 
53.5 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

75 
55 

74 
36 

64 
36 

71 
38 

73 
35 

67 
40 

61 
40 

81 
47 

79 
54 

72 
55 

72 
51 

77 
51 

65 
51 

74 
55 

76 
57 

78 
62 

79 
71 

84 
71 

76 
57 

75 
53 

84 
53 

84 
60 

86 
71 

83 
72 

80 
72 

74 
56 

86 
72 

84 
74 

63 
74 

84 
74 

78.0 
56.5 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

73 
58 

67 
35 

65 
38 

70 
42 

66 
35 

67 

37 

79 
45 

79 
48 

60 
59 

75 
54 

68 
52 

78 
55 

e2 

52 

68 
51 

74 

53 

77 
62 

75 
66 

78 
62 

80 
55 

72 
51 

83 
52 

81 
54 

64 
67 

80 
69 

71 
64 

80 
61 

63 
69 

82 

70 

62 
72 

81 
65 

76.1 
55.1 

Se«  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    Ill     - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL 


Day 

of  Month 

■ 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

p 

> 
< 

HENRIETTA 

MAX 

66 

47 

66 

71 

57 

67 

81 

61 

84 

74 

78 

81 

77 

70 

69 

B5 

77 

75 

bl 

71 

80 

62 

65 

79 

66 

69 

81 

65 

85 

77 

75.0 

Mm 

40 

28 

33 

41 

30 

37 

45 

52 

50 

53 

51 

56 

43 

43 

50 

64 

60 

60 

49 

51 

45 

52 

64 

49 

53 

57 

60 

66 

72 

62 

50.6 

HICO 

MAX 

73 

65 

70 

68 

68 

81 

79 

60 

79 

71 

80 

83 

82 

79 

79 

78 

76 

62 

7  3 

65 

82 

85 

83 

79 

75 

83 

83 

85 

b3 

78 

78.2 

MIN 

46 

31 

36 

41 

33 

35 

47 

52 

60 

52 

46 

54 

49 

48 

57 

65 

65 

68 

53 

52 

50 

63 

69 

60 

61 

61 

66 

71 

70 

55 

53.9 

HILLSBORO 

MAX 

74 

70 

65 

70 

73 

69 

82 

60 

78 

72 

72 

77 

85 

72 

77 

73 

77 

76 

76 

73 

64 

63 

83 

so 

72 

78 

84 

62 

B2 

80 

76.6 

MIN 

54 

31 

34 

45 

36 

39 

46 

52 

58 

55 

52 

54 

52 

51 

55 

63 

68 

69 

56 

53 

54 

59 

69 

60 

61 

60 

69 

72 

73 

73 

55.8 

JACKSBORO 

MAX 

70 

67 

72 

69 

69 

83 

82 

86 

86 

77 

79 

78 

79 

73 

83 

83 

78 

83 

82 

82 

64 

85 

83 

63 

6  8 

63 

84 

86 

82 

79 

79.3 

MIN 

41 

29 

44 

43 

31 

43 

49 

55 

56 

56 

54 

59 

46 

49 

61 

65 

62 

67 

51 

56 

51 

64 

69 

56 

60 

59 

66 

72 

72 

57 

54.6 

KAUFMAN 

MAX 

74 

75 

63 

69 

70 

66 

84 

81 

77 

72 

75 

75 

85 

74 

78 

73 

79 

77 

78 

74 

66 

84 

83 

72 

65 

70 

80 

80 

62 

80 

76.0 

MIN 

4? 

34 

35 

42 

40 

41 

45 

51 

54 

59 

53 

56 

52 

50 

53 

60 

67 

69 

58 

55 

53 

56 

69 

60 

60 

60 

65 

72 

74 

72 

55.4 

KILLEEN 

MAX 

72 

68 

70 

72 

70 

81 

80 

77 

74 

70 

81 

86 

82 

78 

73 

76 

77 

76 

60 

88 

85 

82 

86 

80 

8.5 

89 

B4 

68 

86 

64 

79.5 

MIN 

59 

37 

37 

43 

42 

35 

45 

57 

61 

56 

51 

58 

54 

51 

63 

69 

67 

70 

58 

53 

53 

66 

77 

68 

75 

73 

72 

72 

80 

68 

59.0 

LAVON  0AM 

MAX 

68 

69 

62 

68 

71 

65 

83 

81 

76 

71 

73 

77 

81 

71 

75 

70 

72 

76 

77 

72 

79 

62 

82 

81 

71 

70 

79 

61 

81 

80 

74.8 

MIN 

46 

35 

36 

41 

40 

42 

44 

49 

55 

55 

53 

58 

51 

52 

53 

60 

64 

64 

51 

56 

55 

57 

68 

62 

59 

52 

63 

71 

74 

72 

54.7 

MARLIN 

MAX 

75 

65 

69 

75 

68 

83 

81 

78 

73 

71 

78 

87 

80 

78 

74 

7  8 

80 

82 

76 

85 

84 

85 

84 

82 

8:: 

65 

S3 

62 

83 

62 

76.9 

MIN 

55 

36 

39 

37 

40 

39 

47 

53 

63 

56 

53 

62 

55 

53 

61 

68 

70 

70 

56 

58 

57 

65 

71 

71 

70 

66 

72 

73 

73 

64 

58.4 

MC  GREGOR 

MAX 

75 

60 

65 

71 

66 

70 

81 

60 

78 

71 

71 

78 

87 

72 

77 

77 

75 

80 

78 

74 

B7 

84 

87 

63 

75 

64 

86 

64 

84 

83 

77.5 

MIN 

57 

33 

39 

43 

37 

39 

47 

55 

60 

55 

55 

60 

53 

56 

58 

64 

68 

69 

56 

56 

58 

60 

69 

70 

62 

65 

70 

72 

72 

70 

57.6 

MC  KINNEY 

MAX 

69 

63 

70 

69 

66 

83 

82 

60 

76 

74 

76 

80 

78 

74 

72 

72 

77 

78 

73 

83 

61 

82 

80 

75 

70 

79 

81 

82 

78 

78 

76.0 

MIN 

47 

31 

37 

39 

38 

40 

42 

48 

60 

56 

53 

60 

49 

49 

53 

65 

63 

68 

57 

55 

48 

65 

71 

59 

56 

57 

70 

74 

73 

53 

54.6 

MEXIA 

MAX 

75 

73 

63 

69 

73 

67 

80 

80 

76 

71 

72 

74 

84 

72 

77 

74 

77 

87 

75 

75 

81 

83 

83 

80 

76 

81 

84 

62 

81 

75 

76.7 

MIN 

50 

35 

38 

43 

39 

40 

42 

49 

54 

54 

53 

60 

53 

54 

55 

64 

68 

70 

56 

56 

57 

59 

70 

72 

66 

61 

64 

69 

73 

53 

55.9 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 

64 

67 

71 

63 

69 

83 

82 

84 

72 

75 

82 

82 

73 

76 

82 

80 

72 

83 

74 

84 

83 

89 

82 

75 

73 

85 

82 

88 

83 

77 

77.8 

MIN 

40 

33 

38 

41 

35 

42 

47 

53 

60 

57 

50 

58 

48 

51 

62 

67 

65 

60 

54 

53 

56 

65 

65 

62 

58 

61 

70 

72 

72 

57 

55.1 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

72 

71 

64 

70 

72 

66 

81 

82 

77 

71 

74 

76 

84 

72 

77 

75 

77 

77 

76 

74 

84 

83 

84 

61 

73 

60 

84 

82 

81 

80 

76.7 

MIN 

55 

33 

39 

46 

39 

40 

49 

54 

61 

56 

52 

56 

54 

52 

57 

62 

69 

69 

57 

57 

54 

64 

70 

60 

60 

60 

66 

72 

72 

72 

56.9 

OLNEY 

MAX 

69 

70 

73 

68 

69 

84 

81 

89 

78 

77 

83 

81 

73 

73 

86 

e3 

80 

88 

74 

83 

85 

87 

82 

68 

75 

SS 

85 

85 

79 

76 

79.0 

MIN 

40 

27 

37 

39 

26 

38 

43 

53 

53 

55 

51 

54 

41 

46 

62 

61 

60 

65 

48 

57 

55 

64 

64 

53 

57 

61 

67 

68 

70 

59 

52.5 

PARIS 

MAX 

66 

73 

62 

71 

74 

63 

82 

84 

79 

75 

77 

78 

82 

72 

75 

70 

71 

77 

80 

71 

83 

82 

82 

80 

74 

62 

60 

60 

83 

80 

75.6 

MIN 

46 

34 

38 

44 

42 

44 

52 

52 

56 

55 

55 

57 

50 

46 

51 

59 

62 

65 

56 

54 

52 

62 

68 

35 

58 

55 

61 

70 

74 

70 

54.8 

PILOT  PDINT 

MAX 

64 

63 

65 

70 

66 

67 

83 

82 

81 

73 

76 

79 

80 

73 

74 

70 

72 

76 

78 

71 

61 

83 

63 

78 

72 

67 

80 

82 

81 

79 

75.0 

MIN 

46 

29 

33 

43 

34 

37 

48 

51 

55 

57 

54 

55 

48 

48 

50 

60 

61 

61 

55 

54 

49 

54 

68 

57 

58 

55 

60 

70 

72 

64 

52.9 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

75 

62 

65 

72 

60 

68 

80 

80 

80 

78 

72 

79 

83 

70 

76 

82 

78 

77 

82 

74 

63 

84 

85 

79 

71 

81 

85 

85 

87 

82 

77.2 

MIN 

49 

32 

38 

44 

34 

40 

47 

54 

61 

53 

50 

53 

52 

53 

58 

64 

66 

69 

54 

53 

51 

60 

70 

63 

62 

60 

61 

71 

72 

61 

55.2 

PUTNAM 

MAX 

74 

66 

71 

66 

69 

79 

76 

82 

79 

74 

83 

79 

78 

76 

86 

85 

79 

83 

80 

77 

85 

86 

62 

72 

Hi 

86 

79 

91 

84 

76 

78.9 

MIN 

52 

28 

43 

38 

28 

41 

49 

56 

60 

54 

50 

49 

44 

48 

61 

62 

67 

65 

48 

44 

49 

64 

64 

60 

56 

62 

68 

70 

65 

53 

53.3 

QUINLAN 

MAX 

72 

63 

69 

73 

65 

81 

80 

78 

72 

73 

75 

82 

77 

75 

72 

73 

78 

77 

88 

83 

81 

61 

81 

77 

70 

80 

80 

80 

80 

76 

76.5 

MIN 

52 

33 

40 

44 

40 

42 

51 

53 

63 

56 

53 

59 

52 

49 

56 

56 

66 

67 

56 

55 

54 

62 

71 

61 

5f> 

58 

69 

74 

72 

57 

56.0 

RANGER  1  W 

MAX 

70 

63 

71 

61 

68 

80 

79 

82 

76 

74 

83 

80 

77 

76 

85 

78 

78 

82 

7  2 

61 

82 

66 

80 

71 

77 

84 

80 

87 

84 

76 

77.4 

MIN 

40 

28 

39 

39 

28 

43 

45 

54 

60 

54 

49 

56 

47 

50 

62 

64 

58 

68 

50 

55 

51 

64 

69 

61 

58 

62 

68 

70 

70 

54 

53.9 

RISING  STAR 

MAX 

75 

60 

65 

71 

56 

70 

79 

78 

79 

80 

72 

82 

64 

72 

77 

87 

79 

73 

63 

75 

85 

85 

65 

80 

73 

60 

85 

B0 

81 

61 

77.1 

MIN 

48 

29 

34 

42 

30 

32 

44 

52 

52 

54 

50 

53 

49 

48 

56 

63 

65 

67 

51 

48 

49 

55 

67 

63 

59 

61 

65 

69 

70 

55 

52.7 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

76 

68 

71 

72 

70 

61 

82 

78 

76 

68 

76 

84 

61 

77 

76 

79 

80 

79 

77 

84 

84 

87 

83 

62 

85 

86 

85 

83 

85 

84 

79.4 

MIN 

60 

33 

40 

44 

40 

39 

47 

55 

61 

56 

53 

62 

55 

56 

61 

54 

55 

70 

56 

55 

56 

65 

72 

72 

69 

69 

73 

73 

73 

64 

57.9 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

64 

66 

66 

69 

66 

67 

84 

62 

81 

74 

76 

77 

80 

72 

74 

70 

71 

77 

72 

71 

81 

81 

82 

77 

71 

67 

79 

82 

80 

74 

74.4 

MIN 

47 

30 

37 

41 

39 

39 

46 

51 

59 

56 

54 

59 

46 

46 

49 

62 

63 

61 

55 

55 

51 

60 

70 

56 

59 

56 

60 

71 

73 

50 

53.5 

SPRINGTOWN 

MAX 

67 

62 

65 

71 

73 

68 

83 

61 

84 

70 

75 

79 

78 

70 

74 

61 

80 

71 

60 

71 

83 

84 

85 

81 

71 

71 

63 

81 

64 

80 

76.2 

Mm 

49 

30 

31 

41 

35 

36 

53 

55 

55 

57 

53 

57 

48 

45 

51 

62 

63 

63 

53 

54 

47 

48 

68 

60 

61 

58 

60 

72 

73 

63 

53.4 

STEPHENVILLE  4  N 

MAX 

55 

65 

70 

65 

67 

79 

78 

79 

79 

71 

79 

81 

79 

73 

80 

76 

73 

81 

77 

82 

80 

82 

60 

74 

74 

S3 

81 

84 

80 

77 

76.1 

MIN 

44 

32 

40 

43 

34 

43 

47 

54 

63 

51 

49 

59 

54 

51 

60 

65 

66 

67 

53 

50 

49 

64 

70 

61 

5  8 

61 

68 

71 

70 

53 

55.0 

STILLHOUSE  HOLLDW  DAM 

MAX 

78 

74 

66 

71 

73 

69 

81 

81 

74 

72 

72 

78 

87 

72 

77 

73 

75 

77 

77 

75 

87 

83 

85 

85 

77 

85 

86 

83 

82 

83 

77.9 

Mm 

59 

35 

39 

45 

39 

38 

49 

56 

60 

55 

51 

56 

55 

51 

60 

65 

64 

69 

57 

53 

54 

61 

71 

70 

65 

67 

70 

72 

71 

70 

57.6 

TAYLOR 

MAX 

78 

78 

68 

74 

74 

69 

84 

82 

73 

73 

68 

81 

88 

75 

81 

72 

76 

83 

80 

76 

89 

87 

88 

86 

82 

66 

88 

84 

84 

85 

79.8 

MIN 

60 

36 

38 

45 

41 

37 

40 

55 

61 

57 

52 

57 

57 

53 

56 

60 

69 

70 

56 

54 

56 

62 

72 

72 

70 

71 

73 

73 

73 

74 

56.4 

TEMPLE 

MAX 

78 

74 

67 

72 

71 

70 

83 

76 

81 

73 

68 

78 

87 

72 

78 

75 

75 

78 

79 

77 

86 

85 

65 

B5 

80 

86 

88 

85 

64 

80 

78.6 

MIN 

59 

35 

35 

47 

45 

48 

42 

56 

56 

50 

52 

56 

55 

55 

57 

68 

65 

69 

56 

55 

55 

61 

70 

72 

71 

69 

72 

72 

72 

70 

58.2 

THROCKMORTON 

MAX 

73 

54 

66 

72 

57 

70 

80 

79 

85 

71 

74 

81 

78 

68 

73 

85 

78 

71 

63 

74 

61 

84 

88 

81 

67 

77 

83 

83 

83 

61 

76.0 

MIN 

38 

25 

37 

37 

26 

40 

42 

51 

53 

54 

48 

51 

42 

45 

53 

58 

60 

60 

46 

51 

45 

55 

68 

53 

56 

59 

59 

65 

69 

59 

50.2 

WACO  DAM 

MAX 

74 

70 

64 

70 

74 

67 

80 

80 

76 

69 

71 

76 

66 

74 

76 

73 

76 

79 

77 

75 

81 

81 

85 

81 

72 

82 

85 

83 

B2 

82 

76.7 

MIN 

59 

35 

40 

45 

40 

42 

46 

57 

62 

56 

54 

55 

53 

54 

59 

64 

69 

71 

56 

59 

54 

61 

70 

64 

62 

63 

71 

73 

73 

72 

58.0 

WACO  WS  AIRPORT 

MAX 

69 

65 

68 

72 

67 

61 

83 

61 

70 

72 

79 

67 

75 

79 

74 

77 

79 

81 

7  4 

86 

64 

84 

83 

74 

32 

86 

63 

84 

63 

77 

76.0 

MIN 

45 

35 

35 

43 

40 

37 

49 

58 

60 

57 

54 

62 

54 

55 

64 

70 

71 

64 

57 

58 

56 

68 

73 

64 

65 

64 

73 

75 

74 

56 

57.9 

WAXAHACHIE 

MAX 

72 

65 

70 

73 

67 

84 

82 

80 

76 

74 

78 

84 

82 

77 

77 

78 

75 

77 

75 

86 

84 

84 

82 

80 

76 

80 

60 

83 

82 

79 

76.1 

MIN 

52 

32 

39 

45 

37 

43 

53 

52 

62 

53 

52 

60 

51 

60 

58 

65 

67 

66 

55 

55 

55 

66 

70 

63 

58 

58 

70 

72 

72 

60 

56.  B 

WEATHERFORD 

MAX 

72 

63 

65 

71 

62 

66 

62 

81 

83 

70 

76 

80 

80 

70 

76 

80 

80 

72 

82 

74 

82 

85 

86 

80 

72 

74 

84 

80 

85 

82 

76.5 

MIN 

51 

31 

37 

42 

34 

37 

53 

53 

54 

55 

51 

56 

49 

46 

5* 

63 

64 

63 

53 

53 

52 

57 

68 

60 

56 

58 

62 

72 

73 

62 

54.0 

WHITNEY  DAM 

MAX 

74 

71 

64 

70 

71 

66 

82 

81 

81 

72 

72 

77 

83 

73 

77 

75 

76 

78 

76 

75 

86 

82 

86 

61 

82 

82 

87 

83 

83 

63 

77.7 

«      *      » 

MDJ 

57 

35 

35 

45 

38 

35 

43 

52 

62 

56 

50 

52 

55 

52 

51 

63 

66 

69 

56 

53 

52 

61 

71 

60 

61 

60 

64 

72 

72 

72 

53.7 

EAST  TEXAS           04 

ANOERSQN 

MAX 

78 

67 

65 

71 

75 

74 

81 

78 

75 

65 

77 

83 

75 

78 

75 

85 

82 

77 

76 

84 

83 

85 

83 

83 

82 

84 

87 

86 

8b 

82 

78.7 

MIN 

55 

35 

36 

37 

47 

38 

46 

53 

60 

58 

55 

60 

60 

53 

61 

68 

68 

69 

57 

56 

57 

67 

71 

71 

70 

71 

71 

72 

72 

61 

56.5 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

73 

63 

74 

68 

67 

72 

80 

83 

76 

84 

85 

82 

80 

73 

78 

80 

76 

81 

63 

83 

84 

84 

86 

81 

78 

84 

83 

84 

65 

76 

76. 4 

MIN 

52 

35 

33 

37 

34 

41 

45 

47 

42 

43 

58 

49 

47 

56 

56 

58 

57 

41 

54 

52 

54 

61 

66 

62 

62 

60 

70 

73 

72 

62 

52.6 

CARTHAGE 

MAX 

76 

65 

75 

75 

73 

61 

84 

80 

75 

72 

70 

85 

81 

78 

76 

80 

so 

79 

80 

85 

64 

88 

84 

81 

83 

84 

84 

87 

6  5 

84 

79.8 

MIN 

65 

38 

33 

41 

47 

38 

47 

50 

61 

57 

55 

57 

56 

49 

56 

65 

69 

71 

61 

49 

56 

68 

69 

68 

68 

61 

72 

74 

74 

71 

58.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL 


Station 


Day  of  Month 


11       12      13      14 


15      16      17     ie 


20      21      22 


CENTER 

CENTERVILLE 

CL4RKSVILLE  2  6 

COLOSPRING  5  SSh 

COLLEGE  ST4TIQN  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

04INGERFIELD  9  S 

DI4LVILLE  2  w 

EMORV 

EV4D4LE 

F4IRFIEL0 

FR4NKLIN 

GILMER  2  w 

GL4DEW4TER 

GROVETON  1  SE 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

J4CKS0N  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBVVILLE  FOK  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

IONGVIEH 

LOvELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

M4RSH4LI 

MINEOL4  8  ENE 

MOUNT  PLE4S4NT 

MOUNT  VERNON 

NACOGDOCHES 

NEKTON 

PALESTINE 

POVNOR  I  NE 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


79   71 
43   36 


77   77 
56   36 


68   78 
42   35 


80   75 
57   31 


76   63 
47   39 


79   77 
60   39 


80   73 
53   37 


75   62 
60   38 


73   61 
59   35 


70   74 
48   34 


79   75 
55   40 


75   65 
58   35 


75   64 
60   36 


75   74 
45   33 


77   75 
52   36 


80   70 
57   38 


61   72 
57   35 


75   80 
60   38 


79   73 
45   35 


81   77 
58   37 


80   70 
49   38 


73   62 
60   36 


81   73 
48   36 


74   67 
64   39 


75   72 
65   39 


69   75 
43   36 


81   76 
55   38 


78   75 
46   37 


87   73 
57   37 


75   66 
49   39 


77   67 
63   38 


76   73 
46   37 


73   62 
53   34 


71   78 
45   38 


70   78 
45   33 


80   73 
53   38 


83   73 
49   39 


77   72 
53   35 


73   63 

57   37 


75   67 
36   36 


75   67 
42   31 


69   63 
43   40 


75   65 
42   34 


46   43   38 


73   66 
43   37 


70   67 
44   35 


76   81 
46   41 


68   80 
42   40 


72   65 
42   39 


76   66 
46   35 


65   BO 
41   37 


67   81 
41   35 


75   67 
45   39 


71   80 
40   35 


75   67 
46   35 


75   66 
42   38 


74   66 
41   44 


75   65 
42   45 


75   66 
43   32 


70   81 
43   40 


76   67 
42   27 


72   81 
49   37 


77   82 
46   38 


75   66 
45   35 


78   66 
43   33 


75   66 
45   38 


75   67 
44   34 


68   83 
44   37 


72   60 
43   37 


75   65 
47   36 


65   81 
43   33 


75   62 
40   35 


66   74   64 


76   66 
45   36 


79   69 
45   35 


75   65 
41   41 


71   82 
42   41 


35   46   56 


40   47   56 


35   42   53 


61  79  72 

47  45  62 

81  82  76 

44  47  53 


40   45   60 


53  60 

84  79 

48  52 

84  77 

53  59 

82  79 

45  52 


42   45   52 


44   47   55 


67   66 
58   53 


69   77 
51   56 


77   76 
53   52 


64   73 
59   55 


76   83 
53   62 


66   76 
59   60 


70   72 
55   57 


74   85 
53   59 


71   85 
52   56 


75   77 
50   53 


64   71 
59   54 


75   85 
51   59 


79   85 
53   63 


73   73 
50   52 


70   82 
46   55 


65   66 
58   55 


67   78 
57   59 


70   67 
53   55 


65   74 
58   59 


65   70 
58   52 


70   65 
53   56 


64   68 
55   47 


70   82 
52   60 


74   84 
60   54 


77   72 
50   55 


65   76 
58   60 


75   68 
52   52 


68   72 
55   56 


70   86 
58   56 


76   64 
56   60 


74   67 
50   56 


76   84 
49   57 


75   77 
51   54 


71   75 
53   56 


68   68 
56   54 


64   68 
59   55 


73   75 
53   53 


75   85 
50   57 


82   76 
50   43 


63   72 
50   44 


84   79   79 
62   48   53 


75   78 
60   54 


84   81 
60   51 


62   77 
57   52 


82   79 
53   49 


60   79 
50   51 


83   74 
49   48 


82  82  80 

61  48  54 

82  76  78 

55  53  61 

77  78  75 

57  54  61 

84  74  77 

47  42  52 


86   70 
49   45 


60   80 
55   49 


82   80 
59   45 


85   76 
65   55 


84   76 
48   45 


84   78 
61   52 


83   79 
58   43 


80   77 
53   52 


83   80 
56   40 


64   80 
46   44 


63  82 

64  48 


85   75 
49   45 


86   81 
60   48 


86   76 
48   47 


82   75 
59   52 


80   82 
56   54 


83   81 
56   53 


84   75 
48   46 


61   77 
46   42 


84   72 
47   43 


64   73 
49   46 


65   79 
52   47 


5  0 

60 
56 

84   83   82 
59   47   53 

84   75   79 
55   50   55 

80   78   75 
53   51   56 


70   82 
55   69 


73   82 
62   70 


70   75 
59   62 


73   83 
64   68 


62   82 

70   70 


74   86 
65   70 


73   83 
62   70 


76   83 
65   68 


83   81 
67   69 


71   77 
61   65 


71   84 
60   70 


76   80 
61   70 


80   80 
69   70 


71   76 
59   65 


72   80 
62   62 


66   83 
65   69 


73   85 
63   69 


73   84 
66   68 


71   82 
56   65 


71   85 
65   69 


71   84 
60   69 


eo   79 
66   70 


74   65 
61   66 


74   63 
64   70 


8!   85 
70   70 


71   75 
59   64 


72   85 
63   70 


73   61 
59   67 


70   82 
63   70 


87   86 
73   72 


65   64 
70   70 


72   79 
57   65 


80   83 
63   67 


75   74 
60   62 


73   73 
56   64 


71   83 
62   70 


75   84 
64   70 


73   79 
62   69 


78   78 
67   70 


76 
70 


77 
57 


77   85 
49   52 


69   80 
53   49 


75   86 
50   49 


64   64 
56   55 


77   86 
53   58 


73   83 
50   53 


82   65 
54   56 


84   84 
52   56 


69   83 
52   51 


79   64 
49   53 


61 

79 

53   55   57 


85 

57   55 


72   82 
52   51 


73   81 
52   56 


81   83 
53   47 


78   65 
46   50 


71   85 
55   59 


73   62 
56   53 


75   86 
56   58 


76   GS 
49   50 


83   64 
52   57 


79   85 
42   44 


84   66 
49   54 


85 

51   51 


73   63 
51   53 


78   86 
50   54 


73   85 
52   55 


74   84 
51   54 


87   89 
53   55 


85 

56   56 


74   84 

49   55 


83   82 
49   52 


69   83 
50   46 


78   87 
51   53 


73   63 
55   56 


84   84 
55   59 


60   69 

80   81 

50   64   56 


65   88   84 


86   88   85 
62   71   71 


86   83   80 


59  65  67 

66  65  60 

64  69  64 

87  62  85 

71  69  71 


86 
74 


81   83 
69   64 


61   64 

71   71 


74   86   76 


79   81 
71   70 


61   83 
72   73 


65   83 
72   71 


63   84 
71   70 


73   81 
61   58 


83   84 
64   60 


74   70 
61   57 


87   81 
70   70 


63   64 
63   62 


83   64 
70   69 


72   72 
62   57 


75   76 
49   57 


81   90 
71 


83   84 

71   71 


65   84 
71   71 


62   81 
65   66 


84   63 
71   70 


82   83 

70   70 


62   83 
62   59 


83   81 
67   66 


74   81 
66   60 


82   86 
71   72 


77   70 
62   58 


84   63 
71   72 


78   78 
65   58 


83   83 
72   70 


84   86 
72   72 


77   78 
70   57 


72   80 
61   57 


77   70 
62   57 


82   85 
71   67 


82   83 
68   59 


79   83 
61   60 


67 
73 


85   85   85 


83   82 
73   71 


66   86 
73   73 


67   79 
75   62 


68   87 
73   74 


72   73 

84   64 


79 
73 


83   83 
73   72 


35   81 

72   60 


86   84 
59   55 


74   73   73 


85  85  87 

72  72  72 

85  84  83 
72  73  62 

66  86  87 

69  68  69 

66  84  84 

74  74  71 

86  67  84 

70  72  73 

79  84  83 

72  73  71 


6o   87 
73   72 


64   85 
74   73 


65   87 

73   73 


89   65 
74   62 


72   72   69 


83   60 
75   62 


86   83 
74   73 


84   62 
73   72 


86  86 

73  73 

86  89 

72  72 

84  84 

72  72 

83  79 

73  60 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL 


Station 

Day 

ol  Month 

• 

Ol 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
> 

< 

ROCKLAND  1  WSh 

MAX 

MIN 

77 
62 

7(1 

76 

60 

75 

84 

84 

80 

72 
56 

70 
56 

73 
57 

78 
60 

80 
65 

85 

79 
64 

86 
71 

89 
74 

81 
66 

77 
62 

87 

83 

88 
73 

62 
67 

83 
67 

84 

68 

86 

71 

88 

74 

67 

72 

89 
74 

85 
70 

81.3 

RUSK 

MAX 

MIN 

77 
53 

73 
36 

73 
36 

71 
48 

72 
42 

72 
44 

80 
53 

83 
49 

77 
55 

70 
55 

72 

54 

67 
56 

83 
53 

75 
51 

77 
55 

71 
62 

80 
69 

79 
68 

79 
57 

72 
50 

82 
56 

83 
66 

e6 

68 

63 

70 

82 
68 

84 
59 

83 
69 

84 
71 

85 
71 

85 
70 

78.0 
57.1 

SAM  RAYBURN  DAM 

MAX 

MIN 

SI 
5* 

72 
42 

63 
31 

73 
40 

74 
49 

64 
33 

78 
43 

87 
46 

76 
60 

71 
59 

65 
59 

66 
52 

83 

61 

77 
50 

79 
56 

73 
65 

86 
70 

86 
71 

7  8 
60 

78 
51 

85 
56 

86 
64 

87 
71 

82 
72 

84 
71 

82 
70 

86 
72 

65 
72 

86 
72 

87 
73 

78.7 
56.2 

SIMMS  2  NNW 

MAX 

MIN 

77 
60 

60 
36 

69 
32 

74 
39 

74 
47 

60 
46 

82 
45 

82 
45 

76 
58 

76 
57 

75 

50 

83 
56 

82 

48 

77 
41 

75 
58 

77 
62 

78 
65 

80 

47 

75 
58 

80 
50 

61 
49 

83 
64 

64 
69 

76 
61 

68 

61 

78 
63 

79 
66 

62 

73 

83 

74 

60 
72 

77.6 

55.1 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

MIN 

75 
44 

75 

34 

62 

34 

71 
36 

79 
42 

65 

43 

63 
43 

83 
48 

78 
49 

75 
54 

75 
52 

77 
52 

85 
50 

74 
50 

76 
50 

72 
58 

73 
62 

82 

65 

79 
57 

71 
56 

83 
52 

82 
52 

81 
68 

82 
59 

7! 

5' 

69 
60 

78 
60 

81 
70 

64 
73 

81 
73 

76.9 
53.5 

TEXARKANA 

MAX 
MIN 

73 
42 

79 
37 

70 
36 

72 
35 

74 
35 

66 
40 

83 
43 

63 
43 

80 
52 

78 
52 

65 
52 

75 
52 

65 
49 

76 

43 

76 
48 

74 
57 

70 
6? 

73 
67 

74 
53 

73 
51 

83 
52 

83 

84 
69 

69 
57 

80 
61 

66 

70 

86 
72 

76.7 
51.4 

TDHN  BLUFF  0AM 

MAX 

MIN 

82 
52 

75 
38 

7? 
32 

71 
40 

75 
47 

66 
36 

79 
43 

87 
45 

7  8 
56 

70 
58 

69 
57 

68 
54 

63 
62 

79 
50 

80 
58 

76 
63 

84 
70 

84 
67 

85 
61 

78 
52 

84 
53 

85 
58 

87 
70 

80 
71 

64 
70 

82 
70 

86 
70 

69 

72 

85 
72 

85 
73 

79.5 
57.3 

TYLER  5  HE 

MAX 
MIN 

77 
50 

73 
35 

63 

31 

72 
40 

75 
43 

66 
36 

62 
46 

84 
53 

80 
63 

73 
56 

7  5 
49 

75 
57 

85 

48 

75 
46 

78 
55 

72 
61 

80 
68 

79 
70 

76 
58 

72 
50 

83 
54 

84 
63 

88 
69 

83 

63 

75 
62 

71 
57 

82 

65 

82 

74 

85 
74 

83 
73 

77.6 
55.6 

HARREN 

MAX 
MIN 

76 
65 

72 
35 

73 
31 

77 
41 

77 
46 

82 
32 

82 
36 

83 
42 

74 
62 

76 
65 

73 
59 

84 
51 

64 
62 

81 
46 

74 
53 

65 

69 

86 
69 

83 
69 

76 
60 

85 
46 

86 

48 

86 
70 

61 
71 

84 

70 

61 
70 

87 
69 

65 
72 

86 
72 

86 
71 

80.9 
57.0 

HILLS  POINT 

*     *     * 

MAX 
MIN 

76 
46 

74 
32 

62 

34 

70 
42 

74 

40 

66 
39 

61 
40 

82 
45 

76 

55 

74 
55 

74 
54 

76 
56 

83 

51 

74 
48 

77 

49 

72 
60 

75 
60 

79 
60 

79 
57 

72 
52 

84 

52 

83 
54 

83 
67 

60 
61 

71 
61 

71 
57 

81 
61 

80 
71 

82 
72 

80 
72 

76.4 
53.4 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

83 

43 

70 
29 

78 
38 

77 
35 

68 
30 

75 
30 

81 
53 

81 
50 

75 
53 

71 
40 

63 

51 

81 
52 

79 
43 

85 
51 

83 
45 

79 
54 

82 
52 

70 
53 

70 

41 

82 
47 

86 
42 

85 
62 

84 
42 

64 
46 

64 

55 

83 
47 

80 
56 

79 
61 

79 
70 

79 
42 

79.2 
47.2 

BAKERSFIELD 

MAX 
MIN 

80 
49 

67 

31 

73 
38 

73 

40 

58 
30 

72 
45 

78 
54 

79 
55 

85 
60 

73 
50 

73 
53 

88 
56 

82 

48 

64 
54 

76 

61 

85 
65 

66 
60 

76 
55 

76 
54 

79 
47 

66 
48 

95 

62 

94 
62 

89 
57 

84 
66 

90 
61 

91 
57 

66 

67 

91 

73 

84 
53 

81.1 
53.7 

BALMORHEA 

MAX 
MIN 

85 
46 

66 
35 

72 
43 

79 

40 

61 
36 

75 
38 

60 
50 

83 

54 

82 
65 

75 

48 

75 
51 

67 
54 

85 
51 

73 
50 

88 
53 

67 
62 

82 

58 

91 
58 

72 

50 

78 

53 

83 

60 

92 

61 

82 
56 

89 
59 

88 
60 

90 
61 

89 
64 

84 
69 

85 
60 

84 
49 

81.5 
53.1 

CANDtLARIA 

MAX 

MIN 

90 
50 

84 
30 

87 
34 

66 
41 

85 
39 

79 
33 

90 
40 

69 
51 

B3 

61 

85 
53 

91 
44 

89 
55 

93 
48 

95 
49 

93 
53 

92 

56 

95 
62 

94 
56 

61 
48 

91 
45 

97 
45 

92 
54 

91 
51 

90 
57 

91 

57 

94 
45 

89 
55 

90 
65 

92 
64 

86 
42 

89.5 
49.4 

CHISOS  BASIN 

MAX 

MIN 

82 
55 

63 
36 

66 
40 

75 
49 

63 
36 

60 
41 

68 
51 

77 
53 

75 
50 

67 
46 

67 

48 

83 
53 

77 
54 

75 
58 

79 
63 

79 
63 

79 
68 

89 
61 

72 
42 

66 
42 

79 
57 

85 

67 

84 
62 

64 
60 

84 
60 

69 
59 

85 
68 

80 
68 

B8 
69 

76 
44 

76.6 
54.2 

CORNUD4S  SERVICE  STA 

MAX 

MIN 

69 
38 

71 
25 

78 
27 

67 
35 

74 
33 

77 
25 

60 
33 

82 
38 

7b 
45 

80 
35 

83 
38 

82 

41 

75 
35 

86 
40 

79 
43 

77 
46 

86 
42 

67 
41 

74 
38 

79 
42 

86 
35 

83 

40 

85 
45 

83 

45 

85 
48 

85 

40 

65 
38 

86 
39 

79 
37 

70 
26 

79.1 
37.8 

CRANE 

MAX 

MIN 

ORYDEN 

MAX 

MIN 

SO 

54 

78 
33 

72 

40 

75 

47 

63 

37 

71 
35 

75 
44 

80 
51 

82 
58 

74 
50 

76 
50 

90 
52 

89 
50 

78 
59 

76 
61 

69 

67 

88 
68 

81 
63 

64 

57 

81 
43 

91 
50 

92 

64 

98 

69 

93 
64 

80 

68 

96 

63 

97 
64 

86 

58 

100 
67 

85 
60 

63.3 
54.9 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

66 

44 

68 
34 

79 
37 

67 

45 

79 

37 

79 
34 

77 
47 

78 
45 

79 
56 

79 
46 

85 
56 

82 
58 

85 
49 

85 
57 

79 
52 

78 
53 

86 
46 

61 
50 

73 
46 

78 
56 

84 
50 

8  3 
55 

82 

53 

84 
50 

80 

53 

83 
54 

85 

56 

65 
58 

67 
47 

67 
44 

78.1 
46.9 

FABENS 

MAX 
MIN 

79 
40 

63 
28 

70 
34 

77 
39 

69 
32 

74 
31 

80 
40 

78 
44 

81 
53 

80 
46 

60 
42 

84 
45 

81 
41 

85 
48 

86 
48 

60 
51 

81 
42 

88 
46 

63 
42 

72 
49 

78 
40 

85 
42 

83 
41 

81 
48 

84 
44 

81 
43 

82 
43 

85 
45 

85 
38 

68 

41 

78.8 
42.3 

FORT  HANCOCK 

MAX 

MIN 

80 
45 

71 

30 

80 
33 

77 
38 

76 
33 

81 
29 

81 
49 

81 
40 

80 
50 

83 
44 

87 
40 

84 
57 

88 

40 

89 

46 

84 
54 

80 

51 

92 

45 

83 

42 

FT  STOCKTON  KFST  RAOID 

MAX 

MIN 

84 
46 

67 
27 

73 
28 

79 

41 

58 
31 

70 
33 

79 
34 

66 
50 

84 
52 

73 
47 

71 
49 

82 

54 

83 
46 

73 
48 

84 

49 

85 
50 

82 
58 

79 
54 

74 
49 

77 
51 

84 

40 

93 
41 

89 
41 

89 

41 

82 

54 

86 

53 

64 
55 

6  0 
57 

86 

68 

85 
51 

80.1 
46.6 

CRANDFALLS  3  SSE 

MAX 

MIN 

83 

47 

66 
28 

73 
32 

77 
41 

59 
29 

73 
29 

80 
33 

82 
49 

86 

50 

71 
52 

75 
46 

68 

46 

83 
49 

74 
50 

81 
50 

86 
52 

77 
59 

79 
54 

75 
53 

77 
45 

85 
41 

91 
48 

86 
48 

90 
48 

82 
55 

89 
50 

69 

50 

78 
51 

88 

54 

77 
50 

80.0 
46.3 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

MIN 

77 
45 

68 
33 

78 
40 

74 
43 

74 
34 

81 
34 

76 
48 

80 
46 

80 
52 

82 

50 

83 
50 

63 

50 

84 
45 

83 
52 

78 
46 

78 
52 

80 
48 

66 
42 

74 
42 

80 

50 

80 
48 

82 
44 

82 

48 

80 
46 

83 
46 

64 
53 

82 

47 

60 
52 

78 
44 

68 
34 

76.7 
45.5 

MARATHON 

MAX 

MIN 

MARFA  NO  2 

MAX 
MIN 

81 
29 

71 
28 

75 
33 

77 
30 

70 
29 

76 
37 

80 
39 

80 
44 

74 
52 

75 
43 

81 
34 

79 
49 

79 
39 

85 

40 

62 

46 

81 
47 

85 

54 

85 
40 

75 
39 

79 
42 

64 
36 

85 
51 

82 

42 

83 
50 

80 
53 

61 
41 

85 
50 

79 

55 

81 
62 

80 
38 

79.7 
42.4 

MENTONE  2  S 

MAX 
MIN 

86 

40 

86 

41 

64 
53 

79 
40 

88 
43 

84 
42 

82 
54 

82 
45 

79 
49 

85 
52 

93 

39 

93 

59 

91 
43 

91 
50 

93 

44 

93 

55 

92 

51 

92 
55 

86 
47 

MONAHANS 

MAX 

MIN 

MOUNT  LOCKE 

MAX 
MIN 

66 
34 

65 
32 

68 
29 

65 
28 

64 
29 

71 
42 

70 
46 

74 
50 

66 
39 

68 
35 

72 
39 

72 
38 

75 
46 

75 
47 

74 
51 

70 
52 

75 
51 

71 
41 

72 
34 

69 

50 

76 
50 

74 
56 

75 
51 

72 
58 

72 
54 

77 
59 

79 
52 

70 

55 

72 
58 

70 
33 

71.3 
44.7 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

MIN 

90 
55 

72 
41 

70 
41 

62 

47 

61 
41 

65 
43 

73 
49 

85 
53 

61 
58 

75 
49 

74 
49 

85 
60 

65 
53 

80 
53 

90 
52 

86 
60 

88 

67 

90 
65 

81 
53 

76 
52 

88 
53 

93 
66 

94 
62 

91 
62 

91 
62 

89 
59 

90 
64 

69 
72 

92 
75 

84 
52 

83.1 
55.6 

PECOS 

MAX 

MIN 

84 
41 

66 
31 

77 
33 

83 

37 

61 
30 

76 

33 

84 
36 

90 
46 

86 
51 

76 
45 

78 
44 

89 
50 

67 
47 

75 
49 

90 

47 

89 
50 

80 
57 

85 
55 

75 
52 

79 
54 

66 

44 

95 
46 

82 
50 

93 
50 

83 
56 

90 
49 

92 

50 

65 
53 

90 
56 

83 

46 

83.0 
46.3 

PENWELL  1  SSE 

MAX 

MIN 

80 

40 

69 
27 

74 
43 

75 
39 

77 
28 

76 
32 

82 
50 

84 
52 

62 
56 

75 
55 

86 

50 

85 

42 

79 
47 

78 
53 

84 
59 

84 
60 

75 
57 

75 
49 

74 
50 

82 

53 

88 
45 

88 
59 

89 
55 

88 
56 

8  8 
61 

90 
50 

90 
61 

90 
52 

82 
62 

73 
45 

81.5 

49.6 

PRESIDIO 

MAX 

MIN 

88 

57 

77 
34 

88 

44 

85 

47 

81 
46 

78 
42 

86 

46 

88 
56 

85 
54 

82 
55 

92 

49 

90 
51 

93 

50 

95 
57 

94 
52 

93 

59 

97 
65 

97 
55 

79 
52 

92 
39 

97 

47 

94 
62 

91 

54 

94 
51 

95 

65 

93 
52 

90 
59 

93 
68 

91 

75 

89 
46 

89.6 
53.0 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 
MIN 

72 
44 

72 
31 

76 
36 

67 
41 

72 
32 

78 
33 

64 
44 

82 

47 

72 
52 

75 
42 

86 
46 

84 
52 

72 
45 

86 
43 

83 
49 

79 
54 

82 

54 

72 
50 

76 
49 

83 
62 

90 
42 

82 
60 

88 

50 

79 
52 

86 
58 

90 
51 

87 
54 

90 
53 

84 
61 

72 
43 

60.1 
47.7 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 
MIN 

Rl 
44 

64 
32 

68 
30 

74 
32 

63 
28 

72 
36 

76 
49 

78 
40 

78 
50 

75 
42 

77 
48 

80 
50 

77 
49 

68 
50 

85 
52 

77 
50 

78 
52 

86 
46 

60 
42 

68 

45 

74 
45 

83 
51 

85 
52 

82 

39 

83 
51 

81 
49 

80 
49 

B5 

46 

85 

47 

78 
42 

76.8 
44.6 

SANDERSON 

MAX 

MIN 

80 
51 

74 
32 

71 

40 

74 
43 

59 
36 

71 
31 

75 
43 

79 
50 

84 
54 

75 
50 

73 
47 

68 
47 

88 
46 

74 
52 

75 
58 

89 
65 

89 
64 

81 
61 

79 
52 

78 
46 

90 
46 

94 

57 

95 
63 

92 
59 

82 
66 

95 
59 

94 

61 

36 
56 

96 
58 

81 
57 

82.1 

51.7 

SHEFFIELD 

MAX 

MIN 

78 
46 

69 
29 

74 
50 

67 
42 

71 
31 

78 
26 

76 
53 

81 
54 

79 
61 

75 
48 

89 
44 

84 

50 

78 
44 

73 

57 

85 
54 

65 
57 

74 
60 

77 
55 

80 
57 

68 
43 

92 

43 

95 

65 

93 

57 

89 
56 

93 
67 

92 

57 

91 
64 

88 
62 

87 
67 

82 
45 

82.2 

51.5 
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TEXAS 
APRIL 

1970 

Station 

Daj 

of  Month 

D) 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SIERRA  1LANCA 

MAX 
MIN 

77 
43 

68 
27 

74 
32 

72 
35 

69 
26 

75 
27 

76 
38 

76 
42 

73 
52 

76 
35 

80 
43 

77 

48 

77 
39 

83 

44 

80 
43 

76 
53 

85 
49 

82 
45 

60 

40 

74 

50 

83 
35 

82 
58 

82 
46 

80 

48 

78 
48 

79 
43 

82 
40 

83 

56 

83 
56 

84 
36 

76.2 

42.6 

VAN  HORN 

MAX 

MIN 

75 
36 

78 
35 

72 

31 

72 
36 

79 
33 

79 
49 

79 

45 

76 
56 

78 
42 

83 
47 

79 
47 

76 
46 

85 
47 

82 

57 

52 

85 
56 

80 

48 

72 
45 

77 
55 

86 

41 

84 
58 

83 
60 

83 
53 

85 

49 

82 
53 

36 
54 

83 
53 

66 

37 

79.4 
47.2 

WINK  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
41 

71 
29 

7B 
42 

57 
39 

71 
27 

79 
32 

83 
49 

84 
46 

71 
50 

74 
45 

87 

45 

82 
46 

73 

45 

83 
53 

84 
54 

78 
60 

79 
56 

71 
52 

76 

45 

62 
52 

91 
42 

78 
54 

68 
46 

78 
52 

86 
55 

90 
44 

82 

54 

86 

51 

82 
58 

74 
43 

78.7 
46.9 

VSLETA 

«     »     • 

MAX 

MIN 

80 
46 

63 

30 

70 
35 

78 
38 

67 
33 

73 
31 

81 

43 

78 
43 

81 
53 

82 
46 

80 
46 

83 
52 

82 

44 

85 
51 

85 
52 

80 

45 

60 
45 

B6 

47 

61 
44 

73 

51 

78 
43 

84 

44 

83 

41 

B2 

48 

85 
46 

82 

43 

83 
44 

86 
44 

86 

42 

66 

40 

78.6 
43.7 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  0AM 

MAX 

MIN 

83 

60 

79 

44 

71 
42 

76 
52 

76 
43 

69 
41 

75 
46 

77 
52 

79 
61 

77 
53 

78 
55 

88 
55 

91 
57 

85 
60 

69 
61 

83 
65 

88 
67 

78 
69 

88 
59 

88 
53 

92 
56 

68 

64 

88 

57 

82 
68 

76 
70 

85 
66 

94 
6B 

94 
71 

92 

72 

64 
62 

62.4 
58.4 

BID  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

79 

41 

64 
28 

68 
38 

72 
37 

54 
26 

68 
25 

78 
47 

76 
52 

83 
55 

67 

47 

69 

47 

85 
42 

84 
45 

70 
46 

72 
57 

65 
60 

85 
60 

76 
57 

75 
55 

75 

50 

82 
51 

89 

63 

90 
65 

86 
55 

75 

64 

68 
58 

88 
58 

88 
62 

94 
65 

84 
48 

78.4 
50.1 

BLANCO 

MAX 
MIN 

78 
62 

80 
38 

69 
34 

74 

41 

69 
38 

68 
33 

80 
36 

77 
41 

70 
60 

75 
56 

75 
53 

86 

55 

89 
59 

73 
50 

74 
55 

73 
63 

79 
68 

80 
69 

81 
56 

79 

47 

88 

50 

86 

57 

85 
69 

84 
70 

78 
68 

82 

69 

86 

70 

81 
69 

80 
69 

83 

70 

78.7 
55.8 

BOERNE 

MAX 

MIN 

77 
60 

61 
36 

70 
35 

72 
36 

70 
39 

66 
32 

79 
35 

75 
37 

69 
60 

76 
57 

78 
54 

84 
57 

90 
50 

73 

50 

71 
55 

72 

63 

80 
67 

80 
69 

62 
56 

79 
62 

88 

49 

83 

51 

83 
70 

83 
70 

79 

68 

82 
70 

84 
70 

80 
69 

61 
69 

82 

70 

78.4 
55.5 

BRACKETTVILLE 

MAX 

MIN 

80 
63 

78 
39 

72 
44 

77 
46 

66 

41 

71 
39 

76 
40 

77 
54 

77 
55 

79 
52 

80 
56 

93 

55 

B3 
59 

81 

60 

68 
62 

81 
65 

88 
68 

80 
71 

89 
54 

82 
51 

92 

59 

92 

57 

86 
71 

82 
72 

81 
62 

93 
68 

92 

71 

92 

71 

81 
55 

83 
51 

81.9 
57.0 

BRADY  2NNW 

MAX 

MIN 

79 
57 

67 
27 

68 
28 

73 
39 

55 
31 

67 
30 

78 
35 

78 
42 

83 

42 

77 
51 

73 
45 

85 
55 

83 
44 

70 
51 

77 
55 

64 
63 

83 
65 

76 
67 

81 
51 

76 
48 

65 
44 

85 
t8 

64 
58 

7) 
60 

75 
62 

78 
59 

86 
67 

85 
69 

90 
71 

60 
55 

78.0 
50.6 

BURNET 

MAX 

MIN 

77 
61 

68 

30 

71 
36 

70 
41 

69 
36 

79 
31 

77 
37 

73 
58 

77 
63 

74 
54 

82 
53 

87 

57 

85 
47 

75 
53 

78 
63 

79 
67 

78 
68 

79 
70 

76 
56 

67 
45 

51 

34 
67 

82 

70 

80 
70 

83 
65 

85 
69 

S3 

71 

80 
71 

63 
70 

80 
58 

78.9 
56.3 

CAMP  WOOD 

MAX 

MIN 

80 
56 

77 
35 

70 
35 

73 
37 

68 
35 

70 
39 

76 
34 

76 
38 

71 
57 

80 
58 

79 
57 

85 
57 

89 
49 

86 
51 

83 
60 

82 
63 

85 
63 

79 
68 

63 
58 

79 
57 

89 
42 

82 
58 

84 
66 

80 

69 

78 
65 

82 
69 

86 
63 

86 

70 

87 
69 

83 
49 

80.3 

54.2 

CARTA  VALLEY 

MAX 
MIN 

79 

61 

69 

31 

72 
46 

71 
46 

69 

37 

75 
30 

75 
50 

72 

57 

B0 
59 

85 

45 

86 
43 

89 
45 

67 
48 

79 
61 

84 
62 

86 
63 

83 
67 

85 
59 

79 
50 

89 
50 

85 
51 

83 
65 

79 
69 

76 

63 

83 
69 

88 
64 

92 
68 

92 

70 

80 
70 

81 
56 

81.1 
55.2 

COPE  RANCH 

MAX 
MIN 

78 
43 

62 
25 

68 
28 

72 
37 

51 
22 

69 
27 

77 
33 

77 
49 

84 
54 

68 
51 

71 

41 

85 

44 

61 
42 

70 

45 

72 
56 

85 

57 

80 
57 

74 
57 

76 
49 

75 
41 

82 

47 

88 
54 

68 
59 

88 
55 

80 

60 

90 
52 

91 

58 

86 
55 

93 

63 

84 
49 

78.2 
47.0 

DEL  RIO  WB  AP 

MAX 

MIN 

79 
53 

71 
41 

76 
44 

68 
48 

69 

41 

74 
41 

76 
50 

79 
57 

76 

59 

79 
53 

88 
55 

91 
54 

85 
56 

70 
60 

62 
65 

88 
67 

78 
70 

87 
61 

83 
56 

92 
52 

87 
56 

86 
68 

82 

70 

76 
67 

66 
70 

93 

68 

93 
70 

91 
71 

84 
72 

63 
61 

81.7 
58.5 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

80 
46 

69 
26 

76 

38 

67 
44 

70 
29 

81 
36 

79 
45 

84 
54 

60 
61 

77 
54 

66 
5T 

85 

54 

B0 
49 

82 

50 

8B 
63 

68 

61 

81 
64 

83 
66 

7  9 
52 

68 
52 

88 
44 

91 
64 

65 
70 

78 

63 

64 
64 

90 
61 

89 
64 

97 
69 

87 
70 

78 
51 

82.3 
54.0 

ELDORADO  11  Nw 

MAX 

MIN 

80 
52 

65 
23 

68 

35 

73 

40 

58 
25 

69 
29 

88 
43 

81 
52 

81 
51 

70 
48 

70 
43 

82 
53 

85 
45 

70 

51 

75 
58 

84 

58 

84 
62 

60 
66 

74 
4B 

81 

50 

85 
44 

90 
62 

85 
62 

90 
60 

60 
62 

90 
58 

90 
64 

91 
69 

93 
60 

84 
50 

79.9 
50.8 

FREDERICKSBURG 

MAX 
MIN 

75 

63 

67 
33 

72 
38 

66 

46 

69 
36 

79 

32 

76 
42 

70 
57 

72 
60 

76 
54 

85 

53 

68 

60 

78 
52 

71 
52 

77 
61 

79 
65 

77 
67 

80 
68 

79 
55 

90 
51 

63 
51 

84 
65 

83 
68 

79 
68 

62 
68 

65 
68 

so 

70 

82 

70 

60 
69 

78 
53 

78.1 
56.5 

JOHNSON  CITY 

MAX 
MIN 

79 
55 

79 
31 

79 

35 

73 
34 

71 
36 

72 

33 

81 

40 

76 
55 

78 
55 

76 
56 

77 
50 

78 
52 

B9 

50 

79 
45 

75 
50 

77 
53 

81 
69 

81 
70 

81 

50 

62 
60 

90 
51 

85 
57 

65 
65 

83 
70 

85 

71 

60 
70 

79 
70 

80 
69 

82 
68 

80 
70 

79.9 
54.6 

JUNCTION 

MAX 

MIN 

75 
59 

72 

27 

74 
42 

68 
41 

72 
32 

82 
27 

78 
35 

78 
54 

81 
61 

78 
57 

86 
49 

67 
59 

75 
53 

88 
63 

65 
63 

82 
61 

79 
65 

87 
57 

7  9 
55 

89 
53 

85 
44 

64 
65 

81 
70 

86 
69 

82 
66 

91 
59 

94 
69 

95 
69 

88 
70 

60 
53 

B2.0 
54.9 

JUNO 

MAX 

MIN 

81 
56 

73 
30 

73 
32 

75 
49 

65 
34 

72 
28 

63 
27 

78 
53 

82 
59 

76 
47 

78 
43 

90 
43 

67 
45 

82 
55 

71 
63 

68 
65 

89 
69 

75 

69 

83 
56 

83 
45 

93 

46 

90 
53 

93 
69 

85 
61 

76 
62 

94 
63 

101 

70 

102 
73 

64 
54 

82.6 

52.4 

KERRVILL?. 

MAX 

MIN 

79 
49 

72 
29 

78 
30 

71 
40 

72 
35 

72 
28 

79 
29 

75 
33 

69 
57 

80 
54 

76 
52 

87 
52 

91 
44 

76 
50 

69 

53 

80 
59 

83 
65 

82 
62 

63 
60 

64 
42 

92 
49 

83 
55 

85 

57 

81 
63 

76 
65 

86 
68 

84 
66 

85 
65 

84 
62 

81 
61 

79.8 
51.1 

LAMPASAS 

MAX 
MIN 

77 
59 

75 
31 

67 
31 

72 
34 

72 
34 

70 

33 

80 
33 

79 
38 

78 
5B 

77 
54 

73 
48 

82 
50 

87 
44 

72 
44 

76 
47 

78 
64 

80 
65 

78 

68 

81 
55 

77 
48 

68 
46 

83 
49 

86 

70 

84 
67 

74 
64 

85 
65 

85 
70 

84 
72 

82 
66 

32 
64 

78. B 
52.3 

LANCTRY 

MAX 

MIN 

82 
60 

80 
39 

73 

42 

72 
49 

62 
39 

73 
35 

77 
48 

79 
56 

82 
59 

77 
57 

79 
48 

93 
47 

92 

49 

84 

60 

75 
60 

67 
65 

88 
68 

77 
69 

86 
55 

es 

45 

96 

58 

69 
65 

92 
70 

87 
66 

92 

68 

93 
70 

97 
71 

100 
73 

83.9 
56.8 

LEAKEY  NO  2 

MAX 
MIN 

80 
59 

72 
36 

71 
37 

70 
53 

71 
38 

78 
31 

74 
36 

70 
58 

82 
57 

82 
59 

65 
55 

92 
49 

69 
47 

77 
61 

79 
62 

82 
64 

82 
68 

85 

59 

00 
56 

90 

41 

88 

48 

83 
66 

63 
69 

78 

56 

82 
68 

85 
64 

85 
69 

B7 
68 

64 
69 

80 
52 

80.9 
55.2 

LLANO 

MAX 

MIN 

81 
61 

74 
31 

68 
38 

74 
43 

66 
35 

70 
31 

82 

37 

80 
42 

82 

63 

79 
55 

75 
52 

85 
53 

67 
47 

72 
46 

75 

54 

81 
66 

83 
68 

80 

68 

63 
53 

77 
43 

SB 
55 

87 
62 

67 
72 

87 

69 

77 
68 

87 
66 

68 
70 

87 
74 

87 
70 

84 
63 

80.4 
55.2 

MASON 

MAX 

MIN 

80 
56 

73 
27 

69 

31 

74 
40 

60 
28 

70 
27 

80 
33 

79 
49 

60 
59 

79 
53 

75 

47 

35 
55 

86 
46 

70 
48 

75 

60 

84 
60 

62 
62 

79 
69 

85 
53 

77 
45 

87 
44 

85 

60 

85 

68 

79 
61 

76 
64 

82 
59 

86 
67 

68 
66 

69 
65 

60 
59 

79.3 
52.0 

MC  CAMEY 

MAX 
MIN 

80 
45 

66 
33 

72 

73 

40 

68 
30 

72 
42 

78 
52 

79 
55 

66 
56 

69 
52 

74 
48 

39 
51 

84 
48 

75 
50 

75 

58 

87 
63 

84 
62 

76 
52 

75 
51 

78 
47 

85 

50 

93 

53 

94 
60 

90 
60 

85 
65 

91 

61 

89 
59 

65 
60 

90 
65 

84 
53 

80.9 
52.0 

MEDINA 

MAX 

MIN 

78 
57 

64 
37 

72 
33 

72 
37 

71 
39 

65 
32 

80 
32 

75 
45 

76 
49 

80 
56 

80 
52 

85 
5  0 

50 

47 

87 
46 

70 
60 

77 
63 

60 
66 

79 

69 

64 
56 

80 
42 

90 

45 

83 
55 

84 
68 

85 
69 

76 
66 

83 
66 

84 

67 

85 

68 

62 
53 

80 
53 

79.4 
52.7 

MENARD 

MAX 

MIN 

70 
50 

70 
26 

73 

34 

66 

39 

71 

30 

75 
29 

78 
37 

82 
50 

7  8 
6  2 

75 
53 

86 

46 

66 
55 

81 

40 

78 
49 

3  9 
63 

86 
60 

80 
63 

84 
66 

78 
50 

88 
43 

85 
42 

86 
64 

81 
70 

77 
60 

80 
64 

90 
58 

92 
67 

97 
68 

86 
69 

77 
50 

81.0 
51.9 

MERT20N 

MAX 

MIN 

79 
43 

69 
25 

73 

40 

70 
38 

70 
25 

78 
32 

77 
44 

82 

54 

60 
6  0 

73 
51 

87 
46 

82 
50 

60 
47 

74 
50 

88 

63 

65 
59 

75 
55 

76 
43 

85 

51 

90 
43 

91 
64 

90 
67 

86 
62 

90 
64 

89 
59 

93 
62 

90 
69 

88 
54 

81.8 
50.8 

OZONA 

MAX 

Mm 

80 
49 

67 
28 

71 

33 

74 
42 

77 
29 

72 

80 
45 

78 
54 

63 
56 

73 

48 

73 
44 

87 

51 

83 

44 

75 
51 

6  9 
59 

88 

61 

90 
65 

72 

58 

76 
57 

78 
47 

63 
46 

99 
60 

93 
67 

90 
60 

77 
63 

92 
58 

90 
64 

93 

67 

96 
68 

89 
53 

81.6 
52.1 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

81 
45 

70 
27 

75 
36 

74 
42 

70 
27 

80 

34 

80 
48 

83 
53 

79 

74 
54 

66 
45 

85 
53 

82 
46 

79 
48 

6  8 
64 

86 
60 

83 
62 

77 

6  0 

80 
55 

86 
46 

8B 

48 

90 
63 

89 
69 

81 
62 

80 
60 

90 
59 

87 
66 

97 
65 

91 

67 

62 
53 

82.4 
52.2 

PANDALE 

MAX 

Mm 

81 

57 

75 
34 

69 

34 

75 

40 

63 
36 

73 
29 

78 
29 

80 
50 

B4 

5  9 

70 

50 

79 
46 

91 

47 

69 

46 

82 
62 

72 

64 

92 
65 

90 
70 

75 

69 

84 
50 

63 
43 

93 

44 

90 
52 

95 

70 

90 
64 

60 
69 

95 
69 

93 
73 

98 

71 

103 
72 

67 
59 

83.6 
54.1 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

78 
64 

70 

30 

71 
38 

70 
51 

68 

35 

77 

28 

75 
34 

33 

78 

77 
57 

64 
44 

87 
43 

85 
44 

86 
64 

63 
61 

83 
62 

84 
64 

86 
63 

84 

45 

86 

41 

81 
65 

83 
60 

82 
59 

85 
69 

86 
69 

80.4 
51.0 

RANKIN 

MAX 

Mm 

72 
42 

71 
28 

74 
46 

67 
39 

70 
26 

SO 
35 

80 
45 

84 
55 

72 
60 

72 
52 

89 

49 

82 
51 

74 
46 

74 
54 

SI 

60 

61 
63 

74 
61 

30 
54 

76 
50 

83 

48 

90 
49 

92 
63 

90 
64 

86 
57 

87 
65 

85 
60 

90 
59 

85 

60 

90 
70 

79 
53 

80.3 
52.1 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

80 
45 

62 
27 

70 
27 

72 
42 

53 

27 

71 

27 

79 
39 

79 
51 

66 
59 

70 
55 

79 
49 

66 

49 

82 
49 

73 
50 

76 
56 

89 
61 

78 
61 

82 
60 

76 
51 

79 
51 

84 

44 

89 

44 

91 
68 

90 
65 

62 
54 

91 

57 

92 

61 

87 
60 

92 
60 

84 
56 

80.1 
50.2 

See  Refer ence  N 

let  Fo 

Llowla 

j  Slati 

>n  Index 

Continued 

Di 

UL 

Y 

It 

MJ 

Jhl 

1A 

1U 

tit 

;s 

TEXAS 
APRIL 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

E 

< 

RDCKSPRING5 

MAX 

MIN 

79 
49 

76 
35 

75 
31 

71 
44 

70 
42 

71 
39 

68 
33 

76 
37 

79 
56 

73 
55 

82 

58 

78 
55 

83 

54 

85 
55 

85 
54 

87 
58 

82 
61 

85 
61 

78 
66 

82 
54 

80 

49 

88 
62 

79 

64 

76 
68 

77 
61 

63 
63 

90 
68 

9? 
70 

86 
69 

80 
50 

79.9 

94.0 

SAN  ANGELJ  DAM 

MAX 
MIN 

79 
45 

61 
26 

67 
32 

72 

41 

55 
26 

67 
34 

77 
44 

77 
49 

80 
58 

70 
54 

72 

47 

65 
51 

61 
49 

70 
52 

77 
57 

66 
62 

81 
63 

73 
61 

75 
51 

75 
53 

85 
49 

69 
58 

92 

68 

86 
62 

74 

6? 

90 
60 

91 

61 

85 
61 

94 

70 

87 
54 

78.4 
52.1 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

e.7 

39 

69 

30 

74 
39 

58 

37 

69 
29 

78 
34 

79 
46 

81 
54 

72 
53 

73 
51 

67 
44 

82 

so 

73 

46 

80 
50 

90 
66 

67 
67 

78 
66 

61 
59 

61 

54 

69 
52 

93 

47 

89 
63 

64 
65 

73 
56 

9? 
65 

91 
57 

86 
60 

9  5 
60 

69 

69 

76 
47 

60.5 
51.8 

SAN  SABA 

MAX 

MIN 

76 
64 

72 
32 

61 
36 

72 

44 

61 
34 

68 
32 

80 
39 

76 
55 

79 
60 

80 
56 

72 
49 

82 

57 

85 
46 

70 
49 

76 
63 

83 
66 

81 
69 

78 
70 

62 
56 

77 
60 

86 
50 

84 
66 

65 

70 

74 
64 

74 

64 

62 
63 

86 
70 

85 
72 

67 
71 

83 
58 

78.0 
56.2 

SDNURA 

MAX 
MIN 

80 
52 

71 
27 

74 
36 

72 
43 

71 
29 

79 
25 

78 
43 

60 
55 

79 
60 

79 
50 

86 
44 

65 
46 

82 
42 

75 
57 

86 
63 

87 
63 

86 
66 

79 

71 

78 
54 

88 
45 

90 
45 

90 
65 

90 
70 

83 
57 

83 

90 
56 

92 
69 

94 
66 

94 
65 

80 
50 

82.6 
92.6 

STERLING  CITY 

MAX 

MIN 

78 
39 

60 
21 

70 
30 

73 
36 

51 
29 

72 
28 

79 
36 

78 
43 

86 
4« 

69 

54 

85 
52 

87 
40 

82 
42 

75 
48 

78 
55 

8B 
54 

79 
54 

79 
56 

78 
48 

77 
47 

63 
40 

90 
48 

66 
56 

90 
53 

78 
60 

90 
55 

88 
95 

91 
92 

87 
90 

90 
49 

79.9 

46.0 

UVALDE 

MAX 
MIN 

65 

71 
38 

76 
41 

74 
51 

71 
41 

76 
39 

76 

45 

72 
57 

80 
62 

81 
54 

87 
48 

95 
53 

85 
56 

75 
62 

79 
64 

86 
67 

81 
70 

88 
72 

82 
53 

91 

48 

85 
56 

87 
66 

85 

71 

82 
72 

85 
70 

87 
71 

85 

72 

8  5 
72 

86 

71 

85 

54 

82.1 
58.8 

WATER  VALLEY 

•     «     » 

MAX 

MIN 

78 

43 

78 
25 

70 
28 

74 
33 

55 
24 

72 
29 

78 
35 

78 
36 

85 

54 

70 
53 

75 
40 

86 

41 

84 
43 

70 
48 

75 
56 

89 
55 

75 
55 

74 
60 

78 

50 

77 
50 

85 

42 

69 
55 

90 

63 

89 
56 

75 
64 

90 
50 

90 
65 

36 

92 

65 

84 
48 

79.8 
47.6 

SOUTH  CENTRAL      07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 

50 

67 
35 

72 

41 

73 
46 

69 
41 

80 
40 

78 
45 

70 
59 

69 
61 

70 
57 

62 
53 

90 
62 

74 
57 

76 
58 

71 
64 

75 
68 

81 
70 

80 
63 

77 
56 

86 
55 

66 
56 

86 
68 

84 
71 

61 
72 

69 

72 

85 

71 

61 
73 

83 
73 

85 

74 

77 
57 

78.4 
56.9 

AUSTWBLL  WL  REFUGE 

MAX 

MIN 

85 
65 

78 
46 

67 
46 

72 
58 

66 
47 

73 
42 

76 
63 

70 
60 

78 
66 

80 
61 

82 
64 

79 
62 

79 
61 

77 
68 

78 
70 

76 
68 

81 
65 

66 
56 

86 
58 

86 
68 

61 
73 

80 
73 

79 
72 

85 

73 

81 

74 

83 
74 

83 

74 

85 
67 

79.1 
63.4 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 

MIN 

79 
65 

83 

42 

68 
46 

73 
45 

76 
46 

65 
42 

78 
41 

79 
58 

69 
69 

72 
65 

75 
62 

75 
62 

80 
68 

80 
62 

75 
66 

80 

70 

79 

70 

77 

71 

88 
56 

60 
53 

81 
51 

81 

70 

81 
73 

85 
73 

63 
71 

64 
72 

89 

70 

88 

73 

66 
65 

90 
75 

79.4 
61.7 

BRENHAM 

MAX 

MIN 

79 

60 

78 
38 

67 
39 

73 
42 

77 
42 

68 
42 

81 
42 

80 
48 

79 
55 

70 
61 

65 
56 

79 
58 

66 
65 

77 
53 

79 
55 

73 
66 

86 
69 

84 
69 

79 
58 

78 
57 

86 
59 

86 
63 

87 

72 

85 
72 

85 
71 

84 

71 

86 
72 

87 
73 

86 
73 

89 

71 

80.0 
59.1 

CANYON  DAM 

MAX 

MIN 

78 

61 

78 
38 

69 
39 

73 

47 

72 

40 

73 
40 

81 
45 

77 
52 

73 
61 

72 
56 

77 
56 

84 
56 

66 
54 

76 

57 

73 
61 

72 
64 

77 
69 

79 

70 

82 

58 

79 
57 

88 
55 

85 
61 

67 
70 

e6 

70 

81 
69 

83 
70 

86 

71 

83 
70 

83 

71 

85 
71 

79.3 
58.7 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

MIN 

82 
68 

81 
50 

72 

50 

77 
53 

70 
4e 

74 
44 

75 
43 

78 
61 

74 
68 

76 
68 

65 
63 

90 
63 

81 
68 

77 
62 

76 
68 

82 
70 

82 

71 

87 
71 

67 
56 

65 
59 

61 
65 

63 

71 

66 
72 

83 
72 

64 
72 

86 

71 

84 

74 

87 
74 

87 
74 

68 
75 

81.4 

64.1 

COLUMBUS 

MAX 

MIN 

78 
61 

81 
40 

73 
39 

75 
39 

78 
43 

66 
39 

76 
40 

77 
43 

77 
51 

76 
58 

70 
57 

79 
62 

87 
60 

76 
54 

77 
54 

78 
61 

85 
64 

85 
70 

78 
58 

77 
56 

82 

56 

86 
60 

86 
66 

87 
70 

86 
70 

81 
70 

84 

70 

83 
71 

85 

71 

67 
69 

79.9 

57.4 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

MIN 

84 
67 

70 
50 

69 
58 

74 
60 

66 

50 

73 
51 

74 
49 

76 
65 

70 
66 

79 
68 

83 
64 

88 
64 

60 
69 

76 
69 

76 

70 

78 
71 

79 
73 

84 
72 

86 
65 

84 
64 

73 
70 

80 
73 

64 
74 

80 
74 

81 
73 

65 
73 

83 

75 

84 
75 

85 
75 

87 
68 

79.2 
66.6 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

MAX 

MIN 

88 
68 

70 
49 

70 

49 

78 
56 

65 
49 

73 

44 

76 
43 

60 
62 

71 
69 

78 
68 

85 

62 

93 
64 

83 

64 

75 
61 

79 

70 

83 

72 

83 

73 

86 

73 

87 
56 

88 
56 

64 
64 

86 
73 

67 
74 

89 

75 

86 

73 

88 
73 

86 
76 

85 
75 

90 

75 

90 

70 

62.1 
64.5 

CUERO  3  E 

MAX 

MIN 

ELGIN 

MAX 

MIN 

77 
64 

72 
37 

72 
41 

73 
46 

69 
40 

79 
38 

79 
46 

76 
56 

71 
64 

69 

59 

81 
54 

90 
63 

86 
57 

76 
55 

73 
64 

78 
68 

81 
70 

80 
64 

78 
60 

86 
54 

87 
57 

87 

67 

65 
72 

85 

71 

84 
76 

85 
72 

85 
72 

84 
72 

86 

73 

84 
61 

60.0 
59.6 

FLATONIA  2  W 

MAX 

MIN 

80 
63 

72 

40 

75 
40 

75 
48 

67 
43 

82 
40 

79 
43 

79 
57 

73 
65 

69 
62 

80 
51 

88 
61 

78 
56 

79 

55 

77 
63 

85 

70 

85 
70 

80 
70 

81 
55 

87 
56 

87 
60 

87 
68 

86 
72 

85 
72 

83 
72 

86 
71 

85 
73 

86 
72 

90 
73 

80 
59 

80.9 
60.1 

FLDRESVULE 

MAX 
MIN 

80 
64 

85 
39 

70 
37 

78 
43 

73 
35 

79 
38 

79 

45 

79 
63 

75 
60 

75 
55 

80 
57 

93 
66 

75 
50 

79 
57 

76 
64 

77 
66 

82 
71 

85 
61 

87 

54 

93 
62 

88 
67 

89 

71 

89 
73 

8B 
70 

86 
71 

89 
72 

90 
74 

91 
72 

91 
73 

82.8 
59.7 

GOLIAD 

MAX 

MIN 

82 
65 

75 
42 

73 
43 

77 
51 

75 
45 

77 
38 

77 
44 

76 
57 

74 
65 

73 
64 

82 
59 

90 
61 

89 
66 

78 
59 

77 
65 

62 

70 

81 
70 

85 
71 

83 
56 

86 
55 

83 
61 

84 
70 

85 

73 

85 
73 

80 
71 

85 
71 

83 
73 

85 
73 

66 

74 

83 
61 

81.1 
61.5 

GONZALES 

MAX 

MIN 

79 
62 

80 
39 

70 
39 

74 
42 

77 
43 

69 
37 

60 
39 

78 
42 

79 
57 

72 
61 

71 
56 

83 

59 

89 
65 

78 
55 

76 
60 

74 
66 

81 
70 

84 
71 

83 
55 

82 
52 

89 
57 

87 
64 

86 
72 

87 
72 

87 
71 

85 

72 

87 
72 

83 
72 

86 
72 

90 
74 

61.0 
58.9 

HALLETTSVILLE 

MAX 

MIN 

81 
64 

74 
40 

75 
38 

79 

50 

69 

44 

82 
38 

80 

41 

80 
55 

77 
65 

7? 
63 

61 
57 

89 
59 

78 

61 

60 

56 

78 
64 

85 
69 

85 

70 

81 
71 

81 
56 

86 
53 

85 

62 

87 
68 

88 
69 

87 
72 

85 
67 

88 
69 

85 
73 

8  8 
71 

69 
72 

88 
59 

82.1 
59.9 

HONDO 

MAX 
MIN 

82 
61 

85 

39 

71 
39 

75 
40 

77 
42 

73 
40 

60 
42 

77 
44 

77 
60 

78 
59 

73 
60 

66 
54 

95 

57 

60 
52 

72 
56 

72 
69 

83 
69 

S3 
71 

88 
51 

81 
47 

90 
50 

86 
61 

88 
71 

89 
73 

62 
70 

82 
71 

89 
73 

86 

73 

87 
70 

89 

71 

81.9 
57.9 

KENEDY 

MAX 

MIN 

82 
65 

81 

40 

75 
39 

60 
53 

76 
43 

80 
35 

79 
38 

77 
55 

78 
64 

78 
61 

85 
57 

94 
62 

85 
62 

76 
56 

77 
65 

62 
69 

84 
70 

66 
70 

67 
54 

92 
54 

92 

60 

68 
69 

89 

72 

86 

72 

85 
70 

89 
70 

90 
72 

89 
71 

90 
72 

87 
60 

84.0 
60.0 

KINGSVILLE 

MAX 

MIN 

91 
69 

84 
50 

73 
46 

76 

54 

74 
49 

76 
44 

82 
42 

75 
48 

73 
68 

77 
68 

83 
62 

94 
66 

83 

69 

76 
66 

82 

68 

85 
69 

63 
71 

86 

67 

66 
64 

95 
58 

84 
63 

89 
73 

91 
72 

89 
73 

8' 
72 

92 

72 

89 
74 

94 
73 

91 
74 

88 
74 

84.4 
63.9 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

78 
64 

72 
39 

73 
38 

74 
47 

69 
43 

81 
37 

80 
43 

80 

54 

75 
65 

68 
62 

80 

56 

88 
61 

66 

61 

78 
53 

75 
64 

65 

75 

33 

71 

78 

71 

78 
57 

66 
55 

86 
60 

88 
69 

86 

73 

85 

72 

83 
72 

85 

72 

84 
73 

65 
73 

87 
74 

63 
62 

80.6 
60.5 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

71 
60 

77 
37 

65 
38 

71 
46 

73 
42 

67 

39 

79 

40 

78 
56 

76 
60 

70 
60 

66 
56 

77 
58 

66 
59 

73 
55 

76 
62 

72 
66 

79 
70 

60 

71 

76 
55 

75 
54 

83 
59 

64 
63 

66 

72 

84 
71 

81 

71 

82 

72 

84 
72 

82 
72 

83 

73 

86 
73 

77.5 
59.4 

LULING 

MAX 

MIN 

,  7 
62 

so 

40 

67 
35 

73 
36 

75 
43 

67 
35 

80 
35 

77 
41 

78 
60 

70 
60 

71 
56 

83 
58 

90 
66 

75 
53 

76 
58 

73 
65 

76 
70 

84 
71 

82 

54 

79 
53 

88 

53 

85 
62 

87 
72 

85 
72 

63 
72 

84 
72 

85 
72 

83 
72 

85 

72 

87 
73 

79.6 
98.2 

MATHIS 

MAX 

MIN 

83 
60 

85 
45 

71 
45 

74 
45 

70 
48 

65 
46 

79 
44 

79 

47 

62 
62 

71 
62 

76 
62 

85 
62 

93 
63 

64 
61 

76 
64 

81 
70 

63 
71 

90 
73 

91 
65 

84 
53 

92 
59 

85 
64 

68 

73 

90 
73 

83 

70 

87 
71 

92 

71 

87 
74 

92 
73 

92 

73 

83.1 
61.6 

NATALIA 

MAX 

MIN 

85 

65 

78 
37 

76 
37 

79 

50 

71 
42 

80 
38 

79 
40 

60 
54 

78 
56 

60 
61 

92 
53 

92 
55 

91 
59 

74 
68 

77 
64 

92 
55 

91 
59 

74 
68 

77 
64 

83 
68 

82 
71 

90 
70 

81 

54 

91 
46 

69 
59 

91 
69 

91 
69 

87 
71 

88 
69 

89 
71 

83.6 
58.1 

NEW  BRAUNF6LS 

MAX 

Mm 

82 

66 

86 
41 

76 
39 

77 
40 

80 
42 

73 

40 

86 
40 

64 
44 

80 
65 

74 
64 

75 

61 

86 
62 

80 
64 

75 
62 

77 
63 

74 
66 

76 
68 

84 
70 

82 
54 

81 
54 

86 

54 

85 

57 

86 

67 

88 
65 

81 

68 

85 

70 

66 
66 

86 

68 

86 
69 

86 
72 

81.7 
56.8 

NIXON 

MAX 

Mm 

63 
65 

72 
36 

73 
38 

76 
47 

69 
43 

78 
39 

76 

40 

72 
52 

66 
63 

60 
56 

82 
57 

90 

60 

80 

59 

76 

57 

76 
65 

80 

70 

82 

71 

83 

71 

82 
53 

89 

54 

86 
51 

87 
60 

67 
69 

89 

72 

83 

71 

66 

71 

84 

72 

87 

71 

88 

72 

81 
56 

60.8 
58.8 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

76 
62 

77 
38 

66 
36 

72 

44 

74 
41 

66 
34 

80 
40 

77 
44 

77 
62 

66 

60 

69 
52 

81 
57 

66 
59 

74 
52 

76 
63 

72 
68 

77 
71 

82 

71 

79 
52 

77 
54 

86 
55 

85 

62 

85 

71 

84 

72 

84 
71 

84 
71 

65 

73 

83 
72 

83 

72 

86 
74 

78.4 
58.4 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

86 
65 

81 
46 

74 
43 

79 

53 

75 
46 

79 
38 

76 
41 

79 
59 

72 

67 

79 
67 

84 
60 

89 
63 

61 
68 

78 
63 

76 
67 

60 

71 

81 
72 

85 
71 

63 

57 

60 
55 

61 
61 

63 

71 

85 

73 

84 
73 

81 
72 

69 

72 

64 
74 

8  6 
74 

86 
75 

87 
69 

81.3 
62.9 

RUBSTOrfN 

MAX 

Mm 

80 
68 

90 
48 

73 
48 

73 
54 

79 
49 

66 
46 

77 
49 

78 
57 

62 
65 

70 
66 

78 
62 

89 
63 

96 
66 

86 
61 

76 
67 

81 
70 

85 
71 

85 

72 

90 
60 

87 
57 

90 
64 

65 
71 

87 
72 

89 
74 

86 
71 

86 

71 

90 
75 

68 
7* 

92 
74 

91 
75 

83.6 
64.1 
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Dl 

UL 

Y 

It 

MJ 

JhJ 
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TU 

Hi 
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TEXAS 
APRIL 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

o 
01 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

ROCKPQRT 

MAX 

Mm 

77 
65 

75 
47 

68 
46 

74 
58 

67 
49 

71 
45 

72 
48 

75 
63 

71 
67 

80 
65 

80 
62 

79 
64 

80 
67 

76 
67 

68 

77 
70 

78 
71 

79 
71 

84 
60 

81 
60 

77 
6B 

79 
71 

60 
72 

80 
72 

78 
72 

81 
72 

61 
74 

86 
74 

62 
74 

83 
66 

77.6 
64.3 

SAN  ANTDNIO  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

8* 
55 

70 
39 

73 

36 

74 

48 

70 

43 

78 
37 

78 

40 

75 
62 

74 

65 

79 
60 

84 
56 

91 
63 

75 
58 

74 
58 

73 
65 

83 

70 

82 
71 

64 
60 

60 
51 

68 

48 

8t 

57 

68 
71 

88 
73 

85 

73 

86 
72 

86 

74 

84 
75 

85 
74 

87 
74 

77 
57 

80.8 
59.5 

SAN  MARCOS 

MAX 
MIN 

77 
63 

81 
37 

70 
34 

74 
38 

76 
41 

69 

33 

82 

37 

79 
42 

75 
54 

70 
59 

74 
56 

79 
55 

92 
56 

76 
56 

75 
57 

72 
67 

75 
54 

81 
59 

81 
50 

83 
49 

88 
49 

85 
54 

87 
70 

85 
71 

83 
67 

85 

70 

86 

71 

82 

71 

85 
72 

66 
73 

79.8 
55.5 

SEALV 

MAX 

MIN 

80 
64 

71 
39 

72 
49 

73 
44 

76 
44 

79 
40 

80 
44 

60 
53 

73 
64 

68 
62 

78 
57 

64 
62 

62 
63 

78 
54 

75 
62 

86 

70 

64 
69 

61 
70 

78 
59 

85 
56 

85 
58 

B7 

70 

85 
72 

87 
72 

84 
71 

86 
72 

87 
73 

86 
7? 

89 
73 

85 
63 

80.9 
60.7 

SEGU1N 

MAX 

MIN 

82 
65 

74 
39 

75 
39 

76 
49 

70 
43 

33 
37 

79 
41 

80 
60 

73 
66 

72 
60 

86 

57 

92 
63 

84 
60 

76 
55 

73 
65 

76 
69 

84 
71 

Si 

71 

61 
54 

90 
51 

88 
57 

89 

66 

88 
71 

84 

72 

87 
71 

88 

72 

84 
73 

87 
72 

69 
72 

81 
56 

81.6 
60.0 

SINTON 

MAX 

MIN 

88 
67 

80 
47 

73 
41 

79 
53 

75 
48 

78 
42 

78 
44 

79 
62 

71 
68 

77 
66 

87 
62 

90 
64 

64 
67 

76 
62 

78 
68 

80 
71 

82 
72 

87 
72 

65 
59 

68 
59 

82 

64 

84 
73 

66 
73 

S3 

74 

83 
73 

86 
73 

86 
75 

88 
74 

88 

74 

83 

75 

82.1 
64.1 

SMITHVILLE 

MAX 

Mm 

78 
60 

78 
39 

SB 
37 

73 
43 

76 

43 

69 
35 

81 
43 

80 
45 

79 

56 

69 
61 

70 
55 

80 
58 

89 
65 

76 
54 

79 
55 

73 

67 

81 

71 

84 
72 

80 
55 

78 
52 

87 
60 

87 
65 

87 
63 

86 

73 

85 
72 

84 
72 

65 
73 

63 
73 

85 

70 

67 
74 

79.9 
58.7 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 

Mm 

75 
60 

76 
37 

64 
37 

70 
40 

74 
62 

66 
33 

76 
42 

77 
52 

76 
54 

69 
59 

66 
55 

77 
59 

84 
65 

76 
51 

76 
55 

74 
65 

81 
69 

61 
69 

76 
58 

75 
54 

84 
60 

83 
62 

84 

71 

81 
72 

81 
71 

81 
72 

83 
72 

64 
73 

84 
74 

66 
72 

77.4 
58.7 

WASHING-TON  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

78 
64 

76 
37 

66 

36 

73 

45 

75 

37 

77 
41 

80 
45 

61 
54 

79 
63 

70 
60 

73 
56 

81 
62 

84 
60 

75 
52 

SO 
60 

73 
67 

66 
69 

83 

70 

80 
58 

84 
54 

76 
59 

85 
68 

87 

71 

84 

71 

B4 

70 

65 
72 

86 
73 

66 
73 

67 
70 

88 
72 

80.1 
59.6 

YOAKUM 

*     •     • 

MAX 

Mm 

81 
65 

74 
40 

76 
41 

79 
50 

67 
44 

80 
44 

79 
45 

79 
57 

76 

66 

70 
63 

82 
56 

90 
60 

78 
64 

78 
59 

78 
65 

85 

69 

85 
72 

81 
74 

81 
57 

87 
57 

85 
62 

87 
66 

83 
69 

88 
72 

64 

6a 

68 
70 

86 
73 

86 

71 

89 

74 

69 
59 

81.9 
61.2 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

71 
61 

78 
41 

SB 
43 

69 
49 

76 

47 

66 

42 

80 

45 

76 
51 

76 
61 

72 
63 

70 
59 

78 
59 

62 
66 

64 
59 

77 
60 

80 
68 

80 
70 

81 
70 

78 
60 

80 
58 

83 
58 

80 
67 

83 
71 

80 
71 

82 
71 

80 
71 

64 
71 

84 
73 

87 
74 

63 
73 

78.3 
61.1 

ANAHUAC  TBCD 

MAX 

Mm 

67 
49 

69 
51 

66 
52 

74 
52 

72 

54 

76 
46 

78 
47 

78 
58 

81 
62 

80 
61 

74 
60 

78 
61 

80 
62 

65 
64 

84 
62 

82 
62 

79 
58 

79 
59 

81 

60 

81 
62 

84 

63 

84 
60 

84 
72 

84 
71 

82 
70 

64 
70 

63 
72 

83 
72 

65 
72 

85 

71 

79.4 
61.2 

ANGLETDN  2  H 

MAX 

Mm 

78 
61 

66 
39 

68 
50 

76 

46 

65 

38 

68 
40 

75 
51 

76 
53 

70 

64 

70 
59 

79 
58 

79 
68 

83 
59 

77 
63 

77 
69 

81 
69 

80 
66 

79 
59 

80 
53 

82 
56 

79 
69 

84 
70 

82 
71 

82 
70 

78 
70 

63 
72 

63 
73 

84 
72 

65 

74 

83 
74 

77.7 
61.3 

SAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

76 
64 

80 
43 

68 
46 

72 
53 

79 
48 

65 
46 

80 
45 

76 
53 

78 
64 

73 
65 

75 
61 

77 
62 

79 
65 

65 
63 

79 
65 

80 
69 

81 
70 

83 
70 

80 
60 

62 
60 

83 
63 

81 
69 

82 
72 

83 
72 

83 
71 

76 
72 

83 

73 

84 
73 

85 
74 

85 

75 

79.2 
62.9 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

77 
64 

74 
40 

76 
43 

78 
52 

76 
49 

79 
42 

75 

47 

76 
60 

72 

65 

66 
63 

77 
60 

83 
62 

84 
66 

62 

57 

76 
64 

78 
70 

80 
71 

76 
70 

79 
62 

84 
56 

78 
60 

81 
72 

80 
72 

82 
72 

76 
72 

82 
72 

79 
74 

65 
75 

63 

75 

80 
74 

78.7 
62.7 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

79 
57 

74 
38 

67 
37 

72 
37 

77 
43 

65 
34 

61 
38 

63 
45 

75 
57 

69 
60 

65 
59 

70 
56 

65 
63 

80 
47 

79 

74 
64 

82 
67 

84 
68 

75 
59 

78 
50 

86 
56 

85 
60 

83 
71 

81 
70 

63 
71 

61 
70 

85 
71 

86 
7! 

85 
73 

84 
73 

78.4 
57.2 

OANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

80 
65 

72 
42 

73 
42 

78 
52 

74 
47 

78 
41 

77 
41 

80 
54 

72 
64 

71 
65 

77 
60 

79 
61 

81 
62 

78 
63 

77 
65 

82 

70 

83 

70 

83 
71 

61 

61 

84 
58 

83 
61 

86 
71 

66 

72 

87 

73 

80 

71 

87 
72 

67 
73 

88 
73 

69 
74 

85 
67 

80.6 
62.0 

EDNA  HWY  S«  BRIDGE 

MAX 

Mm 

76 

64 

80 
42 

69 

42 

73 
50 

77 
47 

63 

41 

79 
42 

75 
45 

77 
62 

70 
64 

73 
60 

79 
62 

86 

66 

82 
60 

79 
65 

76 

70 

81 
71 

62 
71 

60 
59 

83 
55 

82 
60 

61 
66 

83 

73 

64 
74 

B4 
72 

79 
72 

84 
73 

83 

74 

84 
74 

86 
73 

79.1 
61.6 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

80 
65 

74 

41 

75 
42 

78 
51 

74 
45 

80 
40 

78 
42 

61 
55 

73 
63 

71 
63 

60 
59 

85 
61 

63 
65 

61 
59 

76 
65 

86 

70 

85 
71 

64 
70 

82 
59 

84 
58 

85 
60 

85 

70 

66 
72 

79 
73 

81 
71 

86 
72 

85 
71 

87 
70 

69 
74 

86 
67 

81.3 
61.5 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

71 
60 

78 
46 

68 
45 

68 
48 

71 
49 

65 
49 

74 
49 

73 

51 

75 

64 

70 
65 

73 
62 

77 
62 

78 
65 

81 
62 

75 
62 

80 
68 

78 
70 

60 
70 

78 
62 

82 
62 

82 
62 

78 
64 

81 

71 

79 

71 

81 

71 

77 
71 

81 
72 

82 

71 

63 
72 

84 
74 

76.8 
62.3 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

72 
61 

64 
47 

66 
57 

66 
60 

64 
52 

69 
57 

66 
57 

70 
63 

69 
65 

66 
64 

72 
63 

72 
65 

60 
66 

74 
67 

74 
68 

75 
70 

76 
71 

73 
70 

78 
64 

75 
69 

75 
68 

77 
72 

76 
72 

77 
73 

76 
72 

77 
72 

79 
73 

79 

74 

79 
75 

80 
75 

73.3 
66.1 

HOUSTON  INCONT  AP 

MAX 

Mm 

75 
53 

67 
40 

70 

35 

77 
47 

66 

43 

78 
37 

80 
42 

77 
49 

71 
62 

66 
62 

77 
60 

62 
58 

81 
60 

78 
53 

76 
62 

83 
71 

82 
71 

78 
72 

77 
53 

85 
54 

81 
59 

84 

71 

61 
73 

84 
73 

81 
72 

85 
73 

66 
74 

88 
75 

86 
75 

84 
63 

76.9 
59.7 

HCSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

78 
57 

70 
44 

72 

47 

79 

54 

67 
50 

81 

43 

81 
46 

80 
57 

73 
66 

69 
69 

79 

61 

84 
61 

84 
67 

80 
60 

60 
66 

64 
72 

83 
71 

80 
73 

80 
59 

66 
59 

64 
60 

86 
74 

62 
74 

86 

74 

82 
74 

68 

74 

67 
76 

90 
77 

86 
76 

84 
66 

80.9 
63.4 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

65 
58 

67 
41 

57 

36 

68 

41 

71 
47 

69 
39 

62 
40 

78 
45 

76 
59 

69 
62 

71 
60 

71 
58 

76 
63 

61 

48 

76 

51 

75 
67 

83 
68 

85 
69 

77 
60 

81 
52 

83 
54 

84 
57 

83 
71 

62 
64 

65 
71 

79 

71 

83 
71 

82 

74 

83 
74 

84 
74 

76.9 
56.2 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

78 
64 

76 
44 

68 

46 

72 
53 

66 
48 

72 

45 

72 

45 

75 
61 

70 
65 

76 
66 

75 
63 

76 
63 

80 
68 

76 
61 

79 
67 

79 

70 

80 
70 

79 
70 

81 
60 

/9 

61 

76 
66 

81 

71 

81 

71 

81 

72 

77 
71 

80 

71 

82 
72 

82 
73 

83 
73 

83 

74 

77.2 
63.5 

NEW  GULP 

MAX 

Mm 

76 
64 

80 
41 

68 
42 

72 
52 

78 
46 

65 

42 

80 
43 

77 
52 

79 

63 

72 
64 

73 
60 

79 
61 

61 
66 

83 
62 

80 
65 

76 
66 

85 
69 

67 
70 

82 
60 

83 
59 

84 
61 

84 
69 

84 
73 

84 
73 

85 

71 

79 

73 

85 
73 

73 

86 
74 

67 
74 

80.0 
62.1 

ORANGE  *  NW 

MAX 

Mm 

73 
55 

69 
41 

65 
40 

66 

40 

76 
49 

65 

42 

76 
41 

78 
47 

74 
56 

73 
61 

64 
59 

70 
54 

77 
56 

61 
52 

76 
52 

77 
65 

79 
69 

81 
6B 

79 
62 

76 
52 

80 
55 

80 
65 

81 
69 

80 
69 

82 
6 '5 

77 
70 

81 
71 

80 
72 

82 
72 

83 
73 

76.1 
58.2 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
61 

67 
44 

69 

46 

73 
53 

64 
48 

74 
47 

73 
45 

76 
61 

71 
66 

74 
64 

75 
62 

75 
66 

80 
66 

76 
62 

77 
67 

78 
70 

61 
72 

79 
72 

82 
60 

78 
61 

77 
66 

81 
72 

61 
72 

61 
73 

77 
72 

80 
72 

81 
73 

62 

74 

63 
74 

83 
65 

76.9 
63.5 

PIERCE  I  E 

MAX 

Mm 

75 
56 

80 
39 

73 
45 

75 
51 

78 
46 

65 
39 

80 
41 

77 
54 

78 
62 

74 
63 

70 
60 

76 
59 

82 
63 

82 
60 

61 
63 

77 
69 

64 
69 

65 
70 

82 
58 

81 
55 

82 
59 

85 
68 

84 
72 

84 
72 

85 
70 

60 
72 

85 
73 

85 
72 

65 
72 

87 

74 

80.0 
60.9 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

79 
65 

80 
44 

65 
48 

70 
52 

70 
47 

68 

49 

68 
43 

71 
56 

68 

65 

74 
65 

74 
62 

77 
63 

76 
68 

75 
63 

72 
66 

74 
66 

75 
72 

77 
72 

66 
57 

86 
64 

78 
73 

77 
74 

79 

73 

77 
74 

77 
73 

79 
74 

60 
79 

82 

75 

83 

79 

80 
67 

75.9 
64.3 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

74 
56 

69 

45 

71 
44 

79 
54 

70 
51 

79 
45 

83 
46 

79 
58 

78 
65 

69 
63 

75 
60 

80 
56 

85 
66 

79 
55 

81 
63 

63 
73 

83 
72 

82 

71 

81 
59 

83 
57 

82 
59 

83 

73 

B2 
73 

84 
73 

B0 
73 

64 
73 

64 
75 

85 
76 

87 
76 

85 
76 

80.0 
62.9 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

83 
56 

81 
46 

68 

46 

73 
56 

75 

49 

74 
46 

74 
46 

80 
61 

70 
60 

73 
60 

77 
62 

82 
60 

80 
68 

78 
65 

60 
65 

84 
65 

62 

72 

84 
72 

82 
56 

86 
61 

81 
66 

86 
68 

87 
72 

84 
73 

83 
73 

86 
67 

69 
71 

88 

74 

90 

74 

90 

70 

81.0 
62.7 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

68 
64 

80 
48 

68 
50 

72 
54 

72 
52 

66 
44 

70 

46 

70 
52 

76 
66 

70 
66 

80 

64 

74 
66 

76 
68 

78 
66 

76 
68 

77 
72 

78 
72 

78 
74 

79 
61 

84 
66 

78 
70 

78 

70 

80 
73 

80 

75 

80 
74 

76 
74 

B0 
75 

80 
74 

62 
76 

62 
77 

76.4 
65.4 

SUGAP  LAND 

MAX 

Mm 

76 
63 

78 
39 

67 
41 

71 
51 

77 

45 

65 

41 

79 

45 

79 

54 

78 
53 

72 
63 

69 
60 

77 
61 

82 
56 

82 
59 

79 
63 

78 
68 

64 
69 

83 
70 

81 
60 

78 
60 

95 
61 

83 
68 

84 
73 

84 
72 

86 
72 

60 
72 

86 
73 

86 

74 

89 
74 

86 
74 

79.1 
61.1 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

75 
63 

77 
42 

65 
39 

70 
51 

76 

46 

65 
39 

77 

41 

78 
53 

76 
59 

72 
63 

69 
59 

77 
59 

62 
53 

82 
57 

79 
58 

7e 

68 

83 
66 

62 
70 

62 
60 

79 
54 

84 
57 

82 

60 

85 
72 

64 
72 

85 
70 

60 
71 

86 
73 

85 

71 

88 
69 

87 
71 

79.1 
59.6 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

82 
60 

69 
43 

12 
44 

77 
52 

66 
47 

77 
43 

77 
43 

79 
57 

71 
66 

73 
62 

79 
60 

88 
63 

61 
66 

76 
61 

78 
68 

62 
71 

61 
72 

63 
72 

83 
60 

84 
59 

62 
60 

85 
72 

85 

74 

86 
74 

80 
72 

64 
73 

63 
75 

85 
75 

66 
75 

83 
65 

80.0 
62.8 

So*  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
APRIL 


Station 

Day 

of  Month 

f 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

8 

> 
< 

*     *     * 
SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

MIN 

65 
67 

91 

47 

73 
45 

74 
44 

77 
49 

66 
46 

79 
44 

79 
55 

63 
65 

72 
65 

78 
62 

87 
64 

96 
65 

66 
61 

75 
66 

84 
70 

66 
72 

86 
72 

95 
58 

87 
56 

95 
62 

92 
72 

93 
72 

93 
72 

88 

71 

93 
71 

94 
72 

92 
72 

98 
72 

93 

72 

85.7 
62.6 

ARMSTRONG 

MAX 
MIN 

9* 
64 

90 
52 

75 
47 

78 
52 

70 
47 

75 
54 

80 
40 

65 
59 

64 
59 

86 
60 

67 
62 

95 
62 

67 
67 

80 
64 

86 
67 

92 

70 

91 
69 

93 
72 

89 
67 

93 
58 

92 

57 

93 
69 

94 
70 

94 
74 

92 

67 

94 
69 

92 
70 

95 
69 

96 

70 

96 
73 

68.3 
62.7 

BENAVIOES  7  S 

MAX 

MIN 

92 

60 

89 
46 

73 
42 

76 
52 

76 
48 

78 
43 

63 

43 

82 
62 

84 
64 

75 
66 

77 
68 

97 
63 

97 
67 

88 
68 

75 

67 

93 

70 

64 

6  9 

92 

71 

95 
54 

93 
59 

92 

57 

91 
60 

97 
73 

95 
72 

90 
72 

68 

72 

94 

74 

93 
74 

97 
74 

92 

77 

86.9 
62.9 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 

MIN 

90 
65 

85 
37 

74 
41 

80 
54 

70 
45 

71 
39 

76 
48 

81 
58 

60 
62 

82 
62 

85 
54 

91 
60 

97 
65 

84 
63 

73 
67 

86 
66 

68 
71 

90 

75 

100 
64 

86 
55 

98 
51 

95 

71 

96 
72 

96 

71 

67 
72 

90 
69 

98 
72 

94 
72 

93 
70 

96 

74 

87.3 

61.6 

CATARINA 

MAX 
MIN 

66 

44 

78 
52 

70 
46 

30 
40 

81 
46 

81 
56 

82 
62 

86 
62 

92 

58 

98 
63 

93 

61 

77 
62 

90 
67 

90 
69 

92 
73 

101 
75 

98 
55 

96 

60 

93 
56 

98 
69 

98 
71 

92 
72 

92 

73 

100 
69 

97 
72 

95 
71 

97 
71 

97 
57 

90.4 
62.0 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

MIN 

87 
65 

80 
38 

76 

40 

79 
50 

79 

44 

60 
37 

79 

41 

79 

57 

76 
66 

80 
63 

89 
55 

95 

55 

95 

65 

77 
58 

76 
61 

61 
69 

87 
72 

93 

73 

93 
56 

93 

48 

91 
60 

93 

71 

93 
72 

90 
73 

89 
70 

89 
71 

93 

72 

93 
73 

91 
71 

90 
52 

66.3 
59.9 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

85 

60 

70 
40 

79 
44 

73 
53 

68 
45 

77 
38 

80 
48 

80 
59 

79 

65 

83 
61 

69 
56 

97 
60 

60 
66 

73 
60 

63 

67 

65 
69 

91 

70 

100 
64 

85 
55 

97 
52 

94 
60 

97 
69 

97 
71 

69 
73 

92 
72 

95 

70 

93 

73 

95 
73 

97 
71 

81 
59 

86.1 
60.8 

CRYSTAL  CITY 

MAX 
MIN 

86 
65 

75 
39 

81 
43 

70 
54 

72 

45 

79 
39 

80 
46 

60 
56 

82 
63 

85 
60 

90 
57 

97 
59 

84 
64 

73 
62 

86 
67 

89 
70 

88 
73 

97 
69 

97 
51 

93 
59 

95 

71 

94 
73 

87 
73 

89 
72 

96 
71 

93 
73 

93 
72 

94 
72 

87 
50 

86.7 
61.1 

DILLEY 

MAX 

MIN 

65 
63 

85 
38 

69 
38 

78 

41 

75 

44 

69 

40 

75 
41 

79 
46 

79 

60 

79 
60 

83 
55 

88 
55 

95 
59 

80 
59 

71 
60 

6? 
67 

83 
69 

89 
72 

96 

54 

84 
4B 

94 
55 

92 

64 

94 
72 

95 
73 

67 
70 

91 

71 

94 

71 

92 
72 

93 
70 

95 
72 

65.0 
56.6 

EAGLE  PASS 

MAX 

MIN 

87 
64 

68 

43 

73 
44 

78 
47 

66 

48 

70 
42 

75 
46 

80 
55 

77 
60 

76 
56 

80 

56 

91 
58 

93 
62 

63 

62 

70 
62 

85 

67 

68 

70 

84 
70 

100 
58 

86 
52 

93 
56 

92 

65 

92 

74 

66 

72 

82 

74 

69 
72 

97 
71 

92 
70 

94 
71 

92 

56 

64.8 
60.2 

ENCINAL  3  Nw 

MAX 

MIN 

92 
65 

87 
39 

75 
37 

82 
39 

72 
46 

62 
40 

62 
44 

84 
56 

88 
63 

95 
63 

86 
56 

91 
59 

100 
65 

90 
63 

72 
63 

89 
66 

89 
69 

92 
72 

99 
58 

67 
56 

101 
56 

96 

70 

99 

72 

99 
71 

94 
73 

93 
68 

99 

74 

94 
75 

99 

75 

97 
75 

89.1 
60.9 

FALCON  DAM 

MAX 
MIN 

90 
63 

89 
58 

77 
51 

84 
52 

75 
54 

70 
49 

80 
52 

86 
53 

86 
65 

8! 
66 

79 
61 

86 
62 

95 
65 

67 
68 

66 
70 

92 

72 

96 
73 

95 

74 

103 
59 

69 
57 

101 
59 

98 

64 

102 
69 

100 
72 

94 

71 

99 

71 

96 

71 

98 

73 

100 
73 

101 

74 

90.7 
64.0 

FALFURRIAS 

MAX 

MIN 

87 
65 

93 

53 

72 

43 

76 
53 

77 
47 

71 
41 

78 

40 

82 

45 

83 
61 

73 
66 

78 
64 

86 
65 

94 
65 

88 
66 

77 
68 

86 
69 

93 

70 

90 

72 

94 
59 

90 
57 

93 
61 

91 
65 

94 
72 

93 
72 

92 

70 

93 

72 

93 
72 

92 

72 

97 

71 

96 
74 

86.7 
62.3 

FOWLERTON 

MAX 

MIN 

86 
66 

76 
43 

78 
3B 

78 
51 

76 
46 

79 
35 

87 
39 

82 
57 

60 
65 

80 
64 

87 
56 

97 
57 

92 

67 

83 
60 

85 
66 

90 
72 

96 

74 

96 
75 

96 
49 

94 
57 

97 
60 

96 

72 

94 
75 

94 
75 

92 

70 

97 
69 

95 

70 

97 
72 

97 
71 

95 
60 

69.1 
61.0 

FREER 

MAX 
MIN 

85 
65 

85 
43 

71 
40 

77 
52 

75 
45 

65 
42 

78 
42 

78 
50 

66 
52 

78 
65 

78 
58 

85 
61 

95 
63 

88 
62 

75 
65 

85 
69 

88 
70 

68 

70 

94 
53 

66 
61 

98 
62 

98 
68 

95 
72 

89 
75 

90 
70 

93 

70 

95 

70 

92 

70 

98 
71 

96 
73 

66.1 
61.0 

HEBBRONVILLE 

MAX 

MIN 

87 
68 

92 

51 

72 
46 

79 
55 

72 

48 

69 
44 

77 
45 

84 
54 

84 
65 

79 
66 

79 
61 

86 
63 

96 
65 

89 

66 

77 
66 

89 

70 

92 
71 

90 
74 

95 
55 

89 
54 

97 
58 

92 
69 

97 
73 

95 
72 

93 
72 

93 

71 

93 
71 

95 
73 

99 

73 

96 
75 

87.6 
63.1 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

LAPEDO  NO.  2 

MAX 

MIN 

88 
67 

75 
50 

79 
48 

72 
48 

69 
50 

80 
48 

83 
54 

86 
64 

87 
67 

81 
66 

66 
58 

98 
66 

68 
66 

62 
68 

91 
69 

90 

71 

92 
72 

96 
75 

95 
55 

98 

61 

94 
62 

96 

70 

97 
73 

93 

72 

93 
72 

95 

72 

93 
74 

102 
72 

97 
73 

95 
64 

89.1 
64.3 

OILTON 

MAX 

MIN 

86 
64 

90 
46 

73 
41 

78 
52 

69 
48 

68 

45 

78 
44 

82 
56 

85 
62 

83 
64 

78 
60 

66 

64 

95 
65 

36 
65 

76 
66 

86 
69 

90 
72 

97 
58 

92 
66 

96 
71 

94 

71 

92 
70 

93 
72 

93 

71 

94 

72 

100 
71 

86.2 

61.6 

PEARSALL 

MAX 
MIN 

80 
64 

80 
38 

78 
43 

78 
50 

73 
43 

79 
41 

79 

74 

79 
57 

76 
63 

62 
62 

89 
57 

97 
56 

93 
65 

78 

47 

80 

65 

83 
68 

70 

93 
72 

93 
53 

90 

53 

90 
56 

93 
68 

94 
70 

93 

71 

90 

69 

93 

71 

91 
70 

90 
72 

93 

70 

93 
56 

86.3 
60.5 

POTEET 

MAX 

MIN 

81 
64 

86 
40 

76 
39 

77 
47 

79 
44 

70 
39 

80 
42 

80 
50 

80 
61 

75 
63 

78 
57 

87 
62 

94 
62 

78 
53 

75 
63 

60 
60 

61 
70 

67 

73 

94 
54 

87 

49 

92 
59 

88 
64 

92 

71 

93 
72 

66 
70 

68 
70 

91 
72 

91 
72 

90 
72 

90 
70 

64.2 
59.5 

RIO  GRANDE  CITY  3  u 

MAX 

MIN 

90 
62 

98 
61 

76 

51 

82 
52 

78 
55 

73 
43 

76 
44 

87 
50 

85 
63 

84 
67 

77 
63 

86 
63 

95 

64 

66 
69 

63 
69 

91 
73 

95 
73 

92 
73 

102 
53 

89 
55 

99 
57 

94 
66 

100 

74 

98 
72 

95 
72 

97 
71 

95 

71 

97 
73 

99 

73 

100 
73 

90.0 
63.5 

TILOEN 

MAX 
MIN 

83 
67 

85 
43 

70 
40 

76 
50 

78 
46 

68 
37 

78 
41 

81 

48 

82 

64 

77 
65 

79 
57 

88 
56 

97 
60 

80 
61 

73 
65 

64 
70 

85 
72 

87 

74 

96 

57 

84 
55 

99 

61 

90 

67 

96 

74 

96 
75 

8  9 
71 

92 

71 

95 
72 

94 

73 

96 

73 

94 
75 

85.7 
61.3 

ZAPATA 

*     *     • 

MAX 
MIN 

95 
63 

82 

57 

81 
47 

82 
49 

84 
46 

83 
57 

66 
55 

65 
63 

66 
67 

62 
64 

87 
60 

97 
65 

91 
67 

84 
68 

94 
69 

92 

73 

93 
73 

100 

74 

96 
58 

97 
60 

95 
63 

99 

71 

99 
73 

94 
72 

96 
73 

94 
72 

98 

74 

98 
73 

98 
73 

99 
70 

91.6 
65.0 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 

71 

74 
56 

77 

54 

80 
59 

75 
53 

75 
49 

80 
54 

83 

65 

61 
71 

76 
69 

80 
66 

68 
65 

65 

71 

83 
73 

90 

73 

86 

74 

88 
74 

89 
75 

90 

62 

87 
62 

64 
70 

87 

76 

89 
75 

88 

76 

87 
74 

66 

75 

69 
76 

91 

77 

91 
76 

91 

78 

84.7 
68.4 

HARLINGEN 

MAX 
MIN 

86 
69 

92 

60 

72 
52 

78 
56 

7B 
52 

74 
45 

74 
51 

63 
58 

70 
53 

64 
62 

77 
69 

63 
64 

90 

67 

87 
70 

85 
70 

90 
66 

89 
71 

90 
73 

89 

61 

89 
61 

90 
65 

89 

89 
74 

91 
75 

90 
71 

68 
72 

89 
73 

91 

74 

95 
74 

93 

75 

85.5 
64.9 

MC  ALLEN 

MAX 

MIN 

86 
68 

100 
61 

75 
55 

80 
55 

82 
56 

75 
49 

76 
51 

84 
54 

85 
63 

79 
67 

61 
64 

84 
64 

93 
62 

65 
67 

81 

70 

92 

72 

92 

72 

90 
73 

93 
63 

90 
62 

91 
64 

68 

70 

91 

74 

90 
74 

90 

72 

89 
72 

89 
72 

93 

73 

93 
73 

94 
75 

67.0 
65.6 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

100 
72 

75 
58 

79 
55 

61 
60 

74 
54 

76 
50 

82 
56 

82 
64 

79 
70 

77 
67 

83 
65 

92 
64 

84 
69 

82 

70 

92 
72 

92 

75 

89 

73 

92 
76 

91 
62 

90 
61 

B7 
65 

90 

71 

90 

75 

89 

75 

89 
74 

66 

72 

91 
76 

93 
75 

93 

75 

96 

71 

86.6 
67.4 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

87 
67 

99 

60 

73 
51 

80 
53 

82 
53 

73 
45 

76 
46 

85 
49 

83 
62 

77 
67 

79 
64 

64 
65 

94 
65 

86 
69 

79 
70 

91 
72 

92 
72 

92 
70 

95 
56 

90 
60 

93 
64 

89 
70 

92 
73 

92 

73 

92 

72 

90 
72 

92 

72 

91 
74 

95 
73 

94 
75 

87.2 
64.5 

MISSION 

MAX 

Mm 

78 
54 

89 
56 

73 
64 

79 
67 

66 
62 

92 
66 

81 
69 

74 
70 

93 
72 

92 
57 

95 
69 

91 
72 

94 

73 

95 
73 

94 
72 

93 

71 

93 

74 

96 
73 

97 
73 

96 
75 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

79 
69 

92 
59 

65 

58 

69 

64 

75 
54 

67 

45 

69 
53 

73 
64 

77 
68 

74 
66 

71 
65 

79 
65 

87 
69 

79 

70 

76 

66 

82 
70 

81 
72 

81 

74 

86 
65 

90 

61 

84 

70 

78 
72 

84 

73 

83 

74 

83 
74 

81 
74 

62 

74 

84 
75 

65 
76 

85 
76 

79.4 
67.2 

RAVMONDVILLE 

MAX 

Mm 

88 
67 

97 
60 

72 
54 

77 
55 

60 
51 

74 

45 

75 

47 

82 
56 

85 
64 

76 
65 

75 
64 

83 
65 

90 
66 

85 
69 

78 
69 

90 
71 

91 
71 

92 
74 

91 

62 

89 
56 

91 
63 

87 
70 

91 
74 

92 
75 

93 

71 

92 

72 

91 
73 

92 
73 

95 
73 

95 
75 

86.3 
65.1 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

86 
6» 

90 
62 

75 
56 

80 
58 

78 
60 

78 
5  0 

75 
52 

84 
59 

84 
63 

78 
67 

7-4 
65 

81 
65 

68 
68 

85 
71 

80 
72 

90 
74 

8  9 
72 

90 
72 

68 
64 

90 
60 

88 
61 

85 
70 

87 
74 

89 
74 

89 

73 

69 
75 

88 
73 

90 
75 

92 

75 

92 
76 

65.0 
66.8 

WESLACJ  2  E 

MAX 

Mm 

94 
70 

89 
61 

78 
53 

79 
56 

73 
55 

74 
47 

62 

52 

83 
62 

76 
70 

76 
66 

80 
65 

89 
65 

83 
69 

80 
66 

89 
70 

89 
73 

85 
72 

66 
74 

89 
62 

8T 
62 

85 
65 

68 

73 

69 
74 

86 
74 

67 
72 

66 

72 

69 

74 

92 

74 

91 

73 

94 
76 

85.4 
66.6 

See  Relerenco  Notes.  Following  Slalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
APRIL 


Station 

Day 

Ol  Month 

S  >■   ? 

0  0  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*    *    » 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HOROS  CREEK  DAM 

EVAP 

WINC 

.19 
134 

.K 

168 

.24 

64 

.32 

123 

.10 
148 

.24 
62 

.33 

67 

.44 
149 

.17 
79 

.09 
55 

.11 
40 

.29 
154 

.39 

123 

.36 

99 

174 

.26 
86 

.17 
79 

.06 
167 

.36 
134 

.42 
132 

.33 
56 

.39 

138 

.24 
91 

.14 
75 

.11 
83 

.18 
78 

.19 
86 

.16 
90 

.32 

133 

.51 
137 

7.63 
3204 

•    *    • 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.OS 
79 
73 
50 

.28 

193 
68 
37 

.19 
57 
72 
37 

.25 
73 
74 
42 

.26 

155 
79 
39 

.24 
70 
73 
40 

.51 
52 
79 
45 

.42 

136 
77 

50 

.21 
137 
76 
52 

.08 
70 
69 
56 

.17 

78 
56 

.22 

82 
57 

.36 

85 
50 

.35 

76 
48 

.28 

77 
50 

.04 

69 
59 

.05 
46 
76 
67 

.07 
116 

74 
67 

.23 

141 
74 
57 

.34 
133 
77 
52 

.33 
122 
82 
53 

.34 
136 
82 

54 

.15 
132 
79 
65 

.14 
109 
76 
65 

.25 
114 
69 

64 

143 
75 
58 

.09 
133 
78 
60 

.14 

14? 

I  , 

66 

.16 

135 
82 

71 

.15 
157 
77 
70 

6.60B 
3479B 
76.2 
54.6 

BELTON  DAM 

EVAP 
WIND 

.11 
93 

.26 

94 

.17 
20 

.24 

50 

.21 
76 

.18 
28 

.24 
19 

.35 
106 

.05 

71 

53 

.39 

21 

.17 
60 

.24 
36 

.27 
53 

'It 

.04 
46 

.00 
26 

.06 
65 

.10 
68 

.33 

35 

.17 
25 

.22 

60 

.17 
83 

.12 
56 

.07 
41 

.19 
70 

.19 

76 

.15 

67 

.15 
68 

.15 

64 

5.39B 
1714 

8ENBR00K  DAM 

EVAP 
WIND 

.0* 
106 

.22 

168 

.19 
51 

.19 
78 

.22 

124 

.21 
51 

.28 
52 

.38 
128 

.26 

95 

.05 
47 

.10 
38 

.24 
110 

.42 
96 

.25 

55 

.24 
94 

.08 
73 

.04 
55 

.03 
123 

.29 

138 

.36 

124 

.32 

79 

.34 
137 

.11 
85 

.15 
83 

.25 

72 

.16 

97 

.16 
92 

.12 
122 

.16 
105 

139 

6.06B 
2617 

DENISON  DAM 

EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

.06 
52 

.12 
129 
69 

37 

.25 

93 

70 
44 

.17 
68 

71 
46 

.14 
114 
70 
42 

.13 

61 
Bl 
45 

.36 
72 
80 
52 

.30 

165 
77 
50 

.18 
B8 
76 
60 

.19 
70 
77 
59 

.24 

100 

80 

55 

.29 

142 
82 
58 

.30 
101 
79 
48 

.21 
56 
76 
48 

.15 
64 
68 
55 

.01 
54 
69 
63 

.10 
67 

77 
62 

.12 
179 
75 
66 

.28 
119 
76 
56 

.47 
181 
76 
52 

.28 

78 
80 
51 

.24 

172 
79 
63 

.10 
120 
79 
70 

.14 
70 
74 
58 

.15 
61 
71 
61 

.02 
52 

71 
57 

.15 
190 
82 
69 

.12 
152 

83 
72 

.09 
113 
77 
72 

.26 
121 

78 
64 

5.62 
3126 
75.4 
56.2 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 
SO 
64 
49 

.20 
195 
66 
39 

.09 
53 
74 
39 

.20 
77 
72 
44 

.24 

145 
74 
40 

.18 
55 

73 
40 

.31 

72 
81 
46 

.42 
140 
79 
51 

.22 

116 
SO 
55 

.08 
43 

74 
59 

.14 
42 
80 
57 

.27 
136 
83 
57 

.36 
91 
83 

50 

.27 
62 
79 
50 

.27 
91 
74 
50 

.05 
83 
66 
59 

.05 
59 

78 
67 

.08 
125 
75 
67 

.39 
156 
65 
58 

.34 
119 
78 
53 

.32 

89 
60 

55 

.37 

161 

63 

55 

.15 
123 
83 
65 

.17 
93 
79 
62 

.25 
71 
72 
62 

.28 

103 
70 
60 

.00 
118 
83 
61 

.13 
136 
62 
69 

.16 
128 
85 
72 

.16 
161 
80 
69 

6.20 
3125 

77.2 
55.3 

LAVON  DAM 

EVAP 
WIND 

.05 

61 

.21 
186 

.16 
46 

.24 

78 

.25 

150 

.17 
54 

.24 
56 

.43 
131 

.26 

175 

.06 
56 

.12 

34 

.29 
177 

.35 
88 

.33 
80 

.27 
83 

.03 
72 

.06 

43 

.11 

114 

.27 
164 

.31 
126 

.30 

115 

.35 
156 

.23 

165 

.17 

145 

.29 

72 

97 

.22 

124 

.13 
194 

.14 
156 

.11 
157 

6.36B 
3359 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 
92 
72 
56 

.27 

175 
71 
40 

.19 
47 
75 
46 

.24 

54 

78 
49 

.26 

136 
82 

44 

.17 
62 

78 
45 

.28 
48 
85 

51 

.41 
121 
82 
55 

.22 

131 

81 
58 

.03 

70 
72 

60 

.21 
47 

81 
61 

.1? 

99 

87 
59 

.31 
80 
90 
56 

.33 
91 

RO 
55 

.29 

61 
81 
55 

.07 
85 

76 
64 

.05 
59 

78 
72 

.07 
101 
79 
72 

.16 
135 
78 
62 

.35 

144 
82 

56 

.31 
85 
83 

59 

.29 

136 
85 
63 

.17 
159 
83 
76 

.13 

120 
81 
71 

.03 
91 
75 
67 

.16 

121 

81 

64 

.10 

121 

82 

65 

.13 
152 
82 
71 

.19 
146 
82 

72 

.15 
150 

81 
73 

5.83 
3139 
80.1 
59.9 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 

122 
73 
45 

.30 

167 
67 
36 

.24 
53 
71 
37 

.26 

95 
72 
43 

.21 
144 
66 
37 

.25 

37 
73 
37 

.30 
46 
79 
45 

.47 
142 
73 

47 

.25 
92 
76 
53 

.20 
53 

75 
56 

.14 
39 
75 
54 

.30 
106 
80 
54 

.38 
85 
82 
50 

.30 
74 
74 
48 

.33 

140 

73 

52 

.19 
92 
83 

61 

.09 
66 
77 
66 

.10 
149 
74 
66 

.21 
122 
80 
51 

.45 
105 
76 
49 

.37 
66 

81 
50 

.37 
150 
80 
55 

.14 
101 
81 
64 

.12 
55 
75 
65 

.09 
71 
70 
63 

.20 
89 
78 
63 

105 
83 
63 

.36 

104 
83 
67 

.35 

120 
90 
70 

.26 
156 
81 
63 

7.60B 
2948 
76.7 
53.7 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 
WIND 

.18 
117 

.28 
97 

.18 
36 

.26 

61 

.19 
75 

.23 
39 

.26 

.  42 

.42 

113 

.15 

81 

.18 

73 

.11 
37 

.20 
80 

.26 

45 

.32 

70 

.26 

102 

.22 

65 

.06 
47 

.03 
U7 

.18 
100 

.31 
66 

.22 

48 

.30 
111 

.21 
107 

.16 

74 

.12 

57 

.19 
89 

.21 
94 

.16 
92 

.17 
B9 

.17 
120 

6.19 
2344 

WACO  DAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.10 
130 
71 
55 

.30 
166 
71 
38 

.19 
50 
72 
38 

.22 

87 

73 
45 

.25 
142 
77 
41 

.23 

77 
70 
41 

.29 
57 
80 

44 

.42 

76 
49 

.21 

79 

57 

.14 

69 

55 

.13 

75 
57 

.24 

85 
36 

.32 

89 

41 

.35 

75 
49 

.26 

76 

51 

.05 

72 

61 

.02 

74 
66 

.13 

78 
66 

.21 

76 
55 

.38 

78 
53 

.28 

59 
83 

55 

.30 
149 
82 
59 

.17 
127 
82 
66 

.15 

106 
60 
68 

.02 
87 
70 
66 

.18 

112 
81 
64 

.22 

138 
85 
65 

.19 

149 
81 
70 

.18 

147 
82 
70 

.17 

152 

60 

70 

6.32 

77.4 
55.2 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
KIND 
MAX 
MIN 

.10 
130 
71 
54 

.24 
76 
72 
3B 

.18 
38 
72 
38 

.27 
63 
74 
46 

.23 

94 
77 
40 

.31 
44 
78 
40 

.31 
49 
81 
44 

.40 
115 
76 

45 

.23 

109 
80 
53 

.16 
53 

70 
56 

1! 

74 
54 

.23 
92 

81 
55 

.31 
51 
88 
54 

.31 
65 
76 
53 

.26 
87 
77 
JO 

.06 
72 
72 
60 

.03 
42 
75 
67 

.09 
93 
81 
67 

.20 
130 
79 
55 

.34 

121 
78 

50 

.28 
59 

62 
52 

.32 

129 
83 
56 

.15 
112 
62 
64 

.13 
83 
79 
69 

.03 
61 
84 
65 

.19 
83 

84 
64 

.18 
109 
82 
62 

.17 
132 
81 
67 

.21 
126 
83 
70 

.29 

129 
82 

70 

6.23 
2578 
76.5 
55.7 

•    *    * 
EAST  TEXAS          04 

DAINCERFIELD  9  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.01 
143 
71 
62 

.39 
179 
71 

40 

.20 
49 
75 
45 

.25 
43 
81 

50 

.19 
99 
80 
50 

.22 

44 
80 

42 

.35 
42 

82 
56 

.17 
91 
80 
53 

.15 
64 
75 
63 

.07 
55 

76 
61 

.11 

44 
74 
58 

.23 

123 
84 
59 

.38 
80 
82 
54 

.26 

61 
79 
52 

.27 
96 
78 
56 

.06 
77 
73 
65 

.17 
52 
83 
66 

.07 
154 
SO 
69 

140 
76 
61 

.22 

121 
80 
53 

.35 
96 

81 
57 

.32 

118 
82 
65 

.20 

109 
62 
70 

.07 
75 
80 

67 

.27 

102 
73 
66 

79 
78 
60 

.13 
101 
78 
69 

.17 
106 
87 
72 

.22 

122 
86 
73 

.17 

164 

83 

70 

6.10B 
2831 
79.0 
59.5 

SAM  RAVBURN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 
71 
80 
53 

.13 
148 
71 
41 

.19 
34 
73 
42 

.15 
41 
77 
43 

.26 
51 
82 
44 

.13 

43 
72 
43 

.18 
22 
83 

45 

.26 
41 
85 
52 

.14 
62 

77 
54 

.31 
33 

66 
59 

.06 
11 
61 
59 

.05 
11 
69 
58 

.13 
67 
82 
59 

.25 
33 
85 
55 

.21 
32 
85 

54 

.01 
21 
71 
64 

.18 
75 
81 
70 

.22 
80 
88 

61 

.29 

116 
76 
64 

.31 
81 
82 
55 

.22 

83 
86 
57 

.26 

97 
86 
67 

.30 
121 
86 
70 

.17 
81 
B2 
71 

.10 
73 
85 
71 

.18 
73 
63 
68 

.24 
91 
90 
71 

.21 
100 
85 
72 

.24 
107 
B8 
72 

.24 
107 
89 
71 

5.78 
2006 
80.3 
58.8 

TOWN  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 
67 
80 
54 

.12 
117 
72 

41 

.15 
24 
76 

41 

.22 

43 
78 
44 

.19 

49 
81 
50 

.09 
27 
72 
44 

.19 

84 
45 

.25 

82 
52 

.13 

76 

54 

68 
60 

.03 

65 

60 

.05 

70 
59 

.12 

84 
60 

.22 

88 

57 

.21 

88 
5  7 

.00 

72 
62 

.13 

86 
70 

.21 

B8 
69 

.09 

84 
64 

.26 

83 
53 

.29 

85 
85 

55 

.24 

81 
68 
58 

.25 
118 
89 
70 

.06 

69 
80 
70 

.17 
62 
86 

70 

.14 
75 
84 
70 

.25 
92 

91 

70 

.19 
111 
85 
72 

.21 
97 
88 
72 

.18 

91 
87 
70 

4.92B 

81.3 
59.1 

*    *    * 
TRANS  PECOS         05 

fOUNT  LOCKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

191 
64 
38 

.01 
89 
69 
34 

.09 
75 
68 
38 

.25 

104 
65 
31 

40 
70 
38 

.20 
33 
81 
40 

.31 
77 
80 
43 

100 
72 

41 

.03 
55 

81 
38 

.03 
41 
79 
30 

.02 
92 
82 
35 

.15 
187 
84 

40 

41 
81 
42 

.29 
62 

60 
49 

.40 
97 
75 
41 

.16 
53 
62 

39 

.23 

76 
82 
52 

.30 

154 

75 

30 

.39 

231 
66 
31 

.33 
.J 
69 
41 

.03 
65 

74 
45 

.37 
109 
71 
47 

.38 
82 
70 
35 

.23 
44 
69 

41 

.26 

121 
73 
46 

.12 
84 
71 
46 

.46 
102 
62 
45 

.39 
157 
61 
45 

.36 
160 
66 
41 

.16 

199 
76 
31 

6.87B 
3074 
72.6 
39.8 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.34 

208 

70 

46 

.20 
50 
71 
36 

.18 
28 
70 
43 

.28 
193 
66 
42 

.22 

39 
74 
38 

.25 

30 
74 
41 

.34 
93 

78 
46 

.30 

51 
80 
47 

.24 
81 
73 
54 

.20 

58 
78 

46 

120 
67 
51 

142 
61 
50 

.44 
79 
73 
47 

.29 
56 

81 
49 

.43 
107 
79 
53 

.23 

65 
75 
52 

.23 

119 
86 

5  7 

.45 

202 

73 

52 

.41 

256 

75 

45 

.47 
188 
76 
52 

.40 
91 
62 
48 

.41 
107 
74 
54 

.38 
86 
80 
52 

.24 
BO 

71 
50 

.46 

97 
86 
54 

.51 
123 
76 
52 

.49 
133 

78 
50 

.51 
HI 
78 
53 

.37 
81 
82 
55 

.46 

150 
76 
43 

10.43B 
3228 

76.1 
48.6 

YSLETA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.02 
135 
77 

43 

.37 
107 
65 
38 

.26 

20 
68 
39 

.37 
118 
74 
44 

.39 
19 
71 
41 

.03 
21 
76 
42 

.46 
32 
77 
43 

.35 
65 

75 
47 

.26 
30 
81 
48 

.33 

38 
81 
48 

.26 

S3 
82 
50 

.73 
90 
75 
48 

.30 
55 
78 
47 

.35 

48 
82 
51 

.55 
129 

80 
47 

.30 

2 

81 

48 

.77 

1 

80 

48 

.54 
180 
81 
47 

.32 

132 
65 

41 

.39 
197 
72 
43 

.39 
62 

76 
46 

.45 
102 
61 
47 

.46 
71 
81 
46 

.34 
50 
81 
49 

.48 
79 
80 
49 

.39 
35 
81 
49 

.53 
89 
82 

45 

.48 
79 
81 
47 

.46 
101 
80 
45 

.32 

154 
66 
37 

11.67 
2324 

77.0 
45.5 

*    *    » 

Edwards  plateau    06 

amistao  dam 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 

153 
74 
54 

.58 
177 
75 
36 

.29 
96 

65 

35 

.37 
153 
67 
37 

.16 
127 
57 
35 

.16 
44 
65 
35 

.29 

88 
68 
39 

.37 

175 
68 
41 

.19 
71 
76 
50 

.12 

63 

67 
46 

.22 

51 
77 
49 

.38 
79 
80 
48 

,44 
73 
78 
49 

.42 
128 
78 
50 

.04 

145 

60 

51 

.16 
95 

79 
58 

.24 
119 

80 

61 

.01 
14, 
68 
63 

.44 
139 
80 
44 

.48 

102 
73 
43 

.33 
47 
60 
46 

.34 
136 
80 

51 

.22 

117 
80 
62 

.06 
53 
65 
62 

.04 
39 
68 
62 

.14 
67 
81 
61 

.27 
119 
64 
61 

.27 
85 
84 
63 

.36 

107 
63 
65 

.23 

139 
73 
54 

7.93 

3131 
73.8 

50.4 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.24 
94 
81 
49 

.32 
132 

71 
28 

.24 
40 
75 
37 

.30 
91 
73 
45 

.19 
112 
64 

37 

.21 
43 
75 
37 

.30 
55 

79 
43 

.38 
97 
75 
48 

.20 
76 
79 
54 

.07 
45 
71 
52 

.15 
32 
79 
55 

.36 
111 
82 
52 

.41 
102 
81 
46 

.43 
124 
75 
45 

.16 

106 

72 

52 

.34 
72 
91 
64 

.13 
35 
79 

64 

.14 
132 
72 
64 

.40 
157 
76 
46 

.45 
136 
76 
48 

.35 

61 
63 
49 

.44 

117 

87 

55 

.31 
59 
90 
66 

.21 
61 
86 
66 

.06 
67 
74 
6B 

.37 
63 
66 
62 

.32 
66 
88 
62 

.23 

43 
85 
64 

.38 
110 
67 
65 

132 
85 
58 

8.37B 
2611 
79.3 
52.  B 

•    •    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 

108 
78 
60 

.♦2 

176 
78 
40 

.16 
39 
75 
40 

.24 
51 
78 
45 

.24 
155 
79 
40 

.23 

Bl 
74 
40 

.21 
37 
85 
43 

.08 
91 
83 
50 

.05 
64 
68 
56 

.03 
67 
70 
59 

.13 
76 
74 
56 

.21 
85 

87 
57 

.39 

76 
89 
58 

.32 

145 
83 
52 

.11 
Bl 

77 
52 

.02 
42 

72 
68 

.01 
40 
75 
69 

.06 
101 

64 
70 

.29 

113 
80 
55 

.36 

108 
80 
53 

.28 
74 
86 
55 

.29 

89 
89 
62 

.15 
93 

87 
69 

.17 
70 
8  7 
71 

.12 
67 
82 
70 

.19 

87 
88 
70 

.23 

103 
92 
71 

.12 
85 
62 

71 

.13 
95 
83 
70 

.16 

125 

85 

71 

5.55 
2646 
81.0 
58.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
APRIL 


*    *    t 
SOUTH  CENTRAL      07 


8EEVILLE  5  NE 


SOMERVILLE  0AM 

UPPER  COAST        08 

POINT  COMFORT 

THOMPSONS  3  WSW 

50UTHERN  09 

DILLEY 

LAREOO  NO.  2 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

LOWER  VALLEY       10 
MC  COOK 

WESLACO  2  E 


EVAP 
WIND 
MAX 

Mill 


Day  Of  Month 


136  181 


EVAP  .15  .35  .21 
WIND  117  1561 


EVAP 
WIND 


75 

77 

62 

39 

.10 

.19 

106 

110 

.10 

.28 

11C 

188 

7S 

78 

60 
.06 

42 

.03 

9   10  11   12   13   14   IS   IB   17   18   19  20   21   22   23  24   25 


26  .31|  .04'  .03 


.26  .30  .33  .25 


69  126   49   36   99   47   42   52   59   31   62   78 


75 

72 

67 

79 

-5 

40 

41 

49 

24 

.26 

.12 

.21 

63 

83 

43 

33 

17 

.25 

.17 

.21 

85 

161 

79 

116 

76 

75 

76 

77 

48 

51 

48 

*<1 

45 

.01 

46 
?9 

20  .21  .30  .01  .29  .22 

WIND   90  192,  65i   69i  154)  87]  221  51 

79 
51 


MAX 
MIN 

76 
62 

77 
43 

EVAP 

MAX 

MIN 

.25 

87 
65 

.34 
83 
50 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
52 
95 
68 

.28 
29 

65 
56 

EVAP 
WIND 

.22 
42 

.46 
73 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 

128 
90 
65 

.46 
130 
97 
53 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.47 
103 
93 
60 

.38 
94 
91 
55 

72 

76 

83 

66 

8  3 

42 

47 

46 

46 

48 

.21 

.35 

.25 

.12 

.16 

76 

78 

60 

69 

74 

49 

48 

50 

49 

48 

.29 

.08 

.15 

.19 

.20 

55 

33 

14 

18 

49 

84 

71 

77 

81 

62 

51 

59 

55 

56 

57 

.26 

_ 

.21 

.27 

.19 

37 

45 

52 

33 

11 

.45 

.33 

.26 

.26 

.20 

8B 

114 

96 

54 

36 

8U 

83 

85 

81 

79 

48 

50 

52 

50 

49 

.17 

.25 

.20 

.15 

.34 

37 

15 

35 

10 

54 

82 

80 

6] 

76 

83 

55 

60 

56 

55 

57 

72   75 
59   59 


77   77   66 
60   60   57 


.13  .23  .17  .22  .06 

71  156  112  71  139 

82  88  84  84   78 

58  59  64  59   62 


.26  .22 

35   87 


.05  .18 
48   49 

69 
60 


20 


84 

90 

89 

62 

62 

62 

.29 

.27 

.30 

89 

92 

87 

63 

67 

66 

.26 

.21 

.09 

29 

41 

33 

99 

91 

83 

67 

69 

69 

_ 

.24 

.26 

6 
.25 

15 
.26 

38 
.25 

.08  .17  .25  .26  .25  .11 

59  76  61  102  105  128 

82  81  101  102  90 

67  66  65  65  67  67 


.14  .32 

45  114 

80  92 

69  72 


66 


74 
?5 

74 
.20 

16 

26 

22 

.27 

82 

116 

99 

96 

69 

71 

16 

.30 

49 

107 

92 

93 

74 

74 

13  .30 

175  116 

62 

9   45 

.32 
80 
79 

52 


.20  ,20  .16 

79  109)  136 

90  86   80 

69  66 


.32  .421  .47  .45  .32 

16s!  164!  95!  123  163 

91   96)  86  91  93 

70   58  56  56  63 


27   28   29   30   31 


.34  .35 

174  169 

94  95 

70  70 


.30 
116 
93 
75 


.11  .13 
72  75 
61 

69 


*<3  u  6S 
.0  o> 


4.63 
3661 
87.1 
58.0 

5.916 
2376 
77.3 
58.0 

5.93 

2686 


5.628 
4407 
79.8 
59.5 

5.21B 

2440 
82.0 
60.6 


6.58 
85.4 
63.5 

6.57 
1323 
90.2 
67.0 

8.40B 
1131 


8.97 
3509 
90.5 
62.6 

7.86 

2320 
88.3 
67.1 


BEEVlLLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


-c 

Q 

(  IN) 

<1> 

s 

Day  of  month 

• 
0> 

Station 

> 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

• 

8USHLAND  1  WSW 

2 

BAM 

33 

32 

37 

36 

34 

40 

41 

43 

44 

42 

46 

46 

43 

46 

47 

48 

51 

48 

44 

47 

47 

49 

48 

50 

51 

51 

55 

52 

53 

52 

45.2 

6 

8AM 

32 

31 

35 

35 

34 

39 

40 

42 

43 

43 

45 

46 

47 

48 

46 

46 

48 

46 

45 

46 

47 

49 

52 

52 

50 

53 

52 

54 

53 

53 

45.1 

BUSHLANO  1  WSW   ,   SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS 
SOD,  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH- 
SOUTHEAST.   2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL-TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH 
READINGS  FROM  THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TEXAS 

APRIL 1970 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   *   * 

HIGH  PLAINS          01 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  gnd 
WTR  EQUIV 

.1 

T 

1.7 
T 

OALHART  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

.« 

FOLLETT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

2.0 
2 

8.0 

e 

2.0 

a 

- 

- 

MIAMI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 

6 

T 
T 

2.3 
2 

SPEARMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

7.5 
8 

.5 

1 

STRATFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

1 

3.0 
3 

T 

TULIA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

VEGA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
2 

1.5 

T 

a   *   * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

CHILDRESS  F44  AIRPORT 

SN0WF4LL 
SN  ON  GND 

T 

WICHITA  FALLS  WR  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


APRIL 

TEXAS 
1970 

(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

N 

umber 
prec 

of  days  w 
ipitation 

th 

a 

c 

1c 
in 

c 

.  3 
^« 
—  ® 
0)7^ 

(j  m 

\-   in 

<a  o 
a-a. 

M 

C 
3 

1.2 

11 

ex  a 

c 

£-0 

«  <o 

O  0_ 

CO 
0 

a 
> 
< 

6  2 

«-  i 

in 

0)0) 

Standard  of  T 

CENTRAL 

ime 

0) 

u 
0 

o 
o 

o 

CK 

o 

CK 

°". 

o 
iq 

o. 
&■ 

o 
q 

0) 

> 

0 

§1 

CN  0 

0 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00 

06 

12 

18 

ABILENE  WB  AIRpOKT 

18 

5.4 

12.3 

50 

sw 

26 

70 

77 

51 

45 

3 

3 

3 

2 

0 

0 

11 

53 

6.8 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

22 

4.1 

15.2 

49 

SE 

17 

51 

61 

31 

28 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

7 

78 

4.1 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

17 

3.8 

9.7 

38 

NW 

01 

76 

82 

59 

55 

10 

3 

3 

1 

0 

0 

17 

42 

7.4 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

15 

10.2 

14.1 

34 

NE 

01 

84 

84 

60 

70 

3 

1 

0 

1 

1 

0 

6 

73 

6.6 

CORPUS  CHRISTI  WB  AIRPORT 

14 

10.3 

15.5 

42 

NW 

19 

88 

91 

65 

72 

6 

3 

0 

0 

0 

0 

9 

64 

7.6 

DALLAS  WB  AIRPORT 

16 

4.8 

11.1 

42 

NW 

25 

68 

78 

59 

55 

8 

0 

3 

2 

0 

1 

14 

48 

6.9 

DEL  RIO  WB  AP 

10 

4.8 

9.6 

25  +  + 

28 

19 

66 

79 

57 

44 

6 

5 

0 

0 

0 

0 

11 

7.0 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

26 

7.0 

10.3 

45 

W 

27 

20 

28 

16 

13 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

93 

3.9 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

18 

4.1 

11.2 

55++ 

32 

25 

79 

87 

63 

62 

5 

4 

2 

2 

0 

1 

14 

6.9 

GALVESTON  WB  CITY 

- 

- 

- 

34 

NW 

01 

- 

3 

2 

1 

0 

1 

1 

8 

39 

HOUSTON  INCONT  AP 

15 

5.1 

9.0 

21++ 

13 

29  + 

89 

90 

63 

66 

9 

5 

2 

0 

1 

0 

17 

55 

7.3 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

25 

3.9 

13.4 

41+  + 

29 

30 

48 

60 

30 

26 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

6 

5.8 

MIDLAND  WB  AIRPDRT 

22 

3.9 

11.7 

32  +  + 

25 

18 

52 

60 

31 

25 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

6 

5.8 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

17 

7.7 

12.6 

36 

NW 

01 

92 

94 

68 

76 

6 

1 

1 

1 

1 

0 

10 

49 

7.3 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

19 

4.9 

11.2 

35++ 

29 

30 

74 

80 

49 

42 

4 

5 

0 

1 

0 

0 

10 

■ 

6.6 

SAN  ANTDNIO  WB  AIRPORT 

13 

4.5 

10.6 

45 

NW 

18 

76 

82 

60 

54 

9 

2 

3 

1 

0 

0 

15 

56 

7.7 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

17 

6.6 

12.1 

40  % 

N 

01 

85 

90 

64 

69 

6 

3 

0 

0 

0 

1 

10 

■ 

8.0 

WACO  WB  AIRPORT 

16 

5.8 

12.0 

27  +  + 

17 

25 

SO 

86 

66 

59 

7 

3 

2 

2 

0 

0 

14 

- 

6.6 

WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 

17 

3.7 

13.7 

35  +  + 

29 

20 

76 

85 

53 

50 

3 

4 

1 

3 

c 

0 

11 

6.8 

%    PEAK    GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


I   i 

M 

e 

OBSERVATION 

I 

0   2 

"    Q 

0 

TIME  AMD 

Z   0 

O   g 

3 

C 

TABLES 

STATION 

*  |  COUNTY 

<   f- 

3      < 
a 

0 

as 

< 

S 

OBSERVER 

s'   s 

$ 

t 

<  = 

T 

0 

a 

i 

1 

ll 

A6EANATHY 

0012  OL  MALE 

1  33  50 

101  SO 

335$ 

BA 

M,  U.  HOOD 

ABILENE  MS  »I«PDRT     R 

0016  02  TAYLOR 

1  32  26 

99  41 

1762 

MIC 

HIE 

:  hj 

u  S  weather  bureau 

AC-URLf  3  SE 

003*  OL  KOwARD 

3  32  31 

101  40 

276C 

6F 

LEONARD  COLEMAN 

ADamSVILlE 

oosq  Oft  LAMPASAS 

1  31  18 

98  10 

1072 
143B 

7A 

E 

MRS  SHIRieV  J.  CARLUE  | 

ALBANY 

OUO  03  SHACKElFQRD 

1  32  ** 

99  18 

7A 

7J 

JOHN  0.  W1LLETT,  JR. 

ALEDO  4  SE 

0129  03  PARKER 

IS  32  39 

97  3.. 

79C 

7A 

CHESTER  WILEY 

ALICE 

01**.  09  jIm  WELLS 

5  27  4* 

9B  0* 

201 

BA 

BA 

GILBERT  h.  GORDON 

ALPINE 

017*  05  BRE»STER 

9  30  21 

103  40 

445S 

6P 

6P 

WILLIAM  H.  HUUGIN5 

iLTJ  S  SH 

019Q  0*  CHEROKEE 

7  31  36 
5  29  2! 

95  08 

2BC 

7A 

ALyIN 

020*  03  BRAZORIA 

95  IS 

94 

.A 

CITY  JF  ALVIN 

ALVORD  4  M£ 

020b  03  WISE 

15  33  23 

97  39 

800 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMARUuO  »B  AIRPORT   Rj 

021L  OL  POTTER 

2  35  1* 

1"1  *2 

3607 

m 

MIC 

C  Hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

A-ISTAO  DAM 

0225  06  VAl  VER^E 

111  29  2B 

101  02 

1151 

U 

8A 

INT  BUUNDRY  »  WTR  COMM 

>C  TBCO 

0235  08  CHAMBERS 

S  29  *7 

94  40 

24 

M 

6- 

ANAHuAe  TBCD 

1SDEA50N 

02**  0*  GRIMES 

lj  30  29 

°5  59 

350 

!P 

SP 

WILLIAM  J,  BARGER 

ANOICE  1  WNW 

C2-6  =  3  WILLIAMSON 

i   30  47 

97  52 

1026 

LAWHENCE  1.  DUNLOP 

ANDREWS 

02*a  oi  andkems 

3  32  19 

102  32 

3172 

61 

: 

ANDREWS  COUNTY  AIRPORT  ; 

ANGLETON  2  H 

0257  04  BRAZORIA 

I  29  09 

95  27 

27 

•  A 

CITY  OF  ANCLETDN 

ANNA 

0262  03)  COLLIN 
02631  02  JONES 

15:  33  21 

96  31 

674 

c 

.lESSE  T,  VANDAGRIFP 

ASSON 

1  32  *S 

99  5* 

1700 

5P 

5P 

f.  M,  RICE 

ANTELOPE 

0271  03  JACK 

15l  33  26 

9b  22 

1079 

7A 

MAC".  V.  ROBERTS 

ARANSAS  PASS  2 

03021  07!  SAN  PATRICIO 

5  27  55 

97  08 

18 

6P 

RU8SRT  L.  HERNDON 

ARCHER  CITY 

0313  03  ARCHER 

10)  33  36 

9B  38 

1055 

IF 

6P 

J.T.  SHEPPARO 

ARLINGTON 

0337  03  TARRANT 

15  32  ** 

97  07 

595 

7A 

CHARLES  T,  HAWKES 

ARMSTRONG 

03-2  M  KENEDY 

5  26  56 

97  48 

25 

6P 

6P 

HAZEL  W,  PELHAM 

ARTHUR  CITY 

03ST  01  LAMAR 

10  33  52 

95  31 

425 

TA 

JAMES  B.  rflGLEV 

ASPERHQNT  2  SS* 

039*  02  STONEWALL 

I  33  06 

100  14 

1750 

'A 

7A 

C.  G.  VJERTEL 

ATHENS  3  SSE 

0*0*  0*  HENDERSON 

15]  32  10 

95  50 

455 

7P 

7P 

DR.  nwICHT  A.  JONES 

ATLANTA  A  NSM 

0*08  0*.  CASS 

10.  33  06 

9*  1* 

310 

7A 

LAWRENCE  H.  CAVER 

AUSTIN  HB  AIRPORT      ft. 

0*23  07  TRAVIS 

i    30  18 

97  *2 

597 

"" 

1IC 

7A 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AUSThElL  ML  REDUCE 

0*37  17  ARANSAS 

5  28  16 

96  48 

15 

5P 

5P 

U  S  WILDLIFE  REFUGE 

AVALQN 

0**0  03  ELLIS 

15)  32  12 

96  48 

533 

7A 

HERSCHEL  ».  SMITH 

BAIttD 

0*78|  03  CALLAHAN 

1  32  2* 

99  25 

1760 

B.  C.  CHRISMAN 

BAKERSFlELO 

0*82  OS  PECOS 

9  30  53 

102  18 

2530 
1575 

9i 

CLYOE  GRAVES 

B*LLlNGER  1  SW 

0*93  02  RUNNELS 

3  31  ** 

99  5B 

6P 

RADIO  STATION  KRUN 

BAlMORhEA 

0*98  05  REEVES 

9  30  59 

103  45 

3210 

8A 

8A 

REEVES  COUNTY  WTR  DIST 

ISMITH 

0509  06  KENDALL 

3  30  oe 

c 

ELROV  SCHNELLE 

bardwEll  oam 

0518J  03  ELLIS 
056d  09j  ZAVALA 

L1  32  16 

96  38 

461 

8A 

BA 

a 

c 

CORfS  OF  ENGINEERS 

BATESVILLE 

3l  28  57 

99  37 

754 

8A 

EARL  P.  KING 

BAY  CITY  WATERWORKS 

0569  08  MATaCDROA 

3|  28  59 

95  58 

*8 

8A 

BA 

c 

CHAKLES  SLATER 

BAYTQWN 

0536)  JB  HARRIS 

1*1  29  44 

94  se 

26 

,P 

5P 

O.B.  SMITH 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

06 U  08  JEFFERSON 

7]  30  06 

9*  06 

20 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

BEDIAS 

06351  04^  GRIMES 

IS  30  46 

95  57 

338 

Bt 

RICHARD  ft.  PYLE 

BEEVILLE  5  N£ 

0639  yi   BEE 

5  2B  27 

97  42 

25S 

BA 

BA 

c 

TEXAS  AGR1  £XP  STATION 

BElTON  DA* 

0665  33  SELL 

1  31  06 

97  29 

664 

8A 

8A 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENAVI0E5 

0689  09  OUVAL 

5i  27  36 

98  25 

380 

RUBERTA  ft.  BAZAN 

BENAVI0E5  7  S 

Q69CI  09  OUVAL 

S  27  30 

98  25 

395 

9A 

D.  S.  CHAPA 

BENBROOK  OAH 

0691J  03]  TARRANT 

IS  32  39 

97  27 

710 

BA 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENJAMIN 

O7o*i  oz,  KNO" 

)\   33  35 

99  47 

1473 

8A 

w.  T.  CARTHRIGHT 

BERTRAM  3  ENE 

0738  06  BURNET 

ll  30  45 

9B  01 

1139 

7A 

WILSON  KLOSE 

BIG  lake 

0776  16  REAGAN 

3j  31  12 

101  28 

26B0 

c 

CITY  OF  BIG  LAKE 

BIG  lAkE  ND  2 

0779.  06  REAGAN 

31  31  U 

101  23 

2690 

BA 

DWA1N  CARR 

BIG  SPRING  FIELD  STA 

078*  01  HOWARD 

3  32  16 

101  29 

2*H0 

c 

U  S  D  4  BIG  SPRC  F  STA 

BIG  SPRING 

0786  <il    HOWARD 

3  32  15 
8  28  35 

101  27 

2500 

5P 

5P 

ClTY  OF  BIG  SPRING 

BIG  HELLS 

0787  09  QJMH1T 

99  3* 

510 

BA 

HERBERT  T.  STANFIELD 

BLANCO 

0B32i  j6  Blanco 

4  30  06 

98  25 

1350 

7A 

W.  4.  BYARS 

3LE-ETT  5  NW 

0352  06  UVALDE 
0S6ll  OS  JEFF  DAVIS 

100  06 

97Q 

MRS  LLOYD  KIRKPATRICK 

BLOYS  CAMPGROUND 

9.  30  32 

104  08 

5760 

B> 

GEORGE  P.  KNIGHT 

BLUE 

0860  07  LEE 

If  30  23 

97  09 

CLYDE  L.  RUTHVEN 

BOERNE 

0902  06  KENDALL 

I3j  29  47 

9B  44 

1422 

7i 

7A 

EDGAR  SCHWARZ,  JR, 

BCN  wIER  2  E 

09l7  0*  NEwTON 

12j  30  45 

93  37 

90 

7A 

c 

CLARENCE  A.  PENNINGTON 

BDHHftH 

0923i  03]  FANNIN 

101  33  36 

96  11 

566 

BP 

7A 

R.  H,  CANTPELL 

BON IT* 

0926|  03  MONTAGUE 

id  33  46 

97  36 

978 

c 

R,  0.  TUHPKJNS 

BOOKED 

D944  "1  LIPSCOMB 

i    36  27 

100  32 

2750 

6P 

OWI&HT  f.    SPIES 

BCOUlLLAS  RANGER  STA 

0950  05  BREwSTER 

1U  29  11 

102  53 

I860 

BA 

8IG  BENO  NATL  PARK  SERV 

BCRGER  3  - 

0953  01  HUTCHINSON 

Z!  35  39 

101  27 

31*0 

bt 

6P 

ARTHUR  W.  MORGAN 

BOWIE 

098*f  03;  MONTAGUE 
0991  o*  RED  RIVER 

IS  33  34 

97  51 

1114 

6P 

7A 

ORAN  C.  STOVALL 

BOXELDER 

10  33  29 

94  S3 

330 

7A 

OTIS  L.  0AN1EL 

arro  3  s 

0996  03  WISE 

15  33  02 

97  3* 

710 
1120 

74 

7A 

JACK  £.  HATAWAY 

BR.CKETTVlLLE 

1007  06  KINNEY 

HI  29  19 

100  24 

BA 

B« 

FRANK  0,  SANCHEZ 

B»ADy  2NN" 

1017  06  MCCULLOCH 

3  31  09 

99  21 

1722 

7A 

7A 

c 

THOMAS  A.  PAftKER 

BRAVO 

1033  01  HARTLEY 

21  35  39 

103  00 

4160 

6P 

7A 

JOSEPH  E.  HUGHS 

BRAZOS 

1035  03  PALO  PINTO 

1  32  40 

9B  07 

312 

7A 

MRS.  LORENE  B.  FORD 

a»EC*Es*IDGE 

10*2  03  STEPHENS 

2  32  46 

98  5* 

1135 

MID 

HIR 

ECTOR  B.  FIELDS 

BSEMQNo 

10*5  3*  ROBERTSON 

3  31  10 

96  40 

470 

8A 

MISS  JEAN  M.  KOTCH 

BRENHAM 

10*8  07  WASHINGTON 

1  30  09 

96  24 

353 

7A 

W.  G.  STEIN 

BRICE 

10571  0  2  MALL 
1063  03J  WISE 

10  3*  43 
15f  33  13 

100  54 

22*0 

c 

CHARLES  V.  MURFf 

BRIDGEPORT 

97  43 

BIS 

7A 

TA 

W.  E.  HEM8REE 

BRIGGS 

1063  06  Burnet 

1:  30  S3 

97  56 

10'0 

c 

CARL  A.  STEWART 

HITTON 

1081.  03J  ELLIS 

.'  32  33 

97  04 

556 

c 

HAZLE  DOLLAR 

MONSON 

109*i  04]  SABINE 
1L2S  01  TERPY 

•\   31  21 

94  01 

278 

7A 

LESTER  £.  SISK 

S»^-NF[ElD  no  2 

>   33  11 

102  16 

3290 

7A 

LEWIS  SIMMONDS 

,  ILLE  MB  AIRPCRTA 

1136  lOi  CAMERON 
11381  03  BHOWN 

ll|  25  5* 

97  26 

19 

HIE 

-ID 

e  hj 

U  S  HEATHER  BUREAU 

BRDWNVQOD 

3  31  *3 

9B  59 

1435 

Si 

RADIO  STATION  K8WD 

BUFFALO 

neei  o*.  leo" 

IS,  31  28 

96  03 

360 

Si 

CHARLIE  A.  SOUYRES 

BULER  2  NE 

1203  01  OCHILTREE 
1215)  07|  COMAL 

21  36  10 

100  49 

2900 

TA 

L.  PAULENE  MCCARTOR 

3ULVER0E 

IS  29  45 

98  27 

UOO 

LAUKA  0.  HOOD 

BUNKER  HILL  S  N 

122*  OL  DALLAM 

i    36  12 

102  52 

4370 

6( 

ROBERT  L.  LAM8ERCER 

BJ'KtTT 

1239  02  COLEMAN 

3  32  00 

99  14 

15*5 

MERREL  F.  BURKETT 

au»L=soN  i   ss. 

12-5  03  JOHNSON 

IS  32  31 

97  20 

7*9 

w.  RUSSELL  LACE 

BURLINGTON  3  -S- 

1250  3«  BURNET 

h   31  00 

97  02 

408 

7A 

MRS,  ANNIE  G.  KLEIN 

SUBNET 

9B  14 

1320 

4P 

CITY  OP  SUBNET 

BUSHlAND  1  MSV 

1267  OL  POTTER 

a  35  ii 

102  05 

3319 

G 

USDA.  ARS 

EAL DWELL 

131*  07  BURLESON 

ll    30  32 

96  42 

407 

7A 

CHALMERS  E.  TERRY 

CAMERON 

13*8  :3  MILAM 

1]  30  51 

96  59 

390 

6A 

ALVIN  HEFFT 

CAMP  WOOD 

1393  06  REAL 

H  29  40 

100  01 

1470 
2335 

6P 

6P 

WALTER  C.  ANDERSON 

CANADIAN  1  ENE 

1*U  Oil   HEMPHILL 

A    35  5! 

100  22 

5P 

3P 

WILSON  CRAWFORD 

CANOELARIA 

1*16  :5  PRESIOIO 

11  30  09 

104  41 

2875 

7P 

MISS  FRANCES  E  HOWARD 

CANTQN 

1429   -  /AN  ZANOT 

12!  32  33 

95  52 

504 

7A 

J  HARRISON  TAYLOR 

CANTON  OAM 

1*29  07]  COMAL 

*|  29  52 

98  12 

1000 

BA 

SA 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CANYON 

l*3d  0  LJ  RANDALL 
1*31  07|  COMAL 

10|  3*  59 

101  55 

3577 

4P 

4P 

POBERT  D.  SAWVELL 

CANYON  DAM  NO  1 

4  29  51 

9B  17 

960 

C 

ARTHUR  W.  NEV 

CANYON  DAM  NO  2 

1*32  07  COMAL 

4  IH     50 

98  21 

1040 

C 

KURT  B.  PQGGENPOHL 

CANYON  DAM  NO  3 

1*33]  071  COMAL 

♦I  29  57 

98  24 

1260 

C 

PAlPh  schaefirkoeter 

CANYQN  QAM  NQ  * 

1*3*1  07J  COMAL 

4^  29  55 

98  22 

1093 

C 

MRS.  E.  A,  PALM 

CANYON  DA"  NQ  5 

1*33  07]  COMAL 
l*3tl  07    COMAL 
1*38  07  COMAL 

4j  29  55 

98  21 

WALDIE  K.  WUNDERLICH 

CANYON  DAM  NO  6 

4  29  57 

98  IB 

1137 

: 

HERMAN  LUEHlFING 

CANYON  DAM  NQ  7 

4  29  55 

9B  13 

978 

c 

NELOA  M.  HALM 

CARRIIO  SPRINGS 

1*36  09  0IMM1T 

.-90  03  .:..;-) 

81  28  31 

99  52 

600 

7A 

7A 

STELLA  B.  KELLOGG 

CARROLlTQN 

1SJ  32  57 

96  54 

520 

7A 

DAN  MQSLEY 

CARTA  VALLEY 

1-92  j6  EDWARDS 

11  29  *e 

100  40 

1898 

5P 

•  0 

c 

AUDREY  W  VARGA 

CARTAGE 

150O  0*  PANOLA 

121  32  10 

94  21 

317 

6P 

CITY  OF  CARTHAGE 

CASE  Ranch  3  s 

1511  06  STERLING 

3  31  38 

101  02 

2190 

7A 

CLINTON  HOOGES 

CASTElL 

1521  06  LLA^O 

3  30  42 

98  57 

1205 

WlLLARD  E.  OALCHAU 

CATARINA 

1528]  09  DIMHITT 

Si  23  21 

99  37 

534 

5P 

7A 

c 

MARGUERITE  BURNS 

CE.tNA 

15731  03)  COLLIN 

IS  33  20 

680 

7A 

RONNIE  E.  VEST 

CENTER 

L578S  04  SHELBY 

12!  31  t.8 

94  10 

325 

7A 

7A 

JAMES  w,  FORBES 

:ity 

1580:  03  MILLS 

ll  31  28 

98  25 

1370 

7A 

DARREL  HEAD 

.  ILLE 

1S96  0*  LEON 

15  31  16 

95  59 

330 

8A 

BA 

J.  E.  DICKEY 

C-iL*  MOUNTAIN 

1625  03  ERATH 
16*6  01  HARTLEY 

1  32  09 

97  55 

1189 

7A 

MRS  BESSIE  L.  OLSON 

2  35  *1 

102  20 

3800 

G.  E.  CARCILL 

NO.  2 

16*9  31  HARTLEY 

2  35  *1 

102  20 

3790 

BA 

FLOYO  ROBERTS 

RANCH 

1651  07  NUECES 

5  27  35 

97  27 

25 

51 

5P 

CHAPMAN  RANCH 

CHARLOTTE  5  NNW 

1663  D9  ATASCOSA 

8  26  56 
4  29  16 

98  43 

4P 

ELMER  E  BOOTH 

CMEAPSIDE 

1671  07  GONZALES 

97  24 

250 

c 

EARL  L.  FREEMAN 

C"ER3"EE 

1680  36  SAN  SABA 

3  30  59 

98  43 

1493 

c 

DUOLEY  BATTLE 

CHILDRESS 

1696  02  Childress 

15  3*  26 

100  12 

1880 

c 

MORRIS  HIGLEY 

.-  ..J:SS  FAA  AIRPORT 

1698  02  CHILDRESS 

10  3*  26 

100  17 

1951 

MID 

■■:. 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

..■--1T«£ 

1701  02  HAROEHAN 

lOi  34  15 

99  31 

1400 

6P 

ARTHUR  E.  HEDCHMAN 

CMISJS  BASIN 

1715]  OS  BREWSTER 

1 1'  29  16 

103  IB 

5300 

BA 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

CIBOuO  'IREe- 

17*1  07  KARNES 

13  29  01 

97  56 

302 

7A 

IGNATZ  L.  MUTZ,  JR, 

CLARfiNOON 

1761  02  DONLEY 

13  3*  56 

100  53 

2700 

7A 

7A 

TOMMIE  C-  SAVE 

CLAftKSviLLE  2  E 

1772  0*-  REO  RIVER 

LO  33  37 

95  01 

420 

BA 

7A 

RA010  STATION  KCAR 

CLAR<SVILLE  I  W 

1773  0*  REO  RIVER 

id  33  37 

95  04 

465 

c 

RAYMOND  ft,  HAMILTON 

CLASSENS  RANCH 

1777  07  BEXAR 

I3i  29  39 

9B  22 

1000 

6P 

J.  P.  CLASSE". 

CLAUDE 

1778  01  ARMSTRONG 

id  35  07 

101  22 

3390 

7A 

7A 

L.C.  TIMS 

CLEBURNE 

1800  03  JOHNSON 

1  32  20 

97  24 

783 

6P 

BP 

OLIN  T.  SMYTH,  JR. 

CLEVELAND 

1810  03  LIBERTY 

14 

30  22 

95  05 

196 

7A 

7A 

CHESTER  V.  ELLlSOR 

13  E 

1323  03  a:  Si.-. 

1 

31  48 

97  26 

665 

7P 

E.F,  TH1ELE 

CLDDINE 

183S 

OB  FORT  BEND 

1* 

29  42 

95  41 

87 

7A 

FRANK  M.  WATKJNS 

COLOSPRING  3  SSW 

COLOWATER  3  w 
I  COLEMAN 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 
I  COLORADO  CITy 
'  CDlJMBuS 

COMANCHE 
,  COMMERCE 
I  CONCORD 
I  CONiEN 


I  COPPERAS  COVE 

I  CORNyOAS  SERVICE  STA 


j  CRIDER  RANCH 
CROCKETT 
CROSBYTON 
CROSS  PLAINS 


CUERO  3  E 


OAINGERFIElD  • 


OECATUR  2  SSw 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OEK. 


.a  1 


-6  AP 
DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DEPORT 
DEWEYVILLE  5  S 


03  CORYl 

J  .5  HUDSP 

1  NUECE 

RJ  2015*  OT  NUECE 


2080  03  KAUFMAN 
2082!  OS  CRANE 
2086  03  BOSUUE 
2096  03  HOOD 
2104  sej  REAL 
21141  04j  HOUSTON 
2121  01  CROSBY 
212S!  03  CALLAHAN 


I  MONTGOMER 
MORRIS 

I  HARTLEY 


2352    04l    80wIE 


2*0*.    031    DENTON 


VlLLE    2    ' 


2*15]   03]    I 


DIMMITT    6    E 


DUNCAN    WILSON    RANCI 
DUNDEE    6   NNW 
EAGLE    LAKE 
EAGLE    MTN    LAKE    DAM 


ASQ   wB   airport 


2630J    06| 

2633    03. 

i    2675i    07] 


CHEROKEE 
DICKENS 


TERRELL 
GONZALES 
ERATH 
MOORE 

SCHLEICHER 


;rL 


ELDOR 
ELOOR 
ELDOR 
ELECT 

00  1 
00  1 

DO  : 

EMORY 
ENCIN 
ENGEL 

L  3 

AN  G 

ENNIS 
EVADA 

E 

CDNCHO 
I  CONCHO 
JACKSON 


RJ    2797J  OSJ  EL    PASC 

2811:  06  SCHLEICHER 

28121  06]  SCHLEICHER 

,   281*  od  SCHLEICHER 

I    2818-  02J  MCHITA 

I    2820  07;  BASTROP 

'    2902J  04,  RAINS 

.    29061  09  LA    SALLE 

■    29171  10.  HIDALGG 

2925]  03  ELLIS 

I    300d  04  JASPER 

30051  03J  CORYELL 

1    3033  05,  EL    PASC 

j    303S  07]  COMAL 

30*7  04  FREESTONE 

3060J  09  ST, 


j?    I 


10UKS 


.'.  ■:  B . 


=iscm£rs  store 

HATJNIfl  2  w 
=LOHQT  1  N 
=LORENCE  3  SE 
=LDRESvlLLE 


71,  03  CORYELL 

83,  07  FAYETTE 

961  02  MOTLEY 

99^  OS  WILLIAMS 


I  03  TAHRAN' 


336B  I 
3370J  < 

33791  t 


3*85 


02]  BORDEN 
■J3j  COOKE 
OSJ  GALVESTON 
01  OEAF  SMITH 
01  GLASSCOCK 
O61  STERLING 
03  CORYELL 


GEORGETOWN 
GEORGE  WES' 
!  GIDDINGS 


GLADEWATER 


GOLD 

GOlDTHw 

GOLlAG 


3506  03  WILLIAMSON 
3SD»  09  LIVE  OAK 
3525J  07]  LEE 

35*6  0*  UPSHUR 
3557]  05|  PECOS 
3565  04  GREGG 
3391  03  SOMERVELL 
3605  06;  GILLESPIE 
'  3§  MILLS 
OT  GOlIAO 


iq  33  22    95  HZ 


2j  36  01 
15  32  51 
S  29  03 


9^  30  36 
11  31  13 
i  30  56 
9j  30  23 


iq  34  3B  ,  102  43 


99  08   2250 


99  13 
99  13 

96  2B 


102  33 
96  51 
96  11 


33  12    91  36 


97  16 

98  20 
101  58 


3  31  13 
6  28  58 
TS  32  23  1 


I  96  17 
106  2* 
100  36 


93  09 
93  04 
96  22 


354   7A   7* 


2*5   7A   7A 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Cliraatologlst 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  vou    Additional 
precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time. Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table'  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  od  the  ground.   Samples  tor 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R1.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMAT0L0GICAL  DATA  NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  WB  AIRPORT    119. 

ANDREWS 

BIG  SPRING 

BORGER  3  W 

BRAVO 

B3.9 

85.8 
86.5 
S6.6 
82.1 

53.7 
53.3 
57.5 
55.1 
46.5 

68.8 
69.6 
72.0 
70.9 
64.3 

2.3 

92 
94 
95 
95 
93 

13  + 
13+ 
11 
12 
19  + 

30 
33 
40 
33 
26 

1 
1 
1 
1 
1 

50 
42 
27 
37 
61 

7 
11 
14 
11 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

.23 
.15 
1.49 
•  40 
.76 

-  3.14 

.19 
.15 
.55 

.17 
.26 

24 
25 
30 
30 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

5 
2 
3 

0 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

BR0WNFIEL0  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

83.9 
87.1 
83.1 
82.3 
82.1 

49.7 
55.3 

52.5 

50.9 
51.2 

66.8 
71.2 
67.8 
66.6 
66.7 

95 
96 
90 
93 
92 

14 

12+ 

18+ 

20+ 

13+ 

31 

34 
30 
30 
30 

2 

1 

2+ 

1 

1 

72 
34 
56 

75 
78 

6 

13 
5 
7 
5 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.97 
.38 

1.11 
.57 
.20 

-   .53 

.67 
.27 
.87 
.21 
.10 

30 
23 
26 
23 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
2 

3 

1 

2 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
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CR0SBYT0N 

DALHART  faa  AIRPORT 

OIMMITT 

DUMAS 

FLOYDADA 

82.7 
81.4 
64.3 
82.8 
82.8 

52.5 

49.6 
48.5 
51.5 

51.4 

67.6 
65.5 

66.4 
67.2 
67.1 

-   .3 

94 
93 
93 
93 
94 

12+ 
19+ 
19+ 
20  + 
12 

34 
30 
28 
30 
29 

2 

1 

2+ 
2+ 
2 

54 
81 
74 
75 
71 

5 
5 

7 
6 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

3 

2 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

2.44 
.65 
.33 
.33 

1.41 

-  .99 

-  1.93 

1.06 
.37 
.15 
.15 
.56 

13 
24 
26 
25 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

5 

2 

2 
2 

5 

1 

0 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

FOLLETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

84.1 
82.2 
82.5 
84.5 
88.2 

54.2 

50.6 
47.5 
51.8 
52.1 

69.2 

66.4 
65.0 
68.2 
70.2 

96 
93 
95 
95 
96 

13+ 
19 
20  + 
11 
19 

31 
31 
26 
34 
27 

1 
1 
1 
1 
1 

47 
73 
99 
68 
44 

7 
6 
8 

7 
ia 

0 

0 
0 
0 
0 

1 
2 
2 

0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.31 
.07 
.37 

2.77 
.90 

.40 

.65 
.03 
.12 
1.56 
.90 

24 
27 
25 

30 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
3 

3 

1 

1 

0 
0 

2 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

HEREFORD 
LAMESA  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 
LlTTLEFIELD  NO.  2 

82.5 
86.2 
65.7 
85.0 
84.7 

46. 5 
52.2 
49.3 
52.2 
52.3 

65.5 

69.2 
67.5 
68.6 
68.5 

-   .6 

92 
95 

97 
97 
94 

19 
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13 
12 
12 

30 
36 

30 
31 
31 

2+ 

2  + 
1 
2 
2 

92 
53 
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67 
48 

6 

12 
12 
12 
8 

0 
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0 

2 

0 
2 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
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.28 
1.52 

1.94 

.30 

1.44 

-   .67 

.14 
.53 

1.24 
.30 
.66 

27+ 

31 

30 

24 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
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2 

5 
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1 
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0 

1 
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1 

0 
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MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT     //R 

MIDLAND  4  ENE 

84.3 

83. 1M 
84.4 
86.7 
87.3 

53.0 
56. 2M 
53.1 
53.0 
56.0 

68.7 

69. 7M 
66.6 
69.9 
71.7 

.5 

3.7 
-  3.5 

94 
94 
97 
95 

94 

11 

13+ 

13+ 

29+ 

29 

32 
35 

30 
34 

37 

1 

2+ 

2 

1 

2+ 

47 
47 
60 
48 
38 

4 
4 

7 
IB 

17 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.30 
■  52 

.11 
.18 

.50 

1.12 

-  3.78 

-  1.90 

3.25 
.28 

.10 
.09 
.40 

11 
30 
29 
31 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

2 

1 

0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

MORTON 
MULESHOE  1 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

83.6 
83.1 
84.  1M 
83.1 
S4.3 

49.7 
47.3 
50. 5M 
53.1 
52.5 

66.7 
65.2 

67.  3M 

66.1 

66.4 

-   .5 

92 
93 
94 
95 
93 

13+ 

13 

13 

13 

13+ 

31 
30 
35 

31 
29 

2+ 
1 

2 
1 
1 

70 
84 
56 
62 
55 

7 
5 

7 
6 
6 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 

0 

2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.20 
.34 
.46 
.26 

.14 

-  2.46 

-  3.36 

1.20 
.27 
.15 
.26 
.14 

30 
30 
30 
29 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

2 

1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 

PERRYTON  5  NNE 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SlLVERTON 

83.9 
85.4 
64.8 
84.9 
83.1 

50.6 
48.1 
54.3 
50.9 
51.0 

67.3 
66.6 
69.6 

67.9 
67.1 

2.3 

96 
95 
94 
96 
95 

13+ 

15+ 

14+ 

13 

14 

30 
29 
34 
33 
30 

2 

1 
1 
1 
2 

75 
78 
46 
53 

69 

8 

13 
9 

10 
5 

0 
0 
0 

0 
0 

1 
2 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.49 

.58 

1.03 

1.49 

.50 

-  1.97 

-  2.15 

1.49 
.52 

.38 

1.00 
.16 

24 
26 
14 
31 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
4 
2 
2 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 

1 

0 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  SW 
TAHOKA 
TULIA 

B6.8M 

81.7 
85. 8M 
84.3 
84.1 

51. 7M 
46.6 
52. 3M 
51.7 
51.2 

69. 3M 
65.2 
69. 1M 
66.0 
67.7 

4.9 

96 
94 
95 
95 
94 

11  + 

19 

20+ 

14 

14+ 

29 
29 
33 
33 

29 

1 
1 
1 
1 
1 

56 
100 
56 
57 
63 

9 

6 
10 
7 
9 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
2 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.48 

.92 

1.00 

.86 

1.06 

-  3.13 

.36 
.86 
.92 
.26 
.82 

24 
29 
29 
28 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 
3 
2 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

VEGA 

80.9 

50.2 

65.4 

1.2 

92 

20 

27 

1 

82 

3 

0 

2 

0 

.37 

-  2.51 

.19 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

67.9 

1.1 

.90 

-  2.15 

.0 

«    *    • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT     //R 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

81.6 
84.6 
85.5 
82.2 
85.7 

59.0 
59.5 
53.3 
56.2 

57.7 

70.3 
72.2 
69.4 
69.2 

71.7 

-  1.4 

-  3.6 

91 
93 
98 
92 
97 

10 
10 

11 
10 

11 

43 
41 
34 
39 
38 

2 
2 
1 
2 
1 

31 
22 
52 
45 
24 

1 

5 
12 
3 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.68 
1.76 
1.67 
2.13 

4.20 

-  .65 

-  1.85 

-  1.94 

.09 

.98 
1.02 
1.02 
1.31 
1.91 

27 
13 
13 
15 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
3 
4 
3 

4 

3 

2 

1 

2 
3 

0 

1 

1 
1 

2 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 

85.4 
83.1 
87.3 
84. 7M 
65. 4M 

52.6 

57.5 
56.9 

55. 1M 
56.9M 

69.0 
70.3 
72.1 
69. 9M 
71. 2M 

-  2.6 

96 
92 
98 
93 
93 

14+ 

10 
10 

11 

30 

34 
42 
38 
39 
40 

2 
2 

1 
1 
1 

51 
23 
31 
28 
26 

9 

1 

12 
5 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.96 

5.28 

.89 

1.20 
1.30 

.79 

.80 
1.35 
.40 
.34 
.76 

30 
27 
26 
23 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 
3 
5 
3 

1 
4 
0 
0 
1 

0 
4 
0 
0 
0 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HOROS  CREEK  DAM 

JAYTON 

85.3 
87.4 
64.2 
79.6 
65. 7M 

56.6 
52.6 
56.5 

56.7 

54. 7M 

71.0 
70.1 
71.4 
68.3 
70. 2M 

95 
98 
95 
93 
98 

13 
12 
11 
12 
11 

35 
34 
41 
43 
35 

1 
3 

2  + 
3+ 
2 

33 
48 
33 

43 
46 

13 
14 
6 
1 
11 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.28 
1.79 
1.93 
5.51 
2.15 

-  2.06 

.72 
.54 
.92 
1.66 
.50 

19 
15 
13 
27 
30+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
3 

7 
6 

3 

2 

2 

3 
2 

0 
0 
0 
3 
0 

MATADOR 

MEMPHIS 

MUNDAY 

PADUCAH 

POST 

65.9 

84.6 
67.2 
65.7 
64.9 

57.1 
54.4 
57.5 
56.9 
54.7 

71.5 
69.6 
72.4 
71.3 
69.6 

.8 

96 
98 
96 
95 
95 

12+ 

11 

10 

12+ 

12+ 

34 
38 
39 
36 
36 

2 

3+ 
2  + 
1 
1 

36 
37 
21 
33 

42 

10 
5 

12 
7 

10 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1.84 
1.05 
1.56 
1.55 
3.06 

-  2.26 

-  .04 

1.12 

.75 

.70 

1.00 

1.30 

24 
29 

13 
30 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
4 
3 
5 

1 
1 
1 
1 
2 

1 

0 
0 

1 

2 

OUANAH  5  SE 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

85.2 

84.0 
85.8 
84.0 
85.3 

57.6 
55.4 
59.0 
56.8 
56.5 

71.4 
69.7 
72.4 

70.4 
70.9 

.5 

-  1.4 

See  Rel< 

97 
95 
97 
92 
96 

Irene 

11 
10 
10 
12  + 
11 

9  No 

36 
37 
38 
40 
31 

es  F 

2  + 
2 

2  + 
2 
2 

allow 

40 
41 
31 
39 
34 

mg  St 

8 

5 
6 
4 
6 

atioi 

0 
0 
0 
0 
0 

i  In 

0 
0 
0 

0 

1 

dex 

0 
0 
0 
0 
0 

2.99 

2.48 

2.01 

1.96 

.37 

-  1.20 

-  1.76 

-  1.96 

1.92 

.75 
.75 
.72 

Tffl 

24 

26 
13 
28 

i3L 

ut 

.0 
.0 
.0 

BRA$ 

.  2 

0 

0 
0 
0 

y  cm 

■  Tl 

3 

6 

) 

2 
3 

2 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
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TEXAS 
MAY 


Temperature 

Precipitation 

.1 

0)  | 

?! 

S  'a 

>  -3 

St 
1 

< 

•a 

.9 

5  o 
J?  2 

s 

• 

B 
| 

0 

Q 

R 
a 

0 

a 
D 

No.  ol 

Day 

ft 

3 

H 

•a 

o  B 

Is 

a 

■ 

0 

£ 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Button 

Max. 

Min. 

3 

■B-a 
Q  o 
l! 

o 
o 
2 
5 

■ 

s 

0 

■ 

0 

£ 

u 

s  t 

si 

•=! 

SNYDER 
TRUSCOTT 
TURKEY  2  MSM 
VERNON 
WELLINGTON  2  ENE 

83.8 
85.8 
88.0 
87.1 
85.5 

54.8 
56.2 
56.9 
58.8 
51.9 

69.3 

71.0 
72.5 
73.0 
68.7 

-  2.0 

94 
96 
100 
95 
98 

12  + 

11 
13 
10 

11 

38 
37 
36 
40 
36 

2 
1 
1 
1 
2 

52 
37 
21 
15 
43 

t 
11 

13 

a 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.15 
1.01 
2.22 
1.92 

.40 

-    1.42 

.98 
.44 
.94 
.90 
.40 

13 
15 
26 
15 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
4 
4 
4 

1 

2 
0 
2 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 
WINTERS  1  NNE 

84. a 

81.1 

58.4 
56.0 

71.6 
68.6 

-   .6 

92 
92 

13+ 

11 

41 
42 

1 
2 

19 
46 

9 
1 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

,94 
2.52 

-  3.66 

.38 
1.14 

27 

28 

.0 
.0 

0 
0 

3 
4 

0 
2 

0 

1 

DIVISION 

70.6 

-   .6 

2.09 

-  1.97 

.0 

*   •   * 
NORTH  CENTRAL      03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDWELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 

82.5 

64.1 
82.0 
81.3 
80.3 

55.6 
57.7 
60.7 
60.9 
59.1 

69.1 

70.9 
71.4 
71.1 
69.7 

-  2.9 

90 
91 
89 
88 
87 

30+ 

9 
20 
31  + 
22  + 

38 

41 
47 
48 

45 

2 
2 
2 
4 
2 

44 
18 
23 
20 
33 

2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.94 

1.11 

1.29 

4.51 
4.77 

-  2.66 

1.05 

.85 

.78 

1.82 

2.44 

26 
28 
28 
26 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
3 

7 
5 

2 
I 
1 
3 

3 

1 

0 
0 

1 

2 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  S 

BRECKENRIDSE 

BRIDGEPORT 

83.2 

83.6 
81.8 
82.5 
83.8 

59.5 
60.5 
58.1 
59.3 
57.8 

71.4 
72.1 
70.0 
70.9 
70.8 

90 

90 
89 
90 
91 

24+ 

19 

21 

10 

21 

40 

44 
43 
40 
40 

2 
1 
2 
2 
2 

26 
16 
33 
29 
34 

2 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.27 
2.76 
2.56 
2,53 

1.98 

-  1.58 

-  2.53 

1.15 
1.40 
1.27 
1.06 
.65 

1 
30 
28 
27 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 
6 
5 

1 
2 
2 
1 

1 

1 
1 
2 

1 
0 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

83.4 
83.0 
83.3 
61.7 
83.1 

60.3 
61.1 
59.2 
59.7 
63.9 

71.9 
72.1 
71.3 
70.7 
73.5 

-  .7 

-  2.8 

-  1.8 

-  2.5 

.6 

90 

89 
90 
89 
89 

10 
30  + 
19 
20 
19 

45 
46 
45 
48 
48 

2 

4 
3 

3  + 
2 

23 

11 
20 
23 

13 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

6.69 
3.96 
3.84 
2,98 

3.07 

2.19 
.00 

-  .62 

-  2.00 

-  1.76 

3.40 
1.23 
1.20 

1.17 
2.15 

24 

16 
28 
27 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
5 
5 

5 

3 
3 

3 
2 
1 

3 
1 
1 

1 
1 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

82.6 

82.9 
79.3 
81. 6M 
61.4 

59.8 
60.7 
58.2 
56. 2M 
59.5 

71.2 
71.8 
68.8 
68. 9M 
70.5 

-  .2 

-  2.6 

90 
86 
87 
90 
87 

20 
21  + 
14 
28  + 
29+ 

44 
44 
45 
43 
42 

2 
2 
2 

3 
2 

23 

17 
36 
59 
21 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.87 
5.43 
5.27 
3.38 
5.25 

.40 
-   .13 

.52 
3.53 

2.47 
1.42 
1.30 

30 
31 
15 
15 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
5 

4 

7 

1 
3 
3 

3 

4 

0 
1 
2 
1 
3 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

83.8 
82.6 
82.8 
81.7 
83.1 

61.9 

60.7 
58.0 
57.6 
59.9 

72.9 
71.7 
70.4 
69.7 
71.5 

-  1.0 

-  1.8 

91 
89 
90 
89 
89 

19 

20+ 

21 

13 

12 

48 
47 
41 
42 
42 

2 

16+ 
2 

5  + 

4 

12 
21 
28 
33 
20 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.80 
3.62 
2.69 
3.43 

7.20 

-  .97 

-  2.40 

.87 
1.08 
1.34 
1.56 
2.46 

27 

30 
27 
28 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
6 
8 

9 

2 
3 
1 
2 
3 

0 
1 
1 
1 
2 

GLEN  ROSE 
GOLOTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

84.5 
82.1 
82. 6M 
84.4 
61. B 

58. 0 
59.4 
57. 1M 
60.6 
60.5 

71.3 
70.6 
69. 9M 
72.5 
71.2 

-  1.7 

89 

87 
89 
89 
88 

13+ 
22  + 
30  + 
20  + 
22  + 

40 
44 

40 
44 
47 

2 

3 
2 

2 
3 

20 
17 
37 
15 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.59 
5.21 
1.90 
2.44 
6.15 

-  2.32 

1.57 

2.56 

.97 

1.25 
1.69 

31 
15 
28 
28 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 

5 

4 
7 

3 

4 
1 
2 

6 

2 

1 
0 
1 
3 

GREENVILLE  7  NW 
GRDESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICD 

61.3 
84.1 
79.9 
81.4 
82.7 

58.5 

61.6 
58.2 
58.4 
57.8 

69.9 
72.9 
69.1 
69.9 
70.3 

-  1.6 

-  2.3 

89 

90 
87 
88 
88 

26 

19 
31  + 
15  + 
30  + 

45 

48 
45 
41 
41 

3+ 
2 

3+ 
2 

2 

31 

9 

40 

35 

27 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.45 
,66 
4.59 
2.96 
5.04 

-  3.27 

1.25 
.29 

1.91 

.86 

1.37 

31 
28 
15 
27 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
6 
6 

6 

2 
0 
4 
3 

; 

1 
0 
1 
0 
3 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KlLLEEN 
LAVON  DAM 

61.7 
83.2 
82.4 
84.2 
61.2 

59.0 
60.1 
59.3 
59.5 
61.0 

70.4 
71.7 
70.9 
71.9 
71.1 

-  1.1 

89 
90 
89 
90 
88 

20 
14  + 
26  + 
12 
20 

43 
42 
46 
44 
50 

16  + 
2 

3+ 
4 
2 

38 
23 
25 

11 
16 

0 
2 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.94 
2,06 
3,  68 
6.76 
5.58 

-  1.62 

1.19 
1.10 
1.42 
1.76 
2.82 

28 

28 
31 

28 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
6 

7 

6 

1 
1 

3 

6 
4 

1 
1 
1 
3 

1 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

82.6 
63.0 
82.3 
81.6 
83.6 

60.8 
59.9 
59.5 
60.8 
59.9 

71.7 
71.5 
70.9 
71.2 
71.8 

-  1.6 

89 
90 
88 
90 
92 

19 
31  + 
25  + 
20 
13 

44 
48 
44 
47 
44 

4 

4+ 

3 

2 

2 

12 
25 
22 
19 
22 

0 

3 
0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.01 
6.00 
4.00 
2.16 
2.62 

1.49 
-  2.72 

.88 

2.14 

2.00 

.65 

.98 

21 
24 
31 
22 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 
5 
5 
5 

3 

3 
3 
3 
2 

0 
3 
1 

0 
0 

NAVARRO  MILLS  DAM 
□  LNEY 
PARIS 

PILOT  POINT 
PROCTOR  RESERVOIR 

81.8 
84.1 
82.7 
82. 9M 
80.8 

60.3 
57.7 
61.0 
59.1 
58.5 

71.1 
70.9 
71.9 
71. OM 
69.7 

1.2 

88 
92 
90 
90 
69 

31  + 

10 

26+ 

26  + 

14 

47 
41 
43 
43 
45 

3 

1 
2 

3+ 
2 

28 
16 
29 
27 
33 

0 

1 

3 
3 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.11 
1.59 
1.36 
5.57 
5.25 

-  4.04 

.82 
1.30 

.85 
2.60 
2.82 

1 
28 

1 
31 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

2 
4 
6 
8 

2 
1 
1 
5 

2 

0 

1 

0 

1 

2 

PUTNAM 
QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSw 

61.8 
82.5 
80.6 
81.1 
82.9 

57.8 
59.9 
57.3 
56.4 
60.9 

69.  B 
71.2 
69.1 
68.8 
71.9 

89 
91 
87 
87 
SB 

10 
22 

10 
30  + 
19+ 

39 
43 
40 
43 

47 

2 

2 

2 

3+ 

2 

30 
22 

31 

37 
16 

0 
1 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.33 
2.48 
3,07 
3.52 

3.73 

.01 

1.50 
.76 
1.37 
1.20 
1.46 

15 
30 
15 
15 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
5 

5 
7 

4 
3 

3 
3 

2 

2 

0 

1 
1 
1 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  OAM 
TAYLOR 

62.4 

62.1 
80.3 
81.9 
82.4 

59.1 
58.0 
58.9 
60.0 
60.7 

70.8 
70.1 
69.6 
71.0 
71.6 

-  .6 

-  3.1 

90 

89 
86 
88 
90 

26+ 

27+ 
13+ 
20+ 
31 

43 
41 
44 
42 

45 

2 
2 

3+ 

4 
4 

34 
41 
29 
27 
22 

2 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

5.74 
1.61 
3.77 
4.74 
7.00 

.50 
3.31 

3.50 

.74 
1.06 
1.70 
1.83 

1 
28 
15 
28 
16 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
6 
8 
9 

2 
1 
3 
2 
5 

2 
0 
2 
2 
3 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT         R 

WAXAHACHIE 

82.8 
60.9 
82.1 
83.5 
63.2 

61.5 
56.0 
60.6 
62.1 
60.5 

72.2 

68.5 
71.4 
72.8 

71.9 

-  1.7 

-  3.8 

-  1.5 

88 
88 
89 
90 
89 

31  + 

30  + 

31  + 
30+ 
20+ 

48 
39 
46 
48 
46 

3 

2+ 
3 
3 

2 

16 
42 
25 

11 
17 

0 
0 
0 
3 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4.10 
2. IS 

2.87 
2.24 
2.60 

-  .53 

-  2.07 

-  2.33 

1.71 

.85 

1.22 

1.15 

.95 

28 
28 
28 
28 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

7 
5 
5 

3 
1 
1 

1 
2 

1 
0 
1 
1 
0 

WEATHERFORO 
WHITNEY  DAM 

81.9 

83.0 

58.3 
59.2 

70.1 
71.1 

-   .8 

90 
90 

21 
20 

42 
45 

3 

4 

39 
22 

1 

1 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

2.45 
3.42 

-  2.94 

1.19 
1.35 

28 
28 

.0 
.0 

0 
0 

5 

6 

2 
2 

1 
1 

DIVISION 

70.9 

-  1.6 

3.50 

-  1.25 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
MAY 


Temperature 

Precipitation 

1  "5 
>  j 

<2 

< 

.1 

|z 

£■£ 

OEM 

a 

a 

Q 

i 

.2 

s 

>. 

Q 

a 
a 

f 

Q 

No.  of  Days 

3 

o 
H 

•a 

>- 

s 

6 

Snow.  Sleel 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

"3 

0 
H 

■3-n 

s-i 

Q  0 
2  o 

Q 

1 

0 

a 

1 

0 

u 

5  0 

S  a 

bi 

*    •    * 
EAST  TEXAS           04 

ANDERSON 

83. OM 

62. OM 

72. 5M 

87 

19* 

46 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

3.18 

-  1.31 

1.52 

15 

.0 

0 

3 

3 

2 

ATHENS  3  SSE 

83.8 

58.7 

71.3 

89 

30+ 

43 

4 

16 

0 

0 

0 

0 

3.65 

1.70 

22 

.0 

0 

4 

3 

2 

CARTHAGE 

85.0 

60.6 

72.8 

92 

26 

48 

2 

e 

3 

0 

0 

0 

1.75 

.90 

1 

.0 

0 

2 

2 

0 

CENTER 

83.1 

57.2 

70.2 

91 

27 

42 

4 

29 

2 

0 

0 

0 

3.48 

1.57 

27 

.0 

0 

4 

3 

2 

CENTERVlLLE 

82.5 

58.3 

70.4 

88 

28+ 

41 

4 

26 

0 

0 

0 

0 

1.78 

.78 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

CLARKSVILLE  2  E 

81.3 

58.0 

69.7 

89 

27 

43 

2 

30 

0 

0 

0 

0 

2.38 

1.17 

31 

.0 

0 

3 

2 

COLDSPRING  5  SSW 

82.1 

59.4 

70.8 

88 

28  + 

43 

5  + 

24 

0 

0 

0 

0 

5.36 

2.43 

16 

.0 

0 

7 

3 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

81.5 

62.3 

71.9 

68 

19 

48 

4 

11 

0 

0 

0 

0 

3.5i 

1.52 

15 

■  0 

0 

5 

3 

CONROE 

82.9 

60.9 

71.9 

89 

27 

41 

4 

18 

0 

0 

0 

0 

7.76 

4.02 

16 

.0 

0 

8 

5 

CROCKETT 

84.4 

58.6 

71.5 

90 

20 

45 

5  + 

18 

1 

0 

0 

0 

1.25 

.33 

1 

.0 

0 

5 

0 

DAINGERFIELD  9  S 

85.5 

62.4 

74.0 

92 

26  + 

50 

3  + 

7 

5 

0 

0 

0 

4,65 

4.06 

30 

.0 

0 

4 

1 

OIALVILLE  2  W 

83.7 

60.4 

72.1 

91 

30  + 

47 

4 

21 

4 

0 

0 

0 

1.10 

.40 

21 

.0 

0 

4 

0 

EMORY 

82.2 

58.2 

70.2 

90 

20 

43 

3 

33 

1 

0 

0 

0 

9.23 

5.55 

31 

.0 

0 

5 

3 

EVADALE 

82.6 

58.9 

70.8 

89 

29+ 

44 

4 

24 

0 

0 

0 

0 

6,44 

2.00 

16 

.0 

0 

10 

4 

FAIRFIELD 

82.  7M 

60. 8M 

71. BM 

88 

19 

46 

4 

10 

0 

0 

0 

0 

.61 

.34 

23 

.0 

0 

2 

0 

FRANKLIN 

82.1 

60.5 

71.3 

88 

19 

45 

4 

12 

0 

0 

0 

0 

3.74 

1.68 

15 

.0 

0 

7 

3 

GILMER  2  W 

82. 6M 

57.3 

70. OM 

91 

27 

43 

4  + 

33 

1 

0 

0 

0 

1.50 

.83 

31 

.0 

0 

2 

2 

GLADEWATER  3  WSW 

83.9 

60.6 

72.3 

90 

29+ 

45 

4 

19 

2 

0 

0 

0 

1.11 

.53 

1 

.0 

0 

2 

1 

GROVETON  1  SE 

83.6 

59.2 

71.4 

92 

10 

43 

4 

10 

4 

0 

0 

0 

3.56 

1.33 

I 

.0 

0 

6 

3 

HEMPHILL 

84. 2 

59.1 

71.7 

91 

30 

41 

4 

28 

1 

0 

0 

0 

4.81 

2.70 

1 

.0 

0 

4 

3 

HEMPSTEAD 

83.1 

61.9 

72.5 

89 

28 

48 

4 

12 

0 

0 

0 

0 

4.44 

1.63 

30 

.0 

0 

7 

2 

HENDERSON 

84.0 

58.7 

71.4 

91 

27 

46 

3 

24 

5 

0 

0 

0 

2.04 

-  3.40 

.95 

27 

.0 

0 

3 

2 

HUNTSVILLE 

83.8 

61.5 

72.7 

-  1.8 

90 

28  + 

48 

2 

15 

3 

0 

0 

0 

2.02 

-  2.69 

1.14 

16 

.0 

0 

3 

2 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

83.4 

57.8 

70.6 

89 

30  + 

41 

4 

28 

0 

0 

0 

0 

6.97 

3.15 

1 

.0 

0 

5 

4 

JACKSONVILLE 

83.1 

60.7 

71.9 

88 

26  + 

47 

4 

14 

0 

0 

0 

0 

1.51 

.59 

27 

.0 

0 

5 

1 

JASPER  3  SW 

83.5 

55.3 

69.4 

89 

27+ 

37 

4 

36 

0 

0 

0 

0 

9.15 

3.17 

27 

.0 

0 

5 

4 

KARNACK 

83.7 

61.1 

72.4 

89 

29+ 

46 

4 

6 

0 

0 

0 

0 

2.23 

1.69 

1 

.0 

0 

2 

1 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

84.0 

60.1 

72.1 

-  1.3 

90 

26 

44 

4 

7 

1 

0 

0 

0 

8.19 

2.64 

2.90 

2 

.0 

0 

10 

3 

LINDEN 

82.5 

58.9 

70.7 

89 

30+ 

45 

4+ 

23 

0 

0 

0 

0 

3.39 

1.92 

30 

.0 

0 

4 

2 

LIVINGSTON  2  NNE 

83.2 

59.1 

71.2 

89 

27 

42 

5  + 

24 

0 

0 

0 

0 

3.97 

2.20 

16 

.0 

0 

5 

3 

LONGVIEW 

84.1 

60.1 

72.1 

-  1.5 

90 

30  + 

47 

4+ 

20 

2 

0 

0 

0 

3.BB 

-  1.79 

1.54 

31 

.0 

0 

3 

3 

LOVELADY 

82.9 

60.1 

71.5 

89 

28  + 

45 

4 

20 

0 

0 

0 

0 

2.31 

1.05 

1 

.0 

0 

5 

1 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

84.8 

62.3 

73.6 

-   .5 

90 

19 

47 

4 

6 

1 

o 

0 

0 

1.84 

.60 

1 

.0 

0 

7 

1 

MADISONVILLE 

84.6 

61.9 

73.3 

90 

19 

46 

4 

5 

1 

0 

0 

0 

1.90 

1.01 

16 

.0 

0 

5 

1 

MARSHALL 

83.0 

57.4 

70.2 

-  3.1 

92 

26 

43 

4 

28 

2 

0 

0 

0 

2.55 

-  2.70 

1.09 

1 

.0 

0 

3 

3 

MlNEOLA  8  ENE 

82.6 

58.7 

70.7 

88 

30+ 

42 

4+ 

23 

0 

0 

0 

0 

2.62 

1.10 

30 

.0 

0 

5 

2 

MOUNT  PLEASANT 

83.7 

58.4 

71.1 

-   .3 

90 

27  + 

44 

4+ 

27 

2 

0 

0 

0 

4.08 

2.92 

31 

.0 

0 

5 

1 

MOUNT  VERNON 

82.0 

59.5 

70.8 

90 

26 

43 

3+ 

34 

1 

0 

0 

0 

2.15 

.54 

23 

.0 

0 

5 

1 

NACOGDOCHES 

84.4 

60.4 

72.4 

.0 

90 

27  + 

44 

4 

17 

2 

0 

0 

0 

4.79 

-   .54 

2.00 

1 

.0 

0 

5 

3 

NEWTON 

83.4 

58.6 

71.0 

90 

27 

42 

5  + 

27 

1 

0 

0 

0 

8.14 

3.05 

2 

.0 

0 

5 

4 

PALESTINE 

83.8 

60.4 

72.1 

-  1.0 

90 

20 

48 

2 

13 

1 

0 

0 

0 

.82 

-  3.97 

.28 

1 

.0 

0 

5 

0 

POYNOR  1  NE 

84.0 

61.6 

72.8 

90 

19 

47 

17 

12 

1 

0 

0 

0 

1.40 

1.23 

21 

.0 

0 

1 

1 

ROCKLAND  1  WSW 

83.7 

60.0 

71.9 

89 

26+ 

46 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

7.50 

2.10 

2.94 

1 

.0 

0 

4 

4 

RUSK 

82.8 

60.1 

71.5 

88 

27+ 

45 

3 

19 

0 

0 

0 

0 

2.22 

.90 

22 

.0 

0 

4 

2 

SAM  RAYBURN  DAM 

83.3 

61.0 

72.2 

88 

30+ 

42 

4 

19 

0 

0 

0 

0 

8.33 

2.54 

1 

.0 

0 

6 

4 

SIMMS  2  NNM 

83.1 

58. 8 

71.0 

89 

26+ 

43 

3+ 

18 

0 

0 

0 

0 

2.14 

1.33 

27 

.0 

0 

3 

2 

SULPHUR  SPRINGS 

82.7 

58.2 

70.5 

88 

27+ 

45 

4  + 

31 

0 

0 

0 

0 

1.48 

.50 

31 

.0 

0 

4 

1 

TEXARKANA 

84. 2M 

59. 4M 

71.  BM 

91 

26 

40 

1 

28 

4 

0 

0 

0 

3.93 

2.90 

30 

.0 

0 

2 

2 

TOWN  BLUFF  DAM 

83.0 

60.0 

71.5 

89 

27 

43 

4 

16 

0 

0 

0 

0 

8.40 

2.72 

1 

.0 

0 

7 

4 

TYLER  5  NE 

83.7 

58.5 

71.1 

89 

27+ 

43 

6 

23 

0 

0 

0 

0 

1.16 

.66 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

WARREN 

82.5 

59.2 

70.9 

88 

26  + 

41 

4 

11 

0 

0 

0 

0 

9,93 

4.09 

1 

.0 

0 

8 

6 

2 

WILLS  POINT 

81.9 

58.7 

70.3 

90 

27 

45 

3 

29 

1 

0 

0 

0 

4.47 

1.93 

27 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

71.5 

-  1.6 

3.87 

-  1.25 

.0 

*    *    * 
TRANS  PECOS        05 

ALPINE 

84.6 

50.2 

67.4 

-  3.4 

92 

11 

30 

3 

62 

7 

0 

2 

0 

1.86 

.41 

1.17 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

BAKERSfIELD 

86.7 

58.2 

72.5 

97 

11 

35 

3 

38 

12 

0 

0 

0 

.59 

.45 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

BALMORHEA 

88.9 

56.6 

72.8 

-   .4 

98 

20+ 

40 

1 

35 

19 

0 

0 

0 

.04 

-  1.37 

.04 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANDELARIA 

96.2 

53.4 

74.8 

105 

31 

34 

3 

12 

27 

0 

0 

0 

.08 

.06 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHISOS  BASIN 

79.6 

54.7 

67.2 

90 

12 

37 

3 

60 

1 

0 

0 

0 

.40 

.20 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

90.5 

45.4 

68.0 

100 

31  + 

25 

3 

55 

20 

0 

3 

0 

.07 

.07 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRANE 

88.5 

54.5 

71.5 

99 

30 

36 

4+ 

45 

19 

0 

0 

0 

1.52 

1.33 

31 

.0 

0 

2 

1 

1 

DRYDEN 

86.6 

58.2 

72.4 

98 

10 

40 

3 

20 

11 

0 

0 

0 

2.51 

1.13 

14 

.0 

0 

4 

3 

1 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

88.0 

56.3 

72.2 

.3 

98 

19 

35 

3 

33 

17 

0 

0 

0 

.71 

.31 

.56 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

FABENS 

86.7 

50.8 

68.8 

97 

20 

31 

3 

52 

14 

0 

1 

0 

.51 

.48 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

87.3 

53.1 

70.2 

96 

31  + 

37 

1 

48 

16 

0 

0 

0 

.44 

.18 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

GRANDFALLS  3  SSE 

88.5 

51.9 

70.2 

98 

13  + 

33 

3 

54 

18 

0 

0 

0 

.28 

.15 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

LA  TUNA  1  S 

90.3 

55.4 

72.9 

99 

18 

39 

3 

20 

22 

0 

0 

0 

.03 

.03 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARATHON 

MARFA  NO  2 

86.4 

44.0 

65.2 

95 

31  + 

27 

1 

65 

12 

0 

3 

0 

.15 

.10 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

MENTONE  2  S 

95. 5M 

51. 5M 

73. 5M 

1 

23 

0 

0 

0 

.32 

.14 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

MONAHANS 

87.7 

50.1 

68.9 

100 

30+ 

35 

3 

40 

18 

0 

0 

0 

.20 

.11 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  LOCKE 

78.3 

51.1 

64.7 

87 

12  + 

32 

3 

82 

0 

0 

1 

0 

.41 

.35 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

PANTHER  JUNCTION 

66.6 

56.7 

71.7 

98 

12 

41 

3 

27 

11 

0 

0 

0 

1.15 

.45 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
MAY 


Temperature 

Precipitation 

•1 

*i 

>  & 

<2 

01 

> 
< 

A 

5  o 

sa 

•  B 

Cl£ 

■a 
s 
J5 

5? 

£ 
& 

8 
I 

5 

•3 

Q 

if 

1 

Q 

No.  of 

Days 

3 

.2 

|g 

a 

■ 

• 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Mta. 

3 
o 

■3-a 

Q  0 

8° 
2  o 

• 
a 

o 

s 

8 

1 

0 
0 

s 

8 

U 

3  > 

ill 

Li 

PECOS 

PENHELL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

91.7 
87.9 
95.9 
89.6 
85.8 

52.2 

55.4 
58.5 
52.3 
54.5 

72.0 
71.7 
77.2 
71.0 
70.2 

-  1.8 

102 
96 

103 
98 
97 

13 

30  + 
31 

31  + 
20 

34 
34 
38 
35 
36 

3 

3 

3+ 

3 

3 

44 
36 
11 
34 
34 

23 
16 
27 
18 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.03 

.14 
.55 

T 
.00 

-   .19 

.03 

.14 

.30 

T 

.00 

23 
14 
22 
25+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

84.7 
86.6 
86.1 
91. OM 
B8.7 

55.3 

57.4 
46.7 
54. 5M 
54.3 

70.0 
72.0 
66.4 
72. BM 
71.5 

96 
97 
94 
97 
98 

10 
9 
19 
19 
29 

37 
37 
26 
41 
33 

3 

4+ 

3 

4 

3 

38 
30 
64 
6 
40 

8 

9 

10 
18 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.96 
.89 
.20 
.00 
.29 

1.28 
.80 
.16 
.00 
.23 

14 
14 
22 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
1 

0 

1 

2 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

YSLETA 

88. 5M 

51.  8M 

70. 2M 

100 

20 

34 

1 

49 

20 

0 

0 

0 

.08 

.08 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

70.7 

-  1.5 

.53 

-   .73 

.0 

•    *    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
8RACKETTVILLE 

86.2 
8*. 7 
81.0 
80.8 
86.1 

61.4 

54.3 
57.2 
56.5 

59.8 

73.8 
69.5 
69.1 
68.7 
73.0 

-  4.2 

-  3.8 

93 

96 
90 
89 

93 

27+ 

31 

31 

10 
11 

42 
35 

40 
39 

45 

2 
2 

5+ 
5  + 

4+ 

9 
53 
49 
49 

10 

6 
8 
1 
0 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.27 
1.75 
7.16 
8.04 
2.50 

3.39 
3.85 

1.42 
1.54 
1.63 
3.07 
2.00 

28 

28 

15 
15 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 

7 

10 

4 

2 
1 
5 
5 
1 

1 
1 

5 

3 

1 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

80.0 
81.6 
B3.3 
84.9 
84.1 

54.4 
58.5 
57.4 
57.2 
53.1 

67.2 

70.1 
70.4 
71.1 
66.6 

69 

90 
89 
96 
94 

11 
30 
31  + 
10 
11 

37 
40 
38 
33 
35 

3  + 

4 

4 

3 

3 

70 
32 
27 
24 

64 

0 
1 

0 
7 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.57 
6.09 
3.29 
3.66 

.81 

3.18 
2.43 
1.30 
1.61 
.33 

15 
15 
14 
14 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
7 
5 

3 
3 

2 
3 
3 

2 
1 

2 

3 
1 
2 
0 

DEL  RIO  WB  AP 

EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

86.2 
85.1 
81.2 
81.0 
82.2 

61.3 
55.9 
53.5 

58.4 
56.0 

73.8 
70.5 
67.4 
69.7 
69.1 

-  4.6 

92 
94 
90 
89 
90 

10+ 
10 

11 
30 
31 

45 
38 
38 
40 
38 

3 

3 

3  + 
4 
3 

7 
27 
62 
31 
41 

6 

7 
1 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.85 

4. 56 

2.55 

10.03 

8.72 

.12 

1.36 
2.92 
1.40 
6.90 
2.62 

13 
15 
28 
15 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
5 

4 
7 
7 

2 
3 

2 
4 
5 

1 
1 
1 
1 
4 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

85.0 
88.2 
81.3 
81.0 
88.4 

56.2 

58.0 
54.1 
54.4 
61.2 

70.6 
73.1 
67.7 
67.7 
74.8 

-  3.6 

-  4.8 

93 

96 
90 
89 

ioo 

9 
10 
31 
31 
10 

34 
34 
35 
37 
42 

4 

3 

3 

4+ 

3 

34 
27 
62 
67 
9 

7 

15 

1 

0 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.44 
1.06 
6.33 
5.35 

1.74 

2.14 
.77 

2.00 

.52 

4.93 

1.62 

1.71 

23 
24 

15 
16 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 

6 

7 

1 

5 
1 
1 
4 
1 

4 
0 

1 
2 
1 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

83.2 
82.7 

81. 8M 
86.9 
81.  5M 

57.6 
58.4 
55. 6M 
57.5 
56. 6M 

70.4 
70.6 
68. 7M 
72.2 
69. 1M 

-  3.7 

90 

90 
90 
97 
89 

10 
31  + 
31  + 
11 
31 

37 
40 
36 
35 

38 

4 
4+ 

4 
3 

4 

25 

37 
55 
37 
48 

1 
2 

2 

14 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6,28 
6.01 
5.27 
.74 
7.83 

2.02 

2.40 
3.42 
2.60 
.73 
2.80 

15 
15 
24 
31 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

5 

1 

6 

2 

2 
3 
1 

4 

2 

1 
2 
0 

4 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

83.0 
84.  OM 
84.9 
85.0 
87.8 

54.9 
55. 4M 
56.0 
55.5 
59.3 

69.0 
69. 7M 
70.5 
70.3 
73.6 

93 
93 
96 
94 
96 

10 

9 

10 

29 

10 

35 
37 
37 
37 

37 

4 
16 
3 
3 
3 

47 
44 
44 
36 
20 

2 

6 

10 

7 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.69 
1.36 
1.42 
4.42 
.39 

2.40 
.69 

2.63 
.48 
.93 

2.30 
.30 

15 
27 
24 

15 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

4 

2 
6 

1 

4 
0 
1 

2 
0 

2 

0 
0 
2 

0 

PRAOE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
ROCKSPRINGS 
SAN  ANGELO  DAM 

86.0 

81.8 
81.7 

57.0 

56.1 
56.4 

71.5 

69.0 
69.1 

95 

91 
92 

10 

12 

11 

36 

39 

40 

3 

3 

1 

33 

27 

50 

13 

2 
2 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

1.34 

5.75 
1.94 

.73 

1.40 
1.72 

23 

15 

15 

.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 

3 

6 
2 

1 

5 

1 

0 

3 

1 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

85.5 
81.5 
85.8 
86.2 
83. 5 

57.1 
58.7 
57.0 
51.2 
61.2 

71.3 

70.1 
71.4 
68.7 
72.4 

-  3.0 

95 

89 
93 
96 

90 

27 
11 
11  + 
13 
10 

37 
40 
37 
35 

42 

3 

3+ 
3 

16+ 
3 

44 
43 
32 

51 
9 

11 

0 

12 

13 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.83 
3.03 
1.64 
1.12 
2.05 

-  1.37 

-  1.65 

.64 

3.04 

.60 

.53 

1.27 

14 
15 
14 
27 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
4 
3 

4 

2 

4 
1 
1 
1 

0 
1 
0 
0 

1 

WATER  VALLEY 

83.5 

52.8 

66.2 

93 

28 

37 

16+ 

65 

5 

0 

0 

0 

.80 

.46 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

70.3 

-  3.6 

3.89 

.35 

.0 

»    *    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

81.7 
81. 3M 
83.0 
83.3 
82.4 

62.1 

64. 7M 
61.9 
61.5 
61.0 

71.9 

73. OM 
72.5 
72.4 
71.7 

-  3.2 

-  4.4 

-  2.7 

90 
66 
68 
89 
69 

30 
27+ 
28  + 
28  + 
31  + 

47 
48 
48 
49 
50 

4 
4 

4 
5  + 

4  + 

10 
5 

10 
14 
16 

1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.18 
4.21 
7.11 
7.97 
6.44 

4.47 

3.87 
3.79 

3.65 

2.00 
1.88 
2.54 

1.69 

15 
30 
24 
16 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
8 
8 

6 
8 

4 
2 
5 
4 
3 

2 
1 
3 

3 
3 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

CUERO  3  E 

82.5 
82.6 
80.9 
84.5 
83. 9M 

65.1 
61.2 
68.1 
66.2 

M 

73.6 
71.9 
74.5 
75.4 

M 

-  2.1 

87 
69 
86 
89 

30 

29  + 
30+ 
30+ 

48 
49 
56 
47 

5+ 
3* 
3 

4 

4 

17 

2 

2 

0 

0 
0 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.99 
6.07 
5.34 
3.92 

7.10 

1.72 
.93 

1.36 
2.12 
1.30 
1.66 
2.04 

15 
16 
24 
23 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 
9 
7 
10 

5 

3 
5 
3 
5 

2 

1 

1 
1 
2 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLDRESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

62.4 

83.  6M 
84. OM 
83.4 
83.6 

62.0 
61. 1M 
60. BM 
63.5 
60.5 

72.2 

72. 4M 
72. 4M 
73.5 
72.1 

-  3.6 

88 
89 
90 
90 
91 

30 
19+ 
31  + 
24 
13 

51 
45 
40 
45 
44 

2 
4+ 

4 
4 
5+ 

10 
13 
22 
5 
24 

0 
0 
6 
1 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

10.28 
6.45 
8.67 
7.43 
6.76 

2.19 

3.38 
3.05 

4.54 
2.63 
3.13 
1.29 
2.37 

16 
16 
15 
24 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

12 
8 

10 
8 

7 
4 
5 
7 
5 

3 

1 
4 
2 
2 

HALLETTSVILLE 
HONDO 

84.6 
84.4 

61.8 
60.6 

73.2 
72.5 

-  2.5 

-  3.6 

91 
92 

12 

11 

44 
45 

4 
4 

7 
14 

3 
5 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

11.96 
11.66 

7.39 

3.39 
6.36 

16 

15 

.0 
.0 

0 

0 

11 

8 

7 

4 

5 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TEXAS 
MAY 


1970 


Temperature 

Precipitation 

Si 

•1 

Si 

>  B 

<2 

• 

0) 

< 

,1 
|z 

II 

jj 

a 

Q 

-Si 

1 

i 

3 

a 

Q 

1 

1 
a 

No.  o 

Days 

3 

■3 

.3 

£  o 

Is 

|l 

s 

a 

1 

o 
0 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

SUIlan 

Max. 

Min. 

■a 

o 

■3-a 

S3 

Q  o 

■5  c 

A   0 

9 

s 

I 

8 

■ 

£ 

0 

« 
0 

s 

0 
q 

■A 

6  k 

si 

5  • 

KENEDY 

84. 0 

60.7 

72.4 

91 

12 

40 

4 

13 

2 

0 

0 

0 

9.65 

.0 

0 

KINGSVILLE 

83.4 

64.3 

73.9 

89 

30 

47 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

5.29 

1.70 

15 

.0 

0 

6 

4 

2 

LA  ORANGE 

81.5 

62.5 

72.0 

89 

12 

46 

4 

12 

0 

0 

0 

0 

9.52 

5.79 

16 

.0 

0 

9 

3 

2 

LEXINGTON 

80.7 

61.6 

71.2 

87 

31 

42 

4 

24 

0 

0 

0 

0 

7.11 

3.54 

16 

.0 

0 

10 

3 

2 

LULING 

82.3 

59.7 

71.0 

-  5.1 

89 

31 

42 

5  + 

32 

0 

0 

0 

0 

5.76 

1.98 

2.21 

27 

.0 

0 

9 

4 

2 

MATHIS 

82.6 

60.0 

71.3 

88 

27+ 

47 

2 

14 

0 

0 

0 

0 

9.45 

2.44 

15 

.0 

0 

10 

6 

4 

NATALIA 

85.7 

60.6 

73.2 

92 

12  + 

43 

4 

6 

8 

0 

0 

0 

6.19 

2.20 

23 

.0 

0 

6 

3 

3 

NEW  BRAUNFELS 

82.5 

59.5 

71.0 

-  5.6 

92 

31 

43 

6+ 

22 

2 

0 

0 

0 

13.16 

9.34 

3.69 

16 

.0 

0 

10 

7 

4 

NIXON 

84.5 

60.7 

72.6 

90 

12 

45 

5+ 

9 

1 

0 

0 

0 

3.83 

.92 

28 

.0 

0 

e 

3 

0 

RED  ROCK 

81.4 

60.2 

70.8 

87 

31  + 

40 

4 

35 

0 

0 

0 

0 

5.90 

2.60 

16 

.0 

0 

7 

3 

3 

REFUGIO 

83.3 

63.2 

73.3 

89 

29+ 

45 

5 

5 

0 

0 

0 

0 

7.31 

1.76 

24 

.0 

0 

9 

5 

3 

ROBSTOWN 

84.0 

64.5 

74.3 

91 

31 

50 

5 

7 

2 

0 

0 

0 

6.32 

1.90 

23 

.0 

0 

7 

5 

2 

ROCKPORT 

80.5 

66.5 

73.5 

86 

27 

52 

5+ 

3 

0 

0 

0 

0 

5.26 

1.98 

24 

.0 

0 

7 

4 

2 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

83.4 

62.4 

72.9 

-  2.4 

90 

13  + 

46 

4 

7 

2 

0 

0 

0 

7.30 

3.85 

3.27 

26 

.0 

0 

7 

4 

2 

SAN  MARCOS 

82.8 

59.0 

70.9 

-  4.0 

89 

31  + 

42 

4 

19 

0 

0 

0 

0 

10.43 

6,86 

7.37 

15 

.0 

0 

10 

3 

1 

SEALY 

83.0 

62.7 

72.9 

-  3.3 

89 

27+ 

49 

6 

7 

0 

0 

0 

0 

4.00 

-   .45 

1.17 

15 

.0 

0 

9 

2 

1 

SEGUIN 

84.1 

61.0 

72.6 

-  3.4 

91 

30 

44 

4 

7 

1 

0 

0 

0 

9.83 

6.28 

2.90 

15 

.0 

0 

9 

7 

3 

SINTON 

83.2 

64.9 

74.1 

87 

30  + 

48 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6.40 

1.72 

15 

■  0 

0 

10 

4 

2 

SMITHVILLE 

81. 7M 

60. 5M 

71. 1M 

-  4.8 

88 

31  + 

45 

4 

24 

0 

0 

0 

0 

7.86 

3.92 

4.13 

16 

.0 

0 

7 

2 

2 

SOMERVILLE  DAM 

81.1 

60.7 

70.9 

88 

20 

45 

4 

25 

0 

0 

0 

0 

5.68 

2.06 

25 

.0 

0 

8 

3 

3 

WASHINGTON  STATE  PARK 

83.9 

61.8 

72.9 

89 

28  + 

46 

4 

14 

0 

0 

0 

0 

2.71 

1.03 

16 

■  0 

0 

6 

2 

1 

YOAKUM 

84.6 

62.3 

73.5 

90 

19+ 

44 

4 

6 

3 

0 

0 

0 

8.90 

2.43 

15 

.0 

0 

DIVISION 

72.6 

-  3.7 

7.24 

3.46 

.0 

*    *    * 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

81.2 

63.2 

72.2 

88 

27 

49 

4 

15 

0 

0 

0 

0 

4,63 

1.39 

16 

.0 

0 

8 

3 

2 

ANAHUAC  TBCO 

83.9 

67.1 

75.5 

87 

26+ 

52 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

9.14 

2.32 

16 

.0 

0 

7 

6 

5 

ANGLETON  2  W 

80.8 

63.0 

71.9 

-  3.1 

86 

29+ 

46 

3 

11 

0 

0 

0 

0 

11.36 

7.46 

4.18 

31 

.0 

0 

11 

5 

3 

BAY  CITY  WATERWORKS 

81.1 

64.8 

73.0 

89 

30 

52 

4 

13 

0 

0 

0 

0 

13.86 

6.35 

31 

.0 

0 

11 

7 

5 

BAYTOWN 

81.3 

65.4 

73.4 

87 

26 

49 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6,50 

1.78 

1.65 

15 

.0 

0 

7 

5 

3 

CLEVELAND 

81.6 

59.0 

70.3 

88 

27+ 

43 

4 

20 

0 

0 

0 

0 

7.88 

2.66 

1 

.0 

0 

e 

5 

2 

DANEVANG  2  SE 

81.6 

64.0 

72.8 

-  3.4 

87 

19+ 

51 

4 

8 

0 

0 

0 

0 

15.55 

12.07 

3.83 

30+ 

.0 

0 

11 

9 

6 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

82.2 

63.2 

72.7 

89 

20 

49 

5  + 

9 

0 

0 

0 

0 

12.79 

8.91 

4.48 

24 

.0 

0 

11 

8 

4 

EL  CAMPO 

83.7 

63.0 

73.4 

90 

29 

50 

5+ 

8 

l 

0 

0 

0 

8.19 

1.37 

30 

.0 

0 

10 

8 

3 

FREEPORT  2  NW 

80.5 

66.2 

73.4 

87 

27 

41 

5 

15 

0 

0 

0 

0 

6.36 

2.02 

16 

.0 

0 

9 

4 

2 

GALVESTON  WB  CITY        R 

77.9 

70.2 

74.1 

-  1.7 

84 

26 

57 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

4.33 

1.54 

2.02 

31 

.0 

0 

7 

2 

2 

HOUSTON  INCONT  AP 

81.2 

62.9 

72.1 

-  3.1 

87 

19 

46 

4 

12 

0 

0 

0 

0 

14.39 

10.11 

4.64 

15 

.0 

0 

8 

5 

5 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

81.7 

65.0 

73.4 

-  2.6 

88 

28  + 

53 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

14,84 

10.52 

4.22 

21 

.0 

0 

7 

6 

6 

LIBERTY 

83.3 

60.9 

72.1 

-  3.1 

89 

27 

45 

4 

9 

0 

0 

0 

0 

9.54 

5.05 

2.57 

16 

.0 

0 

9 

8 

4 

MATAGORDA  NO  2 

80.9 

65.5 

73.2 

-  3.1 

85 

29+ 

52 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

9,20 

5.91 

5.20 

30 

.0 

0 

7 

5 

3 

NEW  GULF 

81.6 

64.1 

72.9 

88 

30 

51 

4 

12 

0 

0 

0 

0 

9,93 

2.23 

31 

.0 

0 

10 

7 

4 

ORANGE  4  NW 

80.0 

62.7 

71.4 

88 

27 

48 

5 

22 

0 

0 

0 

0 

5,06 

2.00 

16 

.0 

0 

7 

3 

2 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

79.6 

64.8 

72.2 

85 

29  + 

51 

4 

10 

0 

0 

0 

0 

5.31 

.95 

1 

.0 

0 

10 

6 

0 

PIERCE  1  E 

82.4 

62.5 

72.5 

-  3.0 

89 

30 

48 

4 

13 

0 

0 

0 

0 

5.78 

1.86 

1.44 

31 

.0 

0 

9 

5 

2 

POINT  COMFORT 

78.9 

65.8 

72.4 

85 

19+ 

44 

4 

13 

0 

0 

0 

0 

7.62 

1.88 

28 

.0 

0 

10 

t 

2 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

83.5 

65.9 

74.7 

.0 

89 

26+ 

47 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

8,54 

3.60 

4.10 

IS 

.0 

0 

9 

4 

2 

PORT  LAVACA  NO  2 

83.5 

66.1 

74.8 

91 

27 

51 

4 

4 

3 

0 

0 

0 

6.73 

1.73 

24 

.0 

0 

9 

4 

4 

PORT  0  CONNOR 

80.0 

67.3 

73.7 

85 

28 

52 

5  + 

5 

0 

0 

0 

0 

3.79 

.93 

28 

.0 

0 

8 

4 

0 

SUGAR  LAND 

82.4 

64.0 

73.2 

-  2.7 

88 

28 

50 

4 

9 

0 

0 

0 

0 

13.43 

8.90 

4.91 

16 

.0 

0 

8 

4 

4 

THOMPSONS  3  WSW 

81. 3M 

62.6 

72. OM 

86 

30+ 

49 

4  + 

14 

0 

0 

0 

0 

10.99 

3.48 

22 

.0 

0 

8 

5 

5 

VICTORIA  WB  AIRPORT     R 

82.4 

64.2 

73.3 

-  2.9 

87 

13+ 

49 

3 

5 

0 

0 

0 

0 

9.93 

3.81 

4.11 

23 

.0 

0 

11 

5 

4 

DIVISION 

72.9 

-  2.8 

9.06 

4.97 

.0 

*   *   * 
SOUTHERN           09 

ALICE 

84.7 

64.0 

74.4 

91 

31 

50 

5+ 

4 

6 

0 

0 

0 

5.87 

2.91 

1.60 

15 

.0 

0 

8 

5 

1 

ARMSTRONG 

85.2 

61.6 

73.4 

92 

11 

41 

5 

8 

10 

0 

0 

0 

9.72 

3.40 

31  + 

.0 

0 

7 

5 

3 

BENAVIDES  7  S 

86.0 

63.2 

74.6 

97 

11 

48 

5  + 

8 

6 

0 

0 

0 

4.52 

2.00 

31 

.0 

0 

5 

3 

2 

CARRIZO  SPRINGS 

87.0 

63.5 

75.3 

-  3.5 

98 

11 

43 

4 

6 

9 

0 

0 

0 

3.52 

-   .06 

1.48 

15 

.0 

0 

4 

3 

1 

CATARINA 

89.5 

63.6 

76.6 

98 

26+ 

47 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

2.82 

.94 

28 

.0 

0 

5 

3 

0 

CHARLOTTE  5  NNW 

85.0 

62.1 

73.6 

92 

11  + 

43 

4 

5 

5 

0 

0 

0 

9,83 

3.66 

15 

.0 

0 

8 

; 

3 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

86.5 

63.3 

74.9 

97 

10 

45 

3 

5 

7 

0 

0 

0 

4.01 

1.20 

23 

.0 

0 

6 

3 

1 

CRYSTAL  CITY 

88.1 

63.5 

75.8 

97 

10 

42 

3 

6 

14 

0 

0 

0 

5.10 

2.12 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

DlLLEY 

85.4 

61.1 

73.3 

-  4.5 

95 

12  + 

46 

5  + 

11 

6 

0 

0 

0 

7.24 

4.03 

2.44 

15 

.0 

0 

6 

4 

2 

EAGLE  PASS 

86.8 

62.5 

74.7 

-  4.8 

97 

11 

45 

3 

8 

7 

0 

0 

0 

6.49 

3.23 

2.85 

14 

.0 

0 

5 

4 

2 

ENCINAL  3  NW 

87.8 

61.1 

74.5 

-  4.6 

98 

11 

45 

4 

9 

15 

0 

0 

0 

4.03 

.37 

1.22 

19 

.0 

0 

7 

3 

1 

FALCON  DAM 

88.1 

65.3 

76.7 

97 

11 

53 

4 

4 

16 

0 

0 

0 

2.51 

.87 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

FALFURRIAS 

85.1 

61.0 

73.1 

-  6.9 

94 

11 

44 

3 

12 

6 

0 

0 

0 

5.11 

2.32 

1.94 

31 

.0 

0 

8 

3 

2 

FOWLERTON 

87.1 

61.4 

74.3 

95 

13  + 

42 

4+ 

4 

10 

0 

0 

0 

7.33 

3.39 

15 

.0 

0 

4 

3 

3 

FREER 

85.4 

60.5 

73.0 

96 

11 

46 

5 

15 

6 

0 

0 

0 

8.00 

2.80 

15 

.0 

0 

6 

6 

3 

HEBBRONVILLE 

86.5 

63.4 

75.0 

95 

11 

48 

5  + 

5 

9 

0 

0 

0 

4.28 

1.48 

24 

.0 

0 

6 

3 

2 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

87.9 

64.7 

76.3 

9S 

9 

47 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

4.49 

1.23 

31 

.0 

0 

6 

? 

2 

OlLTON 

M 

M 

M 

46 

4 

11 

0 

0 

0 

3.99 

1.53 

24 

.0 

0 

5 

4 

1 

PEARSALl 

86.6 

61.9 

74.3 

94 

10 

44 

3 

3 

8 

0 

0 

0 

7.36 

3.03 

15 

.0 

0 

5 

3 

2 

POTEET 

84.2 

60.6 

72.4 

92 

11 

45 

4+ 

12 

5 

0 

0 

0 

9.65 

3.50 

15 

.0 

0 

7 

7 

5 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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RIO    GRANDE    CITY    3    W 

87.4 

62.9 

li.i 

95 

10 

46 

5  + 

6 

15 

0 

0 

0 

2.24 

.97 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

TILDEN 

85.0 

61.7 

73. 4 

94 

11 

43 

4 

14 

5 

0 

0 

0 

7.04 

2.60 

IS 

.0 

0 

4 

4 

3 

ZAPATA 

89.6 

64.8 

77.2 

98 

9 

51 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

3.38 

1.49 

24 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

74.6 

-    4.5 

5.59 

2.47 

.0 

»        *        * 
LOWER    VALLEY                   10 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT       R 

85.0 

67.9 

76.5 

-    2.5 

94 

30 

52 

3 

1 

4 

0 

0 

0 

3.28 

.92 

2.37 

31 

.0 

0 

4 

1 

1 

HARLINGEN 

85. OM 

63. 6M 

74. 3M 

-   5.6 

48 

6  + 

3 

7 

0 

0 

0 

4,40 

1.26 

1.58 

31 

.0 

0 

5 

3 

2 

MC    ALLEN 

86.1 

63.7 

74.9 

96 

1 

50 

6 

6 

9 

0 

0 

0 

5.13 

1.38 

16 

.0 

0 

e 

5 

2 

MC    ALLEN    FAA    AP 

84.6 

66.2 

75.4 

92 

30 

52 

5 

4 

3 

0 

0 

0 

6.23 

2.06 

14 

.0 

0 

7 

4 

2 

MC    COOK 

85.3 

63.0 

74.2 

95 

1 

48 

6+ 

9 

7 

0 

0 

0 

6.30 

1.85 

24 

.0 

0 

8 

4 

2 

MISSION 

87.  7M 

M 

M 

9B 

1 

49 

6+ 

7 

0 

0 

0 

4.95 

2.73 

1.50 

16+ 

.0 

0 

7 

4 

2 

PORT    MANSFIELD 

79.9 

67.3 

73.6 

88 

1 

52 

17  + 

7 

0 

0 

0 

0 

7.62 

3.32 

24 

.0 

0 

7 

4 

3 

RAYMONDVILLE 

84.4 

64.3 

74.4 

-   5.3 

96 

1 

50 

5 

6 

6 

0 

0 

0 

9.B7 

6.39 

3.77 

16 

.0 

0 

8 

5 

4 

SAN    BENITO 

85.3 

66.8 

76.1 

94 

31  + 

54 

5  + 

4 

4 

0 

0 

0 

7.18 

2.53 

31 

.0 

0 

7 

5 

3 

WESLACO   2    E 

85.1 

65.5 

75.3 

91 

30+ 

50 

5 

4 

3 

0 

0 

0 

5.31 

2.61 

1.84 

15 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

75.0 

-   4.7 

6.03 

3.31 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CANDElARIA 

LOWEST  TEMPERATURE 
CORNUDAS  SERVICE  STA 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
DANEVANG  2  SE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
3    STATIONS 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
DIME  BOX 


r 

105 

DATE 

31 

25 

DATE 

03 

15.55 

.00 

9.02 

DATE 

16 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS      -      MAY      1970 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


The  northern  Panhandle  experienced  exceptionally 
warm  weather  for  so  early  in  the  season,  while 
temperatures  in  central  and  south  Texas  were 
unusually  cool.  Very  little  rain  fell  on  the 
northern  High  Plains,  causing  a  deterioration  of 
dryland  wheat.  Rains  were  frequent  and  heavy 
in  south- central  and  southeast  Texas.  A  total  of 
14.39  inches  fell  at  Houston  Intercontinental  Air- 
port, while  the  ESSA- Weather  Bureau  Office  at 
Port  Arthur  recorded  8.54  inches  at  Jefferson 
County  Airport,  resulting  in  the  second  wettest 
May  on  record.  San  Antonio  received  7.30  inches 
during  the  month,  the  heaviest  May  total  since 
1965. 

Very  heavy  rains  fell  throughout  south- central, 
and  portions  of  southwest  Texas,  east  of  the  Pecos 
River,    on   the    14th  and  15th.     Rains  of  6  to  15 


inches  fell  on  the  San  Marcos  River  watershed. 
The  ensuing  flood,  worst  in  San  Marcos'  history, 
inundated  one-third  to  one-half  of  the  city.  Rains 
of  7  to  14  inches  fell  in  a  limited  area  of  Medina 
County  which  included  Hondo.  On  the  15th  and 
16th,  up  to  9  inches  fell  in  the  area  of  Dime  Box, 
just  above  Somerville  Reservoir  on  Yegua  Creek. 

Flash  flooding  occurred  in  San  Antonio  on  the 
26th  when  more  than  3  inches  of  rain  fell  in 
slightly  over  1  hour. 

On  May  11  the  costliest  tornado  in  Texas  history 
devastated  a  15- square-mile  area  of  Lubbock, 
including  the  downtown  sector.  Twenty- six  per- 
sons were  killed,  at  least  500  persons  were 
injured,  and  property  damage  was  estimated 
at  $135  million. 


Robert  Orton 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Airport  Administration  Building 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas    78723 
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24 
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HIGH  PLAINS         01 

ABERNATHY 

.65 

.03 

■  40 

.09 

T 

T 

.33 

ACK6RLV  3  SE 

1.22 

.15 

.27 

.30 

.50 

AMARILLO  WB  AIRPORT    //R 

.23 

T 

T 

T 

.19 

.01 

.01 

.01 

.01 

ANDREWS 

.15 

T 

.15 

T 

T 

T 

81C  SPRING 

1.49 

.12 

.14 

.20 

.02 

.55 

.46 

BOOKER 

.SB 

.34 

.04 

.30 

BORDER  3  w 

.40 

T 

.07 

T 

T 

.16 

T 

.17 

T 

BRAVO 

.76 

.16 

.07 

.25 

T 

T 

.28 

T 

BROWNFIELD  NO  2 

1.97 

T 

.02 

.53 

T 

.44 

T 

.67 

.31 

BULER  2  NE 

.41 

.26 

.15 

BUNKER  HILL  5  N 

1.33 

.40 

.75 

.20 

CANADIAN  1  ENE 

.39 

.27 

T 

.11 

CANVON 

1.11 

.07 

.04 

.67 

.13 

CHANNINC  NO.  2 

.37 

.21 

.19 

.17 

CLAUDE 

.20 

.09 

.02 

.10 

COLOWATER  3  W 

.47 

T 

.07 

.40 

T 

CONLEN 

.07 

.07 

CR0S8YT0N 

2.44 

.35 

1.06 

T 

.49 

.26 

T 

.04 

.24 

OALHART  FAA  AIRPORT 

.95 

T 

T 

.08   T 

.37 

.09 

.01 

.23 

.09 

DARR0U2ETT 

1.00 

.13 

.59 

.26 

DIMMITT  6  E 

.39 

.21 

.13 

.25 

DIMMITT 

.33 

.15 

.10 

.05 

DUMAS 

.33 

.15 

.02 

.03 

.13 

FLOVDAOA 

1.41 

.12 

.56 

.42 

.02 

.11 

.18 

FLOVDAOA  9  SE 

1.10 

.32 

.27 

.48 

.03 

T 

T 

FOLLETT 

1.31 

.46 

.95 

FORSAN 

2.03 

T 

.15 

.50 

T 

.72 

.63 

FRIONA 

.07 

T 

.02 

.03 

.02 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

.37 

.12 

.  10 

.10 

.05 

GAROEN  CITY  1  E 

2.77 

.04 

.63 

.07 

.27 

1  .66 

GRUVER 

.90 

.90 

HART 

.78 

T 

T 

.12 

.03 

.01 

.62 

HARTLEY 

1.65 

1.23 

.30 

T 

.10 

HEREFORD 

.28 

T 

.14 

.14 

HIGGINS 

.13 

.07 

.09 

HITCHLAND 

.26 

.26 

LAMESA  1  SSE 

1.52 

.43 

T 

T 

.11 

.12 

.09 

T 

.24 

.53 

LENORAH 

2.14 

T 

.10 

.22 

.29 

.33 

1.20 

LEVELLAND 

1.94 

.03 

.06 

T 

1  .24 

.61 

LIPSCOHB 

.30 

.30 

LITTLEFIELO  NO.  2 

1.44 

.68 

.15 

.12 

.11 

.36 

LOOP 

.84 

.24 

.20 

.20 

.20 

LORENZO 

1.70 

1.31 

.39 

LUBBOCK  WB  AIRPORT       R 

4.30 

3.25   T 

.17   T 

.10 

T 

.04 

.24 

.50 

HC  LEAN  3  E 

.52 

.09 

.15 

.29 

MIAMI 

.11 

.01 

.10 

MIDLAND  WB  AIRPORT     //R 

.18 

T 

T 

.01 

T 

T 

.09 

.09 

MIDLAND  A  ENE 

.50 

.05 

.40 

.05 

MORSE 

MORTON 

1.20 

1.20 

MULESHOE  1 

.34 

.03 

T 

.03 

.01 

.27 

NOTLA  3  SE 

.24 

T 

.12 

.12 

T 

OLTON 

.46 

.01 

.07 

.08 

.01 

.14 

.1! 

PAMPA  NO.  2 

.26 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.26 

T 

PANHANDLE 

.14 

.14 

PERRYTON  5  NNE 

1.49 

T 

1.49 

PERRYTON  10  HNH 

.40 

T 

T 

.10 

.10 

.20 

PLAINS 

.58 

.52 

.06 

PLAINVIEW 

1.03 

.36 

.12 

.26 

T 

T 

.09 

.16 

OUITAOUE  2  SE 

2.38 

.22 

1.99 

.50 

.09 

SEMINOLE 

1.49 

.03 

T 

T 

.42 

T 

T 

.04 

1.00 

SILVERTON 

.30 

.16 

T 

.06 

.13 

.03 

.06 

SLATON  5  SE 

2.71 

2.06 

.26 

.03 

.15 

.21 

T 

T 

T 

SPEARMAN 

.48 

.36 

.12 

STRATFORD 

.92 

.06 

.96 

SUNRAY  A  SW 

1.00 

.92 

.06 

.02 

TAHOKA 

.86 

.05 

T 

.25 

.12 

.06 

.05 

.29 

T 

.05 

T 

TASCOSa 

.86 

.26 

.25 

T 

.35 

T 

TULIA 

1.06 

.92 

.07 

.02 

.15 

UMBARGER 

1.35 

.02   .04 

1.10 

T 

.19 

VEGA 

.37 

T 

T 

.07 

.05 

.04 

.02 

.19 

T 

•    •    • 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT     lit. 

3.66 

T 

.63 

.38 

.26   .48 

.03 

.66 

.05 

.98 

T 

.20 

.01 

ANSON 

1.76 

1.02 

.22 

.52 

T 

ASPGRMONT  2  SSW 

1.87 

1.02 

.25 

.09 

.15 

.0! 

.26 

.01 

.04 

BALLINGER  1  SW 

2.13 

.03 

.17  1.31 

.03 

T 

.02 

.55 

.02 

BENJAMIN 

2.74 

.25 

1.00 

T 

.17 

.93 

.04 

.35 

BURKETT 

3.09 

.35 

.97 

.26 

.39 

1.13 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

4.20 

T     T 

.71 

1.17 

T 

.09 

1.91 

.02 

.03 

.28 

CHILLICOTHE 

3.21 

1.33 

.69 

.22 

.53 

.04 

.35 

.05 

CLARENDON 

.96 

.16 

.30 

COLEMAN 

5.28 

.33 

1.30   .16 

1.00 

1.35 

1.14 

T 

COLORADO  CITY 

.89 

T 

.02 

.01 

.40 

.08 

.28 

.10 

CROWELL 

1.80 

.56 

.92 

.32 

DICKENS 

1.20 

.22 

•  24 

.34 

.30 

.10 

ELECTRA 

1.30 

.09   .76 

.17 

.28 

FLOMOT  1  N 

1.32 

.39 

.50 

.32 

.32 

GAIL 

2.28 

.72 

.30 

T 

.56 

.60 

.10 

GUTHRIE 

1.79 

.92 

.54 

.23 

T 

T 

.07 

.02 

.41 

T 

HAMLIN 

4.03 

1.34 

.02 

.27 

z.oo 

.17 

.12 

.11 

HASKELL 

1.93 

.92 

.02 

.77 

.14 

,-a 

HORDS  CREEK  DAM 

5.51 

.14 

1.31 

.03 

.10 

.30 

.04 

.11 

i  .66 

1.62 

JAYTON 

2.15 

.35 

.50 

.25 

.15 

.40 

.60 

KNAPP  6  SW 

3.39 

1.98 

.23 

.35 

.27 

.34 

LAKE  ABILENE 

4.19 

.30 

.70 

.17 

1.00 

.04 

1.78 

LAWN 

5.33 

.47 

.91 

.31 

.37 

.35 

2.95 

.07 

MATADOR 

1.84 

.09 

.22 

1.12 

.33 

.05 

T 

.03 

MEMPHIS 

1.05 

.30 

.75 

MOBEETIE  2  S 

.41 

.41 

MUNOAY 

1.56 

.70 

.23 

.15 

.40 

.05 

.03 

NORTHFIELO 

NOVICE  1  E 

6.52 

.16 

1.70 

2.30 

.91 

1.55 

NUGENT  1  ESE 

2.34 

.03 

.45 

.11 

.31 

.51 

.61 

.30 

PADUCAH 

1.55 

T 

T 

.30 

.25 

T 

T 

T 

1  .00 

POLAR 

2.23 

.69 

T 

.01 

1.02 

T 

.33 

.11 

POST 

3.06 

1.09 

1.30 

.10 

.01 

.12 

.02 

.42 

QUANAH  5  SE 

2.99 

.73 

1.92 

.06 

.12 

.01 

.05 

.07 
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MAY 

1970 

*W 

Day 

of  Month 

Station 

o 

E- 

1  |  2  |  3 

4  [  5  [  6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13 

14  |  15 

16   17   18 

19   20  |  21 

22  | 

23  |  24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ROSY  1  ESE 

2.00 

.88 

.19 

.24 

.70 

.03 

ROSCOE 

2.48 

.40 

T     T 

.50   .10 

.75 

,20 

.53 

ROTAN 

2.01 

.75 

.11 

.34 

.17 

,64 

SEYMOUR 

1.96 

.37 

.46 

.24 

.03 

.72 

.14 

SHAMROCK 

.91 

.10 

.16 

.25 

SHAMROCK  RADIO  K8YP 

.37 

,04 

T 

.11 

.22 

SNYDER 

2.15 

.98 

T     .06 

.84 

.27 

T 

T 

STANFORD  1 

I. AS 

1.10 

.38 

TAHPICO 

1.37 

.52 

.10   .10 

.45 

.20 

TESCO 

3.01 

.79 

.04 

1.11 

.40 

T 

.67 

TRENT  2  ENE 

2.02 

.36 

.10 

.10   .35 

.31 

.35 

.45 

TRUST  3  ESE 

2.44 

T 

1.03 

.06 

T 

.38 

T 

.SO 

.17 

TRUSCOTT 

1.01 

.44 

.17 

.22 

.18 

TURKEY  2  WSM 

2.22 

.24 

.83 

.15 

.94 

.06 

VERNON 

1.92 

.90 

.20 

.62 

.20 

VOSS  1  WSN 

9.22 

.15 

2.34 

1. 10 

.93 

.70 

WELLINGTON  2  ENE 

.40 

.40 

WICHITA  FALLS  HI  AP      R 

.9* 

T 

.21   .09 

.09   T 

.21 

.38 

T 

T 

T 

T 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

1.10 

T 

.15 

.11 

.29 

.55 

T 

WINTERS  1  NNE 

2.52 

.02 

.14 

.28   .82 

.06 

.06 

1.14 

•    •    • 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

1.94 

.56 

.24 

1.05 

.09 

ALEDO  A  SE 

2.12 

.14 

.05 

.21   .71 

.22 

.52 

.27 

ANDICE  1  WNW 

6.24 

T 

1.89 

1.17 

.21 

.60   .69 

.03 

.23 

1.09 

T 

.06 

.23 

ANNA 

3.55 

.84 

.43 

.51 

.66 

1.11 

ANTELOPE 

1.31 

.22 

.05 

.13 

T 

.78 

.09 

.04 

ARCHER  CITY 

1.11 

.03 

.12 

.02 

.07 

.85 

.02 

ARLINGTON 

2.56 

.10 

.22 

1.51 

.73 

ARTHUR  CITY 

1.39 

.83 

T 

.02 

.14 

.40 

T 

T 

AVALON 

3.44 

.34 

T 

.69 

1.15 

.96 

T 

.30 

MIU 

2.72 

.50  .93 

T 

.23 

.60 

.46 

8ARDWELL  DAN 

1.29 

.29 

.17 

.02 

.78 

.03 

SELTON  DAN 

4.51 

.09 

T 

.59 

.40 

.19   .91 

.29 

.22 

1.82 

8ENIR00K  DAN 

4.77 

.12 

1.01   .29 

.04 

.79 

.03 

.05 

2.44 

■WHAM 

2.27 

1.15 

.04 

.47 

.37 

.24 

BOWIE 

2.76 

.16 

.06 

.18 

T 

.07 

.82 

.07 

1.40 

T 

BOYD  3  S 

2.56 

T 

.01 

.01 

T 

1.27 

.06 

1.21 

BRAZOS 

2.95 

.24 

.05 

.10   .48 

.74 

1.22 

.12 

BRECKENRIOGE 

2.53 

.19 

.09   .46 

.30 

.31 

1.06 

.03 

.13 

BRIDGEPORT 

1.98 

.15 

.09 

.30   .34 

.85 

.05 

.20 

BRONNWOOD 

6.69 

.49 

1.42 

.08 

3.40 

.05 

.10 

1.15 

BURLESON  2  SSW 

4.57 

.48 

.03 

.23   .38 

.10 

T 

1.14 

.01 

T 

2.20 

BURLINGTON  3  WSW 

3.60 

.17   T 

T 

.94 

.63 

.93   T 

.34 

.39 

1.00 

T 

CAMERON 

3.96 

.04 

1.23   .10 

.25 

.89   .08 

.42 

.26 

.71 

.02 

CARROLLTON 

4.03 

1.23 

T 

.40 

.96 

.32 

1.12 

CELINA 

4.79 

2.23 

T 

1.06 

.77 

.20 

.53 

CENTER  CITY 

3.52 

1.81 

.19 

.94 

.31 

.91 

.16 

CHALK  MOUNTAIN 

4.06 

.15 

■  43 

T 

.01   .12 

.22 

T 

.01 

1.44 

.03 

T 

1.63 

CLEBURNE 

3.84 

■  04 

.36 

.33   .89 

1.20 

.01 

.05 

.96 

CLIFTON  10  E 

4.37 

T 

T     T 

.01 

1.49 

T 

T 

.38   .24 

.81 

1.45 

.03 

COMANCHE 

5.30 

.03 

.36 

2.36 

.99 

.29 

.30 

.12 

1.01 

.24 

COOPER 

.92 

.61 

T 

.12 

T 

.19 

COPPERAS  COVE 

4.09 

.71 

.64 

.47   .31 

.12 

.21 

.30 

1.33 

CORSICANA 

2.98 

.38 

.72 

.21 

1.17 

.48 

CRANOALL 

4.44 

.78 

.29   .07 

1.44 

.78 

l.OB 

CRESSON 

3.52 

.25 

T 

.89   .38 

.10 

T 

.63 

.05 

T 

1.26 

CROSS  PLAINS 

3. OB 

.32 

1.15 

T 

.09 

.31 

1.21 

OALLAS  WB  AIRPORT      //R 

3.07 

T 

.12 

T 

.12 

.39 

.29 

2.15 

T 

DAVILLA 

5.04 

2.10 

•  13 

.75 

1.26 

.80 

DECATUR  2  SSw 

3.98 

.09 

.11 

1.32 

.05 

1.05 

1  .25 

.11 

OENISON  DAN 

1.B7 

T 

.10 

.49 

.17 

.24 

.30 

.02 

.52 

.03 

DENTON  2  SE 

5.43 

.19 

.63 

.30 

.61 

.17 

3.53 

DUBLIN 

5.27 

.12 

.05 

2.47 

.02   .09 

.26 

.06 

1.52 

.69 

DUNDEE  6  NNW 

1.17 

.40 

.  10 

.67 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

2.25 

.15 

.55   .20 

,95 

.08 

.32 

EASTLAND 

3.38 

.07 

.26 

1.42 

.74 

T 

.89 

T 

ENNIS 

2.34 

.56 

.08   T 

.20 

.50 

T 

T 

1.00 

EVANT 

5.25 

.05 

1.15 

.05 

.15   .25 

1.15 

.45 

.70 

1.30 

FARMERSVILLE 

6.40 

.42 

T 

2.59 

.41 

.37 

.41 

2.20 

FERRIS 

l.SO 

.31 

.10 

.87 

.52 

T 

FLORENCE  3  SE 

6.72 

.19 

2.10 

1.31 

.25 

.76   .44 

.05 

.13 

.54 

.84 

.04 

.07 

FORESTBURG  4  S 

2.64 

.47 

.19   .13 

.10 

T 

.76 

.07 

,90 

.06 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

3.62 

T 

T 

.90 

.38 

.61 

.38 

.01 

l.OB 

T 

FRISCO 

4.81 

1.25 

.09 

T 

.04 

1.37 

.68 

T 

.74 

.66 

FROST 

2.02 

.14 

T 

.02 

.38 

.20 

.98 

.10 

GAINESVILLE 

2.69 

.21 

.02 

.19 

1.34 

.35 

.06 

.30 

.26 

GATESVILLE 

3.43 

.03 

.03 

.80 

.19 

.23   .13 

.13 

.21 

1.56 

.10 

GEORGETOWN 

7.20 

.15 

.04 

2.00 

2.48 

.40 

.96   .16 

.16 

.45 

.37 

.03 

GLEN  ROSE 

3.59 

.02 

.10 

.60   .12 

T 

1.17 

.01 

1.57 

GOLDTHWAITE 

5.21 

2.56 

.28   .96 

.51 

.29 

.98 

.03 

GRAHAM 

1.90 

.10 

.04 

.30 

.14 

.09 

.97 

.02 

.28 

GRANBURY 

2.44 

T 

T 

T 

.14   .44 

1.25 

.01 

.60 

GRANGER 

GRAPEVINE  DAM 

6.15 

.76 

.19   .98 

1.14 

1.19 

T 

.60 

1.69 

GREENVILLE  7  NW 

2.45 

.39 

T 

T 

.92 

.24 

.05 

1.25 

GROESBECK 

.66 

T     ,06 

.02   .06 

.20 

.03 

.29 

GUNTER 

3.90 

1.32 

T 

T 

T 

.02   .03 

1  .40 

.50 

.28 

.39 

HAMILTON  2SSE 

4.59 

.05 

T 

1.91 

T 

.02   .36 

.74 

.14 

,80 

.97 

HENRIETTA 

2.96 

.17 

.35 

.09 

,ge 

.58 

.11 

.80 

HEWITT  1  SE 

2.29 

.12 

T 

.17 

T 

.48   .29 

.13 

.19 

.94 

.05 

HICO 

5.04 

T 

1.37 

.97  1.06 

.58 

.03 

1.18 

.03 

.12 

.OB 

HILLSBORO 

1.94 

.16 

.36   .06 

.04 

.01 

1.19 

.12 

HONEY  GROVE 

2.01 

.65 

T 

T 

.83 

.41 

T 

.10 

HUCKABAY 

6.21 

1.35 

1.77 

.36  1.19 

1.98 

HURST  SPRINGS 

4.24 

.42 

.02 

.80 

.02 

.43   .27 

.90 

T 

.  19 

1.20 

INDIAN  GAP 

3.78 

.11 

.12 

1.B9 

.06 

.06 

.63 

.19 

.72 

JACKSBORO 

2.06 

.OB 

.18 

.28 

.02 

.03   .34 

1.10 

.03 

JARRELL 

5.64 

.05 

1.30  1.05 

.65 

.20 

.80   .05 

.82 

.72 

KAUFMAN 

3.68 

.34 

.27 

.29   .01 

.57 

.77 

.01 

1.42 

KENNEDALE  6  SSW 

3.16 

.55 

T     .29 

.01 

.43 

1.02 

.28 

.58 

KILLEEN 

6.76 

1.4B 

.50 

.59   .85 

.37 

1.76 

1.25 

LAVON  OAM 

5.58 

.43 

T 

.41   .02 

•  61 

.53 

.70 

2. 82 

LEWISVILLE  OAM 

2.97 

.70 

.11 

.13 

.35 

.01 

.09 

1.38 

LIPAN 

3.20 

.13 

.02 

.59 

.72 

.82 

.96 

MARLIN  3  NE 

3.01 

T 

.07 

.05 

.88 

.51 

.07   ,43 

.25 

.72 

T 

.03 

MARYS  CREEK 

3.29 

T 

T 

T 

T    1.29 

.14 

.21 

1.65 

MC  GREGOR 

6.00 

.08 

.34 

.09 

.49  2.14 

.06 

.24 

1.38 

1.02 

MC  KINNEY 

4.00 

.68 

T 

.52 

.31 

.01 

.48 

2.00 

HERIOIAN  STATE  PARK 

2.71 

1.27 

.22   .22 

1.00 

HEXIA 

2.18 

.09 

.65 

.64   .10 

T 

,60 

.10 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

2.62 

T 

.02 

T     .09 

.94 

.26   .15 

.90 

.16 

.02 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
-    137    - 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

MAY 

1970 

1 

Day  of  Month 

Station 

H 

1  |  2  |  3 

4    5  j  6 

7  |  8  1  9 

10  [  11   12 

13  |  14  |  IS 

16  |  17  |  18 

19  [  20   21 

22 

23  [ 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MORGAN  3  WNW 

3.07 

.50 

.30 

T 

.06 

.16 

.05 

1.10 

T 

.70 

MORGAN  MILL 

3.49 

.29 

.25        .55 

.48 

.34 

1.00 

.56 

MUENSTER 

4.05 

.11 

.46 

.62 

l.JT 

.63 

.02 

.89 

.03 

MULLIN 

3.30 

1.78 

.33 

.15 

.24 

.78 

NAVARRO  MILLS  0AM 

2.11 

.82 

.06 

.55 

.28 

.38 

.02 

NEwPDRT 

2.54 

.11 

.30        .20 

.54 

.93 

.09 

.35 

OLNEY 

1.59 

.06        ,07 

T 

.06 

T 

1.30 

.10 

OLNEy  5  NNW 

1.29 

.17 

.12 

1.00 

T 

PALO  PINTO 

2.17 

.55 

.21 

1.12 

.04 

.23 

PARIS 

1.36 

.85 

.12 

.21 

T 

.17 

T 

T 

.01 

PILOT  POINT 

5. 57 

.69 

T 

T 

.02 

.02 

.27 

.60 

.65 

.02 

.50 

2.60 

POSSUM  K1NG00M  0AM 

2.17 

T          .34 

■  21 

T 

.17 

.02 

1.30 

.11 

.02 

PROCTOR  RESERVOIR 

5.25 

.07 

.30       2.62 

.29 

.13 

.33 

.12 

1.03 

T 

.14 

PUTNAM 

4.33 

.64       1.50 

.21 

.04 

.13 

1.10 

•zc 

.51 

QUINLAN 

2.48 

T 

T 

T 

.07 

.69 

.40 

.76 

.36 

RAINBOW 

3.52 

.12 

.07 

T 

.  lb 

T 

1.26 

1.69 

RANGER  i  M 

3.07 

.12       1.37 

T 

■  6> 

.03 

.03 

T 

.73 

T 

,11 

T 

REO  OAK 

2.06 

.28 

T 

T 

.30 

.97 

.51 

RICHARDSON 

5.13 

.23 

.80 

1.14 

2.29 

.67 

RINGGOLO 

4.17 

.45 

.30 

.70 

2.52 

RISING  STAR 

3.52 

.05 

.45       1.20 

.02 

,63 

T 

T 

,24 

.66 

T 

ROANOKE 

5.26 

.93 

1.75 

.93 

T 

.83 

.80 

ROCKDALE 

7.58 

.38 

4.35 

.10 

.25 

.30 

.06 

.55 

.36 

.51 

.02 

ROCKWALL 

8.46 

.24 

T 

1.37 

1.16 

.65 

.56 

4.30 

ROSEBUD  3  WSW 

3.73 

T     .46   .10 

.53 

.05 

.17 

.41 

.02 

.03 

.46 

1.46 

.02 

ROSS 

2.55 

.20 

T 

.45 

.13 

.67 

.03 

1.07 

T 

ROSSER  1  SE 

2.43 

.42 

.51 

.  10 

.96 

.42 

ROUNO  ROCK  3  E 

9.66 

.25 

.04   .01  1.62 

3.36 

.07 

1.76 

.41 

.01 

.60 

.30 

T 

.01 

.62 

SANGER 

2.34 

.17 

.96 

.36 

.16 

.67 

SHERMAN  PUMP  STATION 

5.74 

3.50 

T 

T 

.01 

T 

1  .60 

.25 

.30 

.06 

SLIOELL 

4.44 

.24 

.09 

.07 

.63 

.03 

.32 

T 

.36 

2.23 

SPR1NGT0WN 

1.61 

.12 

.18 

.33 

.06 

.74 

.02 

.16 

STEPHENVILLE  4  N 

3.77 

.06       1.08 

.79 

.12 

T 

1.03 

.20 

.47 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

4.74 

.11 

.44 

.45 

.12 

1.29 

.21 

.42 

1.70 

STRAWN  8  NNE 

3.20 

.07 

1.41 

.02 

.07 

.02 

1.43 

.02 

.14 

TAYLOR 

7.00 

.20 

T 

1.30 

1.83 

■  12 

.70 

.53 

.04 

1.69 

.47 

.12 

TEMPLE 

4.10 

.61 

T 

T          .02 

.56 

T 

.27 

.41 

.08 

.41 

1.71 

.03 

TERRELL 

3.30 

.35 

.38 

.52 

.36 

1.47 

THORNOALE 

3.85 

2.01 

.43 

.30 

.51 

.36 

THORNTON 

1.19 

T     .17 

■  05 

.68 

T 

T 

.04 

.25 

THROCKMORTON 

2.15 

.40        .18 

T 

T 

.13 

.65 

.46 

.06 

THURBER  3  NE 

2.89 

.02 

1.37 

.09 

.25 

.06 

1.02 

T 

T 

.02 

.06 

TRENTON 

2.93 

.98 

T 

T 

.31 

.32 

.27 

.65 

.40 

TROV 

3.74 

.27 

.03 

T 

.23 

.26 

.22 

.62 

.28 

1.42 

.41 

VALLEY  VIEW 

2.08 

.30 

.05 

.68 

.49 

.02 

.37 

.17 

WACO  DAM 

2.87 

.27 

T 

.07 

.26 

.33 

.23 

.10 

1.22 

.39 

WACO  WB  AIRPORT          R 

2.24 

T 

T     T     .05 

T 

.16 

.31 

.13 

.07 

1.15 

.35 

WAXAHACHIE 

2.60 

.18 

T 

.44 

.95 

T 

.62 

.03 

.16 

WEATHERFORD 

2.45 

.24 

T          .14 

T 

T 

.54 

1.19 

.34 

WHITNEY  DAM 

3.42 

.36 

T          .29 

.80 

.30 

.32 

1.35 

WOLFE  CITY 

2.65 

.55 

.10 

.33 

.05 

1.62 

EAST  TEXAS          04 

ALTO  5  SW 

2.71 

1.88 

.05 

.56 

.11 

T 

T 

T 

T 

.06 

T 

.03 

ANDERSON 

3.18 

1.52 

1.13 

T 

.33 

ATHENS  3  SSE 

3.65 

1.70 

.10 

.60 

1.25 

ATLANTA  4  WSW 

5.67 

.96 

T 

.01 

1.44 

.14 

2.85 

.27 

6EDIAS 

1.81 

.20 

1.20 

.21 

.20 

BON  WIER  2  E 

9.54 

.84 

2.44 

T 

1.30   T 

T     .50 

T 

T 

T 

1.98 

2.48 

T 

T 

BOXELDER 

1.49 

.35 

1.01 

.03 

.02 

.06 

BREMONO 

2.96 

.15 

T     T 

.71 

.03 

.21 

.39 

.74 

.10 

.46 

T 

T 

.13 

BRONSON 

4.53 

2.65 

.06 

.63 

.33 

.03 

.82 

.01 

BUFFALO 

2.32 

.14 

.50 

.42 

.20 

T 

.20 

.66 

CANTON 

4.52 

.10 

.36 

.03 

3.25 

.02 

.74 

CARTHAGE 

1.75 

.90 

.08 

.07 

T 

T 

.63 

T 

.07 

CENTER 

3. 48 

1.03 

.60 

T 

.26 

.02 

1.57 

T 

CENTERVILLE 

1.78 

.15 

.78   T     T 

.06 

.19 

.14 

.01 

.36 

.01 

.04 

llaRkSvULE  2  E 

2.38 

.30 

T 

.09 

.76 

.04 

1.17 

COLDSPRING  5  SSW 

5.36 

1.02 

.73 

2.43 

T 

.28 

.18 

.39 

.07 

.26 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

3.51 

.03 

T 

T 

1.52 

.27 

.41 

.56 

.52 

.03 

.05 

.03 

.02 

.07 

CONROE 

7.76 

1.24 

.51 

4.02 

.02   .03 

.37 

.16 

.02 

.30 

.37 

.52 

CROCKETT 

1.25 

.33 

.05 

.26 

.25 

.15 

.20 

.01 

OACUS 

2.68 

.50 

.08 

1.80 

.17 

T 

.13 

T 

T 

OAINGERFIELD  9  S 

4.65 

.20 

.06 

T 

.12 

*.06 

.21 

DEKALB  2  N 

2.29 

.03 

T 

.63 

.02 

.10 

.53 

.96 

OEWEYVILLE  5  S 

4.46 

T 

.55   .20 

1.66   .08 

.40   .28 

.06 

.17 

1.06 

DIALVlLLE  2  W 

1.10 

.12 

.05 

.40 

.02 

.07 

.15 

.24 

.03 

EDOM  2  NW 

2.5B 

.28 

T 

.23 

.04 

.27 

.64 

.33 

.04 

.53 

EMORY 

9.23 

.25 

.01 

1.90 

1.41 

.10 

.01 

3.55 

EVADALE 

6.44 

.72 

1.67   .10 

■01   .01 

2.00   .26 

.04   .26 

.11 

.0* 

.01 

.90 

.20 

.11 

FAIRFIELD 

.61 

.06 

.3* 

.21 

FRANKLIN 

3.74 

.01 

1.68 

.12 

.03   .20 

.24 

.69 

.12 

.01 

.02 

.36 

.04 

GILMER  2  W 

1.50 

.60 

T 

T 

T 

T 

.06 

.01 

.33 

GLAOEWATER  3  WSW 

1.11 

.55 

.07 

.49 

GRAPELAND 

2.21 

1.15 

.43 

T 

T 

.13 

T 

.40 

T 

.08 

T 

GROVETON  1  SE 

3.56 

1.33 

.10 

.67 

1.00 

.26 

T 

.20 

HAGANSPORT 

.64 

.15 

.01 

.05 

.43 

HARLETON 

1.26 

.52 

.20 

.10 

.44 

HAWKINS  1  E 

1.04 

.05 

■  16 

.73 

.10 

HEMPHILL 

4.81 

2.70 

.90 

.77 

.44 

HEMPSTEAD 

4.44 

.08 

.06 

.93 

.48 

.42 

.23 

.27 

.06 

.28 

1.63 

HENDERSON 

2.04 

.86 

T 

T 

.95 

.23 

HORGER 

7.58 

2.03 

1.51 

2,05   .04 

.22 

.02 

.11 

1.60 

HUNTSVILLE 

2.02 

.65 

.11 

1.14 

.02 

.04 

.03 

.01 

JACKSON  HILL  GUARO  STA 

6.97 

3.15 

.86 

.53 

.25 

2.  is 

T 

JACKSONVILLE 

1.51 

.29 

.06 

■  20 

.13 

.16 

.59 

.01 

.03 

JASPER  3  Sw 

9.15 

2.63 

1.39   .03 

1.33   .05 

.06 

.40 

T 

3.17 

.09 

JEFFERSON 

3.56 

1.19 

.33 

.04 

2.00 

JEWETT 

2.09 

.05 

.62 

.02 

.43 

T 

T 

.60 

.33 

KARNACK 

2.23 

1.69 

.04 

.02 

.02 

.06 

.26 

.08 

.02 

.04 

KIR6YVILLE  FOR  SERVICE 

8.19 

1.40 

2.90   .03 

T 

1.68   .23 

.10   .16 

.10 

.46 

.46 

.47 

LINDEN 

3.39 

.81 

T 

.03 

.29 

.03 

1.92 

.31 

LIVINGSTON  2  NNE 

3.97 

.77 

.52 

2.20 

.25 

.17 

.06 

T 

LONG  LAKE 

1.22 

.18 

.25 

.50 

T 

.09 

.20 

LONGVIEW 

3.88 

.96 

T 

T 

T 

.05 

T 

1.27 

.04 

T 

1.54 

lovElady 

2.31 

1.05 

.05 

.40 

.45 

.20 

.04 

.12 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

1.84 

.60 

.38 

.05 

.18   .14 

.10 

.13 

.26 

MADISONVILLE 

1.90 

.14 

.05 

1.01 

.16 

.16 

.38 

MAGNOLIA 

4.27 

.76 

1.65 

.35 

.52 

.77 

MARSHALL 

2.55 

1.09 

.04 

T 

.73 

.69 

T 

MAUD 

2.11 

.68 

.32 

.03 

.73 

.28 

MINEOLA  T  SSW 

2.24 

.12 

.03 

1.23 

.35 

.07 

.42 
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1970 

« 

Day  of  Month 

Station 

0 

H 

1 

2  1  3 

4     5     6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16   17   18 

19   20   21 

22  | 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28 

29 

30 

31 

NINEOLA  8  ENE 

2.62 

.01 

.09 

.01 

.15 

.01 

.25 

.  11 

T 

1.10 

.90 

MONTGOMERY 

5.43 

.46 

.22   .03 

2.12 

■  20 

.13 

.44 

1.S3 

MOUNT  PLEASANT 

4.08 

.44 

.18 

.17 

.01 

.36 

2.92 

MOUNT  VERNON 

2.15 

.36 

.5* 

.40 

.02 

.09 

.35 

.39 

NACOGDOCHES 

4.79 

2.00 

.06 

.13 

T 

.90 

1.45 

.25 

NAPLES  1  SW 

1.56 

.41 

.06 

.13 

.46 

.50 

NECLEV  4  SSW 

1.3* 

.58 

T 

.76 

T 

NIUVILLE 

4.73 

2.15 

.86 

.52 

1  .^0 

NEW  CANEY  *  NW 

9.46 

1.30 

1.10   T 

4.25 

.62 

.75 

.09 

T 

1.35 

NEWTON 

8.1* 

.85 

3.05   .05 

.88   .04 

.28 

2.87 

.03 

.09 

OVERTON 

.84 

.46 

.07 

.20 

.11 

T 

PALESTINE 

.82 

.28 

.10 

.15 

.10 

T 

.08 

.11 

PITTSBURG  5  S 

4.67 

.38 

.45 

..  19 

1.27 

1  .03 

.33 

POYNOR  1  NE 

1.40 

T 

T 

1.23 

.09 

T 

T 

T 

.08 

PRICE  2  SM 

.92 

T 

.05 

T 

T 

.04 

.65 

.18 

OUITHAN  2  S 

4.02 

.40 

•  44 

.78 

.05 

2.35 

REKLAW  3  NNE 

2.23 

1.00 

..23 

RICHARDS 

3.11 

.40 

.10   T 

1.90 

.10 

.23 

.25 

.03 

.08 

ROCKLAND  1  NSW 

7.50 

2.94 

.80 

2.00 

.04 

.08 

1.64 

RUSK 

2.22 

.70 

.20 

.90 

.37 

T 

.05 

SAM  RAY8URN  DAM 

8.53 

2.54 

1.50 

2.25 

.03 

.31 

1.71 

.19 

SIMMS  2  NNW 

2.14 

.56 

1.33 

.25 

SULPHUR  SPRINGS 

1.48 

.28 

T 

.30 

T 

.40 

.50 

TEXARKANA 

3.93 

1.00 

T 

.03 

2.90 

TEXArKANA  dam 

3.77 

.46 

.18 

T 

.13 

.55 

T 

T 

2.45 

town  bluff  dam 

6.40 

2.72 

1.68   .01 

2.36   .16 

.15 

.01 

.29 

1  .02 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

2.88 

.17 

.09 

1.85 

.04 

.03 

.11 

.17 

.42 

TYLER  J  NE 

1.16 

.10 

.19 

.09 

.66 

T 

.12 

VALLEY  JUNCTION 

7.09 

.23 

T    T 

2.17 

1.00 

1.31 

1.85 

.11 

.38 

.04 

WALLER  3  SSW 

3.48 

.28 

.28 

.33 

.11 

.63 

.41 

.39 

.14 

.05 

.84 

WARREN 

9.93 

4.09 

.02 

.57 

2.00 

.03   .88 

.14 

.09 

T 

.08 

.18 

.87 

.98 

WILLS  POINT 

4.47 

.75 

T 

T     T 

T 

T 

.05 

.26 

.01 

1.95 

.20 

T 

T 

1.25 

WINNSBORO  6  SW 

3.85 

.14 

.15 

3.56 

•    •    • 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

1.86 

.46 

.23 

1.17 

BAKERSfIELO 

.59 

.12 

.45 

.02 

balmorhea 

.04 

.04 

8L0YS  CAMPGROUND 

.47 

.15 

.05 

.27 

BOO.UILLAS  RANGER  STA 

.72 

.17   .34 

T 

.11 

.02 

.08 

CANOELARIA 

.08 

T 

T 

.06 

.02 

CHISOS  BASIN 

.40 

.09 

.20 

.06 

.01 

.04 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

.07 

.07 

CRANE 

1.52 

.16 

.01 

1.35 

ORYDEN 

2.51 

1.13 

T 

.69 

.19 

.50 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

.71 

T 

.10 

.38 

.03 

T 

FABENS 

.51 

T 

.48 

T 

T 

.03 

FORT  DAVIS 

.88 

.07 

.20 

.40 

.06 

.13 

FORT  HANCOCK 

ft  Stockton  kfst  radio 

.44 

.13 

.13 

.18 

CIRVIN 

.21 

T 

T 

T 

T 

.21 

GRANDFALLS  3  SSE 

.26 

T 

.15 

.03 

.10 

T 

IMPERIAL 

.00 

KENT 

.50 

.50 

LA  TUNA  1  S 

.03 

T 

.03 

MARATHON 

MARFA  NO  2 

.15 

T 

.05 

.10 

MENTONE  2  S 

.32 

.14 

.02 

.11 

.05 

MONAHANS 

.20 

.09 

.11 

MOUNT  LOCKE 

.41 

.35 

.03 

.03 

ODESSA 

.14 

.02 

T 

T 

.10 

.02 

PANTHER  JUNCTION 

1.15 

.45 

.02 

.05 

.04 

.25 

T 

.34 

PECOS 

.03 

.03 

T 

PENWELL  1  SSE 

.14 

.14 

T 

T 

PLATA 

.09 

.07 

.02 

PRESIDIO 

.55 

.13 

.30 

.04 

.08 

T 

RED  BLUFF  DAM 

T 

T 

T 

SALT  FLAT  10  ENE 

.00 

SANDERSON 

1.96 

1.28 

.11 

.05 

.52 

SHEFFIELD 

.89 

.80 

.09 

T 

SIERRA  BLANCA 

.20 

.16 

.04 

TOYAH 

.07 

T 

.07 

VALENTINE  10  WSW 

.27 

.12 

.15 

VAN  HORN 

.00 

WINK  FAA  AIRPORT 

.29 

T 

T 

T 

T 

.04 

T 

.23 

.02 

YSLETA 

.08 

.08 

•    *    • 

COWARDS  PLATEAU     06 

AOAMSVILLE 

3.62 

.67 

.35 

.17 

.19 

1.62 

.62 

AMISTAO  DAM 

2.27 

T 

T     .55   ,01 

.01 

.28 

1.42 

T 

BERTRAM  3  ENE 

7.79 

T         2.05 

1.16 

T 

.16 

2,31 

T 

.23 

.94 

.74 

BIG  LAKE  NO  2 

1.75 

T 

.17 

1.54 

.04 

BLANCO 

7.16 

.17 

.02  1.65 

1.33 

T 

T 

1.02 

1  .38 

1.17 

.33 

T 

.02 

.07 

BLEWETT  5  NW 

4.82 

3.06 

1.56 

.13 

.07 

T 

T 

BOERNE 

8.04 

.10 

.50  3.07 

.34 

.01 

.13 

1.21 

.47 

.87 

.19 

T 

1.06 

BRACKETTVILLE 

2.50 

2.00   .20 

.10 

.20 

BRADY  2NNW 

4.57 

.01 

3. IB 

.14 

■  16 

.08 

1.00 

BURNET 

6.09 

.10  2.45 

.3* 

1.25 

.31 

1.15 

.49 

CAMP  WOOD 

3.29 

1.30   .75 

.28 

.06 

.68 

.22 

CARTA  VALLEY 

3.66 

T 

T     T 

T    1.61   .06 

T 

.47 

1.52 

CASE  RANCH  3  S 

.79 

.57 

T 

.22 

CASTELL 

4.34 

.31  1.89 

.35 

.34 

.40 

1.05 

COPE  RANCH 

.81 

.55 

.12 

.14 

COTTONWOOO 

4.32 

3.00 

.72 

.60 

CRIOER  RANCH 

DEL  RIO  WB  AP 

2.85 

T 

T     T 

1.36   .28   .09 

T 

T 

.60 

.02 

T 

.49 

.01 

DOOLE  6  NNE 

6.54 

T 

.14       2.43 

.11 

2  .81 

T 

■  61 

.44 

T 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

5.54 

.10   .40  3.48 

.58 

.34 

.64 

EDEN  1 

4.58 

.04   .55  2.92 

.07 

.22 

.11 

.67 

ELDORADO  11  NW 

2.55 

.60 

.41 

.14 

1.40 

ELDORAOO  19  SW 

1.03 

.20 

.41 

.26 

.16 

FIFE 

3.64 

.20 

.12       1.83 

.13 

.05 

.05 

.15 

.90 

.21 

FREDERICKSBURG 

10.03 

T 

T     .53  6.90 

.09 

.10 

.81 

.46 

.BO 

.34 

funk  ranch 

.86 

.08 

.23 

.41 

.14 

GOLD 

7.22 

3.40 

1.34 

.55 

.07 

.70 

.71 

.45 

HARPER 

2.60 

1.15   .38 

.17 

.90 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNM 

3.72 

1.10  1.10   ,20 

.37 

.95 

HUNT 

3.68 

.06       1.40 

.28 

.71 

.13 

.90 

.09 

.11 

HYE 

11.68 

.31 

4.60 

1.72 

1.26 

2.05 

1.28 

.66 

JAMES  RIVER  RANCH 

4.39 

,95 

.50 

.98 

.58 

1.38 

T 
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1970 

3 

Day  of  Month 

Station 

H 

1   |  2     3 

4  1  5  1  6 

7   8  |  9 

10  |  11  [  12 

,3j 

14   15 

16    17     is 

19  |  20  |  21 

22  | 

23  |  24 

25  | 

26  | 

27 

28 

29  | 

30 

31 

JOHNSON  CITY 

B.72 

2.22 

1.00 

1.69  2.62 

.43 

.63 

.13 

JUNCTION 

7.** 

.06 

1.34  1.73 

.20 

2.00   .60 

.01 

1.46 

.02 

JUNO 

1.06 

.12   .20 

.92 

.01 

.21 

KEMPNER 

6.2* 

.07 

1.52 

.75 

.19   .90 

.50 

2.39 

KERRVlLLE 

6.33 

T    4.93 

.48 

.12   .39 

..'a 

.14 

T 

T 

LAMPASAS 

5.35 

.12 

T 

.84 

1.62 

.03   .34 

.28 

.90 

1.17 

.09 

LANGTRY 

1.74 

1.71 

.09 

LEAKEY  NO  2 

6.2S 

2.20  2.40 

.49 

.43 

.36 

.42 

LLANO 

6.01 

.06 

.03 

3.42 

.20 

.30   .49 

.03 

.46 

.96 

LYNXHAVEN  RANCH 

3.52 

.09  1.30 

.35 

.25 

.10 

.27 

1.00 

MARCO 

4.49 

.18 

2.99 

.16 

.33 

•  67 

BASON 

5.27 

.90 

.09 

.22  2.60 

.03 

.2B 

1.19 

MC  CAMfiY 

.74 

.01 

.73 

MEDINA 

7.83 

2.80 

.09 

.09 

1.42  1.02 

.03 

1.99 

.22 

T 

.26 

HENARO 

5.69 

.04 

.92  2.65 

.76 

1.40 

MERTZON 

1.36 

.04   .23 

T     .07 

.46 

.24 

.30 

NELSON  RANCH 

5.17 

T 

.11 

.77  2.83 

.13   .07 

T 

.29 

.42 

7 

.93 

NIX  STORE  1  H 

5.45 

1.90 

.60 

.12  1.16 

.24 

.3! 

.76 

.27 

OAK  CREEK  LAKE 

3.30 

.27   .22 

.83 

T 

T 

.60 

1.16 

OZONA 

1.42 

.37   .04 

.93 

T 

.06 

PAINT  ROCK 

4.42 

.28  2.30 

.14   .34 

.20 

1.16 

PANDALE 

.39 

.09 

.30 

PRAOE  RANCH 

RANKIN 

1.34 

.73 

T 

.25 

.34 

RED  8LUFF  CROSSING 

6.21 

T 

3.54 

.34 

T     .32 

.60 

.66 

.99 

RICHLAND  SPRINGS 

2.10 

.13   .33 

.90 

.70 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINOS 

5.75 

1.10  1.40 

1.30 

.53 

.93 

.49 

ROCKSPRINGS  21  Sw 

2.12 

.64   .21 

.04 

.03   .03 

.69 

.28 

ROUND  MOUNTAIN  4  WNH 

S.49 

1.90 

.02  2.00 

.36 

.92 

.29 

SABINAL  1  WSW 

5. 89 

.07 

1.25 

2.05 

.43  1.29 

.26 

.12 

.20 

.20 

SAN  ANGELO  DAM 

1.94 

1.72 

T 

.16 

.06 

T 

SAN  ANGELO  MB  AIRPORT    R 

1.B3 

T 

T 

.64   .31 

.03   T 

.60 

.04 

T 

.13 

.06 

SAN  SABA 

5.03 

3.04 

.20 

.70 

.54 

.99 

SLOAN 

3.  BO 

T 

.54  1.64 

■  03 

.09   .36 

.60 

.96 

T 

SONORA 

1.64 

.60   .09 

.47   .37 

T 

.11 

T 

SPICEWDOD  1  S 

7.42 

.06 

T 

T 

T    2.98 

1.30 

T 

T 

.42  1.40 

.15 

.90 

.61 

STERLING  CITY 

1.12 

.3] 

.93 

.19 

.07 

TAYLOR  RANCH 

5.38 

2.16 

.25 

.47 

.36 

1.00 

1.12 

TEAGuE  RANCH 

9.18 

.05 

T 

T 

6,04 

.17 

T 

.26  1.01 

T 

.74 

.76 

T 

.19 

TELEGRAPH 

7.30 

T 

.18  4.90 

T 

.76 

1.93 

.33 

UVALDE 

2.05 

.29  1.27 

T 

.29   .06 

.09 

.19 

.02 

WATER  VALLEY 

.80 

.03 

.05 

.26 

.46 

WATER  VALLEY  10  NNE 

1.77 

.10 

.49 

1.00 

.22 

T 

WATSON 

5.40 

T 

1.45 

T     .70 

T 

.99 

2.70 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

6.55 

.75 

1.29 

.15 

.95 

3.2C 

.65 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 

8.18 

T 

T     T     T 

.02 

.96  3.65 

.09   .04 

.04 

.20   .32 

1.65 

.97 

.24 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

4.21 

.15 

.99 

.28 

T 

■  29 

.47 

.2! 

2.00 

.22 

BEEV1LLE  5  NE 

7.11 

.06 

.48 

.84 

.07 

.13 

.62  1,88 

.49 

1.12 

1.42 

BLUE 

9.73 

.20 

T 

.07 

4.70 

.03 

1.73   ,93 

.30 

.94 

.60 

.03 

.60 

BRENHAM 

7.97 

.13 

.08 

2.54 

.OB 

.03 

.20   .76 

1.69 

.13 

.36 

1.99 

BULVEROE 

4.64 

.19 

.10 

.02   .92 

.62 

■  05 

.30  1.11 

.95 

.31 

.07 

CALDWELL 

12.08 

.05 

T 

.06 

2.76   .04 

T 

3.16 

3.23   .06 

1.28 

.31 

.22 

.04 

.13 

.70 

CANYON  DAM 

6.44 

.15 

.06  1.69 

1.27 

.05 

.53  1.27 

.07 

.92 

.26 

T 

.02 

.19 

CHAPMAN  RANCH 

4.99 

T 

.26 

.50  1.36 

.09 

T 

T 

T     .90 

T 

.11 

T 

1.12 

.69 

CIBOlO  CREEK 

7.75 

.20 

2.60 

1.28 

.92 

1.10 

.90 

.79 

CLASSENS  RANCH 

6.03 

T 

.17  1.00 

T     T 

.47 

.81   .19 

2.00 

1.20 

T 

.23 

COLUMBUS 

6.07 

.20 

■  75 

.03 

2.12 

.10 

.09 

.59   .79 

.37 

.03 

.20 

.95 

.30 

.03 

CORPUS  CHRISTI 

5.34 

.15 

.21   .74 

.05 

.26 

.72  1.30 

.38 

T 

.65 

.66 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

3.92 

T 

.03 

.09   .54 

T 

T 

.45 

1.66   .01 

.29 

T 

.13 

.11 

.54 

CUERO  3  E 

7.10 

.29 

2.04 

.54 

■  20 

.16   .46 

.76 

1.39 

.32 

.72 

DIME  BOX 

14.41 

.OB 

.07 

9.02 

.23 

2.72   .22 

1.40 

.40 

.20 

.07 

ORYER  1  NW 

6.58 

.19 

T 

T 

T 

1.19 

.07 

T     .54 

.73 

.04   .08 

.03 

1.17 

.17 

.94 

1.33 

.14 

ELGIN 

10.28 

.20 

1.06 

4.94 

1.45 

.80   .74 

.09 

.86 

.94 

FAIR  OAKS  RANCH 

6.B4 

.17 

2.98 

.22 

.46 

.27  1.10 

.04 

1.50 

.26 

.22 

FALLS  CITY  *  WSW 

6.24 

T 

T 

1.92 

.69   .34 

2.74 

T 

.66 

.07 

FEDOR 

8.03 

5.15 

1.39 

.23   .28 

.80 

FISCHERS  STORE 

7.50 

.10 

1.00 

1.76 

.19 

1.32  1,04 

.12 

.92 

.60 

.45 

FLATONIA  2  W 

6.45 

.06 

.13 

T 

.29 

2.63 

.15 

.10 

.32   .26 

.21 

.93 

.65 

.20 

.14 

FLORESVILLE 

8.67 

.13 

.13 

3.15 

.22 

1.63 

.03 

1.00 

1.40 

.96 

GIDOINGS 

8.90 

.23 

.07   T 

.08 

T 

5.23 

.11 

.96   .36 

.90 

.96 

.34 

GOLIAD 

7.43 

.25 

.08   .92 

.13 

T     .85 

.41 

.94  1.29 

.02 

.71 

.92 

.06 

1.25 

GOLIAD  1  SE 

6.65 

.20 

.03   .10 

.75 

1.29 

.40   .60 

.90 

1.10 

1.90 

GONZALES 

6.76 

.03 

.04   .09 

.70 

.91 

.36   .09 

.16 

2.37 

.64 

.21 

1.62 

HALLETTSVILLE 

11.96 

.35 

T 

T 

T 

T     T 

3.39 

.30  1.73 

.10 

.60  2.15 

.17 

1.24 

.60 

T 

1.11 

HONDO 

11.66 

.11 

9.3> 

.58 

.09  1.02 

.19 

.14 

.26 

.19 

JEODO  2  NNE 

6.22 

.07 

T 

.05 

.03   T 

2.77 

T     .01 

.73 

.49   .06 

T 

T 

.70 

.96 

.23 

T 

.46 

KARNES  CITY 

9.01 

60  1.71 

•04   .18 

1.33 

1.10 

1.45 

.99 

1.65 

KENEDY 

9.65 

.10 

.11   .89 

.02 

.07   .13 

1.99 

*    2,19 

.01 

.  .06 

1.26 

T 

1.66 

KINGSVILLE 

5.29 

.09 

.07  1,70 

.07        .01 

1.43 

.32 

.06   .90 

.21 

.07 

.76 

LA  GRANGE 

9.52 

.12 

.04 

5.79 

,22 

1.99   ,16 

.48 

.65 

.37 

.10 

T 

LEXINGTON 

7.11 

.13 

T 

T 

.17 

3.54 

.16 

1.06   .66 

.23 

.48 

.33 

.11 

T 

LOCKHART  2  NW 

4.60 

.06 

.04 

.90 

2.42 

,02 

.06 

.57 

.46 

.09 

LULING 

5.76 

.11 

T     T 

T 

T 

T     .46 

1.01 

T     T 

T 

.64   .14 

.23 

2.21 

.73 

.06 

.19 

MATHIS 

9.45 

2.44 

.51 

.32 

.10 

.46  1.79 

.93 

1.25 

.30 

1.30 

NATALIA 

6.19 

1.99 

.05        T 

.23 

2.20   .19 

.03 

1.16 

.32 

NEW  BRAUNFELS 

13.16 

.22 

1.74 

3.69 

.06 

.31 

1.69 

3.43 

.61 

.12 

.52 

.77 

NIXON 

3.83 

.02 

.15 

.45 

T     .03 

.14 

.33 

.69 

.69 

.06 

.92 

.02 

.33 

POST  OAK  SCHOOL 

7.64 

.08 

.03 

3.90 

.90   .36 

1.00 

.65 

.40 

.30 

RED  ROCK 

5.90 

T 

T 

2.60 

1.10 

.30   .10 

1.30 

.40 

.10 

REFUGIO 

7.31 

.02 

T 

T 

T     T     .02 

T 

T    1.72 

.11 

T    1.23 

.14 

T    1.76 

T 

T 

.33 

.96 

.36 

.66 

RICARDO 

3.58 

.18 

1.00 

.96 

.22 

1.22 

RIOMEOINA  2  N 

1.76 

.79 

.55 

.42 

ROBSTOwN 

6.32 

.06 

.05 

.03   .73 

1.72 

T 

T 

1.90   .41 

T 

.32 

.55 

.39 

ROCKPORT 

5.26 

.06 

.06 

1.37 

.14 

.01 

1.96 

.21 

.35 

.50 

.96 

RUNGE 

9.63 

2.45 

.43        .13 

.42 

T    1.43 

T 

1.92 

.79 

.66 

1.62 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

7.30 

T 

T 

T 

T 

.72   .44 

T     T 

.47 

1.30   7 

3.27 

T 

.42 

T 

.66 

SAN  MARCOS 

10.43 

.27 

7.37 

.39 

.16 

.14 

.24   .17 

.61 

.65 

T 

.02 

.39 

SCHULENBURG 

8.92 

■  IB 

.03 

T 

.02 

2.25 

.44 

2.46   .69 

.55 

.06 

.54 

.53 

.26 

.18 

.71 

SEALY 

4.00 

.36 

1.17 

.42 

.50   .20 

.39 

.17 

.08 

.05 

.36 

.22 

.06 

SEGUIN 

9.83 

T 

.06 

.77  2,90 

.04 

2.10 

.16   .10 

.63 

.87 

.06 

1.46 

.66 

SINTON 

6.40 

T 

T 

1,72 

.14   T     .23 

.12 

.70  1.36 

•23 

.47 

.30 

.93 

SMITHVILLE 

7.86 

.11 

T 

.06 

.06 

4.13 

.39 

.'*   .08 

.36 

1.76 

.47 

7 

SDMERVILLE  dam 

5.68 

.15 

.03 

1.41 

.17  1.29 

2.06 

.30 

.15 

.16 

SPEAKS 

10.61 

.74 

T 

2.09 

.16 

.96 

1.26  1.39 

.01 

.97 

.63 

.70 

2.12 

SPRING  BRANCH 

6.41 

.16 

.09   .99 

1.79 

■  08 

.22  1.29 

1.45 

.30 

.10 

.10 

WAELOER  7  SSw 

9.08 

.26 

•  84 

T     T 

.14 

.46   .13 

.84 

1.55 

.45 

.39 

WASHINGTON  STATE  PARK 

2.71 

.15 

1.03 

.05 

.04   .82 

.23 

.10 

.29 

WELDER  WILDLIFE  FNOTN 

5.99 

2,00 

.32 

1.21 

.76 

1.30 

YOAKUM 

B.90 

.06 

T 

T 

T 

T    2.43 

.30  1.63 

.16 

.96   .26 

.13 

1.00 

.78 

T 

T 

• 

1.93 
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1970 
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Day  of  Month 

Station 

0 

H 

1 

2 

3 

4   5   6 

7  |  8  |  9 

10  1  11  |  12 

13  |  14  |  IS 

16   17  |  18 

19   20 

21 

22 

23  |  24 

25  J 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VORKTOwN 

9.84 

.32 

.01        .52 

1.69 

.32 

.66 

.60   .99 

1.25 

.89 

.12 

2.09 

UPPER  COAST         06 

ALVIN 

A. 63 

.53 

.40 

.07 

1.39   .16 

.20 

.26 

.04 

.26 

1.32 

ANAHUAC  T6CD 

9.14 

.39 

1.06 

2.32 

1.32 

.58 

2.00 

1.47 

ANGLETON  2  - 

11.36 

.51 

.31 

.15 

3.46   .10 

.10 

1.69 

.65 

.10 

.15 

4.18 

BAY  CITV  WATERWORKS 

13.66 

1.03 

•  14 

1.39 

.45 

1.12 

.02   .68 

.24 

1.76 

.15 

.51 

T 

6.33 

8AYT0WN 

6.50 

1.50 

.31 

1.65 

.57 

.37 

.57 

1.53 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

5.93 

.52 

.49 

.12 

.02 

2.57   .03 

.25 

.01 

.43 

.02 

.38 

1.09 

CLEVELAND 

7.66 

2.66 

•  94 

.02 

.02 

1.96   .18 

T 

.92 

.26   .06 

T 

.16 

.70 

CLODINE 

9.20 

2.60 

•  IB 

2.49   T 

.19 

.18 

1.11 

.16   .03 

.30 

.02 

.05 

1.69 

CYPRESS  1  S« 

B.56 

1.45 

T     T 

2.90   T 

.22 

.36   .75 

T 

.20 

.43 

T 

T 

.75 

1.52 

OANEVANG  2  SE 

15.55 

1.15 

T 

.04 

T 

T 

.21 

.61 

.50 

1.79 

.39 

3.85   .50 

.09 

T 

1.32 

3.  85 

1.29 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

12.79 

.47 

1.82 

.34 

.67 

1.02  4.46 

.66 

.65 

.57 

.20 

1.91 

EL  CANPO 

8.19 

.82 

.35 

1.05 

1.08 

.60   .66 

.26 

.97 

1.37 

.83 

FREEPORT  2  '.« 

6.36 

.15 

.30 

.05 

T 

2.02   .12 

.03 

.02 

.19   .59 

T 

.86 

.10 

.03 

1.90 

CALVESTON  KB  CITY        R 

A. 33 

.30 

.12 

.02 

.45 

.12 

.01 

T 

.18 

1.11 

2.02 

HOUSTON  1NC0NT  AP 

1A.39 

4.11 

T 

T 

.02   T     T 

T         4.64 

.05 

.02   T 

.42 

.04 

1.07   .10 

1.35 

T 

2.25 

.32 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

14.84 

1.65 

T 

.01   T 

4.20 

.45 

4.22 

.01 

1.04 

T 

T 

2.25 

1.01 

HOUSTON-BARKER 

7.74 

1.95 

.19 

2.58 

.39 

.97 

.17   .02 

.40 

.11 

.96 

HOUSTON-DEER  PARK 

8.59 

2.67 

.02 

.05 

T 

2.73 

.54 

.07 

.70 

.05 

.04 

.03 

.55 

1.14 

HOUSTON-HEIGHTS 

11.75 

2.40 

1.10 

3.56 

2.43 

.07   .34 

.07 

.15 

1.63 

HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

11.61 

2.59 

.41 

4.30 

.03 

1.15 

1.33 

.05 

.04 

1.91 

HOUSTON-WESTBURY 

13.43 

2.95 

1.51 

2.70 

4.54 

.10   .28 

.23 

.02 

1.10 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

12.62 

3.70 

.10 

4.90 

T 

1.12 

.10 

.10 

2.60 

HOUSTON-SAN  JACINTO  OM 

9.07 

1.89 

.45 

2.70 

.79 

.58  1.18 

.01 

.27 

1.20 

HOUSTDN-SPRING  BRANCH 

10.5* 

2.58 

.50 

2.83 

2.70 

.07   .02 

.06 

T 

.06 

1.72 

HUMBLE 

10.67 

2.45 

4.20 

T 

.10 

1.36 

.20   .41 

.41 

.06 

1.04 

.44 

KATY  WOLF  HILL 

3.95 

1.36 

.02 

.60 

.10   .03 

.35 

.05 

.11 

1.33 

LIBERTY 

9.54 

1.00 

1.60 

2.57   .19 

1.43 

■56   .60 

.57 

.62 

MATAGORDA  NO  2 

9.20 

.75 

.05 

.03 

.68 

.14 

T 

T 

.14 

1.11 

5.20 

1.10 

NEW  GULF 

9.93 

2.03 

1.17 

.09 

1.27 

.03 

.97 

.21   .61 

.13 

.03 

.17 

.93 

.06 

2.23 

ORANGE  A  N> 

5.06 

.07 

1.16 

.27 

2.00   .06 

.08   .12 

.03 

.13 

,90 

.22 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

5.31 

.95 

T 

T 

.52 

.23 

.21 

.12 

.06   .65 

.12 

.09 

.90 

,95 

.89 

PIERCE  I  E 

5.78 

.59 

.01 

.85 

.32 

1.02 

.40 

.17 

.37 

.61 

1.44 

POINT  COMFORT 

7.62 

.49 

T 

.83 

.52 

.06   .40 

T 

.66 

.14  1.16 

T 

.43 

1.B8 

.05 

.96 

PORT  ARTHUR  H6  AIRPORT   R 

8.5A 

.47 

.17 

.20 

T 

4.10 

.23        .02 

.07 

1.34 

.06 

T 

.68 

.21 

.97 

PORT  LAVACA  NO  2 

6.73 

.23 

.01 

1.30 

.16 

.11 

.26 

1.75 

T 

.}" 

1.51 

1.01 

PORT  0  CONNOR 

3.79 

.28 

.05 

T     T 

.65 

T     T 

.37 

.05 

.55 

.12 

.95 

.10 

T 

.67 

RICHMOND 

6.22 

2.50 

.36 

T 

1.97 

.92 

.12   .90 

.40 

.01 

T 

.16 

T 

.84 

SUGAR  LANO 

13.43 

2.44 

■  36 

4,91 

2.11 

.26   .04 

.42 

.02 

.02 

.05 

.10 

2.70 

THOMPSONS  3  WSW 

10.99 

2.15 

1.01 

2.42 

3.48 

.03   .35 

.26 

.01 

.11 

1.17 

TOMBALL 

8.11 

1.50 

T 

2.00 

.39   ,49 

.45 

3.36 

VICTORIA  MB  AIRPORT      R 

9.93 

.20 

T 

T 

1.10 

.05 

.16   .19 

,01 

.16 

4.11   .46 

.72 

1.18 

,13 

1.46 

WHARTON 

5.53 

.89 

.73 

.18 

.43 

.26   .14 

.08 

.20 

.14 

.68 

T 

1.7B 

SOUTHERN            09 

ALICE 

5.87 

.22  1.60 

.85 

.02 

.03 

.73 

.17   .45 

T 

,02 

.98 

ARMSTRONG 

9.72 

.50 

.17  1.40 

.35 

3.40 

.50 

3.40 

BATESVILIE 

4.60 

4.20 

.40 

BENAVIDES  7  S 

4.52 

.40  1.22 

.50 

.40 

2.00 

BIG  WELLS 

4.57 

.01 

T 

.20  2.77 

T 

.62 

.08 

.85 

,04 

CARRIZO  SPRINGS 

3.52 

.62  1,48 

.01 

.03 

T 

.03 

.41 

.74 

CATARINA 

2.62 

.56   .29 

.07 

.77 

.94 

.21 

CHARLOTTE  5  NNW 

9.83 

T 

T    3.66 

.03 

.19 

.43 

.42   .76 

2.65 

1.01 

.72 

COTULLA 

3.28 

.12  1.23 

.30 

■  S3 

.13 

.55 

.10 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

4.01 

.96   .96 

1.20   .02 

.25 

T 

.35 

.27 

T 

CRYSTAL  CITY 

5.10 

.03 

.39  2.12 

.95 

.45 

.92 

.24 

DILLEY 

7.24 

.06 

.05  2.44 

.44 

.04 

.47  1.99 

.02 

.04 

.96 

.02 

.71 

EAGLE  PASS 

6.49 

2.65   .85 

.87 

.01 

1.51 

T 

.40 

ENCINAL  3  NW 

4.03 

.40  1.22 

.30 

.36 

.83 

.50 

.42 

FALCON  DAM 

2.51 

.51 

.03 

.34 

.15 

.11 

.87 

.03 

.49 

FALFURRIAS 

3.11 

.22 

.03 

.27   .33 

.13 

.22  1.36 

.01 

.60 

1.94 

FOWLERTON 

7.33 

.07  3.39 

.26  2.50 

.04 

.07 

1.00 

FREER 

8.00 

.56  2.60 

.30 

.10 

1.54 

.60 

.70 

1.40 

FRIO  TOWN 

4.77 

2.43 

.40 

.24 

.06 

.44 

1.20 

GEORGE  WEST 

6.75 

.04 

1.02 

.52 

.14  1.87 

2.05 

.55 

2.96 

HEBIRONVILLE 

4.28 

.40   .64 

.25 

1.48 

.35 

1.16 

JOUROANTON 

11.15 

.70  3.90 

1.20 

.55   ,35 

1.95 

.10 

1.66 

.72 

KAFFIE  RANCH 

5.31 

.62  1.03 

1.26 

.55 

.45 

1.40 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

4.49 

T 

.54   .51 

.95 

1.09 

.15 

T 

1.25 

OILTON 

3.99 

.21   .82 

.81 

1.55 

.60 

PCARSALL 

7.36 

.06  3.03 

T 

.07 

.33   ,22 

2.97 

.66 

POTEET 

9.65 

T 

3.50 

1.60 

1.00   .70 

.59 

1.30 

1.00 

RIO  GRANOE  CITY  3  W 

2.24 

.04 

.01 

.46   ,01 

.69 

.97 

.01 

T 

T 

.03 

SARITA  7  E 

6.05 

.15 

.10  1.90 

.05 

T 

.45 

.20 

.19 

3.05 

THREE  RIVERS 

5.88 

.65 

.60 

.03  1.73 

.58 

1.65 

.62 

TILDEN 

7.04 

.06 

T 

T    2.60 

.04 

1.85 

.04 

.08 

.90 

1.47 

WHITSETT  2  Sw 

7.38 

.56 

2.63 

.11 

.29 

1.14 

.70 

1.10 

.85 

ZAPATA 

3.38 

.08 

T 

.40   .45 

.33 

.35  1.49 

T 

.28 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 

3.28 

.17 

.17 

T 

T 

T     .45 

T          T 

.03 

.06 

.03 

T 

2.37 

HARLINGEN 

4.40 

.13 

.43 

1.22 

.02 

.06 

.92 

.02 

1.56 

mc  Allen 

5.13 

.03 

.26 

.25   .83 

1.38 

1.11 

.52 

.30 

.03 

.22 

MC  ALLEN  FAA  AP 

6.23 

.04 

.57 

2.06  1.95 

.71   .42 

.21 

T 

T 

T 

.27 

MC  COOK 

6.30 

•  42 

,01 

T 

.96   .20 

.85 

.01 

.12 

1.85 

.16 

.02 

.03 

1.67 

MERCEDES  6  SSE 

4.05 

T 

.31 

.93 

1.30 

.28 

.43 

.02   .07 

.71 

MISSION 

4.95 

.57 

1.50 

1.50 

.26 

.44 

.15 

T 

.53 

PORT  MANSFIELD 

7.62 

•  13 

.62 

1.10   T 

T 

.18  3.32 

.06 

.19 

2.00 

RAYMONOVILLE 

9.87 

1.00 

.17 

3.77 

.01 

.10 

.03   .55 

2.00 

.38 

1.66 

SAN  BENITO 

7.18 

.06 

.15 

1.43 

.54 

.23 

1.70 

.52 

2.53 

WESLACO  2  E 

5.31 

.61 

T 

1.84 

.46 

.12 

.90 

1.38 
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Day 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 
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10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 
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18 
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20 

21 
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29 
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< 
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HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

61 
30 

66 
35 

77 
39 

Bl 
44 

62 
49 

83 
51 

91 
53 

84 
51 

84 
52 

90 
55 

92 
55 

92 
62 

92 
65 

76 
54 

70 
46 

8S 
42 

69 
52 

91 
60 

91 
59 

89 
62 

86 
63 

67 
63 

86 
60 

86 
55 

76 

6  0 

83 
60 

87 
62 

62 
60 

86 
99 

88 
60 

HI 
51 

63.9 
53.7 

ANDREWS 

MAX 

MIN 

69 
33 

62 

39 

72 
40 

78 
47 

80 
43 

63 
49 

91 
55 

87 
55 

87 
60 

91 
58 

92 

65 

94 

61 

94 

62 

88 
55 

61 
55 

69 

47 

90 

50 

90 
48 

89 
49 

89 
55 

87 

54 

d5 
56 

62 

57 

88 
53 

87 

55 

86 

56 

67 
59 

91 

5  8 

93 

58 

92 

58 

91 
61 

65.8 
53.3 

BIG  SPRING 

MAX 

MIN 

73 

40 

65 

43 

76 
42 

79 

47 

82 
56 

62 

56 

89 
58 

91 
61 

92 

60 

94 

64 

95 
68 

91 
68 

94 
63 

93 

61 

76 
55 

85 

46 

92 

56 

91 
54 

90 
55 

89 
64 

90 
61 

89 
62 

89 

59 

84 
59 

90 

60 

85 
61 

87 
61 

91 
98 

92 
61 

82 
62 

88 
60 

86.9 

57.5 

BORGER  3  H 

MAX 

MIN 

61 
33 

69 
40 

80 

45 

87 

50 

86 
52 

86 
53 

92 

54 

87 
52 

83 
52 

92 

54 

94 
58 

95 
63 

94 
65 

91 
63 

72 
46 

84 
44 

93 
52 

93 

59 

94 
57 

90 
62 

88 
62 

88 
61 

87 
59 

69 
55 

6  6 
59 

69 

61 

88 
62 

84 
58 

87 
57 

90 
61 

8  b 
59 

66.6 
55.1 

BRAVO 

MAX 

MIN 

56 
26 

65 
35 

75 
38 

79 

45 

81 
45 

83 
33 

84 
44 

80 
39 

61 

44 

84 
42 

89 
50 

88 
50 

82 

51 

86 

46 

70 

44 

87 
39 

89 
44 

93 
52 

93 

47 

89 
54 

85 
54 

66 
53 

81 
55 

85 

47 

79 
97 

60 

54 

82 

50 

80 
46 

83 

47 

68 
54 

62 
5  5 

82.1 
46.5 

BROWNFIELD  NO  2 

MAX 

MIN 

70 
32 

64 

31 

67 

37 

72 

43 

60 

39 

81 
38 

83 
43 

91 
48 

86 
50 

66 
51 

91 
58 

94 
56 

93 
56 

95 

59 

76 
46 

70 
45 

86 

49 

89 
51 

90 
51 

89 
51 

88 
56 

84 
56 

85 
56 

85 
51 

83 
52 

85 
56 

83 
55 

89 
54 

89 

54 

89 
58 

8  6 
56 

83.9 
49.7 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

MIN 

69 

34 

70 
35 

80 
43 

66 
43 

86 

56 

85 
53 

84 
52 

90 
53 

86 
55 

93 

54 

96 

64 

96 
69 

95 
68 

92 

59 

72 
45 

87 
42 

89 
45 

91 
49 

92 

61 

91 
65 

90 
67 

90 

63 

87 
60 

87 
58 

84 
61 

86 
59 

91 
63 

84 
60 

88 
61 

91 
61 

87 
57 

87.1 
55.3 

CANYON 

MAX 

MTN 

59 

30 

64 
30 

75 
40 

79 
44 

80 
49 

61 

49 

87 
51 

86 
52 

81 
49 

87 
51 

90 
57 

90 
63 

90 
63 

90 
61 

72 
48 

83 

40 

89 

48 

90 
55 

89 
57 

87 
60 

66 
60 

83 
57 

85 
56 

85 
52 

84 
60 

82 
57 

64 
60 

83 
56 

85 
56 

84 
57 

85 
61 

63.1 
52.5 

CHANN1NG  NO.  2 

MAX 

MTN 

56 

30 

59 
33 

65 
38 

70 
46 

80 

48 

82 

51 

84 
51 

87 
51 

82 

46 

80 
46 

86 

49 

90 
57 

90 
59 

90 
55 

73 
44 

72 
45 

86 
44 

91 
56 

93 

57 

93 

60 

91 
62 

88 
58 

67 
55 

66 
52 

86 
53 

75 
54 

84 
57 

87 
91 

82 
53 

85 
55 

68 
59 

82.3 

50.9 

CLAUDE 

MAX 

MTN 

63 
30 

60 
31 

66 
35 

67 
42 

80 

45 

81 
35 

80 
52 

88 

49 

84 
57 

82 
49 

89 
55 

92 

45 

92 

64 

91 
64 

60 
49 

70 
46 

80 
47 

86 
46 

89 
55 

88 

58 

90 
58 

87 

62 

85 

58 

82 
53 

62 

57 

89 
59 

78 
60 

87 

55 

eo 

54 

86 
55 

90 
62 

82.1 
51.2 

CROSBYTDN 

MAX 

MIN 

67 
35 

62 

34 

68 
35 

79 
46 

81 
46 

82 
47 

80 
50 

90 
55 

88 
51 

88 
54 

94 
58 

94 
59 

90 
60 

90 
60 

80 

49 

69 
46 

85 
48 

84 
54 

65 

54 

88 
55 

67 
58 

85 
56 

84 
58 

82 
54 

79 

55 

60 
50 

81 
60 

88 
57 

86 

58 

84 
61 

83 
61 

82.7 
52.5 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

MTN 

54 

30 

66 
35 

77 
35 

61 
39 

81 
45 

82 
50 

86 

53 

62 
46 

78 
45 

66 
47 

89 
49 

90 
52 

86 
50 

68 

47 

71 
43 

65 

43 

90 
51 

93 
50 

93 
59 

90 
62 

86 
62 

88 
60 

82 

57 

85 
52 

72 
55 

81 
54 

84 
57 

78 

50 

82 
54 

67 
56 

69 
49 

81.4 
49.6 

DIMMITT 

MAX 

MDJ 

60 
28 

60 
28 

70 
31 

78 
40 

82 
41 

83 
43 

83 
46 

88 
48 

83 

48 

83 

48 

87 
48 

91 
49 

93 
58 

93 
57 

66 
46 

72 
44 

87 
47 

92 
49 

93 
52 

92 

52 

90 
57 

88 
57 

89 

54 

69 
52 

52 

80 
57 

64 
57 

85 
53 

87 
53 

88 
54 

ee 

54 

64.3 
48.5 

DUMAS 

MAX 

MDJ 

61 
30 

59 
30 

68 

35 

76 
44 

81 
46 

82 
50 

83 

55 

86 

45 

88 
45 

80 

47 

88 

50 

91 
58 

91 
64 

86 

57 

70 
43 

71 
43 

86 
47 

91 
59 

93 
57 

93 
59 

90 

63 

87 
62 

87 
54 

87 
55 

87 
60 

76 
59 

85 
59 

87 
58 

82 
52 

85 
52 

88 
60 

82.6 
51.5 

FLOYDADA 

MAX 

MIN 

67 
31 

63 

29 

70 
31 

77 
35 

80 
43 

81 
47 

79 
52 

90 
54 

86 
52 

87 
50 

91 
60 

94 
62 

90 
61 

93 
61 

84 
47 

70 
46 

85 
41 

66 
53 

S7 
49 

87 
50 

66 
59 

84 
58 

83 
58 

63 
52 

83 

56 

81 
59 

77 
61 

89 
59 

83 
58 

86 
58 

85 
60 

62.8 
51.4 

FOLLETT 

MAX 

MIN 

70 
31 

65 
38 

78 
41 

81 

44 

66 
51 

85 
52 

83 
54 

81 
53 

86 

54 

82 
55 

91 
56 

96 
64 

96 

64 

93 
62 

72 
41 

72 

47 

86 
47 

89 
58 

88 
59 

90 
58 

89 
64 

95 
61 

81 
54 

86 
53 

84 
59 

76 
58 

84 
60 

67 

60 

75 
58 

88 
60 

90 
64 

84.1 
54.2 

FRIONA 

MAX 

MIN 

57 
31 

58 

32 

65 
38 

75 
42 

79 
44 

81 
47 

83 

50 

87 
48 

82 
47 

83 

50 

87 
55 

90 
55 

90 
60 

90 
58 

81 
47 

70 
43 

84 
48 

80 
52 

93 
55 

91 
56 

90 
60 

66 
57 

86 
55 

86 
51 

87 
57 

78 
57 

62 
55 

H5 
91 

85 
54 

87 
56 

89 
57 

82.2 

50.6 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

67 
26 

58 
27 

65 
35 

75 
42 

81 
40 

82 
42 

64 
44 

68 

47 

S3 

42 

53 

45 

68 

49 

92 
49 

92 
56 

92 

56 

78 
45 

69 
43 

83 

48 

92 
49 

95 
50 

95 

51 

92 
58 

87 
55 

88 
52 

86 
48 

88 
50 

78 
55 

80 
54 

51 

84 
56 

87 
51 

90 
55 

82.4 

47.5 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

MIN 

71 
34 

66 
35 

69 

37 

73 
35 

79 
37 

83 

44 

82 
51 

66 
55 

93 
55 

91 
55 

95 

64 

90 
68 

88 
61 

91 
61 

77 
55 

71 
36 

88 
36 

ee 

50 

88 
52 

88 
54 

88 
56 

88 
57 

66 
58 

80 
57 

86 

58 

88 
58 

83 
57 

88 
56 

90 
56 

92 
54 

89 
61 

84.5 
51.6 

GRUVER 

MAX 

MIN 

65 
27 

76 
34 

83 
36 

86 
41 

65 

50 

86 
50 

91 
54 

85 
45 

62 
63 

91 
49 

93 
50 

94 
64 

92 
65 

67 

55 

74 
43 

67 

37 

95 

43 

95 
57 

96 
57 

94 
61 

91 
61 

90 
61 

92 
56 

93 
54 

91 
60 

92 
55 

91 
57 

88 
58 

88 
54 

92 

61 

90 

56 

88.2 
52.1 

HEREFORD 

MAX 

MIN 

59 
30 

61 
30 

65 
34 

75 

37 

78 
39 

80 
40 

82 

46 

88 
48 

84 
44 

83 

43 

87 
47 

91 
54 

91 
60 

91 

59 

68 
4B 

66 

40 

83 
40 

89 

47 

92 

53 

90 
53 

90 
60 

85 

58 

84 
58 

85 
52 

86 
52 

78 
58 

80 

57 

87 
92 

84 
52 

86 
56 

86 
56 

82.5 
48.5 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

70 
36 

68 

36 

72 
42 

78 
40 

82 

40 

84 
45 

83 

45 

91 
52 

87 
52 

68 
53 

94 
54 

94 
60 

95 
62 

95 
60 

84 
52 

69 

45 

82 
45 

95 
50 

92 
52 

91 
57 

90 
57 

89 
56 

86 

58 

89 
62 

68 
56 

88 
58 

85 
58 

67 

55 

90 
55 

94 
62 

90 
60 

86.2 
52.2 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

68 
30 

63 
32 

69 
39 

72 
41 

80 
38 

83 
40 

84 
44 

93 

48 

86 
47 

88 
52 

93 
54 

96 
55 

97 
55 

9  5 
57 

94 
47 

72 
42 

87 
52 

91 
53 

91 
53 

91 
54 

90 
58 

86 
57 

86 
52 

89 
52 

8  6 
52 

81 
55 

67 
53 

91 
52 

91 
53 

89 
55 

89 
55 

65.7 
49.3 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

78 
33 

64 
31 

73 
33 

79 
34 

85 
42 

87 
36 

85 
53 

82 
52 

90 

51 

82 
50 

92 
60 

97 
65 

96 
65 

92 

63 

73 
44 

72 
37 

86 
42 

90 
56 

91 
58 

92 
65 

92 

62 

88 
58 

90 
58 

87 
60 

8  5 
60 

76 
56 

86 
56 

90 

60 

78 
60 

86 
60 

90 

55 

65.0 
52.2 

L1TTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

70 
38 

67 
31 

75 
36 

80 
45 

81 
45 

B4 
51 

90 
54 

65 
49 

85 
51 

69 
59 

93 
59 

94 
62 

92 
59 

91 
46 

70 
46 

77 
51 

89 
50 

90 
53 

90 
57 

69 
56 

86 
55 

86 

56 

85 

53 

87 

61 

62 
60 

83 
57 

86 
56 

8  8 
98 

90 
56 

85 
59 

87 
50 

84.7 
52.3 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

65 
32 

70 
34 

76 
36 

80 

43 

82 

44 

83 
51 

92 

52 

87 
5. 

87 
49 

92 
59 

94 

61 

89 
61 

91 
60 

85 
58 

72 
48 

69 

45 

66 

51 

88 
55 

88 
56 

87 
61 

85 

59 

83 
57 

81 
58 

83 
54 

8  1 
57 

82 
60 

89 
56 

69 
57 

87 
60 

87 
60 

88 
53 

84.3 
53.0 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

74 
35 

64 
35 

65 

39 

66 
50 

65 
54 

84 
55 

81 
53 

85 
59 

87 
56 

82 
54 

91 
62 

94 
66 

94 
64 

91 
63 

83 
48 

86 
49 

66 
56 

88 
59 

68 
63 

86 

61 

88 
61 

84 
60 

84 
62 

80 
62 

79 
62 

86 
97 

79 
60 

66 
60 

81 

63 

63.1 
56.2 

MIAMI 

MAX 

Mm 

68 
35 

64 
30 

70 
33 

80 

43 

85 

46 

85 
53 

83 
53 

83 

54 

89 
54 

83 

48 

93 
48 

97 
60 

97 
68 

94 

6? 

77 
47 

72 
38 

86 

45 

90 
51 

90 
59 

91 
60 

89 
63 

87 
62 

68 
60 

64 
55 

88 
55 

78 
62 

85 
62 

88 
58 

77 
58 

89 
60 

87 
63 

84.4 
53.1 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

67 
34 

64 
40 

73 
37 

79 
44 

81 
40 

82 

45 

91 
54 

90 

57 

»2 
55 

95 
59 

93 
59 

94 
62 

93 
63 

85 

56 

73 
51 

64 
46 

91 
51 

91 
51 

91 

47 

90 
58 

90 
55 

87 
57 

85 
62 

90 

56 

87 
57 

63 
55 

92 

57 

93 

54 

95 
65 

92 
63 

94 
56 

86.7 
53.0 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

Mm 

71 
37 

65 

37 

75 
39 

80 
46 

82 
43 

89 

50 

91 
54 

90 
66 

90 
58 

93 
57 

93 
63 

92 
66 

93 

64 

93 
59 

77 
54 

89 
43 

93 

50 

90 
53 

89 
55 

87 
63 

87 
64 

93 

63 

91 
69 

88 
60 

88 
57 

60 
58 

90 
60 

93 

57 

94 
66 

91 
67 

92 
61 

87.3 
56.0 

MORTON 

MAX 

Mm 

70 
31 

63 
31 

68 
37 

74 
42 

78 
44 

80 
40 

83 
42 

89 
49 

84 
52 

83 
53 

68 

56 

92 

56 

92 

57 

91 

58 

90 
46 

70 
45 

83 
45 

89 
53 

90 
51 

90 
52 

69 
57 

89 
56 

83 

55 

85 
49 

86 
53 

79 
57 

85 
54 

85 
S4 

90 
55 

89 
56 

86 
56 

63.6 

49.7 

MULESHOE  I 

MAX 

Mm 

62 
30 

61 
31 

66 
35 

76 
35 

79 

41 

81 

44 

82 

42 

86 
45 

83 
44 

84 
43 

86 

45 

91 
54 

93 
55 

91 
57 

87 
45 

71 
41 

85 
41 

89 
48 

92 
52 

90 
50 

88 
58 

85 
51 

85 

55 

85 
49 

66 
51 

77 
58 

84 
52 

85 
54 

87 
50 

88 
55 

87 
55 

83.1 

47.3 

OLTON 

MAX 

Mm 

70 
39 

62 
35 

64 
37 

77 
40 

81 
40 

83 
45 

81 
47 

90 
48 

81 
48 

86 
46 

90 
51 

93 

57 

94 
60 

93 

58 

89 

48 

86 
42 

91 
52 

92 
57 

69 
56 

85 
55 

85 
52 

86 
51 

86 
58 

81 
59 

81 
56 

66 
53 

85 
55 

84 
58 

69 
60 

84.1 
50.5 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

66 

31 

61 
32 

66 
36 

79 
45 

86 
52 

64 
52 

82 
54 

84 
55 

87 
54 

81 
49 

91 

49 

94 
61 

95 
63 

94 

64 

77 
45 

69 
43 

83 
46 

90 
57 

89 
57 

90 
57 

66 
62 

85 
61 

85 
60 

89 
57 

8  5 
56 

78 
57 

63 
59 

66 
57 

79 
55 

85 
56 

85 
63 

63.1 

53.1 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

63 
29 

67 
32 

77 
36 

81 
40 

82 
46 

80 
49 

89 

54 

86 
53 

82 
48 

90 
49 

92 
56 

93 
62 

93 
64 

90 

63 

71 
44 

85 

41 

88 
49 

89 
54 

89 
55 

90 
60 

66 
62 

85 
59 

85 
59 

85 
52 

61 
61 

60 
57 

67 
61 

85 
55 

86 
53 

67 
60 

87 
61 

84.3 
52.5 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

69 
41 

64 
30 

69 
36 

80 

40 

85 
41 

66 
41 

84 
53 

84 
46 

68 
48 

80 
44 

90 
52 

96 
51 

96 

64 

89 
57 

68 
36 

72 
36 

87 
48 

90 
56 

93 
58 

92 
63 

92 
56 

88 

56 

88 
59 

87 
52 

82 

57 

71 
55 

65 
57 

88 
96 

78 
55 

86 
58 

94 

62 

83.9 

50.6 

PLAINS 

MAX 

Mm 

69 
29 

65 
31 

68 
33 

75 
35 

80 
38 

B4 
41 

84 
44 

90 
46 

86 
44 

69 

48 

90 
57 

94 
52 

95 

54 

92 

56 

95 
45 

70 
40 

84 
42 

92 

50 

92 

52 

92 

54 

92 
56 

88 
56 

88 
54 

62 
90 

90 
52 

82 
52 

86 

56 

66 

52 

86 

56 

92 
56 

92 

58 

65.4 

48.1 

So*  R«l«r*DC«  NolM  Following  S 
142    - 


Continued 

VJ 

UL 

Y 

It 

1YIJ 

JtJ 

rtA 

1U 

Kt 

.5 

TEXAS 
MAY 

1970 

Sutton 

Day 

olM 

onth 

O 
O) 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 
> 
< 

PLAINVIEW 

MAX 

min 

65 
34 

65 

37 

68 
42 

78 
47 

83 
48 

82 
50 

81 
52 

91 
56 

86 
53 

86 

57 

91 
52 

94 
62 

92 
62 

94 
62 

69 
49 

71 
48 

90 
53 

93 

56 

90 
56 

92 
60 

Be 

60 

86 
60 

85 
60 

86 
56 

86 
53 

64 
60 

62 
60 

B8 

39 

86 
60 

89 
60 

86 
57 

84.8 
54.3 

SEMINOLE 

MAX 

Mm 

70 
33 

63 

43 

67 
A3 

77 
43 

78 
41 

81 
46 

83 
47 

91 

48 

86 

48 

86 
49 

91 
57 

93 

57 

96 

57 

93 
56 

89 
47 

70 
43 

84 
46 

91 
53 

90 
53 

89 

54 

90 
57 

86 

57 

86 
56 

83 
53 

87 
54 

86 

94 

85 
55 

86 

56 

89 
56 

93 
60 

90 
55 

84.9 
50.9 

SlCvERTON 

MAX 

Mm 

66 

31 

61 

30 

67 

37 

77 
42 

61 

44 

82 
44 

79 
46 

91 
53 

86 
50 

86 
47 

9: 

55 

94 
55 

91 
61 

95 
59 

87 
48 

71 
40 

69 

52 

87 
58 

68 
55 

88 
56 

87 
58 

85 
57 

84 
57 

82 
46 

61 
55 

81 
56 

77 
58 

57 

85 
57 

84 
58 

69 
59 

83.1 
51.0 

SPEARMAN 

MAX 

Mm 

63 
29 

69 
33 

79 

37 

85 
42 

87 
50 

65 

52 

89 
49 

69 
45 

92 

48 

96 
53 

96 
64 

94 
64 

86 
55 

71 
42 

85 
39 

93 

48 

95 

57 

94 
57 

93 
62 

89 
62 

88 
60 

89 
60 

84 
54 

86 

56 

67 
56 

91 
60 

89 
53 

85 
55 

86 

88 
56 

86.8 

51.7 

STRATFORD 

MAX 

Mm 

52 
29 

57 
30 

67 
36 

77 
36 

81 
40 

81 
51 

84 
51 

87 
43 

82 
43 

77 
46 

87 

50 

90 
53 

91 
52 

84 
52 

67 
40 

70 
40 

62 
40 

91 
50 

94 

51 

93 
55 

90 
62 

87 
62 

89 
58 

62 
57 

B5 
52 

87 
55 

65 
55 

86 

53 

79 
52 

81 
52 

87 
60 

81.7 
48.6 

SUNRAY  4  SW 

MAX 

Mm 

57 
33 

66 
34 

77 
40 

82 
46 

83 
53 

85 

51 

89 
49 

68 
46 

81 
51 

89 
49 

91 
56 

91 
61 

92 
62 

86 
55 

71 
42 

85 
43 

92 

47 

95 

57 

95 
57 

95 
62 

93 
62 

89 

61 

89 
57 

86 
58 

86 
98 

89 
56 

89 

60 

90 
56 

B5.8 
52.3 

TAHOKA 

MAX 

Mm 

72 
33 

64 
34 

67 
40 

76 

41 

80 
43 

82 
47 

83 
48 

92 
52 

88 
50 

88 
55 

93 

61 

94 
59 

94 
56 

95 
59 

82 
49 

69 
43 

86 
48 

87 
53 

89 
52 

90 
54 

86 
57 

84 

57 

84 
57 

84 
55 

83 
96 

84 
57 

85 
57 

90 
95 

89 
55 

86 
60 

86 
59 

84.3 

51.7 

TULIA 

MAX 

Mm 

64 
29 

63 

30 

69 
34 

77 
44 

82 
47 

83 

45 

82 
48 

91 
52 

85 
52 

83 
50 

91 
53 

93 
59 

94 
62 

94 

61 

86 
48 

71 
41 

85 
44 

90 
53 

90 
54 

91 
56 

90 
59 

86 
59 

85 
58 

87 
53 

87 

50 

83 
59 

81 
59 

87 
57 

85 
58 

86 
56 

85 
57 

84.1 
51.2 

VECA 

«     *     « 

MAX 

Mm 

5B 

27 

58 

30 

63 
38 

74 
43 

78 
47 

80 
48 

80 
49 

85 

43 

80 
48 

80 
48 

85 
54 

86 
58 

89 
59 

90 
60 

75 
44 

68 

45 

82 

49 

88 
54 

91 
55 

92 
57 

89 

60 

85 
58 

84 
54 

82 

47 

89 
56 

.73 
57 

80 
56 

84 
51 

82 
50 

84 
54 

85 
56 

80.5 
50.2 

LOU  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

65 
44 

68 
43 

74 
44 

79 
49 

80 
52 

61 
53 

81 
59 

86 
63 

86 
66 

91 
67 

87 
70 

86 
63 

87 
62 

78 
64 

70 
53 

80 
43 

83 
55 

81 
55 

65 
58 

86 
65 

83 

63 

84 
64 

78 
65 

77 
63 

87 
59 

77 
65 

66 
61 

87 
60 

67 
69 

85 
67 

84 
63 

81.6 
59.0 

ANSON 

MAX 

Mm 

73 
43 

70 
41 

76 
44 

83 
52 

83 
55 

81 
51 

83 
60 

68 
64 

91 
65 

93 
68 

91 
71 

68 
72 

90 
62 

68 
63 

73 
54 

84 
46 

87 
55 

86 
57 

38 
58 

88 
62 

86 
63 

87 
64 

83 
64 

79 
62 

89 
59 

85 
65 

83 

61 

87 
6? 

90 
70 

68 
66 

87 
64 

84.8 
59.5 

ASPERMONT  2  SSW 

MAX 

Mm 

73 
34 

64 
36 

68 
36 

78 
40 

83 

46 

84 
47 

62 
48 

88 
52 

93 
60 

92 
60 

98 
63 

94 

68 

92 
60 

91 

60 

82 
53 

71 
43 

83 
46 

88 
52 

86 
52 

90 
56 

90 
59 

87 
59 

87 
62 

86 
59 

90 
56 

88 
56 

81 

57 

92 

56 

90 
57 

90 
64 

88 

58 

65.5 
53.3 

BALLINOER  1  SW 

MAX 

Mm 

72 
42 

67 
39 

73 

41 

79 
42 

80 
44 

81 
49 

82 
54 

88 
61 

90 
63 

92 

66 

91 

67 

84 
72 

86 
60 

83 
63 

67 
55 

77 
43 

82 
45 

82 
50 

86 
54 

84 
60 

81 
59 

83 
60 

81 
63 

77 
62 

84 
56 

83 

64 

87 
56 

87 
58 

67 
67 

85 
65 

87 
62 

82.2 
56.2 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66 
38 

71 
41 

80 
47 

86 

51 

85 
52 

84 

51 

86 
53 

89 
62 

89 
59 

96 
61 

97 

68 

96 
69 

93 
68 

88 

59 

75 
53 

87 
49 

88 

54 

86 
58 

91 
56 

91 
65 

88 
63 

88 
62 

85 
62 

81 
63 

82 
63 

80 
63 

87 
51 

82 

59 

B5 
63 

85 
65 

86 

61 

85.7 
57.7 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

67 
36 

66 
34 

70 

35 

79 

47 

85 
48 

85 
53 

83 

50 

89 

51 

89 
54 

89 

45 

93 

50 

9S 

63 

94 

62 

96 

61 

89 
49 

73 
39 

88 

42 

91 

53 

90 
55 

91 
55 

91 

60 

88 

58 

90 
60 

84 
56 

85 
56 

85 
62 

79 
62 

89 
56 

82 
58 

89 
61 

85 

61 

85.4 
52.6 

COLEMAN 

MAX 

Mm 

73 
43 

72 
42 

76 
44 

86 
46 

82 
46 

82 
49 

82 
54 

88 
61 

89 
64 

92 
62 

89 
69 

89 
70 

86 

60 

64 
62 

69 
59 

79 
46 

84 
50 

82 
53 

86 
56 

86 
62 

86 
98 

84 
62 

75 
63 

80 
62 

86 
60 

78 
60 

87 
57 

86 

5B 

88 
67 

84 
64 

86 
70 

83.1 
57.5 

COLORADO  CITY 

MAX 

Mm 

74 
3S 

67 
41 

77 

40 

81 

44 

83 
45 

84 
48 

88 
48 

94 
64 

93 

62 

98 
64 

96 

65 

91 
75 

95 

62 

94 
65 

79 
55 

84 
42 

90 

51 

89 
56 

89 

54 

89 
61 

89 
60 

89 
62 

84 
62 

89 
62 

88 
58 

87 
64 

82 

61 

93 
59 

93 
69 

91 
64 

91 
64 

87.3 
56.9 

DICKENS 

MAX 

Mm 

67 
39 

66 

41 

81 
47 

B2 
53 

83 
52 

89 
50 

87 
54 

88 
49 

93 

55 

92 

66 

90 
61 

91 
63 

62 

48 

81 
49 

87 

51 

88 
53 

87 
60 

86 
98 

85 
57 

84 
58 

83 
56 

82 
60 

87 

61 

86 
57 

86 
65 

87 
63 

88 
62 

84.7 
55.1 

ELECTRA 

MAX 

Mm 

76 
40 

67 
42 

73 
46 

81 
50 

85 
48 

85 
54 

83 
53 

85 
50 

85 
53 

92 
66 

92 

65 

91 
68 

90 
69 

90 
65 

86 
56 

73 
51 

86 
53 

87 
56 

85 
55 

69 
56 

91 
61 

90 
60 

89 

61 

86 
63 

83 
61 

90 
60 

78 
64 

89 
58 

89 
59 

93 

64 

35.4 
56.9 

GAIL 

MAX 

Mm 

65 
35 

68 

39 

75 

48 

80 
52 

83 
48 

61 
52 

90 
54 

90 
62 

90 
62 

94 

60 

92 

66 

92 
65 

95 
60 

64 
64 

69 
52 

83 

48 

90 
50 

88 

56 

90 
58 

88 

60 

85 
57 

85 
58 

85 
58 

83 

57 

87 

58 

84 
60 

90 
65 

90 
57 

90 
65 

87 
66 

90 
63 

85.3 
56.6 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

76 
35 

68 
35 

72 
34 

80 
37 

65 

44 

86 

43 

83 
50 

89 
53 

91 
55 

93 
55 

97 

60 

98 
66 

95 
62 

96 
61 

85 
55 

73 
41 

84 
44 

87 
49 

88 
50 

93 
52 

92 
60 

90 
59 

69 
60 

88 
59 

85 
57 

90 
59 

91 
60 

94 

58 

90 
56 

92 

63 

88 
62 

87.4 
52.8 

HASKELL 

MAX 

Mm 

74 
41 

64 
41 

68 

46 

79 
49 

84 
52 

85 
53 

82 
58 

83 
60 

89 
65 

92 
65 

95 

68 

92 
69 

90 
62 

89 
63 

84 
56 

71 
49 

84 
55 

88 

54 

84 
58 

88 
63 

88 
63 

86 
63 

86 
64 

83 

62 

80 
59 

88 

64 

81 
62 

91 

59 

87 
63 

90 
65 

85 
63 

84.2 
58.5 

HORDS  CREEK  OAM 

MAX 

Mm 

73 
43 

64 
44 

67 
43 

73 
47 

78 
54 

79 
50 

80 
47 

80 
57 

86 
61 

85 
63 

89 
67 

93 

70 

85 
59 

84 
62 

78 

54 

71 
49 

76 
50 

80 
55 

78 
58 

83 
61 

83 
60 

80 

61 

81 
61 

76 
61 

76 

60 

63 
61 

76 
58 

8? 
57 

84 
60 

86 
66 

83 
63 

79.8 
56.7 

JAYTON 

MAX 

Mm 

74 
36 

66 
35 

70 

37 

78 
45 

83 

45 

85 
49 

83 

48 

90 
55 

93 
60 

93 
62 

98 
65 

95 
68 

92 
62 

93 
64 

83 
53 

71 
45 

84 
55 

90 
55 

88 
54 

90 
54 

90 
62 

88 
60 

88 
56 

84 
57 

89 
60 

81 
59 

90 
59 

89 

58 

89 
62 

85 
62 

85.7 
54.7 

MATADOR 

MAX 

Mm 

72 
38 

68 

34 

74 

40 

81 
53 

84 
57 

83 
57 

81 
56 

90 
59 

90 

55 

92 
62 

96 
66 

96 
62 

94 
64 

93 
66 

86 
51 

73 
46 

88 
50 

90 
57 

87 
58 

89 
63 

89 
62 

87 
58 

68 
61 

87 
58 

84 
61 

88 
62 

80 
62 

90 
61 

86 
64 

90 
62 

86 
64 

85.9 
57.1 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

71 

40 

66 
38 

71 

38 

81 
50 

85 
45 

85 
52 

82 
52 

68 

52 

91 
55 

88 
55 

98 

56 

94 
60 

94 
64 

88 
53 

88 
53 

75 
45 

88 
45 

89 
55 

88 
55 

90 
55 

89 
62 

B9 
61 

68 
60 

85 
60 

81 
60 

85 
60 

78 
60 

8  6 
59 

80 
59 

85 
63 

84 
63 

B4.8 
54.4 

MUNOAY 

MAX 

Mm 

76 
39 

71 
39 

80 
42 

85 
45 

66 
50 

B5 
52 

85 
53 

90 
60 

92 

65 

96 
65 

94 
67 

92 
69 

92 
62 

89 
62 

65 
56 

83 
46 

69 
52 

86 
54 

90 
55 

90 
64 

90 
62 

89 
61 

87 
63 

81 
61 

87 
59 

86 
66 

92 
61 

86 

58 

91 
68 

90 
65 

86 
60 

87.2 
57.5 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

73 
38 

65 
39 

71 
41 

80 
49 

85 
52 

84 
53 

82 
52 

88 

53 

89 
60 

90 
60 

95 
64 

95 
68 

94 
66 

93 
63 

84 
55 

73 

50 

87 
52 

89 
55 

87 
55 

89 
57 

69 
63 

87 
60 

89 
60 

87 
62 

8  6 
6? 

86 
64 

62 
62 

91 
6? 

88 
62 

90 
62 

87 
64 

65.7 
56.9 

POST 

MAX 

Mm 

71 
36 

64 
39 

67 
43 

76 
49 

62 
51 

83 
52 

81 
54 

91 
56 

91 
55 

94 
60 

95 
63 

95 

64 

94 
60 

92 

57 

62 
51 

70 

47 

85 
48 

88 
52 

88 
58 

90 
59 

88 

60 

86 
59 

89 
60 

85 
56 

83 
58 

86 
59 

83 
59 

90 
53 

91 
55 

88 
62 

88 
62 

84.9 
54.7 

OUANAH  S  SE 

MAX 

Mm 

74 
36 

65 
36 

70 
41 

80 
48 

86 
48 

85 
50 

83 
56 

84 
60 

87 
63 

90 
66 

97 
69 

94 
70 

94 
64 

92 
65 

65 
54 

72 

45 

86 
92 

89 
56 

86 
53 

91 
63 

91 
61 

88 
63 

87 
69 

87 

61 

86 
61 

86 
66 

76 
64 

88 

61 

83 
62 

91 
65 

87 
63 

85.2 
57.6 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

70 
38 

66 
37 

75 
41 

80 
47 

81 
49 

80 
55 

84 
49 

91 
58 

94 
59 

93 
60 

91 

60 

85 
72 

91 
55 

82 
58 

71 
47 

82 
42 

87 

54 

85 
58 

87 
63 

88 
58 

BB 
57 

85 
59 

84 
60 

79 
98 

88 
59 

83 

61 

87 
58 

85 
56 

88 

64 

82 

64 

89 
60 

84.0 
55.4 

ROTAN 

MAX 

Mm 

65 
38 

67 
38 

77 
41 

82 
49 

85 
55 

81 
51 

86 
64 

94 
63 

92 

64 

97 
66 

92 

68 

69 
71 

92 
62 

86 
64 

73 
55 

84 
45 

89 
37 

87 
60 

69 
60 

89 
66 

86 
63 

87 
63 

89 
62 

80 
61 

89 
99 

85 
63 

89 
63 

89 
59 

91 
69 

89 
67 

89 
62 

85.8 
59.0 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

71 
41 

63 

40 

70 
41 

76 
45 

84 
49 

85 

51 

83 
52 

82 
58 

86 
62 

92 
63 

91 

65 

92 
70 

90 
63 

88 
64 

86 

57 

71 
46 

84 
46 

89 
54 

65 
54 

89 
56 

69 
61 

88 
63 

89 
63 

86 
64 

79 
61 

88 
62 

76 
63 

8  9 
59 

64 
60 

87 
66 

87 
61 

84.0 
56.8 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

Mm 

65 
36 

70 
31 

79 
45 

85 
49 

85 
55 

81 
52 

62 

57 

89 
60 

84 
51 

94 

56 

98 
66 

96 
68 

92 
67 

85 
63 

73 
50 

87 

51 

91 
46 

88 

57 

90 
56 

89 
60 

88 

63 

89 

63 

86 

61 

85 
61 

85 
62 

80 
63 

88 
62 

82 
56 

88 
60 

86 
62 

83 
62 

65.3 
56.5 

SNYDER 

MAX 

Mm 

73 
39 

63 
38 

69 
39 

74 
40 

80 
45 

82 

48 

80 
49 

87 
57 

91 
59 

89 
59 

94 
65 

94 
65 

88 
60 

91 
61 

80 
54 

69 
46 

82 
46 

89 
54 

89 
53 

88 
56 

87 
60 

82 
61 

84 
61 

85 
59 

80 

60 

86 
61 

86 
60 

87 
57 

92 
58 

87 
71 

90 
57 

83.8 
54.8 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

80 
37 

66 

3e 

70 
40 

80 
45 

86 
47 

83 
52 

84 
52 

86 
56 

90 
62 

92 
65 

96 
66 

95 
69 

93 
63 

91 
63 

85 

57 

72 

46 

85 

46 

90 
57 

67 
56 

90 
58 

90 
51 

88 

54 

88 
63 

86 
63 

81 
60 

88 
60 

80 
63 

92 

60 

88 
62 

90 
65 

65 
62 

85.6 
56.2 

TURKEY  2  uSw 

MAX 

Mm 

69 
36 

73 
39 

83 

48 

87 
53 

86 
53 

85 

54 

92 

50 

92 
62 

91 
53 

97 
53 

99 

68 

99 
62 

100 
64 

98 
68 

85 
51 

90 
49 

92 

54 

90 
55 

91 
64 

91 
64 

69 
61 

89 
58 

86 
54 

82 

57 

8  6 
61 

76 
60 

86 
62 

85 
58 

66 
62 

88 
64 

85 
65 

88.0 
56.9 
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Continued 

UJ 

UL 

I 

1JL 

MJ 

"£.J 

tlA 

IU 

Kt 

b 

TEXAS 
MAY 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

I 
01 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

VERNON 

MAX 

Mm 

75 

to 

74 
41 

80 

♦  7 

87 
52 

87 
53 

85 

56 

82 

57 

85 
59 

90 
66 

93 
65 

93 

67 

93 

70 

91 
68 

90 
66 

85 
56 

84 
49 

8B 
56 

69 
56 

89 
54 

69 
52 

89 

60 

88 
63 

68 
63 

85 

64 

8B 
62 

68 

64 

89 
61 

87 
60 

91 
69 

90 
65 

66 
61 

87.1 
58.6 

WELLINGTON  2  ENE 

MAX 

MIN 

76 
37 

70 
36 

74 
40 

72 

40 

86 
46 

86 
50 

84 
50 

87 
54 

90 
50 

87 
50 

98 
54 

68 
56 

94 
60 

95 
60 

90 
53 

76 
42 

90 
46 

86 

46 

90 

53 

90 
55 

88 
50 

90 
51 

90 

60 

84 
55 

66 
56 

80 
61 

88 
59 

60 

5« 

85 
62 

86 
60 

62 
58 

85. 1 
51.9 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 

MIN 

68 

41 

72 
42 

78 
51 

84 
50 

83 

48 

B2 
55 

83 
56 

84 
57 

90 
67 

92 
66 

90 
68 

91 
70 

92 
65 

69 
60 

75 
54 

62 
46 

88 
53 

84 
56 

90 
53 

90 
63 

86 
61 

90 
60 

66 
62 

84 
64 

69 
60 

73 
65 

86 
63 

85 

60 

90 
66 

89 
64 

62 
61 

84.6 
58.4 

WINTERS  I  NNE 

*     «     » 

MAX 

Mm 

73 
43 

64 

42 

68 
43 

74 
44 

79 
46 

79 
48 

80 
55 

61 
58 

88 

61 

88 
63 

92 
68 

87 
70 

85 
59 

67 
61 

78 
54 

67 

44 

61 
49 

82 

51 

80 

54 

83 

61 

85 
59 

63 

60 

64 
61 

80 
60 

77 
57 

86 

61 

78 
57 

86 

56 

87 
62 

87 
67 

62 

60 

Bl.l 
56.0 

NDRTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

70 
41 

63 

38 

69 
45 

78 
45 

80 
46 

82 
49 

83 
55 

82 

57 

85 
63 

89 
65 

90 
66 

89 
69 

86 
61 

86 
61 

81 

56 

70 

43 

61 
49 

86 
49 

63 
50 

68 
58 

68 
59 

86 
60 

66 
63 

76 
60 

79 
57 

66 
60 

79 
59 

69 
59 

66 
60 

90 
63 

86 
59 

82.5 
55.6 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

73 
42 

71 
41 

77 
49 

83 
48 

83 
52 

81 
54 

80 
54 

81 
64 

91 
65 

88 
65 

87 
66 

88 

70 

69 
62 

86 

66 

61 
54 

67 
49 

85 
50 

82 

52 

6  8 
50 

88 

59 

85 
56 

87 
61 

64 
63 

82 
63 

87 
61 

86 

67 

87 
62 

83 

60 

69 
63 

87 
62 

82 

60 

64.1 
57.7 

BARDWELL  dam 

MAX 

Mm 

75 
51 

65 

47 

70 
48 

74 
53 

82 
56 

83 

56 

82 
52 

81 
58 

81 
63 

81 
66 

85 
70 

85 

72 

84 
66 

85 
66 

85 
65 

70 
49 

79 

54 

63 
56 

64 
61 

69 
63 

88 

64 

88 
62 

84 
63 

84 
65 

65 
64 

88 
66 

86 

64 

84 
64 

83 

64 

83 

70 

87 
65 

82.0 
60.7 

BELTON  DAM 

MAX 

Mm 

74 
53 

67 
50 

68 
52 

75 
48 

80 
55 

84 
53 

82 
51 

58 

84 
64 

85 

67 

86 
64 

85 
70 

88 

69 

67 
69 

83 
65 

66 
54 

77 
55 

83 
58 

84 
63 

87 
63 

85 
63 

85 
66 

81 
64 

79 
65 

77 

63 

84 
65 

84 
60 

83 
62 

85 

63 

81 
69 

86 
66 

81.3 
60.9 

BENBROQK  DAM 

MAX 

Mm 

71 
49 

64 
45 

69 
47 

76 
51 

81 
53 

82 
50 

80 
55 

79 
59 

82 
66 

82 
66 

84 
65 

79 
63 

B5 
66 

65 
62 

64 
62 

62 

48 

79 
53 

63 
56 

82 
58 

82 
62 

67 

61 

87 
61 

62 
63 

80 
64 

79 

63 

65 
66 

84 
63 

81 
61 

81 
63 

85 

64 

66 
63 

80.3 
59.1 

BQNHAM 

MAX 

Mm 

65 

44 

72 

40 

77 
42 

S3 

47 

84 
53 

84 
55 

80 
53 

78 
61 

85 
65 

85 
68 

83 
70 

85 

71 

83 
68 

84 
67 

61 
58 

79 
47 

84 
50 

84 
52 

90 

57 

88 
68 

86 
63 

85 
62 

66 
64 

90 
64 

69 
66 

63 
65 

84 
63 

85 

65 

34 
66 

85 
65 

85 
64 

83.2 
59.5 

BOWIE 

MAX 

Mm 

70 
44 

70 
46 

80 
49 

85 
53 

85 
55 

83 
57 

80 
59 

81 
61 

87 

61 

87 
67 

36 
70 

85 

70 

6  6 
69 

86 

67 

81 
56 

79 
49 

86 

57 

84 
58 

90 
59 

89 

60 

66 
62 

B6 
64 

84 
64 

84 
64 

88 
65 

82 
64 

63 
65 

a2 

63 

68 
69 

85 
64 

80 
63 

83.6 
60.5 

BOYD  3  S 

MAX 

Mm 

73 
49 

64 
43 

68 
45 

76 
48 

81 
48 

82 
51 

81 
55 

80 
59 

81 
64 

64 
66 

66 
69 

85 

70 

64 
62 

86 
66 

85 
62 

75 
44 

80 
46 

63 
51 

63 
51 

87 
56 

89 
62 

85 
63 

85 

62 

85 
64 

64 
63 

87 
66 

65 
63 

81 
62 

81 
62 

86 
64 

84 
63 

81.8 
58.1 

BRECKENR IDGE 

MAX 

Mm 

65 

43 

69 
40 

76 
46 

81 
50 

82 
53 

82 
55 

82 
58 

86 
64 

8B 
64 

90 
66 

87 
70 

87 
70 

88 
63 

81 
65 

71 
54 

80 
46 

85 
53 

83 
55 

66 
56 

87 
65 

85 
63 

86 
65 

78 
63 

80 
62 

66 
60 

77 
65 

86 
63 

85 
61 

86 
71 

85 
65 

85 
62 

82.5 
59.3 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

7* 
47 

67 
40 

71 
42 

78 
46 

83 
50 

85 
52 

B4 
53 

83 
58 

81 
63 

89 

67 

90 
70 

88 
69 

67 
68 

90 
67 

67 
59 

69 
45 

81 
48 

87 
51 

85 
53 

90 
55 

91 
60 

90 
62 

87 
62 

64 
63 

65 
64 

67 
65 

83 
65 

85 
61 

83 
62 

90 
63 

65 
62 

83.6 
57.8 

8R0WNW00D 

MAX 

Mm 

66 
47 

69 
45 

77 
46 

75 
48 

89 

51 

87 
55 

83 
60 

87 
63 

87 
66 

90 
73 

87 
72 

87 
62 

67 
68 

78 
61 

86 
58 

78 
50 

84 
50 

82 
56 

67 
63 

86 
63 

B5 
67 

85 
66 

79 

63 

78 
59 

65 
68 

86 
60 

36 
62 

87 

63 

87 

71 

89 

70 

67 
62 

83.4 
60.3 

CAMERON 

MAX 

Mm 

6B 
55 

69 
48 

78 
50 

61 
46 

85 
48 

83 

50 

82 
53 

85 
61 

85 
68 

87 
69 

86 
72 

89 
72 

87 
70 

85 
66 

75 
62 

79 
52 

81 
50 

64 
56 

88 
62 

86 
64 

86 
64 

83 
64 

82 

64 

78 
67 

64 
63 

86 

66 

86 
63 

86 
62 

65 
69 

69 

70 

84 
65 

83.0 
61.1 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

66 
49 

68 
46 

79 
45 

84 
46 

85 
48 

82 
51 

81 
53 

83 
63 

85 
65 

87 
68 

86 

70 

86 
72 

87 

68 

87 
66 

80 
62 

60 
46 

85 
47 

84 
53 

90 
56 

89 
62 

88 
61 

85 
62 

83 
63 

78 
65 

87 
63 

85 
66 

84 
61 

84 
61 

87 
68 

86 

67 

82 
63 

83.3 
59.2 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

73 
53 

65 

48 

70 
48 

75 
49 

80 
49 

82 
54 

82 

51 

80 
51 

82 
62 

82 
66 

85 

70 

85 
72 

63 
67 

83 
67 

85 
65 

70 
52 

79 
52 

63 
53 

65 
53 

89 
62 

66 
63 

86 
63 

84 
64 

84 
65 

85 
64 

87 
64 

87 
64 

83 

63 

82 
63 

84 
68 

84 
67 

81.7 
59.7 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66 
52 

71 
48 

76 
50 

61 
55 

84 
60 

86 
64 

84 
59 

83 
66 

86 

66 

88 

71 

87 

74 

87 
75 

65 
70 

87 
70 

71 
60 

61 
50 

64 
57 

83 
61 

89 
67 

86 
70 

87 
69 

86 
66 

83 
65 

84 
67 

87 

66 

86 
68 

32 
64 

84 
64 

86 

72 

86 
67 

79 
67 

83.1 
63.9 

DENISON  DAM 

MAX 

Mm 

65 

49 

68 
44 

76 
45 

80 
53 

82 
55 

82 

60 

82 

52 

60 
60 

83 
66 

85 

68 

85 

71 

85 
71 

65 
68 

85 
68 

63 
61 

78 
47 

83 
48 

85 
53 

89 
55 

90 
61 

89 
61 

88 
60 

82 
64 

64 
63 

67 

63 

86 

64 

80 
65 

61 
62 

85 

69 

36 

64 

83 
64 

82.6 
59.8 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

68 

49 

69 
44 

77 
47 

81 
53 

82 
53 

82 

58 

82 
56 

81 
64 

83 

67 

86 
69 

85 

71 

86 
73 

66 
69 

86 
68 

85 

64 

80 
49 

84 
50 

84 
53 

88 
59 

88 
63 

83 
63 

86 

61 

84 
62 

84 
63 

ee 

64 

82 

64 

80 
64 

81 

63 

86 
70 

87 
64 

84 
64 

82.9 
60.7 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

74 
46 

64 
45 

67 
46 

75 
49 

79 
52 

81 
53 

79 
54 

79 
55 

82 
61 

82 
62 

86 
68 

83 
69 

66 
61 

87 
62 

81 
59 

64 
49 

75 
51 

80 
57 

79 
60 

B4 
63 

84 
61 

81 
63 

61 

62 

78 
60 

77 
61 

83 
63 

72 
62 

64 
60 

82 
61 

34 
68 

85 
60 

79.3 
58.2 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

75 
44 

59 

45 

64 
43 

70 
44 

81 

45 

84 
47 

86 

49 

84 
51 

90 
62 

90 
64 

89 
69 

86 
68 

86 
62 

82 
61 

81 
59 

60 
48 

72 
48 

75 
51 

82 
54 

85 
57 

68 
60 

86 
64 

65 
6  0 

80 
57 

86 

57 

88 

58 

87 
61 

90 
64 

89 
65 

86 
68 

81.6 
56.2 

EVANT 

MAX 

Mm 

72 
49 

70 
42 

75 

47 

eo 

47 

81 
49 

80 
52 

80 
55 

81 
65 

83 
65 

85 

67 

80 

69 

85 
70 

63 
72 

87 
69 

82 
58 

74 
49 

83 

50 

82 

51 

85 
62 

84 
62 

33 
66 

81 

64 

60 

61 

80 
61 

85 
61 

80 
64 

33 

57 

83 

61 

87 
70 

85 

67 

85 
63 

81.4 
59.5 

FERRIS 

MAX 

Mm 

67 
52 

70 
48 

77 
51 

81 
52 

86 
53 

84 
54 

82 
54 

82 
65 

63 
66 

67 
69 

85 

73 

84 
74 

83 
68 

86 

69 

79 
64 

81 
51 

86 

54 

66 
53 

9  1 
6  2 

90 
65 

89 
64 

88 
63 

65 
65 

87 
67 

89 
63 

67 

67 

85 
64 

83 
64 

86 

70 

85 
70 

83 
65 

83.8 
61.9 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66 
50 

70 
47 

75 

47 

81 
50 

83 
53 

82 

56 

83 

57 

83 
64 

84 
67 

86 
70 

86 

71 

86 
73 

86 
69 

86 
66 

71 
54 

79 
47 

85 
51 

65 
53 

89 
59 

89 
65 

68 
64 

85 

64 

64 

62 

64 
65 

87 
64 

87 
65 

82 
63 

HI 
6- 

85 

70 

86 
66 

78 
65 

82.6 
60.7 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

71 
46 

72 

41 

76 
46 

78 
50 

81 
49 

83 
51 

85 

51 

82 
54 

79 
63 

84 
66 

66 
70 

85 
72 

86 
69 

85 

67 

85 
60 

70 
44 

80 
45 

85 
50 

85 
52 

89 
57 

90 
63 

88 
63 

86 
64 

65 
63 

6  5 
63 

88 
64 

35 
60 

81 
62 

61 
64 

85 
64 

87 
63 

32.6 
58.0 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

71 
52 

68 

47 

79 
43 

76 
42 

81 
42 

84 

46 

82 
49 

81 
55 

84 
65 

83 
65 

87 
66 

85 
73 

89 
65 

88 
66 

83 
64 

65 
48 

77 
46 

83 

50 

83 
50 

87 
62 

86 

60 

85 
60 

82 
6- 

80 

64 

8  0 
6  2 

83 
62 

83 
60 

85 
60 

84 
62 

82 
68 

83 
66 

81.7 
57.6 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

68 
50 

68 
48 

76 
48 

81 
42 

85 

49 

83 

49 

83 
53 

86 
65 

67 
62 

87 
69 

87 

71 

89 
73 

88 
70 

85 
66 

73 
59 

77 
51 

83 
46 

63 
50 

87 
61 

66 
62 

85 
60 

85 
65 

82 
65 

78 
65 

64 
63 

84 
63 

85 
59 

87 
63 

86 

69 

88 

70 

68 

67 

83.1 
59.9 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

75 
50 

72 
40 

77 
44 

82 
43 

85 
46 

84 
50 

82 

51 

84 
65 

85 
63 

87 

70 

87 
71 

69 
73 

69 
66 

88 
66 

63 

62 

82 
42 

86 
45 

85 
46 

66 
54 

88 
60 

87 
59 

87 
56 

84 
61 

72 
60 

86 
58 

87 
66 

83 
64 

63 
62 

87 
70 

87 
70 

86 
62 

84.5 
56.0 

GOCDTHWAITE 

MAX 

Mm 

73 
48 

67 
46 

75 
44 

80 

51 

80 
52 

81 
54 

80 
55 

83 
62 

84 
63 

87 
60 

86 
68 

86 

71 

87 
62 

85 
63 

75 
64 

82 

50 

61 
52 

85 

63 

6  4 
64 

83 
61 

82 

63 

87 
64 

76 
61 

83 
60 

82 

63 

85 
58 

63 

59 

83 
69 

86 

66 

86 
60 

85 
62 

82.1 
59.4 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

78 

45 

66 

40 

70 
41 

78 

45 

83 

47 

84 
4» 

82 
52 

81 

57 

83 

65 

88 

67 

89 
69 

87 
71 

85 

65 

88 
66 

85 
56 

70 
44 

80 

48 

85 

50 

63 
53 

87 
55 

88 

61 

85 
63 

66 
64 

81 
64 

61 
60 

87 
64 

73 
64 

87 
61 

65 
62 

89 
65 

82.6 

57.1 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

73 
50 

71 
44 

77 
45 

83 
47 

84 
51 

83 
56 

81 
56 

84 
66 

85 
65 

87 
70 

87 
71 

88 

73 

66 
68 

86 
68 

60 
61 

Bl 
46 

87 
48 

S5 
52 

69 

5  6 

89 
64 

88 

64 

87 
65 

84 

64 

82 
66 

66 

64 

85 

67 

86 
66 

87 
63 

86 

70 

87 
69 

86 
64 

84.4 
60.6 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

69 
51 

65 
48 

69 

47 

76 
49 

81 
53 

83 
57 

83 
55 

82 
59 

81 
65 

83 
67 

86 

70 

86 
73 

65 
68 

86 
67 

86 
64 

68 
50 

79 
53 

84 
5  6 

83 
62 

88 
63 

88 
62 

88 
61 

86 
62 

83 
64 

64 

64 

86 

67 

85 
63 

81 
62 

82 
64 

83 
66 

67 
64 

81.6 
60.5 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

73 
41 

65 
45 

70 
45 

75 
49 

80 
50 

81 
50 

81 
52 

79 
55 

80 
63 

81 
66 

65 

69 

85 
71 

84 
68 

82 
67 

84 
65 

69 
48 

79 
48 

83 
50 

82 
52 

87 
60 

87 
60 

87 
62 

84 
61 

84 
63 

6  5 
61 

89 
63 

86 
66 

82 
63 

82 
64 

85 
66 

65 
64 

81.3 
58.5 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

75 
55 

68 
48 

77 
50 

82 

51 

84 
53 

84 
53 

83 
52 

83 
62 

84 
64 

86 
68 

86 

73 

85 

73 

85 
68 

86 
69 

84 

65 

76 
52 

85 
53 

85 
57 

90 
63 

89 
65 

89 
64 

85 
65 

84 

65 

84 
65 

67 
66 

66 

67 

86 
65 

86 
63 

65 
64 

88 
66 

89 
66 

64.1 
61.6 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

75 
50 

65 
45 

67 
45 

73 
47 

79 
49 

81 
51 

80 
53 

80 
54 

82 
65 

82 
66 

86 

67 

85 

72 

87 

62 

87 
64 

83 
61 

63 

47 

75 
48 

30 
56 

80 
56 

85 
62 

64 
60 

64 
60 

81 

63 

73 
62 

78 
62 

84 
64 

76 
60 

84 

60 

83 
63 

63 

67 

87 
62 

79.9 
58.2 
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TEXAS 
MAY 

1970 

Station 

Day 

oiM 

onth 

o 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HENRIETTA 

MAX 

M1N 

73 
43 

65 

41 

71 
44 

76 
49 

81 
50 

82 
56 

60 
56 

80 
60 

80 
63 

66 
66 

87 
69 

86 

71 

86 
66 

SB 
68 

68 
57 

71 
47 

79 
49 

63 

50 

81 
56 

86 
62 

86 
61 

65 

61 

84 
64 

82 

64 

B2 

60 

89 

63 

75 
64 

82 
61 

81 
63 

67 
63 

B5 
62 

81.4 
58.4 

HKD 

MAX 

MIN 

73 
47 

68 
41 

76 
44 

80 
44 

S3 
45 

82 
48 

81 
53 

83 
62 

83 
61 

86 

67 

86 
69 

88 
70 

87 
71 

85 
65 

81 
65 

78 
46 

83 

47 

63 
49 

86 
55 

66 
60 

85 
58 

84 
61 

79 
62 

80 
61 

85 
61 

84 
65 

85 
61 

6  5 
59 

84 
68 

68 
67 

87 

60 

82.7 
57.8 

HILLS6OR0 

MAX 

Mm 

74 
51 

66 
44 

69 
43 

75 
43 

82 

47 

83 
52 

81 
55 

82 
56 

82 
64 

61 
65 

86 
68 

85 
72 

85 
66 

85 
67 

84 
64 

68 
43 

80 
45 

85 

50 

86 
59 

69 
65 

88 
62 

87 
63 

80 
64 

82 
64 

so 

65 

85 
66 

84 
61 

66 
62 

82 

63 

83 

70 

SB 
65 

81.7 
59.0 

JACKSBORO 

MAX 

Mm 

69 
43 

68 
42 

77 
46 

82 
53 

83 
55 

83 
52 

81 
57 

82 
62 

85 

68 

ee 

72 

88 
69 

87 
72 

90 
66 

90 
67 

82 
56 

79 
49 

84 
54 

83 
55 

87 
59 

89 
64 

87 
62 

85 
62 

79 
64 

79 
64 

83 

60 

83 
66 

S5 
64 

65 
62 

68 

69 

89 
65 

80 
62 

83.2 

60.1 

KAUFMAN 

MAX 

Mm 

76 

50 

67 
46 

70 
46 

76 

47 

82 
48 

84 
52 

63 
53 

81 
55 

81 
62 

83 
65 

66 
69 

85 
70 

85 
67 

83 
67 

85 
65 

69 
50 

79 
51 

84 
53 

84 
55 

89 

61 

88 
62 

B8 
63 

84 
64 

83 
64 

85 
64 

89 
65 

67 
65 

83 
62 

83 
63 

86 
69 

87 
65 

82.4 
59.3 

KILLEEN 

MAX 

Mm 

80 
49 

70 
45 

78 

47 

82 

44 

85 
47 

B2 
47 

84 
53 

84 
65 

84 
63 

87 
66 

87 
66 

90 
72 

89 
69 

88 
67 

82 

68 

82 
55 

85 

47 

85 
68 

87 
60 

84 
62 

65 
60 

85 
60 

84 
60 

79 
63 

85 

63 

86 
67 

64 
61 

65 
61 

85 
62 

89 

61 

86 
69 

84.2 
59.5 

LAVON  DAM 

MAX 

Mm 

73 
51 

65 

50 

70 
53 

74 
51 

80 
52 

32 
55 

81 
54 

81 
55 

81 
64 

83 
65 

85 
69 

84 

71 

85 
68 

83 
68 

85 
66 

70 
98 

78 
56 

83 
58 

82 
58 

SB 
62 

67 
63 

87 
64 

82 

64 

83 
66 

84 
63 

85 
65 

86 
66 

62 

63 

81 
63 

83 
66 

85 
65 

81.2 
61.0 

MARLIN  3  NE 

MAX 

Mm 

6B 
55 

69 
51 

75 
50 

81 
44 

83 
47 

82 
46 

81 
54 

83 
62 

83 
66 

87 
66 

85 
71 

86 
73 

87 
76 

85 
68 

80 
61 

77 
54 

83 
48 

85 
53 

89 
60 

87 
62 

87 
62 

84 
65 

81 
65 

79 
62 

86 

61 

86 
65 

85 
64 

65 
63 

84 
70 

67 
68 

82 
66 

82.6 

60.8 

MC  GREGOR 

MAX 

Mm 

72 
52 

68 

48 

70 
48 

78 
48 

62 
50 

86 
50 

84 
55 

83 
58 

85 
65 

81 
65 

88 

70 

86 
72 

68 
68 

69 
68 

86 
65 

65 
50 

80 

53 

89 
52 

87 
57 

90 
63 

90 
61 

88 
65 

63 
63 

82 
63 

60 
65 

85 
65 

85 
60 

65 
61 

86 

61 

83 
70 

90 
65 

63.0 
59.9 

MC  KINNEY 

MAX 

Mm 

64 
49 

69 
46 

76 
44 

81 
50 

83 
52 

82 
52 

80 
54 

80 

61 

82 
65 

85 
69 

B5 

71 

85 
72 

63 
68 

85 
68 

81 

63 

79 
46 

83 
49 

83 
50 

88 
56 

87 

61 

87 
61 

86 

61 

69 
62 

63 
63 

B6 
60 

66 
65 

62 
64 

82 

62 

85 
70 

84 
65 

80 
65 

82.3 
59.5 

HEXIA 

MAX 

Mm 

70 
53 

66 

47 

70 
49 

76 
53 

80 
57 

86 

50 

81 
53 

80 
55 

81 
63 

89 

67 

85 
72 

83 
68 

83 
68 

64 
68 

84 
65 

71 
52 

79 
54 

84 
97 

65 
60 

90 
62 

87 
64 

87 
65 

84 
64 

82 
66 

63 
65 

85 
68 

85 
65 

85 

62 

81 
63 

83 
65 

86 
66 

81.6 
60.6 

MINERAL  HELLS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

66 
48 

72 

44 

77 
46 

83 

50 

85 
54 

93 
54 

82 
56 

84 
63 

87 
65 

89 
69 

86 

70 

88 
72 

92 
65 

64 
67 

69 
54 

80 
48 

84 
52 

84 
56 

89 
60 

89 
62 

66 
64 

65 
62 

84 
63 

80 
65 

85 
63 

82 
66 

88 
63 

86 
62 

90 
69 

86 
65 

82 
61 

63.6 
59.9 

NAVARRD  MILLS  0AM 

MAX 

Mm 

74 
52 

65 
49 

69 

47 

69 
49 

80 
50 

82 

50 

81 
51 

82 
56 

83 
61 

63 

67 

86 
72 

85 
73 

84 
68 

85 
67 

85 
65 

70 
49 

79 
52 

83 
52 

85 
60 

88 
64 

67 
62 

88 

64 

89 

64 

84 
66 

63 
63 

87 
68 

86 
64 

86 
63 

82 
65 

83 

70 

68 
66 

81.8 
60.3 

OLNEV 

MAX 

Mm 

68 
41 

73 
48 

78 
47 

82 
48 

83 
49 

82 
53 

61 
57 

83 
58 

86 
57 

92 

61 

88 
60 

86 

70 

88 

62 

84 
65 

79 
56 

85 
46 

86 
51 

83 
52 

87 
54 

88 
57 

68 
61 

86 
63 

83 

64 

82 
63 

68 
60 

83 
66 

88 

64 

84 
60 

88 
70 

86 
65 

88 
62 

84.1 
57.7 

PARIS 

MAX 

Mm 

72 
48 

65 
43 

72 
47 

76 
52 

82 
58 

85 
61 

84 
55 

82 
58 

81 
58 

82 
67 

66 
69 

85 

69 

89 

67 

84 
66 

86 
65 

68 
47 

79 
53 

83 
61 

83 
64 

90 
66 

90 
66 

89 
65 

69 

69 

85 

65 

b9 
61 

90 
61 

69 
66 

80 
67 

86 
68 

87 
67 

65 
65 

82.7 
61.0 

PILOT  POINT 

MAX 

Mm 

48 

66 

43 

71 
43 

77 
46 

62 
53 

84 
56 

82 

54 

81 
54 

78 
65 

84 
65 

85 
70 

85 
71 

84 
68 

84 
67 

86 
62 

68 
49 

61 
49 

86 

54 

85 

57 

90 
62 

90 
62 

89 
61 

67 
61 

84 

64 

85 

64 

90 
65 

89 
65 

81 
62 

82 
64 

86 
63 

85 
63 

82.9 
59.1 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

73 
48 

65 

45 

68 
48 

75 

47 

82 

50 

82 
52 

82 
92 

82 

60 

84 
64 

85 
65 

88 
69 

86 
69 

88 

61 

89 
64 

82 
59 

67 

49 

77 
51 

80 
54 

80 
59 

65 
63 

85 

61 

83 

64 

80 
64 

79 
61 

76 
60 

85 

69 

72 
60 

66 
60 

84 
62 

B5 
68 

87 
61 

80.8 
98.9 

PUTNAM 

MAX 

Mm 

67 
40 

67 
39 

80 
46 

80 
56 

80 
52 

80 
52 

B0 
56 

84 
61 

86 
61 

89 
65 

86 
65 

86 
69 

85 
68 

84 
65 

72 

54 

77 
47 

83 
53 

82 
54 

85 
58 

86 
64 

84 
62 

85 
63 

80 
63 

76 
61 

85 
60 

82 
60 

66 
57 

84 
56 

87 
60 

85 
64 

83 

60 

61.8 
97.8 

OUINLAN 

MAX 

Mm 

65 

47 

69 
43 

74 
47 

82 
49 

83 
50 

81 
56 

80 
56 

80 

61 

81 
64 

84 
67 

85 
70 

83 
57 

61 
67 

85 
67 

80 
62 

81 
49 

80 
56 

81 
57 

87 
60 

67 
64 

87 
62 

91 
63 

89 

64 

87 
65 

88 
62 

89 

67 

64 
65 

63 
62 

84 
69 

85 
66 

68 
64 

82.9 
99.9 

RANGER  1  « 

MAX 

Mm 

67 
42 

67 
40 

74 
45 

79 
48 

80 
50 

80 
49 

79 
54 

82 

61 

85 
61 

67 
64 

85 
67 

85 
69 

86 
60 

65 
65 

75 
54 

77 
45 

81 
52 

79 
53 

64 
57 

84 
61 

82 
61 

82 

63 

79 
62 

77 
60 

8? 
59 

81 
63 

85 
60 

62 
60 

85 

6a 

34 
63 

84 
59 

60.  6 
97.3 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

72 

45 

66 
43 

70 
43 

76 

48 

80 
48 

82 

50 

61 
54 

81 

57 

84 
61 

86 

61 

87 
61 

85 
68 

85 

61 

86 
63 

80 
57 

6B 
46 

81 

47 

83 
47 

81 
53 

85 
62 

86 
61 

83 
63 

83 
62 

81 

61 

78 

60 

85 
63 

76 
58 

86 
59 

84 
61 

87 
66 

85 
60 

81.1 
86.4 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

Mm 

67 
54 

68 

47 

76 
48 

80 
48 

85 
50 

84 
50 

84 
54 

65 
62 

84 
66 

86 

67 

87 
72 

88 
73 

68 

69 

66 
69 

79 
60 

78 

50 

63 
53 

84 
55 

88 
62 

87 
63 

65 

61 

83 
66 

81 
64 

79 
67 

84 

63 

85 

67 

85 
62 

65 
63 

84 
69 

87 
69 

84 
65 

82.9 
60.9 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

78 

47 

64 
43 

70 
44 

76 
44 

61 
53 

83 
55 

83 

57 

80 
60 

78 
65 

84 
67 

86 
67 

84 
71 

85 
68 

85 
67 

84 
62 

68 

45 

81 
49 

89 
52 

64 
57 

90 
65 

89 
64 

88 
62 

86 
62 

85 
63 

87 
63 

90 
62 

87 
64 

ei 

62 

62 
65 

85 
64 

84 
64 

62.4 
59.1 

SPRINGTOWN 

MAX 

Mm 

72 
48 

65 

41 

69 

43 

76 
44 

80 
55 

84 
57 

62 
55 

61 
57 

81 
62 

85 
65 

87 
69 

65 
69 

85 
68 

87 
67 

84 
59 

67 
47 

79 
47 

89 

50 

64 

51 

88 
54 

69 
62 

87 
61 

89 
63 

83 
63 

81 
62 

64 
63 

69 
64 

6  5 

61 

64 
64 

87 
64 

86 
63 

62.1 
58.0 

STEPHENVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

65 

46 

67 
44 

74 
44 

78 
48 

80 
50 

60 
54 

79 
53 

82 
62 

82 
62 

85 
67 

83 
68 

86 
70 

66 
74 

84 
64 

77 
56 

75 

48 

61 
51 

80 
53 

84 
58 

64 
62 

62 
62 

82 
63 

76 
62 

78 
62 

63 
61 

82 
63 

63 
62 

63 
60 

84 
69 

83 
69 

80 
60 

60.3 
58.9 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

Mm 

74 
51 

68 

50 

69 
49 

76 
42 

80 

53 

85 

57 

63 
54 

82 
58 

84 
62 

65 
64 

87 
69 

85 
71 

68 

67 

87 
62 

89 
62 

66 
51 

77 
51 

83 
55 

85 
63 

88 
63 

65 
66 

85 
66 

89 

64 

80 
65 

80 
61 

84 
65 

86 
61 

83 
6  2 

85 
63 

62 
69 

87 
65 

81.9 
60.0 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

75 
55 

70 
48 

66 
48 

79 
45 

63 
51 

85 

49 

84 
53 

64 
62 

85 
63 

85 

68 

82 
71 

86 
73 

88 

70 

68 
68 

85 
66 

66 
93 

78 
53 

84 
55 

85 
59 

69 
62 

87 
62 

86 
66 

63 

69 

82 
64 

80 
65 

66 
66 

80 
61 

84 
63 

85 
63 

83 
69 

90 
66 

82.4 
60.7 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

74 
53 

69 
53 

70 
48 

77 
50 

82 
50 

85 
57 

64 
56 

83 
60 

B5 

65 

66 
67 

88 
72 

87 
73 

88 
68 

88 
69 

64 
68 

70 
91 

80 
52 

64 
55 

88 
62 

86 
64 

67 
64 

87 
67 

83 
69 

81 
66 

60 
64 

85 

69 

84 
62 

85 
61 

85 
63 

82 

70 

68 
66 

82.8 
61.5 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

73 
39 

64 
39 

68 
45 

74 
47 

81 
52 

80 
48 

79 
55 

79 
58 

82 
54 

SB 

60 

87 
67 

66 
69 

89 
62 

65 
60 

81 
56 

71 
45 

81 
50 

82 
50 

60 
52 

65 
59 

85 

57 

85 
62 

65 
61 

79 
62 

77 
57 

89 

65 

79 
61 

87 
59 

84 
63 

SB 
62 

83 
59 

60.9 
56.0 

WACO  0AM 

MAX 

Mm 

73 
53 

67 

47 

71 
46 

76 
47 

80 
53 

83 
55 

82 
55 

81 
55 

83 
66 

82 
66 

67 
69 

85 
68 

86 
69 

87 
68 

85 
64 

68 
50 

80 
52 

84 
52 

85 
61 

89 
65 

87 
63 

88 
64 

82 

64 

82 
67 

78 

65 

64 
67 

86 
65 

86 

61 

85 
65 

84 
70 

89 
66 

82.1 
60.6 

WACO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 
52 

72 
49 

79 
48 

82 
49 

65 
51 

83 
54 

83 
57 

85 
65 

84 
68 

88 

70 

86 
73 

87 
75 

88 
71 

84 
68 

69 
56 

81 
51 

86 
SO 

66 
53 

to 

61 

90 
66 

89 
64 

83 
68 

82 
69 

77 
69 

65 
67 

85 
66 

86 
64 

86 
64 

63 

72 

90 
70 

84 
68 

83.5 
62.1 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

65 
50 

69 
46 

75 
49 

82 
48 

85 
55 

84 
54 

82 
52 

83 
61 

82 

64 

86 

68 

85 
71 

85 
72 

89 
68 

86 
66 

82 

64 

79 
90 

84 
52 

84 
52 

89 
60 

69 
63 

88 
63 

87 
62 

82 
63 

83 
65 

87 

64 

87 
67 

82 
63 

83 
61 

85 
69 

88 

67 

66 
65 

83.2 
60.5 

WEATHERFORO 

MAX 

Mm 

72 

47 

64 
46 

69 
42 

76 
47 

80 
54 

82 
56 

82 
56 

81 

57 

82 
64 

84 
65 

87 
69 

86 

71 

69 
66 

89 
69 

83 
58 

66 

44 

78 
47 

65 
46 

84 
50 

89 
61 

90 
62 

as 

63 

84 
62 

63 
64 

ec 

61 

84 
63 

82 
64 

86 
61 

64 
63 

87 
65 

64 
62 

81.9 
58.3 

WHITNEY  DAM 

*     »     • 

MAX 

Mm 

74 
53 

66 
52 

69 

46 

81 
45 

62 
46 

85 
48 

83 
49 

82 
54 

85 
65 

84 
66 

88 

69 

67 
65 

87 
68 

89 
66 

85 
64 

68 
50 

79 
51 

66 
54 

67 
59 

90 
61 

89 

60 

89 
63 

64 
63 

83 
63 

79 
63 

85 

67 

64 
64 

86 
61 

64 
63 

84 
70 

88 
66 

83.0 
59.2 

EAST  TEXAS         04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

75 
57 

77 
49 

79 
46 

84 

50 

63 
57 

82 
54 

83 
62 

84 
66 

87 
68 

87 
72 

86 
71 

86 
67 

85 
68 

80 
60 

77 
55 

81 
51 

85 
58 

67 
66 

85 
62 

84 
65 

84 
66 

79 
65 

79 
66 

85 

64 

85 
65 

86 

64 

83 
65 

85 
67 

84 
67 

63 
64 

83.0 
62.0 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

66 
52 

71 
50 

76 
46 

82 

43 

65 
46 

83 
48 

82 
48 

83 
60 

83 
59 

86 
68 

88 

69 

86 
68 

85 
65 

88 
66 

77 
67 

78 
55 

83 

46 

86 

51 

89 
64 

89 
63 

89 
59 

86 
64 

65 
62 

82 
62 

68 
59 

86 

63 

87 
66 

86 

64 

66 
62 

89 
63 

68 
63 

83.6 
58.7 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

60 
56 

70 
48 

74 
51 

81 
52 

86 

50 

85 

53 

B4 
52 

83 
59 

82 

67 

86 
66 

88 
73 

87 
66 

87 

64 

86 
66 

85 

64 

77 
57 

62 
50 

84 
52 

69 

59 

SB 
63 

89 

62 

88 
67 

87 
63 

88 

60 

90 
64 

92 
66 

84 
64 

86 
65 

90 
66 

89 
68 

65 

65 

85.0 
60.6 
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Continued 

VI 

UL 

I 

It 

MJ 

■"ti 

tA 

1U 

Kjt 

.b 

TEXAS 
MAY 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

n 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  I 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CENTER 

MAX 

Mm 

84 
54 

60 
48 

71 
49 

74 
42 

80 
43 

65 
48 

84 
48 

82 

48 

82 

55 

81 
65 

85 
70 

86 
69 

85 
62 

85 
64 

85 
63 

83 
57 

75 

48 

80 
49 

64 
49 

89 
56 

86 
58 

66 
62 

87 
62 

86 
63 

87 
61 

89 

61 

91 
64 

84 
63 

85 
64 

90 
65 

85 
63 

83.1 
57.2 

CENTERVILLE 

MAX 
MIN 

78 
56 

64 
49 

70 
50 

76 
41 

80 
45 

83 

46 

83 

43 

82 
52 

83 

61 

83 
67 

67 

71 

86 

71 

64 
65 

86 
66 

65 
64 

78 
52 

77 
46 

81 
50 

85 
59 

68 
59 

86 
60 

66 
64 

64 
63 

63 
64 

84 
61 

85 
63 

86 
63 

SB 

63 

83 
64 

87 
65 

85 
63 

82.5 
58.3 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 

MIN 

75 
49 

66 

43 

71 
45 

74 

46 

80 
53 

83 
53 

82 
54 

81 
54 

81 
52 

80 
62 

85 

68 

85 

68 

65 
67 

84 
65 

85 

66 

72 
48 

81 
49 

81 
50 

61 
56 

82 
52 

66 
58 

66 
63 

86 
62 

66 
63 

83 
62 

86 

62 

89 
65 

87 
65 

60 
65 

75 
67 

80 
65 

81.3 
58.0 

COLOSPRING  5  SSw 

MAX 

Mm 

83 
52 

63 
52 

70 
50 

75 
43 

80 
43 

79 
49 

84 
51 

82 
56 

81 
59 

83 
65 

85 
72 

85 

71 

66 
64 

66 
64 

86 
65 

78 
57 

76 
50 

81 
52 

66 
59 

68 
61 

84 

63 

83 
66 

84 
64 

78 
64 

84 
60 

86 

64 

86 
63 

86 
66 

83 
65 

86 
66 

83 
64 

82.1 
59.4 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

Mm 

65 
55 

70 
51 

76 
51 

79 
48 

82 
49 

82 
52 

81 
55 

82 
62 

85 
70 

86 
71 

64 
74 

66 

71 

86 
70 

85 

68 

72 
60 

77 
56 

81 
52 

64 
59 

68 

65 

86 
65 

82 

67 

83 

67 

80 
65 

80 
67 

84 

64 

84 
66 

66 
65 

62 

65 

85 

69 

85 

66 

60 
65 

61.5 
62.3 

CONROE 

MAX 

Mm 

84 
53 

65 

52 

72 
53 

76 
41 

80 
48 

85 
51 

64 
52 

84 
54 

82 
63 

84 
70 

86 
72 

68 

71 

87 
67 

85 
67 

66 
67 

76 

57 

72 
51 

81 
53 

85 
61 

86 
63 

65 
65 

85 
67 

64 
67 

61 
61 

86 
62 

86 

65 

69 
65 

88 
69 

83 
67 

87 
68 

64 
65 

82.9 
60.9 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

83 
62 

65 
49 

75 
48 

77 
45 

81 
45 

85 
49 

84 
50 

84 
52 

82 
60 

89 
59 

87 
69 

87 

71 

86 
65 

67 
65 

86 
65 

79 
53 

78 

50 

84 
50 

87 
56 

90 
61 

69 
61 

87 
63 

87 
59 

84 
64 

87 

61 

69 
61 

88 
65 

89 
65 

85 
65 

68 
65 

87 
64 

84.4 
58.6 

DAINGERFIELD  9  s 

MAX 
MIN 

84 
54 

70 

50 

75 
50 

82 
52 

65 
55 

84 
57 

84 
57 

83 
62 

82 
67 

88 
69 

67 

71 

67 
70 

87 
66 

92 
68 

66 

68 

78 
55 

63 
53 

84 
56 

90 
62 

90 
66 

89 
66 

89 
67 

87 
66 

89 
66 

90 
62 

92 
66 

66 
67 

87 

62 

69 

70 

66 
64 

85 
66 

65.5 

62.4 

OIALV1LLE  2  w 

MAX 

Mm 

62 

54 

68 

48 

72 
49 

79 
47 

84 
53 

85 
54 

84 
52 

83 
58 

84 
67 

85 
66 

89 
71 

66 
68 

85 
68 

85 
66 

80 
63 

75 
53 

80 

49 

85 
56 

90 
59 

88 
59 

90 
60 

86 

64 

87 
62 

88 
64 

87 
62 

91 
66 

86 
64 

87 

66 

89 
67 

91 
66 

62 

70 

83.7 
60.4 

EMORY 

MAX 

Mm 

76 
49 

65 
44 

68 

43 

74 
44 

80 
49 

83 

50 

82 
53 

80 
53 

61 
57 

80 
67 

65 
68 

85 
70 

85 
66 

81 
66 

85 
64 

71 
49 

79 
49 

83 
50 

84 
53 

90 
61 

89 
60 

89 
62 

85 
63 

64 
63 

85 
62 

66 
63 

67 
65 

67 
65 

66 
63 

85 
68 

87 
64 

82.2 
56.2 

EVADALE 

MAX 

Mm 

85 
55 

59 
54 

68 

SO 

75 
44 

80 
47 

85 
49 

85 
48 

65 
49 

84 
53 

83 
69 

85 
70 

85 
72 

66 
62 

85 
60 

87 
61 

85 

61 

69 
53 

80 
59 

84 
60 

67 
60 

82 
63 

85 
62 

64 
63 

66 
64 

86 
62 

87 
63 

89 
64 

87 
62 

69 
63 

82 
63 

61 
61 

62.6 
56.9 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

63 
54 

75 
52 

79 
46 

62 
52 

61 
51 

80 
52 

61 
60 

81 
60 

85 
68 

84 
73 

83 
72 

63 
67 

84 
69 

84 
65 

63 

49 

84 
53 

86 
62 

87 
62 

87 
63 

85 
59 

83 

64 

84 
65 

66 
63 

87 
64 

64 
65 

64 
59 

87 
68 

81 
65 

62.7 
60.8 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

66 
56 

70 
47 

80 

50 

81 
45 

63 
48 

82 
50 

81 
50 

82 
61 

82 
68 

86 
69 

85 
72 

84 

72 

65 
68 

85 
66 

77 

61 

77 
53 

62 

49 

85 
51 

68 
62 

86 
61 

86 
62 

83 
65 

60 
62 

61 
68 

85 
63 

65 
65 

65 
64 

83 
62 

84 
69 

86 
66 

80 
65 

82.1 
60.5 

GILMER  2  W 

MAX 

Mm 

54 

64 
46 

70 
43 

74 
43 

80 

44 

84 
51 

81 

48 

81 
52 

80 
60 

80 
66 

64 
69 

85 
69 

63 
65 

84 
65 

84 
65 

76 
50 

77 
46 

81 
47 

83 
47 

88 
50 

87 
59 

87 
61 

67 
61 

88 

61 

88 
62 

89 
62 

91 
65 

63 
66 

84 
67 

87 
69 

67 
64 

62.6 
57.3 

GLADEWATER  3  WSW 

MAX 

Mm 

78 
54 

63 
49 

76 
47 

75 
45 

81 
46 

85 
46 

84 
47 

63 

48 

62 

57 

80 
62 

86 
72 

66 
72 

65 

66 

86 
66 

85 
66 

82 
62 

80 
48 

84 
58 

67 
60 

88 
62 

88 
70 

86 
66 

86 

66 

86 
68 

88 

70 

86 
68 

90 
70 

89 

68 

90 
66 

88 
66 

64 
64 

83.9 
60.6 

GROVETON  I  SE 

MAX 

Mm 

80 
54 

70 
49 

75 
56 

80 
43 

85 
46 

83 
49 

80 

47 

89 
66 

85 
70 

92 
59 

85 
68 

85 
71 

83 
65 

84 
65 

85 
67 

60 
55 

80 
48 

87 
54 

90 
59 

90 
59 

66 
63 

65 
65 

84 
62 

85 
62 

91 

63 

86 

60 

86 
64 

80 

60 

86 
64 

76 

60 

80 
62 

83.6 
59.2 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

85 
53 

59 
53 

70 
50 

73 
41 

79 
46 

85 
51 

86 
49 

85 
52 

84 
67 

83 

70 

87 
71 

88 
65 

89 
64 

88 
67 

69 
62 

65 

57 

74 
46 

60 
53 

65 
58 

89 
56 

68 
62 

88 

64 

68 
63 

68 
61 

6  9 
61 

89 
64 

89 
66 

85 

64 

86 
64 

91 
64 

86 
64 

84.2 
59.1 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

83 
57 

67 
51 

70 
52 

77 
48 

81 
51 

84 
51 

84 
54 

82 
58 

83 
64 

84 
69 

87 
72 

88 

71 

87 
67 

86 
68 

65 

67 

63 

51 

77 
52 

81 
58 

87 
63 

88 
64 

65 
66 

85 
68 

85 

68 

81 
68 

81 
66 

84 
66 

68 

65 

89 

64 

63 

65 

86 
69 

85 
65 

63.1 
61.9 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

83 
52 

61 
47 

71 
46 

75 
47 

80 
46 

84 
53 

83 
54 

84 
55 

86 
58 

87 
64 

87 
69 

85 
65 

84 
66 

83 
67 

66 
64 

62 
54 

78 
47 

82 

46 

85 
52 

90 
57 

89 
62 

90 
65 

89 
64 

88 
66 

90 
64 

90 
65 

91 
63 

85 
64 

84 
65 

84 
66 

88 
63 

84.0 
58.7 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

85 
57 

64 
48 

69 
51 

76 
52 

80 
54 

86 
58 

85 

57 

63 
57 

84 
63 

64 
62 

67 
71 

68 
71 

87 
67 

86 
68 

66 
66 

77 
55 

77 
54 

81 

54 

87 
56 

90 
63 

87 
64 

86 
66 

87 
66 

82 
66 

87 

64 

90 
64 

89 
65 

90 
65 

85 
69 

89 
69 

85 
65 

S3.S 
61,5 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

85 
52 

59 
50 

71 
51 

74 
41 

80 
42 

84 
48 

84 
50 

83 
50 

82 
63 

62 

67 

65 
66 

87 
71 

87 
64 

87 
66 

67 
63 

63 

57 

75 
49 

79 

51 

85 
52 

88 
58 

87 
61 

86 
61 

88 
62 

87 
59 

67 
60 

88 
63 

89 
60 

85 
63 

85 
64 

69 
63 

86 
62 

83.4 
57.8 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

63 

54 

70 
49 

75 

51 

61 
47 

85 
51 

84 
54 

82 
52 

81 
60 

83 
68 

85 
67 

86 
72 

85 
70 

86 
65 

65 
66 

61 
64 

77 
54 

82 

50 

85 

54 

88 
61 

87 
61 

87 
62 

66 
65 

85 
63 

83 
64 

88 
62 

88 

65 

85 
65 

85 
66 

66 
69 

87 
68 

82 
64 

83.1 
60.7 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

84 
49 

68 
49 

71 
45 

74 
37 

79 

41 

83 

45 

85 
44 

84 
54 

84 
64 

82 
67 

86 

67 

87 
65 

68 
63 

69 
62 

87 

58 

85 
55 

72 
45 

79 
47 

65 
55 

86 
57 

86 
58 

66 

57 

87 
60 

86 
58 

86 

57 

87 
59 

69 
59 

85 
57 

87 
60 

86 
60 

82 
60 

83.5 
55.3 

KARNACK 

MAX 

Mm 

80 
57 

69 
56 

72 
51 

81 
46 

64 
50 

84 
52 

84 
52 

63 
58 

82 
67 

86 

67 

86 

71 

86 
67 

66 
66 

85 
67 

83 
64 

77 
56 

80 
50 

82 
52 

87 

57 

68 
62 

67 
64 

66 
66 

86 
64 

88 
63 

89 
66 

86 

66 

60 
67 

84 

64 

89 
68 

88 
71 

64 
66 

83.7 
61.1 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

81 
52 

67 
57 

75 
50 

81 

44 

65 
48 

86 
50 

85 
48 

84 
52 

83 

67 

85 
72 

86 
70 

86 
66 

86 
65 

87 
63 

84 
64 

77 
61 

61 
52 

66 
60 

89 

61 

68 
61 

85 
62 

86 
62 

87 
65 

B7 
63 

88 
62 

90 
65 

89 
63 

68 
63 

66 
63 

81 
65 

76 
66 

84.0 
60.1 

LINDEN 

MAX 

Mm 

80 
55 

63 

48 

69 

45 

78 
45 

80 
48 

64 
52 

84 

51 

82 
53 

81 
60 

80 
60 

81 
70 

86 

67 

79 

65 

65 
65 

84 
63 

80 
52 

77 
49 

82 

52 

64 
56 

89 
61 

87 
62 

89 
65 

68 
62 

66 
62 

ee 
65 

89 
65 

89 
65 

8  0 
66 

84 
67 

89 
66 

82 
65 

82.5 
58.9 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

84 
54 

62 

52 

71 
51 

76 
42 

82 
42 

87 
47 

83 
50 

82 
56 

82 
61 

84 
69 

86 

72 

87 
72 

87 
67 

87 
68 

67 
66 

81 
56 

76 
48 

81 
46 

67 
53 

88 
60 

66 
60 

64 
65 

84 
65 

85 

65 

8  5 

51 

87 
61 

89 
59 

86 
64 

84 
67 

67 
65 

83 
63 

83.2 

59.1 

LDNGVIEH 

MAX 

Mm 

82 
56 

62 
48 

71 
47 

75 
47 

62 
52 

85 
54 

84 
52 

84 
53 

84 
62 

62 
63 

87 
69 

87 
69 

67 
66 

63 
65 

87 
65 

62 

54 

78 
56 

83 

54 

85 
5  9 

89 
60 

68 
63 

89 
66 

89 
64 

87 
63 

89 

63 

89 
64 

90 
65 

83 
65 

86 
66 

90 
68 

69 
65 

84.1 
60.1 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

83 
58 

64 
50 

69 
52 

74 
45 

79 
46 

65 
50 

64 
51 

83 
53 

82 
62 

63 
68 

86 
71 

87 
72 

82 
65 

85 
68 

85 

66 

79 
56 

78 
50 

62 
54 

67 
62 

89 
59 

68 
63 

86 
66 

64 
64 

82 
65 

85 
60 

89 
63 

89 
64 

89 
66 

83 
66 

85 
65 

85 
62 

82.9 
60.1 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

65 
56 

7* 

52 

78 
52 

82 

47 

86 
52 

86 
54 

86 

51 

84 
62 

83 
71 

88 

70 

88 

75 

89 
72 

88 
66 

88 
70 

63 
63 

79 
56 

63 
52 

87 
56 

90 

64 

88 
65 

64 
64 

67 
65 

66 
65 

89 
65 

89 
65 

89 
66 

87 
68 

87 
66 

88 
68 

66 
68 

so 

65 

84.8 
62.3 

MADISONVILLE 

MAX 

MIN 

66 
57 

77 

50 

77 
54 

81 
46 

85 

51 

85 
52 

84 

51 

83 
60 

85 
69 

87 
71 

89 
73 

87 
73 

86 
67 

88 
68 

64 

64 

77 
54 

83 

51 

86 
54 

90 
64 

89 
63 

69 
68 

67 
66 

84 

67 

66 
66 

89 
63 

68 
65 

88 
66 

68 
64 

88 
68 

87 
69 

79 
66 

64.6 
61.9 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

82 
56 

62 

48 

70 
47 

73 
43 

80 
45 

84 
49 

84 
46 

83 
50 

83 
53 

63 

65 

86 

66 

86 
66 

65 
63 

85 

61 

85 

61 

74 

54 

78 
48 

81 

51 

84 
56 

88 
59 

66 
60 

87 
62 

67 
62 

86 
60 

86 
60 

92 

61 

90 
65 

82 
64 

85 
64 

88 
66 

87 
66 

83.0 
57.4 

MINEOLA  8  ENE 

MAX 

Mm 

66 
52 

70 
48 

75 

42 

81 
42 

83 
47 

81 
48 

81 
60 

80 
60 

81 
67 

65 

68 

65 
72 

83 
70 

65 
66 

85 

67 

78 
61 

78 
50 

82 

45 

64 
47 

87 
56 

87 
60 

87 
58 

85 
64 

64 
60 

87 
63 

88 
61 

88 
62 

84 
65 

85 

6  5 

82 
66 

86 
63 

85 
64 

62.6 
58.7 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

79 
52 

66 
46 

70 
44 

75 
44 

82 
48 

85 
51 

84 
49 

63 
52 

83 
60 

84 
66 

87 
69 

88 
69 

66 
66 

86 
65 

87 
65 

73 
50 

78 
48 

81 
48 

64 
52 

89 
58 

89 
60 

89 
63 

89 
62 

67 
62 

69 
62 

90 
65 

90 
66 

82 
66 

86 
68 

86 
69 

87 
65 

83.7 
56.4 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

77 
50 

65 
43 

69 
43 

73 
49 

84 
52 

84 

57 

82 
53 

81 
55 

80 
60 

81 
67 

86 

70 

85 
68 

84 
66 

83 
66 

85 
66 

70 
46 

77 
49 

82 

54 

83 

58 

88 
63 

68 
62 

88 
63 

85 

62 

84 
63 

87 

M 

90 
65 

68 
65 

61 
65 

64 
67 

87 
69 

60 
65 

62.0 
59.5 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

84 
55 

61 
50 

74 
53 

76 
44 

82 

49 

86 
52 

85 
50 

85 
57 

84 
64 

83 
68 

87 

72 

86 
70 

88 

67 

88 
68 

86 
66 

84 
58 

78 
47 

81 
51 

67 
57 

90 
62 

88 
63 

87 
65 

86 
62 

87 
62 

68 
63 

89 
65 

90 
65 

85 

66 

87 
67 

86 
66 

67 
68 

84.4 
60.4 

NEKTON 

MAX 

Mm 

85 
55 

60 
53 

70 

so 

75 
42 

80 
42 

82 

48 

86 

46 

86 
49 

84 
55 

63 
68 

86 

71 

88 
67 

89 

67 

88 
63 

89 
63 

88 
60 

70 
52 

60 
52 

65 
59 

87 
60 

84 
62 

84 
61 

86 
61 

87 
61 

66 

61 

86 
62 

90 
65 

66 
65 

67 
65 

85 
66 

82 
65 

63.4 
58.6 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

76 
55 

64 

48 

71 
50 

77 
52 

81 
55 

84 
55 

84 
53 

S3 

57 

83 
63 

82 

67 

87 
69 

87 
70 

86 
65 

86 
66 

67 
65 

79 
53 

79 

53 

85 
55 

67 
60 

90 
61 

88 
62 

89 
65 

87 
63 

85 

62 

87 
61 

86 
63 

69 
65 

86 
61 

84 
65 

86 
66 

89 
66 

83.6 
60.4 

POYNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

64 
54 

72 

50 

76 

49 

81 
52 

86 
55 

85 
56 

83 
54 

62 
58 

61 
66 

86 
68 

s.. 

86 

72 

Rotor 

86 

70 

84   89   81 
67   68   64 

oloo  Following  SUU 

-  146  - 

80 
53 

on  Inc 

85 
47 

86 
59 

90 
65 

68 
63 

89 
64 

85 
65 

84 
64 

87 
67 

88 
62 

89 
65 

67 
66 

84 
64 

87 
66 

89 
69 

84 
65 

84.0 
61.6 

Continued 

VI 

\1L 

I 

It 

MJ 

JiLl 

iA 

1U 

Kh 

.b 

TEXAS 
MAY 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5  1 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

ROCKLAND  1  WSW 

MAX 

MIN 

82 

51 

77 
59 

76 
61 

83 
48 

88 
46 

89 
5* 

89 

54 

84 
60 

84 
67 

67 
60 

89 
72 

86 
69 

66 
66 

84 
66 

63 
62 

72 
57 

77 
49 

83 
52 

82 
59 

87 
57 

86 
61 

77 
62 

66 
62 

67 
62 

88 
61 

89 
64 

87 
65 

87 
62 

86 
63 

78 
64 

77 

65 

83.7 
60.0 

RUSK 

MAX 
MIN 

80 
55 

68 
49 

68 
45 

70 
50 

79 
56 

B5 

56 

63 

51 

83 
54 

81 
60 

82 
64 

65 
69 

86 
68 

63 
65 

85 
65 

85 
64 

80 
53 

82 

54 

82 

58 

85 
60 

88 
62 

87 
62 

88 

64 

87 
63 

85 
63 

86 
62 

86 
65 

68 
64 

65 
65 

82 
67 

87 
66 

87 
63 

82.8 
60.1 

SAM  RAYBURN  DAM 

MAX 

MIN 

84 
5* 

60 

56 

71 
56 

74 
42 

79 

47 

33 
52 

85 

50 

84 
59 

83 
62 

82 
67 

66 

73 

87 
69 

87 
69 

86 
67 

86 
64 

85 
60 

72 

53 

79 
56 

85 
63 

88 

61 

87 
65 

87 
62 

68 
69 

87 
62 

87 

62 

86 
65 

88 
65 

65 
63 

86 
68 

88 
66 

83 
64 

83.3 
61.0 

SIMMS  2  NNW 

MAX 

Mm 

75 
52 

71 
43 

75 
♦  3 

80 
45 

83 

50 

83 
52 

82 

51 

80 
55 

81 
57 

65 

69 

85 
69 

64 
67 

84 
66 

85 
65 

69 

66 

79 
48 

62 
48 

83 
55 

85 

54 

86 

61 

85 
60 

86 
64 

66 
63 

87 
60 

86 
64 

89 
64 

82 
65 

65 
66 

86 
68 

85 

67 

83 
65 

83.1 

58.8 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

Mm 

75 
48 

67 
43 

70 
45 

75 

45 

62 
47 

35 
52 

64 
50 

82 
54 

81 
59 

62 
66 

85 
69 

65 
70 

83 
66 

64 
66 

66 
67 

72 
47 

79 
47 

83 
50 

87 
54 

67 
59 

67 
62 

88 
62 

86 

64 

84 
62 

88 
62 

88 
63 

86 
65 

83 
64 

84 
64 

87 
67 

86 
64 

62.7 
58.2 

TEXARKANA 

MAX 

Mm 

82 

40 

63 
46 

70 
46 

73 
47 

82 
49 

36 
54 

89 
55 

84 
55 

63 

57 

79 

67 

87 
68 

87 
68 

66 

67 

87 
66 

66 

67 

86 
52 

76 
50 

82 
52 

85 

54 

89 
59 

90 
64 

89 
68 

89 
65 

90 
65 

91 
66 

68 
67 

79 
66 

87 
66 

68 
69 

90 
67 

84.2 
59.4 

TOWN  BLUFF  0AM 

MAX 

Mm 

83 
53 

68 

48 

75 
53 

73 
43 

78 
49 

3  4 
52 

83 
50 

83 
53 

.  81 
55 

81 
69 

85 

71 

85 
68 

66 
66 

65 
61 

87 
62 

82 
60 

82 

56 

60 
60 

85 
64 

87 
63 

65 
65 

85 
62 

85 
65 

85 
63 

86 

62 

87 
65 

89 
65 

63 

86 
65 

85 
65 

63 
65 

83.0 
60.0 

TYLER  5  NE 

MAX 

Mm 

77 
53 

64 
49 

71 
46 

75 
44 

82 
49 

85 
43 

85 
47 

85 
59 

63 
64 

83 
67 

87 
71 

87 

70 

86 
64 

89 
67 

87 
61 

79 
52 

78 
46 

82 

49 

84 
56 

89 
59 

89 
58 

69 
63 

66 
61 

85 
62 

87 
61 

69 
64 

89 
65 

84 
65 

85 
67 

87 
69 

68 
63 

63.7 
58.5 

WARREN 

MAX 

Mm 

83 
56 

69 

54 

74 
50 

79 

41 

85 
46 

B4 
46 

84 
45 

82 
55 

62 
67 

66 
70 

86 
72 

86 
69 

86 
65 

86 
69 

82 
63 

71 
58 

75 

57 

88 
51 

87 
59 

86 
60 

82 

61 

83 
61 

84 
61 

85 
61 

87 
62 

86 

64 

85 

64 

85 
60 

66 
62 

81 
63 

72 
64 

82.5 
59.2 

HILLS  POINT 

•     *     • 

MAX 

Mm 

75 

50 

63 

48 

70 
45 

76 

48 

63 
49 

33 
53 

83 

52 

81 
53 

62 
61 

83 
60 

84 
65 

65 
70 

84 
65 

63 
65 

65 
64 

68 
50 

70 

53 

62 
57 

63 
58 

89 
61 

68 
63 

62 

62 

86 

63 

66 
63 

67 
60 

68 
63 

90 
62 

8  3 
62 

64 
62 

86 
68 

86 

64 

81.9 

58.7 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

Mm 

68 
32 

66 
36 

70 
30 

79 
37 

82 

41 

38 
50 

91 
55 

87 
50 

66 

47 

90 
50 

92 
59 

91 
59 

88 
59 

90 

50 

82 
46 

79 
37 

87 
47 

89 

51 

88 

54 

68 
56 

65 

57 

81 
56 

80 
53 

88 
57 

64 
59 

60 
59 

66 
54 

67 
53 

90 
56 

89 
50 

91 
54 

84.6 
50.2 

bakersfield 

MAX 

Mm 

74 
36 

74 
47 

69 
35 

76 
44 

62 
47 

33 
53 

84 
58 

87 
60 

95 

60 

95 
65 

97 
68 

92 
70 

92 
66 

90 
60 

85 
56 

74 
43 

8  5 
56 

92 
62 

89 
62 

89 
65 

69 
64 

87 
65 

86 
64 

66 
61 

90 
61 

89 
61 

69 
62 

91 

60 

90 

61 

93 
63 

95 

61 

86.7 
58.2 

BALMORHFA 

MAX 

Mm 

73 
40 

70 
42 

69 
42 

77 
46 

82 

44 

36 
46 

93 
52 

94 
58 

90 

57 

90 
60 

96 
62 

95 
65 

96 

70 

96 
60 

95 

53 

71 

51 

86 

52 

94 
61 

96 

60 

98 
60 

96 
62 

90 
63 

88 
55 

69 

57 

95 
63 

85 
59 

90 
60 

88 
62 

93 
66 

97 
69 

95 
58 

88.9 
56.6 

CANDELARIA 

MAX 

Mm 

82 
38 

81 
50 

62 

34 

89 
41 

93 
45 

98 

55 

101 
50 

97 
52 

95 
49 

100 
50 

102 

50 

101 
58 

101 
58 

99 
54 

93 
63 

90 
45 

99 
44 

102 
50 

101 
55 

101 
68 

97 
70 

96 

61 

96 
59 

101 
56 

94 

63 

94 
67 

92 
62 

97 
46 

104 
47 

100 
61 

105 
55 

96.2 

53.4 

CHISOS  BASIN 

MAX 

Mm 

67 

44 

68 
40 

61 
37 

67 
44 

75 
49 

78 

54 

63 
59 

87 
63 

86 
58 

84 
58 

87 
62 

90 
62 

84 
63 

60 
52 

84 

50 

62 

47 

74 
52 

81 
55 

81 
53 

83 
55 

62 
57 

S3 
56 

77 
53 

78 
58 

87 
63 

80 
55 

79 
58 

82 

56 

83 
62 

87 
63 

88 
59 

79.6 
54.7 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

Mm 

74 
30 

64 
45 

74 
25 

81 
31 

86 
36 

93 
45 

92 

45 

65 
40 

87 
42 

90 
43 

94 
43 

95 
47 

95 
43 

96 
42 

89 

53 

69 
37 

94 
44 

99 
45 

100 
47 

97 
48 

92 
57 

87 
57 

93 
51 

98 
46 

90 
60 

90 

59 

68 
48 

94 

53 

98 
51 

100 
46 

100 
47 

90.3 
45.4 

CRANE 

MAX 

Mm 

72 
40 

75 
37 

73 
36 

78 
36 

84 
44 

34 
55 

86 
57 

92 

57 

93 
61 

91 

60 

97 
64 

94 
66 

94 
63 

95 

60 

86 

55 

74 
40 

67 
42 

95 
52 

93 

43 

92 
62 

92 

64 

89 
59 

89 
64 

90 
57 

92 

57 

92 
58 

90 
56 

92 

57 

90 
60 

99 
66 

95 

59 

88.5 
54.5 

ORYOEN 

MAX 

Mm 

82 
47 

76 
47 

69 
40 

76 
43 

82 
46 

83 
*9 

84 
57 

85 
56 

93 
63 

96 
64 

93 
70 

88 
70 

91 
65 

88 
55 

85 
60 

79 
46 

85 
51 

90 
53 

69 
55 

87 
63 

69 

65 

85 
66 

67 
67 

86 
60 

90 
66 

87 
69 

91 
62 

93 
55 

92 
66 

91 
66 

90 
59 

66.6 
58.2 

EL  PASO  hB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
39 

62 

46 

75 
35 

84 
42 

88 
49 

91 
57 

90 
64 

85 
56 

85 
56 

90 
57 

90 
60 

92 
66 

93 
56 

93 
53 

77 
55 

63 

50 

93 

50 

97 
55 

96 

60 

91 
63 

95 
64 

90 
61 

89 
58 

93 

64 

86 
68 

89 
61 

84 
60 

89 
60 

94 
61 

95 
60 

96 
59 

88.0 
56.3 

FABENS 

MAX 

Mm 

67 
34 

71 
42 

66 

31 

74 
36 

83 
45 

37 
53 

90 
50 

91 
44 

65 
49 

85 

52 

89 
55 

89 
56 

91 
50 

91 
52 

92 
52 

76 
47 

85 

92 
50 

96 
55 

97 
57 

96 
59 

94 
57 

90 

56 

89 
56 

92 
65 

84 
60 

86 
51 

83 
51 

88 

54 

94 
54 

95 
53 

66.7 
50.8 

FORT  HANCOCK 

MAX 

Mm 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

Mm 

73 
37 

71 
3B 

68 

42 

74 
41 

82 
42 

84 
46 

68 
55 

93 
56 

92 
52 

92 
54 

95 
55 

96 
64 

95 

57 

91 
55 

87 
53 

72 
43 

85 
42 

92 

45 

91 
56 

92 

59 

91 
59 

87 
60 

86 
61 

86 
58 

90 
60 

68 
59 

87 
57 

91 

54 

95 
59 

95 
62 

96 
64 

87.3 
53.1 

GRANOFALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

74 
38 

73 
38 

68 
33 

75 
39 

83 
39 

84 
43 

88 
50 

95 
54 

91 
52 

92 

49 

97 
49 

98 

65 

96 
64 

95 

57 

90 
56 

73 
40 

86 

40 

94 
52 

93 

51 

93 
52 

93 
63 

89 
60 

87 
62 

66 
57 

90 
62 

68 
58 

90 
58 

91 
53 

96 
53 

97 
64 

96 
57 

68.5 
51.9 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

Mm 

74 
40 

72 
50 

75 
39 

86 

45 

89 
54 

90 
57 

90 

60 

90 
52 

86 
50 

90 
54 

91 
55 

92 
56 

92 
55 

94 

56 

92 

54 

88 
42 

96 
53 

99 
59 

9B 
60 

94 
65 

96 
63 

92 
62 

94 
58 

94 
63 

92 

63 

88 
66 

85 

54 

91 
56 

94 
60 

98 
56 

98 
58 

90.3 
55.4 

MARATHON 

MAX 

Mm 

MARFA  NO  2 

MAX 

Mm 

73 
27 

69 
37 

71 
29 

80 
32 

84 
39 

88 
43 

69 

45 

69 
39 

84 
37 

91 
44 

93 
49 

93 
50 

92 

50 

90 
42 

87 
42 

80 
40 

88 
42 

91 
45 

90 

44 

90 

46 

89 

51 

81 

51 

82 
54 

92 
46 

87 
52 

82 
55 

84 
49 

87 
41 

93 
47 

95 
42 

95 
51 

86.4 
44.0 

MENTONE  I    S 

MAX 

Mm 

69 
42 

93 
44 

96 
44 

98 
50 

100 
52 

100 
50 

101 
53 

100 
53 

66 

50 

90 
38 

98 
45 

99 
51 

99 
56 

98 

57 

98 

57 

92 
63 

86 
55 

95 
55 

95 
56 

93 
54 

93 

54 

97 
53 

95.5 
51.3 

MONAHANS 

MAX 

Mm 

74 
50 

72 
55 

65 
35 

70 
36 

80 
45 

82 

50 

90 
44 

95 
50 

90 
36 

90 
40 

95 
50 

100 
50 

100 
53 

96 
44 

90 

43 

73 
45 

85 
48 

95 
45 

93 

44 

90 
64 

90 
60 

89 
64 

86 
48 

88 

55 

90 

64 

80 
55 

86 
50 

90 
55 

95 
65 

100 
65 

96 
45 

87.7 
50.1 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

65 

37 

56 
34 

64 
32 

74 

40 

78 
47 

81 
51 

82 
56 

76 
57 

75 
52 

80 
58 

87 
60 

87 
58 

62 

58 

80 
55 

69 
54 

74 
37 

81 
54 

85 
53 

B6 
55 

84 
54 

80 

54 

76 
48 

76 
50 

82 
53 

83 
51 

77 
53 

75 
48 

79 

55 

66 
59 

81 
53 

85 
56 

78.3 
51.1 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

75 
49 

76 
46 

68 
41 

73 
47 

80 
48 

84 
49 

86 
55 

92 

58 

95 
61 

92 
59 

95 

68 

98 
65 

92 

66 

89 
53 

87 
54 

72 
50 

81 
53 

66 

57 

90 
56 

89 
59 

89 
62 

69 
60 

85 

61 

86 
59 

94 

62 

88 
61 

68 
62 

68 
54 

91 
61 

93 
62 

91 
60 

86.6 

56.7 

PECOS 

MAX 

Mm 

75 
40 

75 
41 

65 

34 

78 
39 

86 
39 

90 

46 

93 
49 

99 

50 

94 
53 

94 
50 

99 
52 

101 
52 

102 
5B 

100 
58 

93 

57 

73 
42 

89 
50 

97 
54 

97 
54 

97 
55 

98 

59 

91 
62 

93 
56 

91 
59 

95 
62 

88 
58 

92 
58 

96 
58 

100 
56 

101 
56 

100 
59 

91.7 
52.2 

PENHELL  1  SSE 

MAX 

Mm 

73 
40 

74 
38 

74 
34 

80 
42 

82 

47 

82 
48 

91 
61 

91 
60 

90 
49 

93 
56 

94 
67 

95 

68 

95 
66 

93 
56 

65 
55 

81 
40 

91 

5  3 

91 

57 

90 
52 

90 
64 

68 

61 

86 
62 

87 
62 

87 
58 

67 
60 

88 
55 

89 
60 

93 
55 

96 
66 

96 
62 

94 
57 

87.9 

55.4 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

63 
38 

83 
52 

78 
38 

88 
49 

91 

57 

98 
63 

101 

57 

98 
59 

95 
51 

99 
53 

102 
58 

100 
68 

102 
64 

102 
58 

97 
63 

90 
49 

95 
53 

100 
58 

98 
63 

99 
66 

100 
68 

93 

66 

94 

61 

101 
58 

95 
72 

94 
63 

95 

67 

95 
52 

102 
56 

100 
66 

103 
68 

95.9 
58.3 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

70 
42 

63 
46 

74 
35 

82 
39 

85 
43 

90 
49 

95 

47 

89 
54 

89 

51 

93 
53 

96 

50 

98 
51 

96 

54 

95 

52 

80 

55 

88 

42 

94 
51 

98 
55 

96 
50 

96 
59 

91 
61 

69 

61 

89 
56 

94 
55 

86 
62 

89 
55 

90 
55 

94 
59 

96 
59 

96 
62 

98 
59 

89.6 
52.3 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

74 
42 

71 
42 

74 
38 

83 
46 

81 
47 

85 
53 

92 
54 

87 
56 

80 

51 

81 
58 

85 
58 

91 
61 

92 
54 

91 
54 

89 
51 

68 
44 

61 

51 

92 
56 

96 
56 

97 
64 

95 
62 

89 
56 

82 
54 

86 
57 

90 
62 

84 
60 

85 
58 

63 
60 

90 
57 

92 
66 

94 
63 

85.6 
54.5 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

82 

43 

74 

48 

65 
37 

74 
39 

80 

44 

31 
55 

61 
54 

85 
54 

93 
55 

96 

60 

92 
66 

88 

67 

90 
58 

85 
55 

82 

56 

72 
44 

83 
48 

87 
51 

86 
60 

87 
62 

84 
62 

83 

64 

83 
62 

83 

61 

66 
62 

83 
66 

91 
60 

94 
53 

94 
55 

91 
55 

69 
57 

64.7 
55.3 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

75 
40 

71 
49 

76 
37 

81 
37 

81 
45 

84 
58 

85 
59 

92 
62 

97 
49 

95 
59 

93 
71 

88 
72 

85 
67 

62 
56 

62 

57 

85 
40 

89 
48 

89 
59 

87 
63 

88 
66 

66 
65 

87 
67 

86 
62 

87 
58 

86 
69 

69 

64 

92 

61 

92 

54 

92 
60 

91 
62 

93 
62 

86.6 
57.4 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

MAY 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

0 

a 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

© 
> 
< 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

M1N 

70 
30 

67 
44 

70 

26 

60 

30 

64 
37 

88 
47 

89 
49 

88 
38 

83 
44 

87 
48 

89 
44 

89 
55 

90 
47 

88 
48 

87 
52 

81 
37 

90 

44 

92 
46 

94 
50 

93 
58 

90 
55 

66 

50 

85 
53 

89 
55 

90 
54 

85 
63 

82 
46 

86 

4  5 

92 
45 

93 
53 

92 

54 

86.  1 
46.7 

VAN  HORN 

MAX 

M1N 

83 
41 

88 

48 

92 
53 

91 
54 

89 
56 

93 
49 

94 
55 

94 
58 

91 
55 

90 
51 

84 
42 

91 
53 

94 
57 

97 
57 

96 
59 

90 
59 

8  9 
5  8 

89 
57 

94 
56 

91 
63 

86 
60 

85 
55 

89 
51 

94 
51 

96 
60 

95 
57 

91.0 
54.5 

WINK  FAA  AIRPDRT 

MAX 

MIN 

72 
37 

64 
41 

74 
33 

83 
38 

86 
46 

88 
53 

97 
57 

90 
53 

91 
48 

96 
52 

96 
61 

97 
64 

95 

63 

92 
59 

74 
54 

86 
39 

94 
49 

93 
59 

94 
57 

93 

62 

69 
62 

67 
63 

85 

63 

91 
58 

86 
6  0 

85 
53 

87 
60 

14 
54 

96 
62 

96 
66 

96 

57 

68.7 
54.3 

YSLETA 

»     •     * 

MAX 

MIN 

67 
34 

73 
45 

63 
36 

76 
40 

85 
49 

89 
50 

91 
50 

91 

46 

84 

40 

66 
53 

90 
52 

91 
55 

92 

51 

92 
49 

94 
56 

79 
48 

68 

49 

94 
53 

99 

53 

100 
60 

96 
59 

97 

6  0 

93 
55 

92 
55 

94 

6  9 

89 

65 

92 

58 

9  0 
54 

91 
55 

54 

97 

88.5 

51.8 

EDWAROS  PLATEAU     06 

AM1STAD  DAM 

MAX 
MIN 

82 
53 

81 
42 

71 

49 

78 
50 

84 
49 

84 
53 

84 
60 

87 
60 

93 
65 

93 

67 

92 
68 

86 

71 

92 

70 

88 
62 

84 
65 

78 
54 

84 
56 

87 
56 

86 
59 

88 
65 

88 
67 

67 
67 

89 
69 

86 
65 

86 
66 

89 
70 

93 

64 

88 

59 

85 

64 

89 
72 

90 
64 

66.2 

61.4 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

71 
41 

68 
35 

66 
36 

84 
43 

80 
44 

81 
51 

60 
55 

84 
57 

89 
56 

91 
61 

94 
67 

86 
68 

86 
62 

90 
60 

75 
50 

70 
37 

83 

48 

92 

47 

89 
52 

89 
62 

86 
58 

85 

59 

68 
63 

65 
57 

67 
59 

90 

60 

86 
59 

92 

50 

86 
58 

92 

68 

96 
59 

84.7 
54.3 

BLANCO 

MAX 
MIN 

75 
46 

70 
49 

63 
41 

76 
40 

80 
40 

82 

43 

62 

45 

82 
58 

84 
65 

82 
6S 

89 
69 

86 

72 

86 

70 

85 

68 

80 
65 

66 
49 

75 
46 

81 

46 

83 

50 

87 
56 

64 
59 

8? 
64 

78 
64 

81 

63 

80 
64 

67 
67 

82 
56 

84 
58 

63 
61 

82 
69 

90 

64 

81.0 
57.2 

BOERNE 

MAX 
MIN 

77 
47 

72 
50 

64 
40 

75 
39 

80 
39 

80 

41 

60 

43 

80 
57 

83 
64 

89 
66 

66 

69 

85 

71 

85 

71 

85 
68 

77 
62 

77 
50 

75 

45 

81 
45 

82 

45 

86 

59 

64 
60 

63 

79 
63 

60 
63 

77 

65 

86 

66 

81 
56 

83 
57 

83 

57 

81 
69 

86 

61 

80.8 
56.5 

BRACKETTVILLE 

MAX 

MIN 

81 
50 

80 
45 

72 

50 

80 
45 

87 
50 

87 
52 

66 
56 

88 
61 

92 
61 

92 
62 

93 
61 

89 
74 

90 
72 

90 
65 

82 
65 

75 
50 

83 
50 

86 
50 

86 
58 

88 
65 

61 
66 

86 
66 

88 
69 

84 
61 

87 

62 

88 
70 

91 
62 

91 
60 

85 
62 

90 
72 

91 
63 

86.1 
59.8 

BRADY  2NNW 

MAX 

MIN 

73 
45 

66 
41 

65 

36 

73 
37 

79 
37 

80 
42 

81 
45 

60 
57 

86 
60 

86 
64 

89 
67 

86 

72 

85 

61 

84 
61 

76 
59 

67 
43 

76 
43 

81 
46 

80 
48 

84 
54 

63 
58 

81 
62 

83 
62 

79 
62 

78 

60 

83 
62 

76 
56 

85 
37 

83 
60 

86 

66 

86 
62 

80.0 
54.4 

BURNET 

MAX 

MIN 

76 
48 

66 

51 

75 

41 

79 
40 

81 
43 

61 

44 

80 
56 

82 
64 

83 
64 

86 

68 

65 

71 

85 
73 

86 

70 

64 
67 

70 
56 

75 
48 

81 

45 

82 
49 

85 

58 

85 
59 

64 
60 

82 
66 

77 
65 

81 
63 

84 
63 

65 
65 

65 
55 

64 
61 

85 
69 

90 
67 

86 
62 

81.6 
58.5 

CAMP  HOOD 

MAX 

Mm 

81 
52 

78 
48 

74 

41 

77 
38 

82 
41 

81 
42 

61 
47 

84 
58 

86 
56 

88 
63 

69 
68 

88 

71 

86 

71 

86 
70 

82 
62 

7S 
49 

79 
48 

84 
47 

85 
51 

85 

58 

66 
60 

83 

64 

84 
66 

80 
66 

S3 
62 

86 
65 

68 

66 

67 
58 

79 
56 

86 

70 

89 

62 

83.3 

57.4 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

79 
41 

77 
50 

76 
33 

82 

38 

82 

48 

85 

48 

84 
49 

90 
61 

94 
64 

98 
65 

95 

70 

90 

70 

65 
68 

62 
61 

72 
55 

81 
43 

86 

47 

85 

48 

85 
59 

83 

61 

63 

65 

85 
65 

84 
66 

85 
61 

90 
65 

90 

66 

87 
60 

76 

54 

86 
62 

84 
71 

68 
60 

84.9 
57.2 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

73 
40 

66 
40 

68 
35 

73 
36 

79 
39 

81 
41 

81 
50 

85 
57 

89 
54 

91 
58 

94 
66 

87 
69 

85 
62 

89 
62 

77 
54 

72 
36 

64 
46 

89 
45 

69 
53 

89 
54 

69 
59 

85 
59 

87 
61 

81 
57 

86 
57 

89 
60 

84 
57 

91 
55 

90 
55 

93 
66 

91 
62 

84.1 
53.1 

DEL  RIO  HB  AP 

MAX 

Mm 

81 
52 

72 
49 

79 

45 

63 
48 

85 
51 

85 
53 

87 
60 

92 
65 

92 

67 

92 
68 

66 
72 

90 
71 

87 
62 

83 
63 

77 
59 

84 
50 

87 
56 

86 
56 

88 
61 

87 
65 

87 
67 

86 
66 

85 

66 

85 
65 

8? 
69 

91 
68 

89 
60 

86 

61 

89 
71 

91 
66 

89 
64 

86.2 
61.3 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

74 
43 

75 
44 

77 

36 

63 

44 

85 
46 

83 

49 

84 
55 

91 
58 

91 

61 

94 
65 

90 
68 

87 
69 

85 

60 

85 

61 

68 
54 

79 
42 

87 
48 

85 
50 

87 
55 

89 

60 

65 
58 

67 
59 

83 
62 

83 
59 

86 
57 

84 
63 

90 

57 

66 
56 

89 

68 

91 
65 

90 
60 

65.1 
55.9 

ELDORADO  11  NH 

MAX 

Mm 

70 
38 

65 
40 

66 

36 

71 
42 

79 
44 

82 
49 

83 
48 

85 
51 

86 
53 

88 
56 

90 
61 

62 
69 

68 
62 

84 
60 

72 
53 

68 
42 

78 
46 

86 
49 

82 
52 

86 

57 

68 
55 

82 
57 

85 
63 

80 

57 

81 
56 

86 

52 

78 
56 

66 
55 

85 
61 

87 
67 

88 
69 

81.2 

53.5 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

75 
49 

69 

47 

75 

43 

61 
40 

81 

44 

80 

45 

81 
57 

81 
63 

60 

61 

85 

67 

65 

70 

65 

70 

86 
69 

62 
65 

70 
56 

73 
47 

81 
47 

82 
52 

85 
60 

62 
62 

83 
64 

79 
62 

60 

64 

79 
63 

64 
64 

81 
60 

84 
62 

82 
59 

81 
67 

89 

69 

68 
63 

81.0 
58.4 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

72 
45 

75 
40 

76 

38 

80 
48 

82 

42 

81 
50 

82 

51 

83 
50 

83 
55 

68 
63 

85 
70 

87 
66 

87 
68 

82 
63 

70 
45 

70 
43 

82 
45 

83 
49 

88 
58 

80 

60 

78 
62 

85 
62 

85 
61 

79 
63 

87 

70 

85 

70 

84 
56 

83 
55 

88 

62 

86 
62 

90 
62 

82.2 
56.0 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

80 
42 

70 
46 

77 
36 

34 
34 

85 
39 

84 
44 

83 
56 

91 
62 

93 

65 

92 
69 

90 
71 

86 
71 

86 
64 

83 
62 

73 
56 

79 
41 

85 
44 

84 
47 

88 
57 

88 
59 

85 
59 

86 
02 

33 
60 

84 
58 

67 

61 

83 
66 

90 
55 

84 
57 

89 

71 

92 

67 

91 
62 

85.0 
56.2 

JUNO 

MAX 

Mm 

74 
52 

80 
36 

76 

34 

85 

43 

85 
58 

85 
59 

86 
60 

94 

64 

97 
66 

98 

60 

69 
65 

90 
70 

85 
62 

88 
61 

77 

41 

82 
46 

90 
45 

90 
54 

91 
65 

90 
65 

87 
67 

9  0 
68 

58 

88 
59 

93 
66 

92 

61 

95 
56 

69 
57 

92 
69 

93 

65 

95 
66 

88.2 
58.0 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

78 
43 

74 

45 

67 
35 

77 
39 

81 
36 

77 
39 

61 
45 

79 
49 

81 
55 

84 
64 

85 

66 

64 
68 

66 
67 

79 
65 

77 
45 

69 
44 

78 
46 

64 
42 

86 

48 

87 
53 

87 
58 

84 

63 

61 
63 

80 

60 

63 
62 

87 
65 

79 
52 

84 
57 

86 
63 

84 
68 

90 

70 

81.3 
54.1 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

75 
46 

68 
43 

68 
37 

76 
37 

80 
36 

82 

40 

81 

44 

80 
59 

85 

61 

62 

61 

86 
62 

85 
71 

87 
64 

87 
64 

83 
61 

63 
42 

72 
43 

62 
44 

62 
46 

87 
57 

84 
55 

64 

55 

81 
63 

82 
61 

so 

5  9 

65 
62 

83 
59 

84 
59 

85 
62 

63 

66 

89 
66 

81.0 
54.4 

LANGTRY 

MAX 

Mm 

84 
47 

80 
49 

71 

42 

60 
48 

84 
56 

86 
56 

85 
60 

66 
62 

93 
64 

100 
55 

92 
68 

89 

71 

92 
72 

90 
62 

90 
63 

81 
50 

68 
55 

91 
62 

89 
62 

90 
65 

89 
66 

67 
66 

90 
69 

89 
66 

68 

93 
69 

97 
65 

92 

59 

90 
63 

90 
72 

92 
63 

68.4 
61.2 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

79 
46 

75 
50 

75 
»9 

82 

37 

80 
40 

80 

46 

81 
58 

85 
63 

85 
63 

90 
68 

88 

70 

85 

70 

65 
69 

85 
62 

76 
57 

79 
49 

64 
45 

85 
49 

65 
56 

85 
60 

83 
63 

82 
64 

81 
62 

88 

64 

8  6 
65 

84 
65 

84 
56 

33 
58 

34 
59 

88 

71 

38 
61 

83.2 

57.6 

LLANO 

MAX 

Mm 

78 
49 

71 
44 

69 

40 

76 
40 

64 
41 

84 
46 

82 
52 

84 
63 

86 
62 

85 
63 

90 

71 

89 

74 

69 
66 

89 
6B 

80 
63 

65 
48 

78 
48 

63 

51 

83 
55 

87 
63 

85 
63 

65 
65 

79 
65 

80 

64 

82 
62 

87 
66 

84 
60 

87 

61 

86 
63 

86 
68 

90 
65 

82.7 
58.4 

MASON 

MAX 

Mm 

77 
43 

70 
39 

67 

38 

75 
36 

76 
40 

83 

42 

83 

47 

82 
62 

87 
58 

83 
64 

90 

70 

88 

70 

87 
64 

86 
64 

75 
60 

70 
45 

82 

45 

82 

51 

67 
55 

65 
59 

84 
63 

80 
66 

78 
62 

79 

60 

86 
63 

79 
54 

88 
59 

86 
60 

86 
67 

90 

61 

31.8 
55.6 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

74 
45 

74 
46 

69 
35 

76 
40 

61 
50 

82 
56 

83 
59 

88 
60 

93 

59 

94 
60 

97 
65 

92 

70 

92 
65 

90 
60 

63 

58 

73 
43 

85 
50 

92 
59 

90 
61 

89 
64 

90 
62 

87 
63 

87 
66 

67 
59 

90 
64 

89 
62 

89 
62 

94 
56 

95 
58 

94 
64 

94 
61 

86.9 
57.5 

MEDINA 

MAX 

Mm 

80 
45 

65 
39 

73 
48 

77 
38 

80 
40 

80 
42 

80 
47 

85 
61 

82 
66 

86 
63 

87 
68 

86 
71 

85 
70 

85 
66 

60 
60 

69 

48 

77 
45 

84 
48 

64 
54 

86 
60 

65 
62 

83 

65 

82 
62 

80 
62 

83 
64 

82 
55 

84 
54 

63 

61 

82 
69 

89 
61 

61.5 
56.6 

MENARD 

MAX 

Mm 

76 
44 

65 
39 

76 

36 

86 
35 

83 
38 

82 
41 

82 
56 

89 
60 

90 
65 

93 
69 

68 

70 

86 

71 

85 
60 

77 
61 

71 
54 

79 
40 

83 
44 

62 

45 

85 
53 

66 

57 

83 
53 

62 

61 

60 
64 

so 

59 

84 
58 

33 
64 

88 

54 

87 
56 

86 
70 

87 
65 

89 
60 

83.0 
54.9 

MERTZON 

MAX 

Mm 

74 
41 

67 
39 

73 

40 

78 
45 

81 
48 

80 

50 

83 
55 

87 
58 

93 

60 

92 

64 

90 
67 

86 

70 

88 
62 

83 
61 

69 
51 

76 
37 

87 
52 

85 
52 

37 
53 

87 
62 

86 
56 

84 
61 

85 
61 

84 
57 

88 
56 

88 
60 

91 
59 

89 
56 

90 
66 

90 
60 

64.0 
55.4 

020NA 

MAX 

Mm 

74 
40 

72 

48 

66 

37 

76 
40 

82 
43 

83 

5* 

63 

56 

85 

59 

91 
61 

96 
62 

93 
68 

81 
68 

87 
67 

85 
59 

76 
52 

75 
39 

84 
46 

90 
51 

89 
52 

90 
60 

91 

60 

87 
63 

90 
65 

82 
57 

86 
6  2 

86 
64 

67 

60 

91 

55 

89 

59 

92 
68 

93 

61 

84.9 

56.0 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

76 
41 

75 
38 

74 
37 

82 
40 

63 

43 

84 
49 

8* 
53 

89 
58 

91 
60 

92 
61 

90 
63 

65 
70 

87 
70 

85 
59 

69 
55 

80 

42 

86 
52 

85 

50 

86 
59 

68 
62 

87 
56 

86 
59 

86 
59 

60 

60 

86 
58 

85 

64 

90 
57 

90 
56 

94 
65 

86 

63 

90 
60 

85.0 
55.5 

PANDALE 

MAX 

Mm 

84 
45 

76 

51 

72 
37 

79 
42 

63 
45 

84 

56 

84 
60 

65 

60 

94 
68 

96 
66 

90 

67 

69 
70 

92 
72 

85 
59 

86 
60 

80 
42 

87 
45 

92 

50 

90 
62 

90 
64 

90 
67 

86 
67 

90 
70 

67 

60 

90 
70 

93 

70 

92 
62 

95 

57 

92 

57 

94 

72 

93 
62 

87.6 
59.3 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

RANKIN 

MAX 

Mm 

71 
39 

65 
45 

76 

36 

62 
44 

83 

46 

85 
55 

89 
59 

90 
60 

92 

60 

95 
65 

87 
62 

91 

70 

92 

67 

65 

60 

75 
56 

85 

41 

92 

54 

90 

50 

90 
60 

91 

65 

87 
62 

86 
63 

84 
65 

87 
58 

86 
64 

83 
60 

60 
62 

90 
56 

9* 

58 

91 
65 

90 

60 

86.0 
57.0 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

S*»  R«f*r»nce  Nol*a  Following  Station  Index 
-    148 


Continued 

Dl 

UL 

I 

It 

MJ 

JtJ 

ttA 

1U 

tut 

.b 

TEXAS 
MAY 

1970 

Station 

Day  ol  Month 

0 

a 

■4 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

75 

68 
46 

72 
39 

61 
46 

79 

47 

81 
50 

83 

50 

85 

51 

84 
50 

63 

60 

90 
65 

91 
72 

80 

70 

80 

57 

78 
55 

77 
44 

83 
49 

81 
52 

82 
59 

83 
62 

80 
60 

82 

61 

81 
64 

82 
59 

86 
63 

86 

61 

85 
62 

79 
54 

82 
62 

87 
63 

66 
59 

81.6 

56.1 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 

Mm 

74 

to 

64 
43 

67 
42 

72 
43 

78 
46 

81 
51 

81 
57 

83 
59 

88 
61 

91 
63 

92 

70 

66 

70 

66 
62 

86 

64 

81 
54 

68 
42 

77 
50 

83 
53 

81 
54 

85 

60 

66 
59 

82 
62 

83 
62 

64 
60 

79 
59 

83 
62 

81 
57 

89 

57 

69 

60 

86 
63 

85 
62 

81.7 
56.4 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66 
42 

69 

43 

73 
37 

80 
43 

81 
43 

81 

*6 

84 

54 

89 

58 

92 
61 

93 

62 

85 

67 

86 
72 

66 
63 

82 
61 

71 
50 

80 
43 

87 
49 

67 
52 

91 
54 

92 
63 

90 
62 

92 

67 

92 
68 

90 
65 

92 
65 

86 

67 

95 
62 

86 

60 

89 
68 

69 
63 

90 
60 

65.5 

57.1 

SAN  SABA 

MAX 

Mm 

75 
49 

69 
40 

69 
40 

76 
42 

82 
44 

83 
52 

83 
56 

82 
64 

65 
62 

83 

66 

89 
71 

88 
73 

88 
64 

88 
68 

80 
60 

66 

45 

77 
47 

63 
50 

82 
62 

86 
62 

85 

62 

82 

64 

80 
65 

61 
63 

79 
62 

85 

66 

79 
60 

66 

61 

65 
66 

84 
67 

87 
64 

61.5 
56.7 

SONORA 

MAX 

Mm 

76 
43 

69 

48 

76 
37 

63 
38 

83 
41 

B3 

84 
56 

91 
60 

93 

63 

92 
67 

93 

70 

90 

69 

86 

69 

82 
61 

71 
54 

79 
42 

87 
45 

87 
49 

88 
50 

90 
63 

66 
59 

89 

64 

85 
66 

66 
60 

90 
62 

86 

67 

90 
60 

90 
56 

90 
70 

92 

70 

92 

60 

85.8 
57.0 

STERLING  CITY 

MAX 

Mm 

76 
50 

70 
35 

71 
39 

76 
36 

80 
40 

83 
46 

86 
52 

90 
55 

9  3 
54 

95 
59 

94 
60 

93 
61 

96 
60 

83 
58 

82 
54 

71 
33 

83 
43 

85 
47 

87 
48 

89 
50 

88 
52 

90 
51 

87 
53 

89 
55 

90 

50 

91 
57 

63 
55 

93 
56 

93 
55 

92 

61 

91 
60 

86.2 

51.2 

UVALDE 

MAX 

Mm 

80 
50 

77 
48 

76 
42 

81 
45 

82 
48 

82 
51 

84 
56 

88 
63 

87 
62 

90 

69 

89 
72 

87 
73 

87 

73 

85 
64 

78 
63 

80 
49 

63 

52 

62 
56 

85 
63 

83 
64 

61 
67 

61 
66 

79 
66 

83 
65 

84 
67 

86 

71 

85 
62 

82 
62 

84 
72 

88 

71 

67 
64 

63.5 
61.2 

WATER  VALLEY 

»     »     • 

MAX 

Mm 

75 
38 

65 
37 

67 
37 

74 
38 

79 
39 

32 
42 

80 
52 

84 
55 

83 
56 

90 
57 

92 
60 

85 
56 

85 
58 

89 
60 

80 
54 

70 
37 

84 
43 

66 

46 

87 
60 

88 
60 

89 
56 

83 
60 

84 
62 

85 
60 

82 
57 

87 
60 

64 
57 

93 
55 

92 
60 

89 
61 

90 
60 

83.5 
52.8 

SOUTH  CENTRAL      07 

AUSTIN  W8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

o9 

56 

66 
51 

78 
53 

80 
47 

64 
53 

82 

53 

62 
53 

85 
66 

36 
65 

86 

71 

86 
71 

87 

74 

87 
72 

81 
67 

68 
59 

76 

54 

82 
52 

62 
59 

86 

64 

84 
64 

84 
64 

82 
67 

84 
67 

77 
66 

84 
65 

63 
63 

84 
60 

84 
62 

81 
70 

90 
70 

84 
68 

81.7 
62.1 

AUSTWELL  wl  REFUGE 

MAX 

Mm 

69 

57 

79 
53 

79 
48 

79 
49 

78 

54 

79 
68 

82 
70 

82 

73 

84 

74 

84 
74 

82 
74 

79 
67 

79 
58 

82 
50 

66 
61 

82 
69 

82 

70 

82 

71 

81 
71 

82 
64 

61 
69 

84 
71 

64 
68 

86 
66 

84 
63 

82 
69 

81 
67 

81.3 
64.7 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 

Mm 

82 
59 

70 
55 

67 
49 

79 
48 

82 
50 

64 

50 

83 

56 

82 
49 

84 

60 

64 

72 

88 
73 

85 

73 

68 

70 

86 

72 

86 
64 

71 
58 

79 
53 

83 
57 

87 
65 

87 
65 

87 
65 

85 
68 

79 
67 

84 
63 

79 
65 

88 

67 

88 
64 

66 
63 

87 
62 

85 
73 

83 

64 

83.0 
61.9 

BRENHAM 

MAX 

Mm 

81 
61 

67 
49 

71 

49 

78 
49 

81 
49 

85 
51 

84 
51 

83 
56 

83 
63 

8S 
70 

68 

72 

89 
73 

89 
69 

87 
69 

87 
65 

73 
55 

78 
55 

82 
53 

86 
59 

89 
64 

85 

64 

87 
66 

86 
67 

81 
66 

78 
65 

85 
66 

87 
65 

69 
63 

86 
64 

88 

70 

85 

65 

83.3 
61.5 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

85 
55 

72 
50 

66 

50 

78 
50 

60 
52 

83 
53 

62 
56 

82 
59 

85 
63 

84 
66 

88 

70 

86 

73 

89 

71 

86 
66 

80 
64 

68 
53 

78 
54 

83 
55 

64 
61 

86 
62 

85 
65 

85 
66 

82 
64 

83 
63 

81 
65 

87 
68 

86 
58 

83 

61 

63 
63 

82 
70 

89 
64 

82.4 
61.0 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

Mm 

77 
62 

67 
56 

79 
53 

62 
48 

80 

48 

79 

55 

82 
66 

83 
69 

84 
72 

84 
72 

84 
73 

84 
74 

85 

73 

82 
72 

77 
65 

79 
59 

82 
52 

86 
57 

84 
70 

63 

67 

84 
68 

65 
72 

64 
69 

84 
66 

85 
69 

85 

69 

86 
6B 

84 
66 

85 

74 

87 
69 

86 
66 

82.5 
65.1 

COLUMBUS 

MAX 

Mm 

80 
59 

67 
52 

65 
50 

75 
49 

77 
49 

83 
50 

65 
52 

86 
55 

67 

5v 

86 

70 

85 

71 

84 
72 

65 

70 

86 
70 

83 

67 

81 

57 

77 
53 

81 
50 

69 
61 

86 

61 

64 
62 

83 
65 

62 

67 

84 
67 

82 

67 

85 

65 

83 
66 

67 
63 

89 
63 

87 
67 

84 
69 

62.6 
61.2 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

Mm 

70 
62 

67 
56 

77 
56 

80 
57 

80 
58 

77 

66 

79 
69 

80 

71 

84 
73 

82 
73 

80 
75 

82 

75 

83 
75 

81 
75 

76 
62 

60 
60 

82 

61 

85 
64 

82 

70 

81 
70 

80 
74 

82 

74 

62 
67 

82 
69 

85 
74 

66 
69 

84 
70 

84 
67 

85 

77 

86 
73 

63 
68 

80.9 

68.1 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

MAX 

Mm 

70 
63 

68 
56 

81 
55 

82 

47 

64 
50 

33 
55 

84 
63 

84 
69 

86 
74 

86 
7* 

87 

75 

68 

75 

69 
75 

86 

75 

77 
62 

82 
56 

84 
54 

88 

60 

66 

70 

85 

70 

86 
69 

86 
73 

86 

70 

86 
66 

87 
70 

86 

70 

88 

69 

67 
67 

66 

75 

89 
72 

66 
68 

84.5 
66.2 

CUERO  3  E 

MAX 

Mm 

eo 

59 

69 

78 

80 
44 

83 
44 

46 

59 

92 

89 

91 

87 

90 

89 

85 
61 

79 

78 

83 

91 

84 

80 

64 

84 

82 
64 

65 

84 

85 
64 

82 
63 

85 

85 

85 

83.9 

ELGIN 

MAX 

Mm 

68 
55 

65 

51 

77 

52 

79 

53 

81 
53 

84 
56 

82 
56 

84 
64 

85 
65 

86 
70 

85 
70 

66 
73 

67 
71 

84 
66 

77 
60 

77 
55 

80 
52 

83 

57 

87 
63 

87 
63 

85 
62 

83 
65 

63 

67 

78 
66 

65 
63 

85 

62 

86 
60 

66 
63 

86 
69 

86 
69 

84 
69 

82.4 
62.0 

FLATONIA  2  W 

MAX 

Mm 

71 
55 

69 

50 

79 

45 

83 

45 

85 
47 

84 
46 

84 
57 

84 
64 

35 
70 

68 
71 

69 
73 

88 

71 

84 
70 

79 
61 

76 
50 

62 
49 

67 
55 

89 
63 

86 
63 

86 
64 

81 
67 

82 

67 

80 
66 

86 

66 

86 
68 

87 
62 

86 
63 

88 

70 

87 
67 

68 

67 

83.6 
61.1 

FLORESVILLE 

MAX 

Mm 

78 
60 

70 
54 

69 
44 

84 
40 

62 
42 

e4 

44 

84 
51 

85 
61 

89 

66 

85 

68 

90 
73 

90 
74 

90 

72 

90 
70 

85 
65 

71 
55 

79 
48 

82 
53 

86 

61 

90 
63 

87 
66 

85 

69 

84 
68 

86 

65 

82 
65 

88 

70 

85 
62 

85 
63 

85 
65 

90 
66 

84.0 
60.6 

GOLIAD 

MAX 

Mm 

70 
58 

66 
55 

80 
50 

62 

45 

84 
48 

82 
50 

81 
58 

82 
65 

83 
69 

86 
60 

65 

73 

87 
72 

87 
73 

84 
72 

80 
65 

79 
56 

64 
51 

87 
58 

89 
65 

66 

66 

86 
66 

80 
68 

83 

67 

90 
68 

86 
68 

86 
66 

88 

64 

65 
63 

66 

70 

83 

70 

87 
66 

83.4 
63.5 

GONZALES 

MAX 

Mm 

80 
59 

66 

50 

69 

45 

79 
44 

62 
44 

85 
46 

85 

47 

64 
58 

85 

64 

65 
69 

87 
72 

88 

73 

91 
72 

69 
68 

84 
68 

73 
53 

73 
52 

64 
54 

86 

57 

88 

63 

87 
64 

87 
66 

84 
66 

84 
64 

64 
64 

89 
66 

85 
66 

88 
62 

86 
63 

87 
70 

88 

67 

83.6 
60.5 

HALLETTSVILLE 

MAX 

Mm 

70 
57 

69 
51 

81 
48 

63 

44 

86 

46 

88 
53 

83 
55 

84 
64 

84 
70 

89 
70 

67 
73 

91 

73 

90 
72 

87 
70 

78 
66 

78 
56 

62 

49 

66 
51 

90 
58 

89 
64 

86 
65 

82 

67 

64 
66 

63 
65 

86 

67 

87 
68 

89 
62 

86 
63 

88 

70 

68 

67 

87 
67 

84.6 
61. 8 

HONDO 

MAX 

Mm 

83 
52 

79 
50 

70 

46 

81 
45 

85 

48 

35 
49 

63 
51 

85 
58 

89 
68 

87 
69 

92 

70 

90 
74 

90 

72 

90 
70 

64 
64 

68 
52 

60 
50 

85 
52 

65 

56 

68 
62 

87 
64 

85 
67 

79 
68 

86 

63 

81 
66 

86 

71 

88 

60 

65 
62 

64 
64 

85 

72 

90 
63 

84.4 
60.6 

KENEDY 

MAX 

Mm 

70 
65 

68 
52 

76 
41 

63 
40 

85 
44 

85 
44 

84 
52 

64 
65 

84 
69 

89 
69 

88 
67 

91 
72 

89 

71 

89 
69 

78 
64 

77 
54 

65 
46 

87 

46 

89 
62 

89 
62 

67 
65 

73 
66 

64 
67 

80 
62 

89 

67 

88 
66 

90 
62 

86 
62 

84 
68 

65 
72 

85 

72 

84.0 
60.7 

KINGSV1LLE 

MAX 

Mm 

69 
62 

68 

57 

90 
52 

83 
47 

81 
49 

81 

5  2 

79 
56 

80 
66 

86 
71 

88 

72 

85 
75 

87 
75 

86 
75 

88 
69 

71 
64 

83 
52 

64 
58 

86 
56 

86 

67 

86 
66 

61 
66 

83 
69 

83 
68 

86 
66 

87 
70 

88 

70 

88 
65 

84 

67 

88 

74 

69 

70 

87 
66 

63.4 
64.3 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

67 
57 

6B 
52 

76 

49 

79 
46 

83 

48 

82 
49 

82 

54 

82 
62 

84 

70 

66 

72 

86 

73 

89 
73 

86 
72 

84 
74 

80 
63 

76 
56 

60 
51 

83 
56 

86 
63 

85 

64 

84 
64 

74 
66 

80 

67 

76 
67 

83 
66 

85 
67 

84 
63 

65 

64 

85 

70 

85 

72 

83 
68 

61.5 
62.5 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

74 
57 

65 
50 

67 
50 

75 
42 

79 
50 

82 
52 

81 
55 

81 
59 

83 
66 

8! 
70 

85 

73 

84 
72 

86 

71 

86 
69 

82 

67 

69 

53 

76 
51 

81 
56 

83 
62 

86 
63 

85 

63 

85 
67 

61 
66 

79 
68 

76 
64 

81 
67 

84 
62 

85 

63 

85 
65 

84 
71 

67 
66 

80.7 
61.6 

LULINO 

MAX 

Mm 

78 
59 

67 

51 

67 

44 

77 
42 

80 
42 

82 
44 

82 

46 

S2 
58 

83 
65 

83 

65 

88 

71 

87 
73 

87 
72 

87 
69 

84 
69 

71 
55 

76 
48 

82 
53 

84 
53 

87 
62 

86 
62 

65 
66 

83 
66 

82 
65 

61 
63 

87 
65 

85 
60 

63 

61 

84 
63 

85 
70 

89 
68 

82.3 

59.7 

MATHIS 

MAX 

Mm 

63 
63 

64 
47 

70 

49 

80 
50 

82 
51 

83 
51 

62 
51 

83 
52 

67 

62 

88 
62 

88 

65 

86 

74 

88 

73 

68 

73 

82 

64 

71 
59 

78 
53 

83 

54 

86 

56 

84 
60 

84 
60 

84 
65 

64 
64 

64 

64 

82 
64 

82 
65 

68 

65 

86 
56 

85 

56 

85 

67 

60 
64 

82.6 
60.0 

NATALIA 

MAX 

Mm 

76 
53 

75 
52 

80 

45 

63 

43 

85 
45 

85 
47 

86 
54 

90 
64 

90 

60 

92 
69 

91 
71 

92 
73 

91 
72 

89 
69 

73 
62 

79 
4B 

84 
49 

85 
53 

89 

61 

87 
63 

86 

64 

85 
70 

63 
69 

83 
65 

87 
68 

90 
66 

67 
60 

67 
61 

65 
69 

91 
71 

89 

64 

65.7 
60.6 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

75 
57 

71 
52 

65 
52 

77 

44 

62 
43 

86 
43 

85 

48 

85 
57 

6- 
63 

83 

64 

86 

67 

90 

70 

69 
72 

86 

69 

84 
64 

66 

54 

78 
48 

82 
49 

84 
55 

87 
62 

87 
64 

87 
66 

60 
66 

80 
64 

80 
63 

89 
66 

64 
58 

65 

60 

65 

62 

81 
70 

92 
68 

82.5 
59.5 

NIXON 

MAX 

Mm 

70 
58 

70 
50 

61 

45 

63 

46 

83 

45 

83 
43 

83 

54 

85 
65 

87 
65 

86 
68 

88 

73 

90 
73 

86 

72 

84 
67 

76 
61 

82 
53 

86 

50 

87 
53 

86 
62 

86 
62 

86 
64 

86 
66 

83 

65 

84 
63 

89 
65 

88 

64 

66 
62 

66 
61 

65 

66 

86 
66 

86 
66 

84.5 
60.7 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

75 
57 

67 
50 

66 
42 

77 
40 

80 

44 

33 

44 

81 
55 

82 

64 

83 

65 

85 

70 

66 
72 

65 

72 

87 
72 

86 

70 

83 
63 

67 
52 

76 
47 

81 
50 

64 
60 

87 
61 

64 
61 

85 

65 

81 
65 

62 
65 

80 
62 

66 
66 

85 

60 

64 
60 

65 

70 

83 

71 

87 
69 

81.4 
60.2 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

71 
59 

67 
57 

79 

43 

83 

46 

83 

45 

81 

48 

81 
51 

80 

67 

33 
71 

83 

73 

64 

74 

66 

73 

85 

75 

84 
73 

60 
65 

79 
57 

82 
49 

87 
61 

67 
66 

88 
66 

85 

66 

83 

68 

65 

66 

63 
64 

89 

67 

86 
66 

89 
66 

86 
63 

89 

70 

86 
69 

87 
66 

83.3 
63.2 

ROBSTOwN 

MAX 

Mm 

66 
61 

70 
56 

68 
52 

60 

51 

83 
50 

85 
54 

62 

61 

83 
66 

65 
70 

66 
72 

87 
74 

86 

74 

68 
74 

87 
72 

64 
65 

73 
59 

80 
56 

84 
56 

87 
64 

86 

67 

84 
68 

63 

70 

85 
68 

83 
66 

67 
68 

87 

71 

90 
67 

SB 
65 

65 
65 

86 

72 

91 
65 

64.0 
64.5 
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TEXAS 
MAY 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

o 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

< 

ROCKPORT 

MAX 

MIN 

71 
60 

66 

57 

77 
55 

79 
52 

79 
52 

78 
60 

78 
65 

80 
70 

80 
72 

81 
73 

61 
74 

81 
74 

82 

74 

61 
79 

79 
66 

79 
58 

82 

55 

84 

61 

82 
69 

63 
71 

63 
72 

80 
73 

82 

73 

81 
69 

63 

73 

85 

71 

66 
68 

92 

64 

85 
76 

83 
69 

84 
66 

60.9 
66.5 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
5* 

68 
54 

78 
47 

81 
46 

82 
48 

82 
47 

83 
60 

67 
68 

84 
63 

89 

73 

88 

73 

90 

75 

90 
72 

82 

70 

70 
60 

80 
5  5 

85 
51 

84 
95 

88 
62 

66 
62 

66 
68 

78 

09 

65 
67 

31 
07 

87 
71 

85 
64 

85 
61 

84 
65 

96 
72 

89 
69 

87 
66 

83.4 
62.4 

SAN  MARCOS 

MAX 

MIN 

75 
56 

70 
51 

67 

50 

78 
42 

82 
46 

84 

49 

82 
52 

83 
55 

85 
62 

67 
63 

86 
69 

85 

70 

89 

71 

89 
71 

86 
70 

60 
5  3 

77 
46 

82 

51 

84 

94 

87 
61 

85 
62 

85 
64 

62 
65 

83 

64 

81 
63 

61 
65 

86 
56 

85 
58 

85 
62 

82 
65 

69 
64 

82.8 
39.0 

S6ALY 

MAX 

MIN 

68 

55 

69 
52 

77 
53 

79 
50 

84 
51 

85 

49 

63 
55 

63 
60 

85 
69 

66 
71 

88 

73 

89 

72 

e7 

68 

85 
68 

80 
66 

77 

57 

61 
55 

65 

60 

87 
64 

84 
65 

84 
65 

85 
67 

61 
68 

80 
68 

82 
67 

88 
67 

89 
64 

87 
64 

69 
65 

82 
71 

62 
65 

63.0 

62.7 

SEGUIN 

MAX 

MIN 

72 
55 

67 
52 

90 
50 

83 

44 

86 
47 

85 

48 

84 
54 

85 
65 

85 
63 

69 

71 

68 

71 

89 

75 

68 
72 

83 

67 

71 
61 

78 
95 

83 
51 

85 
55 

86 
63 

86 
63 

67 
64 

84 
66 

65 
65 

88 
64 

87 
64 

85 

64 

65 
61 

8  0 
63 

85 
68 

91 
65 

88 
64 

84.1 
61.0 

SINTON 

MAX 

MIN 

72 
60 

68 
58 

82 
52 

84 
46 

85 
50 

SI 
54 

83 
63 

82 
69 

87 
73 

86 
74 

85 
75 

87 

74 

86 
75 

83 

74 

80 
65 

81 
98 

62 
55 

86 
58 

69 
67 

84 
67 

63 

67 

82 

69 

83 
69 

80 
63 

86 
68 

66 

67 

67 
67 

84 
64 

67 
73 

87 
70 

85 
65 

63.2 
64.9 

SHITHVULE 

MAX 

MIN 

77 
60 

65 
52 

70 
48 

69 
45 

82 
46 

84 
49 

83 
50 

82 
57 

83 
69 

84 
69 

85 

73 

84 
73 

86 
72 

86 
70 

81 
63 

71 

54 

77 
52 

84 
90 

86 

53 

86 

64 

65 

60 

8  5 
67 

82 
68 

85 
67 

77 

65 

84 
62 

85 
63 

87 
60 

85 
65 

68 
68 

81.7 
60.5 

SDMERV1LLE  DAM 

MAX 

MIN 

78 
58 

64 
49 

69 
49 

71 

45 

80 
46 

82 

90 

81 
50 

80 
54 

81 
63 

83 

71 

85 
73 

85 
72 

87 
70 

86 
69 

83 
66 

72 

55 

76 

51 

82 
96 

89 
57 

88 
63 

86 
63 

89 

65 

B5 
66 

79 
66 

73 

03 

63 

64 

84 
64 

85 
64 

84 
64 

86 
70 

86 
66 

61.1 
60.7 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

MIN 

65 

59 

65 
50 

74 
51 

76 
46 

81 
49 

86 
90 

85 
52 

64 
60 

86 

69 

86 

71 

89 
72 

69 
71 

86 
67 

86 
69 

87 
65 

73 

55 

80 

51 

81 
96 

87 

63 

88 
63 

87 
64 

88 
67 

86 
66 

84 
67 

62 
66 

86 
66 

88 
64 

89 
65 

84 
68 

87 
70 

84 
69 

83.9 
61.8 

YOAKUM 

•     *     « 

MAX 

MIN 

69 
59 

70 
52 

80 
51 

83 

44 

86 
46 

86 
53 

84 

51 

84 
64 

85 
70 

89 

70 

88 

74 

90 

73 

90 
73 

67 

69 

77 
66 

79 
97 

83 
93 

87 
92 

90 

58 

89 
66 

66 
65 

82 
67 

84 
66 

84 
65 

85 
69 

87 
69 

69 
62 

B5 
62 

67 
70 

87 
67 

86 

68 

84.6 
62.3 

UPPER  COAST         OB 

ALVIN 

MAX 

MTN 

83 

54 

60 
55 

67 

53 

76 
49 

78 
50 

83 
52 

82 
55 

60 
60 

81 
66 

82 
71 

82 
73 

63 
72 

65 
70 

83 
69 

84 
70 

78 

60 

75 
54 

79 
57 

83 
61 

84 
64 

83 
66 

82 
67 

63 
67 

83 

67 

64 
65 

67 
67 

68 
68 

87 
69 

85 
66 

87 
71 

81 
67 

81.2 
63.2 

ANAHUAC  TBCD 

MAX 

MIN 

79 
5* 

79 
52 

80 
S3 

81 
60 

85 
61 

86 
64 

85 
66 

65 
70 

86 

71 

87 
70 

87 
72 

66 

71 

66 
72 

85 
70 

86 
71 

65 
69 

79 
64 

60 
65 

82 
67 

84 
69 

85 
70 

79 

66 

82 
69 

6  6 
71 

86 
72 

87 
70 

85 

70 

84 
70 

85 

71 

85 

71 

64 
69 

83.9 
67.1 

ANGLETON  2  w 

MAX 
MIN 

80 
55 

66 
56 

76 
46 

78 
47 

82 
48 

81 
51 

79 
62 

81 
70 

82 

72 

82 

72 

83 
69 

84 
68 

63 
67 

84 
71 

77 
59 

74 

54 

78 
57 

62 
65 

64 
66 

61 
63 

83 
67 

80 
60 

80 
60 

81 

64 

83 
64 

66 
66 

85 
67 

84 
65 

86 
72 

80 
75 

61 
76 

80.6 
63.0 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

MIN 

83 
56 

61 
56 

68 
54 

72 
52 

80 
55 

85 
55 

60 
59 

80 
63 

81 
71 

82 

73 

83 

73 

83 
73 

65 
72 

84 

71 

62 
72 

76 
59 

78 
55 

81 
61 

66 
66 

88 
67 

63 
65 

80 
68 

83 
69 

76 
69 

83 
70 

63 
67 

86 
69 

B5 
65 

65 

64 

89 
75 

83 
65 

81.1 
64.8 

BAYTOWN 

MAX 

MTN 

81 
54 

71 
56 

77 
54 

79 
49 

82 
54 

82 
54 

BO 
56 

79 
62 

81 
72 

62 

74 

82 

74 

82 
74 

62 
73 

83 
73 

61 
66 

73 

60 

80 

62 

64 
63 

85 
67 

64 
67 

62 
68 

82 
69 

83 

70 

82 

69 

65 
66 

87 
70 

84 
70 

64 
73 

64 
70 

63 

70 

75 
66 

81.3 

65.4 

CLEVELAND 

MAX 
MIN 

81 
51 

63 
52 

71 
53 

76 
43 

80 
44 

85 
49 

83 
49 

81 

51 

80 
59 

82 

68 

84 
72 

64 
71 

65 
64 

85 
04 

65 
65 

77 

58 

75 
50 

80 
53 

86 
58 

68 
61 

83 
63 

79 

65 

83 
64 

79 

63 

89 
60 

87 
63 

86 
62 

85 
62 

83 
62 

86 
66 

62 
65 

81.6 
59.0 

OANEVANC,  2  SE 

MAX 

MIN 

68 
55 

67 
55 

76 
52 

78 

51 

83 
53 

82 
54 

82 

57 

82 
62 

85 

71 

86 
73 

86 
73 

87 

72 

67 

71 

83 
70 

80 
67 

76 

59 

80 
53 

64 
58 

87 
66 

63 
66 

61 
65 

81 
68 

78 
67 

32 
68 

83 
70 

64 
67 

85 
66 

84 

64 

66 
71 

81 

74 

83 
66 

81.6 
64.0 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

MIN 

85 
56 

67 
56 

68 

51 

79 
49 

81 
49 

84 
50 

81 
55 

80 
56 

81 

71 

82 

71 

85 

74 

84 
74 

86 
73 

85 
71 

83 

71 

74 

58 

78 
53 

81 
58 

87 
65 

69 
65 

85 
65 

86 
67 

63 
68 

80 
65 

83 
67 

85 
67 

65 
65 

87 
64 

65 
64 

68 
73 

80 
66 

62.2 
63.2 

EL  CAMPO 

MAX 

MIN 

68 
51 

69 
54 

75 
52 

82 
50 

85 
50 

84 
51 

84 
55 

82 
61 

84 
70 

87 

72 

64 
73 

89 
75 

86 
71 

86 

70 

79 
66 

79 

56 

81 
52 

88 

60 

88 

65 

89 

65 

85 
65 

84 
66 

83 
68 

83 
67 

85 
70 

88 

61 

89 
65 

98 
64 

90 
70 

66 
67 

86 
68 

83.7 
63.0 

FREEPORT  2  Nw 

MAX 

MIN 

83 
60 

61 
96 

66 
56 

77 
55 

78 
41 

83 
58 

79 
60 

80 
65 

80 
69 

82 

72 

81 
74 

83 
73 

63 
73 

e2 

73 

82 
73 

78 
63 

74 
98 

79 
57 

83 

06 

64 
70 

82 
71 

84 
70 

83 

71 

82 

69 

81 
72 

83 

71 

87 
72 

69 

73 

84 
67 

85 
73 

80 
70 

80.5 
66.2 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

MIN 

76 
58 

64 
60 

74 
57 

78 
64 

80 
65 

76 
69 

77 
70 

76 
71 

78 
73 

78 

74 

79 
74 

73 
74 

79 
74 

9  0 
74 

77 
68 

70 
63 

76 
64 

79 
66 

80 

72 

76 
72 

80 
73 

79 

74 

79 
75 

60 
74 

82 
73 

84 
74 

80 
76 

3. 
74 

82 
76 

80 

71 

76 
71 

77.9 
70.2 

HOUSTON  INCONT  AP 

MAX 

MIN 

64 

5* 

69 

54 

76 
52 

79 
46 

82 
49 

82 

50 

81 
53 

81 
60 

83 

71 

84 

74 

85 

74 

86 
72 

83 

70 

84 
67 

75 
65 

75 
58 

79 
92 

84 
60 

87 
0  5 

65 
64 

81 
67 

62 
71 

80 
66 

84 
66 

86 

63 

86 
66 

85 
69 

83 
69 

86 
69 

82 
67 

78 
67 

81.2 
62.9 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

MTN 

67 
56 

70 
57 

77 
55 

79 
53 

83 
56 

83 
55 

81 

56 

62 

61 

82 

70 

84 
74 

85 

74 

86 

71 

64 
69 

83 
67 

76 
66 

75 
60 

79 
56 

65 
67 

85 
08 

64 
66 

81 

69 

32 
69 

80 
66 

84 

06 

94 
66 

87 
68 

86 
70 

88 
72 

96 

71 

82 
69 

80 
69 

81.7 
65.0 

LIBERTY 

MAX 
MTN 

79 
52 

76 
52 

74 
52 

78 
45 

82 
46 

85 
50 

84 
50 

79 
51 

61 
62 

S3 
72 

64 
73 

85 

72 

86 
68 

82 
65 

86 

68 

80 
60 

76 
50 

81 
56 

86 
0  3 

87 
64 

86 
65 

82 
69 

64 
64 

87 
65 

86 
64 

88 
65 

69 
65 

88 
67 

96 
66 

85 

66 

86 
65 

83.3 

60.9 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

MIN 

77 
56 

67 

57 

76 
53 

76 
52 

82 
53 

79 
53 

79 
66 

80 
70 

82 
72 

83 

73 

83 
74 

62 
73 

82 

73 

81 
73 

78 
66 

76 
59 

79 
53 

84 
61 

82 

68 

81 
67 

83 
69 

82 
71 

63 
72 

64 
73 

94 

71 

89 

67 

85 
66 

83 
64 

85 
73 

83 
65 

82 
67 

80.9 
65.5 

NEW  GULF 

MAX 

MIN 

84 
54 

61 
54 

67 
55 

76 

51 

80 
53 

89 

53 

82 
96 

81 
62 

81 
69 

64 

72 

85 

74 

86 

73 

86 

69 

8  6 
70 

84 

70 

76 
58 

76 
59 

60 
63 

35 
o7 

67 
67 

84 
66 

82 
68 

84 
69 

77 

08 

82 
69 

81 
67 

87 
67 

8^ 
64 

86 

64 

88 

73 

60 
66 

31.6 
64.1 

ORANGE  4  NW 

MAX 

MTN 

82 

57 

59 

54 

65 
52 

73 
50 

79 
48 

32 
93 

82 
99 

80 
55 

80 
65 

81 
70 

82 
72 

83 

70 

82 
71 

62 

68 

82 
68 

81 
64 

67 
55 

79 
56 

83 
6  4 

85 
65 

80 
67 

31 
65 

81 
65 

63 
06 

84 
65 

66 
66 

86 
68 

84 

67 

85 
66 

78 
69 

81 
66 

80.0 
62.7 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66 
55 

66 
56 

75 
52 

76 
51 

80 
52 

77 
93 

78 
66 

79 
70 

81 
72 

83 

74 

82 
74 

83 

73 

81 
72 

81 

72 

75 
65 

76 
56 

79 
53 

83 

60 

64 

07 

79 
67 

61 
66 

82 
70 

82 
69 

81 
09 

82 

70 

93 
69 

85 
67 

82 
64 

65 

73 

80 
66 

61 
67 

79.6 
64.8 

PIERCE  1  E 

MAX 

MIN 

8  4 
55 

64 
54 

68 
51 

77 
48 

80 

50 

84 
50 

83 
96 

82 
60 

81 
69 

83 

71 

87 
72 

86 
72 

88 

70 

87 
09 

85 

70 

75 
58 

78 
91 

81 
59 

85 
65 

67 
64 

83 
64 

83 
67 

83 
68 

84 
67 

92 

68 

84 
69 

86 
64 

38 
63 

87 
64 

89 
65 

80 

67 

82.4 
62.5 

POINT  COMFORT 

MAX 

MTN 

73 
54 

65 
53 

77 
53 

74 
44 

78 
56 

78 
55 

77 
67 

60 
71 

78 
72 

79 
73 

78 
74 

81 
74 

79 
74 

62 

74 

79 
69 

77 
61 

78 
56 

89 

63 

65 
68 

61 
66 

79 
67 

75 
70 

78 
72 

77 

66 

80 
73 

81 
72 

84 
66 

64 
65 

82 

73 

80 

71 

82 
67 

76.9 
65.8 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

76 
58 

66 
57 

77 
54 

81 
47 

85 
55 

86 
55 

84 
56 

85 
63 

83 
73 

84 

75 

85 
73 

86 
73 

86 

71 

86 
68 

66 
68 

69 
62 

83 
57 

86 
65 

68 
70 

63 
70 

85 

71 

85 
67 

86 
72 

86 
70 

8° 
69 

89 
70 

87 
72 

68 
70 

86 

72 

94 
70 

77 
69 

83.5 
65.9 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

MTN 

70 
59 

67 
54 

78 
57 

Bl 
51 

81 
52 

82 
57 

84 
64 

84 
67 

87 
72 

64 
72 

85 

75 

89 
74 

69 

74 

85 
74 

81 
68 

78 
60 

82 
55 

85 

66 

86 
69 

84 
66 

84 
68 

84 
70 

64 
70 

82 

66 

90 
72 

90 

70 

91 
68 

85 
70 

65 
72 

97 
72 

86 
68 

83.5 
66.1 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

MIN 

82 
62 

64 
60 

68 
62 

76 
52 

76 
52 

78 
56 

78 
64 

78 
64 

80 
65 

81 
7! 

82 
76 

82 
76 

82 

77 

82 

77 

81 
76 

78 
63 

79 
56 

60 
66 

82 

70 

84 
70 

60 
72 

80 

75 

82 

68 

8  2 

68 

82 

65 

84 
70 

83 
70 

85 
66 

62 
66 

94 

79 

82 
68 

80.0 
67.3 

SUGAR  LAND 

MAX 

MTN 

a: 

53 

61 
54 

78 
54 

76 
50 

79 
54 

84 
54 

83 
60 

83 
62 

82 
69 

85 

70 

85 

73 

86 
72 

86 
69 

86 
69 

86 
70 

77 

59 

76 
55 

79 
61 

89 
66 

86 
66 

84 
68 

81 
67 

81 
68 

82 

68 

83 

66 

64 
67 

67 
68 

88 
66 

86 
66 

97 
72 

82 
67 

82.4 
64.0 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

MIN 

84 
54 

62 

49 

68 
96 

76 
49 

79 
57 

83 
50 

82 
54 

61 
52 

81 
67 

84 

72 

85 

73 

85 
70 

89 

67 

64 

67 

65 
65 

73 

59 

79 
95 

79 
59 

89 

06 

85 
66 

83 
65 

79 

67 

82 
67 

80 
70 

64 

82 
66 

66 
66 

86 
67 

85 
69 

96 
71 

82 
65 

81.3 
62.6 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
57 

68 
56 

79 
49 

80 
50 

63 

51 

82 
52 

82 
98 

82 

68 

64 
73 

86 
72 

85 
75 

87 

74 

87 
71 

84 

71 

75 
62 

79 

59 

82 
52 

86 
99 

86 
67 

64 
66 

83 
67 

83 
69 

81 
66 

81 

06 

84 
71 

66 

67 

86 
66 

94 
69 

86 

72 

94 
72 

89 
68 

82.4 
64.2 

S*«  R«f«»nc«  Norn*  Following  Station  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY 


Station 

Day 

of  Month 

a 
a 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

*     »     * 
SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

MIN 

86 
64 

71 
59 

70 
52 

81 

50 

84 
50 

84 
53 

83 
57 

83 
62 

87 
67 

88 

70 

90 
72 

88 
74 

90 
74 

90 
69 

82 

64 

74 
59 

75 
60 

85 
56 

87 
65 

86 
66 

85 

66 

85 
68 

84 
67 

84 
65 

69 
68 

90 
70 

90 
64 

89 
65 

85 
66 

89 

74 

91 
67 

84.7 
64.0 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

75 

60 

72 
52 

80 
50 

80 
45 

82 

41 

83 
46 

64 
53 

86 
63 

88 
68 

90 
68 

92 

68 

90 
72 

90 

70 

90 
64 

79 
64 

79 
58 

80 
54 

85 
56 

86 
64 

85 

61 

66 
61 

87 
65 

90 
64 

85 
62 

90 
63 

90 
66 

90 
63 

85 
6« 

88 
78 

90 
73 

63 
70 

85.2 

61.6 

BENAVIDES  7  S 

MAX 

Mm 

85 
64 

71 
56 

66 
49 

82 

48 

85 
48 

86 
49 

85 
60 

88 
62 

89 
67 

91 
70 

97 

70 

92 

70 

96 

75 

94 
68 

84 
60 

77 
59 

80 
54 

85 

57 

86 
68 

88 
65 

85 

68 

86 
66 

89 
68 

82 
65 

88 
65 

86 
64 

91 
67 

89 
68 

84 
68 

86 

73 

89 
66 

86.0 
63.2 

CARRIZC1  SPRINGS 

MAX 

Mm 

87 
60 

80 
51 

69 
52 

82 
43 

86 
52 

87 
52 

88 
59 

89 
64 

93 
63 

89 
68 

98 

74 

91 
75 

93 

75 

94 
66 

67 
65 

74 
55 

83 
59 

85 
59 

66 
65 

88 
65 

87 

65 

87 
69 

89 
68 

85 
66 

87 
69 

90 
72 

94 
66 

90 
62 

61 
69 

87 
73 

92 

66 

87.0 
63.5 

CATARINA 

MAX 

Mm 

86 
57 

76 
53 

83 
47 

87 
48 

88 

53 

88 
52 

90 
58 

94 
66 

91 
62 

98 
67 

96 

75 

94 

74 

95 

75 

90 

72 

83 

63 

83 
55 

88 

54 

88 
56 

90 
66 

90 
64 

88 
67 

92 
69 

90 

70 

88 
65 

92 

67 

96 

72 

93 
64 

85 

66 

88 

74 

92 

74 

90 
66 

89.5 
63.6 

ChARLOTTE  5  NNW 

MAX 

Mm 

77 
57 

76 
54 

80 
45 

82 
43 

84 
44 

84 
4? 

85 
54 

89 
66 

89 
64 

92 

70 

92 

73 

91 
75 

90 

73 

89 

71 

62 
64 

76 
51 

83 

50 

86 
54 

87 
64 

86 

65 

85 
66 

81 
66 

C3 

67 

80 
64 

87 
69 

87 
70 

83 
63 

85 
64 

64 
70 

90 
72 

86 
65 

65.0 
62.1 

CQTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
56 

70 
52 

82 

45 

85 

49 

88 
50 

88 
55 

89 
59 

93 

68 

91 
66 

97 
68 

94 

75 

94 
73 

94 
74 

89 

68 

70 
61 

81 
55 

88 
55 

86 
58 

66 
69 

87 
66 

64 
68 

85 

70 

84 
66 

85 
66 

88 
69 

90 
67 

88 
65 

83 

63 

85 

72 

88 

66 

88 
66 

86.5 
63.3 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

Mm 

84 
57 

72 
49 

83 
42 

88 

49 

88 
51 

88 
54 

89 
59 

93 
64 

90 
64 

97 
70 

90 

75 

92 

75 

93 

76 

87 
67 

61 
67 

84 
53 

87 
54 

87 
58 

89 
66 

90 
66 

92 
68 

90 
71 

79 
66 

87 
67 

91 

70 

94 
69 

91 
64 

84 
63 

90 
73 

92 

75 

89 
66 

88.1 
63.5 

DILLEY 

MAX 

Mm 

80 
56 

79 
50 

69 
47 

80 
46 

85 

46 

87 
49 

86 
53 

88 
60 

91 
62 

89 
65 

95 
69 

95 
69 

93 

74 

93 
67 

88 
64 

70 

55 

80 
53 

84 
56 

65 

61 

88 
65 

86 
65 

86 
69 

85 
69 

82 
64 

84 
65 

87 
70 

90 
63 

87 
62 

82 
65 

85 
71 

89 
64 

85.4 
61.1 

EAGLE  PASS 

MAX 

Mm 

83 
58 

81 
52 

69 
45 

84 
52 

88 
53 

87 
54 

87 
55 

86 
61 

94 
68 

90 

70 

97 
73 

92 

75 

92 
75 

91 
63 

85 
63 

76 
54 

83 
56 

86 

60 

86 
63 

87 
65 

67 
66 

88 

68 

88 
69 

67 
58 

85 
66 

89 

70 

93 
65 

89 
61 

63 
65 

87 
72 

89 
64 

86.8 
62.5 

ENCINAL  3  NW 

MAX 

Mm 

83 
58 

78 
52 

67 
46 

83 
45 

B6 
50 

89 
52 

88 
54 

90 

60 

93 
65 

93 

60 

98 
60 

95 

75 

96 
70 

93 
65 

96 
65 

72 
57 

80 
55 

87 
53 

88 
54 

91 
66 

90 
67 

88 
67 

92 
68 

92 

65 

88 
65 

92 
63 

92 
63 

90 
63 

60 
67 

85 
73 

65 

70 

87.6 
61.1 

FALCON  DAM 

MAX 

Mm 

89 
66 

73 
56 

66 
56 

80 
53 

85 
54' 

85 
55 

81 
57 

90 
62 

92 
67 

94 
68 

97 
68 

94 
75 

95 

74 

92 
66 

88 
67 

80 
66 

62 
56 

87 
60 

88 
66 

90 
67 

89 

67 

92 

67 

93 
69 

94 
63 

92 
67 

89 

72 

93 
66 

95 

74 

82 

74 

90 
75 

93 
69 

68.1 
65.3 

FALFURRIAS 

MAX 

Mm 

91 
63 

69 
55 

67 
50 

80 
45 

85 

44 

82 

45 

63 
50 

85 

60 

87 
66 

89 

67 

94 
70 

89 

72 

93 
73 

91 
65 

85 
61 

71 
58 

80 
50 

84 

55 

86 
66 

88 
64 

66 

64 

83 
65 

88 
66 

88 
62 

69 
65 

87 
65 

90 
60 

90 
60 

82 

69 

87 

71 

68 
65 

85.1 

61.0 

FOWLERTON 

MAX 

Mm 

76 
60 

75 
54 

82 
42 

85 
42 

87 

43 

88 
47 

86 
52 

92 
65 

91 
62 

92 
62 

93 

73 

95 

74 

95 
74 

92 
68 

79 
64 

60 
54 

84 
50 

88 
52 

90 
65 

89 
64 

87 
68 

85 
68 

85 
69 

83 

62 

68 
69 

91 
71 

88 
63 

67 
63 

64 
69 

94 
71 

87 
63 

87.1 
61.4 

FREER 

MAX 

Mm 

78 
58 

75 
55 

65 

48 

80 
48 

78 
46 

85 
50 

87 
52 

68 
55 

90 
67 

88 
60 

96 
60 

90 
70 

93 
72 

92 

65 

90 

60 

70 
55 

79 
49 

84 
53 

88 
58 

89 
64 

89 
68 

82 
64 

88 
67 

89 
64 

88 
69 

89 
71 

88 
62 

68 
62 

85 
65 

86 

72 

89 

66 

85.4 
60.5 

HEBBPONVILLE 

MAX 

Mm 

85 
63 

74 
57 

66 

54 

81 
48 

86 
48 

85 
50 

86 
55 

87 
62 

89 
65 

93 

70 

95 

71 

93 

74 

94 
74 

92 

67 

86 

60 

74 
59 

79 
53 

85 
56 

88 

64 

68 
65 

89 

68 

89 
69 

89 

69 

91 
63 

88 
67 

89 
71 

91 
63 

91 
70 

80 

70 

88 

74 

91 
66 

66.5 
63.4 

LA  PRYOR 

MAX 

Mm 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

Mm 

82 
66 

75 
59 

83 

47 

86 
52 

86 
53 

85 
56 

86 
61 

91 
68 

95 
66 

94 

68 

93 
75 

92 

76 

92 

75 

68 
66 

84 
66 

83 

57 

66 
53 

87 

57 

89 
66 

88 
65 

90 
68 

91 
69 

90 
69 

89 
64 

88 
70 

91 
73 

90 
63 

86 
66 

86 
73 

90 
73 

68 
67 

87.9 
64.7 

OILTON 

MAX 

Mm 

81 
60 

75 
55 

65 

48 

81 
46 

66 

48 

85 
55 

91 
74 

93 
73 

92 
66 

88 
59 

72 
58 

79 
53 

83 
56 

86 
61 

87 
65 

88 
66 

86 
68 

88 
68 

90 
63 

90 
63 

69 
66 

PEARSALL 

MAX 

Mm 

79 
55 

77 
51 

81 

44 

84 
51 

86 
49 

85 
52 

87 
54 

91 
67 

91 
63 

94 
68 

93 

72 

92 

71 

93 
71 

92 
68 

87 
61 

80 

51 

84 
54 

85 
56 

88 
64 

86 
65 

66 
66 

69 
68 

84 
66 

85 
64 

67 
68 

88 

70 

85 
62 

65 
62 

84 
69 

91 
72 

87 
63 

86.6 
61.9 

POTEST 

MAX 

Mm 

80 
56 

75 
54 

75 
45 

78 
45 

83 

48 

85 

46 

85 
54 

65 
53 

90 
64 

87 
68 

92 
71 

90 
73 

91 
73 

90 
71 

86 
63 

69 
53 

79 
52 

83 

54 

85 
61 

87 
65 

86 
65 

86 
67 

81 
68 

63 

64 

81 

63 

88 

64 

86 
62 

65 
63 

85 

64 

84 
64 

88 

64 

84.2 
60.6 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

MAX 

Mm 

91 
69 

71 
57 

65 
57 

81 
46 

84 
46 

64 
48 

85 
51 

88 

60 

90 

67 

95 

68 

94 
67 

92 
74 

94 
74 

90 
66 

87 
67 

82 
62 

80 
50 

85 

50 

69 
52 

89 
64 

69 
64 

91 
66 

90 
67 

92 

65 

90 
67 

69 
71 

91 
63 

93 
73 

83 
73 

90 
74 

94 
71 

87.4 
62.9 

TILDEN 

MAX 

Mm 

79 
59 

74 
55 

67 
44 

81 
43 

85 

44 

85 
48 

85 
48 

85 
61 

91 
68 

89 
68 

94 
72 

90 
75 

92 
75 

91 
73 

66 
65 

71 
55 

60 
52 

64 
55 

87 
58 

89 

64 

89 
69 

8B 
69 

83 

61 

85 
65 

84 
66 

89 

71 

89 
64 

87 
64 

85 
65 

83 
73 

89 
65 

85.0 
61.7 

ZAPATA 

«     »     * 

MAX 

Mm 

84 
61 

78 
57 

82 
51 

84 
55 

87 
58 

86 
55 

88 
60 

91 
62 

98 
68 

96 
69 

94 

74 

95 

75 

93 

75 

90 
65 

66 
64 

84 
59 

67 
56 

91 
55 

91 
66 

93 
65 

91 
68 

91 
69 

92 
68 

91 
63 

89 
70 

92 
72 

95 

65 

88 
73 

89 
73 

90 
70 

93 
69 

89.6 
64.8 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

78 
65 

67 
60 

77 

57 

80 
53 

80 
52 

82 
58 

84 
64 

83 

70 

86 
75 

87 
76 

85 

77 

68 
76 

89 
76 

68 
76 

88 
66 

81 
61 

82 
55 

84 
60 

85 
70 

86 
67 

65 
68 

86 
66 

88 

70 

89 

71 

68 
71 

90 
72 

92 

71 

83 
76 

92 
76 

94 
79 

89 
69 

85.0 
67.9 

HARLINGEN 

MAX 

Mm 

90 
62 

78 
56 

71 

55 

77 
50 

81 

46 

82 
48 

84 
56 

85 

60 

85 
68 

90 
73 

88 
73 

90 
74 

90 

73 

66 
74 

86 

61 

60 
53 

82 
55 

84 
59 

84 
65 

64 
65 

85 
65 

67 
66 

89 
67 

89 
65 

87 
69 

90 
67 

91 
72 

81 
71 

88 

73 

85.0 
63.6 

MC  ALLEN 

MAX 

Mm 

96 
68 

69 
56 

65 
56 

79 
52 

64 
51 

83 
50 

87 
56 

68 
61 

88 
67 

90 

70 

91 
72 

92 

74 

91 
75 

90 
66 

85 
66 

83 
62 

80 
55 

83 
54 

85 
60 

85 
67 

85 

66 

89 
67 

68 
62 

69 
59 

88 
67 

89 
63 

91 
68 

91 
71 

84 
73 

89 

74 

91 
68 

66.1 
63.7 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

71 
63 

66 
56 

79 
56 

81 
54 

83 
52 

82 

57 

83 
62 

85 
68 

88 

71 

68 

72 

87 
75 

89 
75 

88 

75 

84 
66 

63 
65 

81 
60 

84 
53 

84 
58 

84 
67 

83 

68 

86 

67 

87 

70 

88 

70 

88 
67 

88 

71 

90 
72 

91 
69 

82 
74 

86 
74 

92 
77 

89 
69 

84.6 
66.2 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

95 
68 

68 
56 

62 

56 

80 
50 

84 
48 

83 
48 

83 

50 

64 
57 

86 

68 

90 
69 

92 

73 

90 
74 

91 
75 

91 
65 

65 
66 

81 
60 

80 

51 

85 

52 

87 
57 

88 
65 

85 
65 

87 
67 

89 

67 

89 
65 

87 
65 

86 

70 

88 
63 

89 
68 

81 
74 

88 

74 

90 
66 

85.3 

63.0 

MISSION 

MAX 

Mm 

98 
65 

75 

55 

81 
49 

84 
49 

86 

51 

65 
55 

86 

91 

89 

74 

91 

74 

69 
65 

89 
63 

81 
51 

86 
56 

88 

66 
65 

89 

67 

91 

67 

90 
71 

69 
71 

92 

68 

93 

71 

67.7 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

88 
68 

72 
59 

65 
56 

71 
52 

77 
58 

76 
58 

77 
67 

79 
70 

80 
72 

81 
72 

83 

74 

81 

75 

83 
75 

82 

75 

62 
75 

79 
59 

78 
52 

76 
53 

76 
58 

80 
72 

80 

75 

81 
72 

82 
72 

82 
66 

62 
73 

84 

71 

83 

66 

85 
74 

81 
76 

84 
77 

85 
64 

79.9 
67.3 

RAYMONDVILLE 

MAX 

Mm 

96 
67 

69 
58 

65 
55 

78 
52 

80 
50 

80 
52 

82 
56 

63 
62 

B5 
66 

87 
71 

90 
73 

86 

75 

90 
73 

90 

73 

65 
69 

82 

61 

80 
53 

83 
53 

86 
58 

84 
66 

84 
66 

85 

66 

86 

68 

88 
68 

88 
65 

85 

71 

88 
65 

90 
69 

82 

72 

88 

74 

91 
67 

84.4 
64.3 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

94 

70 

72 
59 

64 

57 

80 

54 

84 
54 

84 
55 

85 
60 

84 
62 

83 
69 

86 

73 

89 
74 

87 
75 

88 

74 

88 

74 

85 

75 

83 

62 

81 
57 

84 
63 

87 
64 

87 
67 

69 
66 

88 
68 

85 

70 

87 
68 

86 
70 

88 

71 

90 

71 

90 
71 

82 
74 

89 
74 

94 
68 

85.3 
66.6 

WESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

84 
66 

66 
56 

78 

58 

82 
52 

82 
50 

81 
53 

83 
61 

83 
67 

86 
70 

88 
72 

88 

74 

88 

73 

87 
73 

86 
6B 

64 
64 

80 
61 

83 
55 

83 
59 

e: 

65 

86 
67 

67 
66 

87 
68 

89 
68 

87 
67 

87 
70 

91 
70 

90 

70 

8  9 
73 

88 
72 

91 
76 

89 

68 

85.1 
65.5 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
MAY 


Station 

Day 

01  Month 

"3  u  6S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£°Z 

•   *   * 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HORDS  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.32 
132 

.29 

137 

.27 
81 

.23 

33 

.31 
50 

.41 
104 

.46 
147 

.40 
185 

.38 
176 

.39 

105 

.41 
161 

.31 

166 

.26 

136 

.34 
160 

.32 

143 

.27 

130 

.29 
37 

.32 

44 

.34 
56 

.31 
73 

.39 

85 

.29 

74 

.29 

101 

.38 
58 

.09 
21 

.26 

27 

57 

101 

.29 

129 

.26 
67 

•  21 
67 

9.76B 
3043 

•    *    » 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.11 
96 

70 
50 

.21 

145 
70 
51 

.28 

103 
71 
54 

.27 
38 
83 
51 

.28 
36 
86 
56 

.34 
58 
86 
57 

.40 
103 
83 
52 

.39 

177 
81 
57 

.26 
191 
76 
60 

.16 
149 
75 
63 

.30 
153 
84 
66 

.19 
137 
80 
69 

.25 

132 
83 
66 

.22 

153 
62 
66 

.26 
99 

85 
65 

.17 
128 
71 
50 

.29 

61 
80 
50 

.37 
53 
87 
56 

.35 

58 
89| 
57 

.33 
55 

91 
63 

.35 

73 

90 
65 

.23 

66 
90 
64 

.19 

58 

87 
64 

.20 

77 
87 
64 

.25 
66 
67 
66 

.25 

37 

93 
66 

.17 

66 
85 
64 

.38 
105 
87 
63 

.23 

62 
65 
63 

.19 
72 
84 
68 

.19 
81 
91 
65 

8.08 
2928 
83.3 
60.4 

BELTDN  DAM 

EVAP 
WIND 

.12 
27 

.20 

80 

.20 

54 

.23 
22 

.25 
14 

.31 
30 

.29 

65 

.32 

122 

.28 
122 

.18 
90 

.22 

99 

.15 
99 

.28 
91 

.25 
93 

.21 

60 

.13 

94 

.25 

46 

.27 
27 

.25 

18 

.20 
23 

.28 
33 

.24 

42 

.14 
35 

.22 
23 

.09 
15 

.13 
6 

.12 

a 

.43 

40 

.26 
49 

.14 
19 

.20 
35 

6.92 

1581 

BENBROOK  DAM 

EVAP 

WIND 

.12 
69 

.20 
90 

.23 
55 

.29 

36 

.26 

40 

.34 
56 

.39 
96 

.34 
157 

.34 
95 

.22 

47 

.31 
261 

.20 
110 

.24 
115 

.30 
146 

.25 
102 

.17 
66 

.24 
48 

.40 
36 

.37 
54 

.23 
58 

.36 

74 

.24 
60 

.28 

63 

.14 
75 

.15 
40 

.19 
21 

.18 
36 

.29 

103 

.20 

81 

.24 

70 

61 

7.99B 
2481 

DENISON  OAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.15 
126 
69 
49 

.20 
62 
75 
48 

.20 
14 
83 
53 

.32 

80 
87 

54 

.29 

70 
86 
57 

.34 
91 
85 
59 

.40 

147 
83 
55 

.37 

193 
60 
59 

.29 

275 
83 
63 

.30 

168 
84 
67 

.30 

204 

84 

72 

.30 
162 
66 
69 

.24 
166 
86 

67 

.28 
169 
83 
67 

.23 

126 
63 
63 

.16 
50 
76 
52 

.27 
25 

.34 
50 

.32 

51 
91 
64 

.34 

68 
92 

64 

.22 
60 
90 
63 

.35 
60 
90 

67 

.26 

65 
87 
67 

.27 
66 
89 
67 

.25 
43 
93 

67 

.26 
39 

93 
67 

.08 
46 
82 
66 

.19 
68 
84 
65 

.16 
108 
87 
69 

.24 
96 
89 
65 

.19 

68 
88 
67 

8.13 
3060 
85.1 
62.5 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.17 
90 

70 
51 

.25 

109 
74 
49 

.20 
76 

77 
49 

.20 
39 
87 
53 

.30 
56 
87 
58 

.30 
66 
89 
55 

.38 
109 
84 
55 

.39 

191 
63 
56 

.14 

204 

78 

61 

.40 
156 
87 
64 

.33 
174 
88 
66 

.24 

152 
86 

70 

.23 

150 
84 
67 

.25 

168 
86 

67 

.26 

113 
68 
64 

.20 
93 

71 
54 

.28 
45 
85 
53 

.31 
37 
90 
39 

.30 

50 
90 
60 

.29 

60 
91 
63 

.35 
83 
92 
66 

.33 
83 
92 
66 

.29 
S3 
89 
65 

.29 

79 
85 
65 

.22 
52 

90 
63 

.22 

30 
93 
69 

.31 
53 
89 
66 

96 
81 
62 

.22 

102 
64 
66 

.37 
97 
85 
68 

.64 
92 

68 
66 

8.95B 
2992 
85.3 
61.2 

LAVON  DAM 

EVAP 
WIND 

.09 
98 

.30 
105 

.28 
62 

.22 
28 

.30 
55 

.35 

76 

.30 
115 

.40 
220 

.29 
245 

.28 
200 

.31 

183 

.27 

166 

•  31 
182 

.22 

195 

.27 
128 

.19 
125 

.30 
32 

.29 
39 

.35 
65 

.32 
68 

.35 

77 

.27 
75 

.18 
54 

.25 

71 

.27 
63 

.25 
37 

.22 

63 

.25 

88 

.26 
122 

.21 

20 

162 

6.426 
3239 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.19 
72 
7". 
55 

.18 
115 

71 
51 

.26 

96 
73 
52 

.28 
46 

72 
49 

.28 
27 
91 
56 

.32 

49 
90 

60 

.39 

103 
85 

57 

.40 
179 
83 

57 

.30 
198 
80 
65 

.16 
165 
84 
67 

.37 
163 
86 
71 

.18 
154 
85 
73 

.28 

135 
87 
70 

.23 

155 
85 
69 

.27 
93 
88 
69 

.17 
116 
72 
54 

.26 

81 
84 
52 

.39 

44 
90 
58 

.30 
37 
95 

61 

.31 
44 
95 
66 

.35 
66 
93 
69 

.29 

78 
92 

70 

.16 
54 
92 
68 

.29 

75 
66 
66 

.19 

58 
89 
69 

.23 

41 
97 

70 

.19 
59 
90 
69 

.23 

75 
93 

67 

.21 

102 
89 
67 

.20 
56 
68 
72 

.13 

80 
91 
69 

7.99 
2816 
86.2 
63.6 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.26 

73 
73 

49 

.29 

80 
65 
48 

.27 
66 
72 
52 

.26 
23 
85 

52 

.30 
37 
85 
52 

.35 
56 
84 

54 

.36 

113 
80 
54 

.45 
173 
79 
54 

.22 

170 
83 
59 

.43 

131 
86 

60 

.47 
150 
88 
64 

.27 
137 
82 
66 

.30 
125 
84 
63 

.42 
102 
87 
65 

166 
80 

60 

.10 
101 
66 
50 

.24 
38 
61 
51 

.29 

33 
87 
57 

.34 
46 
86 
62 

.23 
54 
86 
61 

.37 
74 
86 
64 

.30 
87 
85 
63 

.27 
87 
84 
64 

.19 
78 
81 

63 

.17 
49 
81 
63 

.24 
26 
92 
65 

.06 
25 
72 
62 

104 
90 

61 

.27 
105 
85 
61 

.24 
60 
89 
68 

.28 

78 
68 
61 

8.818 
2667 
82.3 
59.0 

STILLHOUSE  HOLLOW  OAM 

EVAP 

WIND 

.11 
37 

.19 
89 

.23 

74 

.28 
37 

.28 
34 

.31 
61 

.36 

93 

.21 
148 

.35 

145 

.29 

113 

.30 
121 

.30 

121 

.33 

115 

.28 
118 

.18 
61 

.04 
64 

.26 

51 

.34 

40 

.30 
36 

.32 

45 

.32 

54 

.21 

61 

.19 
47 

.31 
52 

.13 
31 

.17 
17 

.12 

43 

37 

.30 
68 

.1! 
33 

.24 
61 

7.65B 
2127 

WACO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 
63 

70 
51 

.19 
105 
71 
48 

.30 

106 
70 
47 

.27 
52 

78 
49 

.28 

49 
S3 

51 

.37 
84 
85 

54 

.46 

152 
80 
53 

.40 

218 

80 

55 

.29 

205 
79 
63 

.22 

156 
79 
63 

.28 

162 
83 
67 

.26 

171 
83 
69 

.29 

147 
86 
68 

.29 

161 
85 
66 

.21 
97 
83 
64 

.11 
90 
65 
49 

.29 

72 

80 
50 

.30 
37 
66 
54 

.28 
30 
90 
59 

.30 
52 

93 
64 

.31 
76 
89 
64 

.18 
81 
89 
65 

.22 

57 
S3 
65 

.06 
66 
SO 
65 

.17 
61 
77 
67 

.24 
55 

91 
67 

.14 
34 
87 
65 

95 

90 
64 

.22 

130 
86 
64 

.18 
69 
83 
66 

.30 
98 
95 
66 

7.79B 
3031 
82.5 
60.1 

WHITNEY  DAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.06 
59 

70 

51 

.21 
119 
70 
51 

.29 

93 
70 
50 

.24 
30 
85 
58 

.33 
49 

67 
53 

.35 

62 
85 
55 

.42 
89 
82 
52 

.37 
181 
80 
53 

.34 

185 
86 
61 

.24 
139 
86 
61 

.34 

150 
86 
60 

.26 

145 
84 
68 

.30 
120 
85 
66 

.30 
144 
86 
55 

.30 
93 

64 
64 

.12 
96 
66 

52 

.29 

50 
81 
51 

.32 
40 
90 
52 

.33 
35 

90 
56 

.34 

43 
93 

64 

.36 
59 
92 
64 

.35 
69 
90 
64 

.25 

44 
62 
65 

.16 
45 
82 
63 

.11 
44 
80 
66 

.21 
28 
90 
67 

.12 
32 

82 
64 

.53 

73 
92 
58 

.23 

92 

89 
63 

.19 
61 
86 
65 

.24 
67 
91 
65 

6.50 
2536 
63.9 
59.3 

*    *    * 
EAST  TEXAS          04 

DAINGERFIELO  9  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.52 
68 
Y2 
98 

.32 
56 
75 
50 

.10 
85 
82 
55 

.25 
23 

89 
58 

.25 
30 
90 
62 

.30 
39 
89 
63 

.37 
73 
86 
60 

.27 
114 
84 
60 

.25 

127 
80 
66 

.36 

130 
88 
68 

.17 
117 
67 
71 

.25 

116 
87 

70 

.37 
96 
87 
68 

.24 
102 
89 
68 

.23 
76 
86 
69 

.30 
93 

84 
57 

.32 

60 
86 

60 

.38 
79 
88 
60 

.35 
71 
92 

64 

.28 

84 
92 

67 

.27 
70 
91 
68 

.43 
62 
90 
72 

.27 
61 
90 
69 

.28 
56 
92 

71 

.43 
50 
97 
70 

.26 

56 
97 
72 

.23 
97 
90 
67 

.23 

132 
66 
68 

.28 
79 
92 

70 

72 
91 

68 

.19 

60 
65 
69 

9.068 
2434 
87.7 
65.1 

SAM  RAYBURN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

97 
66 
57 

96 
72 
55 

.25 
89 
78 
55 

.26 

44 
S3 
58 

.21 
13 
91 
52 

.23 

17 
92 

57 

.29 
26 

91 
60 

.29 
66 
65 
59 

.30 
109 
87 

61 

.22 
97 

84 
68 

.26 
107 
90 

71 

.29 

68 
90 
70 

.22 

73 
89 
70 

.26 
66 

91 
70 

.26 
52 

91 
68 

74 

89 
61 

.19 

73 

74 
57 

.25 

39 
67 
57 

.24 
24 
91 
63 

.24 
26 
94 

72 

.27 
42 
91 
67 

.18 

31 
91 

67 

.21 
24 
93 
66 

.23 
25 

93 
68 

.25 

24 
92 
67 

.14 
14 
92 
68 

30 
95 
70 

.19 

32 
89 
69 

.21 
41 
92 
72 

.19 
29 

88 
70 

.11 
18 
90 
69 

7.196 

1588 
88.4 
64.4 

TOWN  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

87 
8  4 
55 

63 
84 
55 

.16 
44 
78 
55 

.24 
26 

85 
52 

.13 

18 
68 
53 

.35 
28 
94 
57 

.26 
36 
90 
35 

.27 
74 
90 

57 

.30 

100 
86 
60 

.20 
94 
82 
66 

.23 

95 
69 
70 

.27 

78 
91 
71 

.23 

68 
91 
68 

.21 
59 

89 
72 

.27 
51 
92 

67 

68 
67 
61 

.09 
35 
72 
57 

.22 

16 
89 

57 

.22 

18 
94 
63 

.29 
32 
96 
65 

.24 
35 
92 
65 

.14 
28 
92 
65 

.14 
23 
92 
66 

.22 
26 

94 
65 

.24 
33 

94 
74 

.21 

11 
99 
66 

.27 

31 
97 

67 

.19 
36 

90 
67 

.21 
36 
92 
72 

.13 

28 
89 
67 

.08 
21 
85 

67 

6.656 
1400 
89.3 
63.1 

*   •   • 

TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.3* 
74 
72 
33 

.11 
78 
68 
28 

33 

75 
37 

32 

86 
43 

.37 
35 
80 
47 

.33 
66 
79 
49 

.49 
94 
78 
49 

65 

74 
46 

.54 
130 
75 
43 

.36 
92 

80 
47 

.32 

44 
84 
54 

51 

84 
54 

.26 
51 
80 
55 

.33 

74 
81 
50 

.20 
21 
70 

40 

.11 
71 
79 
45 

.30 
24 
84 
41 

.43 
45 
95 
52 

.33 

33 
85 
52 

.33 

63 
92 
54 

.19 
64 
82 
54 

62 

78 
48 

44 
73 
49 

.03 
65 
61 
55 

59 
84 
52 

.26 
58 
75 
52 

.05 
76 
73 
52 

.41 
99 
81 
46 

.31 
41 
79 
93 

.15 
44 
73 
53 

.29 

79 
81 
48 

8.848 
1667 
79.4 
47.8 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
71 
77 
45 

.24 
77 
65 
50 

.27 
39 
79 
44 

.32 

34 
83 
47 

.38 
53 

84 

49 

.42 
61 
63 
53 

.47 
97 
87 
52 

.55 

145 
79 
58 

.46 

107 
83 

51 

.50 
82 
68 
54 

.39 

44 
93 
54 

.40 
49 
94 

60 

.43 
55 

91 
58 

.34 
81 
»1 
58 

.40 

128 
79 
55 

.31 

10 
66 
50 

.37 
26 
91 
55 

.♦9 
32 
91 
57 

.75 
85 
87 
57 

.37 
123 
69 
61 

.51 
156 
69 
61 

.31 

80 
91 
61 

.28 
48 
90 
58 

.41 
75 
91 
60 

.29 

77 
84 
65 

.24 
49 
86 
59 

.40 
93 
86 
59 

.43 
82 

91 
36 

.42 

56 
93 
60 

.39 

66 
95 
63 

.53 

92 

94 
60 

12.77 
2315 
66.8 
55.9 

YSLETA 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.46 

91 
73 
37 

.36 
126 
78 
40 

.32 

45 
60 
41 

.31 
40 
82 
41 

.40 
35 
84 
51 

.40 
58 
62 
33 

.37 
37 
85 
52 

.57 
97 

84 
48 

.62 

100 
60 
48 

.49 

26 
82 

49 

.40 
84 
85 
52 

.45 

41 
89 
54 

.54 
28 
90 
53 

.33 
53 
89 
53 

.51 

100 

90 

50 

.66 
96 

79 
50 

.43 
38 
87 
52 

.29 
5 

91 
57 

.40 

7 
93 
57 

.46 
44 
92 
62 

.38 
24 
86 
58 

.44 
64 
94 
58 

.29 

78 
92 

57 

.55 

16 

89 
58 

.37 
33 
86 
57 

.46 

70 
81 
58 

.51 

HI 
83 
59 

.31 
24 
86 
59 

.22 

44 
90 
56 

* 
* 

.83 
36 
92 
53 

13.13 
1655 
85.2 
52.4 

•    *   * 

Edwards  plateau    06 

amistad  dam 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.51 

125 
70 
45 

.38 
76 
79 
45 

.21 
45 
66 
42 

.32 

39 

79 
42 

.47 
84 
79 

43 

.54 
128 
75 

44 

.45 
167 
72 
49 

.50 
168 
77 
51 

.48 
164 
82 
54 

.39 

101 
88 
56 

.40 
159 
82 
59 

.23 
150 
74 
63 

.42 
176 
82 
63 

.32 

104 
77 
66 

.30 
113 
81 
56 

.33 
128 
66 
46 

.36 

63 
80 
46 

.42 
83 
81 
49 

.63 

82 
81 
50 

.44 
121 
82 
53 

.45 
137 
63 
59 

.36 
124 
80 
59 

.31 
138 
82 
60 

.26 

103 
77 
57 

.23 

97 
83 
57 

.32 

69 
65 
61 

.34 

81 
85 
57 

95 
82 
54 

.34 
136 
62 
55 

.29 

125 
84 
64 

.37 
95 

66 
39 

11.75B 
3516 
79.4 
53.7 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.31 
84 
75 
49 

.32 

99 
77 
47 

.29 

71 
75 
47 

.31 

29 
84 
49 

.38 
51 
85 
53 

.40 
56 
86 
54 

.43 
96 
82 
56 

.44 
146 
65 
57 

.39 

117 
68 
60 

.47 
81 
88 
62 

.57 
124 
92 
61 

.28 

116 
86 
68 

.30 
116 
81 
63 

.48 
141 
86 
62 

159 
78 
57 

.20 
107 
74 
49 

.30 
36 
85 
50 

.40 
55 

69 
58 

.39 
37 
90 
58 

.33 
79 

90 
60 

.40 
83 
91 
63 

.30 
71 
86 
63 

.17 
68 
87 
64 

.22 

63 
90 
63 

.22 

41 
90 
63 

.19 
36 
92 
65 

.15 
40 
82 
63 

.28 
95 
87 
60 

.44 
147 
86 
50 

.40 
75 
94 
67 

.31 
69 
86 
63 

10.418 
2608 
85.5 
58.2 

»    •    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 
94 
72 

54 

.17 
179 
74 
47 

.17 
136 
70 
47 

.30 
79 
85 

40 

.27 
41 
90 
48 

.29 
50 
91 
52 

.34 
72 
86 
53 

.30 
147 
85 
56 

.35 

150 
65 
64 

.16 
113 
83 
65 

.28 

105 
67 
66 

.12 
105 
85 
71 

.18 
92 
87 
70 

.33 

96 

89 
69 

.02 
87 
60 
66 

160 
67 
53 

.45 
141 
77 
53 

.35 

80 
85 
55 

.35 

37 
68 
61 

.32 

50 
92 
66 

.20 
42 
91 

67 

.23 

46 
92 
65 

.16 
52 
89 

68 

.15 
72 
76 

67 

.09 
31 
76 
67 

.19 
24 
82 
67 

.50 
46 
85 
63 

64 
87 
63 

.29 
76 
89 
65 

.10 
36 
81 

70 

.34 

71 
92 
68 

7.62B 
2616 
83.9 
60.9 

See  Reference  No  let  Following  Station  Index 
-   152    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
MAY 


Station 

Day 

Of  Monlh 

~H   .,  01 

■2°< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.    .    . 

SOUTH  CENTRAL       07 

BEEVlLLE  5  NE 

EVAP 

.35 

.38 

184 

.29 

.26 

.26 

.20 

.32 

.23 

.27 

.19 

.20 

.16 

.18 

.27 

.32 

.19 

.42 

.16 

.32 

.15 

.20 

.14 

* 

.34 

* 

.16 

.43 

.23 

.10 

7.166 

MIND 

170 

146 

73 

49 

55 

109 

188 

228 

170 

184 

187 

171 

158 

165 

177 

157 

85 

99 

78 

90 

57 

66 

80 

41 

23 

94 

67 

62 

68 

89 

3590 

MAX 

89 

84 

74 

93 

96 

98 

96 

94 

95 

91 

98 

93 

100 

99 

95 

81 

89 

95 

99 

98 

100 

97 

89 

100 

92 

106 

102 

105 

100 

99 

99 

95.0 

MIN 

59 

50 

50 

49 

55 

56 

57 

56 

67 

69 

72 

73 

73 

72 

68 

57 

55 

96 

60 

67 

67 

68 

70 

65 

66 

70 

66 

65 

64 

73 

58 

63.1 

CANYON  0AM 

EVAP 

.OS 

.26 

.19 

.27 

.27 

.34 

.35 

.31 

.31 

.15 

.26 

.19 

.30 

.20 

. 

. 

.26 

.30 

.27 

.35 

.30 

.18 

.06 

. 

.12 

.20 

.26 

.22 

.10 

.25 

7.34B 

WINO 

42 

82 

60 

33 

20 

41 

87 

131 

119 

83 

106 

120 

97 

109 

82 

124 

87 

35 

29 

42 

47 

50 

49 

52 

29 

33 

47 

75 

76 

45 

53 

2085 

MAX 

71 

71 

70 

62 

85 

86 

83 

SO 

62 

81 

85 

81 

63 

84 

76 

65 

76 

85 

90 

91 

88 

87 

78 

65 

83 

92 

83 

69 

86 

80 

93 

82.5 

MIN 

53 

50 

51 

50 

53 

53 

54 

56 

62 

63 

68 

70 

69 

66 

65 

50 

50 

54 

60 

63 

65 

65 

64 

64 

64 

65 

59 

60 

61 

69 

66 

60.1 

SOMERVILLE  0AM 

EVAP 

.1* 

.10 

.17 

.23 

.24 

.20 

.40 

.37 

.30 

.25 

.26 

.18 

.35 

.25 

.25 

.09 

.30 

.21 

.34 

.24 

.28 

.18 

.12 

.16 

.20 

.20 

.27 

.18 

.13 

.26 

7.10B 

WIND 

56 

62 

52 

25 

25 

44 

107 

171 

202 

156 

166 

159 

147 

146 

121 

73 

55 

31 

35 

46 

49 

45 

44 

66 

35 

42 

43 

70 

94 

49 

65 

2485 

*    *    * 
UPPER  COAST         08 

POINT  CDMFORT 

EVAP 

.16 

.08 

.26 

.32 

.20 

.45 

.36 

.09 

.22 

.24 

.23 

.28 

.28 

.26 

.20 

.37 

.32 

.27 

.28 

.27 

.14 

.26 

.19 

_ 

.00 

.38 

. 

.26 

.13 

.35 

7.61B 

WIND 

161 

134 

138 

56 

65 

100 

192 

238 

239 

200 

220 

206 

213 

206 

189 

212 

122 

99 

128 

83 

90 

no 

130 

no 

60 

110 

100 

152 

90 

117 

105 

4377 

MAX 

70 

61 

80 

81 

64 

65 

84 

82 

82 

87 

85 

90 

69 

S3 

81 

77 

60 

85 

86 

85 

63 

84 

87 

82 

63 

86 

90 

68 

67 

86 

85 

83.2 

MIN 

52 

51 

46 

49 

52 

53 

58 

66 

65 

66 

68 

68 

68 

74 

67 

58 

60 

55 

65 

63 

62 

65 

65 

63 

66 

66 

63 

62 

69 

72 

64 

62.1 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 

. 

. 

.17 

.16 

.29 

.26 

.25 

.21 

.35 

.13 

.24 

.21 

.23 

.22 

.22 

.14 

.12 

.37 

.21 

.28 

.26 

. 

.03 

.12 

.12 

.12 

.21 

.24 

.10 

.11 

•  15 

6.13B 

WIND 

97 

85 

78 

52 

43 

26 

41 

65 

100 

82 

77 

85 

68 

60 

73 

66 

79 

66 

75 

61 

64 

50 

47 

43 

34 

21 

42 

41 

41 

45 

55 

1922 

MAX 

e- 

64 

66 

81 

86 

90 

67 

66 

85 

86 

89 

90 

90 

87 

67 

73 

78 

62 

86 

89 

89 

75 

82 

81 

78 

67 

92 

94 

89 

89 

60 

64.0 

MIN 

64 

54 

54 

63 

55 

5S 

57 

57 

61 

68 

72 

70 

68 

66 

68 

60 

57 

64 

60 

67 

66 

66 

73 

70 

66 

66 

66 

69 

68 

65 

63 

64.0 

«    *    . 
SOUTHERN            09 

OILLEY 

EVAP 

.22 

.34 

.18 

.26 

.26 

.33 

.37 

.34 

.35 

.19 

.34 

.17 

.25 

.31 

. 

.14 

.31 

.27 

.26 

.23 

.27 

.23 

.29 

_ 

.21 

.23 

.22 

.38 

.14 

.24 

.30 

6.186 

WINO 

86 

70 

60 

63 

50 

22 

* 

24 

50 

31 

44 

34 

22 

18 

36 

51 

39 

26 

40 

■ 

MAX 

80 

64 

67 

88 

91 

91 

90 

91 

93 

89 

96 

93 

93 

93 

69 

74 

65 

92 

96 

96 

96 

98 

92 

B7 

95 

100 

99 

97 

87 

91 

99 

90.7 

MIN 

62 

56 

52 

51 

56 

57 

60 

61 

67 

67 

71 

69 

74 

72 

66 

56 

57 

59 

66 

76 

76 

75 

72 

68 

66 

74 

64 

66 

66 

74 

65 

65.6 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.28 

.19 

.20 

.26 

.37 

.34 

.32 

.36 

.24 

.36 

.33 

.25 

.26 

.26 

.12 

.23 

.24 

.29 

.25 

.21 

.25 

.29 

.24 

.32 

.21 

.25 

.31 

.14 

.09 

.14 

.30 

7.90 

WIND 

11 

40 

18 

20 

49 

66 

84 

104 

64 

66 

69 

91 

85 

58 

46 

26 

10 

60 

11 

8 

11 

39 

3 

79 

51 

24 

35 

65 

34 

39 

32 

1420 

MAX 

86 

80 

90 

93 

90 

89 

89 

93 

100 

97 

91 

89 

91 

92 

85 

92 

96 

97 

98 

96 

95 

96 

99 

95 

95 

96 

94 

90 

66 

95 

97 

92.8 

MIN 

65 

59 

55 

60 

60 

60 

62 

67 

66 

71 

74 

75 

73 

69 

69 

61 

62 

65 

70 

66 

71 

71 

72 

69 

73 

75 

69 

72 

74 

76 

71 

67.9 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

EVAP 

.41 

.19 

.11 

.23 

.37 

.26 

.37 

.37 

.23 

.29 

.34 

.33 

.32 

.24 

.24 

.20 

.34 

.31 

.26 

.24 

.20 

.29 

_ 

. 

.25 

.23 

.22 

.27 

.11 

.20 

.26 

8.258 

WINO 

67 

56 

44 

42 

* 

27 

42 

66 

70 

36 

59 

67 

54 

62 

37 

60 

71 

29 

33 

21 

25 

23 

30 

40 

31 

27 

26 

43 

37 

26 

35 

1292 

•    *    • 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 

.42 

.16 

.16 

■  29 

.34 

.34 

.32 

.37 

.29 

.36 

.40 

.32 

.36 

.50 

.26 

.26 

.42 

.33 

.26 

.29 

.19 

.27 

.30 

. 

.16 

.21 

.29 

.27 

.07 

.17 

.53 

9.23B 

WINO 

117 

102 

104 

48 

43 

58 

78 

163 

167 

129 

161 

144 

146 

138 

111 

112 

104 

49 

56 

67 

46 

50 

58 

85 

72 

54 

56 

77 

86 

71 

90 

2844 

MAX 

95 

70 

69 

87 

92 

90 

69 

87 

98 

95 

94 

94 

95 

95 

95 

63 

84 

90 

91 

92 

90 

100 

101 

99 

95 

93 

96 

98 

81 

94 

97 

91.3 

MIN 

66 

55 

52 

50 

53 

52 

55 

57 

65 

66 

69 

70 

72 

66 

67 

57 

53 

52 

56 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

69 

66 

67 

71 

72 

74 

63.1 

WESLACO  2  E 

EVAP 

.09 

.14 

.13 

.23 

.46 

.31 

.21 

.45 

.26 

.28 

.33 

.33 

.19 

.36 

.57 

.34 

.33 

.30 

.06 

.36 

.24 

.19 

.30 

.29 

.34 

.23 

.22 

.22 

.22 

.41 

.15 

6.56 

WIND 

47 

71 

29 

19 

28 

35 

61 

137 

91 

59 

136 

98 

56 

126 

30 

60 

30 

41 

20 

40 

36 

26 

65 

40 

70 

71 

16 

72 

73 

52 

70 

1631 

MAX 

85 

66 

83 

88 

90 

69 

67 

67 

90 

91 

92 

93 

91 

91 

84 

84 

68 

86 

62 

95 

94 

94 

94 

95 

92 

100 

96 

98 

69 

96 

92 

89.8 

MIN 

66 

57 

56 

62 

60 

59 

64 

66 

69 

n 

73 

73 

75 

75 

72 

62 

59 

63 

70 

70 

70 

73 

74 

70 

7Z 

74 

72 

73 

73 

72 

71 

66.5 

BEEVlLLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


S«e  Reference  Notea  Following  Station  Index 
-   153    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 
MAY 

1970 

Q 
(IN) 

0 

1 

Day  of  month 

0 
0> 

Station 

l 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

10 
M 
0 

BUSHLAND    1    WSW 

2 
6 

8AM 
BAM 

47 
50 

49 
90 

50 

51 

52 
52 

53 
53 

54 
54 

57 
56 

56 
56 

57 
56 

57 
58 

58 
59 

64 

60 

66 
63 

65 
62 

59 
60 

57 
59 

60 
60 

64 
62 

65 
63 

66 
63 

66 

64 

67 

65 

64 
65 

62 

63 

64 

64 

63 

63 

64 

64 

62 
63 

62 

63 

65 

65 

68 
65 

60.1 
59.7 

BUSHLAND  1  WSW 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT 
GRASS  SOD|   MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO 
THE  SOUTH-SOUTHEAST.   2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS. 
LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMOCOUPLES. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wi 
eed  — 

id 
m.p.h.) 

Relc 

five  hum 

averages 

percent 

dity 

N 

umber  of  days  w 
precipitation 

th 

0 

_c 
IE 

in 

c 

^_    3 
^W 
•.    0 

07ii 

u  m 
i_  </> 
0  0 

a.  a. 

0 

(A 

c 

3 

1.2 
1? 

4>  . - 

ol  a 

c 
2-0 

~5  • 

« s 

0)   Q. 

CxL  CO 

0 
0) 
0 

L. 

a 
> 
< 

IA 

0 

—     0 

1/1     _ 

"0-2 

«-  i 

0,. 

10 

0  0 

o» 

Standard  of  1 

CENTRAL 

ime 

a 
u 

0 

i- 

o 
q 

o 

o> 
o 

6 

q 

u 

0 
> 

0 

§1! 

CM  0 

0 

M 

i-    0 

0     0    — 

00 

06 

12 

18 

Averc 
sky  c< 
sunri: 

ABILENE    WB    AIRPORT 

17 

8.3 

12.2 

36 

SE 

14 

70 

77 

51 

46 

2 

3 

4 

3 

0 

0 

12 

77 

4.8 

AMARILL0   WB    AIRPORT 

20 

7.1 

13.6 

38 

N 

31 

44 

62 

27 

24 

3 

4 

1 

0 

0 

c 

8 

85 

4.6 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

13 

3.6 

9.5 

36 

W 

26 

77 

82 

56 

56 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

15 

54 

6.2 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

13 

5.8 

12.3 

33 

NW 

15 

85 

86 

58 

66 

6 

3 

3 

0 

0 

1 

13 

72 

6.1 

CORPUS    CHRISTI    WB    AIRPORT 

11 

7.4 

13.1 

34 

SE 

08 

86 

90 

61 

67 

4 

3 

4 

2 

1 

c 

14 

48 

6.6 

DALLAS    WB    AIRPORT 

16 

6.3 

10.5 

40 

NW 

27 

67 

79 

53 

48 

3 

C 

4 

0 

a 

1 

8 

67 

5.6 

DEL    RIO    WB    AP 

12 

7.C 

9.3 

48++ 

32 

27 

67 

83 

52 

42 

6 

3 

2 

1 

l 

G 

13 

• 

5.3 

EL    PASO    WB    AIRPORT 

23 

2.4 

7.6 

35 

SW 

07 

25 

32 

18 

13 

2 

1 

1 

1 

0 

C 

5 

85 

3.6 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT 

16 

6.1 

10.0 

32  +  + 

16 

23 

82 

92 

61 

57 

3 

1 

2 

2 

l 

0 

9 

5.6 

GALVESTON    WB    CITY 

■ 

m 

32 

NE 

01 

1 

2 

5 

C 

l 

1 

10 

47 

HOUSTON    INCONT    AP 

12 

4.3 

7.9 

23++ 

14 

09 

89 

91 

64 

66 

7 

4 

3 

C 

2 

3 

19 

57 

6.6 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

ia 

6.2 

12.2 

43++ 

15 

U 

54 

72 

33 

29 

3 

1 

3 

1 

0 

1 

9 

- 

5.5 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

15 

6.7 

11.9 

39++ 

3 

31 

55 

71 

31 

27 

4 

3 

C 

c 

c 

C 

7 

4.7 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

12 

4.6 

10.7 

37 

E 

21 

92 

94 

67 

74 

2 

3 

5 

2 

1 

1 

14 

46 

6.4 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

15 

6.1 

11. C 

35++ 

34 

31  + 

73 

85 

48 

44 

4 

3 

2 

2 

c 

c 

11 

5.0 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

12 

5.C 

10.4 

33 

N 

26 

77 

82 

56 

56 

9 

C 

3 

2 

1 

1 

16 

63 

6.6 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

13 

4.9 

11. c 

43    % 

N 

16 

83 

89 

60 

67 

2 

2 

6 

1 

3 

1 

15 

6.9 

WACO    WB    AIRPORT 

16 

5.7 

10.8 

29++ 

16 

21 

74 

81 

55 

52 

4 

2 

4 

C 

1 

G 

11 

5.5 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

16 

6.6 

12.9 

30++ 

17 

09 

78 

87 

50 

47 

i 

2 

3 

Q 

0 

G 

11 

4.9 

%    PEAK.    GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    154    - 


SUPPLEMENTAL      PRECIPITATION      DATA 
STORM      OF      MAY       14-15,     1970 


TEXAS 
MAY  1970 


TOWN  LAT.         LONG. 

SAN    MARCOS    4    NNW,     TEX.  29-56'24"  97-37'lE 

(COURT   HOUSE) 

SAN  MARCOS  2  ENE  29-53'46"  97-54'4£ 
(RADIO  STATION  KCNY) 

SAN  MARCOS  6.5  NNE  29«58,19"  97-55 

SAN  MARCOS  5  NW  29-56'36"  98"00' 

SAN   MARCOS    5    WNW  29-55'42"  98-01 

SAN   MARCOS    8    NW  29'57'12"  98-02 

SAN   MARCOS    9    WNW  29-54"  17"  98"04'33" 

SAN   MARCOS    10    WNW  29-53'48"  98-01'02" 

SAN  MARCOS  1.2  NW  29-53*42"  97°57'17" 

SAN  MARCOS  2.2  NE  29-54'42"  97-55'43" 

SAN  MARCOS  1.8  ENE  29°54'04"  97-55U0" 

SAN  MARCOS  1  NW  29-53'32"  97-57'00" 

HUNTER  3-1/4  N  29-51M6"  98-01 

WIMBERLEY  5  SW  29-56'15"  98-07 

HUNTER  .5  W  29-48'20"  98"02'00" 

HUNTER  4  NNE  29-51'46"  98-01'03" 

WIMBERLEY  5-3/4  SSE  29°54'50"  98-06' 

WIMBERLEY  5.5  SE  29-55'05"  98-07 

HUNTER  3-3/4  NNW  29-51-42"  98-02 

HUNTER  3.5  NW  29-51'20"  98-03 

SAN  MARCOS  2-1/4  SW  29" 50' 48"  97° 58 

SAN  MARCOS  3  NE  29- 53 '45"  97-53 

KYLE  2  W  29-59-30"  97-55 

KYLE  3  E  29- 59 '30"  97-49 

KYLE  4-1/4  N  30- 00 "45"  97-50 

WIMBERLEY  1  NE  30-00*15"  98-05 


STORM  TOTAL 
14-15 


14.0  f 

6.0  t 

10.0  + 

10.0  t 

7.3 

8.0 


10 

0  + 

13 

0 

12 

5 

9 

2  ?■  * 

8 

0 

5 

8 

7 

0 

11 

0 

5 

7 

8 

0 

6 

0  t 

6 

0  * 

6 

0  / 

10 

75 

8 

75 

9 

0 

8 

5 

5 

7 

TYPE  OF  GAGE 


EST.  14-6  PM   EST.  15-3  PM     5  GAL  BUCKET 


5-INCH  GAGE 


ACCURACY  -  REMARKS 


GAGE  RAN  OVER  EST.  18.0" 

GAGE  RAN  OVER 
GAGE  RAN  OVER 


HIGH  INTENSITY  RAINFALL  BEGAN 
6  AM  ON  15TH 


4- INCH  GAGE  W/ 

STORAGE 

CONTAINER 

UNKNOWN 

4- INCH  GAGE 


GLASS  GAGE 


BUCKET 
GLASS  GAGE 


6-INCH  GLASS  GAGE  FAIR 
GLASS  GAGE  6-INCH  FAIR 


FAIR 
FAIR 
FAIR 
FAIR 
FAIR 
FAIR 

FAIR 


EXCELLENT  -  GAGE  DID  NOT  OVERFLOW 

GOOD   GAGE  DID  NOT  OVERFLOW 

GOOD    HEAVY  SHOWERS,  7  AM  t  10  AM  15TH, 
GAGE  MAY  HAVE  OVERFLOWED  ON  ONE 
OCCASION 


GAGE  RAN  OVER 


BUCKET 

GOOD 

UNKNOWN 

FAIR 

» 

" 

GLASS  GAGE 

" 

UNKNOWN 

.. 

READ  6,30  PM  5/14 
"   7,15  AM  5/15 
"  10,15  AM   " 
"   NOON 
"   2:00  PM 

TOTAL 


MOST  FELL  IN  AFTERNOON 

HEAVY  SHOWER  7,15  PM  5/14,  HEAVY  RAIN  BEGAN  ABOUT  6  AM  5/15 

GAGE  FULL  -  PERIOD  OF  HEAVIEST  RAINFALL 


BUCKET  SURVEY  MADE  BY  SCS,  WATERSHED  WORK  PLAN  STAFF,  SAN  MARCOS,  TEXAS 
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1 
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Si 
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§1 

ABSRNATHY 

DOli 

01 

HALE 

33  50 

101  50 

3339 

B4 

M.  U,  HOOD 

ABILENE  WB  AIRPORT     ft 

yoia 

TAYLOR 

32  26 

99  41 

1762 

MID 

Mil) 

:  hj 

u  S  WEATHER  BUREAU 

ACkERLY  3  SE 

DOS* 

01 

HOWARD 

32  31 

101  40 

2760 

LEONARD  COLEMAN 

ADANSVIllE 

00301  06 

LAMPASAS 

31  LB 

96  10 

»072 

E 

MRS  SHIRLEY  J,  CARLILE 

ALBANY 

OUOl  03 

SHACKELFORD 

32  ** 

99  18 

1438 

JOHN  0.  WULETT,  JR. 

ALEDQ  *  SE 

0129:  03 

PARKER 

1' 

32  39 

97  3* 

790 

CHESTER  WILEY 

ALICE 

01**|  09 

JIM  WELLS 

27  A* 

96  0* 

201 

64 

BA 

GILBERT  H,  GORDON 

ALPINE 

017*  OBI  BREWSTER 

30  21 

103  40 

**35 

BP 

WILLIAM  H.  HUOGINS 

ALTO  9    Sm 
ALVIN 

0190  0*  CHEROKEE 
020*  06  BRAZORIA 

M  36 

29  29 

93  OB 
95  19 

280 
3* 

BA 

7A 

a* 

MRSi  MAYBELL  KELLUM 
CITY  OF  ALVIN 

ALVORD  A  ■<£ 

0206!  03  WISE 

15 

33  21 

97  39 

1039 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

A»i«Ilin  MB  AIRPQRT    ft 

02L1J  01  POTTED 

39  L* 

101  *2 

3607 

HID 

"10 

'   Hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AMISTAD  QAM 

0223]  06  VAL  VEROE 

LI 

29  28 

101  02 

1157 

BA 

HA 

BA 

INT  BOUNDRY  *  WTR  COMM 

ANAHUAC  TBCO 

0235'  oal  CHAMBERS 

29  47 

2* 

BA 

ANAHUAC  TBCD 

ANDERSON 

02**-  0*]  GRIMES 

30  29 

95  59 

330 

5P 

WILLIAM  J.  BARGER 

ANOICE  1  WNW 

Oi-t    03    WILLIAMSON 

30  47 

97  52 

1026 

LAWRENCE  I.  DUNLOP 

ANDREWS 

02*6  01 

ANDREWS 

32  19 

102  32 

3172 

BP 

: 

4NDHEWS  COUNTY  AIRPORT 

ANCLETON  2  W 

0237  08 

BRAZORIA 

29  09 

93  27 

27 

BA 

CITY  OF  ANGLETON 

ANNA 

0262!  03 

COLLIN 

15 

33  21 

96  31 

67* 

7A 

E 

JESSE  T,  VANDAGRIFF 

ANSON 

0268  02 

JONES 

32  43 

99  5* 

1100 

lp 

3P 

C,  M.  RUE 

ANTELOPE 

0Z7lj  03 

JACK 

13 

33  26 

98  22 

1079 

7A 

MACK  V.  ROBERTS 

ARANSAS  PASS  2 

0302]  07 

SAN  PATRICIO 

27  53 

97  08 

ia 

&P 

ROBERT  L.  HERNOON 

ARCHgR  CITY 

0313  03|  ARCHER 

10 

33  36 

98  38 

1033 

6P 

6P 

J.T,  SHEPPARD 

ARLINGTON 

0337!  03  TARRANT 

15 

32  *4 

97  07 

599 

7A 

CHARLES  T,  MAWKES 

ARMSTRONG 

03*2  09  KENEDY 

26  36 

97  48 

25 

6P 

6P 

HAIEL  M,  PELHAM 

ARTHUR  CITY 

0367-  0)1  LAMAR 

10 

33  32 

95  31 

429 

7A 

JAMES  S,  WIGLEY 

ASPERMONT  2  SSH 

039*1  02!  5T0NEWALL 

33  06 

100  1* 

1750 

7A 

7A 

C.  G,  VIERTEL 

ATHENS  3  SSE 

0-0-  0*1  HENOERSUN 

13 

32  10 

95  50 

495 

7P 

7P 

DR.  OWIGHT  A,  JONES 

ATLANTA  *  MSw 

0-08  0* 

CASS 

10 

33  06 

94  14 

310 

7A 

LAWRENCE  H.  CAV£R 

AUSTIN  MB  AIRPORT      R 

0-2B  07 

TRAVIS 

30  LB 

97  42 

597 

MID 

MID 

7A 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AUSTwELL  "L  REFUSE 

0A3?i  07 

ARANSAS 

2B  16 

96  4B 

13 

3P 

9P 

U  S  WILDLIFE  REFUGE 

AVALON 

0**0l  03 

ELLIS 

15 

32  L2 

96  *B 

533 

7A 

HERSCHEL  H.  SMITH 

BAIRO 

0*7Sl  03 

CALLAHAN 

32  2* 

99  23 

1760 

B,  C.  CHRISMAN 

BAKERSFULD 

0*62;  03 

PECOS 

30  53 

102  LB 

2530 

*« 

CLYOE  CRAVES 

B^LLINCEft  1  s- 

0-93  02 

RUNNELS 

31  44 

99  38 

1575 

6P 

RADIO  STATION  KRUN 

BAL.HORHEA 

0*98  03 

REEVES 

30  39 

103  45 

3210 

BA 

94 

REEVES  COUNTY  WTR  DIST 

8»NKtHSMITM 

03091  06 

KENDALL 

30  08 

96  49 

1740 

c 

ELROV  SCHNELLE 

BAROmEll  dah 

0318;  "3 

ELLIS 

32  16 

96  38 

461 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

batesvkle 

0S60J  09 

ZAVALA 

B 

28  57 

99  37 

BA 

EARL  P.  KING 

BAY  CITY  WATERWORKS 

0S69|  08 

MATA&OROA 

3 

2B  59 

95  58 

*B 

84 

8* 

£ 

CHARLES  SLATER 

6AYTQWN 

03861  08|  HARRIS 

1* 

29  ** 

94  9S 

26 

SP 

5P 

O.B.  SMITH 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

0611{  OBJ  JEFFERSON 

30  06 

9*  06 

20 

7A 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

BEOIAS 

0633  0* 

GRIMES 

15 

30  46 

95  57 

338 

BA 

RICHARD  R.  PYLE 

BEEVULE  '  NE 

0639 

07 

BEE 

28  27 

97  *2 

235 

BA 

8A 

E 

TEXAS  AGRI  EXP  STATION 

BElTQN  DAM 

otti 

03 

BELL- 

31  06 

97  29 

66* 

BA 

94 

E 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENAVtDES 

0669 

0  9 

DUVAL 

96  23 

3B0 

E 

ROBERTA  R,  BA2AN 

BENAvlDES  7  S 

0690 

09 

DUVAL 

27  30 

9B  23 

395 

9A 

D.  S.  CHAPA 

BENBROOk  OAH 

069  1 

"3 

TARRANT 

is 

32  39 

97  27 

770 

BA 

BA 

8A 

E 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENJAMIN 

07O4 

32 

KNOX 

33  33 

99  47 

1*73 

64 

W,  T,  CARTWRIGHT 

BERTRAM  3  EN£ 

0738 

26 

BURNET 

30  43 

9fl  01 

1139 

7A 

E 

WILSON  KLOSE 

BIG  LAKE 

0776 

06 

REAGAN 

31  12 

101  28 

268Q 

E 

CITY  OF  BIG  LAKE 

BIG  LAKE  NO  2 

0^79 

06  REAGAN 

101  28 

2690 

8A 

8A 

DWAIN  CARR 

BIG  SPRING  FIELD  STA 

07B* 

Olj  HOWARO 

32  16 

101  29 

2*30 

C 

U  S  0  A  BIO  SPRG  F  STA 

BIG  SPRING 

0786 

01  HOWARO 

32  13 

101  27 

2900 

SP 

5P 

CITY  OF  BIC  SPRING 

BIG  MElLS 

0787 

C?|  DIMMIT 

ZB  33 

99  3* 

910 

84 

HERBERT  T.  STANFIELD 

BLANCO 

0832 

06  BLANCO 

30  06 

96  23 

1350 

TA 

H.  A.  8YARS 

BLEhETt  5  NW 

0852 

061  UVALOE 

29  14 

100  06 

970 

84 

MRS  LLOYO  KIRKPATRICK 

SLOYS  CAMPGROUND 

0861 

OS  JEFF  DAVIS 

10*  06 

5760 

BA 

GEORGE  P.  KNIGHT 

BLUE 

0866 

07  LEE 

30  23 

97  09 

*65 

7A 

CLYDE  L.  RUTHVEN 

BOEftNE 

093? 

06  KENDALL 

13 

29  47 

96  ** 

1*22 

7A 

7A 

EDGAR  SCHHAR2,  JR. 

SON  WIED  t    E 

0917  0*  NEWTON 

12 

30  43 

9J  37 

90 

7A 

CLARENCE  A.  PENNINCTON 

BONHAH 

09231  03^  FANNIN 

10 

33  36 

96  11 

566 

6P 

7A 

R.  M,  CANTRELL 

BON IT* 

0926[  03J  MDNTAGUE 

10 

33  46 

97  36 

978 

R.  0,  TOMPKINS 

BOOKER 

09**.  01  LIPSCOMB 

36  27 

100  32 

1790 

6P 

DHIGHT  F.  SPIES 

BOOUILLAS  RANGER  STA 

0930  03!  BREWSTER 

u 

29  11 

102  36 

1380 

8A 

BIG  SEND  NATL  PARK  SERV 

BORGE*  3  W 

095BI  01'  HUTCHINSON 

2 

33  39 

101  27 

31*0 

BP 

ARTHUR  W.  MORGAN 

BOWIE 

Q9B*  03,  MONTAGUE 

IS 

33  3* 

97  31 

HI* 

ftp 

7A 

OftAN  C.  STOVALL 

60XEL0E" 

0991  0*  RED  RIVER 

10 

33  29 

9*  53 

330 

7A 

OTIS  L-  DANIEL 

BOVD  3  S 

0996,  03;  WISE 

LS 

33  02 

97  3* 

710 

74 

JACK  E.  HATAWAY 

BRACKETTVILLE 

1007|  06|  KINNEY 

11 

29  19 

100  2* 

1120 

S4 

84 

FRANK  0,  SANCHEZ 

B»ADY  2NNM 

1017]  0*  MCCULLOCH 

3 

31  09 

99  21 

1722 

7A 

7A 

THOMAS  A.  PARKER 

BRAVO 

1033  OL  HARTLEY 

2 

35  39 

103  00 

*160 

7* 

JOSEPH  E.  HUGHS 

BRAZOS 

1033  03  PALO  PINTO 

1 

32  *0 

96  07 

812 

7A 

MRS.  LORENE  B.  FORD 

BRECKENRIDGE 

10*2  03l  STEPHENS 

1 

32  *6 

96  3* 

UB3 

MID 

MTO 

ECTOR  B.  FIELOS 

BRE«0ND 

10*3  0*i  ROBERTSON 

1 

31  10 

96  *0 

*70 

84 

MISS  JEAN  h.  KOTCH 

BRINHAH 

10*8  071  WASHINGTON 

1 

30  09 

96  2* 

353 

7A 

7A 

w.  G.  STEIN 

BR  ICG 

1037  02|  HALL 

10 

100  5* 

22*0 

CHARLES  V.  MURFF 

BRIDGEPORT 

1063 

03f  WISE 

IS 

33  13 

97  43 

819 

7A 

W.  E,  HEMBftEE 

BR t 601 

:obB 

06 

BURNET 

1 

30  53 

97  36 

1090 

CARL  A.  STEWART 

BBITTON 

:oa; 

03 

ELLIS 

13 

32  33 

97  04 

556 

HAZLE  DOLLAR 

BRONSDN 

109* 

0* 

SABINE 

7 

31  Zl 

9*  01 

278 

LESTER  E.  SISK 

BROwnFJElD  NQ  2 

1128  01 

TERRY 

33  11 

102  16 

3290 

7A 

LEWIS  SIMMONDS 

BROWNSVILLE  WB  AjRPOflTR 

1136,  10 

CAMERON 

Ll 

23  5* 

97  26 

19 

HID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BROWNWOOD 

1138  03 

BROWN 

3 

31  *S 

98  59 

1*35 

BA 

RAOIO  STATION  KBWD 

BUFFALO 

11881  0* 

LEON 

LS 

31  28 

96  03 

360 

CHARLIE  A,  SOUYRES 

BULER  2  NE 

1203  01 

OCHILTREE 

36  10 

100  *9 

29D0 

L,  PAULENE  MCCARTQR 

BULVERQE 

1213,  07 

COMAL 

:' 

29  43 

9fl  27 

1100 

LAURA  D,  WOOD 

BUNKER  MILL  3  N 

122*1  01 

OALLAM 

2 

102  32 

*370 

ROBERT  L.  LAMBERGEA 

BURKETT 

1239  02 

COLEMAN 

3 

32  00 

99  I* 

15*5 

MERREL  F.  BURKETT 

BURLESON  2  SSw 

12*3'  03  JOHNSON 

15 

32  31 

97  20 

7*9 

W.  RUSSELL  L*CE 

BURLINGTON  3  wSw 

L2*6j  031  MILAM 

1 

31  00 

97  02 

406 

MRS.  ANNIE  G.  KLEIN 

BURNET 

12S0|  06  BURNET 

3 

30  46 

96  1* 

1320 

*P 

CITY  OP  BURNET 

BUSMI.ANO  1  HSM 

CALDMELL 

1267]  Oil  POTTER 
131*1  07!  BURLESON 

I 

35  11 

102  03 
96  *2 

3819 
407 

c 

USOA.  AftS 
CHALMERS  E.  TERRY 

CAMERON 

13*8,  03  mil*"1 

30  51 

96  99 

390 

6P 

ALVIN  HEFFT 

CAMP  WOOD 

1398  06  REAL 

29  *0 

100  01 

1*70 

BP 

WALTER  C.  ANDERSON 

CANADIAN  1  ENE 

l*12i  01  HEMPHILL 

2 

33  33 

100  22 

2333 

•P 

WILSON  CRAWFORD 

CANDELARJA 

l*lb!  IS  PRESIDIO 

U 

30  09 

104  41 

2673 

MISS  FRANCES  E  HOWARD 

CANTON 

1*23 

0*  VAN  2ANDT 

12 

32  33 

93  92 

50* 

J  HARRISON  TAYLOR 

CANVQN  DAM 

1-29 

07 

COMAL 

* 

29  52 

96  12 

1000 

BA 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CANYUN 

L*K 

51 

RANDALL 

10 

34  99 

101  59 

3577 

*P 

4P 

ROBERT  D.  SAWVELL 

CANYON  DAM  NQ  1 

1-31 

91 

COMAL 

96  17 

960 

ARTHUR  W.  NEY 

CANYON  DAM  NO  2 

1-32 

07 

COMAL 

29  90 

96  21 

10*0 

RUDOLPH  POGGENPOHL 

CANYON  PAM  NO  3 

1*33 

0  7 

COMAL 

29  37 

98  2* 

1260 

RALPH  SCHAEFERKQETER 

CANYDN  DAM  NO  * 

1*3*  07  COMAL 

29  55 

96  22 

109) 

MRS.  E.  A,  PALM 

CANYON  OAM  NQ  5 

1»3S|  07;  COMAL 

29  53 

98  21 

1020 

WALOIE  K.  WUNDeRLlCH 

CANYON  DAM  NO  6 

1*36|  07  COM*L 

29  57 

96  18 

1137 

HERMAN  LUEHLFING 

CANYON  DAM  NO  7 

1*38:  07'  CQMAL 

29  55 

98  13 

978 

NELOA  M.  HALM 

CARRHO  SPRINGS 

1*86  091  OtMMIT 

B 

28  31 

99  92 

600 

7A 

STELLA  B.  KELLOGG 

CARAOUTON 

1*90]  03  OALLAS 

19 

96  5* 

520 

7A 

DAN  MQSLEY. 

CARTA  VALLEY 

1*92  06,  EDWARDS 

11 

29  *S 

100  40 

1896 

3P 

SP 

AUDREY  W  VARGA 

CARTHAGE 

1500  0*1  PANOLA 

12 

32  10 

94  21 

317 

ftp 

6P 

CITY  OF  CARTHAGE 

CASE  RANC*  3  S 

1311  06  STERLING 

3 

31  38 

101  02 

2190 

74 

CLINTON  HODGES 

CASTEU 

1921,  DO  LLANQ 

3 

30  *2 

96  57 

1205 

7A 

WILLARD  E.  OALCHAU 

CATARINA 

1328  09 

DIMMITT 

8 

28  21 

99  37 

53* 

74 

MARGUERITE  BURNS 

CELINA 

1373'  03 

COLLIN 

15 

33  20 

96  47 

680 

RONNIE  E.  VEST 

CENTER 

1378  0* 

SHELBY 

12 

31  *B 

9*  10 

323 

7A 

7A 

JAMES  W,  FORBES 

CENTER  CITY 

13B0  03 

MILLS 

1 

31  2B 

98  23 

1370 

74 

DARftEL  HEAD 

CfNTEftvlLLE 

i596  0* 

LEON 

13 

31  16 

93  59 

330 

J.  E.  DICKEY 

CHALK  MOUNTAIN 

1625  03 

ERATH 

1 

32  09 

97  35 

1189 

7A 

MRS  BESSIE  L.  OLSON 

CHANNlNG 

16*6  01  HARTLET 

2 

35  41 

102  20 

3800 

G,  E,  CARGILL 

CHANNING  NQ.  I 

16*9-  01  HflftTLEY 

2 

35  41 

102  20 

3790 

FLOYO  ROBERTS 

CHAPMAN  RANCH 

1651  07  njECES 

9 

97  27 

23 

5P 

CHAPMAN  RANCH 

CHARLOTTE  J  NNM 

1663  09'  ATASCOSA 

B 

26  56 

9B  49 

♦41 

*P 

-P 

ELMER  E  BOOTH 

CHEAPSIOE 

1671  07  GONZALES 

29  16 

97  2* 

250 

EARL  L.  FREEMAN 

CHEROKEE 

1680|  06.  SAN  SABA 

3 

30  59 

96  *3 

1*93 

OUOLEY  BATTLE 

CHILDRESS 

1696.  02'  CHILDRESS 

10 

100  L2 

ieeo 

MORRIS  HISLEV 

CHILDRESS  F»A  AIRPORT 

1698  02  CHILDRESS 

100  17 

1951 

M10 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CHIUICOTME 

1701  02.  HARDEMAN 

10 

34  19 

99  31 

1*00 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

CHISOS  BASIN 

1713,  05,  BREWSTER 

11 

29  16 

10)  18 

3300 

BA 

6A 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

ClBOi.0  CREEK 

17*i  07  KARNES 

,3 

29  01 

97  36 

302 

7A 

IGNATI  L.  MUTZi  JR. 

CLARENOON 

i'6  1  02  DONLEY 

10 

3*  36 

100  53 

2700 

TA 

7A 

TOMMIE  C.  SAVE 

CLARKSvlLLE  2  E 

1772]  0*1  RED  RIVER 

10 

33  37 

93  01 

*20 

IA 

7A 

RAOIO  STATION  KCAR 

CIARKSVILLE  1  w 

177)1  0*  RED  RtvEft 

10 

33  37 

95  0* 

*26 

RAYMOND  R.  HAMILTON 

CLASSENS  RANCH 

1777  07;  BEXAR 

LI 

9S  22 

1000 

BP 

J.  P.  CLASSEN 

CkAUOE 
CLEBURNE 

1778;  01,  ARMSTRONG. 
1800  03.  JOHNSON 

l° 

35  07 

32  20 

101  22 
97  2* 

3390 

783 

Bl 

7A 

ftp 

L.C,  TIMS 

OLIN  T.  SMYTH,  JR. 

CLEVELAND 

1810  OB  LIBERTY 

i* 

30  22 

93  03 

196 

7A 

74 

CHESTER  v.  ELLISOR 

CLIFTON  13  E 

1823 

^3 

BOSQUE 

1 

31  *8 

97  26 

o69 

7P 

E.F,  THIELE 

CLOOINE 

1*3* 

38 

FORT  BENO 

29  41 

93  41 

67 

7A 

FRANK  M.  HATKIN5 

TEXAS 

MAY        1470 
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0 

3 

6 

P 

P 

TABLES 

STATION 

| 

i 

COUNTY 

< 

E 

0 

5 

OBSERVER 

O 

Q 

3 

z 
0 

i 

1 

1 

5 
£ 

f! 

SI 

COLOSPRING  3  SSW 

1870 

0* 

SAN  JACINTO 

I* 

30  )2 

95  04 

334 

7A 

7A 

LEROV  S.  DA6NEY 

COlOWATER  3  w 

LB  7* 

01 

DALLAM 

36  26 

102  36 

*IBQ 

3P 

FRANKLIN  CHAPMAN 

COLEMAN 

1873 

02 

COLEMAN 

31  90 

99  26 

1711 

6P 

7A 

MRS  MELBA  R,  STEVENS 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

LI  If 

04 

BRAZOS 

30  33 

96  21 

314 

MIO 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

COLORADO  CITY 

LtOl 

02 

MITCHELL 

32  23 

100  92 

2071 

3P 

9P 

COLORAOO  CITY  FJPE  OEPT 

COLUMBUS 

1911 

07 

coloraoo 

29  *3 

96  32 

199 

BA 

84 

ERWIN  J.  KNIPPEL 

COMANCHE 

191- 

a  3 

COMANCHE 

31  9* 

96  35 

13*9 

7A 

ELTON  K,  MC  CULLOUCH 

COMMERCE 

L921 

03 

HUNT 

10 

33  19 

95  5* 

990 

C 

MRS.  NELVA  LEMON 

CONCORD 

1VJ7 

KUSK 

31  33 

9*  39 

339 

E 

JAMES  G.  TAYLOR 

CONLEN 

19-6 

01 

DALLAM 

36  1* 

102  1* 

3220 

BP 

JE3SE  C.  DAVIS 

CONftOE 

195ft 

04 

MONTGOMERY 

1* 

30  19 

93  27 

2*3 

7A 

74 

: 

CM.  FULLEN 

COOPER 

1*70 

0  3 

DELTA 

10 

33  22 

99  42 

*99 

7A 

□DIE  L.  RRIOGES 

COPE  RANCH 

197* 

16 

STERLING 

31  3* 

101  19 

2370 

7A 

7A 

LINDON  L.  CLICK 

COPPERAS  COVE 

;9e- 

03 

CORYELL 

31  07 

97  99 

1067 

A.R,  THOMPSON 

cornuoas  service  STA 

2012 

05 

HUDSPETH 

31  *7 

109  26 

4*80 

6P 

6P 

LEE  R,  TINNIN 

CORPUS  CHRIST! 

2014 

07 

NUECES 

97  2* 

14 

HID 

MID 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

CORPUS  CHRJSTI  WB  AP   R 

2015 

07 

NUECES 

27  *6 

97  30 

41 

MIO 

MIO 

:  hj 

U  S  WEATHER  6UREAU 

COftSICANA 

3019 

03 

NAVARRO 

II 

32  03 

96  26 

429 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KANO 

CORYELL  CITY 

202- 

03 

CORYELL 

31  33 

97  37 

973 

ERVlN  C.  MUELLER 

COTTONwOOO 

20*0 

06 

GILLESPIE 

30  10 

99  06 

2290 

7A 

EDGAR  A.  AHRENS 

COTULLA 

2048 

09 

LA  SALLE 

26  26 

99  13 

433 

7A 

: 

MRS.  SALLY  S.  JENNINGS 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

109  0 

09 

LA  SALLE 

26  27 

99  13 

439 

MID 

Htl 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CP-ANDALL 

2080 

02 

KAUFMAN      1  15 

32  36 

96  28 

416 

VALLIE  SUE  SORRELLS 

CRANE 

2082 

0  5 

CRANE        !  9l  31  21 

102  20 

263Q 

"L 

BA 

J.C.  NEMLAN0 

CRANFILIS  GAP 

03 

BOSOUE         I 

97  90 

9«0 

MRS  ELSIE  LEE  PHILLIPS 

CRESSON 

2094 

03 

HOOD 

I' 

32  32 

97  37 

10<7 

BA 

: 

MRS.  ORA  YORK 

CRI0ER  RANCH 

1106 

06 

REAL 

30  0* 

99  ** 

2320 

9P 

MRS.  VELMA  CRIOER 

CROCKETT 

211* 

04 

HOUSTON 

1' 

31  IB 

95  27 

3*7 

7A 

JAMES  h,  GIBBS 

CR0S8VTON 

2121 

01 

CR0S8Y 

33  *0 

101  1* 

3021 

7A 

CITY  OF  CR0S6YT0N 

CROSS  PLAINS 

2121 

03 

CALLAHAN 

32  07 

99  10 

1738 

TA 

F.  C.  NEWTON 

CROSS  PLAINS  3  NNi    R 

2131 

03 

CALLAHAN 

32  10 

99  06 

18(J5 

: 

CHESTER  CLOVER 

C«OWELL 

2 14  J 

0  2 

FDARQ 

lA 

33  99 

99  43 

1431 

ROY  LEE  BLACK 

CRYSTAL  CITY 

ZAVALA 

99  90 

901 

7P 

7A 

JOHN  B.  hQloSmORTh 

CUERO  3  E 

07 

DEWlTT 

29  09 

97  19 

L»4 

9P 

7A 

RAOIO  STATION  KCFH 

CYPRESS  1  SW 

DACUS 

<216 

01 
04 

HARRIS 
MONTGOMERY 

1* 

29  58 

30  26 

99  43 

99  47 

130 
226 

74 

JOHNNIE  W,  OOLEN 
PAUL  WEST 

OAINGERFIElO  9  s 

2289 

MORRIS 

l< 

32  93 

9*  *3 

300 

5P 

3P 

9P 

LONE  STAR  STEEL 

DALHART  FAA  AIRPORT 

22*0 

01 

HARTLEY 

36  01 

102  33 

3989 

HID 

HIS 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

DALLAS  MB  AIRPORT      R 

1244 

03 

DALLAS 

Ll 

32  51 

96  31 

*ei 

MID 

m:d 

C  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DANEVANO  2  SE 

,2ft, 

0  6 

WHARTON 

29  03 

96  11 

70 

6P 

6P 

JOHANNA  H.  ALLENSON 

DARRQUZETT 

»I2 

01 

LIPSCOMB 

36  26 

100  19 

25*0 

7A 

M.  M.  ALTHILLER 

DAVILLA 

I  ?.  'J  5 

03 

MILAM 

30  *7 

97  16 

920 

74 

ETOlLE  H,  MOORE 

DECATUR  2  SSw 

2336 

WISE 

II 

33  12 

97  36 

921 

MRS.  MARY  H.  SANDERS 

DEKALB  2  N 

2352 

04 

BOWIE 

10  33  32 

94  37 

369 

JOHN  K.  WRAY 

DEL  RIO  WB  AP 

2360 

06 

VAL  VERDE 

11  29  22 

100  99 

1026 

MIO 

MID 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DENISON  DAN 

239. 

)3 

GRAYSON 

10 

33  *9 

96  3* 

613 

»• 

4P 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

DENTON  2  SE 

2*0* 

03 

DENTON 

15 

33  12 

97  06 

630 

5P 

5P 

CITY  OP  DENTON 

DEPORT 

2-15 

03 

LAMAR 

10 

33  31 

99  19 

*20 

JACKSON  8.  NIXON 

DEWEYVILLE  3  S 

2*36 

ORANGE 

13 

30  I* 

93  *4 

ie 

7A 

SABINE  RIVER  AUTHORITY 

DlALVUlE  2  W 

2***|  0* 

CHEROKEE 

31  52 

95  16 

620 

IP 

9P 

JOHN  W.  THOHASON 

DICKENS 

02 

DICKENS 

1|  33  37 

100  90 

2530 

3P 

SP 

SAM  L.  PORTER 

DlLLEY 

2»^<i 

09 

FRIO 

99  10 

569 

74 

7A 

74 

KATHRYN  S,  DEWOOOY 

DIME  BOX 

2*ft2 

07 

LEE            H  30  21 

96  *9 

3)0 

74 

J.  A.  POLANSKY 

DIMMITT  6  E 

2*63 

01 

CASTRO        10  3*  33 

102  13 

3B10 

7A 

EDWIN  RAM£Y 

DIMMITT 

CASTRO        10 

3*  33 

102  19 

3833 

74 

HOWARO  V.  COOK 

DODLE  6  v.fc 

2327 

06 

MCCULLOCH     '   3 

31  29 

99  3* 

1447 

MRS.  LELA  F,  BROWN 

DRYDEN 

2  59'. 

TERRELL      '  11 

30  03 

102  07 

2200 

w.  E.  TEN  IYCK 

ORYER  1  NW 

259S 

07 

GONZALES       A 

29  23 

97  16 

302 

JOHN  F.  HENKHAUS 

DUBLIN 

2998 

03 

ERATH          1 

32  06 

96  20 

1502 

fli 

61 

MRS.  ARRA  L.  NELSON 

DUMAS 

1617 

01 

MOORE          2 

35  52 

101  96 

3633 

7A 

74 

RADIO  STATION  KOOO 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

2630 

06 

SCHLEICHER     3 

30  *8 

100  10 

2120 

71 

DUNCAN  WILSON 

DUNOEE  6  NNW 

2633 

03 

ARCHER       |  10 

33  *9 

96  96 

1051 

JAMES  W,  CLU6B 

EAGLE  LAKE 

2673 

07 

COLORADO       3 

29  33 

96  20 

174 

C.  E,  OOWOY 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

2676,  03 

TARRANT       1S|  32  5) 

97  28 

673 

IA 

TARRANT  CO  WTR  CONTROL 

EAGLE  PASS 

2679!  09 

MAVERICK     '  H|  26  42 

100  29 

BIS 

7A 

MRS.  ALONSO  GARCIA 

EASTLAND 

EASTLANO     ,  1  32  2* 

96  *9 

1490 

7A 

74 

P.  JAMES  OABNEV 

EDEN  1 

27*1,  06 

CONCHO         31  31  L» 

99  91 

2060 

6P 

6P 

G.  H,  SPI5CR 

EDEN  NO  2 

CONCHO       1  3|  31  13 

99  30 

2076 

GLENN  Y.  MC  CQRO 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

27661  OB 

JACKSON        6.  26  56 

96  41 

34 

B4 

K4 

MRS  IDA  BERRYHILL 

EDOM  2  NW 

2772  0* 

VAN  ZANOT    I  7  32  23 

93  36 

500 

74 

MRS.  OOESSA  M,  JAMES 

EL  CAMPO 

2716  01 

WHARTON      '  9  29  12 

...7 

10b 

6P 

ftp 

ORELL*  C.  SPARKMAN 

EL  PASO  WB  AIRPORT    R 

2797  05 

EL  PASO      !  Ill  31  4B 

106  2* 

3916 

MIO 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ELDORAQO  1  N 

2611  06 

SCHLEICHER   !  11  30  99 

LOO  36 

2*20 

GAIL  MITTEL 

ELDOMOO  11  NW 

2812  06 

SCHLEICHER    1  3  30  5B 

LOO  42 

2*90 

JACK  WADE 

ELDORAOO  19  SH 

SCHLEICHER     11  30  43 

LOO  92 

2340 

7P 

H.  C.  WALKER 

ELECTRA 

2618  02 

WICHITA       10  3*  02 

98  99 

1222 

7A 

7A 

CITY  OF  ELECTRA 

ELGIN 

2820]  07 

BASTROP        3  30  21 

97  21 

579 

5? 

84 

EOWIN  0.  LUNDCREN/  JR, 

EHORY 

2902  0* 

RAINS         12 

32  32 

99  49 

463 

7A 

CUV  SISK 

ENCINAL  3  NW 

290&!  09 

LA  SALLB      1   6 

26  09 

99  22 

962 

7A 

74 

JOSEPH  BURKHOLOER 

EN5ELMAN  GARDENS 

2917|  10 

HIDALGO      J  3 

26  20 

96  01 

70 

7A 

INACTIVE  4/6/70 

ENNIS 

2923  03 

ELLIS         13 

32  19 

9|  37 

317 

7A 

S.  L.  BRUNSQN 

EVADALE 

JASPER       1  7;  30  20 

9*  03 

33 

B4 

ll 

MRS.  ARRIS  0,  ROBERT 

EVANT 

3003  03 

CORYELL      '  1  31  29 

9B  09 

12*3 

6P 

JAMES  L  INABNET 

FABENS 

3033  OS 

EL  PASO      '  11  31  30 

106  09 

3610 

8A 

84 

E.  MACUS 

FAIR  OAKS  RANCH 

30381  07 

COMAL         13  29  *5 

98  38 

1292 

7A 

6.  J,  AQWDEN 

FAIRFIELD 

30*7  0* 

FREESTONE    1  13  31  *S 

96  10 

*76 

3P 

3P 

TEXAS  HIGHWAY  OEPT 

FALCON  OAM 

3060  09 

STARR         11 

26  33 

99  06 

323 

7A 

INTNL  BNORV  .wTR  COMM 

FALFuRfllAS 

3063|  09 

BROOKS       |  5 

27  13 

98  09 

120 

84 

WILLIAM  S.  BRINK 

FALLS  CITY  *  wSw 

3063|  07 

KARNES 

13 

26  37 

98  04 

300 

BONNIE  SKLOSS 

FARMERSVILLE 

3080  03 

COLLIN 

19 

33  10 

96  22 

632 

7A 

CHARLES  J.  RUE 

FEOOR 

31121  07 

LEE 

30  19 

97  03 

413 

6A 

MRS  lORINE  R  JENKE 

FERRIS 

3133;  03 

Ellis 

11 

32  31 

96  *0 

479 

6P 

74 

HENRY  W.  HAMM 

FIFE 

31*21  06 

MCCULLOCH 

31  23 

99  22 

1369 

JAMES  FINLAYi  JR. 

FISCHERS  STORE 

1156  07 

COMAL 

29  99 

98  16 

1080 

E0OIE  FISCHER 

FLAT 

3171.  03 

CORYELL 

31  19 

97  38 

B99 

BERNARD  6.  BOTKIN 

FLATONIA  2  W 

31B3I  07 

FAYETTE 

97  08 

429 

7P 

F,  F.  PECHACEK/  JR, 

PLOMOT  1  N 

3196  02 

MOTLEY 

10 

3*  1* 

100  39 

2430 

6A 

MR  GEORGE  0  POPE 

FLORENCE  3  SE 

3199]  03 

WILLIAMSON 

30  46 

97  *6 

971 

MRS  BETTIE  LEFNER 

FLORESvlLLE 

3201'  07 

WILSON 

13 

29  08 

91  10 

400 

84 

R.  W.  JOHNSON 

FLOYDADA 

321*|  01 

FLOYO 

33  39 

101  20 

3160 

74 

74 

PRODUCERS  COOP  ELEVATOR 

FLOYDAOA  9  SE 

Kisl  01 

FLOYD 

33  92 

101  13 

3129 

-P 

MKTON  HARRISON 

FOLLETT 

3223,  01 

LIPSCOMB       2 

36  26 

100  06 

2760 

7A 

74 

KENNETH  V.  SHARPE 

FORESTBURO  *  S 

32*7  03 

MONTAGUE       15 

33  29 

97  3* 

10O0 

If 

EL6ERT  H,  FOSTER 

FORSAN 

)233i  01 

HOWARD       |  3i  32  06 

101  22 

2740 

ESTHER  E.  GILMORE 

FORT  DAVIS 

3262  05 

JEFF  DAVIS     91  30  36 

103  53 

4000 

3P 

64RRY  SCOBEE 

FORT  HftNCOCK 

3266  05 

HUOAPETH      11  31  LB 

109  51 

3910 

SP 

3P 

W.  B.  SlLLlMAN.  JR. 

FORT  HCKAVETT  7  N 

3270  06 

MENARD          3|  30  56 

100  07 

2200 

JOHN  H.  TREAORELL 

FORT  STOCKTON  33  SSW 

3278  03 

PECOS        j  9]  30  23 

103  02 

4)90 

J  WEIR  HALL 

FT  STOCKTON  KPST  RAOID 

3280  05 

PECOS        |  9l  30  32 

L02  5* 

300O 

7A 

74 

FT  STOCKTON  RADIO  KFST 

PIPORT  xoRTH  WB  AIRPORT  R 

3283  03 

TARRANT      '  15  32  30 

97  0) 

937 

Mil 

MID 

E  HJ 

■..'  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  WORTH  MEACHAM  FLO 

328-  03 

TARRANT       l!|  32  *9 

97  21 

630 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  WORTH  FEDERAL  BLG 

32SSl  03 

TARRANT        15  32  43 

97  20 

616 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FOWLERTON 

3299  09 

LA  SALLE        8  2B  28 

9|  «9 

333 

5P 

3P 

OTIS  W,  HERMAN 

FRANKLIN 

3321.  0* 

ROBERTSON       1,  31  02 

96  29 

467 

5P 

9P 

RALPH  MC  KINNEY 

FREDERICKSBURO 

33291  06 

GILLESPIE 

3|  30  16 

96  52 

17*7 

6P 

6P 

N0RM4N  J.  OIETEL 

FREEPORT  2  NW 

33*0'  08 

BRAZORIA 

1|  ZB  39 

95  23 

6 

64 

DOW  CHEMICAL  CO 

FREER 

33*1  09 

DUV*L 

27  93 

91  37 

930 

7A 

7A 

L.  H.  WAR6URT0N 

FRIO  TOWN 

3366  09 

FRIO 

29  01 

99  19 

6*0 

!P 

CHPIS  f.    FELPS 

FHIONA 

33661  01 

PARMER 

3*  36 

102  43 

*010 

BA 

-4 

ARLEY  L  OUTLAND 

FRISCO 

33701  03 

COLtlN 

33  09 

96  30 

6*2 

84 

E 

PASCHAL  B,  ROBERTS 

FROST 

3379!  03 

NAVARRO        13  32  05 

9b  46 

520 

74 

MRS.  MARY  LINA  MC  CRAW 

PUNK  RANCH 

3*01;  06 

IRION          3.  31  29 

LOO  48 

2070 

64 

MRS.  KATHERYN  F,  FIELDS 

GAGEBY  1  W.HH 

)*10  01 

HEMPHILL     ■  I6i  33  37 

LOO  21 

2690 

E 

MRS,  JACK  MEEKS 

SAIL 

34111  02 

BORDEN       '  3  32  46 

101  27 

2930 

6P 

6P 

KIHBALL  t,  reddell 

GMNESVILLE 

3*15]  03 

COOKE         13  33  38 

97  08 

751 

7A 

7A 

TEXAS  PWR  AND  LIGHT  CO 

J»GALV£STON  MB  CITY     R 
GARCIA  LAKE  12  ENE 

3*301  08 

GALVESTON    ]  9 

29  18 

94  *6 

7 

MIO 

MIO 

J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3**2'  01 

DEAF  SMITH     LO 

3*  99 

102  4* 

*130 

6A 

IA 

PHILLIP  MILLER 

GAROEN  CITy  l  E 

34*3]  01 

GLASSCOCK      3 

31  32 

101  26 

2634 

7A 

74 

BRYANT  A.  HARRIS 

GARDEN  CITY  20  E 

3**6<  06 

STERLING     |  3 

31  91 

101  06 

23*0 

MISS  MAGGIE  REYNOLDS 

oatesville 

)*B3 

03 

CORYELL 

31  26 

97  46 

830 

7A 

7A 

<EAMAN  F.  CURRY 

GEORGETOWN 

3506 

OJ 

WILLIAMSON 

lj  30  36 

97  41 

790 

9P 

7A 

HERBERT  L  SULLIVAN 

GEORGE  WEST 

3508 

LIVE  OAK 

26  19 

9|  06 

183 

7* 

BROOKS  M.  SCHLEY 

CIOOINGS 

352  5 

07 

LEE 

30  Ll 

96  36 

338 

7A 

HERBERT  G,  KOEHLER 

GILMER  2  W 

23*6 

0* 

UPSHUR 

10 

32  ** 

9*  54 

390 

7A 

7A 

CHARLES  F.  STILL 

OIRVIN 

3357  03 

PECOS 

31  03 

102  2* 

2302 

PAUL  J.  ZEITLER 

GLAOEWATER  3  wSw 

3363,  0* 

GREGG 

12 

32  31 

94  3B 

293 

BA 

B4 

CLEO  MARLOWE 

GLEN  ROSE 

3591  03 

SOMERVELL 

32  1* 

47  *3 

622 

9P 

7A 

THOMAS  J.  DAVIS 

GOLD 

36031  06 

GILLESPIE 

30  21 

96  *2 

1642 

EDMUND  KOENNECKE 

GOlOTHwAITe 

361* 

03 

MILLS 

31  27 

96  3* 

I960 

9P 

9P 

HARRY  ALLEN 

GOLIAD 

361* 

07 

GOLlAO 

l> 

2B  40 

97  2* 

160 

9P 

9P 

EMIL  H.  wEBER 
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GOlIaO  1  SE 

GONZALES 

GORDONvlLLE 
G0A«AN 

GRAMA" 
GRANBURY 

CRANOFALLS  3  SSE 
GRANGER 
GRAPELAND 
GRAPEVINE  DAM 


GREENVILLE 
GROESBECK 
GRQVITON  I  SE 
GRUVER 
GUNTEA 
GUTHRIE 
IACAN5PORT 
HALL  RANC* 
HALLETTSVILLE 
HAMILTON  2SSE 

LIN 
HAALETQM 
MAKLINGEN 
HARPE* 

HART 

iartlEv 

IASKELL 


NM 


hE» 


HEHBSTEAO 

HENDERSON 

HENRIETTA 

HEREFORD 

HEWITT  1  SE 

HlCO 

HlGCJNs 

HlLLSSORO 

Hi NOES 

HITCHLANP 

HONDO 

HONEY  GROVE 

HORDS  CREEK  QAM 

HORGfiR 

HOUSTON  INCONT  AP 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

HDUSTON-ADDICK5 

HOUSTON-ALIEF 

HOUSTON-BARKER 

HOUSTON-DEER  PARK 

HOUSTON-HEIGHTS 

HCuSTON-INQEP  HEIGHTS 

HOUSTON-WESTBURY 

hCuSTDN-NORTh  HOUSTON 

HOUSTON-SAN  JACINTO  OH 

HOUSTON-SATSUHA 

HCuSTCN-SPRING  BRANCH 

HUCKABAV 

HUMBLE 

HUMBLE  PUMP  STA  9  MNN 

HUNT 

HUNTSVILLE 

HURST  SPRINGS 

HYE 

IMPERIAL 

INDIAN  CAP 

IREOELL 

JACKSBORO 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 


RANCH 


JANES  RIVER 

JARRELL 

JASPER  3  5w 
JAYTON 

jeooo  2  nne 
jefferson 

:mett 
johnson  city 
jdurdanton 
junction 

JUNO 

JUSTIN  «  S 
KAFFIE  RANCH 
KARNACK 
KARNES  CITY 
KATY  WOLF  HlL 
KAUFMAN 
KEM»NER 


KIRBYVILLE  fqr  SERVICE 


LA  GRANGE 

LA  PRVOR 

LA  TUNA  I  S 

LIKE  ABILENE 
,  LAKE  BRIDGEPORT  QAM 
!  LAKE  COLORADO  CITY 

LAMESA  I  SSE 

LAMPASAS 

LANGTRY 
I  L*REDO  NO.  2 

LAVON  0AM 


■  LEAKEY 

LEAKEY  NO  2 

LENORAH 

LEVELLANO 

LEWISVILLE  DAN 

LEXINGTON 

LIBERTY 

LINDEN 

LIPAN 

LIPSCOMB 

LlTTuEFIELQ  NO.  2 
LIVINGSTON  2  NNE 
LLANO 

LOCKHART  2  N* 

LONDON 

LONG  LAKE 

LONGVlEH 
LOOP 

LORAJNE 

LORENZO 

LOVELAOY 

LUBBOCK  9  N 

LUBBOCK  MB  AIRPORT 

LUFKJN  FAA  AIRPORT 

LULING 

L.YNXHAVEN  RANCH 

MABANK  A  Sw 

MAOISONVlLLE 

MAGNOLIA 


COUNTY 


GOLlAO 
3622  01  GONZALES 
36*2  03  GRAYSON 

'  36. 6  03  EASTLAND 
'  JS6S  :j  YOUNG 

3673  03  HOOD 
[  3680  05  WARD 


36911  03|  TARRANT 

37341  Oj)  HUNT 
3770^  03  LIMESTQNE 
37781  3aI  TRINITY 
3797  01  HANSFORD 
3622  -i    GRAYSON 
3S2BI  02  I 


RED  RIVER 


7lj  Ob|  *ER 


3890:  02.  JONES 
39*1  04  HARRISON 
39*3  10-  CAMERON 

395*  06  GILLESPIE 
3972  Oil  CASTRO 
39B11  01.  HARTLEY 
3992;  02'  HASKELL 

A020'  0*  HOOD 


*oe: 

04 

1093 

03 

.095 

01 

1121 

03 

6131 

Oj 

41*C 

0] 

03 

619] 

M 

*196 

01 

6ZS4 

07 

1251 

33 

. :  b  - 

0* 

4*02!  06 
4*251  ' 
4*40  03 
4*76|  03 
4517,  03 
4523  0< 
4529    0' 

*538  Di 


HARRIS 
HARRIS 
HARRIS 


ERATH 
HARRIS 
SUTTON 


PECOS 

HAMILTON 

BOSQUE 


*&82 

09 

-693 

04 

.6*^ 

07 

470< 

OB 

6TQ! 

03 

474! 

06 

•7»a 

07 

4S801  Oil  SMISHER 


031  HlSE 

02    MITCHEL 
01    DAmSON 


5271  04 

5272  14 


5312 


LIBERTY 
CASS 

HOOD 


POL* 


'  CAlDhELL 

KIMBLE 
■<   ANOERSON 
53*1  3*.  GREGG 
I  5351!  01,  GAINES 
5358  02i  MITCHELL 


CROSBY 

HOUSTON 
LUBBOCK 
LUBBOCK 
ANGELINA 
CALOMELL 


5563 

01 

;vi- 

14 

1*;: 
9*11 

01 

01 

5*2- 
1429 

04 

07 

J. .9 

BO 

s*»i 

03 

|*71 

0* 

5*9^ 

04 

HENDERSON 

MAOISON 

MONTGOMERY 


31  27 

31  59 
36  07 

32  01 

28  43 
36  30 

29  21 


30  32 
30  49 
30  34 
33  15 

29  50 


95  08 

99  26 

95  29 

95  28 

95  31 

95  09 

99  37 

95  30 

98  18 

95  19 

100  18 


98  09 
94  17 

99  17 

99  23 

97  36 

94  02 

100  3* 

97  18 
94  21 
96  09 

98  25 
98  33 


27  32    97  53 


96  53 


99  31 

106  3i 

99  5- 

97  50 

100  5! 

!  101  5i 


29  42  99  50 

32  16  !  It 

li  33  34  I  K 
HI  33  04 

1  30  25  • 

19  30  03  I  ' 

10  33  01  ' 

1  32  31  I  ' 


I  100  1. 
102  2< 
94  96 


1 

32  24 

33  40 

u 

31  08 

1 

33  42 

33  39 

31  14 

29  41 

29  98 

19 

32  20 

15 

30  57 

14 

30  13 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


POLO  PEREZ 
CARL  H.  FRIEDRICH 
HISS  EHMA  JEAN  CECIL 
DAISY  L.  5LAT0N 
DAVID  H,  BAKER 
JOHN  G.  LITTLE*  H 
CHARLES  H.  POTTS 
HUBERT  L.  GORUBEC 
F.  M.  THOMAS 

PS  OF  ENGINE 


0. 


S  COI 


iAL  W.  ENGLISH 
.  D.  WIlSON 
ELBURN  e.  MIN 
RTHUR  H.  EVAN 
RANK  BROOKS 
JBERTSQN 


JOE 


THOMAS  C.  HALL 
LEO  BRIER 

w.  Clyde  raibqurn 

w,  G.  ROUNTREE 
HAS.  BUNA  MAE  TAYLOR 
JIMMY  L.  YOUNG 
DAYTON  0,  RAHE 
OARREL  -.  DAVIS 
HQwARO  E.  BAKER 
SAMUEL  P.  HERREN 
JARVIS  CHRISTIAN  COL 


HOLLY  SUGAR  CORP 
DEWITT  C  CHAPMAN 
w.  R,  HAMPTON 
CARSON  WILLIAMS 
RADIO  STATION  KHBR 
MAZIE  HINOES 
H,  J,  DONOLINGER 

WALTER  H.  KNORR 
RICHARD  H,  MCCLEARY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  JEAN  OATES 
U.S.  MEATHER  BUREAU 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


.HUE 


HALE 
I.  FRY 

L  CQHPANY 

WILLIE  HOFFMAN 
MRS  JOY  M.  LOWRY 
ELIZABETH  HEMMI 
ANDREW  F.  CRANDALI 
JAMES  0,  GRANBERR' 
JOHNNIE  W.  DOLEN 
ETHEL  C.  POWELL 


JILL 


IDE 


:laude  STARK 

SARON  M.  TATE 

.YMON  L  HOLLtNGSWQRTH 

.EVI  A.  DEIKE 

>ECOS  COUNTY 


DIS" 


.'Ewt  L 


A  NONA  L  BOVO 
W,  ASH 

MILDRED  E.  LAC 
H.  JAYROE 


CLARENCE  MC  DOUGALL 
JAMES  H  JONES 
ELZIE  HARSHALL 
TRAVIS  R  SMITH 
BUD  JOHNSON 
ROBERT  C.  CONNOR 
MRS.  ELNA  E,  leazer 
PEN1CK  BROS.  19R.  CO 
ALBERT  H.  JUNGERMAN 
MRS.  HELEN  S,  COLEHAI 

GEORGE  A.  CHERRY 
WIL&URN  G.  ROESlER 
MRS.  JOYCE  D.  DRAWE 
THIClKOL  CHEM  CORP 
SALGE 


.EROV 


\%-J\ 


I  LEE 

MORGAN  PICKETT 
TY  OF  KENED' 
t.  UMPHRES 


■inL' 


RA  M.  BOYD 
RNA  J,  8ET2 
PS  OF  ENGINEERS 


CARL  LOSSON 


UL  P.  PITTS 
D  CORRECTIONAL 
TY  OF  ABILENE 
G.  MASSINGILL 


JACK  R,  SKILES 

JOHN  LEACH 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  OCELLtA  MC  ADAMS 
R.  S.  CQK 
JQHN  A  RICKS 
GROVER  SPRINGER 
LOUIS  L.  QUNLAP 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  LEXINGTON 
MRS.  VERA  E.  GARNER 


NATURAL  GAS  CO 


LONGvIEh 
FRANCIS 

JOHN  W, 


|Nfl 


WILLIAM  0,  LISTON 

LESTER  JONES 

WB  OFFICE  FOR  AGRI 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 


SECOR 


RITT 


TEXAS 

MAY       1970 

«_» 

U 

Z 

0 

OBSERVATION 

6 

z 

U 

u 

TIME  AND 

z 

0 

2 

6 

p 

P 

TABLES 

STATION 

g 

£ 

COUNTY 

< 

e 

5 

< 

1 

OBSERVER 

3g 

£ 

a 

a 

3 

1 

i 

ej 

i 

MARATHON 

5579 

05 

BREWSTER 

11 

30  12 

103  14 

4080 

84 

8A 

MRS.  SHIRLEY  S.  ROONEY 

MARCO 

5583 

06  CONCHO 

3 

31  07 

99  33 

1995 

7A 

HR5.  KITTIE  ELLINGTON 

MARFA  NO  2 

5596 

05  PRESIDIO 

U 

30  IB 

104  01 

4710 

5P 

SP 

; 

HARRY  W  FIRSTBROOK 

HARFA  16  SSE 

5600 

05 

PRESIDO 

u 

30  08 

103  93 

4660 

: 

RADIO  ASTRONOMY  OBS 

MARLIN  3  N£ 

56U 

03 

FALLS 

31  20 

96  51 

372 

*P 

6P 

LEON  0.  AFINOWICZ 

MARSHALL 

5*1? 

HARRISON 

LI 

32  32 

94  21 

352 

7A 

7A 

CITY  OF  MARSHALL 

MARYS  CREEK 

16*6 

03 

TARRANT 

13 

32  44 

97  29 

755 

IDA 

KENNETH  W.  DAVIS 

MASON 

565C 

06 

MASON 

3 

30  44 

99  13 

15B6 

8A 

MASON  VETERINARY  HOSP 

MATAOOR  NO  2 

5656 

02 

MOTLEY 

ie 

34  01 

100  50 

2390 

: 

ALGIE  GROVES 

MATADOR 

5658 

02 

MOTLEY 

10 

34  01 

100  50 

2280 

BA 

6A 

w.  C.  PALLMEYER 

MATAGORDA  NO  I 

9699|  OB 

MATAGORDA 

9 

26  42 

99  98 

10 

6P 

6P 

R.  R.  TRAYLOR 

MATHIS 

5661 

07 

SAN  PATRICIO 

1 

26  06 

97  49 

84 

7A 

T,  t.  MOODALL 

MAUD 

5667 

04 

BOWIE 

1C 

33  20 

94  21 

307 

HAZEL  M,  RACHEL 

MAYPEARL 

5695 

03 

ELLIS 

13 

32  19 

97  01 

532 

MAOISON  G.  WILSON 

MC  ALLEN 

57ai 

101  HIDALGO 

11 

26  12 

98  13 

122 

CITY  WATER  PLANT 

HC  ALLEN  FAA  AP 

5702 

10|  HIDALGO 

11 

26  11 

96  14 

100 

H!0 

110 

U  5  FED  AVIATION  AGENCY 

MC  CAHEY 

5707 

06 

UPTON 

9 

31  08 

102  12 

2454 

BA 

■A 

WEST  TEXAS  LjTIL  CO 

MC  COOK 

5721 

HIDALGO 

9 

26  30 

98  23 

225 

74 

TA 

T.  F.  MACHAC 

MEDINA 

57*; 

06 

BANDERA 

13 

29  48 

99  13 

1623 

8A 

8A 

ALLEN  A.  KEESE 

MC  CREGOR 

5757 

03 

MCLENNAN 

1 

31  26 

97  23 

718 

BA 

BA 

OLIN  J.  TIPPITT 

MC  KINNEY 

576- 

03 

COLLIN 

IS 

33  12 

96  37 

612 

6P 

7A 

ROY  P,  HALL 

MC  LEAN  3  E 

577.: 

Oil  GRAY 

10 

35  14 

100  33 

2890 

9A 

9A 

: 

el  paso  natural  gas  co 

■  MEMPHIS 

5821 

02 

HALL 

10 

100  33 

2130 

6A 

RAYFORD  E.  HUTCHERSON 

MENARD 

5822 

06 

MENARD 

3 

30  59 

99  47 

1991 

6P 

6P 

DENNIS  C.  DECKER 

MENTONE  2  S 

:s2s 

09 

LOVING 

9 

31  41 

103  36 

2700 

4P 

MRS.  ELGIN  R,  JONES 

MERCEDES  6  SSE 

5931 

10 

HIDALGO 

u 

26  04 

97  94 

75 

C.  0.  WILLIAMS 

MERCURY 

56-0 

06 

MC  CULLOCH 

3 

31  29 

99  10 

1440 

LANNIE  C.  UNDERWOOD 

MERIDIAN  STATE  PARK 

9141 

03 

BOSQUE 

31  33 

97  42 

1028 

7A 

MRS,  WANDA  M,  "LOSE 

MERTZON 

5  8  59 

06 

IRION 

3 

31  16 

100  90 

2200 

8A 

S.  J.  WILLIAMS 

MEXIA 

56*<? 

03 

LIMESTONE 

1 

31  41 

96  29 

529 

8A 

8A 

JOSEPHINE  NEWMAN 

MIAMI 

5075 

01  ROBERTS 

2 

35  42 

100  38 

27*4 

7A 

7A 

H 

LAURENCE  R.  BERRY 

1MI0LAND  WB  AIRPORT     R 

5893 

01  MIDLAND 

3 

31  96 

102  12 

2691 

MTD 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MIDLAND  *  ENE 

589  i 

01 

MIDLAND 

3 

32  01 

102  01 

27*0 

7A 

GULF  REFINING  CO 

MINEOLA  7  SSW 

5934 

04 

SMITH 

12 

32  39 

95  33 

469 

ANDREW  J,  SULLIVAN 

MlNEOLA  B  ENE 

5956  04 

WOOD 

11 

32  43 

95  It 

367 

6P 

6P 

DAN  H,  LINOLEY 

MINERAL  WELLS  1SSW 

5957 

03 

PALO  PINTO 

32  47 

98  07 

B90 

SW  GAS  PIPELINE  INC, 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

5955 

03 

PALO  PINTO 

32  47 

98  0* 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCT 

M15SI0N 

5572 

HIOALGO 

U 

26  13 

96  17 

142 

7A 

7A 

K.  R,  VANOEVER 

MOBEETIE  2  S 

59g7 

02 

WHEELER 

10 

35  31 

100  26 

3619 

6P 

E,  E,  GRAY 

MOLINE 

J996 

06 

LAMPASAS 

1 

31  23 

98  19 

1400 

ANGUS  P.  LEE 

MONAHANS 

5999 

05 

WARD 

9 

31  39 

102  93 

2640 

9A 

9A 

BEN  S.  BEAVERS 

MONTGOMERY 

6024 

04 

MONTGOMERY 

1* 

30  23 

95  42 

332 

7A 

NORMAN  0.  BRANCH 

MORGAN  3  WNW 

6058 

03|  BOSQUE 

32  01 

97  39 

796 

MRS.  SUE  WHEELER 

MORGAN  MILL 

606C 

03|  ERATH 

1 

32  23 

98  10 

1100 

MRS  M  MAXIN£  KNIGHT 

MURSE 

6070 

01 

HANSFORD 

2 

36  04 

101  29 

31B0 

JOHN  R,  HALL 

MCRTQN 

6074 

01 

COCHRAN 

33  43 

102  45 

?740 

7A 

7A 

N,H,  STEED 

MOUNT  LOCKE 

610* 

05 

JEFF  DAVIS 

9 

30  40 

104  00 

6790 

6P 

6» 

6P 

MCDONALO  OBSERVATORY 

i  MOUNT  PLEASANT 

6!  OS 

TITUS 

10 

33  10 

95  00 

416 

7A 

CLARENCE  C.  TAYLOR 

MOUNT  VERNON 

6119 

0* 

FRANKLIN 

10 

33  11 

95  14 

478 

7A 

JAMES  T,  BASS 

MUENSTE" 

6130 

03 

COOKE 

15 

33  39 

97  22 

1005 

8A 

STEVE  J.  MOSTER 

MULESHOE  1 

6135 

01 

BAILEY 

1 

34  14 

102  43 

3760 

BA 

8A 

H* 

J.  V.  PEELER 

MULES*OE  3  NW 

6136 

01 

BAILEY 

1 

34  19 

102  46 

3820 

M,  F.  8LACKMAN 

MULLIN 

61- J 

03 

MILLS 

3 

31  33 

98  40 

1430 

7A 

L.  V.  KlMMONS 

MUNDAY 

6146 

02 

KNOX 

33  27 

99  38 

U61 

6P 

7A 

GLYNN  D.  WEAVER 

NACOGDOCHES 

6176 

04 

NACOGDOCHES 

* 

31  36 

94  39 

308 

RAOIO  STATION  KSEA 

NACOGDOCHES  2  ENE 

6177 

NACOGDOCHES 

31  37 

94  38 

435 

RADIO  STATION  KSFA 

NAPLES  1  SW 

6190 

041  MORRIS 
07  MEDINA 

10 

33  11 

94  41 

362 

BA 

RUBY  J.  WELCH 

NATALIA 

6205 

B 

29  12 

98  92 

700 

5P 

5P 

GRANVILLE  HARRISON 

NAVARRO  MILLS  DAM 

6210 

03 

NAVARRO 

15 

31  37 

96  42 

494 

8A 

8A 

BA 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEGLEV  4  SSW 

6247 

04 

RED  RIVER 

in 

33  42 

95  04 

400 

7A 

LULA  E.  PREWITT 

NELSON  RANCH 
NEUVRLE 

6257 
6205 

06 

KERR 
SHELBY 

3 

12 

29  57 

31  40 

99  31 

94  09 

2120 
324 

6P 

ROBERT  C.  MERRITT 
H,  D,  WARREN 

NEW  BRAUNFELS 

0  7 

COMAL 

29  42 

98  07 

718 

7A 

RADIO  STATION  KGNB 

NEW  CANEY  4  NW 

MONTGOMERY 

30  12 

95  15 

230 

7A 

NAT  GAS  PL  CO  OF  AMER 

NEW  GULF 

6286  08 

WHARTON 

1 

29  16 

95  53 

72 

BA 

BA 

TEXAS  GULF  SULPHUR  CO 

NEWPORT 

633ll  03 

CLAY 

t! 

33  28 

98  01 

1030 

THOMAS  F.  HANSON 

NEW  SUMMERFIELD  2  W 

6333  04 

CHEROKEE 

31  59 

95  08 

440 

: 

ALV1E  L.  KEENEV 

NEWTON 

63391  04 

NEWTON 

12 

30  51 

93  46 

189 

GEORGE  C.  NEAL 

NIX  STORE  1  W 

636T  06  LAMPASAS 

3 

31  07 

98  22 

1360 

JAMES  B.  FERGUSON 

NIXON 

6368  07  GONZALES 

* 

29  16 

97  *3 

406 

6P 

7A 

DONALD  ChESSHER 

NORTHFIELD 

6433  02 

MOTLEY 

10 

34  17 

100  36 

2010 

6A 

J.  M.  OOBBINS 

NOTLA  3  SE 

6477  01 

OCHILTREE 

2 

36  06 

100  36 

2900 

6P 

RALPH  HALE 

NOVICE  1  E 

64841  02 

COLEMAN 

3 

31  39 

99  37 

1979 

7A 

OUGAN  BARNETT 

NUGENT  1  ESE 

6494  02 

JONES 

1 

32  41 

99  40 

1590 

HACK  OOTY 

OAK  CREEK  LAKE 

6*95i  06 

COKE 

32  03 

100  18 

2029 

7A 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CO 

ODESSA 

63021  05 

ECTOR 

3 

31  93 

102  2* 

2912 

CITY  OF  ODESSA 

0  DONNELL 

6504  01 

3 

32  98 

101  49 

30*6 

BEN  MQORE/  JR. 

DILTON 

6948 

WEBB 

11 

27  27 

98  53 

801 

BA 

ARCHIE  G.  LONG 

OLNEV 

6636 

03 

YOUNG 

1 

33  22 

96  *6 

1197 

6E> 

JAHES  F.  PAGE 

OLNEY  5  NNw 

6641 

03 

ARCHER 

10 

33  26 

98  47 

1184 

9fl 

OLNEY  WATER  WORKS 

OLTON 

664* 

01 

LAMB 

1 

34  U 

102  08 

3610 

BA 

BA 

WAYNE  COLE 

ORANGE  4  Nw 

08 

ORANGE 

1? 

30  07 

93  47 

14 

7A 

ORANGE  SABINE  RVR  AUTH 

OVERTON 

6722 

04 

RU5K 

32  16 

94  59 

907 

BA 

JEWEL  R.  TODD 

'  OZONA 

677- 

06 

CROCKETT 

11 

30  43 

101  12 

2348 

7A 

7A 

JOHNIE  HOKIT 

!  OZQNA  8  W5W 

6736 

06 

CROCKETT 

11 

30  41 

101  20 

2590 

J,  V,  OWENS 

PADUCAH 

6740 

02 

COTTLE 

10 

34  01 

100  IB 

1890 

7A 

D.  P.  SANDLIN 

PAINT  ROCK 

6  74  7 

CONCHO 

3 

31  30 

99  53 

1626 

SP 

50 

WILLIAM  L,  WARREN 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

6750 

08 

MATAGORDA 

5 

28  43 

96  13 

12 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENC* 

PALESTINE 

6757 

04 

ANDERSON 

15 

31  47 

95  39 

600 

7A 

7A 

: 

MRS  J1MMIE  DALE  TREZISE 

PALO  PJNTO 

6766 

03 

PALO  PINTO 

1 

32  46 

98  IB 

803 

7A 

A.  C.  MCCLURE 

PAMPA  NO.  2 

6776 

01 

GRAY 

2 

35  34 

100  58 

322G 

7A 

7A 

: 

JAMES  B,  HUGHES/  JR. 

PANDALE 

6  7  6  0 

06 

VAL  VERDE 

9 

30  12 

101  34 

1664 

9A 

9fl 

A.  F.  MILLS 

PANHANDLE 

6785 

01 

CARSON 
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REFERENCE   NOTES 

TEXAS 
MAY  1970 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Cllraatologist, 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you    Additional 
precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   3now  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  lor 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  Bleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  *R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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68.3 

60.2 

74.3 

103 

17 

43 

3 

31 

17 

0 

0 

0 

1.72 

.63 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

FOLLETT 

88. 5 

60.4 

74.5 

103 

18 

45 

5 

27 

17 

0 

0 

0 

2.23 

1.24 

15 

.0 

0 

3 

2 

1 

FRIONA 

67.7 

57.3 

72.5 

103 

16 

42 

4 

36 

14 

0 

0 

0 

3.01 

1.16 

29 

.0 

0 

5 

2 

2 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

88. 9M 

55. OM 

72. OM 

105 

IB 

39 

4 

39 

15 

0 

0 

0 

1.70 

.80 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

GARDEN  CITY  1  E 

90.5 

61.5 

76.0 

104 

26 

45 

4  + 

20 

20 

0 

0 

0 

1.24 

-   .52 

.73 

1 

.0 

0 

2 

2 

0 

GRUVER 

90.8 

57.7 

74.3 

103 

17 

43 

5+ 

25 

23 

0 

0 

0 

5.74 

3.87 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

HEREFORD 

87.4 

56.6 

72.0 

103 

16 

41 

5+ 

43 

15 

0 

0 

0 

2.61 

1.16 

30 

.0 

0 

4 

2 

2 

LAMESA  1  SSE 

90.9 

62.5 

76.7 

-  2.3 

105 

26 

48 

4 

17 

19 

0 

0 

0 

1.95 

.17 

1.48 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

LEVELLAND 

89.4 

58.6 

74.0 

104 

17 

45 

4 

21 

16 

0 

0 

0 

1.76 

.48 

9 

.0 

0 

7 

0 

0 

LIPSCOMB 

90. 4M 

59. 5M 

75. OM 

103 

18 

42 

5 

31 

18 

0 

0 

0 

2.01 

.86 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

LlTTLEFIELD  NO.  2 

90.3 

60.3 

75.3 

103 

17 

46 

3 

15 

16 

0 

0 

0 

.97 

.30 

29 

.0 

0 

5 

0 

0 

LUBBOCK  MB  AIRPORT       R 

89.3 

62.1 

75.7 

-  1.8 

102 

17+ 

47 

5+ 

21 

16 

0 

0 

0 

1.36 

-  1.17 

.66 

29 

.0 

0 

2 

2 

0 

MC  LEAN  3  E 

88.6 

60.9 

74.6 

104 

16  + 

47 

2 

27 

17 

0 

0 

0 

1.36 

.58 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

MIAMI 

90.9 

59.3 

75.1 

-   .2 

110 

18 

43 

6+ 

32 

19 

0 

0 

0 

.47 

-  2.56 

.27 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

MIDLAND  WB  AIRPORT     //R 

91.1 

63.9 

77.5 

-  3.7 

102 

26 

48 

2 

5 

17 

0 

0 

0 

.99 

-   ,64 

.40 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

MIDLAND  4  ENE 

92.4 

66.4 

79.4 

103 

25 

48 

3+ 

5 

22 

0 

0 

0 

1.11 

.81 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

MORTON 

87.4 

58.2 

72.8 

101 

18 

46 

5 

28 

13 

0 

0 

0 

2.01 

.83 

21 

.0 

0 

3 

2 

0 

MULESHOE  1 

87.9 

57.1 

72.5 

-  3.1 

104 

18 

43 

5+ 

33 

14 

0 

0 

0 

1.99 

-   .49 

.90 

8 

.0 

0 

3 

2 

0 

OLTON 

88.5 

57.7 

73.1 

105 

17 

44 

5 

34 

15 

0 

0 

0 

1.55 

.88 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

PAMPA  NO.  2 

87.8 

59.2 

73.5 

103 

IB 

43 

3+ 

41 

16 

0 

0 

0 

1.22 

-  1.78 

.65 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

PANHANDLE 

89.4 

59.5 

74.5 

104 

17 

41 

4 

34 

15 

0 

0 

0 

1.59 

.94 

8 

.0 

0 

2 

2 

0 

PERRYTON  5  NNE 

67.8 

57.2 

72.5 

100 

26+ 

41 

5 

43 

16 

0 

0 

0 

2.41 

-   .40 

1.52 

15 

.0 

0 

5 

1 

1 

PLAINS 

89.3 

57.9 

73.6 

105 

18 

42 

2 

25 

15 

0 

0 

0 

3.08 

1.40 

8 

.0 

0 

4 

3 

1 

PLAINVIEW 

89.9 

62.9 

76.4 

-   .6 

105 

18 

47 

4 

21 

17 

0 

0 

0 

.96 

-  1.62 

.25 

1 

.0 

0 

6 

0 

0 

SEMINOLE 

89.5 

60.0 

74.8 

103 

18  + 

44 

1 

17 

17 

0 

0 

0 

2.66 

1.13 

21 

.0 

0 

5 

2 

1 

SlLVERTON 

88.8 

56.8 

73.8 

104 

16+ 

44 

5* 

32 

17 

0 

0 

0 

1.92 

.85 

30 

.0 

0 

4 

2 

0 

SPEARMAN 

90.4 

58.9 

74.7 

-   .1 

103 

17 

42 

5+ 

31 

17 

0 

0 

0 

4.34 

1.10 

3.65 

15 

.0 

0 

2 

1 

1 

STRATFORD 

86.6 

55.6 

71.1 

102 

18 

42 

4 

49 

13 

0 

0 

0 

2.34 

1.14 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

SUNRAY  4  SW 

90. 5M 

60.2 

75. 4M 

104 

17 

44 

2 

28 

19 

0 

0 

0 

1.20 

.52 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

TAHOKA 

89.8 

60.6 

75.2 

101 

26+ 

46 

5+ 

24 

17 

0 

0 

0 

1.19 

.53 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

TULIA 

69.1 

58.6 

73.9 

105 

18 

44 

4+ 

35 

17 

0 

0 

0 

1.45 

.36 

18 

.0 

0 

6 

0 

0 

VEGA 

86.4 

56.6 

71.5 

-  2.7 

102 

18 

39 

4 

43 

12 

0 

0 

0 

2.17 

-   .26 

.97 

8 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

74.3 

-  2.1 

1.83 

-   .62 

.0 

*    »    * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT     //R 

90.4 

67.9 

79.2 

-  1.1 

101 

26 

52 

5 

1 

19 

0 

0 

0 

1.94 

-   .73 

1.94 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

ANSON 

93.4 

67.9 

80.7 

106 

25 

51 

2 

3 

22 

0 

0 

0 

.57 

.57 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

ASPERMONT  2  SSW 

94. 5M 

64.6M 

79. 6M 

105 

27+ 

45 

5+ 

17 

21 

0 

0 

0 

.59 

-  1.67 

.28 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

BALLINGER  1  SW 

90.5 

64.6 

77.6 

-  3.5 

100 

26 

47 

2 

6 

19 

0 

0 

0 

1.75 

-   .40 

1.00 

1 

.0 

0 

2 

2 

1 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

92.2 

66.5 

79.4 

104 

16 

50 

2 

13 

19 

0 

0 

e 

.68 

-  2.42 

.48 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLARENDON 

91.9 

61.2 

76.6 

107 

17 

44 

6+ 

25 

17 

0 

0 

0 

.38 

.20 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

COLEMAN 

91.0 

65.4 

78.2 

-  2.0 

102 

26 

52 

3 

3 

20 

0 

0 

0 

.87 

-  1.86 

.65 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

COLORADO  CITY 

93.2 

66.1 

79.7 

103 

25+ 

49 

2 

1 

21 

0 

0 

0 

1.77 

1.66 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

DICKENS 

92. 8M 

62. 6M 

77. 7M 

102 

26+ 

49 

4+ 

11 

23 

0 

0 

0 

.88 

.42 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

ELECTRA 

GAIL 

91.8 

65.3 

78.6 

104 

16 

48 

5 

9 

18 

0 

0 

0 

.90 

.90 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

GUTHRIE 

94.8 

62.0 

78.4 

107 

26 

46 

2 

14 

2*. 

0 

0 

0 

.90 

.56 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

HASKELL 

92.7 

67.4 

80.1 

105 

26 

51 

3+ 

3 

19 

0 

0 

0 

.24 

-  2.60 

.11 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

HORDS  CREEK  DAM 

87.8 

64.8 

76.3 

99 

28  + 

49 

2 

10 

IB 

0 

0 

0 

.67 

.67 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

JAYTON 

93.4 

64.2 

76.8 

107 

26 

48 

2 

11 

21 

0 

0 

0 

.65 

.35 

1 

.0 

0 

2 

a 

0 

MATADOR 

92.7 

64.7 

78.7 

105 

27+ 

47 

5 

16 

21 

0 

0 

0 

.53 

.20 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

MEMPHIS 

91.9 

64.2 

78.1 

-  1.0 

106 

17 

50 

6+ 

12 

16 

0 

0 

0 

.55 

.45 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

HUNOAY 

95.0 

65.7 

80.4 

107 

26 

49 

2 

5 

23 

0 

0 

0 

.50 

-  2.18 

.45 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

PAOUCAH 

92.9 

65.0 

79.0 

105 

27+ 

49 

5 

12 

19 

0 

0 

0 

.67 

.18 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

POST 

91.0 

62.7 

76.9 

103 

17 

48 

5 

17 

20 

0 

0 

0 

2.26 

.09 

1.66 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

OUANAH  5  SE 

93.2 

65.2 

79.2 

-  1.7 

105 

27+ 

46 

6+ 

15 

21 

0 

0 

0 

1.22 

-  1.60 

.40 

30 

.0 

0 

5 

0 

0 

ROSCOE 

90.7 

64.0 

77.4 

101 

26+ 

48 

4+ 

14 

19 

0 

0 

0 

3.95 

3.75 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

ROTAN 

93.4 

66.9 

80.2 

106 

26  + 

50 

2 

4 

23 

0 

0 

0 

2.51 

.19 

2.30 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

92.9 

63.2 

78.1 

107 

16 

46 

6 

16 

20 

0 

0 

0 

1.82 

1.20 

TH 

1 

I   L 

.0 

0 

Y  0 

r  T 

3 

■E 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
JUNE 


Temperature 

Precipitation 

pi 

9  □ 
5  x 

>  ji 

•1 

Dig 

>  3 

5 
< 

■a 

•1 

Si 

■a 

a 

a? 

Q 

i 

3 

2 

3 

I 

O 
e 

V 

Q 

No.  ot  Days 

•3 

0 
H 

•a 
.1 

^Z 

Is 

Q 

ft 

O 

o 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

Mln. 

1 
o 

■a-o 

Q  o 

4  a 
Z  o 

9 

a 

2 

0 

i 

a 

1 

Ik 

S  £ 

5  I 

SNYDER 
TRUSCOTT 
TURKEY  2  WSW 
VERNON 
WELLINGTON  2  ENE 

90.8 
93.8 
94.4 
94.7 
94.3 

63.7 
66.5 
66.0 
67.1 
62.0 

77.3 
80.2 
80.2 
80.9 
78.2 

-  3.2 

102 
105 
105 
105 
106 

17 

27+ 

27+ 

26 

27+ 

50 
51 
49 

51 
47 

5  + 
5 

5  + 

6  + 
6 

13 
4 
3 
3 

4 

20 
21 
23 
22 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.42 
.66 
.83 

1.22 
.40 

-   .74 

1.15 
.57 
.66 
.48 
.40 

1 
21 

7 
21 
30 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 

1 

0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 
WINTERS  1  NNE 

93.5 

89.3 

65.9 

64.6 

79.7 
77.0 

-  2.1 

105 
100 

26+ 

27 

51 
48 

5  + 
2 

4 
9 

22 

ia 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

1.48 
.99 

-  1.72 

.56 
.97 

20 

1 

.0 
.0 

0 

0 

2 

1 

0 
0 

DIVISION 

78.7 

-  1.8 

1.13 

-  1.59 

.0 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDWELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 

92.3 
92.0 
90.1 
89.0 
88.8 

64.6 
65.8 
68.7 
68.2 
67.6 

78.5 

78.9 
79.4 
78.6 
78.2 

-  2.5 

105 

104 

100 

99 

98 

26 
25 
28 
28 

28 

50 
52 
51 
56 
5* 

6 
5 
4 
4+ 

4 

5 
5 

1 
0 

1 

20 
21 
21 
16 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.10 
.39 
1.60 
.47 
.30 

-  2.31 

.10 
.27 
1.57 
.47 
.26 

1 
12 

1 
1 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

1 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  S 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

69. 2 
90.1 
89. 4M 
91.4 
92.6 

68.2 
68.1 
67. OM 
66.5 
66.2 

78.7 
79.1 
78. 2M 
79.0 
79.4 

97 
102 
100 
103 
103 

20 

25 

27 

26+ 

26 

50 
51 
53 
49 
52 

3 
3 
5 
3 
7+ 

8 
8 
4 
3 

3 

18 
18 
17 
22 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2.08 

1.20 

.30 

.81 

.55 

-  1.84 

-  2.33 

1.09 
.47 
.26 
.40 
.30 

25 
24 

4 
1 
4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

4 

1 

2 
2 

1 

0 
0 

a 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

90.1 
90.8 
91.6 
90.3 
91.0 

68.0 
67.8 
66.6 
66.8 
72.2 

79.1 
79.3 
79.1 
78.6 
81.6 

-  1.6 

-  2.3 

-  2.2 

-  3.0 

.3 

101 
98 

100 
99 
98 

26 

27+ 
25 
28 
28+ 

50 
51 
51 
54 
56 

2 
3 
3 

6  + 
3 

6 

0 
1 

0 
0 

20 
21 
21 

19 

23 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.00 
.37 
.57 
.45 
.67 

-  1.00 

-  2.51 

-  2.35 

-  2.67 

-  2.57 

1.76 
.37 
.21 
.26 

.48 

1 

1 

1 

23 

22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

3 
2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

88.9 
89. 6M 
87.7 
91.6 
M 

67.7 

69.0 
65.4 
66.1 

M 

78.3 

79. 3M 

76.6 

78.9 

M 

-  1.3 

-  3.1 

96 

98 

99 

101 

100 

29+ 
13 
27 
25 

28 

55 
53 

51 
50 
52 

3 

3 

3  + 
3  + 
3 

0 
7 
5 

4 

17 
20 
15 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.20 
1.50 
.38 
1.16 
1.40 

-  1.66 

-  2.50 

.96 

.80 

.18 

.92 

1.05 

21 

1 
23  + 
22 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

S 

5 
2 

2 
2 

1 
1 

0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

92.0 
89.3 
88.0 
89.3 
90.7 

69.2 

68.8 
66.9 
65.7 
67.9 

80.6 
79.1 
77.5 
77.5 
79.3 

-  2.4 

-  3.2 

100 
98 
99 

100 
97 

27 
28 
26 
27 
27+ 

53 
52 
53 
50 
52 

3 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
5 
1 
0 

21 
17 
15 
17 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.84 
.61 
.97 
.35 
.72 

-  2.37 

-  2.82 

.40 
.38 

.49 
.35 
.54 

1 
22 

12 
1 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

3 

1 

2 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

92.2 

92. 5M 
90.4 
91.7 
88.6 

67.0 

M 
66.9 
68.3 
67.8 

79.6 

M 
78.7 
80.0 
78.2 

-  2.0 

100 

102 

99 

100 

25 

26 
25 

19 

51 

51 
52 
5? 

3 

6  + 
6+ 
3 

0 

3 

0 

2 

22 

2  0 
20 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.78 

.95 

.22 

2.27 

1.99 

-  3.01 

1.40 
.95 

.19 
2.17 
1.70 

1 

1 

24 

23 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 

2 
2 

1 
1 
a 
1 
1 

1 

0 
0 

1 
1 

GREENVILLE  7  NW 
GRDESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

88.8 
90.5 
88.2 
87.4 
90.1 

66.9 

68.2 
65.8 
66.3 
64.9 

77.9 
79.4 
77.0 
76.9 
77.5 

-  2.0 

-  4.9 

96 
98 

101 
98 

101 

29  + 

28 

27 

27+ 

26 

51 
52 
52 
52 

50 

3 
3 
3 
5 

3 

6 
0 
2 

12 
4 

18 
20 
16 
16 

19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.57 
.23 
.65 

3.67 
.30 

-  2.63 

.79 
.16 
.57 
3.28 
.26 

1 

25 

1 

12 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

1 
1 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KlLLEEN 

LAVON  DAM 

89.4 
90.8 
89.5 
90.1 
88.1 

67.4 
68.9 
67.1 
68.0 
67.9 

78.4 
79.9 
78.3 
79.1 
78.0 

-  2.3 

98 

102 

96 

99 

97 

28 
26 
29+ 
26 

18 

51 
53 
52 
53 

52 

5 

2 
3 

4+ 
4 

3 

1 
1 

0 
6 

19 
19 
20 

20 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.17 
.19 
.90 
.00 

3,08 

-  2.77 

1.05 
.13 
.77 
.00 

1.10 

22 
24 
23 

26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

0 
5 

1 

0 

1 

0 
3 

1 

0 
0 
0 

1 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

89.9 
90.7 
88.  8 
91.3 
92.1 

68.2 
67.5 
67.2 

69.4 
67.4 

79.1 
79.1 
78.0 
80.4 
79.8 

.2 

97 

100 
95 
99 

103 

27 
27 
28  + 
30  + 
25 

50 
53 

50 
52 
53 

3 

3 
3 
3 

6+ 

0 
0 
8 
0 
1 

20 
20 
19 
19 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

.15 

.54 

3.03 

.13 
.10 

-  2.14 

-  3.15 

.15 
.43 
1.30 
.13 
.10 

1 
1 
1 
1 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

2 

6 

1 
1 

0 
0 
2 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

90.2 

89.2 
88.3 
89.4 

68.  5 

68.0 
67.4 
65.6 

79.4 

78.6 
77.9 
77.5 

-   .8 

98 

98 
97 

100 

28 

19 
29 

27 

55 

52 
53 
51 

5  + 

3 
3 
3 

0 

9 
7 
2 

20 

17 

17 
16 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

.57 

2.19 
4.89 

1.17 

-  2.07 

.24 

.91 

2.77 

.87 

23 

25 

1 
1 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

3 

4 
4 
2 

0 

2 

3 

1 

0 
0 

1 

0 

PUTNAM 
OUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

90.5 
89.2 
89.8 
88.6 
90.9 

65.6 
67.7 
64.9 
64.9 
68.4 

78.1 
78.5 
77.4 
76.8 
79.7 

103 
96 
99 
98 
97 

26 
28 
26  + 
27+ 
27 

48 
51 
49 
50 
54 

3 

3 

3+ 

3 

4+ 

11 
6 

7 
8 
0 

19 
20 
19 
17 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.05 
1.75 

.16 
2.44 

.67 

-  2.40 

.05 
.95 
.06 
1.88 
.67 

21 

24 

1 

1 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

3 
0 
2 

1 

a 

2 
0 
2 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

88.2 
89.8 
87.9 
90.0 
90.0 

67.1 
66.1 
65.5 
67.9 
68.4 

77.7 
78.0 
76.7 
79.0 
79.2 

-  2.7 

-  2.4 

98 
100 
96 
99 
98 

29+ 
28  + 
25 
28 
28 

52 
52 
51 
54 
53 

3 

6+ 

3 

4 

3 

7 
5 

6 

0 
0 

17 
18 
16 

17 
IB 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.51 

•  oo 

2.57 
.81 
.55 

-  2.24 

-  2.97 

.81 
.00 
2.32 
.81 
.55 

12 

22 

1 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
0 
2 

1 
1 

1 

0 

1 
1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT           R 

WAXAHACHIE 

90.9 
90.8 
89.9 
90.8 
90.4 

68.8 
65.5 
69.5 
70.8 
67.6 

79.9 

78.2 
79.7 
80.8 
79.0 

-  1.4 

-  3.1 

-  1.2 

99 

103 
98 
98 
98 

26 

27+ 
28 
26 
28  + 

54 
50 
54 
55 
52 

4 

5  + 
3 
3 
5  + 

0 
8 
0 
0 
2 

20 
19 
18 
20 
22 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.41 

.09 

1.30 

.92 

1.47 

-  2.69 

-  3.08 

-  1.75 

.33 

.09 

1.00 

.77 

.97 

1 
21 
22 
21 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
•0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
2 
2 
2 

0 
0 

1 
1 

2 

0 
0 

1 

0 
0 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

89.8 
90.8 

67.0 
67.3 

78.4 
79.1 

-  1.4 

101 
100 

26 
28 

51 
55 

6 
5  + 

7 
0 

19 
21 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

.42 
.05 

-  2.58 

.30 
.02 

22 

23+ 

.0 
.0 

0 
0 

2 

0 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

78.7 

-  2.1 

1.04 

-  2.19 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


TEXAS 
JUNE 


Temperature 
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EAST  TEXAS           04 

ANDERSON 

90.6 

67.4 

79.0 

99 

27 

51 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

1.27 

-  1.99 

1.27 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

ATHENS  3  SSE 

89.9 

66.4 

78.2 

96 

30  + 

48 

3 

4 

20 

0 

0 

0 

.78 

.42 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

CARTHAGE 

90.8 

67.5 

79.2 

98 

20 

51 

3 

1 

19 

0 

0 

0 

2.90 

1.52 

21 

.0 

0 

6 

1 

1 

CENTER 

88.9 

65.4 

77.2 

96 

23 

50 

3 

1 

17 

0 

0 

0 

4.20 

2.44 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

CENTERVlLLE 

89.5 

65.4 

77.5 

95 

30+ 

48 

3 

2 

18 

0 

0 

0 

1.88 

.57 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

CLARKSVlLLE  2  E 

86.7 

65.4 

76.1 

94 

30+ 

49 

4 

16 

16 

0 

0 

0 

1.92 

.66 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

COLOSPRING  5  SSW 

89.2 

66.2 

77.7 

97 

28 

49 

3 

1 

19 

0 

0 

0 

1.01 

.50 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

88.7 

69.5 

79.1 

95 

30 

53 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

.84 

.62 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

CONROE 

89.5 

67.1 

78.3 

96 

30 

52 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

.54 

.31 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

CROCKETT 

91.3 

64.8 

78.1 

98 

29 

46 

7+ 

1 

22 

0 

0 

0 

.70 

.33 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

DAINGERFIELB  9  S 

89.7 

70.2 

80.0 

98 

29 

54 

3 

1 

18 

0 

0 

0 

2.66 

.85 

1 

.0 

0 

6 

2 

0 

OlALVlLLE  2  w 

91.7 

66.6 

79.2 

99 

30+ 

51 

3 

2 

23 

0 

0 

0 

.61 

.37 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

EMORY 

87.9 

66.2 

77.1 

95 

29 

50 

3 

9 

16 

0 

0 

0 

.79 

.37 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

EVAOALE 

88.6 

64.0 

76.3 

97 

29 

51 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

1.55 

1.10 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

FAIRFIELD 

90. 2M 

67. 7M 

79. OM 

97 

27+ 

51 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

.12 

.12 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

FRANKLIN 

89.1 

67.6 

78.4 

94 

30+ 

50 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

2.87 

1.14 

1 

.0 

0 

3 

3 

1 

GILMER  2  W 

88.6 

65.5 

77.1 

95 

29+ 

49 

3 

4 

18 

0 

0 

0 

2.84 

1.20 

24 

.0 

0 

4 

3 

1 

GLADEWATER  3  WSW 

89.4 

67.9 

78.7 

96 

19+ 

52 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

6.66 

3.05 

1 

.0 

0 

5 

4 

2 

GROVETDN  1  SE 

91.2 

65.7 

78.5 

100 

15 

49 

3 

1 

21 

0 

0 

0 

1.02 

.41 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

HEMPHILL 

89.7 

66.3 

78.0 

96 

22  + 

52 

6 

0 

17 

0 

0 

0 

6.10 

.1.92 

22 

.0 

0 

5 

4 

4 

HEMPSTEAD 

89.8 

68.1 

79.0 

97 

28 

53 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENDERSON 

89.7 

67.3 

78.5 

96 

21  + 

52 

3 

2 

17 

0 

0 

0 

2.50 

-   .91 

1.42 

22 

.0 

0 

4 

1 

1 

HUNTSVILLE 

90.9 

66.6 

79.8 

-  1.4 

98 

30  + 

55 

4+ 

0 

20 

0 

0 

0 

1.00 

-  3.26 

.51 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

89.0 

65.8 

77.4 

97 

29 

51 

6  + 

1 

17 

0 

0 

0 

.60 

.33 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

JACKSONVILLE 

90.9 

67.9 

79.4 

99 

27 

50 

3 

2 

22 

0 

0 

0 

.24 

.15 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

JASPER  3  SW 

88.9 

61.6 

75.3 

96 

28 

46 

3 

5 

17 

0 

0 

0 

1.38 

.52 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

KARNACK 

88.7 

67.4 

78.1 

95 

17+ 

51 

3 

2 

18 

0 

0 

0 

3.56 

1.34 

22 

.0 

0 

6 

3 

2 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

90.0 

66.4 

78.2 

-  1.3 

97 

30+ 

52 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

2.17 

-  2.14 

1.08 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

LINDEN 

87.5 

66.2 

76.9 

96 

23 

49 

3 

8 

16 

0 

0 

0 

4.23 

1.77 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

LIVINGSTON  2  NNE 

89.5 

66.4 

78.0 

96 

30+ 

51 

4  + 

0 

18 

0 

0 

0 

1.35 

.64 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

LONGVIEW 

89.7 

66.3 

78.0 

-  3.2 

96 

17 

52 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

4.48 

1.12 

2.00 

1 

.0 

0 

7 

3 

2 

LOVELADY 

90.3 

66.6 

78.5 

97 

30+ 

50 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

1.89 

1.20 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

91.3 

69.4 

80.4 

-   .6 

97 

27+ 

51 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

1.46 

.93 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

MADISONVILLE 

92.2 

66.5 

80.4 

99 

30 

53 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

1.52 

.59 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

MARSHALL 

88.5 

66.2 

77.4 

-  3.4 

96 

17 

50 

3 

4 

17 

0 

0 

0 

3.41 

.23 

1.40 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

MlNEOLA  8  ENE 

88.9 

66.4 

77.7 

95 

28  + 

46 

3 

8 

19 

0 

0 

0 

1.91 

.78 

23 

.0 

0 

4 

2 

0 

MOUNT  PLEASANT 

89.2 

65.2 

77.2 

-  2.5 

96 

29+ 

48 

3 

14 

19 

0 

0 

0 

2.34 

1.29 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

MOUNT  VERNON 

88.1 

66.6 

77.4 

98 

29 

50 

3 

9 

18 

0 

0 

0 

1.16 

.37 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

NACOGDOCHES 

90.7 

68.1 

79.4 

.0 

99 

28 

54 

6+ 

0 

19 

0 

0 

0 

1.06 

-  2.23 

.35 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

NEWTON 

86. 5M 

65.9 

76. 2M 

52 

6 

0 

9 

0 

0 

0 

1.19 

.90 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

PALESTINE 

90.8 

67.1 

79.0 

-  1.3 

98 

18+ 

52 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

1.44 

-  1.44 

.73 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

POYNOR  1  NE 

91.1 

67.8 

79.5 

98 

26  + 

52 

3 

1 

22 

0 

0 

0 

.44 

.17 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

ROCKLAND  1  WSW 

90.8 

66.1 

78.5 

97 

27  + 

51 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

4.18 

.34 

1.59 

24 

.0 

0 

7 

4 

1 

RUSK 

89.7 

66.1 

77.9 

96 

28 

50 

3 

2 

19 

0 

0 

0 

.97 

.55 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAM  RAYBURN  DAM 

88.2 

67.2 

77.7 

96 

30 

52 

3 

1 

14 

0 

0 

0 

1.41 

.52 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

SIMMS  2  NNW 

87.3 

66.8 

77.1 

93 

30+ 

48 

3 

11 

17 

0 

0 

0 

2.54 

1.41 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

SULPHUR  SPRINGS 

88.9 

65.9 

77.4 

95 

30  + 

48 

4 

9 

17 

0 

0 

0 

6.28 

2.67 

27 

.0 

0 

8 

4 

2 

TEXARKANA 

88. 6M 

67. 8M 

78. 2M 

96 

27 

52 

3 

3 

16 

0 

0 

0 

4.69 

3.10 

1 

.0 

0 

6 

1 

1 

TOWN  BLUFF  OAM 

89.1 

67.0 

78.1 

97 

29  + 

52 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

1.06 

.56 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

TYLER  5  NE 

90.4 

67.4 

78.9 

98 

17 

50 

3 

2 

21 

0 

0 

0 

1.65 

1.02 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

WARREN 

89.7 

65.7 

77.7 

99 

26 

46 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

.72 

.48 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

WILLS  POINT 

88.7 

65.8 

77.3 

96 

29 

50 

3 

7 

20 

0 

0 

0 

1.85 

1.10 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

78.1 

-  2.1 

2.04 

-  1.31 

.0 

*    *    » 
TRANS  PECOS          05 

ALPINE 

87. 5M 

58. 6M 

73. 1M 

-  4.5 

98 

17 

41 

2 

17 

12 

0 

0 

0 

2.80 

.50 

1.00 

5 

.0 

0 

6 

1 

1 

BAKERSFIELD 

90.4 

64.7 

77.6 

100 

27+ 

46 

3 

5 

20 

0 

0 

0 

4.84 

2.55 

6 

.0 

0 

6 

3 

2 

BALMORHEA 

94.0 

66.1 

80.1 

-   .8 

106 

16 

52 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

1.77 

.30 

.72 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

CANDELARIA 

99.6 

63.5 

81.6 

112 

17 

51 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

3.01 

1.81 

30 

.0 

0 

4 

1 

1 

CHISOS  BASIN 

84.0 

60.9 

72.5 

96 

14 

47 

3+ 

13 

7 

0 

0 

0 

3.59 

1.93 

30 

.0 

0 

7 

2 

1 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

93.3 

57.0 

75.2 

107 

17 

44 

2 

3 

19 

0 

0 

0 

.92 

.43 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

CRANE 

92.9 

64.6 

78.8 

105 

27 

46 

3+ 

10 

22 

0 

0 

0 

1.39 

.61 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

DRYDEN 

91.6 

66.5 

79.1 

100 

26  + 

50 

2 

1 

21 

0 

0 

0 

2.51 

1.54 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

93.9 

65.5 

79.7 

-  1.3 

105 

26  + 

54 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

.73 

.04 

.59 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

FABENS 

92.7 

59.8 

76.3 

105 

19 

50 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

1.57 

1.52 

22 

.0 

0 

1 

1 

1 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTDN  KFST  RADIO 

93.3 

62.0 

77.7 

105 

18 

41 

3+ 

11 

21 

0 

0 

0 

.75 

.23 

29 

.0 

0 

4 

0 

0 

GRANDFALLS  3  SSE 

93. 5M 

63. 5M 

78. 5M 

105 

17 

45 

2 

6 

21 

0 

0 

0 

.24 

.12 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

LA  TUNA  1  S 

96.1 

64.2 

80.2 

107 

18 

47 

2 

0 

26 

0 

0 

0 

.77 

.71 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

MARATHON 

86. 6M 

57. 9M 

72. 3M 

42 

2 

14 

1*, 

0 

0 

0 

3.  58 

1.46 

6 

.0 

0 

5 

3 

1 

MARFA  NO  2 

89.2 

54.8 

72.0 

101 

17+ 

39 

2 

11 

14 

0 

0 

0 

2.24 

.65 

8 

.0 

0 

6 

1 

0 

MENTONE  2  S 

100. 9M 

63. 8M 

82. 4M 

110 

18  + 

0 

25 

0 

0 

0 

2.49 

1.56 

30 

.0 

0 

4) 

1 

1 

MONAHANS 

91.0 

53.1 

72.1 

104 

26 

45 

11 

3 

19 

0 

0 

0 

1.23 

.40 

16+ 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOUNT  LOCKE 

B1.2 

52.8 

67.0 

93 

16 

38 

2 

38 

6 

0 

0 

0 

4.04 

1.10 

22 

.0 

0 

9 

I 

2 

PANTHER  JUNCTION 

91.2 

64.6 

77.9 

102 

17 

49 

2 

2 

18 

0 

0 

0 

3.47 

1.22 

30 

.0 

0 

4 

3 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
JUNE 


Temperature 

Precipitation 
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3 
i- 

3-D 
Q0 

*°* 

S  o 

• 

a 

a 

0 

2 

£ 
1 
a 

U 

1  > 

"sl 

5  I 

PECOS 

PENWELL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

96.1 
93.5 
99.7 
92.9 
91.1 

63.7 
64.9 
66.7 
64.1 
63.1 

79.9 
79.2 
83.2 
78.5 
77.1 

-  3.7 

108 
103 
110 
107 
104 

18 
27  + 
17 
16 
19  + 

48 

47 
57 
49 
50 

2 
3 

12  + 
2 
2 

i 

3 
0 
2 
2 

24 
21 
26 

19 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.74 
1.63 
2.46 
2.16 
1.23 

1.49 

1.24 

.58 

1.70 

1.19 

.88 

22 
6 
30 
22 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
3 
4 
4 

2 

1 
1 
1 

1 

1 
0 
1 
1 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

MINK  FAA  AIRPORT 

68.4 
91.9 
90.7 

M 
92.4 

64.3 
66.5 
58.2 

M 
64.4 

76.4 
79.2 
74.5 

M 
78.4 

100 
102 
102 
105 
104 

27 
26 
18 
17 
17 

46 
44 
44 
48 
45 

2 
3 
2 
2 
2 

5 

2 

4 

4 

15 

19 
15 
23 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.19 
1.31 
3.24 
3.43 
1.85 

1.62 

.70 

2.67 

1.14 

.68 

9 
30 
22 

6 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 

3 
6 
6 

2 

1 
1 
3 
1 

1 

0 

1 

2 

0 

YSLETA 

95.  4M 

62. OM 

78. 7M 

108 

19 

54 

3  + 

0 

22 

0 

0 

0 

.28 

.14 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

77.2 

-  2.6 

2.16 

.84 

.0 

*    *    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AHISTAO  DAM 
BIC  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

92.1 
91.5 
89.5 
87.6 
92.9 

69.3 
62.5 
65.4 
64.9 
67.9 

80.7 
77.0 
77.5 
76.3 
80.4 

-  3.0 

-  2.5 

101 

102 

96 

95 

101 

27 

26 

27 

27+ 

26 

58 
45 
48 
47 
50 

3 

4 

4  + 
3 
3 

0 
12 
1 
2 
0 

21 

22 
17 
15 

25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.64 
1.04 

.10 
1.14 

.90 

-  2.84 

-  1.76 

.80 
.30 
.10 
.96 
.80 

29 

23 
25 

1 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

1 
2 
2 

2 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

88.3 
88.  8 
88.3 
89.4 
91.3 

62.5 
66.2 
65.4 
65.8 
63.3 

75.4 
77.5 
76.9 
77.6 
77.3 

99 
96 
98 

100 
102 

27 
27 
25 

26 
27+ 

47 
49 
45 

44 
45 

5 

3 
3 
3 
2 

13 
1 
0 
0 

10 

17 

17 
15 
15 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

.82 

.76 

3.85 

1.09 
1.70 

.42 
.40 
1.31 
.52 
.92 

22 

1 
22 
28 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

4 
2 
4 

0 

0 
4 

1 

1 

0 
0 
2 

0 
0 

DEL  RIO  WB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKS8URG 
JOHNSON  CITY 

92.4 
92.6 
89.1 
88.1 
90.4 

70.0 
62.9 
63.4 
65.4 
65.8 

61.2 

77.9 
76.3 
76.8 
78.1 

-  3.2 

101 

103 

98 

96 

98 

26 
26 
28  + 
25 

27 

55 
45 
45 
51 
50 

3 
4 
2 
3 
3 

0 
6 
12 
0 
0 

21 

23 
15 
15 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.38 

1.79 

3.23 

.56 

.15 

-   .91 

.83 
.92 
2.55 
.36 
.15 

28 
22 
22 
27 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

3 
1 
1 

1 
2 
1 

0 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

90.2 
94.3 
88.5 
88.8 
93. 2M 

63.1 
65.7 
63.3 
63.7 
67.6 

76.7 
80.0 
75.9 
76.3 
80. 5M 

-  2.4 

-  3.9 

98 

102 

99 

100 

103 

26 
25  + 
26 
27 
27  + 

43 
43 
42 
48 
53 

3 
3+ 

3 
3 
3 

5 

0 
6 
2 
0 

19 
25 
16 
16 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.81 
2.48 

1.19 

.76 

2.49 

-  1.60 

-  2.23 

1.47 

1.51 

.83 

.59 

.67 

22 

22 

27 

1 

30  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 

2 
6 

2 
1 
1 
1 
3 

1 
1 

0 
0 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

88.4 

90.4 
89. 2M 
91.5 
87. 9M 

64.7 
65.6 
62. 8M 
65.4 
64. 3M 

76.6 

78.0 
76. OM 
76.5 
76. 1M 

-  4.5 

98 
102 
100 
103 
101 

25 

27 
27 
27 
22 

44 
50 
49 

44 
47 

3 
3 
4 
2 
3 

0 

1 

2 
5 

2 

14 
19 
18 
20 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.23 

.27 

.53 

2.99 

2.53 

-  2.31 

.60 
.13 
.33 
1.55 
.91 

26 

1 

21 

8 

22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
1 
2 
5 
5 

1 
0 

a 

2 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

90.0 
92.1 
90. 8M 
92.3 
92.8 

63.0 
63.0 
66. 5M 
64.1 
66.1 

76.5 
77.6 
78. 7M 
78.2 
80.5 

99 
101 
100 
103 
103 

26 
25+ 
26 
26 

27 

44 
40 
48 
48 
45 

3 
3 
3 

5  + 
3 

6 

13 
0 
6 
0 

19 
19 

15 
22 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.83 
.78 
.96 
.75 

2.35 

-  .37 

-  1.14 

1.72 
.30 
.29 
.75 
.80 

21 
1 

30 
1 

29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
5 

1 

6 

1 

0 
0 

1 

3 

1 

0 
0 
0 
0 

PRADE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
ROCKSPRINGS 
SAN  ANGELO  DAM 

90.5 
91.6 
86.4 
90.7 

64.1 
65.6 
62.8 
65.0 

77.3 
78.6 
74.6 
77.9 

102 

100 

98 

101 

25 

27  + 
26 

27 

45 
50 
48 

46 

2 

3+ 
4  + 
4  + 

6 
8 
2 

10 

18 

23 

5 

20 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.13 
2.29 

2.11 
.49 

.35 

1.02 

.61 

.38 

26 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

4 
3 
5 

1 

0 
2 
3 

0 

0 
2 
0 
0 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

92.3 
89.7 
92.4 
93.4 
89.4 

65.5 
65.7 
64.6 
64.0 
68.5 

78.9 

77.7 
78.5 
78.7 
79.0 

-  3.6 

102 
103 
100 
104 
95 

26 

27 

27+ 

26+ 

26+ 

50 
51 
42 
45 
52 

5  + 
5  + 
3 
2 
3 

0 
3 

4 

11 

0 

21 

16 
19 
21 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.39 

.54 

2.17 

1.72 

.92 

-  1.43 

-  .31 

.25 
.54 
1.50 
.93 
.85 

22 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
3 
3 
1 

6 
1 
l 
l 
l 

0 
0 

1 

0 
0 

WATER  VALLEY 

90.  8 

62.5 

76.7 

102 

26+ 

46 

4  + 

14 

20 

0 

0 

0 

1.54 

.70 

22 

.0 

0 

3 

l 

0 

DIVISION 

77.6 

-  2.9 

1.44 

-  1.23 

.0 

*    »    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

89.8 
86.  8M 
87.5 
90.6 
89.2 

69.9 

72. 5M 
69.4 
69.0 
66.8 

79.9 

79. 7M 
78.5 
79.8 
79.0 

-  2.0 

-  3.6 

-  1.7 

96 

92 
97 
95 

26 

27 

28 

28  + 

53 
57 
55 

56 

57 

3 
3 
3 
3 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

17 

2 

12 

19 
IS 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

.29 
5.66 
4.32 

.02 

.46 

-  2.93 

1.33 

-  3.27 

.21 
3.42 
2.35 

.02 

.33 

24 
1 

25 
1 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

5 
3 
0 
1 

c 

3 
3 
0 
0 

0 
2 

1 

0 
0 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

CUERO  3  E 

87.3 
90.8 
86,2 
88.6 
89.2 

71.9 
69.3 
75.5 
72.1 

79.6 
80.1 
80.9 
80.4 
M 

-  1.9 

92 

97 
89 
93 
95 

25 
28 

24  + 

25 

27 

59 
57 
65 
59 

3 
5 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
19 

0 
15 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.19 
1.48 
2.79 
9.16 
1.38 

-  1.86 
6.77 

1.28 
1.10 
1.47 
4.72 
1.31 

1 
25 
24 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
4 
4 
1 

1 

1 
2 
3 
1 

1 

1 

2 

3 
1 

ELGIN 

FLAT0N1A  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAD 

GONZALES 

90.1 

91. OM 
90.3 
89.1 
90.5 

68.7 
69. 2M 
69.3 
69.7 
67.8 

79.4 
80. 1M 
79.6 
79.4 
79.2 

-  1.8 

95 
97 

ioo 

94 
98 

30+ 
22 
20 
27  + 
28 

55 
54 
52 
55 

53 

3 
3 

3 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

20 

21 
17 
15 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.38 
.92 

1.90 
4.70 
1.52 

-  2.72 

1.41 

-  1.39 

.38 

.63 

1.90 

2.55 

1.29 

1 
24 
24 
23 

2 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
1 
2 
2 

0 
1 
1 
2 
1 

0 
0 

1 

2 
1 

HALLETTSVILLE 
HONDO 

90.9 

90. 5M 

69.1 

67. 3M 

80.0 
78. 9M 

-  1.5 

-  3.7 

96 
98 

28 
26 

54 
52 

3 
3 

0 
0 

20 
18 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

.75 
1.23 

-  1.80 

.58 
.63 

24 
26 

.0 
.0 

0 
0 

2 

3 

1 
1 

0 
0 
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KENEDY 
KINGSVILLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULlNG 

89.9 
89.3 
88.3 
87.9 
89.3 

66.7 
71.8 
69.5 
66.3 
67.7 

79.3 
80.6 
78.9 
78.1 
78.5 

-  4.2 

96 
93 
92 

94 
95 

19 
24  + 
30  + 
28 
30+ 

52 
59 
54 
53 
53 

3 
3 
3 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
17 
17 
14 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6.54 
6.36 

1.16 
.27 

1.81 

-  1.49 

2.51 

4.03 

1.04 

.27 

.95 

1 
24 
25 

1 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
2 

1 

3 

3 

J 

i 

0 
2 

3 
1 
1 
0 
0 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

86.1 
91.6 
90.2 
90.4 
89.1 

69.7 
67.0 
66.3 
69.1 
67.9 

78.9 
79.3 
79.3 
79.6 
78.5 

-  3.5 

93 
96 
96 
94 
96 

17 
17+ 
26  + 
27+ 
30  + 

61 
51 
51 
55 
52 

5  + 
3 
3 
3 
5  + 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
21 
18 

21 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.06 
1.74 

.08 
3.88 

.25 

-  3.33 

2.31 
1.05 

.05 
2.09 

.25 

2 

21 
24 
23 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
0 
3 

1 

3 

1 
0 
3 

0 

2 

1 
0 
1 

0 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

88.3 
89.7 
86.6 
90.0 
90.0 

70.8 
72.0 
74.1 
71.3 
66.2 

79.6 

80.9 
80.4 
80.7 
78.1 

-  1.2 

-  3.4 

93 
95 
90 
96 

95 

27 

27+ 

27 

16 

28+ 

57 
60 
61 
56 
51 

3 
3 
3 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
19 
1 
19 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.99 
3.22 

1.51 
.89 

.45 

-  2.06 

-  3.08 

2.0B 

1.71 
.94 
.49 
.31 

24 
25 
25 
1 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
3 

2 

1 

3 

2 
1 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

SOMERVILLE  dah 

90.8 
91.1 
87.5 
88.8 
88.5 

68.4 
69.1 
72.1 
66.5 
69.4 

79.6 
80.1 
79.8 
78.7 
79.0 

-  2.5 

-  1.9 

-  3.5 

96 
96 
91 
95 
95 

30+ 
30  + 
19  + 
22 
28  + 

54 
54 
60 
54 

57 

3 
3 

4  + 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
20 
10 
17 
17 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.43 
1.01 
6.44 
1.05 

.53 

-  3.11 

-  2.17 

-  2.82 

.38 
.72 
3.75 
.84 
.42 

24 
23 
24 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
I 

4 
2 
2 

0 

1 

2 

1 
0 

0 
0 
2 
0 
0 

WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

91.7 
90. 4M 

67.7 
69. 5M 

79.7 
80. OM 

100 
95 

28  + 
27+ 

53 

57 

6+ 
4+ 

0 
0 

20 
19 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.23 

2.64 

.23 

1.31 

1 

1 

.0 
.0 

0 

0 

1 

3 

0 
2 

0 

2 

DIVISION 

79.5 

-  2.8 

2.27 

-   .86 

.0 

*    *    * 
UPPER  COAST         OB 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

87.6 
90.5 
87.0 
87.8 
88.4 

69.4 
71.4 
67.8 
71.6 
72.0 

76.5 
81.0 
77.4 
79.7 
80.2 

-  3.1 

94 
94 
91 
93 
96 

16 
29+ 
26  + 
23 

16 

58 
60 
55 

59 
58 

4 
4 
2 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

21 

8 

13 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.34 
3.57 
3.92 

4.11 
1.77 

.41 
-  1.96 

1.31 
2.70 
2.00 
1.59 
1.77 

21 
24 
24 
25 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

2 

4 
4 

1 

4 

2 
2 
4 
1 

2 

1 
2 

1 
1 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  Nw 

87.9 
88.0 
88.1 
91. 4M 
87.1 

65.1 
70.3 
69.9 
68. 8M 
72.4 

76.5 
79.2 
79.0 
80. 1M 
79.8 

-  2.2 

95 
93 
94 
95 
92 

27 
20+ 
23 
20+ 
28  + 

50 
56 
60 
54 
58 

3 
3 
4 
3 

3  + 

1 

0 
0 
0 
0 

16 
12 
17 
20 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.16 
2.79 
5.78 
3.40 
9.86 

-   .62 

2.40 

.55 
2.01 
3.35 
2.90 
3.52 

25 
24 
24 
24 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
3 

2 
6 

1 
I 

2 
2 
6 

0 
1 
2 
1 
4 

GALVESTON  WB  CITY        R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  A1RPJRT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

84.7 

88.9 
89.6 
88.6 
86. 1M 

77.3 
67.8 
71.5 
66.0 
73. 2M 

81. 0 
78.4 
60.6 
77.4 
79. 7M 

-  .7 

-  2.6 

-  1.0 

-  3.7 

-  2.2 

89 

94 
95 
96 
90 

30  + 
30+ 
30 
28  + 
28  + 

68 
52 
58 
53 
59 

3 
3 
3 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

17 
20 

15 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.14 
.26 
1.54 
1.47 
3.01 

2.49 

-  3.28 

-  2.15 

-  2.71 

.31 

3.38 

.16 
1.25 
1.32 
1.85 

24 
20 
24 
1 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

0 

1 
1 
2 

2 
0 
1 
1 
2 

NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

89.0 
86.6 
86.1 
88.4 
84.9 

70.2 

66.0 
73.9 
68.5 
75.4 

79.6 

77.3 
80.0 
78.5 
80.2 

-  2.6 

94 
92 
90 
94 
88 

23 
30+ 
22 
23 

17 

57 
58 
60 
54 
62 

3 

7  + 
3 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
12 

1 
17 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.45 
2.53 
4.53 
2.44 
5.02 

-  1.07 

2.14 
1.65 
4.16 
1.30 
3.10 

25 

1 

24 

24 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
4 
2 
2 
2 

2 

1 
1 

2 
2 

1 
1 
1 
2 
2 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

90.4 
89.1 
85.9 
86.6 
68. 2M 

71.4 
73.7 
75.7 
70.3 
68.6 

80.9 

81.4 
80.8 
79.5 
78. 4M 

.3 
-  2.1 

95 
92 
90 
95 
94 

30+ 
20  + 
28 
28 
16 

60 
60 
61 
56 
55 

5  + 

4 

3 

3 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

IB 

18 
1 

18 
18 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

.96 
3.92 
1.29 

.76 

1.49 

-  3.33 

-  2.52 

.92 
2.99 

.74 
.54 
.67 

24 
24 
25 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

4 

3 

1 

3 

1 
2 
1 
1 
2 

0 
1 
0 
0 
0 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

88.0 

71.9 

80.0 

-  1.3 

93 

20 

59 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

2.87 

-   .17 

1.38 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

DIVISION 

79.4 

-  2.1 

3.13 

-   .48 

.0 

*    *    * 
SOUTHERN             09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  7  S 
CARRIZD  SPRINGS 
CATARINA 

90. 4M 
91.0 
89.  5M 
93.3 
95.1 

70.9 
68.0 
70. 3M 
70.1 
70.8 

80. 7M 
79.5 
79. 9M 
81.7 
83.0 

-  3.0 

95 
96 
98 

102 
104 

16 

17+ 

13 

12 

11 

60 
56 
61 
57 
58 

3 
3 
3 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
22 

17 
22 
27 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.46 
1.23 
4.25 
1.23 

.91 

.48 
-  1.31 

1.74 
.58 

1.75 
.54 
.63 

25 
23 
25 
29 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
4 
4 
2 

3 
1 
3 
1 
1 

1 
0 
3 
0 
0 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

91.2 
92.3 
94.3 
90.6 
92.2 

69.3 

70.6 
71.5 
68.3 
70.4 

80.3 
81.5 
82.9 
79.5 
81.3 

-  4.0 

-  4.5 

97 

99 

102 

96 

101 

21 

16  + 
26 

30  + 
27 

55 

58 
57 
55 
55 

3 

4+ 

3 

3 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
21 
26 
20 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1.30 
1.08 
1.70 
1.64 
1.50 

-  1.27 

-  .93 

1.11 
.74 
.69 

1.26 
.68 

1 

1 
29 

1 
29  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

3 
3 

3 

1 
1 
2 
1 
2 

1 
0 
0 

1 

0 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

94.7 
96. 1M 
91.3 
92.8 
90.7 

70.3 

72. OM 
69.5 
69.5 
70.2 

82.5 

84. 1M 
80.4 
81.2 
80.5 

-  2.1 

-  4.3 

103 

108 

96 

98 

97 

26  + 
13 
18  + 
26  + 
17 

58 

60 
55 
56 
55 

5 

3 
3 

3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

25 

28 
20 
22 

20 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.36 
3.09 

.26 
2.94 

.86 

-  2.02 

-  2.17 

.30 
1.49 

.10 
1.65 

.75 

25 

25 

2 

1 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
5 
1 
2 
2 

0 
2 
0 
2 
1 

0 

1 

0 
2 

0 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OlLTON 
PEARSALL 

91.3 

92.7 

91. 9M 
91.7 

70.3 

71.6 
70. 3M 
68.7 

80.8 

82.3 
61. 1M 
80.2 

96 

101 

96 

16  + 

11 

26+ 

60 

58 
57 
55 

3 

3 
3 
3 

0 

0 
0 
0 

20 

22 
21 
22 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

3.64 

.57 
2.01 
2.11 

1.63 

.28 
1.17 
1.47 

2 

21 
1 
1 

.0 

.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 
0 

5 

3 
3 
3 

2 

0 
2 

1 

2 

0 
1 
1 

POTEET 

90.4 

68.9 

79.7 

95 

23 

54 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

.75 

.47 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


TEXAS 

JUNE 


Temperature 

Precipitation 

•1 

|| 

■ 

1 

< 

■3 

.3 

|z 
3.8 

9  2 

1 

a 

& 

4) 

i 

0 

-1 

a 

Q 
a 

i 

a 

No.  ol  Day 

3 

•a 

el 
1* 

!§ 

Q 

■ 
0 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

"3 

0 
H 

■3-a 

S-3 
a  o 

4  a 

A   0 

o 

a 

I 

o 

i 

o 
O 

s 

ii 

Si 

'•A 

ii 

RID    GRANDE    CITY    3    M 

95.5 

70.9 

83.  2 

106 

13  + 

53 

4  + 

0 

26 

0 

0 

0 

4.15 

2.36 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

TlLDEN 

90.6 

70.3 

80.5 

96 

17 

58 

4+ 

0 

19 

0 

0 

0 

1.36 

.56 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

ZAPATA 

96.0 

71.7 

83.9 

107 

12 

61 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

1.61 

.64 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

81.3 

-    3.2 

1.83 

-      .72 

.0 

»         *         * 
LOWER    VALLEY                   10 

8R0WNSVULE    WB    AIRPORT       R 

89. 8 

74.6 

82.2 

-      .5 

93 

30 

62 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

1.64 

-    1.32 

.57 

23+ 

.0 

0 

4 

2 

0 

HARLINGEN 

90. 1M 

70. 4M 

80. 3M 

-   3.3 

94 

21  + 

58 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

3.85 

1.27 

.86 

22 

.0 

0 

7 

5 

0 

MC    ALLEN 

91.4 

70.8 

81.1 

96 

13 

60 

3 

0 

?3 

0 

0 

0 

6.46 

4.48 

27 

.0 

0 

5 

3 

1 

MC    ALLEN    FAA    AP 

90.8 

72.7 

81.8 

97 

12 

59 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

5.61 

4.28 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

MC    COOK 

91.0 

70.4 

80.7 

96 

17+ 

60 

4  + 

0 

21 

0 

0 

0 

4.09 

1.85 

27 

.0 

0 

4 

2 

2 

MISSION 

93. 2M 

70. 1M 

81. 7M 

-    2.3 

99 

13 

58 

4 

0 

0 

0 

0 

3.41 

1.47 

2.25 

27 

.0 

0 

4 

2 

1 

PORT    MANSFIELD 

85.6 

74.5 

80.1 

89 

26  + 

62 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3.41 

1.82 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

RAYMONDVILLE 

89.9 

71.2 

80.6 

-    2.7 

95 

13 

62 

4  + 

0 

17 

0 

o 

o 

3.35 

.89 

1.39 

2 

.0 

0 

6 

2 

1 

SAN    BENITO 

90.1 

73.7 

81.9 

95 

20+ 

65 

4 

0 

18 

0 

0 

0 

4.30 

1.24 

2 

.0 

0 

5 

4 

3 

WESLACO    2    E 

91.0 

72.1 

81.6 

96 

18+ 

59 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

2.64 

.18 

1.20 

21 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

81.2 

-    2.2 

3.88 

1.37 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CANDELARIA 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
FREEPORT  2  NW 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
12    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
RICARDO 


112 

DATE 

17 

38 

DATE 

04  + 

9.86 

.00 

6.50 

DATE 

25 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

JUNE 

1970 

_ 

Day  of  Month 

Station 

O 

r    [ 

1     1 

1     I 

H 

1   | 

2 

3 

4        5        6 

7 

8 

9 

10   11   12 

13  |  14  |  IS 

16      17       18 

19      20 

21 

22      23      24 

25      26      27 

28      29 

30 

31 

•   •   • 

HIGH  PLAINS         01 

ABERNATHY 

l.»I 

.50 

.23 

.47 

.42 

.07 

.12 

.10 

ACKERLY  3  SE 

2.0C 

1.50 

.50 

T 

ANARILLO  WB  AIRPORT    //R 

1.5* 

T 

.01 

.88 

.06 

T 

T 

.10 

.07 

.41 

.01 

ANDREWS 

1.5! 

1.20 

.24 

.11 

BIG  SPRING 

1.23 

1.12 

.09 

.01 

.03 

BOOKER 

2.98 

.64  1.39 

.»! 

.50 

BORGER  3  a 

1.04 

.17 

.04 

T 

.40 

T 

T     .24 

T 

.19 

BRAVO 

1.5T 

T 

T 

T 

T 

.55 

.07 

.09 

.86 

BROWNFIELO  NO  2 

1.78 

.32 

.05 

.03 

T 

.13 

.84 

.01 

.35 

.05 

BULER  2  NE 

3.-8 

.41 

.32 

.03 

.38  2. ID 

.03   .06 

.15 

BUNKER  HILL  5  N 

.68 

.20 

.30 

.18 

CANADIAN  1  ENE 

.13 

.05 

.04 

.02 

.02 

CANYON 

2.30 

.10 

.01 

T 

.18 

1.33 

T 

T 

.03 

.26 

.39 

CHANNING  ND.  2 

1.49 

.35 

.37 

.16 

.03 

.27 

.31 

CLAUDE 

1.43 

.24 

1.19 

COLDWATER  3  W 

.97 

T 

T 

.47 

.20 

.25 

.05 

CONLEN 

.93 

.25 

.03 

.30 

.10 

.25 

CROSBYTON 

1.B3 

1.30 

.14 

.16 

T 

.23 

DALHART  FAA  AIRPORT 

2.05 

.13 

.14 

.01 

T 

.45 

.33   T 

.98 

.01 

DARROUZETT 

3.77 

.04 

.01 

.01 

.17  3.01 

.51 

.02 

T 

OINNITT  6  E 

2.75 

.06 

1.72 

.47 

.50 

31HNITT 

2.46 

.05 

.07 

1.56 

T 

.30 

.23 

.23 

DUMAS 

1.30 

T 

T 

.26 

T 

.23 

.21 

.16 

.44 

FLOYDAOA 

1.72 

.63 

.27 

.28 

.05 

.49 

FLOYOAOA  9  SE 

2.01 

.90 

.10 

.03 

.63 

.33 

FOLIETT 

2.23 

.11 

.09 

.02 

1.24 

.73 

.04 

FORSAN 

1.56 

1.02 

T 

.22 

.04 

.28 

T 

FRIONA 

3.01 

.24 

1.12 

■  04 

T 

,2J 

1.16 

.20 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

1.70 

.35 

.45 

.10 

.80 

GARDEN  CITY  1  E 

1.29 

.73 

.51 

T 

T     T 

T 

GRUVER 

5.7* 

.12 

T 

T 

T 

.11  3.87 

.03   .65 

T 

.13 

.83 

HART 

1.50 

.35 

.02 

.42 

.14 

T          T 

T 

.03 

.10 

.20 

.24 

HARTLEY 

4.73 

.54 

1.06 

.36 

2.77 

HEREFORD 

2.61 

.16 

.03 

1.10 

.14 

1.18 

HIGGINS 

2.63 

1.44 

.04 

.47 

.17 

.51 

HITCHLAND 

LAHESA  1  SSE 

1.95 

1.48 

.02 

T 

.20 

.25 

LENORAH 

.72 

.21 

T 

.39 

.08 

T      .04 

T 

LEVELLAND 

1.76 

.19 

T 

.15 

.48 

.12 

.3! 

.31 

.  it, 

LIPSCOMB 

2.01 

.83 

,86 

.18 

.14 

LITTLEFIELD  NO.  2 

.97 

.05 

.20 

.17 

.10 

.30 

.15 

LOOP 

1.38 

.56 

.60 

.22 

LORENZO 

2.46 

1.44 

.54 

.48 

LUBBOCK  MB  AIRPORT       R 

1.36 

T 

T 

.05 

.63 

T 

.02 

T 

.66 

T 

MC  LEAN  3  E 

1.38 

.58 

.45 

.05 

.30 

MIAMI 

.47 

.27 

T 

.10 

T 

.10 

MIDLAND  MB  AIRPORT     //R 

.99 

T          .02 

.17 

.02 

T 

T 

.04 

.40 

T          T 

.10   .24 

T 

MIDLAND  4  ENE 

1.11 

.81 

.05 

.12 

.03   .02 

.08 

MORSE 

MORTON 

2.01 

.65 

.08 

.63 

.42 

.03 

HULESHOE  1 

1.99 

.01 

T 

.90 

T 

T 

.02 

.39 

.66 

.01 

NOTLA  3  SE 

1.4C 

.47 

.02 

T 

.14   .58 

.07   .01 

.06 

.05 

OLTON 

1.5! 

.16 

.33 

.02 

.06 

T 

.0! 

.05 

.88 

PAMPA  NO.  2 

1.22 

.65 

.02 

T 

T 

.10 

T 

T 

.27   T 

T 

.02 

.02 

.14 

PANHANDLE 

1.59 

.04 

.01 

.94 

T 

T 

T 

.60 

PERRYTON  5  NNE 

2.41 

.30 

T 

T 

.17  1.52 

.12 

.08 

.22 

PERRYTON  10  WNW 

2.87 

T    2,36 

.27 

.24 

PLAINS 

3.08 

.08 

.20 

1.40 

.80 

.60 

PLAINVIEW 

.96 

.25 

.16 

.12 

.01 

.04 

.16 

.10 

.12 

OUITAOUE  2  SE 

.63 

.25 

.05 

.33 

SEMINOLE 

2.68 

.55 

T 

.07 

.40 

T 

1.13 

.03 

.14 

.36 

SILVERTON 

1.92 

.42 

.10 

.55 

.85 

SLATON  3  SE 

2.70 

1.70 

.14 

.41 

.10 

.35 

SPEARMAN 

4.34 

.09 

3.65 

.45 

.09 

.06 

STRATFORD 

2.34 

.08 

.24 

.05 

.62 

1.14 

.21 

SUNRAY  A  SW 

1.20 

.26 

T 

.11 

.16 

.52 

.1! 

TAHOKA 

1.19 

.53 

.03 

.13 

T 

.08 

.42 

tascosa 

2.93 

.90 

.02 

.30 

.21 

.64 

.16 

.04 

.45 

.21 

TULIA 

1.45 

.16 

.03 

.25 

.03 

.36 

.23 

.12 

.25 

UMBARGER 

VEGA 

2.17 

.03 

T 

T 

.10 

.97 

T     .06 

.01 

.24 

.76 

»   •   • 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  KB  AIRPORT     //» 

1.94 

1.94 

T 

T     T 

T 

ANSON 

.57 

.57 

ASPERMONT  2  SSW 

.59 

.28 

.09 

.13 

.05   .02 

BALLINGER  1  SW 

1.75 

1.00 

T     .73 

BENJAMIN  A  SSE 

.71 

T 

T 

T 

.19 

.52 

T 

BURKETT 

1.68 

1.3B 

.30 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

.68 

.02 

.03 

T 

.13 

T 

T 

.48 

.02 

CHILLICOTHE 

1.54 

.44 

.06 

.01 

T 

.27 

.76 

CLARENDON 

.33 

.07 

T 

.11 

.20 

COLEMAN 

.87 

.65 

.01 

.02   .18 

.01 

COLORADO  CITY 

1.77 

1.66 

T 

T     T 

T 

.11 

T 

CROMELL 

1.01 

.41 

.31 

.07 

.22 

DICKENS 

.88 

.42 

.01 

.10 

.34 

.01 

ELECTRA 

FlOMOT  1  N 

.67 

.50 

.17 

GAIL 

.90 

.90 

GUTHRIE 

.90 

.06 

.03 

T 

.56 

.04 

.05 

.04 

.10 

T 

.02 

HAMLIN 

.92 

.20 

T 

.72 

T 

T 

HASKELL 

.24 

.09 

.04 

.11 

HOR0S  CREEK  DAM 

.67 

.67 

JAYTON 

.65 

.35 

.30 

KNAPP  6  SW 

LAKE  ABILENE 

2.91 

1.91 

.06 

.94 

LAWN 

1.39 

1.39 

HATAOOR 

.53 

.17 

.03 

.06 

.03 

.20 

T 

.04 

MEMPHIS 

.55 

.45 

.10 

MOBEETIE  2  S 

1.54 

.64 

.29 

.61 

MUNOAV 

.50 

.05 

T 

T 

,49 

NORTHFIELO 

NOVICE  1  E 

NUGENT  1  ESE 

.35 

.3! 

T 

PAOUCAM 

.67 

.06 

T 

.08 

.18 

T 

.10 

T 

.10 

.15 

POLAR 

1.71 

1.57 

.04 

T 

.06 

.0.. 

POST 

2.26 

1.66 

.08 

.34 

.13 

.03 

OUANAH  5  SE 

1.22 

.32 

.11 

.18 

.21 

.40 
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Day  of  Month 

Station 

e2 

'   1 

2  1 

3 

4  | 

5   6 

7   8  |  9 

10  | 

11   12 

13  |  14  |  IS 

16  |  17  [  18 

19  |  20  |  21 

22  | 

23 

24 

25  | 

26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

roby  1  ese 

2.02 

1.34 

.64 

.04 

T 

roscoe 

3.93 

3.75 

T 

.20 

T 

ROTAN 

2.51 

2.30 

.18 

.03 

T 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

I. 08 

.63 

.03 

.11 

T 

.04 

T 

.27 

SHAMROCK  RAOIO  KBVP 

1.82 

1.20 

.07 

.03   .02   .04 

.10 

.05 

T 

.06 

T 

T     .25 

SNYOER 

1.42 

1.15 

.27 

STAMFORD  1 

.04 

.01 

.03 

TAMPICO 

.27 

.17 

T 

■  10 

TESCO 

.8". 

.63 

.01 

TRENT  2  ENE 

1.96 

1.96 

T 

TRU6Y  3  ESE 

.33 

.33 

T 

T 

.02 

T 

TRUSCOTT 

.66 

.09 

.37 

TURKEY  2  WSW 

.83 

.08 

.66   .02 

.04   .03 

VERNON 

1.22 

.35 

.06 

.26 

.46 

.07 

VOSS  1  WSW 

.81 

.64 

.17 

T 

T 

WELLINGTON  2  ENE 

.40 

.40 

WICHITA  FALLS  W8  AP      R 

l.«8 

T 

.14 

.02 

T 

T     .53 

T 

.21 

.56   .02 

T 

WICHITA  VALLEY  FAR"  29 

1.02 

T 

T 

.03 

.53 

.23 

.13 

.03 

.07 

WINTERS  1  NNE 

.99 

.97 

T 

.02 

•   »        * 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

.10 

.10 

T 

ALEDO  A  SE 

.08 

.03 

.05 

ANDICE  1  WNW 

.08 

.06 

T 

T 

T 

ANNA 

1.90 

1.10 

.15 

T 

T 

.65 

ANTELOPE 

1.60 

.05 

.01 

1.74 

ARCHER  CITY 

.39 

.05 

.03 

.27 

.04 

ARLINGTON 

1.20 

1.20 

T          T 

ARTHUR  CITY 

3.96 

.88 

.15 

.05 

.03 

1.02 

.16 

1.65 

AVALON 

1.62 

1.32 

.02 

.28 

BAIRD 

.00 

BARDwElL  DAM 

1.60 

1.57 

.03 

beltqn  oam 

.47 

.47 

8ENBR00K  DAM 

.30 

.26 

T 

.04 

BONHAM 

2.08 

.46 

.23 

1.09 

.30 

BOWIE 

1.20 

.26 

.18 

.06 

.21 

.47 

BOYD  3  S 

.30 

.26 

.04 

BRA20S 

.0* 

.04 

BRECKENRIDGE 

.81 

.40 

.06 

.25 

.01 

.09 

BRIDGEPORT 

.55 

■  30 

.02 

.23 

BROWNWOOD 

2.00 

1.76 

.22 

.02 

BURLESON  2  SSW 

1.48 

.31 

.15 

T 

T 

1.02 

BURLINGTON  3  WSW 

.42 

.42 

CAMERON 

.37 

.37 

CARROLLTON 

.10 

.10 

CELINA 

.99 

.30 

•  10 

.19 

.40 

T 

T 

CENTER  CITY 

2.16 

1.86 

.14 

.07 

.09 

CHALK  MOUNTAIN 

.73 

.05 

.02 

T 

T 

T 

T 

.50 

T 

.16 

T 

CLEBURNE 

.57 

.21 

.08 

.13 

.13 

CLIFTON  10  E 

.67 

T 

.67 

COMANCHE 

1.3' 

.82 

.52 

COOPER 

COPPERAS  COVE 

2.02 

1.36 

.12 

T 

.52 

CORSICANA 

.45 

.04 

.15 

.26 

T 

CRANOALL 

1.71 

.10 

.05 

i.o; 

.51 

T 

T 

CRESSON 

1.48 

.75 

T 

.16 

T 

.10 

.45 

CROSS  PLAINS 

2.41 

1.98 

.43 

DALLAS  HB  AIRPORT      //R 

.67 

T 

T 

T 

T 

.19 

.46 

T 

T 

DAVILLA 

.80 

.80 

DECATUR  2  SSW 

.47 

.10 

.37 

OENISON  DAM 

2.20 

.24 

.46 

.06 

T 

.96 

.37 

.11 

T 

DENTON  2  SE 

1.50 

.80 

.10 

.it. 

.20 

.20 

OUBLIN 

.38 

.18 

.01 

T 

T 

.01 

.16 

DUNDEE  6  NNW 

.54 

.08 

.14 

.06 

.09 

.15 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

.00 

EASTLAND 

1.16 

.09 

T 

.15 

.92 

T 

ENNIS 

3.17 

2.35 

T 

.82 

EVANT 

1.40 

.35 

1.05 

FARMERSVILLE 

2.32 

.32 

T 

.13 

.21   T 

T 

1.42 

T 

.24 

FERRIS 

.84 

.40 

.11 

.33 

FLORENCE  3  SE 

.86 

.57 

.08 

.21 

FORESTBURG  A  s 

.59 

T 

T 

,23 

T 

.36 

T 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

.61 

.22 

.01 

T 

T 

T 

.38 

T 

T 

FRISCO 

4.40 

2.26 

T 

T 

.24 

.12 

.01 

.23 

1.52 

FROST 

.67 

.15 

T 

.40 

.12 

T 

GAINESVILLE 

.97 

.23 

.04 

■  21 

.49 

GATESVULE 

.35 

.35 

GEORGETOWN 

.72 

.54 

■  16 

CLEN  ROSE 

1.78 

1.40 

T 

.03 

.33 

.02 

GOLOTHWAITE 

.95 

.95 

GRAHAM 

.22 

.03 

.19 

CRANBURY 

2.27 

.10 

T 

T 

2.17 

T 

GRANGER 

T 

GRAPEVINE  OAM 

1.99 

.17 

.08 

.04 

1.70 

GREENVILLE  7  Nw 

1.57 

.79 

.0? 

.06 

.42 

.11 

.02 

.15 

GROESSECK 

.23 

.05 

T 

.02 

.16 

GUNTER 

1.77 

.60 

,04 

.21 

.13 

T     T 

.73 

.06 

HAMILTON  2SSE 

.65 

.57 

.03 

.03 

HENRIETTA 

3.67 

.03 

.34 

•  02 

3.28 

HEWITT  1  SE 

.60 

.60 

HICO 

.30 

T 

T 

.26 

.04 

HILISBORO 

1.17 

.09 

1.05 

.03 

HONEY  GROVE 

1.30 

.30 

.15 

.65 

HUCKA6AY 

2.25 

2.25 

HURST  SPRINGS 

1.09 

.32 

.50 

T 

.27 

INDIAN  GAP 

2.84 

1.42 

.95 

.15 

.32 

JACKSBORO 

.19 

.06 

.13 

JARRELL 

.40 

.20 

.20 

KAUFMAN 

.90 

.09 

.03 

T 

.77 

.01 

KENNEDALE  6  SSw 

.22 

.15 

T 

.02 

.03 

KILLEEN 

.00 

LAVON  DAM 

3. OS 

.85 

T 

.12 

.08 

.71 

.22 

1.10 

LEWlSVILlE  OAM 

.19 

•  16 

T 

T 

.03 

LIPAN 

.07 

.02 

.05 

MARL.IN  3  NE 

.15 

.15 

MaRYS  CREEK 

.02 

,02 

T 

T 

T 

MC  GREGOR 

.54 

.43 

.11 

MC  KINNEY 

3.03 

1.30 

.13 

.23 

.25 

.46 

.64 

MERIDIAN  STATE  PARK 

.00 

MEXlA 

.13 

■  13 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

.10 

T 

.10 

T 
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JUNE 

1970 

n 

Day  of  Month 

Station 

0 
E- 

1   | 

2! 

3 

4  | 

S  |  6 

7  [  8  1  9 

10  |  11  |  12  |  13   14  |  IS   16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22  J 

23  | 

24 

25 

26  | 

27 

28   29  |  30 

31 

MORGAN  3  KNW 

.T( 

.70 

HOROAN  HILL 

.01 

.07 

HUENSTER 

1.05 

.02 

.06 

.04 

.97 

HULLIN 

3.01 

1.26 

1.72 

.09 

NAVARRO  MILLS  OAN 

.51 

.12 

■  21 

.24 

NEmPORT 

l.6< 

1.35 

.10 

.10 

.11 

OlNEY 

OLNEY  5  NNU 

.OC 

PALO  PINTO 

.12 

.12 

PARIS 

2.H 

.24 

.03 

T 

.18 

T 

.05 

T 

T 

.74 

.04 

.91 

PILOT  POINT 

a.bi 

2.77 

.02 

.12 

.09   T 

.98 

.91 

POSSUM  KINGDOM  OAN 

.82 

.09 

.73 

PROCTOR  RESERVOIR 

l.n 

.67 

.30 

PUTNAM 

.0! 

.05 

guINUN 

1.7S 

.64 

.15 

.01 

T 

.95 

T 

RA1NBOU 

1.01 

.15 

.04 

.82 

T 

RANGER  1  II 

.It 

.06 

■  05 

T 

.05 

RED  OAK 

1.7! 

.95 

T 

T 

.80 

RICHARDSON 

.2! 

.06 

.01 

T 

.16 

RINGGOLD 

1.40 

.20 

1.20 

RISING  STAR 

2.44 

1.88 

T 

T 

.56 

T 

ROANOKE 

.21 

.21 

ROCKDALE 

.60 

.48 

.12 

ROCKUALL 

.91 

.61 

T 

.16 

.05 

.04 

.01 

T 

.04 

ROSEBUD  3  HSa 

.67 

.67 

ROSS 

.25 

.18 

.07 

ROSSER  1  SE 

.55 

.20 

.35 

ROUND  ROCK  3  E 

.25 

.25 

T 

T 

SANGER 

.88 

.80 

.08 

SHERMAN  PUMP  STATION 

1.51 

.13 

.05 

.12 

.81 

.13 

T 

.24 

.03 

slidell 

.46 

.10 

.08 

.28 

SPRINGTOHN 

.00 

5TEPHENVILLE  *  N 

2.57 

T 

T 

T 

2.32 

.25 

STILLHOUSE  NOLLOu  oam 

.61 

.81 

T 

STRAHN  B  NNE 

.16 

.07 

.09 

TAYLOR 

.55 

.55 

TEMPLE 

.41 

.33 

.08 

TERRELL 

.64 

.28 

.26 

.06 

.04 

T 

T 

THORNOALE 

.11 

.11 

THORNTON 

.70 

T 

.70 

THROCKMORTON 

.09 

T 

T 

T 

T     T 

.09 

THURBER  5  NE 

.16 

•  09 

.02 

.05 

T 

TRENTON 

5.25 

.31 

T 

T 

T 

1.33 

3.59 

TROY 

•3' 

.35 

VRLIEV  VIE* 

1.19 

.68 

T 

.22 

.07 

.18 

.04 

HACO  DIN 

1.30 

.30 

1.00 

KACO  KB  AIRPORT          R 

.92 

.15 

.77 

NAXAHACHIE 

1.47 

.50 

.97 

MEATHERFORD 

.42 

.02 

.30 

.10 

WHITNEY  dah 

.05 

.02 

.01 

.02 

HOL'E  CITY 

.92 

.05 

.05 

T 

T 

.20 

.62 

•    •    • 

EAST  TEXAS          0* 

ALTO  3  SH 

.26 

T 

T 

T 

.11 

.15 

ANDERSON 

1.27 

1.27 

ATHENS  3  SSE 

.78 

.42 

.01 

.35 

ATLANTA  4  nS« 

3.26 

1.85 

.52 

T 

.27 

T 

.09 

T 

.45 

.08 

BEDIAS 

.51 

.20 

.31 

BON  IIIER  2  E 

3.10 

.79 

•  25 

T 

T 

1.03 

.67 

T 

.14 

BOXELDER 

4.09 

.39 

.36 

.09 

.37 

1.07 

1.31 

.06 

.27 

.17 

BREMONO 

.67 

.46 

T 

.21 

BRONSON 

1.68 

.60 

■  04 

,91 

.13 

BUFFALO 

.96 

.26 

•  70 

CANTON 

3.08 

.30 

.04 

T 

.01 

..92 

'.01 

.70 

CARTHAGE 

2.90 

.35 

T 

T 

1.52 

.15 

T 

.  18 

.02 

T 

.25 

.43 

CENTER 

4.20 

.76 

•  20 

.54 

T 

2.44 

.26 

CENTERV1LLE 

1.88 

.19 

.33 

.01 

.57 

.52 

.18 

.08 

CLARKSVlLLE  2  E 

1.92 

.23 

■  49 

.06 

.66 

T 

.25 

.02 

.15 

.06 

COLOSPRING  5  SSU 

1.01 

.34 

.50 

T 

.02 

.15 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

.84 

.62 

T 

.22 

CONROE 

.54 

.01 

.31 

T 

T 

.15 

T 

.07 

CROCKETT 

.70 

.03 

.33 

.08 

.20 

.06 

DACUS 

.40 

.08 

.32 

DAINGERFIELD  9  S 

2.66 

.85 

.33 

.06 

.33 

.07 

.17 

.18 

T 

.60 

.05 

DEKALB 

2.50 

.33 

T 

."5 

.18 

.21 

T 

.65 

.40 

.47 

.21 

demEyvule  5  s 

2.21 

1.52 

.08 

.34 

.27 

DIALVILLE  2  II 

.61 

.08 

.37 

.13 

.03 

EOOM  2  NM 

2.06 

.12 

T 

.04 

.67 

1.23 

EMORY 

.79 

.05 

.10 

.08 

.07 

.05 

.07 

.37 

EVADALE 

1.55 

1.10 

.01 

.02 

.02 

.23 

.17 

FAIRFIELD 

.12 

.12 

FRANKLIN 

2.87 

1.14 

.78 

.95 

GILNER  2  " 

2.84 

.71 

.01 

T 

T 

.07 

1.20 

.17 

.68 

GLAOEHATER  3  HSW 

6.68 

3.05 

.75 

1.78 

.88 

.22 

GRAPELAND 

2.30 

.39 

T 

T 

T 

.17 

1.74 

GROVETON  1  SE 

1.02 

T 

.34 

.41 

.27 

HAGANSPORT 

1.63 

.22 

.49 

.16 

.01 

,26 

.03 

.05 

.41 

HARLETON 

1.85 

.37 

.17 

.04 

.04 

.05 

.28 

HAKKINS  1  E 

5.38 

2.00 

.25 

2.23 

.88 

HEMPHILL 

6.10 

1.76 

.03 

1.92 

1.17 

1.08 

.14 

HEMPSTEAD 

.00 

HENDERSON 

2.50 

.22 

1.42 

T 

.42 

.36 

.03 

.05 

HORCER 

2.81 

.28 

T 

1.32 

.80 

.30 

.11 

HUNTSVILLE 

1.00 

.31 

.51 

T 

.18 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

.60 

.11 

.07 

.09 

.33 

JACKSONVILLE 

.24 

.05 

.03 

T 

.13 

T 

.01 

JASPER  3  S« 

1.38 

.35 

.27 

.03 

.52 

.19 

.02 

JEFFERSON 

2.41 

.96 

.19 

T 

.46 

.21 

.59 

T 

JBIIETT 

.21 

.18 

T 

.03 

T 

karnack 

3.56 

1.08 

.22 

.04 

.01 

1.34 

.!5 

.15 

.12   .05 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

2.17 

.33 

.08 

.03 

.41 

,10 

T 

LINDEN 

4. 23 

1.77 

.63 

.15 

.37 

.98 

T 

.06 

.22 

.03 

LIVINGSTON  2  NNE 

1.35 

.64 

.33 

.38 

LONG  LAKE 

2.03 

.20 

.IS 

.67 

T 

1.00 

LONG VIE" 

4.48 

2.00 

■  10 

.08 

.20 

.37 

1.20 

.01 

.22 

.10 

LOVlLAOY 

1.89 

.20 

.40 

.07 

1.20 

.02 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

1.46 

.05 

T     T 

.93 

.02 

.46 

HADISONVILLE 

1.52 

.59 

.16 

.30 

.47 

MAGNOLIA 

.00 

MARSHALL 

3.41 

.42 

.24 

.86 

1  .40 

.15 

.20   .14 

MAUD 

4.07 

1.93 

.13 

.17 

.38 

.09 

.37 

MINEOLA  7  SSx 

4.17 

.24 

.86 

T 

1.78 

1.29 

5««  R»f«t*nc«  NolM  Following  Station  lnd«x 
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Day  of  Month 

Station 

H 

12     3 

4  |  5  | 

6 

7  | 

8   | 

9 

10   11   12 

13  J  14  | 

IS 

16  |  17  ]  18 

19   20   21 

22 

23 

24 

■1 

26 

27 

28  | 

29  | 

30 

31 

MINEOLA  6  ENE 

1.91 

.20 

T 

.04 

T 

T 

.79 

.22 

T 

.67 

T 

MONTGOMERY 

.14 

.14 

MOUNT  PLEASANT 

2.3* 

.59 

.01 

.11 

.12 

.08 

.01 

.13 

1.29 

MOUNT  VERNON 

1.16 

.37 

.17 

•03   .34 

T 

.02 

.04 

.03 

.04 

.08 

.04 

NACOGDOCHES 

l.OB 

.35 

.03 

.04 

.34 

.02 

.30 

NAPLES  1  SW 

2.30 

.75 

.05 

1.90 

NECLEY  A  SSW 

1.3B 

.23 

.59 

.23   .09 

T 

T 

T 

T 

T 

.24 

NEUVILLE 

2.09 

.51 

.37 

1.13 

.08 

NEW  CANEY  A  NW 

1.24 

.22 

.15 

.47 

.40 

NEWTON 

1.19 

.90 

.03 

.03 

.19 

.08 

OVERTON 

1.97 

.13 

.62 

.03 

.80 

.28 

.11 

PALESTINE 

1.44 

.15 

.45 

.07 

.73 

.04 

PITTSBURG  5  S 

2. OS 

.45 

.12 

.40 

.47 

.27 

.37 

POYNOR  1  NE 

.44 

.03 

.10 

T 

.06 

.02 

.17 

.06 

PRICE  2  SW 

1.37 

.02 

.02 

.36 

.92 

T 

.05 

O.UITMAN  2  S 

3.S2 

.45 

.55 

.15 

L.3C 

.70 

.37 

REKLAW  3  NNE 

1.64 

•  08 

.17 

1.39 

RICHARDS 

1.B8 

.33 

.85   T 

.30 

.40 

ROCKLAND  1  WSW 

4. IS 

.66 

.12 

.40 

.63 

.62 

1.59 

.16 

RUSK 

.97 

T 

.55 

T 

T 

.42 

T 

SAB  RAYBURN  DAM 

1.41 

.36 

.15 

T 

.07 

.28 

.52 

.03 

SIMMS  2  NNW 

2.54 

1.41 

.15   .06 

.11 

.06 

.06 

.69 

SULPHUR  SPRINGS 

6. 28 

.46 

T     .30 

.78 

.30 

1.08 

.10 

2.67 

.99 

TEXARKANA 

4.69 

3.10 

.30 

.10 

.22 

.47 

.44 

.06 

TEXARKANA  DAM 

3.14 

1.65 

.50 

.11 

T 

.76 

.05 

.07 

TOWN  BLUFF  DAM 

l.DS 

.56 

.44 

.07 

.01 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

1.76 

1.02 

.27 

.10 

.37 

TYLER  5  NE 

1.65 

.12 

.02 

T     T 

1.02 

.33 

.26 

VALLEY  JUNCTION 

1.33 

.97 

.05 

.31 

WALLER  3  SSW 

.00 

WARREN 

.72 

.48 

T     .07 

T 

.17 

WILLS  POINT 

1.B5 

.24 

.02   T 

.07   T 

.12 

1.10 

.17 

.05 

.08 

WINNSBORO  6  SW 

4.59 

.44 

.13 

2.00 

.27 

.51 

.34 

.32 

.40 

.28 

•    »    • 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

2.  SO 

1.00 

.03 

.38 

.04 

.05   .15 

.28 

.01 

.03 

.41 

.01 

.41 

BAKERSpIELD 

4.84 

2.55 

.53 

.10 

.20 

.23 

.09 

1.14 

BALHQRHEA 

1.77 

.72 

.06 

.07 

.;-l 

.03 

.20 

.07 

.39 

BLOYS  CAMPGROUND 

2.13 

T 

T 

.13 

.07 

.30 

.11 

.10 

.74 

.13 

.09 

T 

T 

.02 

T 

.46 

BOOUILLAS  RANGER  STA 

3.84 

.44 

.10 

.12 

T 

.49 

.13   .03 

.04 

.15 

.26 

2.08 

CANDELARIA 

3.01 

.03 

.12 

.03 

.35 

.07 

.39   .06 

.07 

T 

.03 

.05 

1.81 

CHISOS  BASIN 

3.59 

.14 

.10 

.09 

.66 

.04   T 

■  18 

.14 

.31 

1.93 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

.92 

.10 

.17 

.13   .09 

.43 

CRANE 

1.39 

.21 

.02 

.45 

.02 

.01 

.07 

.61 

DRYDEN 

2.51 

.05 

.10 

1.54 

.02 

.10 

el  Paso  wb  airport     r 

.73 

T    T 

T 

.59 

T 

T     T 

T 

T 

T 

T 

.04 

.10 

FABENS 

1.57 

T 

.05 

1.52 

T 

FORT  DAVIS 

2.26 

.46 

.97 

T     .54 

T 

.02 

.04 

.02 

.21 

FORT  HANCOCK 

ft  Stockton  kfst  radio 

.75 

.13 

.13 

.06 

.23 

.20 

GIRVIN 

2.95 

.78 

T 

.09 

.74 

.03 

T 

.19 

.40 

.04 

.07 

.61 

GRANOFALLS  3  SSE 

.24 

.12 

.01 

.02 

.02 

.07 

IMPERIAL 

1.71 

1.42 

.29 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

.77 

.01 

.05 

T 

.71 

MARATHON 

3.58 

.26 

1.46 

.36 

.02 

.03 

.04 

.06 

.90 

.65 

MARFA  NO  2 

2.24 

■  4C 

.65 

.05 

.15 

.06 

.07 

.13 

T 

.12 

.07 

.07 

.03 

.44 

MENTONE  2  S 

2.49 

.04 

.24 

.25 

.38 

1.56 

MONAHANS 

1.23 

.40 

.30 

.40 

T 

.02 

.09 

.06 

MOUNT  LOCKE 

4.04 

T 

.18 

.53 

.47 

1.02 

1.10 

.15 

.10 

.14 

.35 

OOESSA 

1.20 

T 

.20 

.28 

.59 

T 

T 

.02 

.09 

.06 

PANTHER  JUNCTION 

3.47 

.01 

T 

.07 

.01 

•  OS 

.55 

.01 

T 

1.12 

.40 

1.22 

PECOS 

2.74 

.38 

.03 

.09 

.01 

.54 

1.24 

.08 

.35 

T 

.02 

PENWELL  1  SSE 

1.63 

.58 

.45 

.21 

.15 

.05 

.19 

PLATA 

4.54 

.77 

.35 

.22   .22 

2.05 

.35 

.08 

.50 

PRESIDIO 

2.46 

.09 

.05 

.03 

.05 

.40 

.10 

.06 

1.70 

RED  BLUFF  OAM 

2.18 

.31 

.17 

.03 

T 

1.19 

.46 

SALT  FLAT  10  ENE 

1.23 

.10 

.15 

.10 

.86 

SANDERSON 

3.19 

.72 

.39 

1.62 

.24 

.22 

SHEFFIELD 

1.31 

T 

.20 

.12 

T 

.29 

.70 

SIERRA  BLANCA 

3.24 

.42 

.15 

2.67 

TOYAH 

3.06 

.26 

.03 

.13 

.81 

.54 

1.01 

.28 

VALENTINE  10  WSW 

1.45 

.10 

.04 

.40 

.91 

VAN  HORN 

3.43 

1.14 

1.00 

.52 

.39 

.18 

.20 

WINK  FAA  AIRPORT 

1.85 

T 

•  03 

.20 

.30 

.68 

.05 

T 

.19 

.13 

T 

.31 

YSLETA 

.28 

.09 

.05 

.14 

.    .    . 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AOAMSVILLE 

AMISTAD  DAM 

1.64 

.11 

.55 

.13 

.01 

.80 

.04 

BERTRAM  3  ENE 

.64 

.33 

T 

T 

T 

T 

T 

.31 

BIG  LAKE  NO  2 

1.04 

.27 

.03 

T 

.30 

.13 

.16 

.15 

BLANCO 

.10 

T 

T 

.10 

T 

BLEWETT  5  NW 

1.26 

T 

.19 

.15 

.92 

BOERNE 

1.14 

.96 

T 

.02 

.10 

.06 

BRACKETTVILLE 

.90 

.80 

.10 

BRADY  2NNW 

.82 

.27 

.02 

.42 

.03 

.06 

BURNET 

.78 

.40 

.07 

.02 

.29 

CAMP  WOOD 

3.85 

1.31 

.02 

.70 

1.12 

.70 

CARTA  VALLEY 

1.09 

.06 

.46 

.02 

T 

.03 

T 

T 

.92 

T 

CASE  RANCH  3  S 

CASTELL 

.91 

.23 

.68 

COPE  RANCH 

1.70 

.40 

.17 

.92 

.11 

.06 

.04 

COTTONWOOO 

.25 

.15 

.10 

CRIDER  RANCH 

.85 

.30 

.95 

DEL  RIO  WB  AP 

1.38 

T 

T 

T     T 

.01 

T 

.11 

.18 

.83 

.25 

T 

DOOLE  6  NNE 

.44 

.44 

T 

T 

T 

T 

T 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

2.35 

.13 

1.95 

.61 

.06 

EDEN  1 

1.79 

.81 

.02 

.92 

.04 

ELDORADO  11  NW 

3.23 

.18 

2.55 

.40 

.09 

.09 

ELDORADO  19  SW 

1.79 

1.09 

.50 

.20 

FIFE 

.45 

.38 

.07 

FREDERICKSBURG 

.56 

.03 

.05 

.05 

.07 

.36 

FUNK  RANCH 

1.59 

.84 

.36 

.35 

.04 

GOLD 

.47 

.10 

.37 

HARPER 

1.08 

.70 

.32 

.06 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNW 

2.63 

.10 

.18 

2.25 

.30 

HUNT 

1.23 

.10 

.42 

.10 

.11 

.15 

.09 

.21 

.09 

HVE 

2.09 

.07 

1.41 

.61 

JAMES  RIVER  RANCH 

.20 

.05 

.15 
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TEXAS 

Continued 

JUNE 

1970 

_ 

Day  of  Month 

Station 

0 

1  |  2   3 

4   5   6 

7  1  8 

9 

10  |  11  |  12 

13    14    15 

16  |  17   18 

19   20   21 

22   23   24 

25  | 

26  1 

27 

28   29 

30 

31 

JOHNSON  CITY 

.15 

T 

.  15 

JUNCTION 

2.B1 

.23 

.17 

.a? 

1.47   .07 

T 

JUNO 

2. AS 

.02 

.01 

.04 

.08 

1.51 

.45 

.17 

.20 

KENPNER 

1.22 

.70 

.25 

.27 

KERRVlLLE 

1.19 

.15 

.07   T     T 

T 

T     .05   T 

.83 

T 

.09 

LAMPASAS 

.74 

.59 

.11        .03 

.03 

LANCTRY 

2.49 

.04 

.11 

.67 

.05 

.24 

.11 

.60 

.67 

LEAKEY  NO  2 

1.23 

.30 

.03 

.20   T 

.60   .10 

LLANO 

.27 

.13 

.06 

.08 

LVNXMAVEN  RANCH 

.7* 

.17 

.24   .08 

.14 

.11 

MARCO 

1.59 

.46 

.33   .60 

MASON 

.53 

.20 

.33 

MC  CANEY 

2.99 

1.55 

.17 

.09 

.13 

.03 

.16 

.84 

MEDINA 

2.53 

.17 

.03   .04   T 

.91   .70 

.13 

.55 

MENARD 

1.83 

.06 

T 

1.72 

.05 

NERTZON 

.78 

.30 

T 

.06 

.12 

.26 

T 

.04 

NELSON  RANCH 

1.37 

T 

T 

.02   T 

T 

.58   .10 

.54 

.OB 

.05 

NIX  STORE  1  H 

1.62 

1.50 

.12 

OAK  CREEK  LAKE 

1.55 

.85 

.23   .47 

T 

OZONA 

.98 

.10 

T 

.11 

.25 

.23 

.29 

PAINT  ROCK 

.75 

.75 

T 

T 

PANOALE 

2.35 

.13 

.24 

.55 

.10 

.80 

.53 

PRADE  RANCH 

RANKIN 

1.13 

.34 

.10 

.35 

.30 

.04 

RED  BLUFF  CROSSING 

.55 

.35 

.20 

T 

RICHLAND  SPRINGS 

.50 

.50 

ROBERT  LEE 

2.29 

1.02 

1.00 

.27 

ROCKSPRINGS 

2.11 

.54 

T     T     T 

.61 

.54 

.18 

.24 

ROCKSPRINGS  21  SH 

.94 

.60 

.07   .07 

.20 

ROUND  MOUNTAIN  A  WNM 

.5* 

.32 

.22 

SABINAL  1  HSU 

1.40 

.21 

.05 

.78 

.36 

san  angelo  dam 

.♦9 

.38 

.07 

.04 

SAN  ANGELO  HB  AIRPORT    R 

.39 

.25 

T 

.04 

.03 

.02 

T 

T     .03 

SAN  SABA 

.54 

.54 

SLOAN 

.55 

.30 

.10 

T 

.15 

SONORA 

2.17 

.07 

T 

T 

.40 

1.50   .02 

T 

.12   .06 

SPICEHOOD  1  S 

.24 

.05 

T 

T 

.03 

.16 

STERLING  CITY 

1.72 

.93 

.44 

.35 

TAYLOR  RANCH 

2.C 

.27 

1.56 

.21 

TEAGUE  RANCH 

3.07 

.05 

.35   .18   .05 

2.30 

.14 

TELEGRAPH 

2.31 

.05 

.06 

.35  1.80 

.05 

UVALDE 

.92 

.01 

T 

T 

T 

.05   T 

T 

.01   ,B5 

HATER  VALLEY 

1.54 

.44 

.70 

.40 

HATER  VALLEY  ID  NNE 

HATSON 

1.45 

.70 

.75 

•    •    • 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

1.95 

.85 

1.00 

.10 

AUSTIN  HB  AIRPORT        R 

.29 

.08 

T 

.21 

AUSThELL  HL  REFUGE 

5.66 

3.42 

.11 

.69  1.20 

.24 

BEEVILLE  5  NE 

4.32 

.95 

.04   .98 

2.35 

BLUE 

.00 

BRENHAM 

.02 

.02 

T 

T 

BULVERDE 

.79 

.05 

T 

.19 

.21 

.34 

CALDHELL 

1.31 

.70 

.03 

T 

T 

.58 

CANYON  DAM 

.46 

.33 

.05 

.08 

CHAPMAN  RANCH 

2.19 

1.2B 

T 

.04   .22   ,04 

.31 

.30 

CIBOLO  CREEK 

.93 

.13 

.80 

CLASSENS  RANCH 

1.04 

.58 

T 

.46 

COLUMBUS 

1.48 

T 

.35        .03 

1.10 

CORPUS  CHRISTI 

2.79 

1.05 

.17 

T    1.47 

.10 

CORPUS  CHRISTI  HB  AP     R 

9.16 

1.92 

2.25 

T     .09  4.72 

.18 

CUERO  3  E 

1.38 

.07       1.31 

DIME  BOX 

.15 

.15 

DRYER  1  NH 

.36 

.14 

T 

T 

.08   .14 

ELGIN 

.38 

.38 

T 

FAIR  OAKS  RANCH 

1.40 

.32 

.65 

.43 

FALLS  CITY  A  HSH 

1.27 

.23 

.34 

.42   T     T 

.28 

FEDOR 

.00 

FISCHERS  STORE 

.12 

.12 

FLATONIA  2  . 

.92 

.07 

.63 

.22 

FLORESVILLE 

1.90 

1.90 

BIDDINGS 

.21 

.05 

T 

.16 

GOLIAD 

4.70 

.03 

2.55  2.11 

.01 

GOLlAO  1  SE 

4.25 

1.75  2.50 

GONZALES 

1.52 

1.29 

.02 

.21 

HALLETTSVILLE 

.75 

.17 

T     .58 

T 

HONDO 

1.23 

.04 

.04 

.21   .26   .05 

T 

.63 

JEDOO  2  NNE 

.38 

.02 

T 

T 

T 

.18 

.18 

KARNES  CITY 

3.26 

1.05 

1.08  1.13 

KENEDY 

6.54 

2.51 

.46 

1.53  2.00 

.04 

KINGSVILLE 

6.36 

.64 

.86 

.45   .37  4.03 

.01 

LA  GRANGE 

1.18 

.13 

.01 

1.04 

LEXINGTON 

.27 

.27 

LOCKMART  2  NH 

.05 

.05 

LULtNG 

1.81 

.22 

.06 

.03   T 

.95 

.55 

MATHiS 

5.06 

!.31 

.03   .30  1.59 

.83 

NATALIA 

1.74 

.02 

1.05 

T          .32 

.32 

.03 

NEH  BRAUNFELS 

.08 

.05 

.03 

NIXON 

3.88 

.89 

2.09   .86 

.04 

post  oak  school 

1.18 

.42 

.76 

RED  ROCK 

.25 

T 

.25 

REFUGIO 

3.99 

.58 

T 

T          .43 

T     .03  2.08 

.87 

RICAROO 

8.77 

1.30 

.20   .60 

6.50 

.17 

RIOMEDINA  2  N 

.00 

ROBSTOUN 

3.22 

.72 

.20   .24   .28 

1.71 

.07 

ROCKPORT 

1.51 

.24 

.09 

.03   .02   .19 

.94 

RUNCE 

2.83 

.36 

.62  1.S5 

SAN  ANTONIO  HB  AIRPORT   R 

.89 

.49 

.01 

T     T 

T 

T     .39 

SAN  MARCOS 

.45 

.09 

.05 

.31 

SCHULENBURG 

.32 

.08 

,08 

.16 

SEALY 

.43 

.05   .38 

SECUIN 

1.01 

.23 

.72   .06 

SINTON 

6.44 

2.24 

.15 

.06   .17  3.75 

.07 

T 

SMITHVILlE 

1.05 

.13 

.08 

.64 

SOMERVILLE  DAM 

.53 

.11 

.42 

SPEAKS 

1.83 

.69 

1.14 

SPRING  BRANCH 

1.07 

.05 

.24 

.78 

HAELOER  7  SSH 

.20 

.20 

T     T 

HASHINGTON  STATE  PARK 

.23 

.23 

T 

HELDER  HILDLIFE  FNDTN 

7.64 

1.19 

.05   .05   .06 

4.74 

1.55 

YOAKUM 

2.64 

1.31 

.33  1.00 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
JUNE 

1970 

Station 

"3 
0 
H 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  |  5  J  6 

7  1  8  |  9 

10  1  11  J  12 

13   14   IS 

16  |  17   18 

19  |  20  |  21 

22  | 

23  |  24 

25  | 

26 

27 

28 

29   30 

31 

YORKTOwN 

1.44 

.26 

.20   .76 

.22 

•    •    • 
UPPER  COAST         OB 

ALV1N 

ANAHUAC  TBCO 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

6AYT0WN 

4.B4 

3.57 
3.92 
A. 11 
1.77 

.60 
.80 
.22 

.07 

.OS 

.03 

1.31 

1.21 
.04  2.70 
.15  2.00 
.65   .95 

1.77 

.34 

.03 
1.35 
1.39 

.77 

.89 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLOOINE 

CYPRESS  1  SW 

DANEVANG  2  SE 

2.39 

1.18 
.73 
.15 

2.79 

1.20 
.44 
.01 

.27 

T 
.14 

.02 

T 

T     T 

.29 

.13 

T 

.35   .48 

.09 
.05   .22 

T 
.30  2.01 

.34 
.99 

.19 

.21 

.01 
T 

EONA  HwY  59  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  Nw 

GALVESTON  WB  CITY        R 

HOUSTON  INCONT  AP 

5.78 
3.40 
9.86 
5.14 
.26 

2.52 
1.67 

.07 
1.02 

T 

T 
T 

.16 

3.35 

.50  2.90 

.79  1.20 

3.38 

.06   .04 

2.11 

3.92 

.09 

.61 

.22 

T 

.03 

T 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

1.54 

.97 

2.01 

2.53 

.65 

T 
.30 

.03   T 

.01 
.04 

.03 

.30 

T 

.09  1.25 
.19 
1.34 
.60 
.31 

.12 
.31 
.64 
.20 
.09 

T 

.17 

.02 

T 
1.43 
.29 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

1.43 
1.38 
1.10 
3.04 
.23 

.61 

.85 
.31 

.03 
.07 

.02 

T 

.49 
.23 

.17 

.66   .63 

.16 

.33 
.89 

.03 
.20 

.20 
1.24 

.10 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  A  NW 

.46 
1.47 
3.01 
3.45 
2.53 

1.32 
1.12 
.36 

1.65 

.07 

.02 

T 

T 

T 

.17 

.25 

.08 

1.85 

T     .93 

T     .35 

.21 

.04 

2.14 

.36 

T 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPDRT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

4.53 
2.44 
5.02 
.96 
3.92 

.23 

3.10 
T 

■  01 

T 

T 

.01 

T     .01 

T 

.02 
.03 

.09  4.16 

1.30 

1.90 

T     .92 

.16  2.99 

T 
1.12 
.01 

.13 

.07 

.01 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSw 
TOMBALL 

1.29 

1.04 
.76 

1.49 
.06 

.05 
.10 
.07 
.12 

.35 

T 

.01 

T 
T 

.19 
.09 
.09 

.06 

T     .15 

.20   .37 

.54 

.67 

T 

.74 
.18 
.06 
.60 

T 

T 

T 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 
WHARTON 

2.87 

2.47 

T 

T 

T     T 

.31 

1.38  1.01 
1.13 

T 
1.34 

T 

.17 

*    •    * 
SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIDES  7  S 
BIG  WELLS 

3.46 
1.23 
.86 
4.25 
3.25 

.74 

l.OO 
2.07 

T 

T     T 

T 

.07 
.15 

.91 
.38 

.40  1.10 
T     .10 

1.74 
.30 

1.73 

.33 

.02 

T 

.86 

.91 

CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

1.23 
.91 

1.30 
1.17 
1.08 

.63 
1.11 
.55 

.74 

.22 

T 
.03 

T 

T 

.30 

.15 

.04 

.05 

.32 
.16   T 

.04 

.12 
.10 
.14 

.94 
.21 

.02 

.19 

CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 

FALCON  DAM 

1.70 
1.64 
1.50 
.36 
3.09 

.68 
1.26 

.18 
.04 

.01 
.10 

.01 

.02 

.68 
.06 

T     .09 
.01   .01 
T     .03 

.45   .74 

.11 
.30 
1.49 

.12 

.21 
.25 

.69 

.07 
.68 

FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WE5T 

.26 
2.94 

.86 
1.91 
1.S2 

1.65 
.01 

.10 
.75 
1.26 

.06 
1.23 

.60 

.03 
.04 

.11 

.03 

.34   .06 

.16 

.04 

1.30 

HE8BR0NVILLE 
JOURDANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYQR 
LAREDO  NO.  2 

3.64 
.05 

.57 

1.63 

T 

.28 

1.02 
.02 

.37   .38 

.04 

T 

.09 
.01 

.13 
.19 

.12 

OILTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

2.01 
2.11 
.75 
4.15 
1.30 

1.17 
1.47 
.47 

.10 

.02 

.41 

.06 

T     T 

.70 

.07 
•  30 

.02   .12 

.17 
.11   .31 

.40 

.11 

2.36 

.39 

.15 

.68 

.23 
.34 

THREE  RIVERS 
TILDEN 

WHITSETT  2  Sw 
ZAPATA 

.56 
1.36 
1.98 
1.61 

.63 

.28 
.56 

.04 

T 

.09 

.08 
.46 

.20 
.34   .24 

1.18 
.64 

.OS 
.14 

.17 

.36 

A     •     • 

LOWER  VALLEY        10 

brownsville  wb  airport  r 

harlingen 

mc  allen 

mc  Allen  faa  ap 

HC  COOK 

1.64 
3.85 
6.46 
5.61 
4.09 

.57 
.16 
.40 
.48 
.06 

.72 
.70 

.08 

T 

.16   .25 

.11 

T 

.02 

T 
.66 

.01 

.07 

.97   T 
.96   .83 

.01 
.03   .63 
.19   .06 

.09 
.13 
.70 
.16 
1.92 

T 
.07 

4.28 

T 
.50 

4.46 
.02 
1.85 

T 

.06 

.24 

MERCEDES  6  SSE 

MISSION 

PORT  MANSFIELD 

RAYMONOVILLE 

SAN  BENITO 

2.41 
3.41 
3.41 
3.35 
4.30 

.50 

.12 

.OB 

.34 
.17 
1.82 
1.39 
1.24 

T 
.02 

T 

■  82 
.02 
T 

•  04 
.65 

.21   .20 
.14 

.49   .02 
.96   .19 

1.10  1.04 

.30 

T 

.16 

.09 

T 

.83 

.92 

.28 

.14 

.04 
2.2! 
.02 
.23 
.04 

T 

WESLACO  2  E 

2.64 

.38 

1.20 

.01 

.70   T 

.26 

T 

.07 
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TEXAS 
JUNE 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

M 

1  1 

2  | 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

> 
< 

•     *     • 
HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  w9  AIRPORT 

MAX 

MIN 

66 
48 

70 
43 

70 

45 

70 
45 

79 

45 

85 
52 

85 

54 

83 
59 

90 
62 

90 
61 

81 
57 

89 
52 

97 
62 

96 
74 

101 
66 

101 
69 

104 

71 

98 

74 

93 
64 

91 
62 

64 
63 

86 
58 

93 
62 

97 
65 

101 
61 

99 
66 

97 
68 

93 
72 

81 
65 

88 
66 

86.6 
60.4 

ANDREWS 

MAX 

MIN 

91 
49 

70 
96 

78 
49 

75 
49 

82 

53 

84 
59 

88 
57 

66 
62 

93 

60 

93 
66 

91 
65 

95 

61 

97 
72 

97 
74 

98 
69 

102 
69 

101 
72 

101 
65 

97 
67 

94 
69 

91 
60 

80 
67 

89 

64 

92 
68 

100 
69 

100 
73 

99 
69 

93 

66 

85 
68 

84 
67 

90.9 
63.8 

BIG  SPRING 

MAX 

Mm 

88 
56 

72 

50 

76 

53 

75 
51 

64 
54 

83 
66 

88 
61 

88 
68 

95 
63 

95 
68 

94 
72 

96 
68 

97 
68 

96 
69 

97 

73 

102 
74 

10? 
74 

100 
69 

96 

70 

94 
72 

93 

66 

84 
64 

92 

67 

95 
70 

103 
70 

102 

70 

100 
74 

96 

68 

86 

70 

86 
70 

92.0 
66.3 

BORGER  3  - 

MAX 

Mm 

64 
51 

69 
48 

61 
53 

70 
47 

81 
47 

88 
50 

87 
55 

85 
58 

91 
62 

90 
63 

87 
52 

92 
58 

99 
67 

99 

71 

102 
67 

101 
66 

106 
76 

102 
75 

92 
63 

91 
62 

87 
61 

90 
58 

96 
64 

98 
69 

104 

63 

99 

67 

99 
70 

95 

72 

90 
68 

89 
67 

90.4 
61.7 

BRAVO 

MAX 

Mm 

67 
47 

70 
45 

62 
50 

71 
42 

78 
42 

82 

44 

82 
50 

83 
51 

87 
59 

87 
55 

80 
60 

87 
42 

95 
52 

94 
63 

96 

54 

95 
51 

99 
69 

94 
64 

96 
56 

90 
53 

85 
59 

84 
51 

91 
59 

93 
58 

99 

57 

99 
62 

96 
60 

93 
61 

86 
60 

79 
60 

86.7 
54.5 

BROWNFIELD  NO  2 

MAX 

Mm 

87 
52 

66 
46 

72 
♦7 

72 

47 

74 
45 

81 
46 

83 

54 

86 
56 

86 
58 

92 

58 

92 

64 

87 
56 

93 

56 

99 
69 

97 
66 

99 
64 

103 
65 

102 
65 

99 
69 

92 
65 

93 

61 

78 
56 

6  3 
57 

89 
63 

95 
67 

100 
64 

99 
64 

95 
64 

88 
66 

65 
66 

88.9 
59.1 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

65 

54 

72 
48 

72 

53 

65 
52 

81 

45 

87 

48 

91 
46 

88 
65 

97 
62 

99 

64 

94 
68 

96 

49 

100 
65 

102 
75 

100 
64 

102 

70 

106 

76 

104 
70 

103 
65 

99 

67 

95 

60 

90 
54 

96 
63 

100 
69 

102 

62 

103 
67 

100 
65 

100 
71 

97 
72 

95 
69 

93.2 

61.9 

CANVDN 

MAX 

Mm 

77 
50 

68 
44 

67 
50 

69 
43 

79 
45 

84 
48 

83 
54 

83 
57 

87 
61 

88 
60 

86 
62 

87 
54 

94 
62 

94 

71 

99 

67 

99 
71 

101 
69 

101 
70 

96 
63 

91 
62 

90 
64 

85 
58 

BO 
62 

94 
65 

97 
61 

97 
62 

95 

68 

94 

59 

86 
66 

83 
64 

88.2 
59.7 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

Mm 

72 
43 

69 
45 

73 
45 

70 
42 

73 

46 

80 
47 

81 
50 

81 
55 

64 
57 

90 
59 

86 
62 

79 
50 

90 
57 

97 

65 

96 
65 

100 
59 

100 
60 

103 
69 

97 
59 

91 
59 

91 
60 

81 
56 

88 

60 

96 

64 

97 

64 

105 
67 

ioo 

66 

97 
66 

65 
64 

85 
63 

88.0 
57.5 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

85 
49 

65 
42 

70 

45 

70 
45 

71 
45 

80 
50 

84 
51 

63 
58 

83 
56 

89 
60 

69 
60 

80 
52 

90 

57 

95 
68 

95 
65 

98 
67 

100 

73 

105 
73 

97 

64 

91 
64 

93 
62 

83 
56 

85 
58 

92 
63 

97 
62 

103 
63 

98 
67 

99 

69 

92 
66 

77 
63 

87.8 
59.1 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

85 
50 

64 
47 

70 
4.7 

69 
45 

71 
49 

81 
50 

66 
57 

84 
60 

87 
58 

93 

59 

94 
66 

87 
56 

95 
53 

97 
65 

96 
63 

99 
64 

102 

60 

101 
69 

100 
69 

98 
68 

93 
63 

81 
59 

83 
60 

91 
65 

96 

66 

101 
64 

101 
66 

95 

70 

93 
70 

84 
70 

89.2 

60.6 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

67 
45 

69 

49 

70 

47 

69 

42 

77 
43 

82 
50 

81 
52 

87 

54 

89 
62 

87 
57 

77 

54 

89 

48 

97 
57 

94 
63 

99 

60 

97 

57 

100 
58 

94 
62 

87 
58 

67 
60 

62 
59 

86 
57 

93 
62 

91 
64 

99 
61 

96 
65 

98 
66 

94 
69 

85 
63 

79 
63 

86.7 
57.0 

DIMMITT 

MAX 

Mm 

86 
46 

65 
42 

72 

40 

65 
38 

73 
43 

82 

45 

88 
50 

85 
54 

84 
56 

87 
55 

87 
55 

79 
49 

88 
55 

92 
63 

95 
63 

99 
63 

101 
63 

104 
69 

99 

65 

94 
62 

90 
56 

81 
56 

36 
56 

90 
56 

94 
57 

101 

57 

97 

60 

98 
64 

91 
64 

81 
64 

87.8 
55.5 

OUMAS 

MAX 

Mm 

74 
46 

65 
44 

71 

46 

71 
41 

72 
42 

81 
44 

84 

57 

65 
58 

84 
58 

91 
60 

8B 
60 

80 
51 

90 
54 

97 
56 

95 
65 

99 
59 

9  8 
60 

102 
69 

98 
59 

88 
60 

91 
58 

66 
58 

88 
63 

93 

64 

93 
59 

103 
63 

97 
66 

98 

68 

95 

70 

82 
64 

88.0 
57.4 

FLOVDADA 

MAX 

Mm 

85 
52 

65 
46 

70 
43 

68 

46 

71 
46 

80 
49 

80 
54 

82 
58 

85 
58 

91 
59 

92 

64 

85 

56 

93 

56 

95 
70 

95 
70 

98 
69 

103 

68 

100 
69 

99 
69 

94 
70 

93 
56 

63 
59 

84 
59 

90 
65 

98 

62 

101 

64 

101 
65 

95 
68 

92 

69 

81 
68 

88.3 
60.2 

fdllett 

MAX 

Mm 

76 
53 

66 

46 

72 
49 

69 

51 

69 

45 

80 
47 

86 
5B 

es 

60 

82 
62 

94 
64 

92 

67 

86 

51 

94 
52 

92 

70 

94 
72 

95 
63 

9  8 
68 

103 
67 

90 
63 

92 
55 

83 
55 

87 
58 

92 

65 

93 
67 

93 
64 

100 
69 

98 
66 

100 
66 

96 

72 

88 
66 

88.5 
60.4 

FRIONA 

MAX 

Mm 

SO 
47 

66 
46 

70 
44 

69 
42 

72 
43 

81 
45 

85 
54 

85 
55 

65 
57 

89 
58 

67 
59 

77 
53 

89 
56 

96 
62 

95 
62 

99 
65 

100 
65 

103 
66 

99 
66 

92 
61 

92 
60 

81 
55 

85 
58 

91 
62 

95 

61 

100 
64 

98 
61 

97 

66 

90 
63 

82 
62 

87.7 
57.3 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

77 
45 

68 

44 

72 

42 

70 
39 

72 
43 

82 

47 

82 
49 

68 

50 

87 
55 

91 

57 

90 
58 

79 
53 

92 

57 

99 
59 

100 
59 

102 
60 

102 
62 

109 
66 

99 
63 

89 
58 

92 
57 

83 
54 

86 

55 

93 

58 

96 
57 

100 
60 

100 
62 

96 
65 

64 
60 

88.9 
55.0 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

90 
57 

71 
45 

73 

45 

70 
45 

76 
56 

88 

48 

84 
52 

85 

57 

86 

56 

93 
63 

93 

67 

92 

60 

9B 
60 

93 
75 

94 

71 

100 
71 

98 

67 

103 
63 

93 
65 

90 
66 

90 
66 

94 
64 

93 
63 

94 
64 

9  3 
63 

104 
70 

102 

67 

98 
64 

68 

63 

88 
69 

90.5 
61.5 

GRUVER 

MAX 

Mm 

67 
50 

71 
43 

70 

4» 

72 
47 

64 
43 

90 
44 

90 
54 

87 
57 

93 
63 

94 
60 

92 
56 

93 
53 

100 
58 

100 
70 

99 
57 

98 
57 

103 
65 

100 
66 

91 

61 

91 
60 

90 
57 

90 
53 

95 
57 

95 
63 

100 

60 

98 
64 

99 
64 

98 
69 

90 
70 

85 
62 

90.8 
57.7 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

79 
47 

65 
44 

60 
44 

65 

41 

71 
41 

80 
46 

85 

47 

85 
54 

82 
57 

89 
58 

89 
58 

80 
53 

90 
55 

96 
60 

95 
67 

101 
65 

101 

6  5 

103 
69 

96 

67 

92 
62 

91 
62 

83 
54 

85 
54 

91 
59 

94 

58 

101 
59 

97 
64 

99 

64 

90 
65 

81 
62 

87.4 
56.6 

LAMESA  1  S5E 

MAX 

Mm 

91 
55 

68 
50 

70 

52 

74 
48 

74 
50 

84 
53 

86 
61 

66 
61 

89 
62 

94 
62 

94 
68 

90 
55 

97 
55 

98 
72 

98 
66 

100 
68 

100 
67 

102 

65 

101 
67 

96 
67 

90 
66 

84 
62 

B8 
64 

92 

66 

96 
67 

105 
68 

102 

70 

100 
70 

90 
70 

66 
68 

90.9 
62.5 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

85 
50 

66 
47 

80 

46 

70 
45 

75 
46 

80 
49 

85 
54 

67 
56 

87 
57 

89 
56 

90 
60 

85 
50 

93 
51 

99 
69 

97 
64 

102 
65 

104 
66 

103 
66 

100 
65 

94 
66 

93 
62 

78 
57 

85 
57 

90 
62 

9  5 

6  2 

101 
64 

100 
67 

96 
69 

90 
66 

83 
66 

89.4 
58.6 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

75 
55 

65 

48 

62 
48 

65 

42 

82 
46 

87 
51 

90 
62 

87 
65 

97 
67 

94 
65 

87 
49 

96 
52 

100 
72 

102 
69 

97 
69 

100 
67 

103 
69 

101 
64 

89 
62 

92 
55 

81 
51 

87 
54 

96 
65 

97 

60 

101 
59 

96 
59 

100 
71 

101 

73 

90 
69 

90.4 
59.5 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

89 

49 

72 

47 

70 
46 

74 
49 

60 

54 

86 

56 

85 

58 

88 

58 

90 
61 

89 
57 

83 

52 

92 

61 

99 
51 

98 

66 

102 
69 

102 
69 

103 
66 

100 
67 

94 
66 

94 
62 

91 
57 

85 
59 

89 

65 

95 

67 

101 
60 

101 
67 

98 
67 

90 
65 

62 
64 

87 
66 

90.3 
60.3 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66 
49 

73 
48 

71 

47 

75 
47 

83 

47 

86 
55 

83 
55 

86 
58 

89 

5B 

90 
63 

85 

60 

92 
54 

98 

69 

96 
72 

100 

71 

102 
67 

102 
72 

101 
71 

93 

69 

93 
67 

84 
61 

85 

59 

90 
66 

96 
69 

101 

65 

101 
65 

96 
69 

92 

70 

63 
69 

86 
71 

89.3 
62.1 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

85 
53 

65 

47 

70 
51 

68 

49 

68 
46 

77 
50 

85 

55 

66 
60 

85 
59 

90 
69 

92 

67 

84 
55 

93 
53 

97 
60 

98 
65 

96 

64 

104 

67 

104 
69 

92 
65 

94 
66 

93 
64 

82 
59 

67 
61 

92 
69 

99 
65 

100 
67 

101 
66 

9s 

72 

84 
69 

90 
68 

88.6 
60.9 

MIAMI 

MAX 

Mm 

78 
53 

6B 
46 

71 
46 

69 
52 

65 

43 

80 
43 

88 
53 

88 
58 

86 

64 

99 
69 

94 
67 

65 

47 

95 

48 

98 
69 

102 
69 

100 
70 

104 
71 

110 

70 

102 
65 

93 
62 

92 

60 

91 
56 

90 

58 

96 

63 

100 
63 

105 
61 

99 
60 

100 
61 

97 
68 

86 
67 

90.9 
59.3 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 
54 

74 
48 

80 

49 

78 
50 

84 
54 

85 
61 

89 

56 

87 
61 

95 
60 

94 
67 

92 
68 

97 
62 

97 
73 

98 
75 

99 
70 

101 
72 

101 
73 

100 
69 

96 
66 

94 
64 

85 
62 

63 
66 

92 
65 

95 
68 

10' 
67 

102 
71 

97 
68 

87 
64 

68 
69 

65 
68 

91.1 
63.9 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

Mm 

90 
55 

74 
48 

80 

48 

79 
50 

84 
56 

84 
62 

90 
61 

87 
66 

95 

71 

99 

74 

92 

67 

97 
67 

97 

74 

97 
77 

98 
71 

100 
72 

101 
75 

99 
69 

95 
68 

95 

74 

92 
66 

93 
66 

96 
65 

94 
66 

103 
76 

102 
72 

99 
71 

94 
67 

85 
70 

85 
69 

92.4 

66.4 

MORTON 

MAX 

Mm 

86 

49 

65 

47 

70 
47 

72 
47 

73 
46 

77 
47 

61 
53 

83 

57 

67 
57 

89 

57 

87 
58 

83 
54 

90 
52 

97 
65 

95 
62 

99 
62 

100 
65 

101 
66 

99 
65 

99 

64 

92 

56 

76 
58 

81 
57 

87 
62 

9? 

66 

98 
65 

99 
65 

94 
64 

86 
66 

83 
66 

87.4 
58.2 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

85 
48 

68 

46 

72 
44 

71 
43 

73 
43 

79 

47 

84 
53 

85 
47 

86 
58 

90 
56 

68 
58 

80 
48 

89 
50 

97 
62 

96 

67 

100 
69 

101 
66 

104 
66 

97 
63 

91 
63 

92 
60 

79 
55 

83 
56 

90 
63 

94 

62 

99 
64 

98 
63 

96 
66 

88 

65 

82 

63 

87.9 
57.1 

OLTON 

MAX 

Mm 

87 
49 

64 
45 

70 

46 

67 
45 

72 
44 

80 
47 

85 
54 

86 
57 

87 
56 

90 
59 

90 
61 

61 
48 

95 
52 

100 
69 

98 
65 

103 
69 

105 
66 

104 
64 

98 
64 

68 
64 

90 
61 

80 
55 

81 

57 

69 
59 

93 

60 

98 
63 

98 
62 

98 
63 

96 
63 

81 
65 

88.5 
57.7 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

SI 
50 

61 
43 

60 
43 

68 

47 

67 
45 

78 

46 

85 

50 

86 

59 

84 
62 

92 

63 

91 
62 

81 
52 

91 
52 

96 
66 

97 

67 

97 
66 

100 
70 

103 

73 

99 
64 

91 
62 

89 
60 

82 
56 

87 
56 

92 

64 

97 
65 

100 
64 

97 
67 

95 
67 

93 

70 

84 
65 

67.8 
59.2 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

64 
49 

70 
43 

70 
48 

70 
41 

81 
43 

89 

50 

84 
56 

83 
58 

90 
60 

89 
59 

67 
63 

89 
49 

96 

61 

96 
69 

101 
66 

100 
69 

104 

71 

102 
71 

96 
62 

93 
62 

89 
60 

87 
56 

92 

60 

98 
66 

102 
61 

100 
65 

96 

67 

93 

71 

89 
66 

66 
64 

89.4 
59.5 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

76 
50 

57 
42 

71 
47 

67 
47 

66 

41 

80 
46 

86 

51 

88 
63 

87 
62 

95 
58 

90 
64 

85 
44 

93 
54 

99 
66 

98 
60 

94 
56 

93 

66 

100 
69 

95 
59 

87 
59 

90 
54 

79 
53 

66 
50 

93 

64 

96 

61 

100 
64 

95 
61 

99 
69 

99 
69 

89 
62 

67.8 
57.2 

PLAINS 

MAX 

Mm 

88 
50 

68 

42 

7  0 
46 

76 
44 

76 

47 

82 
52 

62 

54 

88 

57 

86 
56 

88 
58 

90 

62 

84 
52 

92 
56 

98 

67 

98 

62 

100 
61 

103 
63 

109 
60 

101 
63 

96 
64 

96 
56 

75 
60 

64 

60 

88 
64 

92 

60 

100 
64 

98 
64 

98 
6? 

90 
64 

84 
66 

89.3 
57.9 
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Continued 

Ui 

UL 

I 

It 

MJ 

Jt.l 

1A 

1U 

Kt 

.b 

TEXAS 
JUNE 

1970 

Station 

Day  of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

< 

PLAINVIEW 

MAX 

MIN 

69 

51 

67 

4B 

70 
52 

68 

47 

75 
49 

81 
52 

86 
56 

82 
59 

86 
60 

90 
62 

92 
66 

82 

5? 

93 
69 

98 
72 

97 
69 

101 
69 

104 

70 

105 
67 

101 

68 

95 

70 

94 

64 

84 

60 

87 
64 

92 

70 

98 
69 

101 
69 

103 
72 

101 
71 

94 
68 

82 
69 

89.9 
62.9 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

66 
44 

6B 
47 

70 
47 

76 
48 

76 
52 

80 
56 

82 
56 

67 
60 

86 
59 

90 
61 

90 
62 

86 

5.' 

94 

56 

99 

70 

97 
63 

99 
66 

103 
69 

103 
65 

99 
63 

99 
63 

92 

58 

92 

58 

81 
62 

90 
62 

94 

68 

100 
68 

100 
68 

95 

62 

87 
67 

84 
67 

89.5 

60.0 

SILVERTON 

MAX 
MIN 

B5 
SI 

65 
44 

69 

45 

68 
46 

75 

44 

80 
48 

84 
51 

64 

57 

85 
59 

92 

62 

92 
64 

83 

51 

93 
51 

97 
69 

97 
68 

100 
66 

104 
67 

104 
65 

99 
62 

93 
67 

92 

64 

82 

55 

85 

57 

92 
60 

96 
63 

101 
63 

100 
64 

96 

67 

92 

68 

79 
65 

88.8 
58.8 

SPFARMAN 

MAX 

MIN 

64 
49 

72 
42 

70 
49 

70 
47 

80 
42 

86 
45 

89 
55 

86 
65 

96 
60 

97 
61 

86 
63 

v5 
46 

100 
61 

100 
70 

99 
58 

100 
57 

103 
70 

101 
69 

97 
61 

90 
60 

80 
57 

89 

56 

94 
61 

95 

65 

100 
65 

98 
65 

98 
66 

98 
67 

67 
70 

89 
65 

90.4 
58.9 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

68 

".8 

65 
45 

69 

45 

70 
42 

69 
43 

79 
45 

83 

48 

85 

57 

85 
58 

90 
61 

87 

61 

7" 
45 

89 
53 

97 
53 

96 
53 

100 
54 

97 
58 

102 
58 

95 
58 

85 
58 

86 
58 

77 

57 

88 

57 

93 

60 

92 
62 

99 

62 

94 

65 

97 
68 

95 

71 

83 

64 

86.6 
55.6 

SUNRAY  4  SW 

MAX 

MIN 

64 
51 

69 

44 

70 
55 

69 
45 

79 
47 

84 
54 

65 

53 

66 
57 

91 
65 

90 
61 

89 
68 

90 

49 

100 
62 

100 
69 

101 
65 

102 
58 

104 
71 

103 
74 

98 

61 

90 

61 

90 
59 

89 

55 

95 
60 

65 

103 
64 

103 
66 

100 
64 

100 
70 

97 
67 

84 
66 

90.5 
60.2 

TAHOKA 

MAX 

MIN 

87 
53 

67 
46 

73 
46 

72 
46 

74 
46 

83 
50 

85 
56 

84 
59 

87 
5B 

94 
61 

93 
66 

88 

51 

95 
53 

98 

70 

97 
68 

100 
68 

101 
68 

101 

67 

100 
65 

91 
65 

93 
64 

85 
63 

85 
65 

92 
65 

97 
66 

101 
67 

100 
66 

96 
65 

93 
65 

82 
67 

69.6 
60.6 

TULIA 

MAX 

MIN 

86 

49 

65 

44 

69 

44 

65 

44 

72 

45 

80 
46 

66 
46 

85 

56 

86 
59 

92 
60 

91 
62 

82 
55 

91 

55 

99 
63 

98 
65 

102 
6" 

103 
70 

105 
67 

98 
67 

94 
67 

94 

61 

8? 
55 

67 
58 

92 
62 

97 

6? 

100 
63 

100 
64 

99 

65 

91 
65 

80 
66 

89.1 
58.6 

VECA 

*     *     * 

MAX 

MIN 

75 
46 

66 
40 

71 
44 

66 
39 

71 
44 

78 
49 

84 
53 

84 
49 

80 
57 

87 
58 

87 
61 

77 
52 

88 
61 

94 
64 

94 
65 

98 
61 

99 
64 

102 
67 

94 
60 

68 
58 

89 

58 

82 
56 

85 
56 

91 
61 

95 

57 

101 
61 

99 
64 

96 

68 

90 
63 

81 
61 

86.4 
56.6 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

75 
59 

76 
53 

75 
53 

77 
56 

82 
52 

86 
57 

88 

61 

83 
68 

88 
67 

94 

71 

96 

74 

95 
71 

94 
76 

95 

75 

96 

75 

98 

75 

97 
73 

95 

71 

92 

73 

92 

73 

90 
66 

88 
68 

87 
68 

94 

70 

100 
71 

101 

74 

97 

69 

95 
71 

93 
74 

93 

73 

90.4 
67.9 

ANSON 

MAX 

MIN 

84 
56 

74 

51 

74 
53 

77 
55 

65 
53 

88 
56 

90 
62 

88 
67 

88 

67 

99 

71 

98 
74 

100 
71 

98 
75 

98 
75 

99 

74 

101 
76 

100 
73 

98 
72 

93 
73 

95 
74 

95 

68 

92 

67 

90 
68 

97 
70 

106 
73 

105 
73 

102 
71 

9  8 
72 

95 
75 

96 
72 

93.4 
67.9 

ASPERMONT  2  SSW 

MAX 
MIN 

86 
56 

75 
50 

75 
50 

77 
45 

71 
45 

91 
64 

94 

64 

100 
69 

97 

59 

100 
64 

100 
75 

105 

74 

100 
72 

104 
73 

104 
69 

102 

72 

97 
68 

98 
66 

88 

61 

90 
61 

93 

66 

99 
66 

105 
68 

105 
69 

101 
71 

98 

73 

95 
71 

94.5 
64.6 

BALLINCER  1  SW 

MAX 

MIN 

87 
58 

74 
47 

76 
49 

76 
49 

82 
50 

89 
60 

87 
58 

87 
64 

86 
64 

92 
67 

98 

71 

95 
71 

96 
76 

95 

73 

96 
73 

99 
68 

97 
67 

95 
62 

94 
63 

94 
66 

91 

68 

84 
69 

34 
65 

92 
66 

99 

66 

100 
69 

96 
67 

93 

68 

90 

73 

92 

68 

90.5 
64.6 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

69 

53 

72 
50 

69 
55 

72 
53 

83 

51 

88 
56 

88 
62 

89 
62 

96 
65 

97 
70 

91 
71 

98 
61 

100 
73 

99 
75 

101 

73 

104 
73 

103 

75 

101 
74 

98 

75 

97 
71 

87 
68 

87 

61 

97 
63 

99 
72 

102 

70 

103 
71 

96 
74 

97 
74 

88 

70 

92 
74 

92.2 
66.5 

CLARENDON 

MAX 

min 

84 
53 

66 

48 

72 

49 

71 
51 

72 
44 

82 

44 

88 
49 

87 
59 

89 
61 

95 

67 

96 

64 

85 
54 

95 
59 

100 
68 

101 

69 

101 
70 

107 

76 

106 

71 

104 
71 

96 
67 

99 
64 

87 
55 

89 
56 

93 

60 

103 
67 

103 
64 

104 
67 

100 
69 

97 
71 

83 
68 

91.9 

61.2 

COLEMAN 

MAX 

min 

82 
59 

75 
53 

75 
52 

74 
53 

83 
59 

87 
54 

68 
58 

86 
63 

66 
63 

93 
63 

94 
73 

93 
73 

96 
73 

95 

74 

95 
75 

98 

67 

97 
67 

95 
67 

94 
66 

94 
66 

92 
68 

87 

68 

90 
66 

94 
67 

100 
68 

102 
74 

98 
61 

97 
71 

97 
72 

94 

70 

91.0 
65.4 

COLORADO  CITY 

MAX 

Mm 

90 
56 

80 
49 

78 
50 

77 
52 

81 
53 

86 

64 

89 
62 

89 
66 

96 
66 

97 
56 

100 

60 

100 
76 

100 
77 

100 
74 

100 

73 

103 
73 

101 

70 

98 
68 

98 

73 

92 
66 

84 
66 

92 

68 

92 
67 

101 

70 

103 
69 

102 
72 

96 

70 

88 
72 

90 

72 

92 

72 

93.2 
66.1 

DICKENS 

MAX 

Mm 

87 
54 

74 
49 

72 
54 

72 
49 

63 
50 

88 
54 

69 
60 

96 
59 

96 
65 

94 
65 

96 
55 

98 
68 

99 
68 

101 
71 

101 
70 

101 
68 

100 
68 

93 
69 

94 
61 

91 
64 

97 
69 

102 
73 

102 
70 

100 
69 

92.8 
62.6 

ELECTRA 

MAX 

Mm 

GAIL 

MAX 

Mm 

78 
54 

72 
50 

74 
50 

75 
50 

83 
46 

86 
62 

87 
62 

69 
63 

96 
63 

96 
68 

90 
70 

99 

60 

98 
68 

93 
76 

100 
70 

104 
73 

102 
73 

103 
70 

96 
69 

93 

70 

83 
62 

88 
60 

94 
67 

96 

75 

102 
74 

103 
70 

98 
70 

90 
69 

88 

70 

88 
72 

91.6 
65.3 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

90 
57 

73 
46 

75 

50 

73 
51 

75 
47 

87 
49 

90 
50 

92 
51 

90 
60 

97 
65 

96 
62 

9  8 
55 

101 

58 

102 
76 

101 

71 

103 
73 

106 
75 

105 
69 

104 
71 

99 
69 

100 
67 

89 
55 

92 

57 

95 
64 

103 
65 

107 
66 

106 
65 

10? 
70 

99 
72 

94 

74 

94.8 
62.0 

HASKELL 

MAX 

Mm 

83 
59 

76 
51 

77 

51 

74 
54 

83 
58 

65 
59 

85 
64 

90 
61 

87 
66 

89 

71 

97 
72 

96 
63 

100 
69 

96 
75 

98 
74 

99 
75 

102 
73 

100 
72 

99 

73 

97 
73 

97 
68 

88 

64 

89 
66 

94 
73 

9  = 
72 

105 
72 

104 
73 

100 
73 

96 

75 

93 
72 

92.7 

67.4 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

83 

57 

72 
49 

73 
52 

75 
50 

74 
52 

80 
58 

85 
60 

85 
64 

77 
60 

84 
65 

90 
69 

93 
71 

91 

72 

93 

73 

92 

70 

93 

68 

96 
68 

95 

66 

92 
69 

90 
68 

90 
66 

90 
66 

84 
67 

88 
67 

91 

70 

98 

74 

99 
66 

99 
66 

93 
71 

90 
69 

87.8 
64.8 

JAVTDN 

MAX 

MIN 

89 
56 

72 
46 

75 
50 

75 
51 

75 
50 

85 
50 

90 
57 

68 
63 

90 
60 

9S 
63 

97 
70 

93 

58 

99 

58 

96 
76 

100 
73 

102 
73 

105 

74 

103 
71 

102 
72 

97 
72 

97 
67 

89 
60 

89 
60 

93 

70 

99 

68 

107 
68 

105 
71 

102 
72 

98 
72 

91 
72 

93.4 
64.2 

MATADOR 

MAX 

Mm 

86 
55 

68 
49 

73 
53 

71 
51 

74 
47 

84 
49 

92 
57 

88 
58 

89 
62 

97 
67 

97 
70 

90 

63 

98 
69 

99 
72 

96 

73 

100 
74 

105 
76 

103 
73 

L02 

74 

99 
74 

97 
67 

90 
56 

90 
62 

93 

69 

104 
72 

105 
66 

105 
69 

100 
73 

95 

71 

86 
71 

92.7 
64.7 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

83 
56 

69 
53 

74 
53 

70 
54 

71 
50 

82 
50 

89 
55 

86 
55 

68 
59 

66 

70 

96 
70 

88 
55 

97 
55 

100 
70 

100 
72 

101 
72 

108 
76 

105 
75 

103 
75 

97 

74 

99 
68 

87 
60 

88 
60 

95 
63 

103 
72 

104 
68 

104 
68 

98 
73 

96 
74 

89 
72 

91.9 
64.2 

MUNDAV 

MAX 

Mm 

82 

59 

75 
49 

73 
52 

76 
56 

85 

50 

91 
51 

91 
58 

89 

61 

91 
65 

97 
69 

98 
70 

103 
58 

100 
72 

100 
74 

100 
72 

104 
75 

103 
73 

102 
72 

101 
70 

96 
71 

97 
64 

68 
63 

96 
69 

101 
72 

105 
69 

107 
70 

103 
72 

100 

70 

95 

74 

98 
70 

93.0 
65.7 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

86 

57 

70 
51 

74 

54 

70 
54 

73 
49 

83 

50 

89 
55 

68 
62 

89 
62 

97 
63 

95 
63 

91 
62 

100 

64 

100 
75 

99 
73 

102 

73 

105 

76 

104 
73 

102 
74 

98 
71 

97 
68 

86 
60 

97 
60 

94 
66 

101 
72 

105 
70 

105 
70 

100 
74 

98 

76 

89 
73 

92.9 

65.0 

POST 

MAX 

Mm 

90 
53 

68 
49 

73 
50 

72 
49 

74 
46 

63 
49 

86 

50 

85 

50 

86 
56 

95 
60 

97 
69 

90 
57 

92 
62 

96 

74 

96 

70 

100 
72 

103 
73 

101 
70 

100 
71 

95 
70 

94 
65 

91 

59 

88 
63 

94 
69 

98 
70 

102 
69 

102 

74 

98 
69 

92 

70 

86 
70 

91.0 
62.7 

OUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

85 

60 

71 
49 

74 
53 

69 
53 

73 
46 

84 
46 

B8 
51 

90 
61 

88 
65 

93 

67 

97 
70 

93 

61 

101 
71 

99 

75 

100 
74 

101 
76 

105 

74 

104 
73 

102 

71 

100 
69 

101 
68 

86 
59 

90 
62 

95 
72 

103 
65 

104 
68 

105 
76 

ioo 

72 

100 
76 

95 

73 

93.2 
65.2 

RDSCOE 

MAX 

Mm 

85 
55 

69 
48 

73 
48 

73 
48 

81 
49 

85 
61 

86 
70 

84 
63 

69 
55 

95 

61 

94 
68 

99 

55 

96 
71 

97 
72 

99 

71 

101 

71 

100 
65 

97 

70 

93 

75 

93 
69 

86 
61 

85 
63 

90 
65 

96 
72 

101 
70 

101 
66 

99 
69 

93 

70 

91 

70 

91 
70 

90.7 

64.0 

ROTAN 

MAX 

Mm 

86 
57 

75 
50 

75 
52 

76 
51 

83 
51 

90 
56 

89 
64 

67 
66 

93 
65 

98 
69 

95 
78 

loo 

59 

1C0 
75 

96 
73 

99 

74 

102 

75 

100 
74 

99 

70 

96 

73 

96 
73 

94 
66 

90 
63 

91 
63 

98 

71 

106 
73 

106 
72 

100 
73 

97 
72 

93 

75 

91 
72 

93.4 
66.9 

SEVMOUR 

MAX 

Mm 

SHAMROCK  RADIO  KBVP 

MAX 

Mm 

87 
56 

72 

47 

69 
51 

68 
51 

61 
47 

84 
46 

88 
56 

86 
61 

94 
64 

96 

68 

91 
65 

96 
52 

99 

70 

101 
73 

100 
69 

107 
74 

105 
75 

105 
74 

93 
67 

96 
67 

89 
65 

89 

55 

95 
60 

103 
72 

103 
63 

104 
66 

100 
68 

98 
70 

93 

74 

94 
71 

92.9 
63.2 

SNVDER 

MAX 

Mm 

90 
57 

71 
50 

72 
52 

73 
50 

74 
50 

82 
52 

86 
56 

87 

64 

88 
63 

94 
63 

96 
65 

94 

58 

98 
59 

98 

76 

92 

72 

96 

73 

102 

74 

100 
63 

98 
69 

93 

69 

93 
67 

84 

65 

86 
65 

92 

63 

96 

69 

100 
69 

101 
71 

97 
68 

94 
66 

94 
72 

90.8 
63.7 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

86 
60 

74 
53 

75 
54 

71 
57 

75 
51 

64 
53 

90 
57 

88 
63 

90 
63 

94 
65 

96 
70 

96 

61 

103 
69 

101 
76 

101 
74 

103 
75 

105 
75 

105 

74 

103 
74 

98 
73 

98 
63 

87 
62 

88 

63 

97 

70 

101 
69 

105 
72 

105 
74 

100 

75 

100 
76 

94 
73 

93.8 
66.5 

TURKEY  2  wSw 

MAX 

Mm 

85 
65 

75 
49 

75 
55 

75 
54 

85 
49 

89 
53 

92 
59 

67 
60 

95 
65 

96 
69 

91 
70 

97 

53 

99 

70 

100 
72 

102 

70 

103 
76 

105 
76 

104 

74 

100 
76 

98 

71 

90 
67 

90 
60 

96 

65 

101 
72 

105 
69 

105 
68 

105 
71 

99 

75 

95 

71 

92 

70 

94.4 

66.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

JUNE 


Station 

Day 

of  Month 

at 

01 

g 

l 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  I 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

© 

> 
< 

VERNON 

MAX 

MIN 

84 
01 

73 
53 

73 
55 

74 
56 

83 
51 

89 

51 

90 
57 

87 
64 

91 
65 

95 
68 

93 
64 

103 
65 

101 
73 

100 
74 

100 
74 

104 

74 

104 
73 

102 
74 

102 
75 

100 
72 

99 
68 

38 
62 

95 
67 

102 
72 

102 

74 

105 
72 

104 
75 

100 
74 

99 
75 

98 

74 

94.7 
67.1 

WELLINGTON  2  ENE 

MAX 

MIN 

70 
52 

76 
53 

80 
56 

78 
54 

82 
56 

84 
47 

88 
50 

84 
48 

90 
54 

94 
60 

98 
63 

92 

51 

100 
52 

100 
70 

102 
72 

100 
70 

106 
73 

105 
74 

103 
72 

100 
70 

102 
71 

100 
56 

88 

57 

96 
60 

105 
70 

104 
68 

106 
65 

100 
70 

100 
75 

93 
70 

94.3 
62.0 

WICHITA  FALLS  MB  AP 

MAX 

MIN 

74 
62 

77 

51 

72 
54 

74 
54 

83 
51 

89 
53 

92 
58 

91 
63 

92 
66 

91 
68 

91 
70 

97 
69 

98 
73 

98 
72 

102 
70 

102 

72 

104 

73 

101 
73 

99 

73 

99 
64 

68 
66 

BB 

56 

95 
68 

99 

71 

105 
70 

105 

70 

100 
73 

101 

70 

99 
72 

100 
71 

93.3 
65.9 

WINTERS  1  NNE 

*     •     * 

MAX 

MIN 

85 

58 

74 

48 

74 
52 

75 
50 

76 
52 

63 
60 

86 
67 

87 
64 

79 
63 

85 
66 

93 
70 

97 

71 

95 
72 

95 
72 

94 
72 

95 
68 

98 

67 

96 

65 

93 

65 

92 
64 

92 

67 

90 
65 

85 
65 

67 
66 

92 

65 

99 
70 

100 
66 

96 

67 

93 

73 

92 
68 

89.3 
64.6 

NORTH  CENTRAL      03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

89 
61 

75 
52 

75 
53 

74 

54 

75 
51 

83 
50 

89 

51 

92 

61 

85 
63 

85 
64 

95 
66 

98 
69 

98 

70 

99 
69 

96 
70 

97 

71 

99 
71 

99 
68 

98 
71 

96 
69 

97 
65 

90 
66 

92 

67 

89 
69 

98 

69 

105 
70 

104 
67 

101 
72 

98 
71 

97 

67 

92.3 

64.6 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

79 
63 

71 
53 

72 
54 

74 
55 

62 
52 

89 
60 

90 
56 

87 
60 

87 
61 

91 
61 

92 
70 

95 

70 

97 
66 

97 
72 

96 

61 

99 

70 

100 
62 

98 

70 

98 

70 

97 
72 

93 
66 

88 
65 

93 

70 

96 

72 

104 
73 

103 
72 

98 
73 

98 
72 

96 

76 

97 
72 

92.0 
65.8 

BARDWELL  OAM 

MAX 

MIN 

81 
64 

80 
59 

77 
55 

76 
51 

76 
57 

79 
58 

87 
63 

91 
65 

90 
67 

88 
67 

68 
70 

90 

77 

92 

78 

94 

78 

94 
72 

93 
69 

95 
72 

93 

71 

94 

74 

94 
74 

95 
73 

93 

69 

92 
71 

91 
71 

95 
70 

95 

74 

94 

72 

100 
76 

97 
73 

97 
72 

90.1 
68.7 

BELTON  oam 

MAX 

MIN 

83 
64 

78 
59 

78 
56 

79 
56 

74 
57 

84 
59 

88 
63 

90 
66 

85 
62 

85 
66 

85 
70 

89 
75 

69 
77 

92 

76 

93 
70 

91 

71 

94 
72 

98 

70 

93 

70 

88 

70 

92 

70 

94 
71 

93 
71 

66 
71 

93 

71 

95 
73 

96 

71 

99 

73 

92 

74 

94 
73 

89.0 
66.2 

BENBROOK  OAM 

MAX 

MIN 

79 
64 

74 
55 

76 
55 

74 
54 

74 
55 

79 
58 

88 
65 

86 
65 

67 
65 

82 

67 

65 
62 

68 
70 

90 
76 

93 

75 

92 

70 

93 

70 

95 

70 

95 
69 

93 
72 

94 
72 

95 
72 

95 

SB 

91 
70 

89 
72 

94 

71 

97 
76 

97 
72 

98 
75 

96 
73 

94 

71 

66.8 
67.6 

BONHAM 

MAX 

MIN 

83 

65 

75 
58 

68 

50 

72 

54 

76 
56 

65 
54 

88 
58 

86 
65 

87 
65 

64 
67 

85 
73 

92 

77 

92 

77 

93 

76 

93 

75 

96 

76 

95 
74 

96 

75 

95 
76 

97 

70 

87 
67 

93 
69 

96 
72 

96 
72 

94 

67 

91 
72 

94 

71 

96 
70 

93 
73 

94 
73 

89.2 
68.2 

BOWIE 

MAX 

MIN 

78 
62 

74 
53 

70 
51 

71 
53 

77 
52 

86 
57 

89 
65 

86 
66 

85 
67 

87 
67 

85 

71 

90 
69 

95 

75 

95 
74 

96 

71 

98 
72 

98 

74 

97 
72 

97 
74 

98 
74 

94 
70 

86 
68 

90 
72 

96 

72 

102 
73 

98 
74 

99 
75 

98 
75 

95 

74 

93 
72 

90.1 
66.1 

BOYD  3  S 

MAX 

MIN 

84 

03 

74 
55 

71 
54 

73 
54 

74 
53 

73 
56 

90 
55 

68 
66 

87 
68 

86 
67 

89 

74 

91 

73 

95 
76 

93 
70 

95 

70 

96 
70 

97 
71 

94 
75 

94 
70 

95 
72 

87 
70 

91 
69 

95 
71 

97 
70 

100 
71 

99 
71 

96 
73 

94 
68 

69.4 
67.0 

BRECKENRIDGE 

MAX 

Mm 

75 
60 

75 
54 

74 
49 

75 
55 

81 
52 

87 
53 

90 
57 

85 
56 

86 
65 

92 
67 

92 

57 

99 

73 

95 
75 

96 

74 

96 
72 

97 
73 

97 
71 

97 
71 

95 
70 

93 

72 

91 

68 

91 

66 

90 
71 

96 

71 

103 
74 

103 
75 

100 
68 

97 
78 

95 

75 

97 
72 

91.4 
66.5 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

79 
63 

73 
54 

77 
53 

74 
54 

74 
53 

80 
52 

89 
52 

92 
65 

91 
65 

91 
66 

89 
67 

91 

74 

93 

73 

98 

74 

98 
69 

98 
69 

100 
70 

101 

100 
70 

99 

71 

99 

72 

99 
68 

93 
67 

94 
69 

96 
72 

103 
71 

101 
72 

102 
72 

102 

71 

99 

66 

92.6 
66.2 

BROwNWOOD 

MAX 

Mm 

73 
55 

74 

50 

76 
52 

76 
52 

82 

56 

88 
59 

91 
65 

61 
65 

67 
67 

69 

71 

91 
75 

90 
74 

96 
78 

97 
72 

95 
70 

96 
70 

96 

71 

94 

70 

92 
71 

94 

72 

93 

70 

87 
69 

90 
69 

94 
69 

99 
76 

101 
81 

99 

72 

95 
74 

94 

72 

94 
72 

90.1 
68.0 

CAMERON 

MAX 

Mm 

81 
64 

81 
58 

92 
51 

80 
56 

86 
55 

89 

59 

91 
62 

86 
64 

85 
64 

87 
67 

90 
74 

92 

74 

95 
75 

98 
74 

93 
73 

93 
68 

93 
72 

93 

69 

93 
70 

92 

70 

94 

70 

94 

71 

90 

71 

91 
72 

95 
69 

95 

72 

98 
72 

94 
73 

95 
72 

96 
72 

90.6 
67.8 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

79 
64 

77 
53 

76 
51 

76 
54 

82 
53 

88 
52 

91 
55 

89 
66 

89 
65 

86 
68 

90 
72 

92 

74 

96 

75 

96 
75 

95 

70 

98 
68 

97 
69 

96 
70 

96 

71 

98 
69 

94 

71 

93 
67 

92 
69 

94 

70 

100 
69 

95 
73 

98 
70 

98 
72 

96 

72 

96 

70 

91.6 
66.6 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

8B 

61 

76 
58 

77 
55 

76 
54 

78 
55 

86 

54 

87 
57 

91 
56 

88 
58 

86 
62 

89 
64 

89 

75 

92 

75 

93 
78 

94 
73 

93 
68 

96 
69 

95 
70 

93 
71 

94 
73 

96 
72 

95 
70 

92 
71 

92 
71 

94 

70 

94 
70 

93 
73 

99 
74 

97 
74 

95 
72 

90.3 
66.8 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
63 

79 
59 

75 
56 

74 

57 

77 
58 

86 
59 

91 
66 

90 
71 

90 
72 

86 
72 

90 
75 

94 
78 

95 

79 

96 

81 

97 

76 

96 
73 

98 
74 

95 
77 

95 
78 

95 
79 

90 

74 

92 

72 

92 
76 

95 
75 

98 
75 

96 
80 

96 
78 

98 

78 

97 

78 

95 

77 

91.0 
72.2 

DENISON  DAM 

MAX 

Mm 

78 
65 

75 
60 

75 
55 

72 
57 

73 
56 

83 

57 

86 

60 

87 
64 

87 
66 

87 
69 

85 
68 

92 

68 

92 
72 

92 

76 

94 
67 

93 

72 

96 

71 

96 
74 

95 

75 

95 
70 

95 
66 

88 
6  3 

89 
71 

93 

71 

96 
69 

96 
75 

92 

73 

94 

71 

96 

70 

94 
72 

88.9 
67.7 

DENTCN  2  SE 

MAX 

Mm 

85 
66 

74 
58 

69 
53 

69 
55 

76 
58 

85 
56 

60 

88 
67 

88 
69 

87 
66 

68 
72 

91 

75 

96 
76 

93 
78 

93 
71 

94 
71 

95 
71 

95 
73 

95 

76 

94 
72 

93 
71 

92 
69 

91 
71 

92 
73 

96 
72 

96 

74 

94 
73 

96 

75 

96 
73 

94 
72 

89.6 
69.0 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

80 
60 

74 
51 

77 
51 

74 
53 

75 
53 

80 
57 

86 
60 

68 
64 

84 
63 

84 
64 

85 
66 

87 
70 

67 
73 

92 

73 

92 
69 

92 

68 

93 
67 

94 
69 

92 
70 

91 
70 

91 
69 

90 

68 

66 
65 

86 
69 

92 

70 

98 
72 

99 

67 

96 
6  9 

93 
71 

92 

70 

67.7 
65.4 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

87 
68 

74 
50 

78 
50 

60 
59 

84 
59 

86 
60 

85 
59 

90 
59 

86 
62 

89 
62 

90 
64 

90 
70 

94 
72 

98 
73 

96 
76 

94 

70 

96 
70 

99 
71 

96 

72 

97 
72 

98 
69 

89 
64 

89 
64 

91 
70 

101 
71 

100 
72 

99 
70 

98 
71 

97 

66 

98 
67 

91.6 
66.1 

EVANT 

MAX 

Mm 

76 
61 

77 
58 

75 
52 

84 
58 

58 

95 

93 

68 

65 
69 

95 
69 

98 
69 

94 
64 

92 
68 

100 
74 

90 
72 

92 

70 

FERRIS 

MAX 

Mm 

80 
66 

78 
58 

75 
53 

75 
54 

79 
54 

86 
56 

93 
60 

90 
65 

69 
69 

66 
68 

69 

73 

93 

76 

97 
78 

98 
79 

96 
73 

98 
69 

98 
72 

96 
74 

97 

74 

98 
73 

95 

73 

94 
70 

92 
72 

96 
73 

97 
72 

97 
76 

100 
73 

99 
75 

98 
74 

98 

74 

92.0 
69.2 

FDRT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

78 
61 

79 
55 

75 
52 

75 
55 

78 
54 

85 
55 

86 
59 

69 
68 

88 
69 

86 
69 

89 

74 

91 
76 

93 

78 

92 

77 

93 

71 

93 
71 

95 
72 

93 
72 

93 

72 

93 

72 

88 

73 

90 
69 

87 
72 

92 
73 

96 

71 

95 
75 

95 
74 

98 

74 

96 
76 

95 

74 

89.3 
68.8 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

80 
63 

73 
57 

76 
53 

66 

54 

73 
55 

73 
56 

85 
60 

89 
60 

B7 
69 

87 
69 

84 
69 

65 
70 

87 

70 

88 

71 

93 
71 

94 

71 

95 

71 

96 
71 

93 

72 

94 
69 

95 
69 

84 
6? 

90 
66 

92 

71 

96 
72 

99 
73 

95 
72 

97 

72 

97 
74 

94 
72 

86.0 
66.9 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

81 
62 

76 
54 

78 
50 

79 

51 

77 
53 

82 
54 

87 
54 

91 
58 

86 

64 

86 

66 

84 
70 

89 
74 

66 

76 

93 
76 

94 
69 

93 
69 

95 

70 

94 
70 

93 
70 

92 

70 

95 
69 

93 
69 

92 

70 

87 
70 

93 

68 

96 

67 

100 
68 

97 
66 

94 
72 

94 
71 

69.3 
65.7 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

84 
61 

BO 

57 

81 
52 

80 
55 

84 
54 

89 
57 

91 
62 

90 
64 

87 
65 

B5 

69 

90 
74 

87 
76 

93 
76 

93 

76 

93 
70 

94 

70 

94 
71 

93 

70 

92 

71 

93 

70 

94 
70 

94 
69 

93 

72 

92 
69 

9  7 
72 

97 
72 

97 
72 

95 

72 

94 
75 

96 

73 

90.7 
67.9 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

61 
63 

79 
52 

78 
51 

78 
55 

63 
52 

89 
52 

92 
52 

91 
64 

88 
68 

68 
68 

90 
73 

90 
74 

95 

77 

96 
76 

95 

71 

96 

70 

9B 
70 

97 
68 

96 
72 

97 

70 

96 

71 

95 
67 

93 

70 

95 

73 

100 
71 

99 
76 

99 
67 

97 

72 

96 
73 

98 
71 

92.2 
67.0 

GOLOTHWAITE 

MAX 

Mm 

87 

90 

91 

96 

99 

94 

94 

92 

93 

90 

86 

74 

92 
72 

93 

73 

94 
69 

94 
67 

94 
68 

93 

68 

92 

67 

93 
69 

92 
63 

93 
72 

92.5 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

81 
63 

74 
56 

77 
55 

75 
55 

72 
51 

80 
51 

88 
53 

91 
60 

85 

65 

83 
66 

90 
70 

91 

74 

93 

75 

95 

75 

96 
72 

97 
73 

97 
71 

99 

73 

98 

73 

96 
72 

96 
70 

88 
67 

90 
67 

91 

70 

95 
72 

102 
72 

101 
68 

97 

70 

97 

74 

95 
74 

90.4 
66.9 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

61 
64 

79 
54 

77 
54 

77 
56 

81 
52 

88 
52 

90 
54 

90 
66 

89 
68 

88 
68 

89 
74 

89 
75 

95 
78 

95 
76 

96 
72 

97 
70 

97 
71 

96 

70 

96 

74 

97 
73 

96 

74 

93 
72 

94 

70 

95 
73 

99 

72 

98 
77 

98 
69 

98 
74 

96 

73 

96 
73 

91.7 
68.3 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

79 
64 

76 
59 

77 
J3 

73 
54 

73 
55 

77 
56 

85 

60 

89 

61 

66 
67 

87 
68 

86 

70 

87 
74 

91 
76 

93 

77 

93 
70 

93 

70 

95 

70 

95 
72 

100 
73 

93 
71 

93 

71 

87 
69 

91 
69 

68 

72 

93 

71 

96 
72 

94 
73 

95 
72 

95 
73 

93 
71 

38.6 
67.8 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

80 
64 

82 
57 

77 
51 

70 
54 

71 
54 

75 
54 

86 
60 

90 
65 

87 
66 

86 
66 

67 
67 

88 

73 

92 

76 

92 
76 

93 
66 

93 
69 

96 

69 

96 
71 

94 
71 

94 
69 

95 

68 

88 
68 

92 

69 

92 

71 

94 

70 

95 
73 

93 
71 

94 
72 

96 

73 

94 
72 

88.8 
66.9 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

83 
65 

BO 
58 

81 
52 

79 
55 

78 
57 

80 
53 

89 
58 

92 
65 

89 
66 

87 
67 

66 
69 

90 
74 

93 

76 

94 
78 

94 
73 

93 
69 

93 

72 

94 
70 

94 
72 

94 
73 

94 
72 

96 

70 

96 
72 

90 
72 

94 
70 

94 
72 

94 
73 

96 
73 

96 

74 

96 
72 

90.5 
68.2 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

79 
60 

74 
53 

75 
52 

76 
55 

75 
54 

79 
57 

85 
59 

88 

63 

82 

64 

85 
66 

83 
70 

67 
70 

66 

76 

92 

74 

93 
69 

92 

66 

94 
65 

94 

70 

92 
69 

93 
70 

93 

70 

95 
66 

90 

67 

87 
69 

94 
69 

98 

70 

101 
67 

97 
69 

94 
72 

93 
72 

68.2 
65.8 
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Continued 

VI 

UL 

I 

It 

Mi- 

'tJr 

[A 

1U 

Kfc 

.b 

TEXAS 
JUNE 

1970 

Station 

Day  of  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

ls  1 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

2] 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

> 

< 

HENRIETTA 

MAX 

MIN 

78 
62 

71 
54 

71 
53 

68 
54 

71 
52 

77 
54 

63 
55 

87 
64 

85 
66 

65 
68 

65 
70 

67 
64 

90 
74 

93 
73 

9? 
72 

94 
73 

95 
72 

96 
72 

94 

70 

93 
69 

93 

69 

3<> 
61 

65 
66 

90 
70 

94 

71 

98 

72 

98 
73 

94 
72 

96 
73 

94 
70 

87.4 
66.3 

H1CQ 

MAX 

MIN 

eo 

61 

76 
51 

74 
50 

76 
54 

80 
52 

87 
52 

90 
54 

87 
58 

67 
63 

65 

65 

69 
71 

69 
73 

93 

73 

94 
74 

94 

w 

94 
67 

95 

66 

95 

67 

93 
67 

95 
69 

9  6 
69 

91 
66 

90 
68 

94 
69 

99 

69 

101 
69 

98 
65 

98 
71 

91 
72 

93 

71 

90.1 
64.9 

HlLLSBORO 

MAX 
MIN 

84 
65 

74 
56 

78 
52 

76 
55 

72 
51 

78 
52 

88 
55 

92 
60 

89 
66 

68 

67 

69 

69 

90 
75 

90 
75 

93 

78 

94 
71 

93 
70 

95 
71 

95 

71 

94 
72 

94 
72 

99 

73 

94 

66 

90 
71 

68 
72 

9  3 
70 

95 

71 

93 

73 

98 
73 

96 

74 

95 
72 

69.4 
67.4 

JACKS60RU 

MAX 

MIN 

79 
63 

76 
53 

76 
54 

73 

54 

79 
54 

85 
57 

88 
58 

83 
67 

86 
66 

87 
75 

90 
78 

92 
83 

96 

76 

96 

74 

96 

70 

98 

72 

97 
71 

98 

72 

96 
73 

93 

71 

9; 

68 

89 

65 

91 
72 

99 
72 

100 
74 

102 
77 

98 

71 

97 
73 

97 
60 

95 

73 

90.6 
68.9 

KAUFMAN 

MAX 

MIN 

79 
66 

83 

57 

79 
52 

74 
53 

75 
53 

80 
56 

86 
57 

90 
64 

89 

66 

87 
66 

86 

68 

90 

74 

92 

71 

92 

77 

93 
70 

94 
68 

95 
69 

95 

71 

91 
72 

94 
72 

95 

71 

93 

69 

92 
69 

93 

72 

9  4 
70 

92 

70 

94 
72 

96 
73 

96 

72 

93 

71 

89.5 

67.1 

KILLEEN 

MAX 
MIN 

62 
63 

79 
58 

80 
53 

77 
53 

83 
58 

86 

61 

90 
67 

88 

65 

86 
65 

84 
70 

90 
75 

88 

76 

92 
72 

92 

69 

93 
69 

93 

72 

95 

70 

92 

70 

92 

70 

92 
69 

92 
69 

93 
70 

90 
70 

99 
67 

98 
74 

99 

74 

96 

74 

9  6 
72 

94 
74 

95 
72 

90.1 
68.0 

LAVON  DAM 

MAX 
MIN 

79 
65 

80 
59 

77 
53 

69 
52 

70 
56 

76 
57 

85 
62 

88 
65 

87 
66 

87 

67 

86 

67 

88 
73 

90 
76 

92 

72 

93 
72 

94 

71 

95 

71 

97 
73 

94 
74 

92 

73 

93 

69 

93 
69 

90 
71 

90 
71 

92 

93 

70 

92 

73 

92 

74 

94 
73 

94 

73 

88.1 
67.9 

MARLIN  3  NE 

MAX 

Mm 

80 
64 

79 
58 

79 
50 

77 
54 

82 
58 

88 
56 

90 
56 

87 
63 

67 
64 

68 
68 

90 

75 

91 
77 

93 
7B 

93 
78 

92 
73 

93 
70 

93 

73 

93 

70 

92 

71 

92 

70 

95 
71 

93 
70 

89 

73 

94 
72 

93 
71 

94 
74 

97 

72 

93 
74 

94 
74 

95 
70 

89.9 
68.2 

MC  GREGOR 

MAX 

Mm 

84 
63 

78 
55 

78 
53 

80 
55 

61 
55 

84 
56 

90 
59 

92 
65 

68 
66 

87 
65 

85 
66 

90 
70 

90 
77 

94 
76 

94 
70 

94 
70 

95 

72 

99 
71 

93 

71 

94 
71 

95 
71 

96 

72 

93 
72 

86 
70 

95 

70 

98 

70 

100 
72 

9V 
74 

95 

74 

96 
73 

90.7 
67.5 

MC  KINNEY 

MAX 
MIN 

79 

64 

76 
56 

70 
50 

71 
53 

76 
54 

85 
54 

89 
59 

87 
65 

87 
68 

66 
68 

89 
72 

91 

76 

92 
76 

92 
72 

93 

69 

94 
69 

95 

71 

95 

72 

93 

73 

94 
70 

93 
66 

92 

68 

90 
70 

94 
71 

94 
70 

92 

72 

94 
71 

95 
73 

94 
72 

93 

70 

88. 6 
67.2 

MEXIA 

MAX 

MIN 

80 
63 

80 
60 

78 
52 

78 
55 

78 
56 

83 
56 

88 
61 

91 
65 

87 
65 

85 
67 

88 

66 

89 
73 

91 
78 

92 

78 

93 
73 

94 

73 

99 

74 

96 

74 

96 

75 

97 
76 

97 
74 

98 

75 

98 

75 

97 
79 

98 
75 

98 
75 

96 
76 

99 

77 

98 
70 

99 

69 

91.3 
69.4 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

75 

61 

77 
54 

74 
54 

75 
55 

81 
53 

88 
53 

91 
55 

88 
66 

89 
63 

86 

68 

91 
72 

92 
73 

97 
75 

97 
75 

98 
69 

99 
71 

99 

70 

97 
69 

97 
73 

98 

72 

91 
72 

93 
70. 

93 

71 

95 
73 

103 
72 

101 
74 

101 
71 

99 

75 

97 
72 

98 
71 

92.1 
67.4 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

Mm 

80 
65 

80 

56 

78 
55 

78 
56 

77 
55 

81 
56 

88 

64 

91 
65 

89 
66 

88 

67 

88 

70 

91 

75 

90 

78 

94 

78 

95 

73 

94 
70 

95 
72 

95 
70 

95 
73 

95 

73 

94 
73 

95 
70 

92 

70 

90 
73 

94 
70 

93 

72 

94 
73 

98 
72 

96 

74 

96 
72 

90.2 
68.5 

OLNEY 

MAX 
MIN 

PARIS 

MAX 

Mm 

85 
66 

83 
60 

74 
52 

65 
55 

72 
55 

73 
55 

86 
62 

68 
65 

88 
70 

86 
69 

86 
68 

86 
72 

95 

76 

95 
75 

94 
71 

95 

70 

97 
72 

97 
73 

96 

74 

96 
73 

96 

70 

89 
70 

92 

70 

91 
71 

93 
66 

94 
68 

93 

75 

94 

72 

96 

74 

94 
74 

89.2 
66.0 

PILOT  POINT 

MAX 

Mm 

80 
63 

75 
56 

75 
53 

69 
54 

70 
54 

76 
55 

86 
58 

89 
61 

87 
67 

67 
67 

64 
68 

67 
73 

90 
75 

94 
77 

93 
70 

94 
70 

94 

71 

95 

72 

95 

73 

94 
70 

95 
69 

88 
68 

92 
69 

90 
67 

93 
71 

96 

73 

95 

74 

95 

74 

97 
74 

95 

73 

68.3 

67.4 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

81 
61 

73 
54 

76 
51 

75 
55 

75 
54 

81 
55 

87 
60 

89 

60 

85 
65 

86 
66 

66 
68 

90 
71 

68 

72 

95 
73 

9J 

69 

95 
69 

96 
68 

96 
67 

94 
70 

93 

70 

93 
69 

93 

68 

87 
69 

88 

70 

92 

69 

99 
73 

100 
62 

98 
71 

96 
71 

95 

69 

89.4 
65.6 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

81 

60 

73 
50 

72 

48 

74 
50 

80 
51 

86 

54 

89 
63 

87 
64 

85 
65 

93 
67 

92 

70 

92 
73 

94 
74 

95 
73 

94 
70 

96 

70 

94 

70 

95 

70 

94 
70 

95 

70 

93 

65 

89 
65 

87 
67 

95 
68 

100 
68 

103 
70 

101 

67 

96 
72 

94 
72 

95 
71 

90.5 
65.6 

SUINLAN 

MAX 

Mm 

82 
62 

76 
58 

71 

51 

71 
55 

80 

54 

85 
55 

89 
60 

90 
61 

86 
69 

67 
66 

68 

72 

92 
71 

94 
76 

92 
72 

93 
72 

94 
69 

93 

72 

93 

72 

9? 
73 

95 

73 

93 
72 

91 

69 

93 
69 

92 

71 

91 
70 

92 
72 

94 
74 

96 

74 

99 

73 

95 
74 

89.2 
67.7 

RANGER  1  ,l 

MAX 

Mm 

79 
60 

75 
49 

74 
49 

75 
52 

81 
51 

87 
54 

89 
59 

87 
61 

85 
62 

89 
65 

89 

71 

90 

71 

94 
72 

91 

75 

9* 

67 

95 
69 

95 

68 

94 
66 

92 
69 

94 
67 

92 

66 

90 
69 

90 
68 

94 
68 

99 

69 

99 

73 

97 
67 

93 

70 

94 
72 

94 

71 

89.6 
64.9 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

84 
59 

75 
51 

76 
50 

74 
51 

75 
51 

82 
53 

97 
57 

88 
64 

80 
64 

69 

65 

88 
68 

90 
72 

91 

73 

93 

73 

93 

70 

92 
69 

94 
70 

94 

6e 

=  3 
67 

93 

69 

93 

66 

91 

66 

68 

67 

89 
68 

92 

69 

98 

72 

98 
65 

96 
66 

94 
71 

92 

70 

88.6 
64.9 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

Mm 

82 
63 

81 
57 

81 
54 

79 
54 

85 
55 

69 
57 

91 
61 

89 
65 

87 
65 

86 
63 

90 
75 

91 

77 

94 
78 

94 

77 

93 
72 

94 

70 

93 
72 

93 

71 

93 

71 

93 

71 

9  5 
71 

94 
69 

92 

73 

94 
72 

96 
71 

93 

73 

97 
73 

95 
75 

95 

74 

95 

72 

90.9 
68.4 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

78 
64 

79 
58 

76 
52 

69 
55 

72 
54 

75 
53 

85 
58 

83 
64 

67 
68 

67 
68 

84 
71 

84 
71 

92 
72 

92 

77 

92 

70 

94 
70 

95 
69 

95 
72 

95 
75 

95 
68 

96 
67 

89 

67 

90 
72 

94 
70 

95 
68 

98 
68 

93 
73 

95 
74 

98 
73 

94 
72 

88.2 
67.1 

SPRINGTDWN 

MAX 

Mm 

80 
64 

74 
54 

75 
52 

72 
54 

74 
53 

79 
52 

86 
53 

88 
55 

90 
59 

90 
66 

68 
68 

89 
75 

92 

75 

96 
74 

96 
70 

97 
69 

98 

70 

96 

71 

90 

7? 

95 
74 

99 

69 

87 

68 

91 
68 

83 

71 

96 
72 

100 
74 

98 
68 

100 
69 

98 

73 

96 
71 

89.6 
66.1 

STEPHENVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

80 
60 

74 
52 

73 
51 

74 
53 

79 
52 

85 
54 

87 
60 

85 

64 

85 
63 

84 
65 

87 
69 

87 
72 

92 
72 

92 

73 

93 
71 

93 
67 

94 
67 

91 
68 

91 

70 

93 

68 

92 
63 

87 
65 

87 
69 

90 
69 

96 
69 

93 

72 

95 

67 

92 

71 

92 

70 

92 

79 

87.9 
65.5 

STILLHOUSE  HOLLOW  0AM 

MAX 

Mm 

84 
62 

79 
56 

79 
55 

80 

54 

78 
56 

84 
58 

89 
62 

92 
65 

86 
62 

66 
65 

65 

70 

69 
75 

88 

76 

93 

76 

94 
71 

95 

70 

95 

70 

94 
71 

93 
72 

93 

71 

93 
70 

99 

7" 

93 

71 

69 
72 

92 

70 

96 
73 

98 
71 

99 

74 

93 
74 

96 

72 

90.0 
67.9 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

87 
63 

80 
57 

81 
53 

82 

55 

79 
56 

85 
58 

91 
63 

92 
65 

88 
65 

86 
68 

86 

70 

88 

75 

89 

77 

92 

76 

92 

72 

92 

70 

93 
72 

92 

71 

93 

71 

93 

71 

91 
70 

95 

69 

95 
72 

87 
70 

92 
72 

97 
73 

97 

74 

98 
74 

93 

76 

95 

73 

90.0 
68.4 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

85 
63 

81 
56 

81 
55 

80 
54 

79 
55 

86 
58 

90 
64 

91 
68 

87 
65 

87 
65 

66 

70 

90 

74 

90 

77 

94 
76 

94 
72 

94 

72 

96 

73 

95 
72 

94 
72 

95 
71 

95 
72 

96 
72 

95 

71 

88 

72 

96 
71 

99 

75 

95 
75 

99 

74 

96 

75 

96 
74 

90.9 
68.8 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

81 
60 

75 
50 

74 
51 

72 
54 

75 
50 

81 
52 

87 
56 

86 

60 

83 
65 

86 
67 

94 
69 

96 
70 

95 

74 

95 
73 

95 
71 

96 

73 

98 

70 

98 
69 

97 
69 

95 

70 

95 

67 

67 
61 

90 
68 

93 

69 

97 
71 

103 
72 

103 
67 

98 
73 

98 

72 

96 

71 

90.8 
65.5 

WACO  0AM 

MAX 

Mm 

83 
64 

79 
57 

80 
54 

79 
56 

79 
57 

84 
59 

89 
57 

90 
66 

68 

69 

87 
69 

86 
72 

69 
72 

91 
77 

94 
78 

93 
7* 

92 
71 

94 
74 

94 
73 

93 
73 

94 
75 

94 
74 

9- 
71 

91 
73 

88 
73 

93 
72 

95 

74 

97 
73 

98 
77 

94 
75 

95 
75 

89.9 
69.5 

WACO  WR  AIRPORT 

MAX 

Mm 

80 
65 

80 

57 

79 
55 

79 
57 

84 
58 

89 
57 

90 
57 

88 
69 

68 

70 

88 

71 

90 
76 

91 
79 

95 
79 

95 
80 

94 
75 

95 
73 

95 

75 

94 
75 

93 
74 

94 
75 

95 
75 

91 
72 

89 

74 

93 

73 

96 
73 

98 
77 

97 
74 

94 
75 

94 
77 

95 

76 

90.8 
70.8 

WAXAHACHIt 

MAX 

Mm 

77 
64 

77 
55 

76 
52 

75 
53 

79 
52 

87 
55 

91 
59 

90 
65 

88 
66 

88 
68 

90 
73 

92 

75 

94 
76 

95 

77 

94 
72 

95 
68 

95 
70 

94 

71 

94 
72 

95 
72 

94 
63 

90 
65 

90 
71 

93 

72 

99 

63 

99 
7t 

98 
75 

9B 

74 

97 
78 

96 

71 

90.4 
67.6 

WEATHERFORO 

MAX 

Mm 

80 
63 

73 
53 

74 
54 

73 
53 

73 
53 

79 
51 

86 
62 

90 

67 

88 
66 

88 
67 

65 

71 

88 

73 

90 
75 

96 

75 

95 

70 

95 
69 

96 
69 

99 

71 

96 
72 

96 
72 

96 

69 

90 
65 

91 
67 

90 

70 

99 

72 

101 
72 

96 
68 

100 
75 

96 

73 

94 
72 

89.8 

67.0 

WHITNEY  0AM 

•      *      * 

MAX 

Mm 

84 
64 

80 

57 

80 
55 

78 
55 

78 
55 

81 
56 

87 
56 

90 
63 

90 
66 

88 
68 

86 

70 

90 
75 

91 

76 

95 

77 

95 
69 

94 

68 

97 
71 

96 
70 

95 
72 

95 
70 

96 

72 

95 
70 

90 
69 

90 
69 

93 

69 

96 

71 

98 
70 

100 
72 

97 
73 

96 
71 

90.8 
67.3 

EAST  TEXAS           04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

79 
61 

80 
58 

81 
51 

79 
54 

83 
54 

90 
56 

90 
65 

88 

64 

83 
65 

87 
65 

87 
72 

92 
75 

92 
76 

92 
73 

94 

72 

94 

71 

93 

70 

95 

68 

94 
69 

93 

69 

95 
70 

97 

69 

91 
71 

89 
71 

95 
68 

97 
74 

99 
74 

95 

74 

97 
72 

97 

70 

90.6 
67.4 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

64 
67 

78 
58 

75 
48 

74 
53 

78 
55 

85 

51 

91 
56 

89 
64 

88 
66 

69 
62 

69 

72 

93 
75 

93 

77 

93 
71 

93 

70 

94 
68 

95 

77 

93 
67 

95 
68 

95 

68 

95 
6* 

94 
69 

94 
69 

93 

71 

92 
67 

90 

71 

96 
69 

91 

72 

93 

75 

96 
68 

89.9 
66.4 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

86 

68 

78 
63 

80 
51 

76 
52 

80 
55 

86 
54 

89 

61 

91 
64 

88 
66 

69 
64 

86 
70 

92 
76 

94 
78 

95 

75 

96 

70 

97 
69 

96 

70 

96 
70 

96 
71 

98 
70 

95 
70 

99 

69 

93 
»9 

87 
72 

94 
66 

99 
72 

94 

74 

93 
73 

94 
71 

96 
73 

90.8 
67.5 
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Continued 

VI 

\1L 

Y 

It 

MJ 

Jht 

(A 

TU 

Kt 

;s 

TEKAS 
JUNE 

1970 

Station 

Day  of  Month 

m 

0» 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14  I 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CENTER 

MAX 

Mm 

63 
66 

83 
62 

76 

50 

79 
51 

76 
54 

80 
52 

86 
55 

89 
61 

87 
62 

65 
61 

86 
62 

86 
70 

91 

72 

92 

72 

93 
69 

93 
69 

93 
69 

93 

67 

95 
68 

95 

68 

93 

71 

95 
66 

96 
66 

91 

70 

85 
66 

91 

70 

92 

74 

9  4 
73 

93 

73 

94 
72 

68.9 

65.4 

CENTERVILLE 

MAX 

MIN 

8D 
6* 

81 

57 

80 
46 

78 
53 

77 
51 

62 

50 

67 
52 

90 
60 

87 
63 

85 
60 

88 

65 

69 
74 

93 

77 

93 
76 

94 
71 

93 
65 

95 

72 

95 
63 

94 
68 

94 

70 

94 
69 

95 
68 

93 

70 

90 
69 

88 

70 

91 
72 

93 

71 

95 
73 

95 
73 

95 

67 

89.5 
65.4 

CLARKSVIILE  2  E 

MAX 

MIN 

81 
66 

82 
62 

73 

50 

67 
49 

66 
53 

72 
54 

65 

52 

84 
60 

86 
62 

86 
64 

85 
65 

83 
69 

50 
74 

92 

75 

91 

68 

92 

67 

93 
68 

93 

69 

93 
69 

93 

71 

94 

71 

91 
68 

89 

69 

88 
70 

91 
67 

91 
66 

90 
73 

91 

7  0 

94 

70 

94 
72 

66.7 
65.4 

COLDSPRING  5  SSw 

MAX 

MIN 

72 
62 

78 
60 

78 
49 

80 
50 

78 
54 

81 
53 

66 

56 

90 

61 

68 
62 

85 
62 

88 
72 

85 
75 

91 
76 

92 

73 

92 

70 

94 
72 

93 

70 

94 
70 

94 
65 

94 
69 

93 

68 

94 
69 

95 
69 

93 

71 

90 
66 

94 
70 

96 

75 

97 
73 

96 

74 

95 
69 

69.2 
66.2 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

MIN 

77 
65 

79 
58 

79 

53 

79 

57 

62 
55 

86 
59 

90 
62 

68 

66 

84 
66 

87 
67 

88 

75 

91 
79 

92 

78 

92 

75 

92 
74 

92 
72 

92 

74 

92 

71 

91 
71 

89 
72 

92 

71 

92 

72 

91 

74 

84 
73 

91 
71 

92 
75 

94 

77 

93 
75 

94 
76 

95 
73 

88.7 
69.5 

CONROE 

MAX 

Mm 

76 
65 

80 
61 

79 

52 

82 
54 

79 

57 

85 
58 

87 
57 

91 
62 

91 
65 

85 

64 

89 

66 

86 

73 

92 

77 

91 

73 

03 
72 

94 

70 

94 
70 

93 

66 

92 

68 

93 
69 

94 
69 

93 
71 

94 
72 

91 
72 

85 
69 

94 

70 

95 
75 

9::. 

73 

95 

73 

96 
69 

89.3 

67.1 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

77 
64 

82 
59 

60 
48 

81 
48 

79 
54 

82 
52 

88 
46 

95 
52 

90 
63 

88 
63 

91 
63 

90 

73 

93 

71 

94 
72 

96 

71 

97 
69 

96 
70 

96 
67 

96 
67 

95 
68 

94 
69 

96 
69 

96 
69 

96 

72 

91 
68 

93 

66 

94 

71 

97 
73 

98 
72 

97 
70 

91.3 
64.8 

OAINGERFIELD  9  S 

MAX 

MIN 

84 

67 

75 
62 

75 

54 

71 
57 

75 

57 

84 
58 

87 
66 

88 
68 

88 
71 

88 

67 

86 
72 

92 

77 

93 
79 

93 
76 

95 
73 

97 
74 

97 
73 

97 

74 

95 

73 

95 

75 

96 

74 

91 
72 

90 
73 

89 

71 

92 
69 

93 
75 

94 

74 

96 
75 

98 
76 

95 

75 

89.7 
70.2 

DIALVILlE  2  W 

MAX 

Mm 

82 
65 

77 
56 

77 
51 

74 
53 

79 
52 

86 
54 

92 
61 

93 
63 

91 
65 

95 
63 

88 

71 

93 

75 

94 
76 

98 
75 

96 

71 

97 
66 

97 
70 

94 
68 

95 
69 

97 
69 

97 
69 

92 

67 

95 
70 

90 
70 

90 
67 

97 
72 

98 
73 

99 

73 

98 
72 

99 

70 

91.7 
66.6 

EMORY 

MAX 

Mm 

8* 
67 

83 

58 

72 

50 

71 
53 

72 
55 

75 
53 

85 
55 

89 
60 

67 
64 

65 

63 

87 
65 

87 

73 

90 
77 

92 
76 

92 
71 

92 
66 

93 

68 

93 

70 

92 

70 

92 

70 

94 
69 

90 
67 

92 
67 

93 

71 

92 
69 

91 
72 

90 
69 

94 
72 

95 
72 

93 

71 

87.9 
66.2 

EVADALE 

MAX 

Mm 

73 
64 

80 
65 

79 
51 

84 
57 

79 

55 

62 
53 

66 
56 

90 
56 

87 

60 

85 
60 

87 
65 

67 
69 

89 
76 

92 
69 

94 

66 

93 
63 

94 
65 

92 
65 

93 
65 

94 
65 

89 

67 

90 
62 

94 
69 

91 

71 

61 
65 

93 

67 

94 
70 

95 
71 

97 
67 

95 

67 

88.6 
64.0 

FAIRF IELO 

MAX 

Mm 

82 
65 

82 
57 

80 

51 

77 
54 

62 

54 

93 

53 

90 
65 

87 
66 

68 

64 

89 

73 

91 
78 

93 
76 

92 
73 

93 

68 

93 

71 

92 

68 

92 

73 

93 
73 

97 

71 

95 
69 

91 

71 

91 
70 

91 
74 

97 
72 

94 

75 

95 

74 

95 

71 

90.2 

67.7 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

82 
63 

82 
58 

7=) 
50 

78 
53 

63 
55 

87 
55 

90 
58 

87 
68 

85 
65 

67 
66 

87 
73 

91 
77 

91 

78 

91 
75 

92 

70 

91 
72 

92 
72 

92 

68 

92 

70 

92 
69 

94 
69 

93 
69 

90 
72 

88 
70 

91 
70 

92 

73 

94 
74 

92 
73 

93 

73 

94 
71 

69.1 
67.6 

ClLHER  2  H 

MAX 

Mm 

87 
64 

84 
59 

76 

49 

76 
53 

73 
53 

77 
54 

65 
56 

86 
59 

67 
59 

66 
62 

86 
66 

81 
73 

91 
77 

92 
75 

92 
69 

93 
69 

94 
69 

95 
68 

93 

70 

94 
69 

94 

70 

93 
66 

92 
66 

91 
70 

90 
67 

92 

67 

92 
70 

94 

71 

95 
73 

93 
71 

88.6 
65.5 

GL4DEW4TER  3  WSw 

MAX 

MIN 

82 
64 

88 
52 

78 
57 

80 

56 

74 
56 

84 
62 

86 
62 

86 
64 

66 
62 

86 
64 

88 

64 

90 
66 

88 
72 

90 

74 

92 

76 

95 
74 

96 
72 

95 
70 

96 

71 

95 
72 

92 
72 

94 
74 

93 
72 

90 
70 

90 
72 

92 
74 

91 
72 

93 
73 

94 
74 

94 
73 

89.4 
67.9 

CROVETON  1  SE 

MAX 

MIN 

83 
62 

83 
59 

78 

49 

80 
50 

82 
53 

80 
51 

86 
62 

91 
61 

68 
62 

91 
64 

86 

74 

93 
76 

93 

75 

96 
78 

100 
80 

96 
68 

95 

68 

95 
64 

95 
68 

94 

65 

98 

68 

95 
65 

96 

70 

96 
65 

96 

67 

91 
66 

92 
68 

93 

71 

98 
71 

96 
70 

91.2 
65.7 

HEMPHILL 

MAX 

MIN 

83 
68 

80 
63 

79 

53 

80 
54 

77 
53 

81 
52 

86 

57 

89 
62 

69 

61 

87 
60 

69 

68 

87 
73 

93 

78 

93 
72 

94 
69 

93 
69 

95 
69 

95 

67 

93 

70 

96 
68 

94 
69 

96 
67 

93 

70 

93 

69 

85 
68 

90 

71 

93 

74 

95 

74 

95 

70 

95 

71 

89.7 
66.3 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

80 
65 

81 
60 

80 
53 

62 
56 

80 
57 

83 
58 

86 
62 

92 
66 

89 
65 

64 
65 

68 
68 

87 
73 

92 

76 

93 

74 

93 
72 

93 

71 

94 
70 

93 
69 

93 
69 

93 
70 

95 
69 

94 
72 

94 
72 

93 
72 

86 
70 

95 
72 

96 
76 

97 

7  5 

92 
75 

95 

71 

89.8 
68.1 

HENOERSON 

MAX 

Mm 

84 

65 

86 
64 

77 

52 

75 
53 

73 
55 

84 
57 

85 
59 

89 
61 

89 
65 

88 
64 

69 
67 

87 
72 

93 
75 

94 
75 

94 
72 

96 
71 

96 
72 

96 
70 

93 
69 

96 
71 

96 
72 

94 
68 

92 

70 

92 

71 

86 
68 

90 
70 

92 

72 

94 

73 

95 
72 

95 
73 

89.7 

67.3 

HUNTSVILLE 

MAX 

MIN 

75 
65 

79 
59 

78 

55 

80 
55 

76 
56 

83 
59 

68 
65 

93 
66 

90 
67 

85 
66 

90 
67 

86 
73 

93 

76 

96 

74 

94 
73 

96 
72 

95 
72 

95 
70 

95 
71 

97 
72 

95 
72 

97 
72 

98 
72 

93 

73 

86 
70 

98 

70 

98 
74 

97 

74 

98 
75 

98 
73 

90.9 
68.6 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

80 
65 

80 
62 

77 
51 

79 
54 

77 
55 

81 
51 

66 
54 

69 

59 

66 
63 

86 

64 

68 

66 

66 
72 

91 

77 

93 
74 

93 
71 

94 
69 

94 
70 

92 
67 

94 

69 

93 

67 

94 
66 

95 

67 

91 

68 

85 
66 

90 
66 

91 
66 

93 

75 

96 

73 

97 
72 

96 

70 

69.0 
65.6 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

87 
65 

80 
57 

78 
50 

75 
53 

79 
53 

86 
53 

91 
60 

91 
65 

89 
67 

90 
66 

87 
72 

91 
76 

93 

77 

94 
76 

95 
72 

96 
70 

96 
71 

96 
69 

95 

71 

95 
71 

94 
79 

93 
68 

93 

72 

93 
72 

90 
67 

94 
72 

99 

73 

97 
73 

96 
74 

95 
72 

90.9 
67.9 

JASPER  3  SM 

MAX 

Mm 

76 
63 

80 
56 

78 
46 

82 
48 

78 
47 

82 
'  47 

85 

51 

89 
58 

68 
57 

86 
59 

86 
66 

87 
70 

90 
73 

92 
69 

93 
66 

93 
63 

94 
63 

93 
61 

92 

63 

93 
63 

92 
63 

94 
62 

95 
61 

91 
68 

84 

67 

92 
67 

94 
70 

96 
6° 

95 
65 

95 
65 

88.9 
61.6 

KARNACK 

MAX 

Mm 

84 
6B 

82 
64 

76 

51 

74 
53 

76 
56 

84 
55 

65 
61 

87 

61 

86 
66 

86 
62 

86 
69 

90 
77 

92 

77 

92 
76 

92 
68 

93 
66 

95 
67 

94 
70 

94 
71 

94 
71 

92 
72 

90 
71 

90 
70 

86 

71 

91 
63 

93 

73 

94 
72 

90 
72 

94 
72 

94 
71 

88.7 
67.4 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

76 
67 

78 
52 

84 
54 

80 
55 

82 
54 

87 
55 

90 
58 

90 
63 

86 

61 

88 
63 

65 

70 

90 
75 

91 
78 

94 
74 

93 

72 

94 
67 

93 

66 

94 
67 

93 
68 

92 

69 

92 

70 

94 
66 

93 
70 

83 
69 

93 
68 

95 

75 

97 
74 

96 
T4 

97 
69 

97 

70 

90.0 
66.4 

LINDEN 

MAX 

Mm 

84 
67 

63 
63 

75 

49 

75 
52 

68 
53 

76 
53 

65 
55 

85 
63 

86 
68 

86 
63 

85 

68 

65 

70 

90 

77 

92 
74 

91 
68 

91 
66 

93 
68 

93 
68 

92 

69 

93 
69 

93 

72 

91 
69 

98 
70 

90 
70 

67 
68 

90 
68 

69 

71 

92 
71 

93 
72 

93 

71 

87.5 
66.2 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

72 
65 

79 
65 

60 
51 

83 
51 

81 
54 

63 
52 

69 
61 

91 
55 

66 
62 

66 

61 

68 
63 

86 

70 

91 
77 

93 

76 

93 

73 

94 

71 

92 
70 

94 
70 

93 
66 

93 
72 

93 

75 

94 

70 

96 

67 

92 
63 

85 
70 

95 
70 

96 
76 

95 
73 

95 
72 

96 
70 

89.5 
66.4 

LONGVIEW 

MAX 

Mm 

85 
65 

85 

60 

77 

52 

76 
54 

76 
54 

75 
54 

86 

54 

89 
65 

68 
65 

69 

65 

90 
65 

91 
65 

92 
67 

93 
66 

94 
71 

95 

71 

96 

72 

95 

71 

95 

71 

95 

71 

95 
72 

93 
68 

92 
69 

92 

71 

86 
66 

93 

70 

93 
72 

95 
73 

95 

73 

94 

74 

89.7 
66.3 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

75 
64 

79 
59 

79 

50 

80 
55 

78 
53 

83 
53 

82 
56 

94 
62 

90 
64 

67 
64 

90 
67 

88 

74 

93 
77 

95 
75 

95 
7  2 

97 
70 

97 
70 

95 
66 

95 

69 

97 
66 

95 

70 

96 
69 

95 

70 

91 
71 

67 
66 

92 
72 

93 
73 

97 
73 

97 
74 

97 
70 

90.3 
66.6 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

82 
69 

80 
59 

62 

51 

79 
56 

82 
56 

68 
53 

91 
59 

89 
66 

67 
65 

91 
65 

90 
75 

93 
78 

95 

79 

95 
77 

95 
75 

93 

73 

96 
73 

95 
69 

96 

73 

93 

70 

97 
73 

95 

70 

91 
73 

88 
72 

92 

72 

95 

77 

97 

7B 

96 

77 

96 
75 

96 

74 

91.3 
69.4 

MADISONVILLE 

MAX 

Mm 

80 
64 

81 
59 

61 
53 

79 
55 

84 
55 

89 
56 

93 
56 

92 
66 

89 

67 

90 
65 

90 
74 

94 
77 

95 

78 

95 
76 

95 

73 

95 
71 

96 
72 

95 
69 

96 

70 

95 

71 

96 
71 

98 

70 

97 
74 

90 
73 

93 
70 

96 
75 

97 
75 

98 
74 

98 
75 

99 
71 

92.2 
68.5 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

85 
66 

85 

63 

75 

50 

77 
51 

74 
53 

76 
53 

64 
56 

86 

62 

88 

64 

67 
62 

85 

64 

86 

71 

91 

76 

92 
76 

93 
71 

95 

70 

96 
71 

95 
69 

94 
69 

93 

69 

94 
71 

92 

70 

92 
69 

91 
69 

84 
66 

92 
66 

92 

74 

95 
72 

94 
72 

92 

71 

88.5 
66.2 

MINEOLA  6  ENE 

MAX 

Mm 

80 
63 

77 
58 

74 

48 

71 
53 

76 
52 

84 

49 

89 
58 

89 
65 

88 

67 

88 
64 

87 
73 

90 
76 

92 

78 

93 
76 

94 
71 

95 
70 

95 

71 

95 
67 

94 
68 

95 
67 

92 
67 

91 
66 

90 
70 

91 
70 

93 
69 

90 

71 

93 

70 

95 
72 

93 
73 

94 
70 

68.9 
66.4 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

86 
65 

83 
62 

74 
48 

71 
51 

71 
52 

73 
51 

64 
54 

86 

56 

90 

64 

88 
63 

88 

67 

87 
71 

92 
76 

95 
71 

94 
67 

95 
69 

96 

70 

96 
68 

95 
69 

95 
66 

96 
69 

93 

68 

92 

70 

93 

70 

93 

67 

93 
66 

90 

70 

92 
72 

96 
72 

95 
71 

69.2 
65.2 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

81 
65 

82 
60 

74 

50 

71 
53 

72 
54 

73 
54 

85 
56 

88 
64 

88 
66 

86 
64 

87 
65 

66 

72 

91 
75 

92 
75 

93 
69 

93 

70 

93 

71 

94 

70 

94 
72 

90 
71 

95 
71 

90 
67 

91 
69 

93 
71 

92 

67 

93 
67 

90 
70 

94 
72 

98 
73 

94 
73 

68.1 
66.6 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

81 
66 

81 
61 

60 
59 

81 
55 

77 
54 

81 
54 

88 

56 

91 
65 

90 
64 

87 
65 

89 
66 

88 
70 

93 
78 

96 
76 

95 
73 

96 

70 

96 

71 

95 

71 

95 
71 

95 

70 

95 
71 

96 
69 

95 

71 

93 

73 

87 
68 

91 
73 

95 

76 

99 
76 

97 
75 

97 
76 

90.7 
66.1 

NEWTON 

MAX 

Mm 

79 
66 

79 
66 

79 

53 

82 
53 

76 
54 

83 
52 

62 
53 

68 

57 

87 
61 

88 

61 

89 
63 

85 
70 

90 
76 

91 
74 

91 

73 

89 

70 

89 
69 

89 
66 

90 
67 

91 
67 

87 
68 

90 
69 

90 
69 

87 
70 

80 

70 

87 
70 

88 
75 

89 
75 

91 
71 

70 

66.5 
65.9 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

82 
65 

62 
56 

79 
52 

77 
53 

76 
54 

80 
55 

87 
63 

93 
66 

91 
67 

69 
65 

91 
67 

89 
72 

94 

77 

95 
75 

96 

72 

96 

69 

96 
68 

98 
69 

96 

70 

95 
70 

95 

71 

97 
68 

93 

70 

93 
71 

94 
69 

90 

70 

92 
72 

96 

74 

95 

73 

96 
71 

90.6 
67.1 

POVNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

83 
65 

78 
56 

77 
52 

75 
53 

79 

54 

86 
53 

92 
59 

90 
68 

89 
69 

90 
63 

88 

72 

92 
75 

95 

72 

95 
77 

96 
72 

96 
69 

97 
73 

95 
69 

95 
72 

96 
72 

96 

71 

93 
69 

94 

71 

92 

71 

93 

66 

92 
74 

96 

74 

9B 
75 

97 

74 

96 
73 

91.1 
67.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE 


Station 

Day 

of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

> 
< 

ROCKLAND  1  KSW 

MAX 

MIN 

62 
66 

81 
62 

78 
51 

79 
54 

82 
52 

87 
52 

87 
55 

89 
61 

68 
63 

89 
63 

88 
69 

94 

74 

91 
76 

94 
74 

93 

72 

96 

71 

95 
70 

95 

65 

93 
68 

95 
67 

97 
66 

94 
67 

92 
68 

90 

71 

92 
66 

95 
73 

97 
74 

96 
74 

96 

7  0 

95 

70 

90.6 
66.1 

RUSK 

MAX 

MIN 

87 
63 

81 
57 

77 
50 

78 
53 

74 
53 

78 

55 

86 
55 

92 

61 

B9 

65 

88 
68 

90 
66 

88 
71 

92 

74 

94 
74 

94 
70 

93 
68 

95 
69 

95 
69 

94 
69 

95 
69 

94 
70 

94 
67 

92 

70 

92 

70 

90 
67 

88 
69 

92 
72 

96 

73 

95 
73 

95 
72 

89.7 
66.1 

SAM  RAYBURN  DAM 

MAX 

MIN 

78 
67 

80 
65 

76 
52 

80 
55 

77 

54 

81 
54 

63 
57 

88 
62 

88 
62 

86 
64 

87 

70 

86 

75 

90 
78 

92 

74 

93 

71 

93 

70 

93 

69 

93 

67 

89 

70 

94 
69 

94 
69 

93 

68 

94 
70 

90 
71 

83 

69 

69 
70 

89 

76 

95 
75 

95 
72 

96 
71 

88.2 
67.2 

SIMMS  2  NNW 

MAX 

MIN 

84 
65 

80 
68 

73 

48 

67 
51 

74 
53 

94 

53 

85 
59 

86 
61 

85 
66 

84 
62 

82 
69 

89 
75 

91 
76 

91 
76 

90 
67 

92 

67 

93 
69 

92 

68 

92 

70 

93 
68 

91 
69 

91 
68 

90 
70 

90 
70 

90 

67 

89 

78 

93 

71 

93 

70 

92 
72 

93 

79 

67.3 
66.8 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

8* 
64 

84 
59 

76 
♦  9 

71 
48 

71 
54 

75 
54 

87 
56 

89 
59 

87 
65 

87 
64 

87 
64 

86 

71 

91 
75 

92 
76 

95 

70 

9! 
69 

95 
68 

93 
70 

94 
70 

94 

70 

95 
70 

93 
67 

93 

67 

92 

70 

93 
70 

93 

70 

88 
72 

94 
72 

95 
72 

95 

72 

88.9 
65.9 

TEXARKANA 

MAX 

MIN 

87 
66 

83 
64 

75 
52 

76 
55 

71 
55 

85 
55 

85 
62 

87 
66 

87 
65 

86 
66 

86 
71 

94 

74 

93 
71 

91 
71 

94 
71 

94 

72 

93 
72 

94 
74 

95 
73 

89 

74 

88 

72 

90 

71 

90 

67 

91 
67 

96 

73 

92 

71 

95 
72 

95 

74 

88.6 

67.8 

TOWN  BLUFF  DAM 

MAX 

MIN 

84 
67 

78 
64 

78 
52 

82 
56 

77 
56 

81 

53 

84 
56 

88 
62 

87 
63 

85 
63 

87 
69 

86 

71 

91 

77 

91 
75 

93 

72 

93 

70 

93 

69 

92 
67 

93 
70 

95 
70 

92 
69 

94 
68 

95 
69 

91 
71 

84 
68 

93 
71 

95 
76 

97 
74 

97 

71 

96 
70 

89.1 
67.0 

TYLER  5  NE 

MAX 

Mm 

86 
66 

84 
58 

76 
50 

75 
54 

74 
53 

78 
52 

86 
59 

92 
63 

90 
69 

69 
65 

91 
71 

89 
75 

93 

77 

97 
77 

95 

72 

97 
70 

98 
72 

97 
76 

94 
70 

96 
68 

96 
72 

95 
68 

92 
68 

91 

70 

90 
69 

92 
72 

91 
72 

95 
71 

96 

73 

95 
72 

90.4 
67.4 

WARREN 

MAX 
MIN 

78 
65 

78 
62 

82 

48 

79 

51 

82 
52 

85 
52 

90 
54 

89 
60 

87 
60 

87 
61 

85 
67 

90 

74 

92 
75 

92 

73 

92 
68 

92 

67 

91 
67 

92 

63 

92 
66 

93 

73 

93 

72 

94 
74 

95 
74 

68 
71 

92 
65 

99 

71 

95 

72 

95 

71 

97 
72 

94 
68 

89.7 
65.7 

WILLS  POINT 

*      *      * 

MAX 

MIN 

81 
64 

83 
56 

78 

50 

73 
53 

73 
53 

73 

53 

83 
53 

90 
63 

90 
66 

87 
65 

88 
66 

88 

72 

92 

75 

93 

75 

93 

70 

92 
68 

95 
68 

94 
66 

92 

70 

94 
70 

95 

70 

91 
68 

93 
66 

91 

70 

92 
68 

92 

69 

92 

70 

95 
72 

96 

70 

93 

70 

86.7 
65,8 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

89 
53 

76 

41 

76 
45 

75 
43 

83 

46 

79 

60 

85 

51 

83 
52 

68 
58 

89 

60 

89 
55 

90 
56 

95 

69 

93 
68 

93 
66 

95 
68 

98 

69 

94 
65 

93 

60 

93 
63 

86 

56 

81 
59 

84 
58 

67 
60 

91 
59 

93 

65 

90 
65 

85 
63 

85 
66 

87.5 
58.6 

BAKERSFIELD 

MAX 

MIN 

96 
60 

77 
47 

79 
46 

85 
50 

60 
60 

82 
61 

90 
56 

88 

61 

66 
60 

93 
63 

93 

70 

98 
70 

98 
67 

90 
76 

95 

73 

94 
73 

98 
72 

96 
70 

94 
71 

94 
71 

94 
64 

90 
62 

63 
66 

91 
70 

92 
66 

100 
65 

100 
68 

93 
68 

64 
69 

79 
65 

90.4 
64.7 

BALMORHEA 

MAX 
MIN 

98 
59 

78 
52 

80 
53 

85 

56 

80 
60 

89 
61 

86 

63 

92 
59 

86 

60 

95 
69 

95 
70 

93 
68 

100 
70 

103 

71 

99 

70 

101 
70 

104 
74 

106 
74 

104 
69 

100 
69 

98 
62 

90 
63 

88 

67 

94 
68 

95 

71 

101 
72 

102 
73 

98 

71 

87 
70 

92 
69 

94.0 
66.1 

CANOFLAR  IA 

MAX 

Mm 

88 
59 

90 
51 

93 
52 

96 
57 

95 
59 

98 
62 

98 
63 

98 
60 

99 

61 

102 
62 

101 
64 

104 
55 

109 
55 

106 
70 

104 
65 

HO 
67 

112 
68 

110 

69 

103 
69 

103 
73 

92 
62 

92 
66 

96 

64 

100 
63 

105 
63 

101 
68 

102 
68 

97 
69 

95 
70 

84 
66 

99.6 

63.5 

CHISOS  BASIN 

MAX 

Mm 

91 
53 

67 
47 

72 
47 

78 
57 

74 
55 

83 
57 

80 
59 

81 
57 

62 

61 

86 
63 

89 
68 

89 
65 

91 
68 

96 
68 

93 
62 

89 
68 

94 
67 

93 
62 

90 
60 

87 
62 

87 
59 

82 
56 

78 
62 

83 
62 

83 
65 

87 
67 

89 
64 

82 
62 

72 
63 

72 
60 

84.0 
60.9 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 

Mm 

88 
53 

BO 

44 

83 

46 

80 

53 

68 
46 

88 
55 

87 
52 

93 
49 

93 
49 

91 
56 

88 
65 

95 

50 

100 
50 

103 
56 

103 
64 

103 
55 

107 
55 

105 
59 

101 
63 

91 
62 

65 

65 

87 
67 

95 

57 

93 
65 

103 
60 

102 
62 

97 
62 

90 
63 

97 
62 

82 
66 

93.3 

57.0 

CRANE 

MAX 

nun 

96 
58 

75 
46 

71 
46 

83 
48 

78 
52 

3  0 
55 

88 

57 

93 
59 

88 

55 

96 
67 

95 
6B 

94 
70 

100 
72 

97 

72 

98 
73 

98 

73 

103 

74 

101 

70 

100 
69 

97 

70 

97 
66 

92 
65 

90 
69 

94 
68 

99 

68 

102 
70 

105 

70 

97 
72 

85 
69 

85 

66 

92.9 

64.6 

DRYDEN 

MAX 

Mm 

92 
59 

78 
50 

84 
53 

68 
55 

87 
57 

87 
67 

90 
60 

89 
63 

86 
60 

90 
69 

90 
68 

100 
72 

96 
74 

90 
74 

95 
73 

97 
71 

98 
72 

97 
70 

93 

70 

94 
72 

93 
67 

90 
68 

89 
69 

94 
70 

91 
69 

100 
69 

99 
70 

93 
68 

90 
68 

87 
68 

91.6 
66.5 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

81 
58 

84 
54 

86 
58 

86 

61 

88 
58 

90 
61 

90 
60 

91 
57 

90 
66 

91 

73 

67 
70 

94 
65 

98 
69 

104 
67 

103 
76 

100 
69 

101 
63 

105 
67 

104 
71 

101 

70 

90 
63 

86 
62 

93 

65 

99 
68 

102 
66 

105 
73 

100 
69 

87 
67 

95 
67 

86 
69 

93.9 
63.5 

FAPENS 

MAX 

Mm 

94 
55 

80 
50 

84 

54 

85 
60 

84 
59 

89 
58 

89 
58 

85 
52 

91 

53 

91 
62 

91 

60 

88 
53 

92 

52 

99 
58 

100 
63 

98 

57 

99 
60 

101 
61 

105 
66 

104 
68 

99 
56 

91 
56 

87 
62 

91 
65 

91 
64 

98 
68 

101 
66 

96 
66 

84 
63 

93 

70 

92.7 
59.8 

FORT  HANCOCK 

MAX 

Mm 

FT  STOCKTON  KFST  RAOIO 

MAX 

Mm 

9B 

59 

78 
41 

80 
41 

84 
47 

79 
47 

87 
5  8 

88 
56 

90 
58 

89 
62 

95 

64 

97 
62 

97 
58 

98 
59 

99 
72 

96 

71 

102 
72 

104 
73 

105 
69 

100 
68 

97 
70 

95 
63 

90 
63 

92 
63 

95 
65 

94 
64 

101 
65 

103 
68 

93 
66 

87 
67 

85 
68 

93.3 
62.0 

GRANDFALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

98 
59 

78 
45 

79 
46 

66 

46 

80 
55 

88 
57 

90 
60 

92 

61 

91 

61 

101 
71 

102 
69 

103 
72 

105 
74 

104 
70 

102 
70 

98 
69 

97 
64 

90 
65 

88 

65 

95 

70 

98 
65 

103 
65 

96 
68 

88 
69 

8B 
68 

88 

66 

93.3 
63.5 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

Mm 

98 

58 

87 
47 

B8 

50 

88 
63 

90 
60 

94 
63 

92 

64 

91 
57 

91 
59 

90 
65 

91 
65 

93 
61 

97 

63 

99 
62 

99 
67 

100 
66 

103 
65 

107 
67 

105 
62 

100 
74 

95 
63 

89 
63 

94 
65 

101 
69 

103 
69 

105 
72 

100 
74 

99 

74 

98 
71 

96 

67 

96.1 
64.2 

MARATHON 

MAX 

Mm 

91 
54 

72 
42 

78 
46 

78 
48 

78 
53 

84 
59 

85 
56 

84 
52 

81 
56 

86 

59 

90 
58 

90 
56 

94 

60 

93 
66 

94 
66 

92 

61 

92 

61 

89 
60 

89 
61 

60 
60 

69 
60 

90 
56 

93 
59 

105 
63 

85 
63 

80 
64 

77 
63 

86.6 
57.9 

MAPFA  NO  2 

MAX 

Mm 

92 

41 

SO 
39 

77 
44 

78 
47 

88 
49 

87 
54 

89 

51 

88 
54 

87 
55 

89 
53 

90 
54 

92 

49 

97 

57 

97 
58 

96 
60 

101 
62 

101 
61 

98 

58 

99 
55 

95 
58 

85 

57 

80 
56 

89 

54 

87 
56 

93 
55 

92 
60 

91 
59 

83 
62 

81 
64 

73 
61 

89.2 
54.8 

MENTONE  2  S 

MAX 

Mm 

96 

53 

91 
51 

95 
58 

95 
61 

94 

51 

97 
59 

97 
61 

97 
65 

102 
63 

107 
65 

107 
68 

107 
65 

108 
66 

no 

72 

110 
70 

106 

105 

61 

60 

98 
62 

104 
70 

105 
71 

105 
73 

103 
68 

91 

70 

91 
68 

100.9 
63.8 

MONAHANS 

MAX 

Mm 

90 
50 

80 
46 

80 
50 

85 
55 

80 
55 

80 
50 

83 
51 

95 
50 

100 
50 

90 
50 

84 
45 

80 
47 

94 
48 

93 
64 

95 
60 

94 
55 

90 
55 

95 
57 

93 
56 

100 
50 

60 
50 

100 
50 

100 
50 

95 
58 

95 
65 

104 
60 

103 
57 

98 
55 

87 
50 

86 
34 

91.0 
53.1 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

79 
40 

70 
38 

71 
46 

68 

46 

79 
47 

79 

51 

82 

51 

83 
46 

79 
55 

80 
60 

78 

60 

84 
58 

90 
62 

87 
44 

88 
60 

93 

43 

92 
51 

92 

63 

92 

58 

92 
59 

85 
52 

74 
52 

75 
55 

79 
53 

83 

57 

86 

47 

81 
63 

73 
55 

74 

57 

69 
55 

81.2 
52.8 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

92 

61 

76 
49 

79 
52 

85 

58 

64 
57 

89 
62 

88 
62 

88 
59 

88 
60 

92 
63 

96 
70 

97 

71 

98 
72 

101 
74 

98 
67 

96 

73 

102 
75 

101 
66 

98 
66 

95 
67 

95 

66 

89 
62 

65 

63 

90 

66 

94 
63 

94 
68 

97 
66 

91 
68 

79 
67 

79 
65 

91.2 

64.6 

PECOS 

MAX 

Mm 

104 
59 

80 
48 

80 
50 

85 
53 

79 
53 

90 
59 

95 
60 

95 
62 

94 
61 

99 
63 

97 
61 

94 
61 

103 
64 

107 
69 

106 
69 

107 
70 

107 
71 

108 
72 

105 
70 

101 
70 

98 
62 

89 
64 

90 
64 

95 
65 

97 
65 

101 
65 

101 
72 

97 
69 

89 

69 

91 
70 

96.1 
63.7 

PENWELL  1  SSE 

MAX 

Mm 

93 
55 

76 
48 

82 

47 

83 
52 

85 
52 

86 
65 

87 
59 

88 

60 

95 
65 

94 
62 

93 

70 

97 
58 

97 

75 

97 

75 

99 

72 

102 
75 

103 

71 

100 
72 

100 
70 

94 
70 

98 
63 

98 
63 

91 
62 

96 

71 

98 

66 

103 
73 

103 
69 

95 
69 

86 
71 

86 
67 

93.3 
64.9 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

89 
63 

89 
57 

93 

57 

90 
68 

97 
65 

97 

66 

98 
63 

95 
61 

99 
64 

102 
67 

103 
72 

103 

57 

109 
63 

106 
66 

107 
68 

109 

76 

110 
71 

109 
71 

106 
74 

105 

74 

95 
61 

99 
64 

98 

70 

10* 
71 

103 
63 

103 
69 

101 
74 

96 

67 

89 

70 

86 
67 

99.7 
66.7 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

81 
57 

77 
49 

83 

51 

78 
51 

87 
53 

88 
59 

89 
61 

90 
58 

94 
58 

93 
68 

92 
73 

99 
63 

103 
63 

103 
66 

106 
71 

107 
66 

106 
73 

104 

71 

98 
68 

96 

74 

86 
64 

83 

62 

93 
66 

92 
70 

101 
66 

101 

70 

97 
67 

89 
69 

90 
69 

78 
68 

92.9 
64.1 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

94 
55 

75 

50 

77 
54 

82 

54 

77 
63 

84 

61 

86 

60 

85 

57 

87 
59 

89 

64 

90 

66 

88 
57 

98 
65 

100 
71 

100 
66 

100 
64 

102 
64 

104 
69 

104 
69 

99 

74 

91 
63 

83 
62 

81 
62 

92 

63 

95 

64 

101 
68 

100 

74 

93 
68 

65 
67 

90 
60 

91.1 
63.1 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

90 
60 

76 

46 

80 
48 

85 
52 

82 
56 

8  5 
63 

66 
60 

64 
60 

84 
55 

88 
62 

87 
67 

97 

70 

93 

74 

85 
72 

91 
72 

92 

70 

94 
70 

94 
69 

91 
68 

91 
69 

90 
67 

90 
65 

84 
68 

91 
68 

87 
64 

96 

67 

100 
66 

90 

67 

64 
67 

83 
67 

88.4 
64.3 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

88 
63 

81 
45 

86 
44 

83 

51 

68 
53 

87 
65 

90 

60 

89 
63 

92 
66 

93 

70 

100 
75 

101 
73 

96 
74 

95 
73 

9* 

96 

74 

97 
72 

93 

71 

95 
72 

95 
71 

94 
67 

84 
66 

91 
67 

91 
72 

100 
67 

102 
72 

100 
69 

89 

67 

83 
72 

81 
67 

91.9 
66.5 
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TEXAS 
JUNE 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

01 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

u 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

> 

< 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

89 

50 

B0 
44 

80 
47 

80 
53 

87 
53 

88 
60 

65 
56 

36 
58 

67 
53 

89 
53 

89 
67 

91 
55 

97 
53 

97 

5  8 

99 
58 

99 
59 

99 
68 

102 
62 

101 
62 

97 
62 

85 
56 

80 
53 

87 
60 

90 
60 

95 
60 

98 
66 

96 
63 

91 
65 

90 
64 

87 
68 

90.7 
56.2 

VAN  HORN 

MAX 

MIN 

92 
5* 

81 
48 

80 
49 

60 
59 

97 
56 

92 
53 

89 
56 

100 
69 

102 

105 

101 

96 
66 

93 
65 

84 
59 

79 
59 

89 
59 

90 
63 

97 
63 

93 

63 

93 
63 

MINK  F4A  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
56 

76 
45 

83 
50 

78 
53 

87 
52 

88 

64 

92 
58 

60 
60 

95 

64 

94 
67 

92 
69 

97 
63 

102 
73 

101 
73 

102 
68 

102 
68 

104 
73 

101 
70 

98 

69 

95 
69 

84 
57 

89 
64 

95 
64 

93 
68 

101 
65 

102 
73 

98 
73 

67 
68 

87 
68 

83 
69 

92.4 
64.4 

YSLETA 

•     »     • 

MAX 

MIN 

98 
58 

84 
54 

87 
54 

89 
63 

89 

55 

92 
59 

90 
55 

92 
57 

92 
62 

91 
68 

89 
55 

93 
58 

98 

59 

101 
65 

99 
59 

100 
60 

103 
62 

108 
66 

104 
62 

94 
61 

88 
63 

93 
66 

100 
66 

103 
73 

106 
67 

101 
68 

87 
66 

97 
72 

95.4 
62.0 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

MAX 

MIN 

91 
6". 

82 
59 

84 
58 

89 
60 

66 
61 

87 
67 

90 
66 

91 
64 

85 
67 

99 
70 

90 
72 

100 
75 

94 
76 

97 
76 

97 
75 

99 
71 

99 
72 

98 

73 

95 
71 

96 
72 

95 
72 

91 
69 

88 
70 

91 
73 

93 
71 

99 
75 

101 
70 

95 
69 

85 
69 

86 
73 

92.1 
69.3 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

95 

58 

73 
46 

75 

47 

81 
45 

76 

51 

88 
56 

83 
58 

90 
57 

90 

61 

92 
62 

95 
69 

97 

67 

101 
71 

94 

73 

95 

70 

95 
69 

100 
69 

98 
68 

9B 
66 

98 
67 

97 
62 

93 
64 

85 
66 

91 
66 

92 
66 

102 

61 

101 
68 

96 

64 

92 
62 

81 
65 

91.5 
62.5 

BLANCO 

MAX 

MIN 

88 
63 

80 
54 

79 

48 

82 

48 

78 
51 

86 
51 

89 
57 

90 
60 

85 
64 

85 
67 

84 
69 

88 

72 

66 
73 

93 
74 

94 

70 

93 
69 

94 
69 

94 
69 

92 

70 

92 

70 

92 
69 

95 
65 

94 
66 

85 
71 

92 
68 

97 
70 

98 

70 

95 

71 

92 
71 

93 

74 

69.5 
65.4 

BOERNE 

MAX 

MIN 

88 
61 

79 
54 

79 

*7 

84 
52 

80 

51 

65 
51 

66 
63 

85 

60 

82 

61 

80 

68 

84 
68 

87 

71 

64 

73 

90 

73 

90 

71 

90 
68 

91 

68 

91 
68 

90 
67 

90 
70 

90 

70 

92 
65 

91 
65 

92 
65 

92 
68 

95 
68 

95 

67 

91 
68 

88 
72 

88 
73 

87.6 
64.9 

BRACKETTVILLE 

MAX 

MIN 

90 
64 

91 
54 

64 
50 

89 

57 

87 
59 

69 
59 

90 
61 

90 

65 

91 
60 

90 
70 

96 

76 

90 
76 

97 
76 

96 

75 

98 
70 

98 
70 

97 
71 

97 
69 

94 
71 

94 
72 

92 

70 

95 
69 

91 
70 

95 

71 

99 

73 

101 
69 

95 

70 

86 
71 

90 
75 

94 

74 

92.9 
67.9 

BRADY  2NNW 

MAX 

MIN 

87 
60 

74 
48 

75 

48 

77 
49 

75 
47 

81 
51 

86 
55 

87 
51 

76 
54 

69 
64 

92 
69 

90 

73 

86 
72 

94 
73 

94 

70 

94 
66 

96 
67 

94 
64 

92 

65 

92 
65 

92 

68 

88 
66 

91 
67 

87 

68 

91 
65 

96 
66 

99 
66 

95 

62 

92 
67 

91 
70 

68.3 
62.5 

BURNET 

MAX 

MIN 

83 
61 

77 
53 

80 
49 

78 
50 

83 
50 

87 
55 

66 
59 

SB 
60 

65 

85 

68 

66 

73 

66 

75 

91 
76 

92 

75 

92 

70 

92 
69 

93 
70 

91 
69 

90 
69 

90 
68 

93 
69 

90 
69 

87 
69 

91 

68 

95 

70 

97 
72 

98 
66 

94 
70 

90 
75 

93 
73 

88.8 
66.2 

CAMP  WOOD 

MAX 

MIN 

85 
66 

81 
54 

85 
45 

82 
51 

86 
52 

88 
57 

68 
58 

60 

59 

82 
66 

85 
67 

92 

72 

85 

73 

97 
74 

91 
75 

93 

71 

94 
68 

94 
67 

90 
69 

92 
66 

90 
67 

87 

71 

82 
65 

90 
69 

92 
70 

98 
68 

96 
65 

90 
64 

80 

68 

64 
70 

90 
74 

B8.3 
65.4 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

83 
65 

81 
48 

85 
*4 

85 

50 

66 

53 

87 
63 

88 
65 

80 

60 

65 

65 

66 
68 

94 
72 

92 
75 

94 
73 

9? 
73 

95 

73 

95 

69 

93 
67 

94 
65 

95 

67 

92 
69 

86 

70 

89 
66 

89 

70 

93 
71 

90 
66 

100 
71 

92 
66 

86 
68 

85 
69 

90 
73 

89.4 

65.8 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

93 
58 

75 
45 

75 

49 

81 
49 

77 
49 

85 
56 

85 
57 

90 
57 

89 
63 

94 
63 

96 
69 

97 
66 

100 

70 

95 

75 

96 
72 

97 
70 

102 
71 

100 
68 

98 
65 

96 
65 

95 
67 

85 
65 

60 
65 

90 
66 

94 
66 

102 
65 

102 
66 

96 

64 

38 
65 

86 
68 

91.3 
63.3 

DEL  RIO  WB  AP 

MAX 

Mm 

83 
68 

85 

56 

90 
55 

87 
60 

88 
60 

89 
67 

90 

67 

87 
68 

89 
69 

91 
72 

99 

75 

93 

78 

97 
76 

96 

77 

98 

75 

98 
71 

98 
73 

95 

73 

96 
70 

94 
72 

95 

72 

91 

70 

92 
73 

94 
74 

100 
72 

101 

72 

95 

70 

83 
69 

87 
70 

92 
75 

92.4 

70.0 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

88 
58 

78 
46 

80 
49 

78 
45 

87 
57 

90 
57 

91 
58 

85 
61 

86 
62 

93 
61 

95 
71 

96 
71 

97 

71 

96 

73 

95 
69 

96 
67 

9R 
67 

97 
63 

97 
66 

98 
65 

96 
64 

93 

64 

91 
64 

95 
67 

101 
65 

103 
65 

97 
62 

95 
63 

93 
69 

96 
67 

92.8 
62.9 

ELDORADO  11  NH 

MAX 

Mm 

89 
58 

73 
45 

76 

48 

79 
46 

76 

50 

84 
58 

64 
58 

86 

60 

SB 
59 

91 
70 

98 

70 

96 
72 

92 
71 

94 
69 

96 

71 

97 
71 

98 
71 

98 
63 

94 
66 

96 

70 

92 
63 

85 

65 

62 
65 

S4 
67 

86 
66 

95 
65 

95 
66 

98 
65 

85 
65 

63 
68 

89.1 
63.4 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

85 
62 

76 
54 

81 

51 

85 
52 

87 
52 

87 
57 

87 
60 

83 

61 

82 

63 

83 
67 

67 
70 

67 
73 

90 
72 

91 
76 

90 
68 

92 
66 

91 

66 

90 
68 

90 
69 

92 
68 

94 
68 

89 
65 

84 
69 

91 

69 

96 
68 

93 

70 

92 
65 

90 
69 

87 
73 

91 
72 

88.1 
65.4 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

90 
60 

60 
51 

85 

50 

82 

51 

60 
56 

82 
60 

91 
55 

84 
67 

85 
68 

86 
62 

88 

73 

85 
74 

92 

70 

92 
73 

93 
69 

95 

70 

93 

70 

95 
72 

94 

71 

93 
66 

93 

68 

94 
70 

92 
69 

93 

70 

95 
69 

96 
72 

98 
66 

96 

70 

94 
67 

94 
66 

90.4 
65.8 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

90 
62 

78 
51 

81 

43 

79 
47 

86 
48 

84 
55 

89 
56 

63 
57 

82 
58 

89 
65 

93 
73 

90 
74 

95 

73 

94 
73 

93 
69 

95 

67 

95 

66 

95 
63 

93 
65 

95 
66 

93 
65 

90 
64 

88 
65 

92 
66 

97 
66 

98 
70 

97 
61 

93 
64 

88 
71 

92 
71 

90.2 
63.1 

JUNO 

MAX 

Mm 

80 
59 

86 
43 

90 
43 

90 
52 

91 
56 

95 
52 

94 
62 

89 
63 

91 
67 

93 
71 

102 
71 

101 
76 

97 
75 

96 
75 

98 
71 

100 
71 

100 
71 

99 
71 

97 
72 

99 

71 

94 
66 

92 
68 

93 
69 

94 
70 

102 
64 

101 
69 

98 
68 

95 
63 

85 
69 

88 
72 

94.3 
65.7 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

78 
59 

79 
50 

78 
42 

79 
55 

80 

47 

88 

51 

89 

54 

88 
56 

66 
61 

78 
64 

85 
62 

89 
68 

87 

77 

92 

73 

92 

68 

90 
65 

92 

65 

92 

66 

93 
69 

92 
69 

91 

67 

92 

62 

89 
63 

91 

63 

92 
66 

99 
72 

98 
62 

91 
66 

92 
73 

93 
78 

88.5 
63.3 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

82 
60 

77 
54 

79 
*8 

60 

52 

79 
49 

83 
52 

89 
53 

89 
57 

83 
60 

85 

63 

83 
69 

68 

73 

83 
75 

92 
75 

93 
69 

91 
68 

93 

69 

93 

67 

92 

67 

92 
69 

92 
65 

95 

66 

92 
67 

85 
67 

94 
65 

96 

67 

100 
64 

95 

6^ 

94 
67 

92 

70 

88.8 
63.7 

LANGTRY 

MAX 

Mm 

93 

63 

82 

55 

66 
53 

91 

54 

89 
61 

61 

90 

63 

93 

66 

85 
63 

93 
66 

91 
70 

100 
75 

97 
75 

94 

74 

96 

75 

99 
73 

100 
73 

98 
73 

96 

72 

95 

72 

95 
73 

91 
68 

94 
70 

94 

70 

95 

70 

103 
68 

103 
69 

70 

85 

70 

82 
68 

93.2 

67.8 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

85 
64 

80 
56 

85 

44 

84 

51 

85 

51 

87 
56 

85 
57 

85 

60 

80 

66 

83 
66 

88 

66 

88 

70 

90 

73 

90 
74 

90 
71 

92 

67 

91 

67 

91 
68 

89 
68 

89 
67 

92 
72 

90 
65 

87 
67 

90 
69 

98 
68 

97 

68 

94 
62 

91 

66 

85 
69 

90 
73 

88.4 
64.7 

LLANO 

MAX 

Mm 

86 
63 

77 
54 

78 
50 

80 
52 

78 
51 

85 
54 

89 
59 

91 
63 

82 
63 

87 
67 

66 

70 

90 

74 

94 

74 

95 

75 

96 
68 

94 
68 

97 

69 

96 
69 

94 
68 

94 
69 

93 
67 

95 
68 

92 
69 

87 
68 

95 

67 

99 

70 

102 
65 

96 

69 

93 
74 

91 
72 

90.4 
65.6 

MASON 

MAX 

Mm 

84 
62 

76 
52 

7B 
51 

81 
49 

78 
50 

85 
56 

89 
55 

8! 
56 

89 
66 

91 
68 

90 
73 

85 
72 

94 
73 

94 
67 

92 
62 

95 
66 

99 

61 

92 
65 

92 

64 

92 
65 

90 
67 

86 
67 

92 

64 

97 
71 

100 
62 

95 
63 

92 
68 

89.2 
62.8 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

95 
56 

76 
44 

78 
55 

84 
55 

79 
56 

89 
58 

86 
63 

90 
60 

86 

63 

94 
66 

95 
68 

97 
67 

98 
69 

93 

76 

96 
72 

96 
73 

100 
73 

98 
70 

97 
73 

95 
70 

95 

66 

90 
66 

84 
66 

91 

69 

96 
68 

102 
65 

103 
70 

96 
68 

84 
69 

83 
66 

91.5 
65.4 

MEDINA 

MAX 

Mm 

BB 

64 

81 
56 

79 

47 

83 

50 

84 

51 

87 
55 

68 
57 

ss 

58 

80 
65 

78 
67 

83 

67 

89 
70 

82 
73 

91 
73 

92 

70 

91 
66 

92 
67 

92 

70 

91 

70 

90 
67 

90 
68 

101 
65 

89 
67 

89 
69 

95 
64 

92 
6! 

88 

68 

88 
73 

67.9 
64.3 

MENARD 

MAX 

Mm 

86 
60 

78 

48 

81 
44 

79 
46 

85 
45 

83 
53 

67 
52 

83 

60 

83 
61 

90 
67 

93 

73 

96 
74 

95 
73 

95 
72 

92 
70 

96 
66 

95 
67 

94 
62 

93 
66 

93 
68 

91 
64 

90 
64 

88 
66 

91 

65 

98 
65 

99 
74 

93 
61 

91 
64 

69 
72 

92 
68 

90.0 
63.0 

MERTZON 

MAX 

Mm 

88 

55 

76 
42 

60 
40 

79 
46 

84 

48 

85 
59 

88 
58 

87 
62 

93 

63 

95 
66 

100 
67 

101 

70 

98 
73 

96 

72 

96 

72 

99 
69 

99 

70 

98 
65 

94 
67 

93 

67 

94 
67 

83 

64 

69 
64 

93 

66 

101 
66 

100 
62 

100 
66 

92 

64 

88 

70 

91 
67 

92.1 
63.0 

o:ona 

MAX 

Mm 

48 

81 

86 
56 

88 
58 

89 
62 

84 

64 

88 
67 

91 
70 

99 
72 

99 
74 

92 
73 

91 
73 

93 

70 

97 
69 

96 

70 

95 
68 

92 
69 

94 
66 

85 

65 

85 
65 

89 
70 

91 
66 

100 
65 

99 
67 

91 
66 

85 
70 

81 
67 

90.8 
66.5 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

87 
58 

75 
48 

78 
49 

78 
48 

83 
48 

87 

57 

90 

60 

82 
60 

86 

63 

94 

67 

95 
72 

96 
72 

96 
73 

95 
72 

96 

73 

100 
68 

100 
68 

98 
64 

97 
65 

94 
68 

91 

70 

95 
66 

91 
64 

95 

66 

102 
67 

103 
70 

100 
65 

95 
65 

94 
72 

95 

66 

92.3 

64.1 

PANDALE 

MAX 

Mm 

94 
67 

80 
49 

65 
45 

90 
55 

88 
55 

90 
62 

90 
67 

90 
70 

87 
65 

91 
66 

92 

73 

94 
75 

99 
76 

96 

74 

95 
7* 

98 
73 

100 
73 

99 

74 

97 
72 

96 
74 

96 
65 

91 

70 

92 
71 

93 
73 

95 

74 

102 
66 

103 
73 

95 
70 

80 
69 

85 
68 

92.8 
66.1 

PRADE  RANCH 

MAX 

Mm 

RANKIN 

MAX 

Mm 

82 
58 

78 
45 

75 

4  8 

78 
58 

78 
55 

84 
59 

91 
58 

88 
62 

86 
65 

95 
68 

96 
69 

97 
66 

93 
69 

96 
70 

97 

72 

99 

72 

99 
71 

98 

69 

97 
70 

97 
70 

89 
65 

82 
65 

91 
67 

96 

67 

102 
67 

99 
62 

94 
62 

91 
67 

84 
62 

83 
64 

90.3 
64.1 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

90 
59 

75 

50 

74 

50 

74 
52 

75 
52 

85 

54 

90 
58 

90 

6  0 

92 

63 

93 
68 

94 
73 

99 
72 

96 
73 

97 
74 

99 

74 

98 
70 

100 
70 

99 

67 

98 
67 

98 

70 

96 
70 

90 
68 

64 
67 

88 
68 

94 
70 

100 
67 

100 
68 

98 
72 

90 
73 

92 
69 

91.6 
65.6 

S—  R*)f«r«oc«  Not**  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE 


Station 

Day  of  Month 

1 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 
< 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

81 
61 

78 
48 

63 
SO 

63 
48 

85 
51 

85 
60 

S3 
60 

84 
61 

80 
56 

84 
62 

90 
65 

65 
72 

86 

70 

88 
68 

89 
69 

90 
64 

90 
65 

89 

66 

89 
65 

89 
66 

88 
66 

84 
63 

84 
62 

8fl 
6  8 

94 
66 

96 

70 

88 
68 

83 

65 

85 

63 

68 
63 

86.4 
62.8 

SAN  ANGFLO  0AM 

MAX 
MIN 

90 

58 

74 
48 

74 
48 

60 
48 

77 
51 

83 
55 

86 

58 

68 
62 

85 
65 

91 
67 

95 

71 

99 

71 

99 

75 

95 

74 

94 
75 

95 

71 

100 

71 

99 
67 

96 

68 

94 
69 

94 

70 

89 

67 

63 
63 

90 

68 

93 

69 

100 
67 

101 
71 

96 

67 

91 

71 

90 
62 

90.7 

65.0 

SAN  ANGELO  MB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

78 
55 

78 
52 

81 
51 

80 
50 

87 
50 

87 
60 

92 
60 

67 
66 

93 

67 

96 
70 

99 
75 

100 
74 

97 

75 

96 

74 

97 
74 

101 
70 

100 

71 

98 
65 

96 
67 

93 

69 

8P 
70 

83 

67 

90 
65 

93 

69 

100 
66 

102 
63 

96 
66 

94 
64 

92 

71 

92 

68 

92.3 
65.5 

SAN  SABA 

MAX 

MIN 

85 
60 

75 
53 

77 
51 

86 
52 

76 

51 

82 
55 

66 
59 

88 
62 

81 
65 

86 
69 

65 
70 

89 
74 

65 

73 

94 
75 

95 

71 

94 
66 

96 

69 

95 

68 

93 
66 

93 
69 

94 

69 

94 

67 

92 

69 

87 
60 

93 

67 

99 

72 

103 
64 

97 

69 

94 
72 

93 
72 

89.7 
65.7 

SDNORA 

MAX 

MIN 

90 
63 

80 
43 

85 

42 

85 

47 

89 
48 

89 
57 

89 

57 

89 
60 

87 
66 

91 
69 

98 

73 

98 
75 

96 

74 

98 

74 

94 

72 

96 
69 

98 

68 

96 
67 

95 
67 

97 
68 

93 

67 

68 

65 

90 
66 

92 

70 

99 

70 

100 

70 

100 
65 

88 
64 

67 

70 

91 
72 

92.4 

64.6 

STERl ING  CITY 

MAX 

MIN 

92 
56 

75 
45 

73 

46 

79 
46 

80 
52 

85 
55 

87 

59 

69 

65 

94 
65 

98 

67 

99 
72 

98 
65 

99 

68 

100 
69 

99 

68 

104 

70 

100 
69 

100 
67 

96 
66 

93 
68 

95 
66 

84 
68 

89 
69 

97 
68 

102 

70 

104 
65 

99 

69 

95 

68 

96 
69 

96 
68 

93.4 

64.0 

UVALDE 

MAX 
MIN 

84 
67 

84 
55 

89 
92 

87 
55 

87 
59 

66 
63 

66 

65 

85 
66 

84 
69 

86 
69 

93 
74 

87 
75 

93 

75 

92 

74 

94 
74 

93 

70 

92 

71 

90 
70 

90 
69 

90 
71 

9? 
71 

89 

71 

88 
72 

91 

72 

93 

70 

95 
71 

92 
69 

89 
70 

87 
71 

91 
75 

89.4 
68.5 

WATER  VALLEY 

*     »     * 

MAX 

MIN 

89 
57 

74 
46 

75 

48 

79 

46 

76 
47 

76 
50 

82 
54 

84 
56 

86 
58 

94 
62 

96 
70 

99 
69 

10? 
72 

97 
70 

96 

73 

97 
72 

101 
70 

99 

67 

98 
64 

97 
66 

94 
65 

90 
66 

62 
65 

90 
67 

93 
65 

102 
65 

98 
65 

97 
67 

90 
66 

90 
67 

90.6 
62.5 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

81 
65 

62 
60 

82 
53 

81 

57 

87 
55 

89 
59 

90 
66 

87 
67 

85 
66 

86 

71 

68 

76 

89 

78 

93 

76 

93 

77 

93 
72 

93 

71 

93 

74 

92 

72 

92 

73 

91 
71 

93 
71 

93 

71 

88 
74 

ee 
72 

94 
73 

96 

74 

95 
75 

93 

74 

93 

77 

95 

75 

89.6 
69.9 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

MAX 

Mm 

83 
66 

61 
65 

89 
57 

66 
63 

85 
64 

86 

64 

83 

74 

85 

74 

85 
76 

67 

76 

66 
78 

89 

72 

89 

76 

67 
77 

67 
77 

86 

77 

90 
78 

69 
73 

83 
73 

89 

75 

89 
76 

88 

76 

69 
79 

86.8 
72.3 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 

Mm 

65 
66 

74 
62 

81 
55 

87 
58 

84 
62 

86 
63 

84 
65 

85 

64 

86 
66 

84 

68 

85 

74 

88 
78 

89 
77 

90 
75 

69 

74 

91 
72 

89 

70 

90 
69 

91 
69 

91 
70 

91 
71 

66 
69 

91 

71 

90 
72 

86 

72 

90 

74 

92 
73 

90 
74 

90 

75 

89 
74 

87.5 
69.4 

BRENHAM 

MAX 

Mm 

82 

67 

60 
62 

81 
56 

63 
59 

60 
58 

85 
59 

89 
60 

92 
65 

90 
65 

65 
65 

89 

67 

89 

74 

93 
77 

95 
75 

94 
7* 

94 

73 

94 
73 

95 
70 

95 
70 

93 
71 

93 
70 

93 
71 

93 
72 

93 

74 

66 

70 

95 
72 

96 
75 

97 
75 

93 
76 

96 

74 

90.6 
69.0 

CANYON  OAM 

MAX 

Mm 

87 
63 

81 
60 

80 
57 

82 
59 

60 
60 

86 
61 

90 
67 

89 
64 

80 

67 

64 

68 

86 

70 

86 

74 

89 

75 

92 
75 

92 
72 

93 
69 

94 
71 

92 
71 

92 

72 

91 
72 

92 

70 

93 
69 

93 
73 

91 
71 

93 
69 

91 

70 

95 

72 

95 
72 

93 

75 

90 
75 

89.2 
68.6 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

Mm 

96 

67 

60 
66 

87 
59 

87 

61 

84 
65 

87 
65 

86 
66 

84 
68 

80 

73 

85 

72 

86 

75 

68 

78 

68 
77 

68 

77 

88 
76 

88 

75 

88 

74 

69 
71 

89 
72 

89 
73 

90 
75 

68 

72 

87 
73 

89 
75 

92 

72 

89 

73 

90 
74 

88 
78 

86 

72 

90 
77 

87.3 
71.4 

COLUMBUS 

MAX 

Mm 

63 
67 

84 
61 

85 

60 

84 
60 

82 
57 

87 
58 

89 
62 

91 
63 

92 
65 

67 
67 

86 
67 

85 
72 

69 
74 

92 
76 

93 
75 

93 

73 

94 
72 

96 
72 

94 
70 

96 

71 

94 
71 

95 

73 

94 
73 

03 
74 

91 
72 

94 
72 

96 
75 

97 
77 

95 

75 

94 
75 

90.8 
69.3 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 
MIN 

82 
69 

81 
69 

88 
65 

83 
67 

85 

74 

89 
73 

86 
73 

64 
73 

63 
76 

64 
74 

86 

77 

86 
79 

86 
79 

86 
79 

87 
78 

86 
77 

86 

77 

67 
78 

67 

78 

87 
78 

88 

75 

87 
77 

86 

77 

89 

74 

SB 
78 

88 

74 

88 
76 

88 
80 

87 
80 

88 
80 

86.2 
75.5 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

MAX 

Mm 

83 

70 

82 
63 

87 
59 

84 
61 

86 

67 

89 
65 

86 

67 

87 
65 

85 
71 

67 

71 

69 

77 

90 
76 

90 

78 

90 
78 

91 
77 

90 

75 

90 
74 

91 
73 

91 
73 

92 
74 

88 
74 

89 
74 

87 
73 

90 

73 

93 

73 

90 

73 

90 
74 

90 

77 

89 

77 

91 
77 

88.6 
72.1 

CUERO  3  E 

MAX 

Mm 

63 

82 

82 

82 

83 

88 

90 

91 

69 

85 

85 

87 

90 

91 

91 

92 

91 

91 

92 

93 

92 

93 

94 

91 

89 

93 

95 

90 

90 

90 

89.2 

ELGIN 

MAX 

Mm 

80 
65 

81 
58 

63 
55 

62 
56 

66 
56 

89 
59 

90 
65 

68 
66 

66 

61 

86 
66 

90 
74 

69 
76 

93 

78 

92 

78 

92 

71 

93 

70 

92 
72 

92 

71 

92 

70 

94 
70 

92 
71 

93 

72 

92 
72 

90 
71 

93 

70 

9* 

73 

95 

74 

93 
74 

95 

73 

95 
73 

90.1 
68.7 

FLATONIA  2  W 

MAX 

Mm 

65 
66 

82 
60 

84 
54 

82 
56 

86 
56 

90 
61 

91 
64 

86 
66 

87 
67 

69 

74 

92 

77 

95 
77 

94 
76 

94 
75 

94 
72 

95 
73 

95 

71 

94 
68 

93 
69 

95 
69 

97 
69 

92 

73 

85 
72 

94 
72 

95 

74 

95 

75 

94 
75 

94 

77 

91.0 
69.2 

FLORESVILLE 

MAX 

Mm 

87 
66 

62 

59 

63 
52 

87 

56 

84 
56 

69 
60 

90 

63 

69 
65 

87 
66 

85 
69 

87 
73 

90 

77 

92 
76 

83 
76 

94 
75 

95 
72 

93 

70 

94 
73 

95 

71 

100 

71 

93 

73 

93 

69 

93 
72 

93 
73 

88 
72 

93 

73 

95 

70 

94 
75 

92 

76 

89 
75 

90.3 
69.3 

GOLIAD 

MAX 

Mm 

66 

66 

61 
62 

68 
55 

86 
56 

86 
61 

91 
62 

89 
67 

67 
65 

63 
66 

86 
6T 

86 

74 

69 

77 

80 
77 

91 

76 

91 

74 

90 

71 

91 
71 

92 
70 

91 
71 

92 

71 

92 

72 

94 
70 

87 
71 

86 
71 

90 
71 

91 

74 

94 
74 

90 
74 

89 
76 

92 

74 

89.1 
69.7 

GONZALES 

MAX 

Mm 

87 
68 

60 
59 

82 
53 

85 
54 

82 
56 

87 
57 

91 

61 

91 
64 

89 
64 

85 
66 

68 
68 

66 
70 

92 
77 

94 
76 

93 

75 

93 

72 

94 
73 

94 
69 

94 
69 

93 

70 

92 
71 

92 
69 

94 
69 

92 
71 

85 
70 

94 
71 

96 
73 

9  8 
74 

94 
74 

93 

72 

90.5 

67.6 

HALLETTSVILLE 

MAX 

Mm 

83 
66 

82 
60 

86 
54 

83 
57 

87 
57 

91 
61 

90 

68 

91 
64 

68 

67 

89 

65 

88 

74 

91 
76 

93 
78 

93 
75 

93 

73 

94 
73 

94 
71 

95 

69 

94 

71 

94 
71 

94 
70 

95 

68 

88 

70 

84 
69 

93 
71 

94 

73 

93 

74 

96 

75 

94 

75 

95 

75 

90.9 
69.1 

HONDO 

MAX 

Mm 

86 
64 

84 
5B 

82 
52 

87 
54 

65 
56 

89 
60 

89 
63 

88 
60 

68 
63 

83 
69 

85 
71 

92 
75 

87 
75 

94 
74 

95 
70 

95 
72 

95 
72 

93 
72 

92 

70 

93 
70 

93 
69 

93 

69 

92 
71 

94 

72 

97 
70 

98 
66 

95 
71 

90 

70 

90 

70 

90.5 

67.3 

KENEDY 

MAX 

Mm 

77 
62 

61 
61 

87 
52 

67 
54 

84 
58 

91 
60 

90 
66 

89 
62 

84 
65 

87 
66 

89 
74 

91 
77 

92 
77 

92 

74 

91 
73 

93 
72 

92 
74 

94 
73 

96 
72 

94 

70 

94 
70 

93 
67 

94 
72 

81 
70 

91 
70 

93 

73 

93 
72 

93 
73 

90 

74 

93 

73 

89.9 
66.7 

KINGSVILL6 

MAX 

MIN 

B6 

66 

61 
69 

91 
59 

89 
62 

85 
65 

90 

67 

69 

66 

64 
67 

83 
65 

89 
71 

93 

71 

92 

78 

91 
77 

92 

74 

92 

76 

92 

74 

90 
74 

91 
72 

90 

76 

91 
76 

75 

67 
73 

87 
74 

93 
72 

91 
72 

91 
76 

91 
72 

89 
78 

69 

77 

91 

77 

69.3 
71.6 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

62 
65 

82 
61 

81 
54 

81 
56 

63 

57 

86 
59 

90 
64 

86 
66 

84 
65 

86 
66 

68 
75 

89 
73 

91 

78 

90 
76 

92 

73 

92 

73 

91 
73 

91 
70 

91 

71 

91 
72 

92 
70 

92 

70 

90 
74 

81 
72 

89 
72 

91 
75 

92 

76 

90 

75 

92 

77 

92 

74 

88.3 
69.3 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

84 

63 

79 
59 

79 
53 

61 
57 

79 
55 

84 
59 

67 
64 

89 
65 

86 
66 

63 
67 

87 
69 

87 
75 

8  = 
77 

91 
75 

90 
73 

90 

71 

91 
66 

91 
70 

90 
70 

91 
71 

89 

70 

92 

71 

91 
72 

8  9 
71 

87 
71 

92 

72 

92 

74 

04 
74 

91 
75 

92 

73 

87.9 
66.3 

LULING 

MAX 

Mm 

66 
65 

61 
58 

60 
53 

83 
55 

80 
55 

86 
56 

69 

60 

89 
62 

87 
62 

85 
63 

87 
70 

88 
75 

90 
78 

91 
76 

92 

71 

93 

71 

93 

72 

92 
72 

93 

70 

92 

69 

92 
71 

95 
69 

94 
69 

92 
72 

67 
72 

92 

72 

93 

74 

91 
74 

92 

74 

95 

70 

69.3 

67.7 

MiT-IS 

MAX 

Mm 

66 

66 

76 
65 

60 

61 

88 

61 

85 
61 

87 
63 

87 
64 

89 
64 

65 
63 

63 
64 

88 

70 

89 
75 

91 

77 

91 

77 

90 

75 

92 

72 

93 
72 

90 
71 

91 
70 

91 
71 

89 
73 

83 

71 

90 
71 

90 
73 

90 

71 

87 
74 

92 
73 

90 
72 

90 

74 

89 
76 

88.1 

69.7 

NATALIA 

MAX 

Mm 

86 
63 

84 
55 

86 
51 

68 
53 

69 
55 

91 
59 

90 
62 

69 
62 

66 
66 

69 
66 

93 
74 

93 
73 

95 

74 

94 
75 

96 
71 

96 
67 

96 
68 

94 
71 

94 
70 

93 
69 

93 

69 

90 
69 

88 
72 

92 
70 

91 
69 

94 

70 

94 
67 

9* 

72 

91 
73 

94 
74 

91.6 
67.0 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

89 
69 

62 
60 

83 
51 

85 
53 

61 
56 

68 

56 

90 
64 

89 
63 

85 
64 

85 

67 

82 
69 

69 
75 

91 

77 

92 

78 

93 

72 

93 

71 

96 
71 

96 
72 

95 
71 

93 
70 

92 

73 

94 
72 

93 

73 

91 
71 

69 

70 

96 

70 

95 

72 

92 
72 

90 

72 

94 
76 

90.2 
68.3 

NUUN 

MAX 

Mm 

86 
65 

84 
58 

87 
55 

85 

56 

68 

58 

91 
62 

90 
67 

86 

63 

84 

65 

86 
67 

90 
75 

90 
77 

93 

77 

92 

74 

94 

74 

93 
72 

94 

73 

93 
69 

92 

69 

93 

71 

93 
72 

93 

66 

93 

72 

85 

72 

93 

71 

92 

74 

94 

73 

92 
73 

90 

76 

93 

74 

90.4 
69.1 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

86 
64 

80 
57 

79 
52 

61 
55 

64 
52 

85 
55 

66 
65 

89 
63 

86 
65 

84 

69 

66 
72 

88 
75 

14 

77 

92 
76 

92 

73 

92 

71 

92 

73 

92 
69 

92 
70 

91 
69 

89 

69 

93 
68 

92 
72 

92 
72 

66 

70 

93 

74 

93 
72 

96 

73 

92 
73 

96 
72 

89.1 
67.9 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

66 
67 

61 
64 

66 

57 

85 
61 

87 
62 

90 
62 

67 
66 

65 
65 

64 
67 

86 

70 

66 

75 

89 
7B 

6  0 
78 

90 
77 

90 
75 

89 

74 

90 

73 

91 
71 

91 

71 

91 
72 

85 
73 

91 

71 

88 
72 

87 
74 

90 
72 

91 
73 

93 

73 

91 

75 

90 

76 

91 

77 

86.3 

70.6 

ROBSTOWN 

MAX 

Mm 

86 
69 

79 
67 

61 
60 

90 
63 

85 

67 

66 

67 

92 
66 

69 
66 

67 
70 

65 
70 

88 

75 

90 

77 

92 
76 

91 
76 

92 

76 

93 

74 

90 
72 

91 

72 

93 

73 

93 
74 

95 
75 

90 

72 

67 
74 

89 

75 

94 
72 

93 

74 

95 
73 

92 

78 

90 

76 

90 

76 

89.7 
72.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE 


Station 

Day 

of  Month 

0 
01 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

> 

ROCKPORT 

MAX 

Mm 

63 
70 

81 
68 

87 
61 

87 
64 

84 
66 

87 
69 

86 

72 

85 
65 

80 

75 

64 
74 

84 

76 

88 
78 

87 
78 

87 

77 

88 

77 

68 
76 

87 
76 

68 
77 

87 
77 

88 
78 

67 
76 

89 
75 

66 
78 

89 
73 

87 
73 

89 
78 

90 
76 

88 
80 

68 
79 

89 
80 

86.6 
74.1 

SAN  4NT0NI0  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

83 
67 

83 
60 

87 
56 

83 

61 

87 
58 

88 
61 

89 
6* 

85 
62 

67 
68 

67 
72 

9  0 
76 

90 
76 

1-i 
78 

93 

78 

93 
75 

96 
73 

93 
75 

91 
73 

90 

75 

90 
75 

92 
73 

91 
73 

69 

77 

91 
75 

93 
72 

93 

75 

93 
72 

92 
77 

9  3 
78 

94 
78 

90.0 
71.3 

SAN  MARCOS 

MAX 

Mm 

86 

64 

82 
SB 

a: 
51 

85 
58 

82 

52 

88 

54 

90 
58 

90 
62 

87 
63 

85 
65 

86 
69 

88 
73 

88 

76 

92 

70 

93 

70 

94 

71 

95 
69 

93 

66 

93 
70 

92 
69 

90 
69 

95 
68 

94 
68 

91 

71 

90 

68 

93 

69 

95 

71 

95 
69 

94 

70 

92 
72 

90.0 
66.2 

SEALY 

MAX 

Mm 

81 
68 

81 
61 

83 
5- 

82 
59 

85 
59 

89 
60 

91 
63 

90 
65 

68 
63 

88 
69 

86 
72 

93 

77 

94 
77 

94 

74 

94 

72 

93 

70 

94 

70 

93 
66 

95 

68 

93 

70 

93 

69 

94 
70 

92 

72 

83 

72 

94 
69 

96 

74 

96 
75 

94 
72 

96 

73 

96 

71 

90.8 
68.4 

SESUIN 

MAX 

Mm 

82 

6* 

82 
59 

16 
SI 

82 
55 

88 

58 

91 
61 

92 
67 

88 
64 

86 
66 

88 
64 

88 
75 

91 
77 

92 

78 

94 
77 

95 

72 

96 

72 

96 
73 

94 
70 

94 

70 

93 
70 

95 
71 

94 

70 

91 
72 

87 
72 

94 
70 

95 
73 

96 
74 

93 
74 

93 

77 

96 
74 

91.1 
69.1 

SINTON 

MAX 

Mm 

82 
6B 

81 
65 

87 

6^ 

84 
60 

84 
67 

90 
66 

86 
69 

84 
67 

63 

70 

87 
71 

66 

75 

89 
78 

89 
78 

89 
78 

90 

77 

90 
75 

9  0 
75 

91 
73 

91 
73 

90 
75 

65 
73 

87 
73 

86 

74 

90 

71 

87 
70 

66 

75 

90 
74 

89 
77 

88 

78 

90 
77 

87.3 
72.1 

SMITHVILLE 

MAX 

Mm 

89 
69 

79 
59 

82 
54 

63 

57 

60 
56 

87 
59 

89 
60 

90 
65 

67 
60 

85 
65 

87 

69 

86 
76 

90 
73 

92 

76 

90 
71 

92 
72 

92 

75 

92 

70 

91 
71 

92 

72 

89 
70 

95 

71 

94 
72 

90 

71 

65 

72 

91 

74 

92 

75 

94 

75 

90 
77 

92 

74 

86.8 
68.5 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 

Mm 

B2 

64 

79 
60 

80 
57 

81 
58 

78 
59 

63 
59 

87 
62 

90 
69 

87 
67 

84 
66 

86 
69 

86 
69 

89 

77 

90 
76 

91 
74 

92 

73 

92 
74 

92 

73 

92 
72 

92 

72 

90 
73 

95 

70 

94 
70 

92 

74 

84 
72 

92 

73 

94 
75 

95 

76 

92 

77 

94 
73 

68.5 
69.4 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

Mm 

80 
64 

79 
61 

80 

53 

80 
55 

79 
54 

84 
53 

67 
57 

92 
65 

91 
64 

85 
65 

91 

73 

86 

76 

96 

77 

97 

74 

95 

72 

96 

71 

96 
72 

97 
68 

96 
69 

97 

70 

94 
67 

96 
69 

98 
72 

95 

73 

89 
69 

97 

74 

100 
75 

100 

74 

9  6 
74 

99 

70 

91.7 
67.7 

YOAKUM 

»     »     * 

MAX 

Mm 

82 
66 

82 

61 

85 
57 

83 

57 

87 
58 

91 
65 

91 
69 

89 
65 

88 
67 

B9 
67 

88 
74 

91 
78 

92 

77 

95 
75 

94 
75 

94 
74 

93 
73 

95 

71 

94 

71 

94 
72 

95 

71 

95 

70 

68 
70 

83 
70 

94 
73 

94 
75 

95 

76 

90.4 
69.5 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

80 
67 

79 
65 

8  0 
59 

85 
58 

80 
59 

85 

61 

88 
64 

90 
66 

B7 

68 

34 
68 

86 
69 

85 
75 

88 
77 

89 

74 

89 
72 

94 
71 

91 
71 

90 
70 

90 
69 

92 
71 

90 

70 

92 

73 

90 
73 

69 
71 

78 

71 

91 
73 

92 

75 

92 

74 

91 
75 

91 
73 

87.6 
69.4 

ANAHUAC  T8C0 

MAX 

Mm 

84 
71 

87 

61 

87 
6! 

65 

60 

68 

61 

89 
62 

90 

71 

90 
72 

92 

74 

91 
75 

93 
75 

92 

78 

93 
80 

92 
78 

93 

77 

91 

71 

92 
68 

89 
67 

91 

70 

92 

75 

93 

74 

94 
76 

94 
68 

92 

71 

60 

70 

89 

72 

92 

74 

94 
75 

94 
77 

91 
78 

90.5 
71.4 

ANGLETON  2  w 

MAX 

Mm 

80 
60 

79 
55 

85 

61 

81 
57 

65 

60 

86 
62 

87 
70 

90 
64 

67 
64 

64 
64 

85 
73 

89 
76 

89 
77 

85 
71 

89 

71 

91 
68 

8  8 
67 

89 
66 

89 
66 

90 
68 

90 
69 

91 
67 

69 

71 

89 
71 

78 

70 

68 
72 

90 
73 

91 
73 

89 
74 

90 
70 

87.0 
67.8 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

84 
6B 

80 
65 

81 
59 

87 
63 

63 
63 

87 
67 

90 
69 

90 
69 

67 
69 

83 
69 

87 
74 

69 

78 

89 
79 

88 

75 

89 

74 

91 
73 

89 
72 

91 

73 

92 
73 

91 
73 

91 
73 

91 

73 

93 

73 

88 

73 

77 
73 

89 

75 

91 
76 

90 
75 

90 
78 

91 
75 

67.8 
71.6 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

80 
68 

82 
66 

8". 
58 

85 

63 

85 
62 

90 
60 

90 
63 

87 
67 

85 
69 

84 
74 

84 
77 

87 
77 

87 
80 

88 

76 

90 
75 

89 
76 

89 
77 

96 
73 

90 
72 

90 
73 

92 

72 

93 

75 

92 
76 

86 

71 

90 

72 

92 
77 

91 
77 

91 
76 

91 
79 

92 

78 

88.4 
72.0 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

72 
62 

79 
60 

78 
50 

83 
51 

78 
55 

83 
54 

67 
55 

91 
60 

88 
63 

85 
61 

6  6 
63 

83 
72 

89 

76 

89 
71 

91 
70 

93 
69 

92 

69 

91 
67 

91 
67 

91 

67 

91 
67 

92 
68 

93 
68 

90 
71 

62 

68 

93 
69 

95 
72 

94 
72 

94 

67 

94 
68 

87.9 

65.1 

DANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

80 

71 

79 
65 

56 

80 
60 

86 
61 

86 
63 

89 
66 

87 
67 

84 
68 

88 
66 

87 
74 

92 
78 

89 
78 

90 
74 

91 
76 

90 
70 

92 

69 

91 

71 

93 
70 

93 
71 

90 
71 

92 

71 

87 
73 

79 
73 

89 
73 

91 
74 

89 
76 

89 
74 

89 
76 

91 
74 

68.0 
70.3 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

Mm 

84 
68 

74 
64 

8  = 
65 

87 
60 

83 

61 

87 
62 

91 
67 

90 
66 

86 
67 

84 

67 

87 

70 

86 
78 

89 

78 

90 
74 

90 

74 

92 

73 

90 

70 

92 

71 

92 

70 

91 
70 

91 
71 

91 
70 

94 
72 

89 

72 

74 
71 

92 

71 

92 

74 

92 

73 

91 

75 

90 
73 

68.1 
69.9 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

B4 

69 

B2 

61 

86 
54 

65 
59 

88 
60 

92 
62 

94 
67 

90 
65 

88 
63 

93 

92 

78 

94 
74 

94 

72 

93 
71 

94 
70 

95 

70 

94 
71 

95 

71 

94 
70 

94 
70 

88 

73 

68 

71 

94 
71 

94 
73 

94 
74 

94 
73 

93 

72 

94 
73 

91.4 
66.8 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

80 
69 

80 
58 

80 

56 

86 
62 

83 
66 

88 
67 

90 
68 

89 
70 

86 
71 

64 
73 

86 
73 

83 
75 

87 
76 

87 
75 

88 

76 

90 
76 

69 

77 

89 

77 

90 

77 

90 
77 

90 
75 

90 
73 

89 
75 

87 
74 

78 
72 

88 

73 

92 

77 

92 
78 

90 
75 

91 
78 

87.1 
72.4 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

79 
69 

79 

70 

83 
68 

79 
69 

84 
70 

86 
71 

65 

73 

63 

77 

62 
77 

82 

77 

82 
78 

85 
79 

85 
80 

85 
79 

84 
79 

84 
79 

86 

30 

87 
80 

86 

80 

86 
80 

87 
60 

89 
82 

87 
82 

82 

74 

85 

78 

87 
80 

87 
82 

88 

81 

88 
62 

89 
82 

64.7 
77.3 

HOUSTON  INCONT  AP 

MAX 

Mm 

80 
66 

BO 
61 

B2 

52 

79 
59 

83 
56 

87 

57 

89 
58 

87 
65 

84 

64 

86 
69 

85 
74 

91 

79 

89 

79 

91 
72 

93 
72 

92 

69 

91 
69 

93 
68 

92 
68 

91 
68 

92 

69 

93 

70 

92 
70 

84 

71 

92 
69 

93 

75 

93 

74 

94 
73 

93 
72 

94 
69 

88.9 

67.6 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

81 
70 

B2 
66 

85 
58 

81 
64 

65 

62 

86 

64 

91 
67 

90 
67 

86 

70 

8B 

67 

66 
74 

90 

79 

91 
80 

91 

74 

93 

73 

92 

71 

93 

72 

92 
73 

94 
72 

92 

73 

91 
73 

94 

74 

92 

76 

81 
74 

91 
72 

93 
76 

94 
77 

93 

75 

93 
76 

95 
75 

89.6 
71.3 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

76 
64 

82 

63 

84 

53 

85 
56 

85 
55 

86 
56 

86 
58 

82 
62 

87 
61 

65 
64 

85 
66 

86 
74 

87 
77 

89 
72 

92 
68 

94 
63 

91 
68 

90 
68 

92 

66 

90 
68 

94 
69 

96 
69 

95 

70 

94 
72 

62 
68 

94 
69 

92 

67 

96 

72 

95 
71 

91 
72 

88.8 
66.0 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

81 
67 

79 
67 

83 
5» 

82 
65 

84 
63 

86 
66 

87 
69 

85 
70 

82 
73 

83 
73 

6  5 
76 

88 

78 

87 
78 

87 
76 

67 
76 

87 
76 

88 
76 

88 
75 

89 

74 

90 
75 

87 

78 

63 
74 

88 

74 

66 
79 

90 
78 

90 
78 

89 

79 

89 

77 

66.1 
73.2 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

83 
69 

77 
65 

81 
57 

88 
61 

83 

61 

69 
64 

90 
66 

92 

67 

67 
68 

84 
67 

87 

70 

87 
77 

92 

78 

91 
74 

92 
72 

93 
72 

90 
72 

93 

72 

93 

71 

92 

72 

91 
72 

91 
72 

94 
70 

90 
71 

79 
71 

91 
73 

93 

76 

93 

75 

91 
76 

92 
74 

69.0 
70,2 

ORANGE  >  NW 

MAX 

Mm 

73 
66 

78 
67 

79 

58 

82 
59 

78 
58 

82 
58 

65 

58 

89 

62 

87 
65 

84 
69 

B9 

68 

85 
73 

86 

77 

SB 

73 

91 
70 

90 
66 

69 

69 

90 
70 

91 
70 

92 
70 

90 
71 

89 
71 

90 
72 

91 
71 

77 
70 

89 

70 

92 

74 

92 

73 

92 
72 

92 
72 

86.6 
68.0 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
69 

80 
65 

86 

60 

81 
63 

85 
65 

87 
65 

67 
72 

85 
73 

62 
73 

85 
73 

86 
77 

88 
79 

87 
79 

87 
77 

87 

77 

87 
77 

8  8 
77 

88 

73 

69 

76 

89 
78 

68 
76 

90 
73 

86 

77 

79 
71 

86 
75 

68 

79 

89 
79 

87 
78 

89 

60 

69 
78 

86.1 
73.9 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

83 
68 

76 
62 

80 

5* 

85 
59 

81 
58 

88 
62 

86 
65 

90 
65 

86 
66 

84 
69 

67 
70 

87 
76 

91 
71 

92 

73 

91 
70 

91 
70 

90 
70 

93 
69 

93 
69 

93 

70 

92 

70 

89 
70 

94 
72 

90 
72 

76 

70 

92 

73 

92 

75 

92 
73 

92 
75 

92 
73 

88.4 
68.5 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

82 
74 

80 

69 

86 
68 

85 
62 

86 

67 

86 
72 

85 
75 

85 
75 

76 
74 

82 

74 

B2 
77 

87 
78 

86 
79 

87 
77 

87 
76 

87 
76 

68 

78 

86 
77 

85 

77 

87 
78 

85 
63 

85 
73 

84 
77 

78 
73 

87 

74 

66 

79 

65 
79 

86 

79 

87 
80 

87 
78 

84.9 
75.4 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

BO 
6B 

83 

64 

86 
60 

83 
62 

86 
60 

88 
61 

92 

65 

89 

70 

67 
68 

67 
70 

69 
76 

69 
79 

91 
79 

93 
74 

94 
72 

92 

72 

92 
74 

93 

73 

95 

73 

94 
73 

95 
75 

95 
75 

93 
75 

81 
73 

92 
73 

94 

75 

95 

74 

94 

75 

95 
75 

95 
76 

90. » 

71.4 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

87 
68 

82 
66 

92 
61 

66 
60 

90 
62 

92 
67 

90 
69 

86 
72 

85 

73 

87 
73 

91 
75 

90 

79 

90 
78 

90 

77 

90 
76 

90 
77 

89 
77 

89 
77 

92 

77 

92 

77 

88 

78 

91 
75 

69 
78 

81 
73 

89 

77 

91 
76 

91 
78 

90 

78 

91 

79 

90 
79 

89.1 

73.7 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

83 
71 

B2 

70 

83 
61 

86 
62 

87 
67 

84 
66 

86 
68 

84 
72 

84 
68 

82 
77 

8  3 
78 

69 
60 

86 
60 

87 
80 

66 

60 

87 
80 

86 

60 

86 
80 

86 
60 

87 
80 

88 
72 

88 
78 

89 
80 

85 
79 

82 
74 

87 
80 

68 
82 

90 
82 

88 

63 

89 
82 

85.9 
75.7 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

80 
69 

79 
63 

79 
56 

83 
61 

79 
60 

64 
64 

87 
65 

91 
69 

68 

70 

65 
68 

87 
72 

87 

75 

91 
78 

91 
74 

92 

73 

94 

72 

92 
73 

93 
72 

93 

71 

93 
71 

91 
71 

92 

72 

92 

73 

91 
72 

80 

71 

92 
75 

93 
75 

95 
75 

91 

75 

93 
73 

88.6 
70.3 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

81 
66 

78 
65 

79 
55 

63 

59 

80 
61 

65 
64 

68 

65 

92 

65 

66 
66 

85 
64 

87 
71 

86 

71 

90 
78 

92 
73 

70 

94 
69 

91 

69 

91 
69 

91 
69 

93 
70 

91 

70 

92 

70 

92 
72 

90 

72 

78 
70 

91 
74 

93 

74 

93 

72 

91 
73 

93 

71 

86.2 
68.6 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 
70 

82 
63 

86 

59 

83 
60 

66 
63 

91 
66 

88 
71 

86 
68 

85 
70 

66 
69 

86 

76 

90 
80 

90 
80 

91 
76 

92 

75 

90 
74 

91 

74 

91 

72 

92 
73 

93 
73 

86 
73 

92 
72 

87 

74 

77 
73 

89 

73 

91 
76 

91 
76 

91 
75 

91 
77 

91 
76 

88.0 
71.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE 


Station 

Day 

of  Month 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

•     *     * 
SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

MIN 

89 

6B 

80 
66 

81 

60 

91 
63 

66 
65 

85 
67 

91 
69 

91 
66 

91 

66 

85 
70 

90 
71 

93 

77 

94 
75 

93 

76 

92 

75 

95 

73 

94 

73 

92 

72 

94 

71 

92 

71 

94 

74 

90 
72 

72 

89 
72 

94 
71 

92 
72 

93 

72 

92 
73 

90 
76 

90 
76 

90.4 
70.9 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

83 
65 

81 
64 

88 
56 

90 
63 

89 
63 

89 
65 

93 
64 

91 
62 

85 
69 

92 

67 

92 

73 

95 

75 

96 
73 

94 

70 

95 

71 

90 
70 

96 
68 

91 
66 

92 
66 

90 
65 

92 

67 

93 

63 

87 
70 

93 

73 

94 
70 

94 
73 

84 
70 

90 
72 

92 

74 

93 
72 

91.0 
68.0 

BENAVIDES  7  S 

MAX 

MIN 

84 
64 

86 

64 

81 

61 

88 
68 

85 
63 

84 
67 

69 
69 

91 
66 

84 
69 

87 
70 

92 

73 

94 
76 

98 

76 

97 
74 

96 
72 

92 
72 

88 

70 

85 
70 

92 
70 

96 
70 

91 
72 

88 
77 

66 

77 

91 
76 

69.5 
70.3 

CARRUO  SPRINGS 

MAX 

MIN 

88 
73 

88 
61 

86 
58 

91 
57 

89 
62 

88 
65 

91 
68 

90 
69 

68 

70 

90 
73 

94 

75 

102 
75 

94 
76 

100 

72 

98 
7* 

101 
69 

101 
69 

96 

70 

95 

70 

94 
71 

97 
72 

94 
73 

90 

74 

89 

73 

93 

72 

96 
72 

100 
70 

93 
71 

86 

75 

93 

75 

93.3 

70.1 

CATARINA 

MAX 
MIN 

87 
68 

85 
62 

91 
58 

90 
59 

88 
62 

91 
67 

91 
70 

91 
69 

90 
70 

95 

74 

104 
75 

100 
76 

101 

77 

98 
78 

102 
75 

102 

70 

101 
70 

96 

70 

96 

70 

97 

71 

97 
72 

94 
73 

91 
75 

93 

74 

97 
72 

100 
73 

98 
70 

90 
72 

95 

77 

99 

76 

93.1 
70.8 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

MIN 

86 
66 

83 
58 

86 
55 

87 
56 

86 
60 

89 
61 

88 
67 

88 

65 

85 

68 

68 

70 

92 

75 

92 

78 

93 

75 

93 
78 

9* 
73 

95 
70 

93 
72 

93 
71 

93 
71 

93 
70 

97 

71 

93 
71 

92 

73 

95 

74 

93 

71 

96 
71 

93 
68 

92 

75 

93 

71 

94 
76 

91.2 
69.3 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

83 
68 

83 
62 

89 
58 

65 
58 

67 
63 

91 
65 

90 

70 

87 
66 

89 

70 

92 

73 

98 
72 

94 

76 

96 

78 

95 
78 

99 

74 

99 
69 

93 
73 

95 
71 

95 

71 

95 
68 

69 

73 

92 

72 

90 
75 

94 

74 

92 
72 

97 

72 

94 
68 

89 
75 

93 
76 

97 
75 

92.3 

70.6 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

89 

68 

87 
60 

91 
57 

90 

58 

90 
62 

91 
66 

91 
69 

69 
68 

90 

72 

93 

75 

101 

77 

94 

76 

100 
78 

98 
79 

101 

76 

99 

76 

100 
72 

95 

72 

96 
71 

96 
73 

95 

74 

93 
72 

91 
73 

96 
73 

100 
74 

102 
74 

94 

71 

87 
72 

93 

77 

96 

77 

94.3 
71.3 

DUlEY 

MAX 

MIN 

85 
65 

63 
59 

83 
55 

68 
57 

64 
59 

86 
61 

68 
66 

88 
63 

85 
67 

86 
69 

90 
72 

95 

70 

91 
75 

96 

77 

93 
72 

93 
66 

96 
71 

94 
69 

92 

71 

92 

69 

93 
70 

92 
69 

91 
72 

90 

74 

94 
71 

93 

69 

95 
68 

93 
73 

90 
75 

96 
74 

90.6 
66.3 

EAGLE  PASS 

MAX 
MIN 

85 
72 

83 
60 

84 
S5 

90 
57 

87 
63 

86 
67 

88 

70 

67 
69 

88 
69 

69 
70 

90 
75 

100 
76 

92 
77 

97 

78 

95 
78 

98 
71 

ioo 

71 

100 
71 

96 

71 

96 
74 

95 
76 

97 
70 

90 
73 

92 

73 

93 

71 

99 

72 

101 
69 

92 
72 

84 
72 

91 
71 

92.2 

70.4 

ENCINAL  3  Nw 

MAX 
MIN 

90 
67 

82 
63 

83 
62 

90 
59 

88 
56 

88 
63 

93 
66 

92 

70 

86 

72 

91 
72 

96 

75 

103 

76 

98 

78 

102 
76 

98 
75 

101 
72 

10.? 
72 

99 

70 

96 
72 

96 

70 

99 
72 

93 

73 

94 
73 

93 
74 

99 

70 

103 
71 

99 

70 

98 
70 

98 
74 

92 

74 

94.7 

70.3 

FALCON  DAM 

MAX 

MIN 

91 
69 

90 
69 

85 
60 

94 
64 

94 
66 

93 

71 

95 
71 

95 
73 

92 
71 

104 
75 

106 
78 

108 
77 

103 
79 

102 
77 

105 
72 

105 
72 

101 
73 

99 
73 

99 
76 

96 
75 

95 

73 

92 
75 

90 
74 

95 
71 

93 

71 

98 
72 

85 
69 

91 
71 

92 

72 

96.1 
72.0 

FALFURRIA5 

MAX 

MIN 

86 
65 

87 
68 

86 
55 

90 
56 

64 
57 

86 
64 

90 
65 

89 
63 

85 

65 

88 

70 

90 
80 

93 
78 

96 

74 

96 

77 

94 
75 

96 
73 

95 
71 

96 

72 

95 

71 

94 
69 

92 

70 

94 
69 

68 

72 

69 

74 

95 
69 

92 

74 

93 

70 

92 
68 

94 
75 

94 
75 

91.3 
69.5 

FOWLERTON 

MAX 

MIN 

87 
65 

87 
61 

89 
56 

88 

57 

88 
61 

91 
61 

88 
68 

85 
63 

87 
67 

91 

70 

96 
75 

97 
76 

96 
76 

95 
76 

97 
69 

9B 
70 

95 

70 

94 
72 

95 

71 

95 

70 

95 

72 

93 

72 

94 
75 

94 

73 

98 
70 

96 

72 

93 
70 

91 

76 

93 

77 

96 

74 

92.8 

69.3 

FREER 

MAX 

MIN 

87 
70 

76 
62 

7B 
55 

88 
61 

85 
64 

86 
67 

90 
69 

90 
68 

85 
69 

86 

70 

89 

72 

95 
76 

96 

74 

96 

74 

94 
73 

96 
72 

97 
72 

94 
72 

89 

72 

95 
72 

93 

72 

92 

71 

91 
73 

90 

74 

95 
60 

94 
70 

94 

71 

91 
72 

90 
75 

95 

74 

90.7 
70.2 

HEBBRONVILLE 

MAX 
MIN 

87 
68 

81 
64 

81 
60 

91 
62 

87 
63 

86 
66 

91 
69 

91 
65 

88 
69 

86 
71 

93 
73 

96 
76 

98 
75 

97 

77 

97 
74 

96 
74 

96 
73 

97 
73 

95 

70 

95 

73 

92 

72 

93 

70 

87 

70 

67 
72 

92 
69 

92 

70 

92 

70 

88 
72 

91 
74 

93 

74 

91.3 

70.3 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

LAREOO  NO.  2 

MAX 

Mm 

82 
69 

83 
66 

91 
56 

88 
61 

65 
65 

90 
69 

91 

71 

87 
71 

89 

71 

96 

74 

101 
74 

100 
77 

99 
76 

96 
79 

100 
76 

100 

71 

97 
72 

95 
72 

94 

72 

95 
73 

94 
71 

91 
73 

89 
75 

94 
73 

95 
71 

97 
75 

90 

71 

88 
73 

90 

78 

95 
75 

92.7 

71.6 

UIlTON 

MAX 

MIN 

64 

80 
57 

89 
60 

64 
66 

86 
69 

87 
71 

97 
72 

97 
75 

96 
76 

95 
73 

97 
70 

93 
72 

95 

71 

94 

71 

94 
73 

94 
71 

93 

72 

90 
74 

87 
73 

93 
70 

93 

71 

92 

69 

69 
72 

93 
75 

91.9 
70.3 

PEARSALL 

MAX 

MIN 

85 
65 

84 
58 

90 
55 

90 
57 

87 
62 

89 
63 

89 
66 

89 
64 

84 
67 

88 

69 

94 
74 

94 
75 

94 
74 

92 

75 

96 

67 

96 
72 

95 
71 

93 

71 

92 
71 

92 
69 

95 

70 

94 
72 

92 

72 

96 

72 

94 
69 

96 

72 

95 
69 

91 
71 

91 

74 

94 
74 

91.7 
68.7 

P0TEET 

MAX 

MIN 

86 
65 

83 
58 

82 
54 

88 
58 

85 
59 

89 
62 

89 
65 

89 
65 

85 
67 

8! 

69 

87 
71 

92 
75 

91 
76 

93 

76 

92 
74 

93 

71 

94 
72 

93 
72 

92 
72 

93 
70 

94 
70 

93 

70 

93 

73 

93 

73 

91 
72 

94 
69 

93 
71 

94 
69 

93 
74 

90 
76 

90.4 
68.9 

RID  GRANDE  CITY  3  W 

MAX 

MIN 

91 
69 

88 

67 

66 
53 

94 
53 

95 
59 

93 
70 

93 
70 

94 
70 

92 
72 

90 
72 

101 
73 

106 
75 

106 

77 

102 
77 

101 
76 

104 
72 

103 
72 

98 

72 

98 
72 

99 
73 

9B 
75 

95 

74 

94 

73 

86 

72 

97 

69 

93 

70 

93 

73 

85 
74 

93 

76 

92 

76 

95.5 

70.9 

TILDEN 

MAX 

MIN 

86 

67 

80 
62 

82 
58 

88 
58 

86 
62 

66 
62 

69 
67 

88 
65 

B3 

67 

86 
71 

89 

73 

94 
76 

93 

77 

94 
77 

93 

73 

94 
71 

96 

73 

94 
73 

94 
72 

94 
73 

95 
73 

92 

72 

93 

73 

91 
74 

93 

71 

92 

73 

95 
71 

9? 
72 

92 

77 

93 

75 

90.6 
70.3 

ZAPATA 

*     *     * 

MAX 

MIN 

90 

72 

88 
69 

94 
61 

93 

64 

91 
66 

95 

71 

94 

71 

93 

71 

91 

73 

101 
72 

106 
75 

107 
77 

103 
72 

103 

74 

104 
77 

104 
73 

102 
73 

98 

72 

98 
72 

97 
72 

97 
72 

93 

71 

90 
73 

94 
74 

95 
70 

94 
75 

88 
69 

91 
73 

91 
72 

96 
76 

96.0 
71.7 

LOWER  VALLEY        10 

~ 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

66 
69 

85 
67 

88 
62 

91 
67 

89 

71 

88 

71 

89 
68 

68 

66 

84 
74 

89 

74 

69 
79 

92 

80 

91 
80 

91 
80 

92 

76 

92 

76 

92 
74 

92 
74 

92 

73 

92 

76 

90 
77 

92 

74 

83 

76 

91 
77 

90 
80 

91 
76 

89 
77 

91 

80 

92 

79 

93 
7e 

89.8 
74.6 

HARLINGEN 

MAX 

Mm 

93 
61 

86 
64 

82 
58 

se 

61 

90 
67 

90 
64 

86 

67 

85 
69 

90 

71 

90 
76 

94 
79 

94 

76 

92 

74 

94 
73 

94 
70 

94 
70 

94 
70 

91 

70 

66 
72 

84 
73 

91 
74 

92 

75 

68 

73 

88 
73 

91 
75 

91 
74 

90.1 
70.4 

MC  ALLEN 

MAX 

Mm 

90 
68 

87 
66 

83 
60 

89 
61 

90 
67 

95 
69 

91 
68 

91 
66 

89 
71 

88 
71 

92 

71 

93 
77 

96 
78 

95 
78 

94 
75 

95 

74 

95 
66 

95 
71 

95 

70 

94 
71 

93 

75 

90 
73 

91 

74 

85 
73 

94 
73 

90 
72 

91 
70 

66 

72 

91 
70 

92 

72 

91.4 
70.6 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

86 
66 

S3 

66 

ee 

59 

90 
66 

92 

70 

91 
69 

90 
68 

88 

69 

86 

73 

90 

71 

93 
77 

97 
78 

95 

78 

95 

79 

95 
76 

95 

74 

93 
73 

92 

73 

94 

73 

93 

77 

89 

77 

90 
73 

64 

74 

93 

72 

69 
72 

92 

72 

66 

73 

92 
77 

92 

78 

92 

77 

90.6 
72.7 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

87 
67 

85 
66 

83 
60 

88 
60 

90 
65 

89 

70 

88 

67 

90 
68 

90 
68 

86 

71 

92 
72 

94 
77 

96 
76 

95 

75 

95 
74 

93 
73 

96 
72 

94 
69 

95 
69 

93 

71 

94 
75 

91 
70 

92 
72 

85 
72 

95 

6B 

91 
70 

91 

70 

87 
73 

91 
77 

91 
76 

91.0 
70.4 

MISSION 

MAX 

MIN 

93 
68 

92 
67 

82 
66 

89 
58 

63 

85 

89 
69 

93 

67 

92 
68 

92 
72 

71 

96 

99 
76 

98 
76 

96 
74 

98 
72 

97 
73 

96 
69 

97 
71 

92 

71 

94 
72 

88 
74 

97 
70 

93 
74 

93.2 

70.1 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

83 
72 

84 
65 

81 
62 

88 
65 

89 
72 

87 
75 

83 
69 

84 
73 

63 
75 

61 

74 

85 

75 

85 

78 

87 
79 

87 
79 

86 
77 

87 
73 

86 

77 

86 

76 

86 
73 

67 
76 

87 
77 

86 
76 

67 

74 

82 

76 

88 
77 

89 

73 

65 

75 

85 
77 

87 
SO 

87 
79 

85.6 

74.5 

RAYMONDVILLE 

MAX 

Mm 

89 
68 

86 
65 

84 
62 

86 
62 

89 
66 

88 
70 

86 
69 

69 
69 

67 
70 

8! 

71 

90 
71 

90 
77 

95 

78 

94 
77 

93 

76 

94 

73 

94 
72 

92 

70 

91 
66 

92 
68 

91 
68 

92 

70 

90 

72 

85 

73 

92 

75 

89 
75 

91 

73 

68 

73 

90 
76 

90 
76 

89.9 
71.2 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

85 

70 

89 

71 

90 

71 

88 
65 

67 
75 

90 
73 

89 

72 

90 
69 

89 
70 

85 
70 

89 
71 

90 
78 

95 

79 

93 

79 

93 

77 

94 
74 

93 
74 

94 
7* 

94 
73 

93 
74 

93 

75 

90 

74 

65 
73 

83 
74 

90 

75 

92 

76 

68 
75 

SB 
75 

92 
76 

90 
76 

90.1 
73.7 

WESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

86 
65 

B4 
67 

88 
59 

91 
64 

69 
70 

90 
69 

89 
67 

89 
66 

87 
72 

91 
70 

92 

76 

95 
79 

94 

78 

94 
77 

96 
76 

94 
72 

95 

72 

96 
70 

95 
72 

94 

74 

89 

73 

89 
72 

86 
73 

92 

74 

90 

75 

91 
77 

66 
73 

93 
77 

92 

76 

94 

76 

91.0 
72.1 

S«*  Ref«r*DC*  Notes  Following  SUUon  Indvx 
-    182    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


JUNE 

1970 

Day  Of  Month 

3hoi 

Station 

i2°£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

H0R0S  CREEK  DAM 

EVAP 

.43 

.28 

.32 

.39 

.30 

.30 

.30 

.42 

.32 

.33 

.42 

.42 

.38 

.47 

.46  .50 

.65 

.51 

.46 

.41 

.41 

.36 

.30 

.22 

.35 

.33 

.50 

.48 

.42 

.45 

11.89 

WIND 

S3 

129 

91 

126 

60 

33 

31 

84 

125 

165 

166 

157 

131 

162 

154  158 

166 

138 

112 

64 

61 

70 

34 

75 

46 

51 

64 

71 

125 

159 

3133 

»    »    * 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAN 

EVAP 

_ 

.22 

.30 

.28 

.28 

.26 

.31 

.38 

.32 

.43 

.36 

.38 

.33 

.40 

.44 

.46 

.50 

.44 

.40 

.40 

.44 

.26 

.21 

.30 

.35 

.38 

.29 

.37 

.46 

.45 

10.78B 

WIND 

47 

107 

108 

127 

HO 

79 

47 

57 

100  151 

180 

238 

163 

142 

119 

148 

158 

122 

96 

78 

82 

67 

52 

97 

84 

88 

90 

67 

103 

107 

3214 

MAX 

79 

81 

79 

74 

78 

83 

90 

95 

67,  88 

86 

83 

89 

93 

96 

93 

91 

95 

95 

95 

97 

93 

97 

89 

98 

95 

93 

102 

96 

93 

90.1 

MIN 

65 

57 

54 

54 

56 

57 

59 

63 

65 

66 

66 

70 

73 

75 

70 

68 

68 

69 

70 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

73 

74 

72 

72 

66.8 

8ELT0N  DAM 

EVAP 

•  19 

.19 

.20 

.26 

.22 

.26 

.24 

.27 

.24 

.30 

.18 

.24 

.16 

.31 

.34 

.32 

.34 

.26 

.26 

.32 

.25 

.30 

.22 

.12 

.22 

.26 

.28 

.29 

.34 

.34 

7.74 

WIND 

23 

37 

21 

37 

26 

10 

10 

11 

35 

68 

83 

97 

54 

57 

42 

51 

26 

" 

BENBROOK  DAM 

EVAP 

.15 

.18 

.23 

.27 

.19 

.32 

.19 

.37 

.32 

.35 

.26 

.28 

.23 

.35 

.36 

.42 

.46 

.42 

.40 

.37 

.39 

.34 

.28 

.11 

.34 

.40 

.31 

.36 

.46 

.35 

9.46 

WIND 

43 

86 

84 

136 

75 

44 

24 

53 

80  117 

125 

167 

113 

92 

72 

108 

119 

85 

70 

52 

51 

67 

34 

40 

52 

55 

42 

68 

68 

86 

2310 

DENISON  DAM 

EVAP 

.18 

.30 

.25 

.12 

.19 

.20 

.23 

.30 

.33]  .33 

.26 

.27 

.26 

.33 

.43 

.53 

.52 

.34 

.37 

.37 

.38 

.29 

.32 

.20 

.36 

.30 

.33 

.38 

.50 

.36 

9.55 

WINO 

61 

140 

107 

132 

96 

53 

27 

45 

1161  180 

180 

247 

123 

94 

109 

159 

176 

119 

96 

78 

80 

62 

37 

55 

92 

49 

40 

41 

100 

86 

2980 

MAX 

86 

83 

82 

76 

80 

90 

95 

96 

87!  87 

85 

92 

93 

95 

96 

92 

94 

93 

95 

99 

98 

99 

97 

99 

99 

99 

99 

100 

97 

96 

92.7 

MIN 

68 

59 

56 

57 

62 

59 

61 

66 

68   68 

70 

72 

76 

76 

72 

71 

71 

73 

72 

71 

70 

69 

76 

71 

72 

76 

76 

75 

71 

74 

69.3 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 

.15 

.25 

.29 

.20 

.13 

.22 

.33 

.32 

-    - 

.27 

.23 

.34 

.39 

.37 

_ 

. 

.47 

.52 

.39 

.41 

.34 

_ 

.16 

.33 

.36 

.24 

.27 

.39 

.37 

9.29B 

WIND 

50 

119 

89 

137 

92 

56 

33 

43 

89l  154 

171 

206 

141 

128 

93 

117 

133 

106 

80 

73 

66 

84 

36 

57 

56 

57 

55 

40 

66 

97 

2726 

MAX 

79 

76 

77 

73 

73 

77 

85 

89 

Sal  87 

86 

89 

91 

93 

93 

93 

95 

95 

100 

93 

95 

87 

91 

88 

93 

96 

94 

95 

95 

93 

86.6 

MIN 

64 

59 

53 

54 

55 

56 

60 

67 

67i  66 

70 

74 

76 

77 

70 

70 

70 

72 

73 

71 

71 

69 

69 

72 

71 

72 

73 

72 

73 

71 

68.0 

LAVON  OAM 

EVAP 

.12 

.23 

.25 

.30 

.09 

.16 

.30 

.32 

.33 

.41 

.33 

.31 

.38 

.38 

.36 

.46 

.46 

.42 

.39 

.45 

.39 

.34 

.40 

.24 

.31 

.42 

.19 

.28 

.43 

.42 

9.87 

WIND 

45 

96 

83 

106 

61 

51 

27 

41 

109 

178 

196 

264 

177 

134 

121 

159 

184 

142 

108 

82 

90 

51 

32 

67 

81 

89 

60 

47 

85 

113 

3099 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 

.05 

.24 

.35 

.32 

.28 

.29 

.31 

.30 

.35 

.43 

.36 

.36 

.39 

.38 

.39 

.48 

.51 

.43 

.36 

.31 

.51 

.38 

.21 

.27 

.32 

.33 

.32 

.38 

.42 

.45 

10.48 

WINO 

46 

98 

116 

130 

102 

64 

48 

32 

89 

148 

173 

225 

164 

140 

111 

151 

157 

116 

92 

88 

85 

69 

36 

81 

77 

81 

76 

63 

95 

100 

3053 

MAX 

87 

87 

83 

60 

81 

68 

94 

98 

90 

91 

90 

88 

92 

95 

97 

97 

95 

98 

98 

100 

100 

99 

96 

93 

100 

98 

95 

100 

103 

95 

93.7 

MIN 

70 

60 

60 

59 

59 

60 

68 

66 

70 

70 

71 

75 

76 

75 

72 

72 

73 

75 

74 

75 

76 

75 

74 

75 

75 

76 

78 

72 

74 

75 

71.0 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

.39 

.22 

.49 

.33 

.28 

.30 

.29 

.35 

.30 

.37 

.36 

.34 

.26 

.35 

.40 

.46 

.54 

.46 

.46 

.39 

.39 

.36 

.26 

.20 

.35 

.41 

.36 

.36 

.44 

.50 

10.97 

WIND 

65 

100 

76 

118 

72 

38 

25 

41 

89 

132 

159 

157 

113 

131 

95 

120 

138 

96 

89 

66 

47 

60 

40 

62 

42 

46 

44 

37 

100 

135 

2533 

MAX 

85 

75 

79 

74 

79 

85 

92 

93 

80 

65 

86 

87 

87 

94 

96 

92 

86 

92 

94 

94 

96 

96 

94 

86 

86 

101 

100 

96 

93 

90 

89.3 

MIN 

62 

54 

53 

54 

54 

63 

63 

65 

64 

63 

65 

69 

70 

72 

68 

77 

67 

68 

68 

69 

70 

67 

68 

70 

70 

70 

69 

69 

70 

69 

66.0 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 

.25 

.19 

.33 

.29 

.31 

.25 

.23 

.42 

.32 

.35 

.27 

.27 

.24 

.38 

.46 

.40 

.49 

.39 

.28 

.43 

.35 

.40 

.30 

.16 

.24 

.37 

.36 

.44 

.44 

.44 

10.05 

WIND 

52 

56 

57 

71 

59 

34 

28 

44 

75 

120 

144 

160 

109 

125 

102 

112 

126 

95 

71 

70 

63 

48 

42 

55 

59 

60 

54 

61 

92 

106 

2350 

WACO  OAM 

EVAP 

.27 

.23 

.36 

.33 

.31 

.26 

.31 

.35 

.35 

.43 

.29 

.30 

.26 

.38 

.30 

.34 

.37 

.38 

.36 

.41 

.40 

.43 

.24 

.22 

.35 

.36 

.28 

.41 

.45 

.43 

10.18 

WIND 

65 

102 

106 

110 

91 

49 

39 

63 

131 

165 

194 

235 

150 

156 

136 

160 

164 

138 

109 

107 

98 

59 

44 

97 

102 

104 

82 

94 

121 

160 

3451 

MAX 

87 

83 

82 

76 

79 

86 

92 

95 

86 

68 

B3 

63 

87 

93 

95 

94 

93 

93 

96 

96 

95 

91 

96 

86 

99 

98 

95 

100 

94 

92 

90.4 

MIN 

65 

56 

54 

54 

56 

57 

62 

63 

66 

66 

67 

70 

73 

75 

70 

69 

69 

70 

71 

72 

72 

61 

70 

71 

72 

71 

73 

70 

73 

73 

67.0 

WHITNEY  DAM 

EVAP 

.20 

.24 

.34 

.32 

.23 

.39 

.33 

.26 

.38 

.43 

.28 

.34 

.35 

.39 

.46 

.48 

.48 

.46 

.42 

.42 

.44 

.24 

.22 

.25 

.36 

.44 

.33 

.41 

.46 

.42 

10.79 

WIND 

59 

84 

90 

115 

83 

45 

42 

35 

91 

151 

156 

204 

145 

129 

103 

130 

135 

106 

78 

71 

71 

50 

35 

60 

63 

73 

53 

50 

93 

115 

2715 

MAX 

93 

82 

84 

78 

79 

86 

91 

92 

87 

86 

84 

85 

94 

98 

96 

93 

92 

94 

97 

96 

98 

97 

95 

87 

96 

98 

101 

101 

100 

92 

91.9 

MIN 

63 

56 

54 

53 

54 

65 

56 

55 

65 

66 

61 

70 

72 

72 

70 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

70 

66.2 

•   »    » 
EAST  TEXAS          0* 

DAINGERFIELO  9  S 

EVAP 

.29 

.38 

.24 

.13 

.26 

.25 

.31 

.41 

.46 

.39 

.45 

.28 

.33 

.22 

.32 

.35 

.43 

.38 

_ 

.37 

.42 

.37 

.18 

.15 

.29 

.26 

.29 

.18 

.40 

.40 

9.51B 

WINO 

66 

121 

70 

67 

104 

55 

50 

104 

106 

109 

167 

166 

107 

75 

76 

75 

101 

70 

51 

55 

63 

69 

92 

61 

71 

63 

39 

53 

92 

77 

2475 

MAX 

88 

83 

79 

73 

79 

69 

69 

92 

91 

90 

69 

91 

95 

97 

98 

97 

96 

100 

101 

100 

100 

93 

95 

94 

98 

96 

98 

101 

101 

102 

93.3 

MIN 

68 

65 

58 

59 

58 

61 

66 

66 

70 

67 

70 

74 

77 

76 

73 

74 

73 

74 

75 

75 

75 

72 

73 

72 

72 

76 

77 

76 

76 

75 

70.8 

SAM  RAYBURN  DAM 

EVAP 

.16 

.14 

.30 

.25 

.22 

.24 

.24 

.27 

.27 

.22 

.33 

.20 

.27 

.24 

.25 

.32 

.31 

. 

_ 

.30 

.26 

.29 

.36 

.32 

.12 

.21 

.27 

.30 

.35 

.41 

7.95B 

WIND 

37 

43 

51 

46 

47 

32 

25 

17 

19 

35 

72 

106 

94 

55 

38 

46 

53 

37 

10 

30 

30 

29 

27 

29 

18 

25 

41 

41 

43 

25 

1201 

MAX 

79 

83 

B8 

83 

82 

92 

92 

98 

95 

90 

93 

88 

94 

97 

102 

99 

96 

97 

92 

103 

100 

102 

103 

98 

86 

100 

100 

105 

101 

102 

94.7 

MIN 

71 

68 

60 

58 

59 

60 

62 

64 

70 

69 

70 

71 

77 

76 

75 

74 

74 

73 

73 

75 

74 

74 

74 

75 

72 

73 

77 

78 

72 

76 

70.8 

TOWN  BLUFF  DAM 

EVAP 

.02 

.16 

.30 

.28 

.23 

.24 

.27 

.27 

.26 

.19 

.28 

.20 

.26 

.26 

.30 

.31 

.31 

.27 

.29 

.31 

.23 

.31 

.30 

.18 

.11 

.21 

.29 

.32 

.35 

.33 

7.66 

WIND 

26 

50 

58 

57 

65 

41 

21 

11 

32 

36 

59 

104 

66 

63 

55 

59 

65 

42 

39 

37 

35 

27 

31 

29 

26 

40 

69 

60 

53 

37 

1415 

MAX 

77 

83 

87 

87 

84 

88 

92 

99 

94 

90 

92 

87 

94 

97 

101 

101 

99 

98 

99 

101 

96 

100 

101 

96 

86 

100 

98 

101 

101 

99 

94.3 

MIN 

67 

66 

57 

57 

57 

57 

60 

65 

67 

67 

67 

69 

75 

75 

73 

72 

71 

70 

70 

72 

71 

72 

72 

73 

70 

71 

75 

75 

73 

74 

68.7 

*    *    * 
TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 

.25 

.25 

.23 

.57 

.26 

.27 

.08 

.35 

.29 

.42 

.44 

. 

.46 

m 

.42 

.34 

.09 

.35 

.23 

.01 

_ 

.18 

.45 

.19 

.27 

.32 

.27 

.12 

.08 

.23 

8.24B 

WIND 

108 

38 

47 

39 

39 

36 

39 

91 

68 

82 

128 

88 

52 

67 

72 

56 

43 

39 

51 

65 

24 

36 

31 

20 

60 

35 

47 

49 

53 

66 

1669 

MAX 

75 

73 

77 

75 

75 

67 

82 

83 

81 

79 

78 

82 

87 

86 

95 

95 

94 

92 

89 

80 

88 

77 

74 

81 

97 

97 

82 

78 

75 

74 

82.3 

MIN 

45 

46 

48 

40 

50 

54 

51 

51 

55 

52 

40 

40 

47 

59 

50 

52 

62 

59 

56 

5B 

59 

44 

44 

55 

46 

52 

59 

57 

59 

57 

51.6 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 

.48 

.30 

.38 

.29 

.38 

.39 

.40 

.38 

.42 

.57 

.60 

.68 

.46 

.44 

.53 

.52 

.60 

.68 

.50 

.45 

.37 

.32 

.29 

.31 

.35 

.51 

.46 

.40 

.38 

.08 

12.92 

WIND 

229 

43 

38 

44 

41 

48 

67 

69 

69 

106 

163 

60 

32 

69 

85 

50 

75 

130 

99 

72 

133 

86 

24 

53 

30 

66 

54 

104 

126 

87 

2352 

MAX 

81 

72 

84 

83 

89 

91 

91 

90 

88 

ee 

85 

90 

98 

98 

97 

97 

99 

96 

91 

93 

89 

91 

98 

91 

101 

97 

95 

85 

88 

80 

90.5 

MIN 

55 

53 

54 

57 

60 

61 

62 

61 

62 

64 

58 

58 

66 

68 

68 

69 

68 

67 

65 

69 

63 

66 

70 

71 

70 

70 

60 

67 

69 

69 

64.0 

YSLETA 

EVAP 

.42 

.45 

.49 

.46 

.56 

* 

.90 

.34 

.41 

.60 

.61 

.52 

.52 

.53 

.42 

.56 

.44 

.55 

.54 

* 

1.04 

.48 

.29 

.39 

.49 

.56 

.54 

.50 

.37 

.49 

14.51 

WIND 

83 

85 

67 

8 

235 

* 

78 

102 

32 

65 

142 

113 

51 

23 

69 

47 

33 

23 

50 

* 

118 

106 

44 

20 

53 

62 

49 

24 

120 

29 

1931 

MAX 

93 

83 

65 

67 

82 

- 

92 

85 

90 

62 

86 

84 

68 

91 

95 

93 

92 

92 

96 

- 

96 

89 

92 

96 

94 

97 

99 

95 

80 

95 

90.3 

MIN 

52 

51 

52 

54 

55 

" 

56 

56 

57 

54 

54 

53 

54 

57 

59 

60 

61 

62 

64 

" 

60 

60 

61 

56 

65 

67 

74 

64 

64 

66 

58.9 

«   *    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

amistad  dam 

EVAP 

.47 

.33 

.50 

.48 

.37 

.42 

.33 

.51 

.34 

.42 

.30 

.43 

.35 

.36 

.43 

.44 

.54 

.60 

.64 

.63 

.29 

.25 

.26 

.34 

.28 

.45 

.38 

.40 

.07 

.23 

11.64 

WINO 

111 

127 

77 

100 

65 

94 

93 

127 

134 

159 

134 

114 

118 

170 

162 

270 

41 

160 

131 

120 

126 

58 

67 

116 

65 

69 

72 

111 

127 

147 

3465 

MAX 

86 

80 

76 

76 

60 

82 

65 

81 

60 

84 

84 

91 

90 

85 

85 

86 

86 

86 

86 

87 

87 

85 

85 

85 

86 

94 

93 

86 

86 

79 

64.8 

MIN 

58 

49 

49 

51 

52 

53 

57 

59 

59 

61 

63 

68 

68 

68 

66 

64 

64 

64 

62 

61 

62 

63 

63 

65 

65 

65 

61 

60 

60 

65 

60.8 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 

.48 

.27 

.40 

.47 

.38 

.37 

.33 

.50 

.36 

.43 

.53 

.56 

.52 

.53 

.52 

.56 

.64 

.65 

.53 

.55 

.49 

.36 

.16 

.34 

.40 

.58 

.54 

.53 

.43 

.37 

13.82 

WIND 

100 

95 

94 

104 

72 

44 

45 

82 

106 

133 

148 

152 

106 

125 

139 

133 

128 

119 

100 

83 

67 

96 

48 

61 

54 

83 

70 

86 

130 

137 

2960 

MAX 

95 

78 

60 

80 

63 

89 

67 

86 

86 

90 

92 

99 

97 

97 

95 

94 

93 

94 

95 

96 

96 

90 

83 

91 

97 

99 

95 

9t 

89 

87 

91.0 

MIN 

61 

53 

53 

53 

53 

58 

63 

54 

54 

65 

68 

70 

71 

72 

72 

70 

69 

67 

68 

68 

68 

67 

66 

69 

70 

68 

71 

71 

69 

70 

65.0 

»   «    » 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  W6  AIRPORT 

EVAP 

.15 

.30 

.36 

.54 

.34 

.29 

.25 

.23 

.24 

.28 

.25 

.26 

.25 

.22 

.39 

.14 

.55 

.35 

.34 

.32 

.26 

.26 

.33 

.13 

.26 

.32 

.28 

.09 

.26 

.43 

8.71 

WINO 

58 

141 

133 

112 

104 

62 

25 

42 

67 

111 

123 

141 

105 

105 

109 

102 

110 

87 

68 

63 

46 

52 

40 

51 

63 

56 

71 

70 

81 

86 

2484 

MAX 

93 

83 

61 

62 

63 

88 

94 

97 

89 

91 

84 

87 

86 

96 

96 

96 

96 

97 

97 

98 

97 

94 

92 

82 

95 

93 

93 

92 

96 

94 

91.5 

MIN 

67 

58 

56 

56 

53 

58 

60 

65 

65 

66 

69 

72 

75 

76 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

75 

72 

74 

72 

72 

77 

74 

74 

74 

68.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
-    183    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
JUNE 


Station 

Day 

Of  Month 

"3  _  6S 

£"< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

10 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*    •    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

BEEVlLLE  6  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.31 
53 

86 
66 

.18 
91 
86 
58 

.20 
76 
66 
62 

.26 
70 
91 
62 

.20 
53 

91 
62 

.16 
28 
96 
68 

.21 
46 
66 
66 

.24 
70 
85 
64 

.25 

98 
81 
65 

.18 
96 
86 
68 

.19 
190 
88 
70 

.21 

229 
89 
74 

.11 
158 

101 
76 

.26 

128 
103 
76 

.20 
140 
96 
76 

.16 
122 
98 
76 

.33 

105 
98 
79 

.37 
121 
98 
73 

.20 
11 
96 
74 

.24 
65 
95 
73 

.27 
65 
96 
74 

.05 
43 
95 
72 

.19 
27 
96 
74 

.06 
43 
90 
74 

.82 
60 
96 
73 

.29 

43 
95 
76 

.68 
56 

106 
74 

.21 
44 

105 
76 

.19 

101 
104 
76 

.21 
111 

101 
76 

7.45 
2547 
94.2 
71.3 

CANYON  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.33 

44 
93 
66 

.21 

94 
60 
58 

.40 
91 
81 
56 

.37 
74 
83 
56 

.33 
52 

65 
57 

.20 
22 
92 
62 

.25 
13 
92 
61 

.35 
42 
92 

64 

.30 
70 
87 
65 

.22 

96 
64 
65 

.16 
116 
83 
67 

.24 

123 
85 
69 

.17 
93 
85 
72 

.33 

102 
94 
73 

.36 
81 
96 

70 

.34 
88 
93 

67 

.41 
112 
93 
66 

.36 
61 
94 
69 

.35 

63 

92 

70 

.25 
53 
93 

70 

.29 

41 
93 

70 

.26 
33 

91 
71 

.31 
30 
96 
72 

.08 
3s 
90 
82 

.36 

38 

94 

70 

.34 
43 
98 
69 

.29 

52 

97 

72 

.27 

47 
94 
72 

.29 

98 
91 

72 

.34 
116 
86 
72 

6.60 
2044 
90.2 
67.6 

S0MERV1LLE  DAM 

EVAP 
WIND 

.15 
37 

.17 
47 

.33 

67 

.32 

70 

.27 
55 

.25 
33 

.26 
16 

.31 
35 

.30 
76 

.26 

115 

.33 

86 

.29 

297 

.27 
161 

.29 

128 

.37 
84 

.34 
86 

.36 
96 

.36 

86 

.35 
50 

.24 
56 

.32 

46 

.30 
36 

.30 
37 

.23 

34 

.21 
65 

.30 
47 

.32 
63 

.35 

53 

.29 

69 

.36 

112 

8.62 
2267 

•   •   * 
UPPER  CDAST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

120 
82 
68 

98 
62 

76 

106 
99 
74 

.22 

91 

84 

61 

.22 

51 
88 

61 

.34 
92 
92 

75 

.33 

81 
91 
6S 

.36 
137 
90 
66 

.27 

142 

65 

66 

.33 

190 
90 
65 

.24 

264 
86 

70 

.19 

244 
92 
72 

.35 

230 
92 
73 

.26 

171 
93 
71 

.37 

172 

95 

70 

.36 
193 
93 
73 

.37 
98 
95 
69 

.42 
196 
95 
72 

.45 

140 
92 

70 

.35 

150 
92 

70 

.15 
110 
94 
70 

.25 

44 
93 
87 

.30 
52 

87 
60 

.20 
48 

80 
69 

.36 
192 
89 
67 

.32 

12* 
91 

75 

.19 

110 
92 
74 

.25 
115 
91 

76 

.40 
166 
92 
74 

.31 
151 
92 
74 

9.09B 
4078 
90.3 
71.3 

THOMPSONS  3  WSw 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.04 
28 

84 
67 

.17 
84 
76 
64 

.39 

126 
83 
58 

.25 
82 
86 
59 

.40 
60 
87 
61 

.29 

50 
90 
62 

.18 
40 
92 
65 

.36 
20 

100 
69 

.15 
27 
94 
69 

.29 
29 
89 

67 

.25 
62 
92 
72 

.17 
86 
68 
75 

.31 
79 
78 
75 

.23 

50 
76 

74 

.25 
29 

100 
72 

.31 
35 

100 
71 

.27 
32 
99 
71 

.26 
36 
97 
71 

.26 
26 

98 

71 

.20 

n 

99 
71 

.27 
23 

96 
72 

.22 
16 
99 

72 

.25 

23 
99 

74 

.11 
16 

92 
74 

.04 
24 
61 
71 

.20 
28 
98 
71 

.26 
31 

96 
76 

.26 
24 
99 
75 

.17 
24 
94 
76 

.24 
32 
99 

73 

7.05 
1275 
92.1 
69.9 

«    *    * 
SOUTHERN            09 

OILLEY 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

3* 
99 

69 

46 
90 
66 

.26 
23 
93 

65 

.31 
20 
95 
66 

.26 

17 
96 
65 

.29 
12 
99 
69 

.26 
24 
99 
75 

.29 
35 

98 
75 

.23 

94 
70 

.21 

92 

73 

.23 

97 
73 

.32 
52 

102 
76 

.16 

47 
94 
78 

.29 
59 

103 
73 

.36 
52 

103 
76 

.36 

51 
102 

73 

.37 
54 

102 
73 

.25 

35 

102 
75 

.31 
32 

102 
76 

.34 

36 
101 
75 

.22 

31 
99 

75 

.37 
26 
96 
76 

.20 
19 
99 

77 

.23 
29 

99 

78 

.27 

28 

101 

77 

.24 
19 

104 
76 

.24 
26 

104 
76 

.32 
22 

100 
75 

.07 
32 
90 
79 

.22 
56 

95 
78 

8.04S 
1019B 
98.4 
73.6 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

.23 
29 

94 
77 

.29 
16 
96 
73 

.25 
5 

99 
66 

.31 
19 

96 
70 

.23 
20 
93 

71 

.26 

30 
98 
73 

.31 
48 
96 
73 

.25 

79 
91 
71 

.23 
67 
96 
71 

.30 
73 

100 
74 

.41 
81 

105 
74 

.21 

63 

104 
77 

.37 
78 

102 
76 

.40 
68 

100 
76 

.36 
72 

100 
76 

.42 

81 

100 
72 

.37 
61 

101 
73 

.34 
57 

100 
74 

.32 

61 
95 

75 

.32 

61 
97 
75 

.25 
44 
97 
75 

.22 

23 

100 
76 

.23 

24 
99 

78 

.26 

43 
105 
77 

.27 
16 

104 
76 

.32 

37 
105 
78 

.19 
31 
92 

73 

.11 
42 
91 
76 

.23 

80 
69 
77 

.34 
62 
96 
75 

8.62 

1511 
98.1 

74.4 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 
WIND 

.19 
21 

.25 
26 

.37 
48 

14 

36 

.32 

36 

.40 
37 

.39 
47 

.33 
46 

.29 
43 

.42 
54 

54 

.51 
72 

.51 
69 

.46 
54 

'It 

54 

.50 
49 

.43 
40 

.40 
49 

.30 
35 

.20 
26 

.15 

7 

.17 

26 

25 

.21 
8 

.39 
26 

.16 
5 

.19 
26 

.24 
44 

9.97B 
1141 

•    *    • 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.22 

61 
95 
68 

.19 
53 

86 
67 

.35 
63 
92 
62 

.30 
38 
99 

60 

.33 

65 
100 
64 

.28 

76 
96 

67 

.30 
65 
96 
68 

.31 
74 
98 
66 

.30 
83 
94 
67 

.22 

97 
89 

70 

.38 
155 
98 
69 

.39 
166 
99 
72 

.37 
151 
100 
74 

.42 

143 
100 
73 

.39 

119 
100 
73 

.45 

130 
101 
71 

.41 
113 
99 
70 

.36 
65 
99 
70 

.36 
70 
101 

70 

.33 

82 

98 
69 

.36 
96 
97 
71 

.23 

44 
95 
73 

.21 
37 
94 
73 

.20 
78 
9i 

73 

77 
99 
70 

.24 
43 
99 
69 

49 
96 
70 

.24 
32 
89 

70 

.20 
93 
96 
75 

.30 
105 
97 
75 

9.266 
2547 
96.6 
69.6 

WESLACO  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.21 
20 
92 
75 

.26 

41 
92 
70 

.44 
35 

96 
68 

.31 

52 
96 
67 

.30 
59 
96 
70 

.26 
38 
97 
70 

.33 

41 
97 
72 

.36 

87 
93 
69 

.14 
64 
88 
71 

.23 
56 

97 
71 

.52 

156 
95 
76 

.19 
85 
97 

77 

.45 

107 
98 
77 

.38 
90 
99 

77 

.48 

115 
95 

73 

.20 
60 
97 
72 

.36 

66 
97 
74 

.37 
51 
97 
75 

.35 

54 
97 
75 

.43 
76 

97 
75 

45 
66 

77 

.06 
19 
92 
75 

.18 
36 
92 
77 

.16 
6  0 

93 

76 

.26 

54 
95 
78 

.18 
43 
92 
79 

.22 
35 

90 
75 

.21 
42 
97 
80 

.29 
84 
95 
79 

.47 
91 
97 
75 

S.96B 
1666 
94.9 
74.2 

BEEVlLLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   184    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 
JUNE 

1970 

u 

4> 

Q 

UN) 

1 
E- 

Day  of  month 

e 

Oi 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

o> 

BUSHLAND    1    WSW 

2 

8AM 

61 

56 

58 

5* 

56 

58 

62 

60 

62 

62 

62 

60 

62 

70 

70 

70 

71 

73 

69 

69 

68 

66 

66 

70 

68 

70 

72 

72 

74 

70 

65.4 

6 

8AM 

64 

56 

58 

56 

57 

60 

63 

60 

62 

62 

63 

63 

66 

67 

69 

70 

71 

73 

70 

70 

69 

66 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

73 

70 

66.1 

BUSHLAND  1  WSW  :  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM.  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.  VEGETATION, 
SHORT  GRASS  SOD.  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.  SLOPE  OF  1 
PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST.  2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE 
THERMOMETERS. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wi 
eed  — 

id 

m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days  wi 
precipitation 

th 

4) 

_C 

IE 

m 

c 

0)~ 
u  in 
i-   in 
<D  0 
a.  a. 

a> 
in 

c 

3 

1.2 

a  . - 

a:  Q 

c 

01    Q. 
QCOO 

a 

0) 
0 

• 
> 
< 

a> 
</>  _ 

£"1 

'o-S! 

1  • 

«-  i 
0.. 

01  a> 

0» 

Star 

ldard  of  1 
CENTRAL 

ime 

a 

u 
0 

u 
1- 

o> 
q 

q 

o> 

6 

°i 

6 

O; 
O 

q 

u 
4) 

> 

0 

<N  0 

0 

in 

i-    0 
©    4>  — 

2>  £    « 

00 

06 

12 

18 

Averc 
sky  c< 
sunri: 

ABILENE    WB    AIRPORT 

18 

7.5 

13.1 

40 

NW 

01 

63 

73 

44 

37 

4 

0 

0 

0 

1 

0 

5 

78 

6.1 

AMARILL0    WB    AIRPORT 

20 

5.3 

13.8 

47 

S 

18 

49 

65 

35 

26 

3 

4 

2 

1 

0 

0 

10 

76 

5.1 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

18 

5.4 

9.2 

29 

NW 

01 

76 

84 

52 

50 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

77 

5.7 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

15 

9.6 

11.4 

33 

N 

01 

86 

88 

59 

67 

5 

1 

2 

2 

0 

0 

10 

70 

6.5 

CORPUS    CHRISTI    WB    AIRPORT 

15 

8.2 

10.8 

40 

N 

01 

91 

94 

66 

71 

1 

1 

1 

0 

1 

2 

6 

55 

6.9 

DALLAS    WB    AIRPORT 

18 

6.3 

10.7 

30 

S 

11  + 

66 

78 

51 

47 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

8 

73 

5.8 

DEL    RIO   WB    AP 

11 

9.2 

11.7 

22++ 

11 

13 

67 

80 

55 

43 

6 

1 

3 

1 

0 

0 

11 

6.4 

EL    PASO    WB    AIRPORT 

18 

1.0 

6.3 

36 

w 

11 

31 

42 

24 

20 

10 

1 

1 

1 

0 

0 

13 

83 

3.7 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT 

19 

5.B 

10.2 

30++ 

20 

11 

79 

91 

58 

54 

5 

1 

2 

0 

0 

0 

8 

6.1 

GALVESTON   WB    CITY 

24 

SE 

11  + 

- 

- 

- 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

3 

73 

HOUSTON    INCONT    AP 

17 

3.0 

5.9 

20++ 

16 

11 

90 

92 

56 

60 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

75 

5.8 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

20 

4.1 

11.7 

31++ 

24 

11 

57 

75 

40 

29 

5 

2 

0 

2 

0 

0 

9 

5.8 

MIDLAND   WB    AIRPORT 

16 

6.1 

12.7 

30++ 

24 

11 

57 

71 

37 

31 

6 

3 

4 

0 

0 

0 

13 

5.5 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

20 

4.4 

8.6 

24 

S 

11 

93 

95 

63 

67 

4 

2 

0 

1 

0 

0 

7 

67 

5.0 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

18 

6.5 

11.9 

32  +  + 

33 

26 

73 

85 

44 

41 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

8 

5.5 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

15 

6.4 

10.2 

26 

SE 

24 

77 

83 

55 

52 

4 

1 

2 

0 

0 

0 

7 

74 

6.6 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

17 

6.0 

9.4 

36    % 

S 

11 

87 

90 

59 

63 

6 

0 

2 

0 

2 

0 

10 

m 

6.9 

WACO    WB    AIRPORT 

18 

7.6 

11.4 

25++ 

17 

11 

73 

82 

53 

48 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

2 

5.4 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

16 

6.2 

13.7 

44++ 

35 

20 

73 

86 

44 

41 

5 

2 

2 

2 

0 

0 

11 

- 

5.6 

%    PEAK    GUST 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
-    185    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TEXAS 

JUNE    1970 

DELAYED   DATA 


Temperature 

Precipitation 

•1 

9  a 
n  a 

|| 

<2 

|| 

>  3 

<2 

1 

< 

■s 

.3 
ll 

Qu. 

1 

M 

s 

To 

a 

8 
1 
o 
»5 

Q 

5. 
& 

I 
a 

No.  of  Days 

a 
3 

•3 

1° 

a 

I 
6 

Q 

Sno 

v.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Mm. 

3 

•a-o 
S3 
Q  ° 

it! 

Q 

o 
2 

0 

o 

2 

o 

O 

■ 
o 

S 

s 

kl 

'si 

8  t 

11 

*    *    * 
NOVEMBER    1969 

CUERO  3  E 
FOwLERTON 
LA  PRYOR 
SINTON 

75.5 
71.9 
73.6 

47.0 
42.9 
49.9 

61.3 
57.4 
61.8 

92 
90 
89 

8 
13 
18  + 

25 
23 

30 

20 
20 

13 

168 
266 
147 

2 

1 
0 

0 
0 
0 

3 
5 

2 

0 
0 
0 

.81 
1.48 
6.00 

.30 
1.20 
2.35 

28 
27 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 

3 

7 

0 
1 
6 

0 

1 

2 

*    »    * 
DECEMBER    1969 

ANGLETON  2  W 
NEW  GULF 
SINTON 

68.  5 
68.3 
72.0 

44.7 
45.1 
50.5 

56.6 
56.7 
61.3 

-   .5 

79 
78 
81 

16 

25  + 
27 

24 
27 
34 

31 

31 
31 

267 
260 
149 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
1 
0 

0 

0 
0 

6.37 
3.62 
2.43 

1.76 

4.20 
1.64 
1.45 

6 
6 
5 

.0 
.0 

T 

0 
0 
0 

7 
4 
3 

2 
3 

2 

2 

1 

1 

»    *    * 
JANUARY     1970 

CLAUDE 

47.7 

14.1 

30.9 

79 

25 

2 

6 

1052 

0 

4 

29 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

*    *    * 
FEBRUARY    1970 

CHARLOTTE  5  NNW 

MARATHON 

SNYDER 

TEMPLE 

70.7 
60. 7M 
59.8 
61.0 

45.3 

32. 7M 

32.1 

38.4 

58.0 
46. 7M 
46.0 
49.7 

.5 
-  1.8 

82 
80 
80 
84 

19  + 
19 
18 
19 

22 
17 
19 
23 

3 
3 
3 

3 

191 
507 
526 
420 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 

13 

16 

4 

0 
0 
0 
0 

1.53 
1.12 
1.15 
3.60 

.32 
.95 

.77 

.  .54 

.47 

1.17 

23 
24 
25 

1 

.0 
T 
T 
■  0 

0 
0 
0 
0 

4 

2 
4 
6 

1 

1 
0 
3 

0 
0 

0 
2 

*    *    * 
MARCH       1970 

BAYTOWN 

FLDYDADA 

PLAINVIEW 

ROTAN 

SINTON 

69.3 

56.7 
57.8 
65.2 
72.5 

50.1 
29.6 
31.6 
38.5 
51.8 

59.7 
43.2 
44.7 
51.9 
62.2 

-  4.5 

77 
80 
81 
82 
89 

26+ 

25 

25 

24 
25 

35 
18 
21 
24 
37 

22  + 
17 
28  + 
13 
13 

166 
673 
622 

404 
132 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 

0 
0 

0 

21 

19 

10 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

6.02 
1.88 
2.35 
2.36 

2.69 

2.77 

1.67 
1.49 

2.65 
.47 

.87 

.95 

1.30 

7 

6 

28 

7 
7 

.0 
4.2 

.0 

0 
3 
0 

28 

7 
6 
8 
6 
4 

3 
0 

1 
1 

2 

3 
0 
0 
0 
2 

*    *    * 
APRIL       1970 

CRANE 
CUERO  3  E 
MARATHON 

80.2 

M 
78. 4M 

49.3 

M 
45. 6M 

64.8 

M 
62. OM 

91 
90 

22 
25 

28 
27 

6+ 
6 

91 
127 

1 
1 

0 
0 
0 

4 
0 
3 

0 
0 
0 

.22 

.21 

9 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 

*    *    * 
MAY         1970 

MARATHON 
PRADE  RANCH 

83.5 

M 

46.9 
M 

65.2 

M 

92 
86 

12 
25  + 

32 

34 

3 
4 

64 

4 
0 

0 
0 

1 
0 

0 

0 

2.69 
7.78 

1.04 

26 

.0 
.0 

0 
0 

5 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

JUNE  1970 

DELAYED  DATA 


Station 

"(3 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  | 

8 

9 

10  1 

11  J 

12 

13   14   IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25  1  26  | 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   • 

AUGUST       1969 

HlTCHLAND 

3.46 

.27 

3.19   T 

•    #    • 

NOVEMBER     1969 

CUERO  3  E 
FOHLERTON 
LA  PRYOR 
NORTHFIELD 
SINTON 

.81 
1.68 

.35 
6.00 

.35 

T 

.50 

.26 

.46 
.06 

.70 

1.05 

.25 
.10 

.60   .10 

1.20 
2.35 

.30 
.12 

.60 

.60 

HATER  VALLEY  10  NNE 
HOlFE  CITY 

1.41 

.77 

.10 

.40 

.01 

.30 

.70 
.27 

.40 

•    •    • 

DECEMBER     1969 

ANGLETON  2  - 
BOOKER 
FUNK  RANCH 
NlNEOLA  7  SSW 
■!-  GULF 

6.37 
.00 
1.93 
5.00 
3.62 

1.10  4.20 

.07   .12   .34 
T    2.23 
.75  1.64 

.30 

.24 
.23 

T 

.20 
.46 

.58 

.27 
.01 

.10 
.03 

.12 
.05 

1.04 
.88 
.01 

.20 

1.08 
.67 

T 

NORTHF1EL0 

SINTON 

HATER  VALLEY  10  NNE 

.22 
2.43 
1.28 

.22 

1.45   T 

.32 

.07 

.27 

.07 

.05 
.68 

.52 

.28 

•    •    • 

JANUARY      1970 

BUNKER  HILL  5  N 

CLAUDE 

FEOOR 

FUNK  RANCH 

1NFERIAL 

.30 
.00 
1.08 
.12 
.00 

.12 

1.08 

T 

.30 

NORTHFIELD 
HHITSETT  2  SW 

T 
2.18 

.23 

.74 

.11 

T     T 

1.10 

T 

T 

T 

.    .    . 

FEBRUARY     1970 

BUNXER  HILL  5  N 
CHARLOTTE  5  NNK 
marathon 
PRICE  2  SW 
SNYDER 

.OC 
1.53 
1.12 
3.92 
1.15 

.09 

.98 
.04 

.03 

.03 
.03 

.02 

T 
.02 

.02 

.66 
.20 

T 
.03 

.05 

T 

.02 
.37 
.12 
.19 

.77 
.08 

T 
.10 

.31 

.54 
.56 
.07 

.03 
1.11 
.47 

.10 

.10 

.05 
.46 

TEMPLE 

3.6C 

1.17 

T 

.16 

.02 

.16 

.07 

1.13 

.62 

.27 

.    .    . 

MARCH        1970 

BAYTQHN 
FEDOR 
FIFE 

FLOYOADA 
FRIO  TOWN 

6.02 

..68 

2.63 

1.88 

.25 

1.24 
.32 

.15   .10 

.45 
.47 
.25 

2.65 
1.82 
.06 
.34 

.08 
.80 

1.65 

.19 

.1! 
.11 

1.10 
.82 

.60 

.12 
.34 

.16 

.17 

.70 
.14 

T 
.45 

T 

.03 

KAFFIE  RANCH 
LORENZO 
OLNEY  5  NNH 
PLAINVIEW 
ROTAN 

.98 
2.19 
2.69 
2.35 
2.36 

.80 

1.21 
.25 

.17 
.40 

.18 

1.05 
.23 
.95 

.02 

.21 

.04 
.18 

.14 

.10 
.06 

.15 
.12 
.05 

.42 

.66 

.30 
.20 
•  15 

.40 
.32 

.87 
.17 

.37 

T 

SINTON 
MlNNSBORO  6  SH 

2.69 
3.B2 

.10 

T 
.32  1.02 

1.30 

T 

1.00 
.52 

.08 
.94 

.03 

T 

T 
1.02 

.07 

.11 

•   •    • 

APRIL        1970 

CASE  RANCH  3  S 
CRlNE 
CUERO  3  E 
FORT  DAVIS 
FRIO  TOWN 

.57 
.22 

.OC 
1.45 

.21 

.75 

.70 

.01 

.57 
.10 
.70 

IMPERIAL 

LEN0R1H 

LOOP 

MARATHON 

ODESSA 

.48 
1.30 
.00 

.29 

.48 

.13 

.02 

1.30 

T 

.14 

PLATA 

RICARDO 

UNBARGER 

HATER  VALLEY  10  NNE 

MOlFE  CITY 

.08 
.55 

.31 

.50 

9.13 

.08 

.22 
.05 

.33 

.91 

.31 

.31 

T 

.84 

.12 

.42  2.48 

.50 

•   •    • 

HAY           1970 

CRIDER  RANCH 
HARATHON 
PRADE  RANCH 

4.49 
2.69 
7.78 

■  01 

1.38  1.36 
.04   .14 
.01  1.42   * 

5.00 

.08 

.30 
.42 

T 

1.45 
.06 

1.04 
.56 

.01 

.04 
.70 

.79 

.15  ! 

S*e   Ref«fonc»  NotM  Following  Suilon   Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

JUNE  1970 

DELAYED  DATA 


Station 

Day 

of  Month 

O) 

» 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

•     »     * 
NOVEMBER      1969 

CUERO  3  E 

MAX 

MIN 

FOWLERTON 

MAX 

MIN 

72 
42 

71 
49 

67 

38 

73 
38 

80 

40 

87 
52 

89 
55 

92 
55 

90 

51 

84 
45 

69 
59 

84 
60 

84 
60 

75 
51 

67 
30 

76 

48 

82 
65 

81 

54 

56 

33 

65 
25 

79 
26 

80 
41 

79 
54 

70 
55 

76 
55 

71 
58 

67 
40 

67 

42 

50 
43 

61 

45 

75.5 
47.0 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

60 
34 

63 
38 

65 
39 

69 

45 

75 
50 

78 
54 

79 
55 

80 
57 

63 
58 

84 
57 

86 
59 

87 
58 

90 

to 

70 
29 

75 
35 

75 

40 

76 
46 

80 
50 

81 
27 

59 

23 

60 
27 

62 
30 

65 
34 

69 
36 

72 
39 

75 

40 

76 
41 

55 

43 

53 

41 

52 
40 

71.9 
42.9 

SINTDN 

*     *     * 

MAX 

MIN 

72 
45 

69 

49 

67 
46 

74 
44 

73 
45 

74 
43 

71 
47 

69 
49 

74 
50 

75 
51 

76 
52 

86 

45 

84 

30 

89 
65 

80 
63 

86 
63 

82 
64 

89 
66 

60 
34 

65 
31 

73 
33 

80 
51 

73 
51 

66 
62 

66 
56 

72 
66 

70 
60 

60 

4  5 

49 
44 

63 
46 

73.6 
49.9 

DECEMBER      1969 

ANGLE  TON  2  W 

MAX 
MIN 

61 
33 

72 

42 

78 
36 

75 
39 

72 
50 

71 

46 

63 
41 

56 

34 

55 

42 

58 
42 

71 
43 

65 

32 

70 
43 

74 
50 

78 
48 

79 
50 

68 
55 

71 
54 

75 
55 

78 
58 

65 
69 

73 

39 

69 
46 

66 

49 

76 
60 

66 
32 

68 
38 

77 

63 

75 
47 

50 
35 

45 
24 

68.5 

44.7 

NEW  GULF 

MAX 
MIN 

61 
39 

73 
45 

78 
39 

75 
43 

72 
50 

65 
56 

60 

40 

58 
35 

55 

36 

60 
39 

70 
41 

63 
34 

71 
37 

74 

51 

78 
52 

78 
53 

74 
56 

74 
56 

75 
58 

77 
57 

65 

57 

71 
41 

71 
44 

70 
50 

78 
55 

64 
35 

65 
37 

76 

58 

75 
43 

45 
33 

47 
27 

66.3 
45.1 

SINTON 

»     *     • 

MAX 

MIN 

67 

46 

76 
49 

75 
44 

70 
51 

70 
61 

68 
49 

61 
38 

53 
41 

65 
48 

75 
44 

71 
45 

75 
42 

78 
53 

80 
55 

78 
55 

80 
55 

78 
58 

80 
60 

75 
57 

73 
58 

79 
66 

77 
46 

73 
56 

80 
35 

70 

52 

70 
40 

81 
59 

75 
68 

73 
43 

56 
36 

50 
34 

72.0 
50.5 

JANUARY       1970 

clauoe 

*    *    * 

MAX 

MIN 

35 

12 

38 
14 

36 
9 

36 
10 

43 
13 

28 
2 

27 
3 

35 

7 

22 
9 

40 
10 

57 
36 

53 
33 

49 
21 

50 

7 

58 
12 

57 
19 

38 
15 

45 
5 

27 
11 

50 

14 

45 
12 

33 
7 

65 
11 

65 
26 

79 
22 

66 
20 

64 
11 

75 
29 

66 
12 

45 
13 

52 
12 

47.7 
14.1 

PE8RUARY      1970 

CHARLOTTE  5  NNH 

MAX 
MIN 

74 
51 

73 
39 

58 

22 

69 
27 

69 
49 

73 
57 

70 
57 

73 
50 

72 
43 

68 

31 

77 
43 

75 
49 

74 
42 

77 
52 

76 
52 

69 
34 

76 
33 

82 
41 

82 

49 

60 
46 

64 
46 

63 
52 

62 

54 

71 
58 

69 

49 

66 
35 

65 
49 

73 
59 

70.7 
45.3 

MARATHON 

MAX 

MIN 

54 
30 

64 
34 

40 
17 

55 

29 

61 
31 

68 
34 

69 
31 

68 
37 

59 
34 

62 
32 

67 
34 

71 
32 

67 
32 

77 
35 

73 
39 

55 

20 

64 
22 

eo 

32 

49 
35 

37 
30 

47 

32 

52 
37 

56 
42 

5  6 
34 

57 
3» 

67 
41 

63 
39 

60.7 
32.7 

SNYDER 

MAX 

MIN 

55 
26 

66 
34 

40 
19 

55 
21 

66 
34 

64 
32 

67 
30 

67 
39 

58 
33 

56 
31 

70 
31 

67 
28 

63 

31 

78 
33 

45 
28 

51 
26 

66 
26 

80 
35 

66 
28 

50 
29 

52 

36 

54 
40 

54 

41 

53 

43 

52 

3? 

52 
32 

66 
32 

59 

44 

59.8 
32.1 

TEMPLE 

*     »     * 

MAX 

MIN 

63 
44 

49 
34 

48 
23 

48 
25 

63 
31 

63 
46 

59 
52 

63 
52 

62 
39 

59 
33 

66 
34 

74 
36 

61 
35 

74 
46 

76 
37 

42 
33 

61 
32 

71 
41 

84 

37 

57 
36 

57 
35 

60 
33 

57 
49 

54 
48 

56 

49 

58 
34 

60 
37 

63 
44 

61.0 
38.4 

MARCH         1970 

BAYTOWN 

MAX 

MIN 

70 
59 

69 
62 

69 

64 

68 
59 

77 
49 

68 
56 

65 
53 

69 
49 

70 
48 

73 
54 

72 
52 

59 
41 

60 

38 

70 
35 

69 
38 

69 
57 

65 
48 

69 
44 

73 
60 

61 
50 

61 
42 

63 
35 

73 
46 

74 
54 

77 

62 

77 
44 

65 
46 

74 

5e 

74 
40 

72 
53 

73 
56 

69.3 
30.1 

FLOYDAOA 

MAX 

MIN 

74 

42 

71 
48 

72 
40 

68 
30 

61 
29 

64 
29 

45 

39 

55 
35 

6B 
38 

75 
26 

30 
24 

30 
19 

33 

19 

57 
24 

65 
24 

68 
30 

34 
16 

58 
23 

62 
28 

42 
24 

34 
30 

59 
30 

58 

36 

72 
36 

60 
38 

53 

26 

54 
25 

59 
19 

53 

23 

40 
30 

63 
35 

56.7 
29.6 

PLAINVIEW 

MAX 

MIN 

73 
44 

74 
50 

72 
42 

67 
34 

61 
33 

63 
38 

48 
38 

54 
34 

75 
42 

76 
26 

29 
25 

30 
21 

34 
23 

59 
26 

66 
26 

64 
28 

39 
26 

65 
30 

6  7 
30 

44 
32 

36 
30 

16 

31 

62 
34 

74 
38 

61 
39 

53 
28 

55 

32 

60 

21 

44 
24 

45 
23 

67 
31 

57.8 
31.6 

ROTAN 

MAX 

Mm 

74 
53 

76 
60 

73 
51 

69 
38 

73 
35 

62 
45 

52 

43 

69 
36 

77 
49 

72 
31 

33 
31 

39 
26 

60 
24 

67 
30 

73 
38 

70 
35 

64 
29 

69 
38 

05 
36 

50 
31 

54 
31 

62 
39 

72 
41 

82 
52 

75 

47 

58 
30 

67 
53 

63 
33 

61 
29 

67 
36 

74 
42 

65.2 
38.5 

SINTON 

•     *     * 

MAX 
MIN 

75 
64 

76 
66 

84 
67 

75 
57 

79 
47 

71 
57 

68 
53 

71 
59 

76 
47 

75 
56 

65 
46 

59 

41 

59 
37 

72 
38 

74 
45 

69 
60 

71 
50 

75 
51 

74 
54 

66 
50 

63 
42 

63 

38 

74 
47 

79 
52 

80 
62 

70 
46 

70 
45 

80 
62 

70 
44 

79 
58 

78 
64 

72.3 
51.6 

APRIL          1970 

CRANE 

MAX 

MIN 

93 

47 

65 
30 

74 
32 

71 
39 

57 
28 

73 
28 

81 
48 

81 

54 

88 
56 

71 
51 

76 
54 

89 
50 

63 
46 

75 
42 

73 
54 

86 
59 

81 
58 

78 
53 

75 
52 

77 
45 

64 
47 

91 
47 

89 

57 

89 
56 

83 
60 

88 

64 

88 
57 

60 
56 

89 

60 

87 

50 

80.2 
49.3 

CUERO  3  E 

MAX 

Mm 

80 
56 

82 
57 

61 
55 

65 

49 

82 
50 

84 

57 

85 

56 

85 
57 

62 
56 

85 
56 

84 
59 

85 
It 

86 

59 

85 

46 

MARATHON 

•     »     * 

MAX 

Mm 

B4 
43 

65 
28 

69 
33 

77 
37 

56 
32 

70 
27 

73 
36 

80 
48 

80 

51 

75 

49 

75 
42 

80 
55 

63 
49 

82 
48 

82 

46 

83 
49 

80 
59 

79 

48 

65 

40 

73 
42 

83 
42 

87 
42 

86 
52 

86 
51 

90 
52 

83 
43 

84 
55 

80 

57 

83 

65 

78.4 
45.6 

MAY           1970 

MARATHON 

MAX 

Mm 

73 
36 

73 
42 

62 
32 

70 
37 

73 
39 

79 
42 

81 
44 

89 
39 

89 

45 

89 

45 

91 
51 

92 
53 

89 
54 

84 
46 

64 
46 

87 

47 

84 
41 

87 
47 

84 
46 

86 

45 

87 
45 

83 
55 

64 
55 

82 
52 

c.n 
5  5 

82 
54 

80 

54 

65 

46 

68 
50 

91 

54 

89 

54 

83.5 
46.9 

»RADE  RANCH 

MAX 

Mm 

33 
42 

84 
39 

82 
36 

83 

34 

78 
37 

79 
42 

82 

56 

85 
57 

66 
63 

86 
62 

63 
68 

83 
61 

79 
42 

80 

44 

42 

83 

64 
43 

64 
43 

65 
61 

86 

60 

83 

56 

80 
51 

S#«  EUlvonc*  Notts  Following  Station  Indox 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 

JUNE  19  70 

DELAYED  DATA 


a 

(IN) 

« 

1 

Day  of  month 

a 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

•5 

*      *      • 

DECEMBER    1969 
BUSHL1N0     1     WSW 

2 

etr 

34 

35 

35 

40 

40 

34 

33 

34 

34 

34 

32 

33 

34 

35 

36 

35 

37 

36 

38 

37 

36 

38 

36 

38 

34 

36 

39 

34 

34 

34 

34 

35.5 

6 

SAP 

n 

42 

42 

42 

41 

38 

36 

39 

34 

36 

33 

33 

34 

35 

36 

36 

36 

36 

37 

36 

36 

37 

38 

38 

37 

37 

38 

37 

34 

34 

34 

36.7 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*        * 
February 

* 
1970 

SNyDER 

SNOWFALL 
SN    ON    CNO 

T 

CORRECTIONS 


DATE 
ANNUAL  1969 

MARCH  1970 

APRIL  1970 
APRIL  1970 


TOTAL  PRECIPITATION  (,  DE- 
PARTURES FROM  NORMAL 


DAILY  PRECIPITATION 


DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 


DIVISION 

STATION 

LOW    ROLLING    PLAINS 

02 

MATADOR 

UPPER   COAST    OB 

TOMBALL 

NORTH    CENTRAL    03 

ANNA 

NORTH    CENTRAL    03 

VALLEY   JUNCTION 

CORRECTION 

SEPTEMBER  TOTAL  3.07|  ANNUAL  TOTAL  23.66 

TOTAL  PRECIPITATION  3.96,  AMOUNT  ON  2D  .50,  16TH  1.04, 
17TH  .03,  18TH  .09,  19TH  .33 

TOTAL  PRECIPITATION  5.50|  AMOUNT  ON  30TH  0 

TOTAL  PRECIPITATION  3.38;  AMOUNT  ON  30TH  .32 


r 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABERNATHY 
ABILENE    WB    4] 
ACKERLY    3    SE 
ADAMSVlLLE 
ALBANY 
ALEDO    *    SE 


MCE 

kLPlNE 


BCD 


ALVIN 

ALVORD  ft 
AM4RKLC 
AMISTAO  0 
ANAH^AC 
ANOEftSON 
ANDICE  1  W 
ANDREWS 
ANGLETQN    2 


ANSON 

ANTELOPE 
ARANSAS   PASS    2 
ARCHgR   CITy 

ARLINGTON 
ARMSTRONG 
ARTHUR  CITy 


usee 


HQNT 


5SH 


ATHENS  : 
ATLANTA  ft  WSW 
AUSTIN  wB  AIRPORT 


8AKERSFIEL 
BELLINGER 
BALHORHEA 
BANK£RSm[T 


BAYTOWN 
BEAUMONT  F  J  LT 
8EDU5 

BE6VILLE  5  NE 
BELTQN  OAM 
BENAVlOES 
BENAVIOES  7  S 
BENBROQK  DAi 
9ENJAMII 
BERTRAM  3  £NE 


5SE 


1IC  I 


BLANCO 
BLEHETT  5 
BLQYS  CAM 
BLUE 
BOERNE 

BCN  wIER 

BDNHAM 

BONITA 

BOOKER 

BOQUILLAS 

BORCER  3 

BOhIE 

BOXELOER 

BOYD  3  S 

BRACKETTV 


BRAZOS 

BRECKENHIOi 

bremond 

BRENHAM 

e»  ice 

BRIDGEPORT 

B»1GGS 

BRITTON 


BROwNSvlLLE  MB  AIR 

BRQWNWOOD 

BUFFALO 

BULER  2  NE 

BULVERDE 

BUNKER  HILL  3  N 


BURLINGTON 
BURNET 
BUSHLANO  1 
CALDWELL 
CAMERON 
CAMP  WOOD 
CANADIAN  1 
CANDELARJA 


Y^   ' 


CANYON  DAM  NQ  5 
CANYON  OAM  NO  6 
CANYON  OAM  NO  7 
CARRIIO  SPRINGS 
CARROLLTON 

CARTA  VALLEY 

CARTHAGE 

CASE  RANCH  3  s 

CASTELL 

CATARINA 

CELINA 

CENTER 

CENTER  CITY 

CENTERvILLE 

CHALK  MOUNTAIN 

CHANNING 
C"ANNlNC  NO.  2 
CHAPMAN  RANCH 
CHARLOTTE  5  NNW 
CHEAPSIDE 
CHEROKEE 
CHJLDRESS 

CHILDRESS  FAA  A 

CKILLICOTHE 
CHJSOS  BASIN 

CUBOlO  CREEK 
CLARENDON 
CLARKSvlLLE  2  E 

CLARKSvlLLE  1  H 
CLASSENS  RANCH 
CLAUQE 
CLEBURNE 

CLIFTON  ;o  E 
CLOOINE 

SHACKELFORD 


05  BREWSTEI 
Oft  CHERQKEI 
OB  BRAZ0R1. 


01  POTTER 
06i  VAL  VERDE 

OB'  CHAMBERS 
Oft,  GRIMES 
03  WILLIAMSON 
Oil  ANOREwS 
OBl  BRAZORIA 
03  COLLIN 
02]   JONES 


02  STONEWALL 
Oft  HENDERSON 
0*1  CASS 
07  TRAVIS 


PECOS 

RUNNELS 

REEVES 


0388 

06 
OB 

J^.'. 
066! 
9689 

Ot-9; 

07 
03 

09 

09 

07  0, 

02 

0786  Ol1  HOWARD 
0787:  C9|  DIMMIT 
0B32J  061  BLANCO 
I  0852  06  UVALDE 
0861  05  JEFF  DAVIS 
0866  07]  LEE 
09071  06  KENDALL 

09171  Oftl  NEWTON 
0923  03  FANNIN 
09261  03  MONTAGUE 
09ftft|  Ol!  LIPSCOMB 
0950i  05!  BRE"ST£R 
095al  01  HUTCHINSON 
098-  03!  MONTAGUE 


RED  RIVER 
rflSE 


CCULLOCH 
1  HARTLEY 
31  PALO  PINTO 


HEMPHILL 
PRESIDIO 
VAN  ZANDT 


RANDAL 
COMAL 
CCMAL 
COM&L 


2  06  EDWAROS 
00  Oft  PANOLA 
11  06  STERLING 
21  06.  LLANQ 
28i  09|  DIMMITT 
73  03  CDLLIN 

78'  oft.  Shelby 

MILLS 


;  NUECES 

ATASCOSA 
GONZALES 


15J  05i  BREWSTER 

61     071   KARNES 

61    02    DONLEY 
72|  Oftl  RED   RIVEfi 
73'  Oft    RED    RIVER 


100    03    JOHNSO 


33  50 

32  26 

32  31 

31  IB 


29  25 

33  23 

35  1* 

29  2B 

29  ft? 

30  29 

30  ft7 

32  19 
29  09 

33  21 

32  ft5 


33  36 

32  ft* 
26  56 

33  52 

33  06 

32  10 

33  06 
30  IB 

26  16 
32  12 
32  2* 

30  53 

31  ft* 
30  59 
30  OB 

32  16 
28  57 

28  59 

29  ftft 

30  06 

30  ftft 

28  27 

31  06 

27  36 
27  30 

32  39 

33  32 

30  *5 

31  12 

31  12 

32  16 

32  15 
2B  35 
30  06 

29  1* 

30  32 
30  23 

29  ft? 

30  *3 

33  36 
33  ft6 
36  27 
29  11 
35  39 
33  3ft 

33  29 


31  09 
35    39 

32  ftO 


33  13 

30  53 

32  33 

31  21 

33  11 
25  5ft 
31  63 

31  2B 
36  10 

29  ft! 
36  12 

32  00 
32  31 

31  00 

30  *6 
35  11 
30  32 
30  51 

29  ftO 
35  53 

30  09 

32  33 
29  52 

3ft  39 

29  51 

29  50 

29  57 


29  57 
29  55 
2B  31 
3i   57 

29  *8 

32  10 
31    38 

30  ft2 
2B    21 

33  19 

31  ftS 
31    28 

31  16 

32  09 

35    *1 


28  56 

29  16 

30  59 


29  01 
3ft  56 
33    37 

33   37 

29  39 
35    07 

32    20 

30  22 

31  *B 
29    *2 


9ft  ftO 

95  59 

9?  52 

102  32 

95  27 

96  31 
99  Sft 

98  22 


99    25 

102    IB 
99    5B 


101  28 
101  28 
101    29 


93  37 

96  11 

97  36 

100  32 
102  SB 

101  27 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


JOHN  0.  WRLETT,  JR 
CHESTER  WILEY 
GILBERT  h.  GORDON 

WILLIAM  H.  HUOCINS 


U  S  FOREST  SER 
U  S  WEATHER  BU 
INT  BQUNDRY  » 


.AWKENCE  I.  OUNLOP 
INDREWS  COUNTY  AIRPURT 
:ITY  OF  ANGLETON 
(ESSE  T.  VANDAGRIFF 


:harles  T.  HAWKES 
HAZEL  W.  PELHAM 
JAMES  B.  HIGLEY 
1,  G.  VIERTEL 
)R.  DHTGHT  A,  JONES 
.AWRENCE  H.  CAVER 
J  S  WEATHER  BUREAU 


CLYDE  GRAVES 
RADIO  STATION  KRUN 
REEVES  COUNTY  WTR  D 
ELROY  SCHNELLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EARL  P.  KING 
CHARLES  SLATER 

0.8.  SMITH 

BEAUMONT  FILTER  I 


LANT 


TEXAS  AGRI  EXP  STATION 

U  S  CORPS  DF  ENGINEERS 

RUB6RTA  R.  BAZAN 

D.  S.  CHAPA 

U   S   CORPS   OF    ENGINEERS 

LEAGUE  RANCH 

WILSON  KLOSE 

CITY  OF  BIG  LAKE 
DWAIN  CARK 

U  S  0  A  BIG  SPRG  F  STA 
CITY  OF  BIG  SPRING 
HERBERT  T.  STANFIELD 


KIH 


'ATRIC 


0.  TOKPKINS 


ECTOR  8.  FIELi 


MSS  JEA 


KOTCH 


STEIN 
CHARLES  V.  MURFF 
W,  E,  HEMBREE 
CARL  A.  STEWART 
HAZLE  DOLLAR 

LESTER  E.  SISk 
LEWIS  SIHMONOS 
U  5  WEATHER  BUREAU 
RADIO  STATION  KBWO 
CHARLIE  A,  5QUVRES 

LENE  MCCARTQR 


.AURA  D. 
10BERT  I 


OjD 


.MBERGER 


MQSLEY. 

AUDREY  W  VARGA 
"TY  OF  CARTHAGE 
INTON  HODGES 
LLARD  E,  DALCHAU 
GUERITE  BURNS 
UEL  w.  KERR 
ES  -.  FORBES 
REL  HEAD 
£.  DICKEY 
BESSIE  I,  OLSON 

E.  CAPGILL 
OYD  ROBERTS 
HAPMAN  RANCH 
E  BOOTH 
,.  FREEMAN 
OUOLEY  BATTLE 
MORRIS  HIGLEY 
U  S  FED  AVIATION  AGENC 
ARTHUR  E.  HEI 


U  S  NATL 

IGNATZ  L.  MUTZ* 
TQMMIE  C.  SAYE 

RADIO  STATION  Ki 

RAYMOND  I 


SERVICE 


J. 


CLASSEN 


TIMS 

OLIN  T.  SMYTH,  JR 
CHESTER  V.  ELLlSOi 
E.F.  TH1ELE 
FRANK  M.  KATKINS 


w 

U 

OBSERVATION 

o 

2 

U 

U 

§ 

TIME  AND 

Z 

0 

O 

£ 

p 

P 

TABLES 

STATION 

a 

g 

COUNTY 

< 

c 

0 

< 

OBSERVER 

§ 

5 

Q 

2 

z 

2 

i 

1 

I 

si 

£ 

li 

COLDSPRING  5  SSW 

L0TO 

04 

SAN  JACINTO 

14 

3D  32 

93  09 

33* 

7A 

7A 

LEROY  3.  DABNET 

COlDWATER  3  w 

1874 

01 

DALLAM 

36  ZB 

102  38 

4lOO 

9P 

FRANKLIN  CHAPMAN 

COLEMAN 

1673 

0  2 

COLEMAN 

3 

31  90 

99  26 

1711 

6P 

MRS  MELBA  R.  STEVENS 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

04 

BRAZOS 

30  33 

96  21 

31* 

MID 

-.10 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

C0L0RAD1  CITY 

i«oa 

02 

MITCHELL 

3 

32  23 

100  32 

2071 

5P 

9P 

COLORADO  CITY  FiR£  QEPT 

COLUMBUS 

19U 

COLORADO 

3 

29  «3 

96  32 

199 

«A 

8A 

F.AWIN  J.  KN1PPEL 

COMANCHE 

1914 

03 

COMANCHE 

1 

31  5* 

98  33 

13*5 

7A 

ELTON  K,  mc  CULLOUGH 

COMMERCE 

i'2  1 

03 

HUNT 

10 

33  13 

93  54 

530 

: 

MRS.  MELVA  LEMON 

CONCORD 

1937 

0* 

RUSK 

31  53 

9*  35 

335 

c 

JAMES  G.  TAYLUR 

CONLEN 

19ft6 

01 

OALLAM 

2 

36  1ft 

102  1* 

3220 

6P 

JESSE  C.  OAVIS 

CONROE 

1956 

0* 

MONTGOMERY 

14 

30  19 

95  27 

2*5 

7A 

7A 

C 

G.W.  FULLEN 

COOPER 

197C 

03 

DELTA 

10 

33  22 

95  *2 

ft93 

7A 

ODtE  L.  BRIDGES 

COPE  RANCH 

06 

STERLING 

3 

31  3* 

101  15 

2370 

7A 

7A 

LlNDON  L.  CLICK 

COPPERAS  COVE 

19Bft  03 

CORYELL 

1 

31  07 

97  55 

1067 

7A 

A.fl,  THOHPSON 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

20121  05|  HUDSPETH 

31  *7 

105  29 

ftftBO 

69 

6P 

LEE  R.  TINNIN 

CORPUS  CHRISTI 

201ft  07 

NUECES 

5 

27  *8 

14 

-10 

MID 

CHAMBER  Of  COMMERCE 

CORPUS  CHRJSTI  WB  AP   R 

2015 

07 

NUECES 

5 

27  *6 

97  30 

41 

HID 

HIE 

C  HJ 

U  S  WEATHER  8UREAU 

CORSICANA 
CORYELL  CITY 

2019 

202* 

03 
03 

NAVARRO 
CORYELL 

15 
1 

32  03 
31  33 

96  28 

97  37 

425 

973 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KAND 
ERVlN  C,  MUELLER 

COTTONWOOD 

20*0 

06 

GILLESPIE 

3 

30  10 

99  08 

2230 

7A 

EDGAR  A.  AHRENS 

COTULLA 

2068 

09 

LA  SALLE 

I 

28  26 

99  15 

*33 

7A 

MRS.  SALLY  S.  JENNINGS 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

IO9J0 

09 

LA  SALLE 

28  27 

99  13 

499 

'MO 

HID 

U  S  F£D  AVIATION  AGENCY 

CRANDALL 

20B0 

03 

KAUMAN 

I! 

32  38 

96  28 

418 

7A 

VALLIE  SUE  SORRELLS 

CRANE 

20B2J  05 

CRANE 

31  23 

102  20' 

26*0 

99 

8A 

J.C.  NEWLANO 

CRANFlLLS  GAP 

20B6J  03 

BOSQUE 

1 

31  *ft 

980 

MRS  ELSIE  LEE  PHILLIPS 

CRESSON 

2096 

03 

HOOD 

15 

32  32 

97  37 

lU*7 

BA 

MRS.  ORA  YORK 

CRIDER  RANCH 

210* 

06 

REAL 

30  0* 

99  ft* 

2370 

3P 

MRS.  VELMA  CR10ER 

CROCKETT 

211* 

HOUSTON 

19 

31  16 

95  27 

J-7 

7A 

JAMES  H.  GIBBS 

CROSBYTON 

2121 

01 

CROSBY 

33  40 

101  1* 

3021 

7A 

7A 

CITY  OF  CROSBYTON 

CROSS  PLAINS 

2128 

03 

CALLAHAN 

3 

32  07 

99  10 

1738 

F.  C.  NEWTON 

CR05S  PLAINS  3  NNE    R 

2131 

03 

CALLAHAN 

3 

32  10 

99  08 

1809 

CHESTER  GLOVER 

CRDWELL 

21*2 

02 

FOARD 

1C 

33  59 

99  *3 

1451 

7A 

ROY  LEE  BLACK 

CRYSTAL  CITY 

2160 

ZAVALA 

28  41 

99  50 

501 

7P 

JOHN  8.  HOLDShORTH 

CUERQ  3  E 

2173 

07 

DEwITT 

29  03 

97  15 

194 

5P 

7A 

RADIO  STATION  KCFH 

CYPRESS  1  SW 

il-,* 

08 

HARRIS 

14 

29  58 

95  43 

130 

7A 

JOHNNIE  W.  OOLEN 

OACUS 

221" 

04 

MONTGOMERY 

14 

30  26 

99  *7 

226 

PAUL  WEST 

OAINGERFIELO  "»  S 

2223 

04 

MORRIS 

32  55 

9*  43 

5P 

5P 

5P 

LONE  STAR  STEEL 

DALHART  FAA  AIRPORT 

01 

HARTLEY 

2 

36  01 

102  33 

3989 

"■10 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

1  DALLAS  WB  AIRPORT     - 

22ft* 

03 

DALLAS 

15 

32  51 

481 

HID 

HID 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OANEVANC  2  SE 

12  66 

08 

WHARTON 

3 

29  09 

96  11 

70 

6P 

6P 

JOHANNA  H.  ALLENSQN 

DARROUZETT 

2282 

Dl 

LIPSCOMB 

2 

36  26 

100  19 

2540 

7A 

M,  M.  ALTMILLER 

OAVILLA 

2299 

03 

MILAM 

1 

30  47 

97  16 

520 

7A 

ETOILE  H.  MOORE 

DECATUR  2  SSW 

2938 

03 

WISE 

19 

33  12 

97  36 

921 

BA 

MRS.  MARY  H.  SANDERS 

DEKALB 

2392 

at 

BOHIE 

10 

33  30 

7A 

ROSCOE  HALL 

OEL  RIO  WB  AP 

2  361 

06 

VAL  VERDE 

11 

29  22 

100  59 

1026 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OENISON  DAM 

03 

GRAYSON 

10 

33  *9 

96  3ft 

613 

*p 

*P 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OENTQN  2  SE 

2*0* 

03 

DENTON 

19 

33  12 

97  06 

030 

3P 

SP 

CITY  OF  DENTON 

DEPORT 

2419 

03 

LAMAR 

10 

33  31 

95  19 

420 

JACKSON  B.  NIXON 

DEWEYVJLLE  5  S 

2636 

Oft 

ORANGE 

12 

30  14 

93  4* 

IE 

7A 

SABINE  RIVER  AUTHORITY 

DIALVlLLE  2  w 

2*** 

04 

CHEROKEE 

7 

31  92 

95  16 

620 

3P 

5P 

JOHN  w.  THOMASON 

DICKENS 

2448 

02 

DICKENS 

1 

33  37 

100  50 

2550 

5P 

5P 

SAM  l.  PORTER 

DILLEY 

2696 

09 

FRIO 

28  *0 

99  10 

569 

7A 

7A 

7A 

KATHRYN  S.  OEWOOOY 

DIME  BOX 

2*62 

07 

LEE 

30  21 

96  *9 

330 

7A 

J.  A.  PQLANSKY 

DIMMJTT  6  E 

2463 

01 

CASTRO 

10 

3*  33 

102  13 

3610 

EDWIN  AAHEY 

OIMMITT 

01 

CASTRO 

10 

3*  33 

102  19 

3935 

7A 

HOWARD  V.  COOK 

DOQLE  6  NNE 

2527 

06 

MCCULLOCH 

3 

31  20 

1**7 

7A 

MRS.  LELA  F.  BROWN 

DRYOEN 

2590 

05 

TERRELL 

11 

30  03 

102  07 

2200 

9A 

9A 

«.  E.  TEN  EYCK 

DRYER  1  NW 

2595 

07 

GONZALES 

29  23 

97  16 

302 

7P 

JOHN  F.  HENKHAUS 

DUBLIN 

2991 

03 

ERATH 

1 

32  06 

98  20 

1502 

BJ 

HRS.  arra  l.  nelson 

DUMAS 

2*;7 

01 

MOORE 

2 

33  52 

101  58 

3653 

7* 

7A 

RAOIO  STATION  KODD 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

2630 

06 

SCHLEICHER 

3 

30  *6 

100  10 

2120 

7A 

DUNCAN  WILSON 

DUNDEE  6  NNW 

26331  03 

ARCHER 

10 

33  *9 

98  56 

1051 

7A 

JAMES  W.  CLUBB 

EAGLE  LAKE 

2675]  07  COLORADO 

29  39 

96  20 

17* 

c 

C.  E.  DOWDY 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

13 

32  53 

675 

8A 

TARRANT  CO  WTR  CONTROL 

EAGLE  PASS 

2679,  09|  MAVERICK 

11 

26  ft2 

100  29 

615 

7A 

7A 

: 

MRS.  ALUNSO  GARCIA 

EASTLAND 

271SJ  031  EASTLAND 

1 

32  2ft 

98  49 

1*50 

7* 

F,  JAMES  DA8NEY 

EDEN  1 

27<,i  06  CONCHO 

3 

31  13 

99  51 

2060 

ftp 

G.  H,  SPISEX 

EDEN  NO  2 

06l  CONCHO 

5 

31  13 

99  50 

2076 

GLENN  Y.  MC  CORD 

EDNA  hwy  39  BRIDGE 

27«e 

08 

JACKSON 

28  58 

96  41 

5* 

BA 

MRS  IDA  BERftVHlLL 

EOOM  Z     NW 

2772 

0* 

VAN  ZANOT 

32  23 

95  38 

500 

7A 

MRS.  ODESSA  M.  JAMES 

EL  CAMPO 

2766 

08 

WHARTON 

3 

29  12 

96  17 

106 

6P 

6P 

DRELLA  C.  SPARKMAN 

EL  PASO  WB  A]RPORT     R 

2797 

05 

EL  PASO 

11 

31  ftB 

106  2* 

3918 

Hlfl 

MID 

U  5  WEATHER  BUREAU 

ELDORADO  1  N 

2>1I 

06 

SCHLEICHER 

U 

30  53 

100  3t 

2*20 

GAIL  MITTEL 

ELDORADO  11  NW 

2812 

06'  SCHLEICHER 

100  *2 

2*90 

JACK  HAOE 

ELDORADO  19  $w 

261ft1  06l  SCHLEICHER 

u 

30  43 

100  52 

23*0 

7P 

H.  C.  WALKER 

ELECTRA 

28 18  02 

WICHITA 

10 

3*  02 

98  53 

1222 

7A 

7A 

CITY  OF  ELECTRA 

ELGIN 

ZB20  07 

BASTROP 

3 

30  21 

97  22 

579 

9P 

EOWIN  0.  LUNDGAEN;  JR, 

EMORY 

2902 

RAINS 

12 

32  52 

95  *5 

7A 

GUY  SISK 

ENCINAL  3  NW 

2  901 

j9 

LA  SALLE 

B 

28  09 

99  22 

562 

7A 

7A 

JOSEPH  8URKHOL0ER 

ENGELMAN  GARDENS 

2917 

10 

HIDALGO 

5 

26  20 

9B  01 

70 

7A 

INACTIVE  */6/70 

ENNIS 

2925 

03 

Ellis 

19 

32  19 

96  37 

517 

7A 

S.  L.  BRUNSON 

EVADALE 

3000 

JASPER 

30  20 

9*  05 

33 

BA 

BA 

MRS,  ARRIS  0.  ROBERT 

EVANT 

300S|  03'  CORNELL 

1 

31  29 

9B  09 

1245 

9P 

JAMES  L  INABNET 

FABENS 

3033 

051  EL  PASO 

11 

31  30 

106  09 

3610 

BA 

BA 

E.  HACIAS 

FAIR  OAKS  RANCH 

3:3  3 

071  COMAL 

13 

29  *3 

9B  36 

1292 

B,  J.  ROWOEN 

FAIRFIELD 

Oft  FREESTONE 

19 

31  *3 

96  10 

*76 

3P 

5P 

TEXAS  HIGHWAY  0£PT 

FALCON  DAM 

09  STARR 

11 

26  33 

99  08 

323 

7A 

INTNL  BNORY  -WTR  CDMH 

FALFURRUS 

3063 

09  BROOKS 

27  13 

9B  09 

120 

81 

WILLIAM  5,  BRINK 

FALLS  CITY  ft  WSW 

3065 

07  KARNES 

13 

28  57 

96  0* 

300 

7A 

BONNIE  SKLOSS 

FARMERSVILLE 

30b': 

03!  COLLIN 

19 

33  10 

96  22 

632 

7* 

CHARLES  J,  HIKE 

FEOOR 

3112 

07|  LEE 

1 

30  19 

97  03 

*B3 

BA 

MRS  LORINE  R  JENKE 

FERRIS 
FIFE 

3133 
31*2 

03 

ELLIS 
MCCULLOCH 

19 

3 

32  32 

31  23 

96  *0 
99  22 

138! 

6P 

TA 
BA 

JAMES  FINLAY,  JR. 

FISCHERS  STORE 

3156 

01 

COMAL 

29  59 

98  16 

1080 

7A 

EDDIE  FISCHER 

FLAT 

9171 

03 

CORYELL 

1 

31  19 

97  38 

835 

BERNARD  8,  BOTKIN 

FLATQNJA  2  W 
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03 

TAYLOR 

1 

32  14 

99  54 

1765 

CITY  OF  ABILENE 

LAKE  BRIDGEPORT  OAM 

kvn 

03 

WISE 

15 

33  13 

97  50 

861 

w,  G.  MAS5INCILL 

LAKE  CQLORADC  CITY 

4974 

02 

MITCHELL 

3 

32  20 

100  55 

2100 

TEKAS  ELECTRIC  SERV  CO 

IAMESA  l  SSE 

S0I3 

01 

DAHSQN 

3 

32  42 

101  56 

2965 

7A 

7A 

RAOIO  STATION  KPET 

LAMPASAS 

5  -:■  1 1 

LAMPASAS 

1 

31  03 

96  11 

1024 

NOLAN  R,  WORD 

LANGTRY 

5041 

VAL  VERDE 

H 

29  4B 

101  34 

1290 

3a 

B6 

JACK  R.  SKlLES 

LAREOO  NO.  Z 

IO60 

09 

WEBB 

11 

27  31 

99  28 

491 

ftP 

6P 

6P 

JOHN  LEACH 

LAV3N  OAM 

50*4 

03 

COLLIN 

15 

33  02 

96  29 

504 

8A 

Bl 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKH 

5097 

02 

TAYLOR 

3 

32  09 

99  45 

1970 

8A 

MR5,  OCELLtA  MC  ADAMS 

LEAKE* 

5113 

REAL 

29  44 

99  46 

1622 

R.  S,  COX 

LEAKEY  NO  2 

9114 

REAL 

29  42 

99  50 

1600 

5P 

SP 

JOHN  A  RICKS 

LENORAh 

91  91 

MARTIN 

32  18 

101  53 

2800 

7P 

GROVER  SPRINGER 

LEVELLANO 

9113 

01 

HOCKLEY 

1 

33  34 

102  23 

3550 

7A 

LOUIS  L.  DUNLAP 

LEMISVULE  DIM 

519? 

03 

DENTON 

H 

33  04 

97  01 

536 

88 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEXINGTON 

5:93 

07 

LEE 

1 

30  29 

97  01 

465 

BA 

BA 

CITY  OF  LEXINGTON 

LIBERTY 

5:95 

08 

LIBERTY 

19 

30  03 

94  49 

35 

B8 

8A 

MRS.  VERA  E,  GARNER 

LINDEN 

Si  29 

04 

CASS 

10 

33  01 

94  22 

403 

74 

76 

PAUL  F.  GAHMILL 

LlPAN 

5243 

03 

HOOD 

1 

32  31 

96  03 

930 

7A 

BUTLER  B.  IVES 

LIPSCOMB 

5?.  7 

01 

LIPSCOMB 

2 

36  14 

100  16 

2430 

78 

7A 

W,  W.  GUNN 

UTTlEFIELD  NO.  Z 

5269 

01 

LAMB 

l!  33  5* 

102  20 

3500 

8A 

BA 

PIONEER  NATURAL  GAS  CO 

LIVINGSTON  2  NNE 

527] 

04 

POLK 

19:  30  44 

94  56 

178 

6* 

66 

HARULO  J.  HALEY 

LLANO 

5272 

06 

LLANO 

3:  30  43 

98  41 

10*0 

8A 

--..■-  W.  LIGHT 

L0CKHART  2  NH 

Hi- 

07 

CALDWELL 

4  29  94 

97  42 

316 

78 

EMIL  F.  WlLLMS 

LONDON 

S3.; 

06 

KIMBLE 

3J  30  40 

99  35 

1695 

JACK  C.  DAYTON 

LONG  LAKE 

J327 

0*i  ANDERSON 

13!  31  39 

95  47 

236 

MRS.  SHIRLEY  J.  LYLES 

LONCVIEW 

9341 

04,  GREGG 

12>  32  28 

94  44 

330 

78 

7A 

LQNGV1EW  FIRE  DEPT 

LOOP 

5351J  01,  GAINES 

3  32  J* 

102  25 

3245 

69 

FRANCIS  F  MILLS 

LORAINE 

33381  02.  MITCHELL 

3 

32  24 

100  43 

2285 

JOHN  W,  KING 

LORENZO 

5363 

Oil  CROSBY 

! 

33  40 

101  32 

3170 

BA 

WILLIAM  0,  LISTON 

lovel»ot 

J39  = 

04'  HOUSTON 

15 

31  06 

95  27 

296 

8A 

B6 

LESTER  JONES 

LUBBOCK  9  N 

5*10 

01  LUBBOCK 

1 

33  42 

101  49 

3250 

WB  OFFICE  FOR  AGRI 

LUBBOCK  HB  AIRPORT     R 

5411 

01  LUBBOCK 

1 

33  39 

101  49 

3294 

"ID 

MID 

'.   HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

b<.i* 

04!  ANGELINA 

7  31  14 

94  49 

261 

HIE 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LULING 

9429 

07.  CALDMELL 

4  29  41 

97  40 

405 

PA 

Bl 

IVAN  J,  MERRITT 

LTNKHAVEN  RANCH 

5*49 

KERR 

4  29  58 

99  27 

1996 

TA 

C,  L.  SECOR 

MA8ANK  A  Sw 

5481 

03 

HENDERSON 

19  32  20 

96  09 

342 

CITY  OF  MABANK 

MAOIJONVILLE 

9477 

04 

MADISON 

15 

30  57 

95  53 

230 

SP 

94 

ROSS  MADOLE 

MAGNOLIA 

54*4 

04 

MONTGOMERY 

14 

30  13 

95  49 

275 

GRADY  E.  ADAMS 

STATION 


MARATHON 

URCO 

1ARFA    NO  2 

1ARFA    16  SSE 

1ARLIN    3  NE 

1ARVS    CREEK 


MC 


LLEN 


MC    ALLEN   F, 
HC    CAMEY 
MC    COOK 
MEDINA 
MC    GREGOR 


NO    WB    AIBPORT 


MISSION 
MOBEETIE  2  S 
MOLINE 

;  MONAHANS 
■  MONTGOMERY 
I  MORGAN  3  WNW 

MORGAN  MILL 
'  MORSE 

MORTQN 

MOUNT  LOCKE 
!  MOUNT  PLEASANT 
!  MOUNT  VEKNQN 

HUENSTER 


5UMMERFIELD  2 


NIXON 

NGRTHFULD 
NOTLA  3  SE 
NOVICE  1  E 
NUGENT  1  ESE 
OAK  CREEK  lak 
OOESSA 
0  OONNELL 


OlLTQN 
OLNEY 


OZONA  B  WSW 
PADUCAH 
PAINT  ROCK 
P6LACI0S  FAA 
PALESTINE 


ANTHER  JUNCTION 
ARIS 

AT  MAYSE  DAM 


PENWELL  1  SSE 
PEP 

PERRYTON  5  NNE 
PERRYTON  10  WNW 
PIERCE  1  E 
PILOT  POINT 
PITTSBURG  5  S 


A  I 'J 


VIEW- 


POINT COMFORT 


PORT  MANSFIELD 

PORT  0  CONNOR 

POSSUM  KINGOQM  DA 

POST 

POST   OAK    SCHQflL 

POTEET 

POyNOR    1    N£ 

PRADE  RANCH 
■  PRAIRIE    MOUNTAIN 

PRESIOIO 

PRICE  2  SW 
'  PROCTOR   RESERVOIR 

flUANAH    5    SE 


UITAOUE  2  SE 
UITMAN  2  S 
AINBOw 


RAYMONDVILLE 
RED  BLUFF  CROSSING 
REO  BLUFF  DAM 
RED  OAK 


BREWSTER 
CONCHO 
PRESIOIO 
PRESIOO 


MATAGORDA 
SAN  PATRICIO 
BOWIE 


HIDALGC 
BANDERA 
MCLENNAN 


06  MC  CULLOCH 
03^  BOSQUE 
06  IRION 

IMESTQNE 


J999 


Co1 


04  MONTGOMER 
03  BOSQUE 
03  ERATH 
01,  HANSFORO 
0l|  COCHRAN 

05  JEF 
1081  04  TITUS 


IS 


611 

613-i  03  COOKE 


LIN 


04  MORRIS 


62801  04  MONTGOMER 
62B6I  OBi  WHARTON 
6331!  03!  CLAY 
6335  0*1  CHEROKEE 
6339!  04,  NEWTON 
63671  06  LAMPASAS 
GONZALES 


6433  02 


AIRPORT    I  6750 


MOTLEY 

OCHILTREE 

COLEMAN 

JONES 

COKE 

ECTOR 


CONCHO 
MATACOROa 
ANDERSON 
PALO  PINTO 


05i  ECTOR 
Oil  HOCKLEY 
01  OCHILTREE 
01  OCHILTREE 


05  PRESIOIO 
08  CALHOUN 


Ofl]  CALMOUN 
03  PALO  PINTO 
02  GARZA 


05  PRESIOIO 

04.  RUSK 

03'  COMANCHE 


7341 

7363 

01 

04 

7369 

T422 

07 

7426 

03 

743] 

745B 

I  0 

74B1 

05 

7*95 

03 

28  42 
2B  06 
33  20 


13  33  12 

10  35  14 
10  34  44 
3|  30  53 


103  14 
99  33 

104  01 
103  53 


31  29 
31  33 

31  16 


11  26  13 
1  10  35  31 

I  1  31  23 

I  9  31  35 

I  14  30  23 

1  32  01 

1  32  23 

2  36  04 
!  l!  33  43 

30  40 
0  33  10 

3  11 
S  33  39 

34  14 
34  15 

31  33 
33  27 
31  36 
31  37 
33  11 
29  12 
31  37 
33  42 


102  12 

98  23 

99  15 
97  29 

96  37 
100  33 
100  33 

99  47 

103  36 

97  54 
99  10 


100  38 
102  12 
102  01 


104  00 
95  00 
95  1* 


34  17   100  36 

36  06   100  36 
31  39  1   99  37 


32  58 
27  27 

33  22 
33  26 


30  07 
32  16 
30  43 


102  2* 
101  49 
96  55 


94  59 
101  12 
101  20 
100  18 

99  55 

96  19 

95  39 


It 

31 

31 

25 

31 

16 

92 

43 

36 

IB 

36 

79 

14 

33 

2* 

32 

96 

33 

11 

34 

11 

29 

31 

2B 

40 

33 

01 

29 

^7 

09 

28 

38 

26 

33 

3< 

5? 

33 

12 

30 

16 

29 
32 

02 
09 

IB 


95  31 
99  05 

103  30 


10 

12 

10 

34  19 
32  54 

34  21 

12 

32  46 

1 

32  16 

13 

29  32 

1 

32  26 

31  14 

5 

26  29 

1 

31  13 

31  34 

13 

32  31 

94  01 
97  12 

96  38 

97  26 
96  26 

98  26 
101  24 

96  43 

9B  33 

95  35 

99  46   2052 
98  53   1448 

104  21 

94  58 

98  30 

99  11 


9B  35 
103  55 

96  48 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


MRS.  SHIRLEY  S.  PODNEY 

MRS.  KITTIE  ELLINGTON 

HARRY  W  FIRSTflROOK 

RAOIO  ASTRONOMY  0BS 

LEON  D.  AFINOWICZ 

CITY  OF  MARSHALL 

KENNETH  W,  DAVIS 

ALGIE  GROVES 

W.  C.  PALLM£Y£R 

R.  R.  TRAYLOR 

T.  t,  WOODALL 

HAZEL  H,  RACHEL 

HA01S0N  G.  WILSON 

CITY  WATER  PLANT 

U  S  F£0  AVIATION  AGENO 

WEST  TEXAS  UTIL  CO 

T.  F.  HACHAC 

ALLEN  A.  KEESE 

DLIN  J,  TIPPITT 

ROY  F,  HALL 

EL  PASO  NATURAL  GAS  CO 

RAVFORD  E,  HUTCHERSON 

OENNIS  C.  DECKER 

MRS,  ELGIN  R.  JONES 

OSEPHINE  NEWMAN 


WEATHER 
F  REFINH 

BUREAU 
G  CO 

REW  J,  SULLIVAN 

H,  LINOLEY 
GAS  PIPELINE  IN 

FED  AVIATION  A 
R,  VANQEVER 

BEN  S,  BEAVERS 


NORMAN  D.  BRANCH 

MRS. 

UE  WHEELER 

MRS  M 

HAXINE  KNIGHT 

JOHN 

N.H.  STEED 

HCDON 

LD  OBSERVATORY 

CLARE 

CE  C.  TAYLOR 

JAMES 

T,  BASS 

STEVE 

J.  MOSTER 

J,  v. 

PEELER 

BLACKMAN 

KlMMONS 

GLYNN 

D.  WEAVER 

RADIO 

STATION  KSFA 

RADIO 

STATION  KSFA 

RUBY 

,  WELCH 

GRANv 

LLE  HARRISON 

use 

RPS  OF  ENGINEERS 

LULA 

.  PREWITT 

ROSER 

C.  MERRITT 

RADIO 

STATION  KGN8 

NAT  G 

S  PL  CO  OF  AMER 

TEXAS 

GULF  SULPHUR  CO 

THOMA 

F.  HANSON 

ALVIE 

L,  KEENEY 

GEORG 

C.  NEAl 

JAMES 

B.  FERGUSON 

DONALE 

CHESSHER 

J.  M. 

DOBBINS 

RALPH 

HALE 

DUGAN 

8ARNETT 

MACK  DOTY 

WEST 

EKAS  UTILITIES  CC 

CITY  1 

F  ODESSA 

SEN  MOORE*  JR. 

ARCHU 

G.  LONG 

JAMES 

F.  PAGE 

OLNEY 

WATER  WORKS 

WAYNE 

COLE 

ORANGl 

SABINE  RVR  AUTM 

JEWEL 

R.  TODD 

JOHN  I 

HOKIT 

OWENS 

0,  P. 

SANDLJN 

WILLI. 

M  L,  WARREN 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MRS  J 

HMI£  DALE  TREZISE 

A.  C. 

MCCLURE 

JAHES 

B,  HUGHES,  JR. 

A.  J, 

WEI5ER 

ZEB  V 

HIGHTOWER 

BIG  81 

ND  NATL  PARK  SERV 

TEXAS 

HWY  OEPT  DIST  LAB 

U  S  Al 

HY  ENGINEER  OFF 

CITY  1 

F  PEARSALL 

LEON  * 

.  MC  C"ACKEN 

TRANS 

PECOS  EXP  STATION 

PHILL 

PS  JU0K1NS  PL 

HOGUE 

J,  H, 

KERSHAW 

D.E.  GREEN 

PLAlNVIEW  HERALD 

E,  D,  HAMILTON 

ALUMINUM  CO  OF  AMERI 

JIM  COX 

U  S  WEATHER  BUREAU 

INACTIVE  2/9/70 

L.  DEAN  HOLFORO 

WILLACY  CO  NAVIG  OIS 

BILL  H.  YOUNG 

BRAZOS  RIVER  AUTHQRI 

GLEN  BARLEY 

CLAYTON  TURNER 

JOSEPH  J.  CARSON 

HUNT  OIL  CO 

MRS,  POLLYS  HATLEY 

JAMES  C.  RUSCHE 

TED  MULINCTON 

MRS.  BESS  BRANHAM 

U  S  CORP  OF  ENGINEER 

J.  0.  1SENH0WER 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

CHARLEY  EARL  DUNCAN 

C.  T.  RUCKER 

ARDlS  D,  SANDERS 

MISS  JUDY  0,  GOSDIN 

U  S  AIR  CURPS 

HOMER  S.  PERRY 

FRED  H,  WELLING 

EUGENE  L.  PETRU 

MRS,  ONETA  J,  SOWERS 

WILLIAM  B.  JENSON 

WILLIAM  H,  BROWN 

STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


RED    HOC 
RED    HOCK     J    SW 
RED    SPRINGS    2    ESE 
1PUQ10 

REKLAW    3    NNE 
RENO   *    SE 
RlCARDO 
RICHAROS 
RICMARDSDN 
RICHLANO    SPRINGS 

RICHMOND 
RINGGOLD 

RIO  GRANDE  CITY  3 
RIO"£OINA  2  N 
RISING  STAR 
ROANOKE 
ROBERT  LEE 
ROB5T0WN 
■  V  1  ESE 

ROCKonE 

KLAND  I  WSW 
ROCKPORT 
ROCKSPRINGS 
ROCKWALL 

ROCKSPRINGS  21  SW 
ROSCQE 

ROSEBUD  3  WSW 
ROSS 

ROSSER  1  SE 
ROTAN 

ROUND  MOUNTAIN  4  M 
ROUND  ROCK  3  E 
RUNGE 


ANCELO  DA" 
ANCELO  mb  AIRPORT 
ANTONIO  MB  AIRPORTR 


NOERSON 
■N0E«SON  9  I 

SANGER 

SANTA  ANNA 
SARITA  7  E 
SCMULENBURC 


SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK  RADIO  KBVP 

SHEFFIELD 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SIERRA  BlANCA 

SlLVERTON 

SIMMS  2  NNW 

SINTQN 
SLATQN  3  SE 
SI  I DEU 
SLOAN 


SPEARMAN 

SPKEWOOD  1  S 
SPRING  BRANCH 
SPRINGTOHN 
STAMFORD  1 
STAMFORD  NQ  z 
STEPHENVULE  *  N 
STERI.INC  CITY 
STEALING  CITY  10  6 
STULH0US6  HOLLOW  D 

STINNETT 
STRATFORD 
STRAWN  e  NNE 
SUGAR  LAND 

PHUR  SPRINGS 
SUNRAV  *  Sw 


SWA-J 


REFUGIO 
.  RUSK 
PARKER 

LE6ERC 
GRI«ES 
OAUAS 
SAN  SABA 

FORT  BEND 

MONTAGUE 

STARR 

MEDINA 

EASTLAND 

DENTQN 

COKE 

NUECES 

FISHER 

MILAM 

JASPER 


02|  FISHER 

Obi  BLANCO 
791  03  WILLIAMSON 
36  07  KARNES 
41  0*1  CHEROKEE 
'ALOE 
iLBERSON 


9S2l  10  CAMERON 


:  COLEMAN 
i  KENEDY 
'  FAYETTE 


WHEELER 
WHEELER 
PECOS 


HUTCHINSON 
SHERMAN 
.  PALO  PINTO 


33  36 

28  IS 

31  3* 

32  5! 

27  29 

30  32 
32  57 


29  3S 

33  49 

26  23 

29  28 

32  06 

33  00 

31  54 

27  47 

32  AS 

30  39 

31  01 

28  01 

30  01 

32  56 

29  45 
32  27 

31  03 

31  43 

32  27 
32  52 


30 

28 

30 

31 

2B 

92 

31 

7V 

19 

31 

11 

D4 

11 

22 

29 

32 

31 

32 

OB 

29 

31 

93 

11 

11 

30  34 

* 

29  16 

2 

36  11 

1 

30  27 

29  52 

\l 

32  5B 

1 

32  36 

1 

32  57 

1 

32  17 

IS  Oil  L 
B833  02|  - 

4  51  06  t 


93  45 

97  57 

98  52 

96  52 
98  58 

97  13 
100  29 

97  40 

100  22 

97  00 

94  24 

97  03 

100  13 

9b  2B 

100  24 

100  32 

97  CI 

97  07 

96  26 

100  28 


100  29 
100  30 
98  2S 


30 

13 

33 

22 

27 

13 

29 

41 

79 

47 

If 

14 

32 

J  a 

39 

IS 

12 

35 

14 

30 

33 

it 

11 

34 

£9 

33 

22 

?fl 

3  3 

22 

i  3 

22 

31 

09 

102  40 

99  16 

100  19 

100  19 

101  50 

96  37 
105  21 
101  19 

94  31 

97  31 

101  36 


97  09 

100  55 

96  32 

10Q  39 


35  50 

1"  1 

27 

3160 

36  21 

10? 

05 

3692 

32  40 

98 

28 

1171 

29  37 
33  08 

95 

95 

38 

36 

85 
495 

35  SB 

101 

3? 

354( 

32  27 

99 

25 

45C 

33  10 

101 

312C 

34  2B 

2293 

29  39 

99 

17 

1410 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


HOWARD  0.  GOULD 
CORNELIUS  C,  HOKE 
CHESTER  B.  COX 
T.  C-.  JETER 
JEWELL  PLUNK  LOWE 

ftYRUN  A.  WELCH 
DOVLE  W  DRYER 
C.  IRVIN  WOOD 
CITY  OF  RICHARDSON 
CALVIN  8USH 


IRINEQ  I 


CAMPBE 


EYES 
BEL! 


MILTON  1 

ELIZABETH 

JOHN  W.  LEE 

GEORGE  ft.  JONES 

IMDGENE  H.  QU1SENBERI 


YEATS 


RBOLL  KEACH 
EMMETT  I 


MRS.  SALLIE  GREENWOOD 
PAUL  C.  SQRENSON 
MRS.  BESSIE  BECKER 
WQODROW  vi.  HAftRELL 
HRS,  JAMES  A.  RU0A5ILL 
E.  M.  COOPER 
ED  SCHILLE" 
LOUIS  B,  JASKA 
CEOftGE  w.  COCHRAN 
HALCOLH  f.    BYERLY 

E.  BERGMAN 
ERNEST  N.  JOHNSON 
MRS.  P.  F,  KOENIG 
J.  0,  NURTON 

mrs.  susie  h.  range 
el  Paso  natural  gas  co 
u  s  corps  of  engineers 
u  s  corps  of  engineers 
j  s  weather  bureau 
j  s  weather  bureau 

mcneil  metteauer 
jesus  villafranco 
james  c.  metcalf 
lawes  strohle 

w,  Ei  GRIGSBV 

W.  H.  GOLOwIRE 
SANGER  POWER  AND  LIGHT 
COLEMAN  COUNTY 
MRS.  J.  KENEDY;  JR. 
ELMO  M.  SCHAEFER 


OTTO  I 


BECKMAN 


JAMES  L.  LINDSEY 

JONALO    8     BRYANT 
FOWARO    L.     BROSCH 


U   S   CORPS    OF    ENGINEERS 
PAT    BROWN 

MRS.    FARRIE    M.    COOK 

VIRGINIA  L.  CATES 
MRS  £.N.  HOLLINGSWORTH 
FALTIN  C.  BEIERLE 
JDE  C,  SOUTH 
MUBURN  o,  THOMPSON 

CITY  OF  STAMFORD 

MRS.  CAROL  N.  MCENTIRE 
JAMES  T.  HINSHAW 
MRS(  J.  0,  COUNTS 
U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

TOMMY  FERGUSON 

HORACE  D.  SNEEO 

MARL-UERITE  RIEBE 

DONALD    BROOKS 

RALPH   HILL 

S    W    PUBLIC    SVC    CO 

FRANK    D.    HOLEY 

FRANK    P.    HILL 

MRS    F    IJELL   PROCTOR 

MRS.    GEORGIA   M.    ERFURT 


♦-» 

U 

Z 

o 

OBSERVATION 

b 

z 

W 

u 

TIME  AND 

Z 

0 

2 

G 

P 

p 

TABLES 

STATION 

1 

i 

COUNTY 

< 

E 

0 

< 

OBSERVER 

Q 

c 

3 

o 

i 

i 

r 

i 

'C 

£3 
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REFERENCE   NOTES 

TEXAS 
JUNE  1970 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Cllmatologist, 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you    Additional 
precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UMTS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  elect,  or  ice  on  the  ground.   Samples  Tor 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "CUmatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow 
and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposeSj  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
3 
7 

1 

0 
0 

0 

0 

BROWNFIELD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

93.6 
98.8 
92.4 
92.1 
91. 7M 

64.3 
68.3 
66.3 
65.2 

65. 8M 

79.0 
83.6 
79.4 

78.7 
7B.8M 

105 
107 
100 
103 

101 

12 
13  + 
11  + 
11 

11 

58 
54 
55 
55 
56 

22  + 
22 
22 
22 
22  + 

0 
0 
0 
5 
5 

25 
27 
23 

2  3 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.27 
1.34 

.32 
1.51 
1.07 

-  1.64 

.10 
.98 
.13 
.59 
.67 

31 
20 
24 
30 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 

2 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

CROSBYTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

DIMMITT 

DUMAS 

FLOVDADA 

95.4 
90.8 
92.2 
92.1 

94.0 

67.1 
64.9 
62.6 
66.6 
67.0 

81.3 
77.9 
77.4 
79.4 
60.5 

1.0 

105 
96 
103 
102 
103 

12 

1B+ 

12 

11 

12 

55 
55 
55 
56 
55 

21 
22 

23+ 
23+ 
21  + 

0 
0 

1 

5 

0 

26 
22 
24 
23 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.04 
3.90 
1.07 
1.63 

T 

-  2.48 
1.37 

.04 
1.85 

.68 
1.05 

T 

30 
8 
25 
20 
24  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
6 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

FDLLETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

94.5 
90.5 
91.0 
95.8 

96.4 

66.4 

64.1 

61.9m 

66.4 

65.2 

BO. 5 
77.3 
76. 5M 
81.1 
80. 8 

107 
99 
101 
103 
104 

11 
11 

11 
6 
10+ 

50 
55 
53 
56 

55 

21 
22 
22 
22  + 
22 

10 
2 
3 
0 
0 

26 

22 
22 
29 

27 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3.25 
1.43 
1.61 

T 
3.23 

-  2.14 

2.01 
1.12 

.75 

T 
1.27 

29 

1 

1 
13+ 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

2 
6 
0 

4 

0 
3 

1 
1 

0 
0 

1 

HEREFORD 
LAMESA  1  SSE 

LEVELLAND 
LIPSCOMB 
LITTLEFIELD  NO.  2 

90.1 
96.9 
94.1 
96.0 
93.9 

63.1 
67.4 
63.4 
66.2 
66.0 

76.6 
82.2 
78.8 

81.1 
80.0 

1.7 

99 
106 
106 
108 
103 

12+ 
12+ 
12 
11 

11 

55 
59 
58 
51 
57 

22 

22  + 
22  + 
22  + 
21  + 

2 
0 
0 

10 
0 

22 

2o 
25 
20 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.64 
.22 

.73 

1.55 
.16 

-  2.13 

.45 
.22 
.50 
.53 

.10 

24 
30 
29 
20 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

1 

2 
4 

1 

0 
0 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LUBBOCK  MB  AIRPORT       R 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT     //R 

MIDLANO  4  ENE 

94.0 
94.7 
96.5 
96.5 
96.8 

67.6 
67.5 

67.8 
68.8 

80.  B 
81.1 

M 
82.2 
82.8 

1.3 
-   .7 

104 
104 
HI 
103 
103 

11 
10 
11 
11 
12  + 

59 
55 

60 
61 

21 
25 

21 

21 

0 
0 

0 

0 

25 
26 
26 
29 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

1.66 

1.05 

.23 

.00 

-  2.01 

-  1.33 

-  1.65 

T 

.50 

.40 

.19 

.00 

23 
19 
20 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
5 
3 

1 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MORTON 
MULESHOE  1 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

91.5 
90.6 
92.1 
92.3 
93.3 

63.6 

64.3 
62.3 
65.8 
66.3 

77.6 
77.5 
77.2 
79.1 
79.8 

-   .6 

103 
100 
102 
102 
103 

12 
11 
11 
11  + 
10 

56 

58 
55 
54 
55 

22  + 
22 
24  + 
22 
22 

0 
0 
0 
6 

1 

22 
22 

24 

26 

25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.68 
1.82 

.42 
3.68 

.92 

-   .55 

1.40 

.47 
1.19 

.23 
3.42 

.31 

1 

1 

25 

31 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
2 
3 

3 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

PERRYTDN  5  NNE 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTDN 

92. 8M 

94.5 

93.5 

94.2 

92.1 

65. 1M 

63.2 

67.5 

65.3 

64.1 

79. OM 

76.9 

80.5 

79.8 

78.1 

1.1 

105 
105 
104 
103 
102 

11 
12 
12 
12 
12  + 

51 
56 
57 
59 
54 

21 
21 
21 
22  + 
22  + 

13 
0 
0 
0 
3 

24 

27 
25 
25 
23 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.66 
.58 
.26 
.71 

1.20 

-  1.55 

-  2.19 

.54 
.30 
.27 
.60 
.75 

31 
30 
25 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
1 
1 
3 

1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  SW 
TAHOKA 
TULIA 

96.1 
90.6 
95.5 
93.2 
92.9 

66.1 
64.3 
65.6 
65.8 
65.0 

81.1 
77.5 
80.6 
79.5 
79.0 

1.5 

105 

100 
102 
103 
102 

10 
11  + 

7 
12 
12 

55 
55 

56 

57 
55 

23 

23+ 

22 

22  + 

23  + 

3 

5 
0 
0 
2 

26 
20 
26 
25 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.28 

1.84 

3.21 

.05 

.06 

-   .44 

1.25 
.47 

1.05 
.03 
.04 

13 

9 

20 

13 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
4 
0 
0 

1 

0 
3 

0 

0 

1 

0 

1 

0 
0 

VEGA 

89.5 

63.7 

76.6 

-  1.6 

99 

11 

54 

22 

4 

21 

0 

0 

0 

1.05 

-  1.51 

.34 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

79.6 

-   .1 

1.17 

-  1.24 

.0 

*    »    » 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT     //R 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

96.2 
99.0 
99.4 
96.0 
97.8 

72.5 
73.0 
68.8 
67.2 
72.0 

84.4 
86.0 
84.1 
81.6 
84.9 

1.2 
-  2.3 

103 
107 
109 
104 
107 

6 
6 

7 
6 
10 

62 

61 
58 
59 
57 

21 
21 
22  + 
21 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
30 

28 
30 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

T 

T 

.00 

.02 

.15 

-  2.28 

-  2.02 

-  1.47 

-  1.75 

T 

T 

.00 

.02 

.07 

21  + 
21 

12 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 

97.2 
97.6 
97.2 
97. 8M 
97.7 

6B.0 

68.7 

70.9 

69.7M 

70.3 

82.6 
63.2 
84.1 
83. 8M 
84.0 

-   .3 

107 
104 
103 
105 
105 

12 

6 

8+ 

6 
11 

57 
59 
60 
57 
58 

22  + 

23 

21 

21 

21 

0 
0 
0 
0 
0 

27 

30 
30 
24 

2  8 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.10 
.16 
.74 
.00 
.00 

-  2.22 

.06 
.08 
.38 
.00 
.00 

25 

13+ 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

c 

0 

0 
0 
3 

0 
C 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

MATADOR 

97.7 
93.9 
99.1 
99.3 

72.2 
69.0 
70.4 
71.5 

85.0 
81.5 
64.8 
64.9 

106 
100 
107 
108 

7 
12  + 
8 
9 

60 
60 
5B 
58 

21 
22+ 
22  + 
21 

0 
0 
0 
0 

28 
25 
23 
27 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.01 
.15 
.00 
.30 

-  2.37 

.01 
.08 
.00 
.30 

22 

13 

13 

.0 

.c 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

a 

0 
0 

1 

0 

0 
0 

c 

0 
0 
0 
0 

MEMPHIS 
MUNDAY 
PADUCAH 
POST 
8UANAH  J  SE 

97.1 
101.7 
98.0 
97.0 
99.3 

69.6 

70.7 
71.5 
69.3 
72.3 

83.4 
66.2 
84.8 
83.2 
85.8 

-   .1 
1.0 

107 

no 

108 
107 
10B 

12  + 

6 

7 
12 
11  + 

60 
57 
59 
58 
59 

22  + 

23 
21 

22  + 

23  + 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
29 
26 

26 

28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

.00 

T 

.65 

.03 

-  2.23 

-  1.57 

-  1.81 

.00 

.00 

T 

.43 

.03 

21 
30 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

c 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

RDSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

96.8 
99.3 
98. OM 
98.0 
95.3 

6B.8 
72.1 
71. OM 
69.8 
69.1 

82.8 
85.7 
84. 5M 
83.9 
62.2 

.4 
-   .5 

104 
106 
105 
108 
103 

7 

7 
11  + 
10 

7 

57 
59 
57 
56 
57 

21 
21 
23 
22 
21 

0 

0 
0 
0 
0 

30 
29 
26 
27 
27 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

.00 
.03 
.00 
.56 

T 

-  1.99 

-  2.33 

-  2.46 

.00 
.03 
.00 
.42 
T 

21 

20 
22  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
JULY 


Temperature 

Precipitation 

■T  a 

^2 

pi  | 

> 
< 

"3 

.3 

i 

a 

3 

o 

i 

0 

a 

Q 

i 

V 

0 

No.  of  Day 

3 

,1 

3Z 

Q 

a 

Snow,  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

■B-a 

S3 
a  o 
xO 
£  o 

• 

a 

i 

3 

© 

2 
3 

* 

1 

5 

g< 

B  I 

o  > 

:.« 

TRUSCOTT 

TURKEY  2  WSW 

VERNON 

WELLINGTON  2  ENE 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 

100.2 
99.6 

100.  i 
99.2 
99.6 

72.7 
70.6 
73.3 
68.3 
69.9 

86.5 
85.1 
86.6 
83.8 
84.  B 

-   .6 

110 
110 
108 
110 

110 

7 
11 
10  + 
13+ 

7 

60 
55 
57 
56 

54 

21 
21 
23 
21 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

28 

27 
28 
29 
28 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.10 
.00 
.00 
.10 

-  1.87 

.00 
.10 
.00 
.00 

.10 

24 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WINTERS  1  NNE 

96.0 

67.1 

81.6 

104 

7 

59 

21 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

84.2 

.4 

.10 

-  2.04 

.0 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDWELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 

99.1 
99. SM 
94.9 
94.9 
95.0 

69.3 

68.  6M 
71.5 
71.3 
70.9 

64.2 
84.  1M 
83.2 
83.1 
83.0 

-   .2 

106 
106 
101 
103 
102 

7 
7 
21  + 
5 
8 

56 
54 
60 
62 
59 

23 
23 
23 
22 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

29 

30 
27 
29 
28 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

T 

.12 

.50 

.38 

.71 

-  2.60 

T 

.12 

.41 

.38 

.39 

21 
12 
21 
22 
12 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 
1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  S 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

95.0 
98.3 
94.  1M 
97.8 
99.4 

70.5 
72.6 
69. 3M 
71.9 
69.2 

S2.8 

85.5 
81.  7M 
84.9 
84.3 

102 
107 
104 
104 
108 

19+ 
7  + 
8 
7 
8 

58 
61 
51 
58 
54 

23 

23  + 
23 
23 

24  + 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
29 
26 
29 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.15 
.81 

1.21 
.02 
.99 

-  2.19 

-  1.05 

.45 
.41 
.69 
.02 
.57 

13 
12 
12 
24 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

2 
2 
0 
2 

0 
0 
2 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

8ROWNW00D 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

96.9 
96.8 
96.5 
94.9 
95.1 

71.2 
70.9 
70.0 
70.2 
75.9 

84.1 
83.9 
63.3 
82.6 
85.5 

-  .1 

-  .8 

-  1.5 

-  2.7 

.6 

103 
104 
104 
101 
103 

7+ 

4 

7 
20  + 
19+ 

60 
61 
57 
59 
65 

22 
22 
23 

24  + 
22 

0 
0 

0 
0 

0 

29 

30 
28 

2? 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.01 
.00 
.83 
.39 
.51 

-  1.81 

-  1.62 

-  1.34 

-  1.51 

-  1.43 

.01 
.00 
.60 
.21 
.30 

12 

21 
16 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
2 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

94.7 
94. 7M 
94.4 
96.2 
95.6 

70.3 
72.0 
69.1 
68.6 
69.9 

82.5 
83. 4M 
81.8 
82.4 
82.  8 

-  .9 

-  1.7 

101 
102 
100 
104 
101 

20 
7 
8 

8  + 
4 

58 
58 
59 
54 
5B 

23 
23 
22 
23 
23 

0 
0 
0 
0 

0 

26 
2  7 
27 
28 
31 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.10 

1.03 

.09 

.47 

.00 

-  1.02 

-  2.00 

.50 
.98 
.06 
.42 
.00 

12 
12 
21 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

97.8 
95.0 
93.9 
95.4 
96.4 

73.0 
72.9 
69.2 
69.3 
71.1 

85.4 
84.0 
81.6 
82.4 
83.6 

-  1.4 

-  3.2 

105 
103 
104 
103 
103 

7 
7 

9+ 
5 

5  + 

61 
59 
56 
58 
5B 

23 
23 
24  + 
24  + 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
26 
25 

28 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.38 
.94 
.62 
.16 
.18 

-  .81 

-  1.76 

.23 
.54 
.26 
.16 
.18 

21 
12 
13 
22 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 

2 

1 
1 

a 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

97.8 
96.4 
97.9 
97.5 
93.3 

70.2 
70.0 
71.0 
72.2 

70.4 

84.0 
83.2 
84.5 
84.9 
81.9 

.0 

103 
102 
105 
103 
101 

11  + 

11 

8 

7 
8 

56 
61 
55 
57 
58 

23 
22 
23 
23 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

30 

30 
28 
30 

2  5 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.82 
.00 
.03 
.52 
.74 

-  1.84 

.55 
.00 
.03 
.43 
.47 

21 

12 
12 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 

0 

1 

2 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2S5E 
HENRIETTA 
HICO 

93.9 
95.0 
95.0 
94.6 
97.1 

69.4 

70.8 
69.7 
70.5 
68.  8 

81.7 
82.9 
82.4 
82.6 
83.0 

-  1.6 

-  3.8 

101 
103 
100 
102 
107 

20+ 

5 
12  + 

8 
11 

59 
61 
59 
55 
55 

23 
23  + 
23  + 
23 
23 

0 
0 

0 
0 

0 

24 
27 

28 
26 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.17 
.40 
.07 
.76 
.22 

-  3.01 

.11 
.21 
.07 
.78 
.17 

16 
22 
22 
12 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

HILLSBORO 
JACKSBORD 
KAUFMAN 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

94.8 
96.7 
94.5 

92.7 

70.7 
72.3 
70.3 

71.4 

82.8 
84.5 
82.4 

82.1 

-  2.1 

100 
104 
102 

100 

21  + 

7 
20 

20  + 

60 
60 
61 

63 

22 

22  + 

23  + 

23  + 

0 

0 
0 

0 

27 
28 
27 

25 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

.52 
.73 
.23 

.40 

-  2.06 

.26 

.70 

.21 

.17 

26 

12 
21 

26 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

2 

1 

1 

2 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

96.1 
97.0 
95.6 
95.4 
97.2 

71.1 
71.1 
70.3 
71.5 
70.5 

83.6 
84.1 
83.0 
83.5 
83.9 

-   .4 

102 
102 
101 
103 
106 

4 

5 
19+ 

5  + 
7 

61 
60 
53 
62 
60 

23 
23 
23 
23  + 
23  + 

0 

0 
0 
0 
0 

30 
28 

28 
28 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

.49 
.05 
.19 
.18 
1.82 

-  2.14 

-  1.95 

.19 
.05 
.10 
.13 
1.62 

15 
22 
11 
21 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVDIR 

95.1 
99.2 
93.5 
94.7 
95.4 

71.2 
72.1 
71.5 
70.7 
68.7 

83.2 

85.7 
82.5 
82.7 
82.1 

-   .6 

101 
105 
101 
103 
101 

11  + 
9  + 

20+ 
9 
8 

58 
57 
61 
59 
59 

23 

23 

5 

22 

23 

0 
0 

0 
0 
0 

27 

29 
24 
25 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.38 

T 

.60 

.87 

.04 

-  3.05 

.16 

T 

.25 

.31 

.04 

16 
20  + 
10 
13 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

0 
2 

3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PUTNAM 
OUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

97.3 
94.6 
95.5 
95.5 
96.9 

70.2 
71.9 
71.1 
66.0 
71.7 

83.8 
83.3 
83.3 
81.8 
84.3 

103 
101 
101 
101 
103 

7+ 
19 
7+ 
8  + 
4 

58 
61 
60 
56 

61 

21 

22 

23+ 

23 

22 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
26 
27 
29 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.12 
.27 
.26 
1.20 
.11 

-  1.92 

.08 
.27 
.23 
.90 
.11 

12 
24 
21 
13 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 
1 

2 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

94. 1M 
95.7 
95.1 
95.1 
96.  3M 

70.3 
68.4 
75.* 

70.9 

71. 1M 

82. 2M 
82.1 
85.3 
83.0 
83. 7M 

-  2.0 

-  .8 

104 
104 
100 
103 
105 

9+ 
8 
31 
5 
5 

60 
51 
65 
52 
60 

24+ 
23 
17  + 
21 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

25 

27 
29 
29 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.21 

1.83 

.80 

.64 

.06 

-  1.57 

-  1.77 

.49 
1.05 
.71 
.44 
.04 

11 
12 
21 
22 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 

1 

2 
0 

0 
2 

1 

0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT           R 

WAXAHACHIE 

96.4 
97.6 
94.8 
96.0 
96.6 

72.8 
70.8 
73.2 
74.2 
71.5 

84.6 
84.2 
84.0 
85.1 
84.1 

.0 

-  .7 

-  .2 

101 
105 
101 
102 
103 

21  + 
8+ 
5 

7 
19 

63 
56 

62 
61 
59 

22 
23 
22 
22 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

30 

28 
27 

2o 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.16 

T 

.06 

.10 

.25 

-  1.76 

-  1.99 

-  1.89 

.18 

T 

.05 

.10 

.15 

22 

22  + 
21 

21 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

96.1 
96.5 

69.7 
70.2 

82.9 
83.4 

-   .9 

103 
102 

8 
21  + 

54 
59 

24  + 
23 

0 
0 

28 

28 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.83 
.46 

-  1.06 

.42 
.25 

13 
21 

.0 

.0 

0 
0 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

83.4 

-  1.1 

.47 

-  1.75 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   196    - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
JULY 


1970 


Temperature 

5reci 

Dilation 

|| 

•1 

> 

< 

■a 

•1 
Is 

11 

DIM 

I 

A 

a 

Q 

$ 

0 

n3 

Q 

Q 

0 

1 

No.  of  Days 

•3 

0 

.1 

II 

>■ 

Q 
o 
o 

O 

Q 

Sno 

ti.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

h* 

4-0 
Q  o 

B 
Q 

i 

0 

i 

0 

2 

s! 

si 

i  i 

g  k 

*    *    * 
FAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

96. 4M 

70. 1M 

83. 3M 

105 

4 

62 

22 

0 

30 

0 

0 

0 

.46 

-  2.55 

.46 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

ATHENS  3  SSE 

96.2 

68.7 

82.5 

102 

20  + 

60 

23  + 

0 

28 

0 

0 

0 

2.15 

1.31 

21 

.0 

0 

3 

2 

i 

CARTHAGE 

93.1 

69.8 

81.5 

100 

10  + 

59 

22  + 

0 

26 

0 

0 

0 

4.92 

2.16 

12 

.0 

0 

4 

2 

2 

CENTER 

91.3 

67.0 

79.2 

100 

4 

55 

7  + 

1 

19 

0 

0 

0 

4.23 

1.49 

27 

.0 

0 

8 

2 

2 

CENTERvILLE 

95.1 

68.2 

81.7 

101 

5 

55 

23 

0 

28 

0 

0 

0 

.63 

.36 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLARKSVILLE  2  E 

92.3 

68.0 

80.2 

100 

19  + 

56 

23 

0 

21 

0 

0 

0 

.76 

.38 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

CDlDSPRING  5  SSW 

94.0 

69.4 

81.7 

99 

10 

60 

7+ 

0 

26 

0 

0 

0 

1.17 

.43 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

93.6 

73.3 

83.5 

100 

4 

66 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

.65 

.43 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

CONROE 

94.1 

70.6 

82.4 

101 

5 

64 

23 

0 

28 

0 

0 

0 

.82 

.46 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

CROCKETT 

95.2 

69.4 

82.3 

104 

5 

58 

24+ 

0 

28 

0 

0 

0 

2.41 

1.22 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

OAINGERFIELD  9  S 

93.5 

72.7 

83.1 

99 

20  + 

60 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

1.65 

.63 

12 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIALVILLE  2  W 

96.6 

69.6 

83.1 

102 

20+ 

57 

22 

0 

29 

0 

0 

0 

.73 

.30 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

EMORY 

94.4 

68.0 

81.2 

102 

20 

59 

22  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.27 

.13 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

EVAOALE 

92.8 

66.8 

79.8 

102 

5 

57 

23 

0 

24 

0 

0 

0 

2.68 

.80 

25 

.0 

0 

5 

2 

0 

FAIRFIELD 

M 

M 

M 

59 

6 

0 

0 

0 

.16 

.11 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

FRANKLIN 

95.6 

69.5 

82.6 

102 

4 

56 

22 

0 

30 

0 

0 

0 

.12 

.11 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

GILMER  2  W 

91. 8M 

67.6 

79. 7M 

99 

21  + 

55 

6 

0 

2b 

0 

0 

0 

.47 

.20 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

GLADEWATFR  3  WSW 

91.6 

69.6 

80.6 

99 

21 

57 

6 

0 

24 

0 

0 

0 

1.39 

.62 

13 

.0 

0 

4 

2 

0 

GROVETON  1  SE 

95.5 

68.0 

81.8 

102 

5 

56 

23 

0 

28 

0 

0 

0 

1.75 

.69 

18 

.0 

0 

3 

2 

0 

HEMPHILL 

91.9 

69.1 

80.5 

99 

4 

61 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

4.30 

1.91 

16 

.0 

0 

4 

2 

2 

HEMPSTEAD 

94.3 

72.0 

83.2 

100 

5 

66 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

2.09 

1.72 

15 

.0 

0 

2 

1 

HENDERSON 

92.4 

68.9 

80.7 

100 

3 

57 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

5.05 

2.05 

1.60 

21 

.0 

0 

4 

3 

HUNTSV1LLE 

94.9 

70.4 

82.7 

-   .8 

101 

5  + 

61 

23  + 

0 

27 

0 

0 

0 

1.27 

-  2.40 

.46 

10 

.0 

0 

4 

0 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

93.9 

69.1 

81.5 

102 

5 

59 

23  + 

0 

26 

0 

0 

0 

1.78 

.93 

22 

.0 

0 

4 

0 

JACKSONVILLE 

95.8 

70.4 

83.1 

101 

20+ 

58 

22 

0 

28 

0 

0 

0 

1.10 

.75 

26 

.0 

0 

4 

0 

JASPER  3  SW 

91.9 

64.5 

78.2 

100 

5 

53 

6 

0 

22 

0 

0 

0 

2.64 

1.18 

22 

.0 

0 

8 

1 

KARNACK 

92.2 

69.9 

81.1 

100 

10 

58 

6 

0 

24 

0 

0 

0 

4.55 

2.21 

12 

.0 

0 

7 

1 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

94.6 

69.3 

82.0 

.4 

102 

4 

60 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

4.26 

-  1.59 

1.67 

25 

.0 

0 

5 

2 

LINDEN 

89.9 

67.8 

78.9 

97 

4 

57 

6 

0 

18 

0 

0 

0 

2.82 

.80 

21 

.0 

0 

6 

0 

LIVINGSTON  2  NNE 

94.3 

69.1 

81.7 

104 

5 

59 

24  + 

0 

28 

0 

0 

0 

1.70 

.52 

28 

.0 

0 

5 

0 

LONGVIEW 

92.0 

70.1 

81.1 

-  3.1 

99 

11 

59 

6 

0 

22 

0 

0 

0 

4.73 

1.21 

2.85 

21 

.0 

0 

5 

3 

1 

lovelaoy 

94.5 

69.5 

82.0 

101 

11  + 

57 

23 

0 

28 

0 

0 

0 

2.19 

.75 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

94.4 

72.3 

83.4 

.0 

102 

4 

59 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

.62 

.24 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

MADISONVILLE 

97.3 

71.6 

84.5 

103 

4 

61 

22 

0 

30 

0 

0 

0 

.40 

.28 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARSHALL 

90.4 

69.3 

79.9 

-  3.9 

98 

11  + 

59 

23  + 

0 

21 

0 

0 

0 

6.56 

3.28 

3.80 

12 

.0 

0 

6 

3 

2 

MINEOLA  6  bNE 

93.3 

68.  2 

80.6 

99 

31  + 

56 

5 

0 

25 

0 

0 

0 

.47 

.29 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOUNT  PLbASANT 

93.2 

67.0 

80.1 

-  2.6 

99 

18  + 

52 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

.10 

.10 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  VERNON 

93.2 

69.8 

81.5 

100 

4 

57 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

.66 

.27 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

NACOGOOCHES 

93.8 

71.2 

82.5 

.2 

101 

4 

60 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

-  3.57 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEKTON 

M 

69.0 

M 

60 

6 

0 

0 

0 

1.40 

.60 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

PALESTINE 

94.2 

69.8 

82.0 

-  1.1 

102 

5 

59 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

1.09 

-  1.55 

.41 

26 

.0 

0 

4 

0 

0 

POYNOR  1  NE 

95.5 

71.3 

83.4 

102 

4 

61 

22 

0 

28 

0 

0 

0 

1.30 

.47 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

ROCKLAND  1  WSW 

95.0 

67.8 

81.4 

100 

20+ 

56 

23  + 

0 

27 

0 

0 

0 

1.18 

-  2.92 

.42 

15 

.0 

0 

5 

0 

0 

RUSK 

M 

69.5 

M 

100 

5  + 

59 

22 

0 

0 

0 

1.50 

1.20 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

SAM  RAYBURN  DAM 

92.3 

70.8 

81.6 

99 

5  + 

61 

23 

0 

24 

0 

0 

0 

3.65 

1.63 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

SIMMS  2  NNW 

92.6 

67.0 

79.8 

98 

19  + 

53 

6 

0 

24 

0 

0 

0 

1.22 

.34 

17 

.0 

0 

5 

0 

0 

SULPHUR  SPRINGS 

93.1 

67.9 

80.5 

102 

20 

56 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

.22 

.10 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

TEXARKANA 

92. 4M 

68. 5M 

80. 5M 

101 

5 

57 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

.58 

.36 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

TOWN  BLUFF  DAM 

93.5 

70.4 

82.0 

102 

5 

62 

23 

0 

24 

0 

0 

0 

1.80 

.93 

22 

.0 

0 

3 

2 

0 

TYLER  5  NE 

92.6 

69.6 

Bl.l 

100 

20  + 

56 

6 

0 

24 

0 

0 

0 

1.37 

1.21 

21 

.0 

0 

1 

1 

1 

WARREN 

93.8 

67.4 

80.6 

102 

4 

57 

5 

0 

30 

0 

0 

0 

1.93 

.63 

16 

.0 

0 

4 

2 

0 

WILLS  POINT 

94.8 

68.6 

81.7 

102 

20+ 

60 

23+ 

0 

28 

0 

0 

0 

.33 

.20 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

81.5 

-  1.5 

1.78 

-  1.64 

.0 

*    «    * 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

89.5 

63.1 

76.3 

-  1.1 

98 

11  + 

57 

4 

0 

18 

0 

0 

0 

.63 

-  2.15 

.21 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

BAKERSFIELO 

94.8 

71.2 

83.0 

101 

13 

65 

4 

0 

29 

0 

0 

0 

.14 

.14 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

BALMORHEC 

95.0 

70.5 

82.8 

1.7 

104 

13+ 

66 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

.78 

-   .77 

.39 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

CANOELARIA 

100.7 

67.3 

84.0 

109 

20  + 

62 

7  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.86 

.37 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

CHISOS  BASIN 

84.  0 

63.4 

73.7 

92 

12 

59 

16+ 

0 

3 

0 

0 

0 

1.37 

.90 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

95.1 

62.8 

79.0 

105 

11  + 

58 

6+ 

0 

?b 

0 

0 

0 

.66 

.16 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

CRANE 

97.6 

68.7 

83.2 

107 

12 

60 

17 

0 

28 

0 

0 

0 

.05 

.05 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRYDEN 

95.2 

70.0 

82.6 

102 

12 

65 

20+ 

0 

29 

0 

0 

0 

.50 

.29 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

96.1 

69.4 

82.8 

.9 

105 

12 

62 

6 

0 

28 

0 

0 

0 

1.41 

.12 

.40 

23 

.0 

0 

S 

0 

0 

FABENS 

94.6 

65.9 

80.3 

102 

13 

60 

5 

0 

26 

0 

0 

0 

1.69 

.42 

27 

.0 

0 

5 

0 

0 

FORT  HANCOCK 

97. 6M 

69. 2M 

83.  4M 

105 

12  + 

0 

0 

0 

0 

2.46 

.83 

24 

.0 

0 

5 

2 

0 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

95.2 

67.1 

81.2 

106 

11 

60 

18  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.25 

.22 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRANDFALLS  3  SSE 

97. 1M 

69. OM 

83.  1M 

105 

13  + 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  TUNA  1  S 

97.6 

69.8 

83.7 

106 

11 

64 

25 

0 

30 

0 

0 

0 

2.06 

1.15 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

MARATHON 

88.3 

61.7 

75.0 

98 

13 

58 

8  + 

0 

14 

0 

0 

0 

.96 

.34 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

MARFA  NO  2 

90.2 

58.8 

74.5 

98 

8 

55 

4+ 

0 

20 

0 

0 

0 

2.66 

1.57 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

MENTONE  I    S 

102. 5M 

66.  2M 

84. 4M 

108 

11  + 

0 

0 

0 

0 

.12 

.08 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONAHANS 

M 

M 

M 

105 

12 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

MOUNT  LDCKE 

82.8 

56.2 

69.5 

93 

14 

40 

13 

16 

4 

0 

0 

0 

2.46 

.50 

23 

.0 

0 

8 

1 

0 

PANTHER  JUNCTION 

92.1 

68.0 

80.1 

99 

13  + 

61 

27 

0 

23 

0 

0 

0 

.96 

.32 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
JULY 


Temperature 

Precipitation 

i! 

>J2 

«  a 
E  u 

■ 
n 

< 

■3 

|z 
S.S 

9   2 

i 

a 

5 

| 
•J 

Q 

Q 
■ 
| 

a 

No.  of 

Ddy 

■3 

0 
H 

la 

o  P 

Q 

3 
o 

2 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Mln. 

H 

11 

xO 
So 

9 

2 

o 

5 

2 

o 

i 

I 

a 

11 

hi 

s  » 

s  * 

PECOS 

PENMELL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

98.3 
96.9 
100.7 
95.9 
91.7 

67.5 
69.9 
72.1 
67.9 
68.5 

62.9 
63.4 
80.4 
61.9 
80.1 

-  .  1 

106 
104 
109 
105 
102 

31  + 
13  + 
12 
11 
12 

63 
61 
64 
63 
63 

3  + 
21 

6 
21  + 
27+ 

0 
0 
0 
0 

0 

29 

30 
31 
27 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.55 

.55 

1.69 

1.12 
1.06 

.41 

.58 
.21 
1.44 
.48 
.40 

1 

29 
26 
24 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

3 

1 

2 
4 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

92.5 
96.2 
92.* 
92. 6M 
96.0 

68.7 
72.6 
63.2 
64. 7M 
68.4 

80.6 
84.4 
77.8 
78.  7M 
82.2 

100 
107 
100 
100 
105 

12 
12 
12  + 

11 
11 

63 
66 

56 
61 
61 

6 

5  + 
5 

29  + 

21 

0 
0 
0 
0 

0 

23 
30 
23 
22 
26 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.29 

T 
1.55 
1.82 

.31 

.18 

T 

.63 

.60 

.16 

27 
14 
30 
26 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

0 
6 
6 

1 

0 
0 

1 

2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

YSLETA 

97.6 

67.1 

82.4 

107 

13 

61 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

1.40 

.48 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

80.8 

.5 

1.05 

-   .75 

.0 

*    *    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIS  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
8RACKETTVILLE 

97.1 
96.6 
9*. 5 
92.0 

73.0 
65.8 
68.8 
67.8 

85.1 
61.2 
81.7 
79.9 

-  1.4 

-  1.2 

102 

104 

100 

98 

12  + 
13 
10+ 
6+ 

68 
58 
59 
62 

16  + 
21 
24  + 
23+ 

0 
0 
0 
0 

30 
30 
26 
26 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.31 

.61 

1.07 

.44 

-  1.67 

-  2.06 

.26 
.32 
.50 
.21 

16 

6 

22 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 

2 

2 
2 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

9*. 7 
93.5 
94.1 
96.1 
96.3 

66.5 
69.0 
69.5 
70.8 
66.6 

80.6 
61.3 
61.8 
83.5 
61.5 

102 
101 
99 
102 
103 

7 

4 

11  + 

5 

13 

56 
56 
62 

65 
59 

23 
23 
16 

6  + 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
26 
28 
31 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.03 
.58 

.38 
.24 
.05 

.03 
.34 
.20 
.24 
.05 

22 

15 

22 

5 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 

1 

0 

0 

e 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DEL  RIO  MB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

97.3 
98.5 
94.1 
92.7 
97.7 

73.5 
66.1 
65.6 
68.7 
68.9 

85.4 

82.3 
79.9 
80.7 
83.3 

-   .8 

103 

105 

99 

99 

102 

6 
6 

9+ 
6 
10 

68 
58 

61 
61 
61 

17 
23 
22  + 
23 
22  + 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
30 
28 
25 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.04 
T 

.00 

1.41 

.36 

-  1.27 

.03 

T 

.00 

.74 

.26 

16 
22  + 

14 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
4 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILL6 

LAMPASAS 

LANGTRY 

96.5 
98.7 

95.2 

97.1 

66.0 
71.6 

66.4 
72.3 

81.3 
85.2 

80.8 
84.7 

-  2.6 

103 
105 

102 
104 

6 
5 

5 

7 

61 
65 

54 
67 

4 

7+ 

23 

18 

0 
0 

0 
0 

30 
31 

28 

29 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.30 
.09 

.15 
.60 

-  1.75 

.15 
.07 

.10 
.2B 

21  + 

16 

5 
17 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 

0 

0 
0 

2 

0 

1 

2 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

93.6 

96.3 
95. 6M 
95.3 
93. OM 

67.6 

69.5 
65. 7M 
70.5 
67. 2M 

80.6 
82.9 
80. 7M 
82.9 
80. 1M 

-  2.4 

99 
103 
102 
105 

99 

6+ 
11  + 

7 
13 

7 

61 
58 
54 
62 
63 

19 
23 
23 

17 
23  + 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
28 
3  0 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.54 
.33 
.28 
.21 
.91 

-  1.69 

.54 
.33 
.28 
.21 
.63 

22 
16 

14 
14 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

2 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

96.7 
97. 4M 
94. 8M 
98.6 
97.2 

67.0 
67. 7M 
68. 1M 
67.2 
73.7 

81.9 
82. 6M 
61. 5M 
82.9 
85.5 

104 
104 
101 
106 
105 

6 
6 
5 
6 
11 

60 
60 
62 
58 
67 

23  + 
21 
20  + 
23 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
30 
26 
31 

29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.16 

T 

.00 

.10 

.45 

-  2.06 

-  1.79 

.16 

T 

.00 

.10 

.35 

22 
16 

22 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PRAOE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
ROCKSPRINGS 
SAN  ANGELO  DAM 

95.6 
97.7 
94.3 
96.3 

69.6 
70.1 
6B.0 
70.0 

82.6 
83.9 
81.2 
83.2 

102 

105 

99 

104 

12 

7 

12  + 

7 

61 
61 
61 
61 

21 
22  + 
24 

21 

0 
0 
0 

0 

28 
28 
29 

29 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.11 

.00 
.56 
.03 

.11 
.00 
.53 

.03 

13 

5 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

SAN  ANGELO  MB  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

97.4 
96.4 
97.8 
98.2 
93.0 

69.2 

69.4 
68.4 
66.8 
71.7 

63.3 
82.9 
83.1 
82.5 
82.4 

-  1.5 

104 
102 
103 
104 
98 

31 
12  + 

6 
12  + 

6 

64 
58 
62 
60 
68 

23  + 
23 

17 

23  + 
19 

0 
0 
0 

0 
0 

30 
29 
31 
31 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.oo 

.00 
.12 
.45 

-  1.41 

-  2.14 

T 

.00 

.00 

.12 

.45 

22 

24 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WATER  VALLEY 

96.4 

68.8 

82.6 

103 

7 

62 

4 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

82.4 

-   .7 

.29 

-  1.97 

.0 

*    *    » 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYQN  DAM 

94.3 

92.4 
96.2 

95.1 

73.3 

70.7 
72.2 
71.6 

83.6 

81.6 
64.2 
83.4 

-  .7 

-  2.7 

.1 

102 

96 

102 
101 

4 

10 
5 

5 

64 

67 
67 
62 

23 

2* 
23  + 
23 

0 

0 
0 
0 

28 

27 

30 

28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.66 

1.99 

.57 
.50 

-  1.52 

-  .86 

-  2.31 

.40 

1.34 
.23 
.18 

15 

25 

28 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

c 

0 
0 

2 

i 

2 

3 

0 

1 

0 

e 

0 

1 

0 

0 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

CUERO  3  E 

91.8 
94.5 
89.0 
90.9 
93.1 

73.2 
70.8 
78.0 
74.2 
69.4 

82.5 
82.7 
83.5 
82.6 
81.3 

-  1.5 

95 

101 
94 
94 
97 

6 
5 
6 
6 

31 

70 
64 
75 
70 
63 

19  + 
23 
25  + 
19 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

29 

30 
14 

24 

2  9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.21 
1.14 
1.17 
1.72 
4.02 

-  1.79 

-  .60 

.52 

.46 
1.03 

.69 
2.10 

15 
16 
15 
26 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
4 
2 

4 
8 

1 

0 

1 

2 
2 

0 
0 

1 

0 

1 

ELGIN 

FLATDNIA  2  W 
FL0RESV1LLE 
GOLIAD 
GONZALES 

95.0 
96.0 
94.2 
92.0 
95.4 

71.7 
72.1 
72.0 
71. B 
70.7 

83.4 

64.1 
63.1 
81.9 
83.1 

-   .2 

102 
100 
100 
95 
100 

4 

6+ 

5 

6+ 

5 

62 

65 
68 
70 
66 

23 
23 
17  + 
23  + 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
31 
26 
28 
29 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.18 
1.42 

.00 
2.22 

.26 

-  1.42 

-  .75 

-  2.51 

.18 
.85 

.00 
.66 
.09 

16 

14 

14 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
0 
5 
0 

a 
1 
a 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

HALLETTSVILLE 
HONDO 

94.6 
95.1 

72.1 
71.1 

83.4 
83.1 

-  .9 

-  1.8 

100 
102 

4 
7 

68 
67 

3 

17 

0 
0 

30 
27 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.67 
2.30 

-   .06 

.75 
1.14 

13 
15 

.0 
.0 

0 
0 

4 
4 

1 

2 

0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
JULY 


Temperature 

Precipitation 
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.1 
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Snow.  Sleel 

No.  ol  Days 
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Max. 
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o 
H 

■3-n 
a  o 

2  o 

Q 

o 
o 

s 

o 

0 

2 

o 

i 

u 

5  * 

5  k 

5  o 

KENEDY 

95.1 

70.* 

82.8 

99 

5 

67 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

.36 

.19 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

KlNGSVILLE 

92.9 

73.6 

83.3 

96 

21  + 

70 

5+ 

0 

26 

0 

0 

0 

.36 

.22 

15 

.0 

0 

2 

D 

0 

LA  GRANGE 

92.9 

73.0 

83.0 

97 

9+ 

65 

23 

0 

28 

0 

0 

0 

.64 

.29 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

LEXINGTON 

92.2 

71.8 

32. 0 

100 

5 

61 

23 

0 

2  3 

0 

0 

0 

1.63 

1.13 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

LULING 

9*. 6 

70.2 

82.  4 

-  2.6 

99 

7 

63 

24  + 

0 

30 

0 

0 

0 

1.35 

-  1.48 

.40 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

MATHIS 

92.5 

71.4 

62.0 

96 

7 

69 

21  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.80 

.34 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

NATALIA 

96.2 

69.4 

82.8 

102 

11 

66 

17 

0 

29 

0 

0 

0 

1.32 

.81 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

NEW  BRAUNFELS 

93.7 

71.9 

82.6 

-  2.3 

99 

22  + 

65 

24  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.42 

-  1.61 

.21 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

NIXON 

94.3 

71.7 

63.0 

98 

19  + 

66 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

3.90 

2.23 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

RED  ROCK 

9*. 5 

71.0 

82.8 

100 

11  + 

60 

23 

0 

29 

0 

0 

0 

.25 

.25 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

REFUGIO 

92.2 

72.6 

82.4 

95 

21  + 

70 

21  + 

0 

29 

0 

0 

0 

2.96 

.97 

14 

.0 

0 

7 

2 

0 

ROBSTOWN 

94.0 

73.7 

83.9 

98 

28  + 

70 

19 

0 

30 

0 

0 

0 

1.19 

.52 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

ROCKPORT 

89.9 

76.6 

83.3 

92 

6  + 

72 

25  + 

0 

20 

0 

0 

0 

4.31 

1.86 

24 

.0 

0 

s 

3 

1 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

93.5 

74.4 

84.0 

.0 

97 

11  + 

70 

23  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.91 

-  1.18 

.37 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAN  MARCOS 

94.7 

69.3 

82. 0 

-  1.8 

100 

10+ 

60 

23 

0 

2? 

0 

0 

0 

1.44 

-  1.09 

.66 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

SEALY 

95.3 

70.5 

B2.9 

-  1.3 

101 

31 

65 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

3.26 

-   .51 

3.14 

13 

.0 

0 

1 

1 

1 

SEGUIN 

95.4 

72.1 

83.6 

-   .3 

100 

9+ 

65 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

.31 

-  1.89 

.15 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

SINTON 

SMITHVULE 

93. 8M 

72. OM 

82. 9M 

-  2.2 

100 

5 

63 

23 

0 

29 

0 

0 

0 

.35 

-  2.34 

.28 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

SOMERVILLE  DAM 

94.0 

72.1 

83.1 

101 

5 

63 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

.50 

.30 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

WASHINGTON  STATE  PARK 

97.2 

71.4 

84.3 

103 

10 

66 

23  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.76 

.44 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

YOAKUM 

94.4 

72.5 

83.5 

98 

4 

69 

23  + 

0 

29 

0 

0 

0 

1.39 

.48 

27+ 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

83.0 

-  1.6 

1.34 

-  1.34 

.0 

*    »    • 
UPPER  COAST          08 

ALVIN 

91.5 

72.2 

81.9 

98 

5 

67 

23 

0 

23 

0 

0 

0 

2.47 

1.00 

26 

.0 

0 

7 

1 

1 

ANAHUAC  TBCO 

93.  8 

76.1 

85.  0 

100 

4 

70 

5 

0 

27 

0 

0 

0 

4.30 

1.67 

22 

.0 

0 

6 

5 

1 

ANGLETON  2  W 

90.1 

69.6 

79.9 

-  2.4 

96 

5 

65 

23 

0 

22 

0 

0 

0 

4.00 

-  1.53 

1.06 

15 

.0 

0 

7 

4 

1 

BAY  CITY  WATERWORKS 

91.2 

73.9 

82.6 

97 

6 

69 

23 

0 

23 

0 

0 

0 

6.57 

1.76 

15 

.0 

0 

9 

4 

3 

BAYTOWN 

92.0 

7*. 6 

83.3 

100 

4 

66 

23  + 

0 

24 

0 

0 

0 

1.87 

-  3.66 

.95 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLEVELAND 

92.2 

68.6 

80.5 

100 

5 

60 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

3.39 

2.00 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

DANEVANG  2  SE 

90.2 

72.6 

81.4 

-  1.9 

95 

5  + 

69 

21 

0 

2  1 

0 

0 

0 

2.60 

-  1.14 

.91 

14 

.0 

0 

5 

2 

0 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

91.0 

71.2 

81.1 

96 

5 

67 

23 

0 

23 

0 

0 

0 

3.96 

.51 

1.59 

25 

.0 

0 

7 

2 

2 

EL  CAMPO 

93.7 

70.9 

82.3 

97 

6  + 

66 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

2.61 

1.34 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

FREEPORT  2  NW 

90.5 

75.3 

62.9 

96 

5 

69 

24 

0 

22 

0 

0 

0 

3.38 

.77 

15 

.0 

0 

6 

3 

0 

GALVESTON  WB  CITY        R 

87.0 

78.4 

82.7 

.4 

94 

4+ 

69 

22 

0 

6 

0 

0 

0 

3.07 

-  1.72 

1.1* 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

HOUSTON  INCONT  AP 

91.7 

71.0 

81.4 

-  1.0 

100 

4 

63 

6 

0 

22 

0 

0 

0 

2.28 

-  1.75 

.60 

12 

.0 

0 

7 

1 

0 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

92.7 

74.4 

83.6 

.6 

99 

4 

70 

23  + 

0 

27 

0 

0 

0 

3.51 

-   .78 

.84 

21 

.0 

0 

7 

3 

0 

LIBERTY 

93.4 

69.2 

61.3 

-  1.9 

102 

5 

62 

23  + 

0 

27 

0 

0 

0 

2.33 

-  2.72 

.85 

5 

.0 

0 

5 

2 

0 

MATAGORDA  NO  2 

89.  B 

75.7 

82.8 

-   .9 

94 

4 

70 

23 

0 

18 

0 

0 

0 

2.78 

-   .75 

.90 

15 

.0 

0 

5 

3 

0 

NEW  GULF 

91.9 

72.5 

B2.2 

97 

5 

65 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

6.00 

1.06 

22 

.0 

0 

9 

7 

1 

ORANGE  h    NM 

90.6 

71.2 

80.9 

99 

5 

65 

24  + 

0 

23 

0 

0 

0 

1.03 

.31 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

PALACIDS  FAA  AIRPORT 

88.7 

75.6 

82.2 

95 

4 

71 

23  + 

0 

13 

0 

0 

0 

2.27 

.84 

13 

.0 

0 

4 

2 

0 

PIERCE  1  E 

92.0 

71.3 

81.7 

-  1.3 

96 

5 

67 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

1.35 

-  2.45 

.63 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

POINT  COMFORT 

88.6 

77.3 

83.0 

95 

6+ 

72 

25  + 

0 

12 

0 

0 

0 

4.35 

1.60 

25 

.0 

0 

5 

4 

2 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

94.7 

74.6 

84.7 

2.8 

103 

4 

68 

23  + 

0 

29 

0 

0 

0 

1.55 

-  4.45 

1.13 

14 

.0 

0 

3 

1 

1 

PORT  LAVACA  NO  2 

91.7 

76.5 

64.1 

95 

4 

70 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

4.26 

2.03 

25 

.0 

0 

8 

2 

1 

PORT  0  CONNOR 

88.7 

78.7 

63.7 

94 

5 

72 

14 

0 

15 

0 

0 

0 

3.58 

2.61 

13 

.0 

0 

3 

1 

1 

SUGAR  LAND 

92.0 

72.9 

82.5 

-  1.0 

99 

5 

67 

23 

0 

22 

0 

0 

0 

4.54 

.31 

1.25 

22 

.0 

0 

7 

3 

2 

THOMPSONS  3  WSW 

91.3 

71.0 

81.2 

98 

5 

66 

23  + 

0 

22 

0 

0 

0 

4.81 

1.18 

5 

.0 

0 

9 

4 

1 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

91.4 

74.1 

82.8 

-   .4 

95 

12+ 

71 

24  + 

0 

22 

0 

0 

0 

3.51 

-   .10 

2.00 

21 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

82.4 

-   .9 

3.32 

-  1.38 

.0 

*    *    * 
SOUTHERN             09 

ALICE 

93. 8M 

72. 3M 

83. 1M 

69 

19 

0 

29 

0 

0 

0 

3.59 

1.73 

1.03 

27 

.0 

0 

7 

3 

1 

ARMSTRONG 

94.0 

69.1 

81.6 

100 

5 

65 

19 

0 

29 

0 

0 

0 

.80 

.40 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

BENAVlDES  7  S 

93.0 

71.7 

82.4 

99 

12+ 

62 

4 

0 

26 

0 

0 

0 

2.16 

.90 

16 

.0 

0 

4 

2 

0 

CARRIZO  SPRINGS 

97.5 

72.7 

85.1 

-  1.5 

104 

12  + 

69 

19 

0 

30 

0 

0 

0 

1.60 

-   .23 

.69 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

CATARINA 

99.7 

73.2 

86.5 

105 

11  + 

69 

5 

0 

30 

0 

0 

0 

.38 

.38 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHARLOTTE  5  NNW 

94.6 

71.3 

83.0 

100 

11  + 

68 

17+ 

0 

29 

0 

0 

0 

2.20 

1.10 

14 

.0 

0 

4 

2 

1 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

96.4 

73.4 

84.9 

102 

12+ 

69 

19 

0 

29 

0 

0 

0 

.10 

.10 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

CRYSTAL  CITY 

98.2 

73.7 

86.0 

103 

9+ 

68 

19 

0 

31 

0 

0 

0 

.66 

.55 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

DlLLEY 

96.9 

70.5 

83.7 

-  1.9 

103 

12 

65 

19 

0 

29 

0 

0 

0 

.14 

-  1.99 

.06 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  PASS 

97.6 

72.9 

85.3 

-  2.3 

104 

7 

67 

19 

0 

30 

0 

0 

0 

.14 

-  1.90 

.07 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

ENCINAL  3  NW 

98.6 

72.0 

85. 3 

-  1.2 

103 

13  + 

60 

19 

0 

31 

0 

0 

0 

1.20 

-   .37 

.60 

17+ 

.0 

0 

2 

2 

0 

FALCON  DAM 

97.5 

73.3 

85.4 

103 

12  + 

70 

19  + 

0 

30 

0 

0 

0 

1.29 

.70 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

FALFURRIAS 

94.6 

70.9 

82.8 

-  3.7 

100 

10  + 

67 

5 

0 

29 

0 

0 

0 

1.98 

.49 

.84 

17 

.0 

0 

4 

2 

0 

FOWLERTON 

97.3 

70.9 

84.1 

102 

11  + 

66 

19 

0 

29 

0 

0 

0 

1.25 

.90 

15 

.0 

0 

I 

1 

0 

FREER 

96.1 

72.2 

84.2 

101 

12 

69 

17+ 

0 

29 

0 

0 

0 

1.17 

.60 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

HEBBRONVILLE 

95.1 

71.6 

83.4 

100 

12 

68 

7 

0 

29 

0 

0 

0 

1.38 

.72 

17 

.0 

0 

2 

2 

0 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

96.6 

73.5 

85.1 

101 

11 

70 

18 

0 

30 

0 

0 

0 

.75 

.60 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

OUTON 

95.0 

72.0 

83.5 

100 

12  + 

69 

5 

0 

28 

0 

0 

o 

1.16 

.85 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

PEARSALL 

97.5 

70.6 

84.1 

102 

11  + 

65 

16 

0 

30 

0 

0 

0 

.12 

.05 

17 

.0 

*- 

0 

0 

0 

POTEET 

95.1 

71.5 

83.3 

99 

13+ 

66 

18 

0 

23 

0 

0 

0 

1.43 

.60 

15 

.0 

0 

I 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-   199   - 
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RID    GRANDE    CITY    3    w 

95.9 

72.5 

84.2 

100 

15  + 

69 

5 

0 

29 

0 

0 

0 

1.67 

1.52 

16 

.0 

0 

2 

1 

1 

TILOEN 

95.5 

72.4 

84.0 

101 

6 

69 

20  + 

0 

29 

0 

0 

0 

2.10 

1.03 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

ZAPATA 

98.7 

72.0 

85.4 

103 

12  + 

42 

21 

0 

30 

0 

0 

0 

1.56 

.93 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

64.2 

-    2.3 

1.25 

-       .54 

.0 

*          *         * 

LOWE"    VALLEY                     10 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT      R 

93.0 

75.0 

84.0 

.0 

96 

8  + 

70 

23 

0 

29 

0 

0 

0 

2.35 

.67 

1.20 

25 

.0 

0 

5 

1 

HARLINCEN 

92. 8M 

70. 8M 

81.  8M 

-    3.4 

96 

14 

68 

24  + 

0 

29 

0 

0 

0 

1.96 

.07 

.73 

16 

.0 

0 

7 

0 

MC    ALLEN 

93.7 

72.5 

83.1 

98 

7 

68 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

1.67 

.62 

17 

.0 

0 

4 

0 

MC    ALLEN    FAA    AP 

93.3 

73.5 

83.4 

96 

31  + 

71 

19  + 

0 

29 

0 

0 

0 

1  .44 

.69 

16 

.0 

0 

3 

0 

MC    CDOK 

93.3 

71.4 

82.4 

97 

15  + 

68 

2 

0 

29 

0 

0 

0 

2.58 

1.76 

16 

.0 

0 

3 

1 

MISSION 

PORT    MANSFIELD 

68.3 

76.6 

82.5 

92 

5 

72 

2 

0 

7 

0 

0 

0 

1.61 

1.01 

16 

.0 

0 

3 

1 

raymondville 

94.  4 

71.7 

83.1 

-    1.8 

98 

13  + 

69 

24  + 

0 

31 

0 

0 

0 

1.92 

-       .02 

1.31 

27 

.0 

0 

5 

1 

SAN    BENITO 

92.6 

74.4 

83.5 

96 

31  + 

72 

23  + 

0 

29 

0 

0 

0 

4.80 

1.20 

16 

.0 

0 

7 

4 

3 

WESLACO    2    E 

94.4 

73.2 

83.8 

97 

14  + 

70 

5  + 

0 

30 

0 

0 

0 

3.01 

1.30 

1.05 

16 

.0 

0 

4 

3 

1 

DIVISION 

83.1 

-    1.7 

2.37 

.72 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
MIAMI 


LOWEST  TEMPERATURE 
MOUNT  LOCKE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BAY  CITY  WATERWORKS 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
43    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MARSHALL 


111 

DATE 

11 

40 

DATE 

13 

6.57 

.00 

3.80 

DATE 

12 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  200  - 


TEXAS         -         JULY        1970 
SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


The  State  experienced  predominantly  dry  weather 
for  the  second  month  in  a  row;  for  the  Northern 
High  Plains,  it  was  the  third  consecutive  month 
of  abnormally  dry  weather.  At  the  beginning 
of  the  month  the  High  Plains  and  North  Central 
Texas  had  begun  to  suffer  moderate  drought 
and  the  situation  worsened  as  the  month  pro- 
gressed. By  mid- July,  drought  was  severe 
in  the  Eastern  Panhandle,  the  Low  Rolling  Plains, 
the  Edwards  Plateau,  and  in  North  Central 
Texas. 

Little  or  no  rain  fell  during  July  in  the  area  from 
the  Southern  Plains  southward  to  the  Rio  Grande. 
By  the  end  of  the  month,  the  area  of  severe 
drought  included  all  of  North  Central  Texas, 
the   Edwards    Plateau,    and   the   eastern  portion 


of  the  Low  Rolling  Plains, 
and  East  Texas  were  in 
drought. 


Most  of  South  Central 
an  area  of  moderate 


For  North  Central  Texas  and  the  Edwards  Plateau, 
the  drought  is  the  most  severe  since  the  summer 
of  1967.  On  the  Low  Rolling  Plains,  the  moisture 
deficiency   is   the    greatest  since  January  1957. 

Cool  Canadian  air  on  the  2 1st  and  22d  of  the  month 
dropped  temperature  maxima  in  the  Panhandle 
some  25°  below  the  average  July  maxima,  while 
downstate,  several  weather  stations  reported 
record  low  temperatures  for  the  month  of  July. 
However,  average  temperatures  for  the  month 
were  near  the  long  term  means  for  July. 


Robert  Orton 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Airport  Administration  Building 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas    78723 


DAILY  PRECIPITATION 


JULY 

1970 

Station 

0 

H 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  |  5 

I  6 

7 

8 

9 

10  |  11  | 

12 

13   14   IS 

16   17   18 

19   20  | 

21 

22   23 

24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  | 

30 

31 

HIGH  PLAINS         01 

ABERNATHY 

ACKERLY  3  SE 

AMARILLO  WB  AIRPORT    //R 

ANDREWS 

SIC  SPRING 

T 
.25 

1.39 
.97 

.00 

T 

.25 

T 

T 

T 

T 

1.30   .07 

T 

T 

T 
T 

T 
.97 

T 
.02  . 

BOOKER 
BORGER  3  W 
BRAVO 

BROWNFIELO  NO  2 
BULER  2  NE 

3.34 
.96 

1.9S 
.27 

1.69 

T 
.18   T 

T 

.03 

•  11 

.20 

.09 

.10 

T 
.06 

.95 

.74 

T     .62 

.31 

.60 

.04 

.02 

.12 

T 

.18 

.07 
.34 

.10 
.51 

T 

.41 
.16 

.12 
.09   .03 

.09 
.15 

1.02 

T 

.02 

.40 

.18  . 
T 

.10  ! 

BUNKER  HILL  5  N 
CANADIAN  I  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

1.9* 
1.34 
.32 

1.51 
1.07 

.10 
.08 

.08 

T 

.10 
.03 

.04 

.04 

.30 

.03 

1.04 
.98 
.12 

.43 
.67 

.02 

.07 

.40 

.13 

.20 

.60 

.04 
.02 

.07 

.59 

COLOWATER  3  w 

CONLEN 

CROSBYTON 

OALHART  PAA  AIRPORT 

OARROUZETT 

1.09 
2.40 

.0* 
3.90 
*. 17 

.41 
.05 

.03        .11 

.07 

.05 

.20 
.15 

1.85 

.30 

.35 

.02 
.22 

.13 
T 

T 
.12 

.18 

.05   ,27 

.40 

T 
T 

.50 

.01   .57 
.36 

T 

T 
.40 

.03 
.04 

.10 

T 

.42 

T 

T 
T 
.03 

.36 

T     .07 
.74   .63 

.04 

.60  . 
1.70  . 

DIMMITT  6  E 
DIMMITT 
OUHAS 
FLOYDADA 
FLOYDADA  9  SE 

.99 
1.07 
1.63 

T 

.32 

.07 
.07 

T 

T 

T 

.38 

T 

T 

.08 
.06 
1.05 

T 

.06 
.06 

T 

.04 

T 

.05 

T 

.32 

.80 
.88 
.09 

T 

T 

FOLLETT 

FORSAN 

FR10NA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

3.25 

.16 
1.43 
1.61 

T 

1.12 
.T5 

T 
T 

T 

.02 

T 
T 

.20 

.10 

.20 

T 

.33 

.05 
.16 

.21 

.06 
.05 

.  16 
.17 
.25 

.01 
.10 

2.01 

,43 

GRUVER 

HART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HIGGINS 

3.23 
.02 
2.16 
1.6A 
1.23 

.42 

T 

.03 

.03 

T 
.16 

.03 
.02 

T 

.95 

1.27 

.07 

.23 

.40 

.53 

.25 

.34 
.56 

.02 
T 

.10 
.04 

T 

.45 

.04 

T 
.18 

T 

.34 
.22 

.02 
.18 
.02 

.93 

HITCHLAND 
LAMESA  1  SSE 
LENORAH 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 

.22 

.73 
1.J5 

.27   .30 

T 

.08 

T 
.02 

.53 

T 
.38 

T 
T 

.01 

.50 
.07 

.22 
.12 

LITTLEFIELO  NO.  2 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK  MB  AIRPORT       R 

HC  LEAN  3  E 

.18 
.57 
.00 
T 
1.66 

.24 

■  35 

.10 

T 
.33 

.01 

.50   .10 

T 

.31 

.39 

.08 

MIAHI 

MIDLAND  HB  AIRPORT     //R 

MIDLAND  *  ENE 

MORSE 

MORTON 

1.05 
.23 

.00 

.68 

.47 

.03 

.OB 

.04 

.40 

.32 

T 

.18 

T 

.05 

T 
T 

.19 

.05 

.02 

.11  . 

MULESHOE  1 
NOTLA  3  SE 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANOLE 

1.B2 
2.15 

.«2 
3.88 

.92 

1.19   T 
T 

.04 

T 

.04 

T 

.28 

T 
T 

.01 
.02 

T 

.06   T 

.30 

T 

.11 
.21 

T 
1.11 

.17 

.06 

.04 
.08 

.21 

.15 

.04 
.31 

.23 

T 
.01 

.07 
.70 

.04 
T 

T 

3.42  . 
.29  . 

PERRYTON  5  NNE 
PERRYTON  10  WNH 
PLAINS 
PLAINVIEH 
OUITAOUE  2  SE 

1.66 

2.73 

.58 

.28 

.56 

.28 

T 
.10 

T 

T 

.35 

T 

.02 
.89 

.45 
T     .62 

.18 
.23 

.02 

T 

T 
.01 

.03 
.27 

.05   .02 

,30 

.54  . 
.33  . 

SEMINOLE 
SILVERTON 
SLATON  5  SE 
SPEARMAN 
STRATFORD 

.71 
1.20 

.34 
2.28 
1.B4 

.02 
.02 

.01 

.27 

.34 
.47 

.04 

1.25 

.10 

.06 
.28 

.48 
.05   .36 

T 

.10 
.03 

.15 
.34 
T 
.02 

.60 

.75 

.16 

T 
.30 

.06 

.04 

.05 

.02 

T 

SUNRAY  A  SW 

TAHOKA 

TASCOSA 

TULIA 

UMBARGER 

3.21 

.05 

2.77 

.08 

.37 

.05 

.01 

.49 

.62 
.03 

.04 

.13 

.03 

1.05 

.71 
.03 
.37 

.09 

T 
T 
T 

T 

.02 
.05 

1.10 

.70 

.96  . 

VEGA 

1.05 

.27 

.07 

.05 

.34 

.25 

.03 

T 

T 

.01 

.01 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT     //R 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
BENJAMIN  A  SSE 

T 

T 

.00 

.02 

.00 

T 

T 
.02 

T 
T 

T 

BURKETT 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CHILLICOTHE 

CLARENDON 

COLEMAN 

T 

.15 

.04 

.10 

.16 

T 

T 

T 

.07 

.06 

.08 

.05 

.03 
.04 
.02 

T 
.02 

T 

T 

.06 

COLORADO  CITY 
CROWELL 
DICKENS 
FLOMOT  1  N 
GAIL 

.74 
.00 
.00 
1.29 
.00 

■  38   . 

6 

.10 

.37 

.92 

GUTHRIE 

HAMLIN 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

T 

•  01 
.15 
.00 

T 
.07 

.08 

T 

.01 
T 

KNAPP  6  SW 
LAKE  ABILENE 
LAWN 
MATADOR 
MEMPHIS 

.00 
.09 
.03 
.30 
.00 

T 

.30 

.03 

T 

.09 

MOBEETIE  2  S 
MUNOAY 
N0RTHF1EL0 
NOVICE  1  E 
NUGENT  1  ESE 

1.00 
.00 
.30 
T 
.00 

.30 

.72 

T 

,21 

PADUCAH 
POLAR 
POST 

QUANAH  S  SE 
ROBY  1  ESE 

T 

.00 

.65 

.03 

.06 

T 

T 

.03 
.06 

.22 

.43 
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Day  oi  Month 

Station 

O 

1     1 

i     i 

H 

12   3 

4   5  |  6 

7   8   9 

10 

11    12 

13   14  1  IS 

16   17   18 

19   20   21 

22   23 

24 

25  |  26  |  27 

28   29  1  30 

31 

roscoe 

.00 

ROTAN 

.03 

.03 

SEVHOJA 

.00 

SMAMR0C< 

.56 

T 

T 

.25   .17 

.16   T 

SHAMROCK  n&DIO  K8YP 

.56 

.42 

.01 

T 

.05   .08 

SNYDER 

T 

T 

T 

STANFORD  1 

■  IB 

.18 

TAHPICO 

T 

T 

TESCO 

.15 

.08 

.07 

TRENT  2  ENE 

.05 

.05 

TRUDY  J  ES£ 

T 

T 

T 

T 

TRUSCDTT 

.00 

TURKEY  2  MSM 

.10 

.10 

VERNON 

.00 

VOSS  1  MSH 

.05 

.05 

T 

T 

WELLINGTON  2  ENE 

.00 

WICHITA  FALLS  WB  AP      » 

.10 

T 

T     .10 

T     T 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

.2* 

T 

T     .24 

T 

WINTERS  1  NNE 

T 

T 

T 

T 

•    •    • 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

T 

T 

ALEDO  A  SE 

.7* 

.20 

.34 

T 

ANDICE  1  WNW 

.09 

T 

.09 

T 

ANNA 

.16 

T 

.16 

ANTELOPE 

.73 

T     .73 

ARCHER  CITY 

.12 

.12 

ARLINGTON 

l.»3 

.03   .32 

.20 

1.3B 

ARTHUR  CITY 

AVALON 

.15 

.13 

BA1R0 

BARONELL  OAM 

.50 

.06 

.03 

.41 

BELTON  oam 

.38 

■  38 

8ENBR0OK  OAM 

.71 

T     .39 

.32 

BONHAN 

1.15 

.15 

.18 

.45 

.02 

.35 

■HIE 

.81 

.06   .41 

.34 

T 

BOYD  3  S 

1.21 

T     .69 

.52 

BRAZOS 

1.35 

1.35 

T 

BRECKENRIDGE 

.02 

T 

.02 

BRIDGEPORT 

.99 

.57 

.42 

T 

BROMNHOOO 

.01 

.01 

BURLESON  2  SSH 

.58 

T 

.14 

.21 

.07 

.16 

BURLINGTON  3  WSW 

.07 

T 

T 

.07 

CAMERON 

.00 

CARROLLTON 

.46 

.06 

.05 

.35 

CELINA 

.58 

.39 

.19 

CENTER  CITY 

.15 

.15 

T 

CHALK  MOUNTAIN 

1.22 

.44 

T 

.03 

.08 

.02 

.65 

T 

CLEBURNE 

.83 

.23 

.60 

T 

CLIFTON  10  E 

.53 

T 

T     T 

T 

■  21 

.32 

COMANCHE 

.59 

.29 

.30 

COOPER 

COPPERAS  COVE 

.17 

I     .17 

CORSICANA 

.39 

T 

.21 

.18 

T 

CRANOALL 

.36 

.17 

.17 

.02 

CRESSON 

.62 

T 

.47 

.15 

CROSS  PLAINS 

.14 

T 

.05 

.09 

OALLAS  KB  AIRPORT      //R 

.51 

T 

.01 

T     .30 

T     T 

.20 

DAVILLA 

.39 

.39 

DECATUR  2  SSW 

1.09 

.23   .86 

OENISON  DAM 

1.10 

.06 

.14 

T     .50 

T 

.05 

.35 

DENTON  2  SE 

1.03 

.02 

.03 

.96 

0UBL1N 

.09 

.01 

.02 

.06 

T 

DUNDEE  6  NNN 

.00 

EAGLE  MTN  LAKE  OAM 

.70 

.07   .23 

.40 

EASTLAND 

.47 

.05 

.42 

T 

ENNIS 

.54 

.06 

.48 

EVANT 

.00 

FARMERSVILLE 

.23 

T 

T     .05 

.12 

T 

T 

.06 

FERRIS 

.38 

.12 

.01 

.23 

.02 

FLORENCE  3  SE 

T 

T 

T     T     T 

T 

T 

FORESTBURG  A  S 

1.52 

.01        .55 

T     .96 

T 

FORT  WORTH  wa  AIRPORT    R 

.94 

T 

.10 

.54 

T 

.30 

T 

FRISCO 

l.OD 

.06   .14 

.80 

FROST 

.20 

T 

.08 

T 

.11 

.01 

GAINESVILLE 

.62 

.01 

.02 

.04   .18 

.28 

.09 

T 

CATESVILLE 

.16 

■  16 

GEORGETOWN 

.18 

.18   T 

GLEN  ROSE 

.82 

.27 

.55 

T 

GOLDTHMAITE 

.00 

GRAHAM 

.03 

.03 

GRANBURV 

.52 

.43 

.09 

GRANGER 

.30 

.30 

T 

GRAPEVINE  DAM 

.74 

■  02 

.09   .13 

.47 

.01        .02 

GREENVILLE  T  NN 

.17 

T     .03 

.03 

.11 

GROESBECK 

.40 

T 

.21 

.10   .09 

CUNTER 

.49 

.02 

.12 

.13   .20 

T 

.02 

T 

HAMILTON  2SSE 

.07 

T 

T 

T 

.07 

HENRIETTA 

.78 

.78 

T 

HEMITT  1  SE 

.88 

.41 

.47 

HICO 

.22 

T 

T 

.05 

T 

.17 

HILLSBORO 

.52 

.09 

.17 

.26 

HONEY  GROVE 

.40 

.05 

.07   .03 

.25 

HUCKABAY 

.20 

.20 

HURST  SPRINGS 

.34 

.34 

INDIAN  GAP 

.00 

JACKSBORO 

.73 

T 

.70 

.03 

JARRELL 

.30 

.30 

KAUFMAN 

.23 

.02 

.21 

T 

KENNEOALE  6  SSW 

.37 

T     T 

.30 

.07 

KILLEEN 

LAVON  OAM 

.40 

.13 

.06 

,17   .04 

lEWISVULE  OAM 

.79 

.05 

.11 

.09   .11 

.43 

LIPAN 

.42 

.20 

.22 

NARLIN  3  NE 

.49 

T 

.19 

.08 

.14 

.01        .07 

MARYS  CREEK 

.68 

T 

T     .66 

T 

MC  GRECOR 

.05 

T 

.05 

MC  KINNEY 

.19 

.10   .04 

.04 

.01 

MERIDIAN  STATE  PARK 

.20 

.20 

MEHA 

.16 

T 

T 

.13 

T 

.05 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

1.82 

1.82 

T 
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Day  of  Month 

Station 

5 

1  |  2  |  3 

4  [  5  [  6 

7  |  8  |  9 

10  | 

11   12 

13  |  14  j  IS 

is| 

17   18 

19   20   21 

22   23   24 

25 

26 

27 

28  |  29  |  30 

31 

MORGAN  3  WNW 

.26 

.08 

.02 

.06 

.10 

MORGAN  MILL 

.00 

MUENSTER 

1.09 

.09 

.34 

.66 

T 

MULLIN 

.06 

.06 

NAVARRO  MILLS  DAM 

.38 

.07 

.16 

.19 

NEWPORT 

.70 

.60 

.10 

OLNEY 

T 

T 

T 

OLNEY  5  NNW 

.00 

PALO  PINTO 

.49 

.30 

.19 

PARIS 

.60 

.10 

T     T 

.25 

.09 

.06 

T 

.05 

T 

.05 

PILOT  POINT 

.87 

.26 

.05   .25 

.31 

T 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

T 

T 

PROCTOR  RESERVOIR 

.04 

.04 

T 

PUTNAM 

.12 

.06 

.04 

QUI  NUN 

.27 

T 

T     T 

T 

.27 

RAINBOW 

.48 

.21 

.09 

.16 

.02 

RANGER  1  W 

.26 

.03 

.23 

RED  OAK 

.30 

T 

.22 

.06 

T 

RICHARDSON 

.33 

.14   .19 

RINGGOLD 

RISING  STAR 

1.20 

.01 

.90   .04 

.20 

.05 

ROANOKE 

.76 

.04 

.72 

ROCKDALE 

.06 

.06 

ROCKWALL 

.28 

.04 

.21 

.03 

ROSEBUD  3  WSW 

.11 

T 

.11 

ROSS 

.64 

.64 

ROSSER  1  SE 

.46 

.20 

.26 

ROUND  ROCK  3  E 

.99 

.01 

T     T 

.11 

.01        .60 

.22 

.01 

.03 

SANGER 

.86 

.86 

SHERMAN  PUMP  STATION 

1.21 

.03 

.03 

.49   .27 

.09 

.08 

.22 

SL1DELL 

1.45 

.33 

.17   .28 

.67 

SPRINGTOWN 

1.83 

1.09 

.79 

.03 

STEPHENVILLE  *  N 

.80 

.06 

.03 

.71 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

.64 

.20 

.44 

STRAWN  8  NNE 

.11 

T 

.11 

TAYLOR 

.06 

T 

T 

T 

.04 

.02 

TEMPLE 

.18 

T 

.16 

TERRELL 

.46 

.31 

.12 

.03 

THORNOALE 

.00 

THORNTON 

.99 

.02 

.19 

.38 

THROCKMORTON 

T 

T 

T 

T 

THUR8ER  5  NE 

.13 

.13 

TRENTON 

.92 

T 

.10 

.42 

TROY 

.28 

T 

T 

.26 

VALLEY  VIEW 

1.22 

.72   .46 

.02 

WACO  OAK 

.08 

.09 

.03 

WACO  WB  AIRPORT          R 

.10 

T 

.10 

WAXAHACHIE 

.29 

T     .15 

.10 

WEATHERPORD 

.83 

.41 

.42 

WHITNEY  DAM 

.46 

T 

.08 

.29 

.13 

WOLFE  CITY 

.35 

.20 

.15 

•    •    • 

EAST  TEXAS          04 

ALTO  9  SW 

.69 

T     .22 

.02 

T 

.49 

.16 

ANDERSON 

.46 

.46 

ATHENS  3  5SE 

2.15 

.32 

1.31 

.52 

ATLANTA  4  WSW 

2.90 

.04 

.02 

T 

.72 

.13 

T 

.11   .10 

.26 

.10 

.34 

1.06 

BEDIAS 

.80 

.10 

.20 

T 

.50 

BON  WIER  2  E 

3.46 

.30 

.64 

.36 

1.46 

T 

.70 

BOXELDER 

5.15 

3.32 

.03 

.03 

.13 

.09 

1.55 

BREMOND 

1.52 

T 

T     T     .09 

.11 

.06 

1.26 

T 

T 

BRONSON 

2.59 

.21 

.38 

.04 

.03 

■  82 

.21 

.29 

.09        .50 

BUFFALO 

1.09 

.29   .13 

.34 

T 

.33 

CANTON 

.35 

T 

.31 

■  01 

.03 

CARTHAGE 

4.92 

T 

2.16 

.33 

.03 

T 

2.00 

.40 

CENTER 

4.23 

.30 

.44 

.26 

.03   ,30 

1.09 

.16 

1.49 

.16 

CENTERVILLE 

.63 

.02 

.01 

.04 

.13 

.36   .07   T 

CLARKSVILLE  2  E 

.76 

.38 

.17 

.02 

.06 

.06 

.07 

COLDSPRING  5  SSW 

1.17 

.05 

.38        ,20 

.03 

.01 

.43 

.07 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

.65 

T 

.43   .22 

T 

CONROE 

.82 

T 

T 

.11        T 

.21 

T 

T 

T 

.46   .04 

CROCKETT 

2.41 

1.22 

.70 

.10 

.09 

.25   .05 

DACUS 

3.81 

.06   T     T 

T 

3.10 

.65 

DAINGERFIELD  9  S 

1.65 

.63 

.32 

.27 

.18 

.25 

DEKALB 

1.16 

T 

.38 

.02 

T 

.02 

T 

.02 

.72 

DEWEYVILLE  5  S 

2.85 

.01 

.36 

.69 

.20   .21   .06 

.17 

.03 

.40 

T 

.07 

.69 

DIALVILLE  2  W 

.73 

.04 

.17 

.22 

.30 

EDOM  2  NW 

.91 

T 

T     .06 

T 

.56 

.03 

.26 

EMORY 

.27 

.02 

.02 

.13 

.10 

EVAOALE 

2.66 

.06 

.19 

.01 

.05   .01   .39 

.06 

.09 

.80 

.08 

.20 

.74 

FAIRFIELD 

.16 

.03 

.11 

FRANKLIN 

.12 

.01 

.11 

GILMER  2  w 

.47 

T 

.16 

.04 

.01 

.20 

.03 

T 

.01 

.02 

CLAOEWATER  3  WSW 

1.39 

.12 

.62 

.11 

.54 

GRAPELAND 

2.93 

.10 

.41 

.10 

T 

1.46 

.86 

T 

GROVETON  1  SE 

1.75 

.69 

.06 

.66 

T 

T 

.34 

HAGANSPORT 

1.45 

.13 

.20 

1.12 

HARLETON 

HAWKINS  1  E 

.37 

.37 

HEMPHILL 

4.30 

.01 

.08        .45 

1.91 

1.51 

.24 

.02 

.06 

HEMPSTEAD 

2.09 

.05 

1.72 

.32 

HENDERSON 

5.05 

1.15 

.85   T 

1.60 

1.45 

T 

HORGER 

3.23 

.02       1.25 

.36 

1.21 

.37 

HUNTSVILLE 

1.27 

.46 

.28        .19 

.06 

I 

T 

.20 

.08 

JACKSON  HILL  GUARO  STA 

1.78 

T 

.29   T 

.11 

T 

.49 

.93 

JACKSONVILLE 

1.10 

.10 

.19 

.10 

.75 

T 

JASPER  3  Sw 

2.64 

.17 

.14   .18   .15 

.40 

1.18 

.26 

.14 

JEFFERSON 

2.83 

.03 

.49 

.49 

.26 

.59 

.91 

.06 

JEWETT 

.62 

.32 

.10 

KARNACK 

4.55 

.04 

2.21 

.58        .02 

.39 

.04   .12 

.54 

■  01 

.19 

.41 

kirbyville  for  service 

4.28 

.03 

T 

.12   T 

1.22 

.63 

1.67 

.06 

.55        T 

LINDEN 

2.82 

T 

•  03 

.66 

.21        .06 

T 

.12 

.80 

.03 

.70 

.21 

LIVINGSTON  2  NNE 

1.70 

T     .33   .05 

.33 

.30 

.14 

.03 

.52 

LONG  LAKE 

.53 

.20 

T 

.03 

.30 

LONGVIEW 

4.73 

T 

.87 

.52 

.05 

2.85 

.22 

.22 

LOVELAOV 

2.19 

.70 

.42 

.08 

.06 

.75   .16 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

.62 

•  01 

.10 

T     T 

T 

.14        .01 

.10 

.02 

.24 

HADISONVILLE 

.40 

.02 

.28 

.10 

MAGNOLIA 

T 

T 

MARSHALL 

6.56 

3.60 

.52        .15 

1.53 

.40 

.16 

MAUD 

.64 

.14 

.15 

.10 

.25 

MINEOLA  7  SSW 

1.15 

T 

T          T 

T 

.39 

T 

T 

.76 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Day 

oi  Month 

Station 

O 

e- 

i  |  2  |  a 

4  1  5  |  6 

7   8   9  !  10   11   12 

13  J 

14   15 

16 

17   18 

19   20   21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

MlNEOLA  8  ENE 

.47 

T 

T    .13 

T 

.05 

.29 

T 

MONTGOMERY 

.AS 

.15 

T 

.01 

.32 

MOUNT  PLEASANT 

.10 

.10 

MOUNT  VERNON 

.66 

.02        .27 

.23 

.12 

.01 

.01 

NACOGDOCHES 

.00 

NAPLES  1  Sw 

3.91 

1 

3.54 

.13 

.07 

.15 

NEGCEV  *  SSW 

1.6* 

.46 

.59 

.47 

.12 

T 

NEUVILLE 

3.31 

.01 

.60 

.10 

.08 

.02         .74 

.03 

:  .55 

.18 

NEW  CANEY  A  NW 

1.16 

T 

.14 

T     .32 

.10 

T 

.28 

.32 

NEWTON 

l.*0 

.29 

.15 

.60 

T 

.32 

.04 

OVERTON 

«.BB 

1.76 

.49 

.01 

1.76 

T 

.73 

.11 

PALESTINE 

1.09 

.29 

T 

.03 

.08 

.41 

.18 

.10 

PITTS8U«G  5  S 

.43 

.43 

POYNOR  1  NE 

1.30 

T 

T     .02 

.13 

.03        .45 

.16 

.04 

.47 

PRICE  2  SW 

4.6B 

3.35 

T 

1.15 

.17 

T 

.01 

QUITMAN  2  S 

1.93 

.02 

.15 

1.26 

.50 

REKLAW  3  NNE 

1.77 

.76 

.38 

.18 

.16 

.02 

.22 

.05 

RICHARDS 

1.77 

.95 

.12   T 

.14 

T 

.13 

T 

.40 

.03 

ROCKLANO  1  WSW 

1.18 

T 

.03 

.42 

.09 

.16 

.10 

.12 

.26 

T 

RUSK 

1.50 

T 

T 

.20 

T 

T 

.10 

1.20 

T 

T 

SAM  RAYBURN  DAM 

3.65 

.10 

.18 

1.04 

T 

T 

1.63 

.70 

T 

SIMMS  2  NNw 

1.22 

.28 

.24 

.3* 

.10 

.04 

.22 

SULPHUR  SPRINGS 

.22 

T 

T          .07 

.10 

T 

.05 

TEXARKANA 

.58 

.07 

T 

.36   .06 

.04 

.01 

.03 

.01 

TEXARKANA  DAH 

1.02 

T 

.23 

.05 

T 

.10 

.08 

.56 

T 

TOWN  BLUFF  0AM 

1.80 

T 

T 

.01   .06 

.21 

.93 

.53 

.05 

.01 

TRINIDAO  POWER  PLANT 

.56 

.48 

.02 

.02 

.0* 

TYLER  9  NE 

1.37 

T          .07 

.01 

T 

T 

1.21 

T 

T 

T 

T 

,08 

VALLEY  JUNCTION 

.41 

T 

T 

.23 

T 

.03 

.15 

WALLER  3  SSW 

2.00 

1.16 

.84 

WARREN 

1.93 

.34   .60 

.63 

.07 

.07 

.03 

.19 

WILLS  POINT 

.33 

T 

.02        T 

T 

T 

.20 

.11 

T 

WINNS80R0  :  SW 

.34 

.06 

.28 

•    •    • 

TRANS  PECOS         03 

ALPINE 

.63 

.07 

.09 

.05 

.03 

.21 

.07 

.11 

.02 

BAKER3FIELD 

.14 

.14 

BALMORHEA 

.78 

.16 

.05 

.04 

.39 

.06 

.09 

8L0YS  CAMPGROUNO 

2.95 

T     T 

T 

.13 

T 

.14 

.05 

T 

.42 

1.12 

.05 

T 

.98 

.06  . 

tOOUILLAS  RANGER  STA 

1.88 

.01 

1.2B   .28 

.11 

.17 

.03 

CANDELARIA 

.96 

.02   .09 

.20 

.02 

.37 

.16 

CHISOS  BASIN 

1.37 

.16   T 

T 

.02 

.18 

.11 

T 

,90 

T 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

.66 

.OB 

■  12 

.18 

.03 

T 

.06 

T 

.08 

.11 

T 

CRANE 

.05 

.05 

ORYBEN 

.90 

.21 

.29 

EL  PASO  WB  AIRPORT       R 

1.41 

.23 

T     .05 

.07 

T 

T 

.10 

.40 

T 

.36 

.06 

.14 

FABENS 

1.69 

.16 

.08 

.30 

.06 

.32 

.42 

T 

.35 

FORT  DAVIS 

1.05 

.04 

.10 

.17 

.63 

.11 

T 

FORT  HANCOCK 

2.46 

.35 

,13 

.48 

,26 

.01 

.50 

.03 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.25 

.22 

.03 

GIRVIN 

.30 

T 

T 

.25 

.05 

GRANDFALLS  3  SSE 

.00 

IMPERIAL 

.00 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

2.06 

T     T 

.21 

.50 

1.15 

T 

T 

.20 

MARATHON 

.96 

.04 

.06 

.30 

.22 

.34 

MARFA  NO  2 

2.66 

T 

T 

.39 

.0* 

.29 

.04 

1.57 

T 

.33 

T 

MENTONE  2  S 

.12 

.04 

.08 

M0NAHAN5 

- 

.15 

MOUNT  LOCKE 

2.46 

.42 

.50 

.19 

.20 

.38 

.26 

.12 

.40 

ODESSA 

.09 

.05 

T 

T 

.04 

PANTHER  JUNCTION 

.96 

.32 

T     .03 

.03 

.01 

.01 

.30 

.25 

.01 

PECOS 

1.55 

.58 

.31 

.25 

.05 

.36 

T 

PENWELL  1  SSE 

.55 

.16 

.18 

.21 

PLATA 

2.27 

1.42 

.03 

.31 

.04 

T 

.43 

.04 

PRESIDIO 

1.69 

.02 

.05 

1.44 

.03 

.08 

.07 

RED  BLUFF  DAM 

1.12 

.47 

.08 

.48 

.09 

T 

SALT  FLAT  13  ENE 

1.06 

.40 

.10 

.02 

.04 

.30 

.20 

SANDERSON 

.29 

.11 

.18 

SHEFFIELO 

T 

T 

SIERRA  BLANCA 

1.95 

.10 

.01 

.16 

.17 

.22 

.22 

.63 

.04  . 

TOYAH 

.6* 

T 

T 

.64 

VALENTINE  15  WSW 

3.00 

.16 

.10 

1.72 

1.02 

VAN  HORN 

1.82 

.50 

.33 

.10 

.60 

.03 

.14 

.12 

WINK  FAA  AIRPORT 

.31 

T 

.16 

.07 

.02 

.06 

T 

YSLETA 

1.40 

.28 

.07 

.12 

.06 

.04 

.48 

.01 

.34 

egwaros  Plateau    06 

aoamsville 

.00 

AMISTAD  DAM 

.31 

.26 

.05 

BERTRAM  3  ENE 

.09 

T 

T 

T 

.09 

T 

T 

T 

BIG  LAKE  NO  2 

.61 

.24 

.32 

.05 

BLANCO 

1.07 

.05 

.03 

.49 

T 

.50 

BLEWETT  5  NW 

.00 

BOERNE 

.44 

.02 

.21 

.03 

.15 

T 

.03 

BRACKETTVlLLE 

BRADY  2NNW 

.03 

.03 

BURNET 

.58 

.01 

T     .34 

.23 

CAMP  WOOD 

.38 

.06 

.12 

.20 

CARTA  VALLEY 

.24 

.24 

CASE  RANCH  3  S 

.86 

.27 

.59 

CASTELL 

.48 

.18 

.17 

■  13 

COPE  RANCH 

.05 

.05 

COTTONWOOD 

.80 

.20 

.05   .10 

.45 

CRIOER  RANCH 

1.96 

1.96 

DEL  RIO  WB  AP 

.04 

T 

.03 

.01 

T 

T 

OOOLE  6  NNE 

.43 

T 

T 

.43 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

.38 

.13 

.25 

EDEN  1 

T 

T 

T 

ELOORADO  11  NW 

.00 

ELDORADO  19  SW 

.58 

.58 

FIFE 

T 

T 

FREDERICKSBURG 

1.41 

.74   .17 

.22 

.28 

FUNK  RANCH 

.00 

GOLD 

.17 

.05 

.05 

.07 

HARPER 

1.04 

.35 

.61 

.08 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNW 

T 

T 

HUNT 

1.10 

.15 

.13 

.10 

.72 

HYE 

JAMES  RIVER  RANCH 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Siaiion  Index 
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e2 

i  |  2  |  a 

4  |  5  |  6 

7  |  8   9 

10  |  11  |  12 
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16  | 
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19  |  20  |  21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28  |  29  |  30 

31 

JOHNSON  CITV 

.36 

T     .03 

.07 

.26 

JUNCTION 

.30 

.15 

.15 

JUNO 

.OS 

.02 

.07 

KEMPNER 

.00 

cERRVUlE 

LAMPASAS 

.15 

.10 

.05 

T 

LANGTAV 

.60 

.01 

.08   .16 

.07 

.28 

LEAKEY  NO  2 

.5* 

T 

.54 

LLANO 

.33 

T 

.33 

T 

LYNXHAVEN  RANCH 

.61 

.04 

.50 

.07 

MARCO 

.03 

.03 

MASON 

.28 

.28 

MC  CAMEY 

.21 

.21 

T 

MEDINA 

.91 

T 

.63 

T 

.28 

MENARD 

.16 

.16 

MERTZON 

T 

T 

NELSON  RANCH 

.55 

T     .06 

.22 

.25 

NIX  STORE  1  W 

■41 

.16 

.25 

OAK  CREEK  LAKE 

.18 

.16 

.02 

OZONA 

.00 

PAINT  ROCK 

.10 

.10 

PANDALE 

.45 

.35 

.10 

PRAOE  RANCH 

RANKIN 

.11 

.11 

RED  BLUFF  CROSSING 

.73 

.34 

.39 

RICHLAND  SPRINCS 

.55 

.55 

ROBERT  LEE 

.00 

ROCKSPRINCS 

.56 

.33 

.03 

T 

ROCKSPRINCS  21  Sw 

.AS 

.46 

.02 

ROUND  MOUNTAIN  A  WNW 

.00 

SABINAL  1  HSU 

■  64 

.24 

.20 

SAN  ANCELO  DAM 

.03 

.03 

SAN  ANCELO  WB  AIRPQRT    R 

T 

T 

SAN  SABA 

.00 

SLOAN 

.66 

T 

.62        .02 

T 

SONORA 

.00 

SPICEWOOD  1  S 

.03 

T     T 

T 

T 

.03 

STERLING  CITY 

.12 

.12 

TAYLOR  RANCH 

.27 

.27 

TEAGUE  RANCH 

.69 

T 

.24 

.03 

.30 

.12 

TELECRAPH 

.60 

.30 

.05 

.25 

UVALDE 

.45 

.45 

T 

T 

WATER  VALLEY 

.00 

WATER  VALLEY  10  NNE 

WATSON 

.20 

.20 

•    •    • 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

4.  IB 

.10   .50 

1.70 

.30 

.70 

.38 

.10 

.30   .10 

AUSTIN  WB  AIRPORT        R 

.66 

.03 

T 

.02   T     .40 

T 

.21 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

BEEVILLE  5  NE 

1.99 

.01   .05 

.26 

1.34 

.06 

.26 

.01 

BLUE 

.66 

.10 

.11 

.03 

.40 

BRENHAM 

.57 

.06 

.02   .03   .12 

.03 

.03 

T 

.23   .05 

BULVERDE 

.SO 

T     .32   T 

.26 

.20 

T 

T 

CALDWELL 

.66 

.41 

T     .03 

.22 

T 

T 

CANYON  DAH 

.50 

.15 

.11 

.18 

•  04 

.02 

CHAPMAN  RANCH 

1.21 

.52 

7 

.23 

.03 

.07 

.36 

CIBOLO  creek 

1.63 

.45 

1.18 

CLASSENS  RANCH 

.62 

T     .33   .34 

.03 

.12 

T 

COLUMBUS 

1.14 

.08 

.06   .02   .06 

.46 

.06 

.12 

.10        .16 

CORPUS  CHRIST! 

1.17 

.02  1.03 

.12 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

1.72 

.02   .18   ,62 

T 

.01 

.07 

.13 

.69 

CUERO  3  E 

4.02 

.33 

.30 

.15        .25 

.16 

.04 

2.10 

.14 

.53 

.02 

DIME  BOX 

1.47 

.20 

.65 

.HI 

DRYER  1  NW 

.34 

T     T 

T 

.12   .02   .03 

.03 

T 

.01 

.13 

T 

T 

ELGIN 

.16 

.IB 

T 

7 

FAIR  OAKS  RANCH 

FALLS  CITY  A  WSW 

1.27 

T 

.16   T 

.22 

.11   T 

T 

T 

.58 

.20 

FEDOR 

FISCHERS  STORE 

.92 

T     .34 

.32 

.06 

.20 

FLATONIA  2  w 

1.42 

.42   .85   .10 

.05 

FLORESVlLLE 

.00 

BIDDINGS 

2.41 

1.64   ,06 

.15 

.49 

.07 

GOLIAD 

2.22 

.07   .66   .11 

.46 

.06 

.16 

.45 

.03 

COLlAD  1  SE 

1.55 

.35   .45   .50 

.10 

.15 

GONZALES 

.28 

.07 

.02 

T 

.09 

.04 

.06 

HALLETTSVILLE 

1.67 

.15 

T 

.75        .15 

.07 

.07 

-hB 

HONDO 

2.30 

1.14 

.36 

.66 

.14 

JEDDO  2  NNE 

.57 

.06   .06   T 

T 

T 

.12 

T 

.23 

.10   T 

KARNES  CITY 

.63 

.20 

.10 

.32 

.01 

KENEDY 

.38 

.19 

.09 

.06 

.02 

T 

T 

KINGSVILLE 

.36 

.01   .22 

.01 

.12 

LA  GRANGE 

.64 

.24   .29 

.07 

.04 

T 

LEXINGTON 

1.63 

.30   T 

.OS 

1.13 

.12 

LOCKHART  2  NW 

.50 

.20 

.16 

.01 

.13 

LULING 

1.35 

T     T     .40 

.05 

.31 

.36 

.OS 

.10 

.06 

T 

HATHIS 

.60 

.33 

.34 

.05 

T 

.08 

NATALIA 

1.32 

.10   .40 

.81 

.01 

NEW  BRAUNFELS 

.42 

.04   .21 

.04 

.07 

.06 

T 

NIxON 

3.90 

.30   .01   .50 

.26 

.23 

2.23 

.06 

.09 

.22 

PD5T  OAK  SCHOOL 

.31 

.02   .23   .01 

REO  ROCK 

.25 

T 

T 

.25   T 

REFUGIO 

2.96 

T 

T     .97   .23 

T 

.12 

.16 

.38 

.17 

.69 

T 

T     .04 

RICARDO 

.00 

RIOMEOINA  2  N 

1.10 

1.10 

ROBSTOWN 

1.19 

.07 

.52 

T 

.02 

.19 

.04 

.23 

.12   T 

ROCKPORT 

4.31 

T 

.04   .16   .34 

.67 

1.86 

.97 

T 

.05   .02 

RUNGE 

.14 

T     .14 

T 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

.91 

.05   .37   .28 

.15 

T 

T 

T 

.06 

T 

SAN  MARCOS 

1.44 

T     ,06 

.66 

.18 

•  32 

.02 

SCHULENBURG 

1.04 

.76   .06 

.07 

.15 

SEALY 

3.26 

.02 

3.14   .08 

.02 

SEGUIN 

.31 

T     T     ,04 

.12 

.15 

T 

T 

T 

T 

SINTON 

SMITHV1LLE 

.35 

.05   .02 

.26 

SOMERVILLE  DAH 

.50 

.10   T 

T 

.30 

.10 

SPEAKS 

3.57 

.69 

1.64   .49 

.12 

T 

.59 

.04 

T 

SPRING  BRANCH 

1.43 

.70 

.22 

.51 

WAELDER  7  SSw 

.71 

T 

T 

.71 

WASHINGTON  STATE  PARK 

.78 

.14   .20 

.44 

WELDER  WILOL1FE  FNOTN 

2.63 

.67 

.37 

.46 

.53 

.38 

YOAKUM 

1.39 

.48 

.20   .16 

T 

.07 

.46 

T 

See   Reference  NoIm  Following  Station  Index 
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1     1 

1 

1 

H 

1  |  2  |  3 

4  1  5  |  6 

7   8   9 

10   11   12 

13  | 

14  |  IS 

16 

17 

18 

19  |  20  1  21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28   29  1  30 

31 

yoRKTOmn 

.7* 

.22 

.22 

.30 

UPPER  COAST         08 

ALVlN 

2.47 

.29 

.09 

.04 

.15   .35 

.25 

.15 

1.00 

.15 

ANAHUAC  TBCD 

4.30 

.34 

.52 

.65   .62 

1.67 

.50 

ANGLETON  2  H 

4.00 

.02                  .36 

.65 

.10  1.08 

.90 

.26 

.55 

.OB 

BAV  C1TV  WATERWORKS 

6.57 

.20 

.81 

1.12  1.76 

.43 

1.18 

.33 

.18 

.04 

.44 

.08 

BAYTOWN 

1.87 

.95 

.45 

.47 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

2.55 

.25 

T 

.05   .29 

T 

.01 

,01 

.08 

T 

.20 

.11 

1.49 

CLEVELAND 

3.39 

2,00 

.41 

.14   ,11 

T 

.73 

CLODINE 

3.52 

.02 

.47 

.50   .02 

T 

.96 

.01 

.35 

1  .02 

T          .17 

CYPRESS  1  Sri 

.34 

.13 

.21 

OANEVANG  2  5E 

2.60 

.15 

T 

.90 

.91   ,10 

.07 

.01 

T 

.32 

.03 

.09 

.02 

EDNA  HHY  59  BRIDGE 

3.96 

.02 

1.02 

.05   .44 

.13 

.03 

.10 

.03 

1.59 

.02 

.16 

.37 

EL  CAHPO 

2.61 

.06 

.62 

.08 

.19 

.10 

.22 

1.34 

FREEPORT  2  NH 

3.38 

.35   .68 

.22 

.28   .77 

.58 

.19 

.08 

.20 

.03 

GALVESTON  MB  CITY        R 

3.07 

.32 

.51 

.15 

.13   .60 

1.14 

.11 

.11 

HOUSTON  INCONT  AP 

2.28 

.33 

.35   .05 

T          .60 

.07 

.35   .12 

T 

.10 

T 

.26 

T 

.05 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

3.51 

.03   .02 

T          .63 

.04 

.64   .10 

T 

.84 

T 

.37 

.31 

.03 

.48 

HOUSTON-BARKER 

2.13 

1.54 

.05 

.17        .37 

HOUSTON-DEER  PARK 

3.05 

.05 

.05 

.65 

.41   .56 

.90 

.02 

.02 

T 

.26 

.13 

T 

HOUSTON-HEIGHTS 

6.15 

1.78 

.10 

.72  1,02 

.05 

.90 

.75 

.65 

.08 

.10 

HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

6.04 

1.09 

T 

.13 

1.28   ,35 

.05 

1.55 

1.28 

.03 

.13 

.15       T 

HOUSTON-MESTBURY 

3.64 

1.84 

.20 

.20   ,11 

.09 

.89 

.03 

T 

.16 

.05 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

5.46 

.12 

1.50 

.22  1.56 

.14 

1.57 

.05 

.15   .15 

HOUSTON-SAN  JACINTO  ON 

5.09 

.19 

1.42 

.19   .77 

.93 

.10 

1.02 

.20 

.17 

.10 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

4. BB 

.44 

.80 

.95   .68 

.08 

.14 

1.56 

.05 

.18 

HUMBLE 

3.33 

.67 

.22 

1.40 

.30 

.06 

.47 

.21 

KATY  WOLF  HILL 

1.29 

.67 

.59 

.03 

LIBERTY 

2.33 

.85 

.04 

.05   .79 

.11 

.32 

.02 

.15 

MATAGORDA  NO  2 

2.78 

T 

.21 

.69   .90 

.55 

.14 

.05 

.04 

NEM  GULP 

6.00 

.79 

.05 

.67   .07 

.46 

1.06 

T 

.61 

.11 

.60 

.97        .61 

ORANGE  «  NM 

1.03 

.31 

.06 

.05 

.02 

.14   .13 

.04 

.25 

.03 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

2.27 

.07 

.84 

.52   .48 

.06 

.03 

T 

.05 

.17 

.05 

PIERCE  1  E 

1.35 

.06 

.26 

.17 

.63 

.05 

.18 

POINT  COMFORT 

4.35 

1.40 

.60   .60 

T 

1.60 

T 

.15 

PORT  ARTHUR  MB  AIKPOBT   R 

1.55 

.01 

T          .03 

T 

1.13   T 

.13 

.25 

PORT  LAVACA  NO  2 

4.26 

.09 

.73 

.11   .44 

.13 

.23 

2.03 

.08 

.18 

.24 

PORT  0  CONNOR 

3.58 

T 

.08   .06 

.42 

2.61 

T     .37 

.04 

T 

T 

T 

T 

RICHMONO 

3.43 

T 

T 

.18 

.12   .14 

.14 

.15 

1.80 

.01 

.44 

T 

.13 

.15        .17 

SUGAR  LANO 

4.54 

.05 

1.10 

.30   .09 

.06 

.14 

1.25 

.26 

.25 

.08 

.96 

THOMPSONS  3  HSM 

4. SI 

1.18 

.23 

.38   .19 

.22 

.90 

T 

.84 

.05 

.70 

.12 

TOMBALL 

1.16 

.32 

.50 

.06 

.06 

.22 

T 

VICTORIA  MB  AIRPORT      R 

3.51 

.01 

T 

.02 

.57   .10 

T 

T 

2.00 

T 

T 

.11 

.08 

.62 

T 

MHARTON 

2.77 

.10   .35 

.25 

1.20 

.22 

.65 

SOUTHERN            09 

ALICE 

3.59 

.33   .88 

.58 

.21 

.14 

.41 

.01 

1.03 

ARMSTRONG 

.80 

.15   .40 

.20 

.05 

EATESVILLE 

.26 

.26 

6ENAVIDES  7  j 

2.16 

.40 

.90 

.12 

.74 

BIG  MELLS 

.11 

.03 

.08 

CARRIZO  SPRINGS 

1.60 

.66   .02 

.69 

.23 

CATARINA 

.38 

.38 

CHARLOTTE  5  NNW 

2.20 

1.10   .29 

.35 

.50 

COTULLA 

.14 

.14 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

.10 

.10   T 

T 

T 

CRYSTAL  CITY 

.66 

.04 

.55 

.07 

OILLEY 

.14 

.05 

.03 

.06 

eagle  pass 

.14 

.05 

.02 

.07 

ENCINAL  3  NM 

1.20 

.60 

.60 

FALCON  DAM 

1.29 

.34 

.25 

.70 

FALPURRIAS 

1.9B 

.15 

.S3 

.84 

.03 

.10 

.03 

FOkLERTON 

1.25 

.35   .90 

FREER 

1.17 

.80 

.34 

T 

.03 

FRIO  TOMN 

.44 

.30   ,14 

GEORGE  MEST 

1.38 

.82 

.04 

.04 

T 

T 

.15 

.27 

.06 

HEBBRONVILLE 

1.38 

T 

.61 

.72 

.01 

.04 

JOUROANTON 

2.99 

1.58   .50 

.12 

.11 

.68 

KAFFIE  RANCH 

1.69 

1.04 

.65 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

.75 

T     .03 

.60 

T 

.12 

OILTON 

1.16 

.85 

.31 

PEARSALL 

.12 

.03 

.04 

.05 

POTEET 

1.43 

.60 

.47 

.36 

RIO  GRANDE  CITY  3  M 

1.67 

1.52 

.15 

T 

SARITA  7  E 

.75 

T 

.05   .05 

.05 

.60 

T     T 

THREE  RIVERS 

1.24 

.56 

.68 

TIlDEN 

2.10 

.62 

1.03 

.25 

.11 

.09 

MH1TSETT  2  SM 

3.26 

1.20   .36 

.57 

T 

1.13 

ZAFATA 

1.56 

.10 

.18 

.35 

.93 

T 

LOMER  VALLEY        10 

BROMNSVILLE  MB  AIRPORT   R 

2.35 

T 

T     .35 

.44 

.11 

T 

.25 

1.20 

T 

T 

HARLINGEN 

1.96 

.17 

.31 

.73 

.22 

.16 

.22 

.15 

MC  ALLEN 

1.67 

.61 

.62 

.19 

.25 

MC  ALLEN  FAA  AP 

1.44 

.43 

.69 

T 

T 

T 

.32 

MC  COOK 

2.58 

T 

1.76 

.21 

.03 

.06 

.52 

T 

MERCEDES  6  SSE 

2.32 

,02 

.28 

1.24 

.77 

.01 

T 

»issi:n 

PORT  MANSFIELD 

1.61 

.39 

1.01 

.02 

.16 

.03 

RAYMONOVILLE 

1.92 

.16 

.12 

.10 

.18 

.03 

1.31 

.02 

SAN  BENITO 

4.80 

.47 

.02 

1.20 

1.06 

.17 

1.17 

.17 

.54 

MESLACO  2  E 

3.01 

T     .79 

1.05 

.03 

.74 

.36 

.04 

See   Reference  Notea  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

»    *    * 

HIGH  PLAINS         01 

ABERNATHY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

3 

3 

6.6 
4 

10 

ACKERLY  3  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.8 

1 

T 

8.0 
3 

10.8 
4 

AMARILLD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.1 
4 

.1 
9 

T 

14.1 
5 

l.a 

23.1 

18 

ANDREWS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3 

T 

.5 

2 

5 

BIG  SPRING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

T 

2 

3 

BOOKER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

4 

7 

BORGER  3  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.7 
3 

.5 
2 

T 

16.7 
3 

5.9 

27.8 

8 

BRAVO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
2 

T 

1 

3 

BROWNFIELD  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

4.3 
3 

T 
1 

.5 

10.6 
6 

15.7 

10 

BULER  2  NE 

3NQWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.3 

1 

5.0 
3 

5.3 
3 

11.6 
7 

BUNKER  HILL  5  N 

JNUWFALL 
i  IN  ON  GD 

- 

T 

2 

- 

CANADIAN  1  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

1 

T 

11.0 
5 

4.0 
2 

17.0 
8 

CANYON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
3 

.4 

6 

T 

1.1 
1 

1.0 

7.5 

10 

CHANNING  NO.  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

3.6 
1 

6.2 
3 

7 

CLAUDE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

4.8 

4 

2.5 
1 

7.3 
5 

COLDWATER  3  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

T 

2.0 
2 

.1 

T 

6.0 
2 

T 

10.1 
5 

CONLEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.4 
1 

3 

4 

CROSBYTON 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

2 

T 

T 

6.4 
5 

7 

DALHART  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

i  IN  ON  GD 

T 

3.0 
4 

T 

T 

5.4 
4 

.7 

9.1 
8 

DARROUZETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.5 
2 

.8 
1 

7.0 
4 

9.0 
4 

18.3 

11 

DIMMITT  6  E 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

4.0 
2 

6.0 
3 

1.5 

13.0 

7 

24.5 

12 

DIMMITT 

SNUWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.4 
2 

5.5 
3 

.5 

1.0 

13.0 
6 

23.4 

11 

DUMAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.5 
2 

1.0 
1 

T 

7.0 
5 

8.0 
4 

17.5 
12 

FLOYDADA 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

1 

- 

. 

FLOYDADA  9  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

T 

8.6 
3 

6 

FOLLETT 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

2.6 

4 

2.0 
2 

16.1 
9 

15.0 
6 

35.7 
21 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

FORSAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

T 

1.0 

8.0 
5 

11.0 

6 

FRIQNA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
1 

4 

8.0 
15 

1.5 

1 

11.0 
6 

T 

27 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.4 

2.1 

1 

1 

2 

GARDEN  CITY  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

GRUVER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

1.3 

6.0 
1 

8.3 
2 

HART 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

2 

5 

HARTLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

3 

10.0 
3 

8 

HEREFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.6 

2 

T 

2.9 
3 

5.5 
5 

HIGGINS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
3 

T 

11.9 
8 

15.9 

11 

HITCHLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

2.0 

2 

- 

LAMESA  1  SSE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

3 

3 

LENORAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 

1 

T 

1.0 
1 

8.0 
5 

11. 0 

7 

LEVELLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.3 
3 

T 

T 

7 

10 

LIPSCOMB 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
3 

T 

12.0 
5 

7.0 
2 

24.0 

10 

LITTLEFIELD  NO.  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  .GD 

3.0 
3 

1.0 
1 

4.0 

4 

LOOP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.5 
2 

T 

6.0 

4 

10.5 

6 

LORENZO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

. 

- 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

4.8 
3 

T 
1 

.4 

6.2 
3 

14.4 

7 

MC  LEAN  3  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5 

6.5 

4 

1 

10 

MIAMI 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.9 

6 

T 

12.5 

7 

7.8 
2 

26.2 

15 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.3 
1 

.5 

.1 

1.7 
1 

5.9 

1 

9.5 
3 

MIDLAND  4  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

1.0 

1 

1.0 

5.0 
3 

6 

MORSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4 

4 

MORTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
3 

T 

2 

5 

MULESHOE  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

2 

T 

5.5 
6 

8 

NDTLA  3  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

1 

3 

OLTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 
3 

T 

T 

8.3 

6 

T 

11.3 
9 

PAMPA  NO.  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.0 
5 

1.5 
6 

12.5 

7 

2.0 
2 

24.0 

20 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APH 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

PANHANDLE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

8.1 
5 

.3 
10 

12.7 
6 

1.5 

22.6 

21 

PERRYTON  5  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.5 

T 

T 

6.0 
4 

8.5 
3 

15.0 
7 

PERRYTON  10  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

5.1 
3 

8.0 
4 

9 

PLAINS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.5 

3 

T 

1 

4 

PLAINVIEW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.4 
3 

4.2 
3 

6.6 
6 

OUITAQUE  2  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

3 

4 

SEMINOLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
4 

T 

.3 

9.0 
4 

13.3 

8 

SILVERTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.2 

4 

2 

6 

SLATON  5  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
3 

T 

T 

7.0 

4 

10.0 
7 

SPEARMAN 

SNQWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.2 
2 

5.9 
5 

8.0 
2 

15.1 
9 

STRATFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.8 
2 

T 

4.1 
3 

4.5 
3 

10.4 
8 

SUNRAY  4  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1 

1 

TAHOKA 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

3.0 
3 

T 

1.5 

9.1 
6 

13.6 

9 

TASCOSA 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

T 

T 

T 

3.0 
2 

4.0 

7.0 
2 

TULIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

6 

T 

T 

5 

T 

12 

UMBARGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
4 

1.0 

8.0 
5 

15.0 
9 

VEGA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5 

.5 
2 

T 

7 

3.0 
1 

15 

*     *     * 

LDW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.1 
2 

.2 

7.3 

1 

10.6 
3 

ANSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

2 

3 

ASPERMONT  2  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

5.5 

3 

7.5 
5 

BALLINGER  1  SW 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

T 

BENJAMIN  4  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

1 

4 

BURKETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

3 

4 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
3 

T 

T 

3.0 
2 

T 

10.0 
5 

CHILLICOTHE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
3 

2 

1.5 

4.5 
5 

CLARENDON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

9.9 
5 

11.9 
6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

COLEMAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

3.0 

2.0 

1 

1 

COLORADO  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3 

4.0 
2 

5 

CROWELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4 

4 

DICKENS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

1 

4 

ELECTRA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

3 

- 

- 

FLOMOT  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

1 

3 

CA1L 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3 

T 

3 

6 

GUTHRIE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
3 

.5 

5.5 
3 

HAMLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 
1 

T 

6.5 

1 

7.5 
2 

HASKELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

T 

5.2 
2 

5.7 
2 

HORDS  CREEK  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

1 

2 

JAYTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

2 

3 

KNAPP  6  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

LAKE  ABILENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

6.0 
3 

6.0 
3 

LAWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

B.8 
4 

8.8 

4 

MATADOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.5 
3 

T 
2 

T 

1.0 

1 

5.5 
6 

MEMPHIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.7 
1 

9.0 
5 

9.7 
6 

MOBEETIE  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.9 

1 

1 

MUNDAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 
3 

T 
2 

T 

2.0 
1 

4.5 
6 

NORTHFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

NOVICE  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6 

6 

NUGENT  1  ESE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

.5 
1 

T 

T 

6.5 
4 

7.0 
5 

PADUCAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.0 
3 

T 

.4 

6.4 
3 

POLAR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
3 

6.0 
3 

9.0 
6 

POST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
2 

1.5 

.5 

6.0 
2 

QUANAH  5  SE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

3.7 
3 

2 

1.5 

5.2 

5 

ROBY  1  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

4.0 
2 

4.0 
2 

ROSCOE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
5 

T 
3 

T 

8.0 
2 

14.0 

10 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

RDTAN 

SNQWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
3 

T 

- 

- 

SEYMOUR 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SHAMROCK 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

1.5 
1 

3.6 
3 

.4 

5.5 

4 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.0 
3 

4.0 
3 

SNYDER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

T 

2 

3 

STAMFORD  1 

SNUWFALL 
1  IN  ON  GO 

1 

1 

TAMPICQ 

SNOWFALL 
J  IN  ON  GD 

.5 

T 

.5 

TESCO 

SNUWFALl 
i  IN  ON  GD 

4.0 
3 

4.0 
3 

TRENT  2  ENE 

SNOWpAlL 
1  IN  ON  GD 

2.6 
2 

9.3 

4 

11.9 
6 

TRUBY  3  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 

T 

9.5 
5 

12.5 
5 

TRUSCOTT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1 

3 

4 

TURKEY  2  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 
2 

.5 

3.0 
2 

VERNON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
2 

5.8 

2 

10.8 

4 

VOSS  1  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

T 

1 

WELLINGTON  2  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

11.0 
6 

- 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.4 
2 

T 
3 

T 

2.3 
2 

T 

7.7 

7 

WICHITA  VALLEY  FARM  29 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

1.5 
2 

3 

WINTERS  1  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1.0 

5.5 
3 

7.5 
3 

*     ♦     * 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

7.0 

4 

6 

ALEDO  4  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ANDICE  1  WNW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

ANNA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ANTELOPE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

4.5 
2 

4 

ARCHER  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
2 

7.5 

5 

13.5 

7 

ARLINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

2 

2 

ARTHUR  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

AVALON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BAIRD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

BARDWELL  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

3 

BELTON  0AM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BENBROOK  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BONHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

1.0 

T 

.2 

1.5 

BOWIE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

6.3 

6.3 

4 

BOYD  3  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 
1 

1.0 
1 

BRAZOS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.5 

2 

2.5 
2 

BRECKENRIDGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
5 

6.0 
5 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
1 

1.5 

1 

BR0WNW00D 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

BURLESON  2  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 

1.5 
1 

3.5 

1 

BURLINGTON  3  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CAMERON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CARROLLTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CELINA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CENTER  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

1.0 
1 

CHALK  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

T 

1.5 
1 

3.0 

1 

CLEBURNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

T 

1.0 

CLIFTON  10  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

COMANCHE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

COOPER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

COPPERAS  COVE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

COPPERAS  COVE  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CQRSICANA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

CRANDALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

CRESSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

1.0 

.7 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

CROSS  PLAINS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

DALLAS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

.5 

.5 

OAVILLA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

DECATUR  2  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

3.0 
2 

3.1 
2 

DENISON  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

DENTON  2  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

T 

T 

1 

DUBLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.3 

1 

.5 
1 

T 

1.3 

1 

3 

DUNDEE  6  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

EASTLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

5.0 
5 

5.0 
5 

ENNIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

EVANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

FARMERSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

FERRIS 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

1.8 

1.8 

FLORENCE  3  SE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

FORESTBURG  4  S 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

4.5 
1 

T 

.5 

7.0 
1 

12.0 
2 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

.8 

1 

.8 

1 

FRISCO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.7 
2 

3.7 
2 

FROST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GAINESVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.9 

1 

.9 

1 

GATESVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

GLEN  ROSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

GOLDTHWAITE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

GRAHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

T 

T 

2.5 

1 

2 

GRANBURY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

T 

.6 

1 

2.6 

2 

GRANGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GRAPEVINE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

GREENVILLE  7  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 
1 

1.5 
2 

2.5 

3 

GROESBECK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

GUNTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

4.5 
3 

4.5 
3 

HAMILTON  2SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

.2 

HENRIETTA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

3.0 
2 

3.0 
I 

HEWITT  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HICD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

T 

3.0 
2 

5.0 
3 

HILLSBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HDNEY  GROVE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

2 

2 

HUCKABAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

1.0 
1 

2.0 
2 

HURST  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

INDIAN  GAP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

1 

1.5 

1 

JACKS80R0 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.5 
4 

5.5 

4 

JARRELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.2 

.2 

KAUFMAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

KENNEOALE  6  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.8 

1.0 

1.8 

KILLEEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LAVON  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LEWISVILLE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LIPAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

2.5 

1 

5.5 

1 

MARLIN  3  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2 

2 

MARYS  CREEK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MC  GREGOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

MC  KINNEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

1.5 

1.5 

MERIDIAN  STATE  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MEXIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

T 

6.8 
2 

7.8 
3 

MORGAN  3  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

MORGAN  MILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MUENSTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

T 

T 

2.0 
2 

2.5 

3 

MULLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

NAVARRO  MILLS  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

1 

OLNEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

T 

T 

3.0 

1 

3.3 

1 

DLNEY  5  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

1.0 

2 

PALO  PINTO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PARIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

.4 

T 

1.5 
1 

2.4 
2 

PILOT  POINT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.9 

1.0 

1.9 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

3.0 
2 

3.0 
2 

PROCTOR  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PUTNAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6 

1.0 

T 

14.0 

4 

10 

OUINLAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RAINBOW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RANGER  1  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

RED  OAK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

2 

5 

RICHARDSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

RINGGOLD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
2 

5.3 

4 

9.3 
6 

RISING  STAR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

T 

B.O 
5 

8 

ROANOKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.8 

1.8 

ROCKDALE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROCKWALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

ROSEBUD  3  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

.1 

ROSS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

ROSSER  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

ROUND  ROCK  3  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SANGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4 

T 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

DF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

1.8 
1 

1.8 
1 

SLlOELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

3.0 
2 

3.5 
2 

SPRINGTDHN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.6 

5.0 
3 

5.8 
3 

STEPHENVlLLE  4  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.0 
2 

1.0 
1 

2.5 
2 

7.5 
5 

STILLHDUSE  HOUOW  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

STRAWN  8  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

2.0 
1 

2.3 

1 

TAYLOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

TEMPLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TERRELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

THORNDALE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

THORNTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

THROCKMORTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.4 
1 

T 

T 

5.0 

4 

7.4 
5 

THURBER  5  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

1 

1 

TRENTON 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

TROY 

SNOWFALL 
I     IN  ON  GD 

T 

T 

VALLEY  VIEW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5 

5 

WACO  0AM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WACO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

WAXAHACHIE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WEATHERFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

7.4 
2 

3 

WHITNEY  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WOLFE  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

*     *     * 

EAST  TEXAS          04 

ALTO  5  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

ANDERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ATHENS  3  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ATLANTA  4  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    217    - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

BEDIAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

BDN  WIER  2  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BOXELDER 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

BREMDND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

BRUNSDN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

BUFFALO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

.3 

CANTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CARTHAGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

CENTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

CENTERVILLE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

ClARKSVILLE  2  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

COLDSPRINC  5  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

CONROE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CROCKETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

OACUS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

DAINGERFIELD  9  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

DEKALB 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

DEWEYVILLE  5  S 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

DIALVILLE  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

.1 

EDOM  2  NW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

T 

EMORY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

EVADALE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FAIRFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

GILMER  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

T 

T 

.5 

GLADEWATER  3  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GRAPELAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

GROVETON  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HAGANSPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HARlETON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

.3 

HAWKINS  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HEMPHILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HEMPSTEAD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

HENDERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

HORGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HUNTSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

JACKSONVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

T 

JASPER  3  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JEFFERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JEWETT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

KARNACK 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

LINDEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LIVINGSTON  2  NNE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

LONG  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LONGVIEW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LOVELADY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MADISONVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

MAGNOLIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

MARSHALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MAUD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

T 

1.0 

MILAM  6  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

. 

- 

- 

MINEOLA  7  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

MINEOLA  8  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.2 

.2 

MONTGOMERY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MOSCOW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MOUNT  PLEASANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.3 

T 

.3 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.3 

T 

.3 

NACOGDOCHES 

SNDWFALL 
1  IN  ON  GD 

NAPLES  1  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NEGLEY  <t  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

NEUVlLLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

.5 

NEW  CANEY  4  Nw 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NEWTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NOGALUS  GUARD  STATION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OVERTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PALESTINE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

PITTSBURG  5  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

POYNOR  1  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

PRICE  2  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

QUITMAN  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

REKLAW  3  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

RICHARDS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RIVERSIDE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

. 

- 

. 

- 

ROCKLAND  1  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RUSK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

SAM  RAYBURN  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SIMMS  2  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SPURGER  DAM  B 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

TEXARKANA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TEXARKANA  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

TOWN  BLUFF  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TYLER  5  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

VALLEY  JUNCTION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WALLER  3  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WARREN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WILLS  POINT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.6 

1.5 
1 

.5 

2.6 

1 

WINNSBORO  6  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

*     *     * 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

<i 

.1 

4 

BAKERSFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

T 

3 

BALMORHEA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
3 

1.0 

8.0 
3 

BLOYS  CAMPGROUND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

<t 

.4 

T 

T 

T 

* 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

SNOWFALL' 
1  IN  ON  GD 

2 

T 

2 

CANDELARIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2 

T 

T 

2 

CHISOS  BASIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.7 
1 

1.0 

1 

T 

T 

1.7 
2 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

3.0 
1 

.1 

2.0 

7.1 
3 

CRANE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 
2 

T 

T 

T 

3.5 
2 

DRYDEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
3 

3.0 
3 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
2 

1.9 
1 

.3 

1.7 

T 

9.9 

3 

FABENS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
2 

1.0 
1 

2.0 

T 

6.0 
3 

FORT  DAVIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

T 

T 

T 

3 

FORT  HANCDCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
3 

- 

. 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
3 

7.0 
3 

GIRVIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

1 

T 

T 

T 

4 

GRANDFALLS  3  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

T 

T 

i 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

□F  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

IMPERIAL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

6.0 
3 

6.0 
3 

KENT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

2.5 
2 

1.0 

e.o 
4 

7 

LA  TUNA  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

T 

T 

.5 

1 

MARATHON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.5 
3 

T 

5.5 
3 

MARFA  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.3 
3 

T 

T 

.8 

5.1 
3 

MENTDNE  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

2 

- 

MDNAHANS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.3 

.1 

T 

- 

. 

MOUNT  LOCKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
3 

3 

1 

2 

9 

ODESSA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

panther  junction 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.7 

.7 

PECOS 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

6.S 

1 

T 

T 

T 

T 

6.5 

1 

PENWELL  1  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1.0 

1 

.3 

3.0 
2 

5.3 
3 

PLATA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

2 

3 

PRESIDIO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

3.0 
3 

T 

3.0 
3 

RED  BLUFF  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1 

2 

T 

3 

SALT  FLAT  10  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

1 

SANDERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

1 

SHEFFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

1 

SIERRA  BLANCA 

SNOWFALL 
:  IN  ON  GD 

6.5 
3 

1 

T 

T 

4 

TOYAH 

SNUWFA.L 
.  IN  ON  GD 

10.0 
3 

T 

T 

T 

10.0 
3 

VALENTINE  10  WSW 

SNOWFALL 
i  IN  On  GD 

2.5 
2 

1.0 
1 

1.0 

2.0 

6.5 
3 

VAN  HORN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4 

13.0 
6 

T 

10 

WINK  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
I  IN  DN  GD 

2.7 
1 

.2 

T 

T 

4.4 

7.3 

1 

YSLETA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
2 

1.5 
3 

1 

6 

♦     *     * 

EDWARDS  PLATEAU     06 

ADAMSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

AMISTAO  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

BERTRAM  3  ENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BIG  LAKE  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

T 

T 

2.0 
1 

BLANCO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BLEWETT  5  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BDERNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

BRACKETTVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BRADY  2NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.8 

T 

.5 

1.3 

BURNET 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

CAMP  WOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CARTA  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

CASE  RANCH  3  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CASTELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

COMSTOCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

- 

- 

CDPE  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

7.5 
2 

7.5 
2 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CRIOER  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

DEL  RIO  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

DOOLE  6  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

EDEN  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

1 

1.0 

1.0 

5.0 
I 

ELDORADO  11  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

ELDORADD  19  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FIFE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

. 

- 

FREDERICKSBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

FUNK  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

GOLD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

HARPER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

HUNT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HYE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JAMES  RIVER  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JOHNSON  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

JUNCTION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

T 

JUNO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

KEMPNER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

KERRVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

LAMPASAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

LANGTRY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LEAKEY  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

LLANO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LYNXHAVEN  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

MARCO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MASON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

MC  CAMEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.5 
3 

T 

T 

5.5 
3 

MEDINA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

MENARD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

T 

MERTZON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

NELSON  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  QN  GD 

T 

T 

T 

T 

NIX  STORE  1  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

OAK  CREEK  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.5 
2 

2.5 

2 

OZONA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2 

2 

PAINT  ROCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

2.0 

1 

1.0 

4.0 

1 

PANDALE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

P.RADE  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RANKIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

RED  BLUFF  CROSSING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

RICHLAND  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROBERT  LEE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.0 
3 

8.0 
3 

ROCKSPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

ROCKSPRINGS  21  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROUND  MOUNTAIN  4  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SABINAL  1  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SAN  ANGELO  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SAN  ANGELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

2.0 

.9 

2.5 

5.4 

SAN  SABA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SLOAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

T 

SONORA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

T 

SPICEWOOD  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

STERLING  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2 

2 

TAYLOR  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

.5 

TEAGUE  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TELEGRAPH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

UVALDE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WATER  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

1 

8.0 
4 

12.0 

5 

WATER  VALLEY  10  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.5 
5 

9.5 

5 

WATSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

*     *     * 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

AUSTIN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
1 

T 

1.5 

1 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BEEVILLE  5  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BLUE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BRENHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

BULVERDE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CALDWELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

CHAPMAN  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CIBOLO  CREEK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CLASSENS  RANCH 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

COLUMBUS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

CORPUS  CHRISTI 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CUERO  3  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

DIME  BOX 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

DRYER  I  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

ELGIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

FAIR  OAKS  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FALLS  CITY  <t  WSW 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

FEOOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FISCHERS  STORE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

FLATONIA  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FLORESVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BIDDINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GOLIAD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GOLIAD  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GONZALES 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HALLETTSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

HONDO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JEDDO  2  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

KARNES  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

KENEDY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

KINGSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

LA  GRANGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

LEXINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LOCKHART  2  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LULING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MATHIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NATALIA 

SNQWFALL 
I    IN  ON  GD 

NEW  BRAUNFELS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NIXON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

POST  DAK  SCHOOL 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

RED  ROCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

REFUGIO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RICARDO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RIOMEDINA  2  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROBSTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ROCKPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RUNGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

T 

T 

T 

T 

SAN  MARCOS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SCHULENBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

SEALY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SEGUIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SINTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

SMITHVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

T 

T 

SOMERVILLE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SPEAKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SPRING  BRANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WAELDER  7  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  OF  1969  -  1970 


TEXAS 


Station 


JULY    AUG    SEPT    OCT    NOV    DEC 


FEB    MAR    APR    MAY    JUNE 


WASHINGTON  STATE  PARK 

WELDER  WILDLIFE  FNDTN 

YOAKUM 

YORKT0WN 

♦     *     * 
UPPER  COAST         08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLODINE 

CYPRESS  1  SW 

DANEVANG  2  SE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WB  CITY 

HOUSTON  INCONT  AP 

HOUSTON  WB  CITY 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

HOUSTON-BARKER 

HOUSTON-DEER  PARK 

HOUSTON-HEIGHTS 

HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

HOUSTON-WESTBURY 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


NQWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  DN  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NDWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON    OF    1969    -    1970 


TEXAS 


Station 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC 


FEB  MAR         APR  MAY         JUNE 


HOUSTON-NORTH    HOUSTON 

HOUSTON-SAN    JACINTO    DM 

HOUSTON-SPRING    BRANCH 

HUMBLE 

KATY  WOLF  HILL 

LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 

NEW  GULF 

ORANGE  *  NW 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

point  comfort 

port  Arthur  wb  airport 

port  lavaca  no  2 

port  0  connor 

richmond 

sugar  land 

thompsons  3  wsw 

TDMBALL 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

WHARTON 


SOUTHERN 
ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIDES  7  S 
BIG  WELLS 


09 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  QD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   229   - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON 

OF  1969  -  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

CARRIZO  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

CATARINA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CHARLOTTE  5  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

COTULLA 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

CRYSTAL  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

DILLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

EAGLE  PASS 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

ENCINAL  3  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FALCON  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

FALFURRIAS 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

FOWLERTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

FREER 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

FRIO  TOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

GEORGE  WEST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HEBBRONVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

JOURDANTON 

SNUWFALL 
I  IN  ON  GD 

KAFFIE  RANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LA  PRYOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

LAREDO  NO.  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

OILTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PEARSALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

POTEET 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SARITA  7  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

THREE  RIVERS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

TILDEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WHITSETT  2  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


SEASON  OF  1969  -  1970 


Station 


ZAPATA 

*     *     * 
LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

ENGELMAN  GARDENS 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

MERCEDES  6  SSE 

MISSION 

PORT  ISABEL 

PORT  MANSFIELD 

RAYMONDVILLE 

SAN  BENITO 

WESLACO  2  E 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV 


MAR        APR         MAY        JUNE 


TEXAS 


TOTAL 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Ul 

A.1JL 

I 

ljt 

1YIJ 

"'jtj 

SA 

1U 

K£ 

.5 

TEXAS 

JULY 

1970 

Station 

Day  of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

p 
> 

< 

»     •     * 
HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 

67 

96 

63 

97 

6  6 

95 
69 

99 
68 

100 
71 

100 
71 

95 

69 

98 
69 

104 
69 

100 
75 

96 
74 

94 
70 

97 
71 

93 

70 

96 
69 

96 
70 

98 

70 

97 
67 

73 
60 

73 
58 

83 

58 

83 
63 

61 
64 

90 
63 

92 

67 

94 
67 

94 
6« 

96 
72 

98 

71 

99 

71 

93.6 

67.7 

ANDREWS 

MAX 

MIN 

90 
65 

92 

64 

94 

67 

96 
68 

98 
65 

98 
68 

100 
72 

99 

69 

100 

66 

102 
69 

103 
73 

103 
73 

99 
68 

97 

68 

94 
68 

93 

68 

93 
65 

95 
66 

98 
64 

97 
63 

91 
59 

92 
69 

90 
69 

63 

72 

91 

72 

92 
68 

94 
67 

95 
70 

96 
63 

98 
70 

98 

72 

95.6 

67.7 

61 G  SPRING 

MAX 
MIN 

94 

70 

95 
67 

96 
70 

100 
71 

103 

70 

101 
74 

101 
76 

100 
73 

99 
72 

102 
76 

103 
76 

102 
76 

101 
73 

100 
72 

98 
69 

93 
69 

94 
68 

96 

71 

98 

70 

98 
71 

93 
59 

68 
67 

68 
66 

93 

70 

93 
69 

94 
71 

98 
72 

97 
74 

97 
73 

98 
7! 

99 

75 

97.3 
71.1 

BDRGER  3  W 

MAX 
MIN 

92 
66 

98 
67 

100 

68 

98 

66 

101 
66 

101 
70 

104 
72 

99 
71 

99 
70 

103 
72 

99 
75 

97 
73 

96 
69 

100 
71 

97 
69 

98 
68 

99 

70 

101 
72 

94 

75 

87 
59 

74 
57 

83 
57 

B4 
59 

82 
61 

9.-' 
62 

94 
68 

96 
69 

95 
66 

96 
70 

100 
71 

102 
70 

95.6 

67.8 

BRAVO 

MAX 

MIN 

84 
63 

89 
61 

90 
57 

90 
58 

93 
57 

95 
59 

95 
65 

87 

63 

96 
61 

98 
64 

97 
61 

93 
63 

93 
60 

96 
65 

89 
63 

93 
60 

94 
64 

96 
66 

91 
69 

74 
58 

75 
55 

87 
51 

81 
61 

77 
60 

84 
59 

87 
56 

90 
58 

87 

65 

91 
63 

95 

67 

62 

89.6 
61.2 

BROWNFIELD  NO  2 

MAX 

Mm 

89 

6! 

90 
62 

92 
62 

96 
65 

96 
60 

99 
65 

96 
65 

100 
68 

98 
65 

98 

64 

101 
69 

105 
70 

98 
66 

95 
67 

97 
66 

94 
65 

93 

64 

93 
64 

95 

65 

94 
63 

87 
58 

83 
56 

87 
59 

80 
65 

87 

62 

90 
62 

92 
66 

94 
64 

94 
64 

96 
66 

95 

66 

93.6 

64.3 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

MIN 

95 

70 

101 
68 

10« 

67 

102 
62 

96 
62 

103 
70 

105 
70 

104 
69 

93 
70 

99 

74 

107 
75 

105 
73 

107 
69 

100 
72 

100 
73 

99 
67 

102 

70 

103 

71 

101 

79 

99 
59 

77 
55 

83 
54 

83 
58 

89 
63 

9? 
69 

96 

61 

100 
74 

100 
70 

102 
73 

103 
74 

103 
73 

98.8 
68.3 

CANYON 

MAX 

MIN 

88 

62 

92 

64 

95 
67 

95 
68 

96 

64 

97 
70 

98 
71 

98 
68 

93 

66 

100 
70 

100 
73 

99 
72 

95 

70 

95 
67 

95 
69 

94 
67 

90 
68 

94 
69 

94 
70 

68 
62 

76 
58 

84 
55 

64 
61 

81 
61 

87 
61 

89 
63 

91 
64 

91 
66 

93 

70 

93 

70 

97 
70 

92.4 
66.3 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

MIN 

84 
65 

86 

62 

93 
64 

96 
66 

93 
64 

100 
65 

99 

69 

100 
65 

91 

65 

98 
67 

103 
69 

99 
68 

97 
69 

94 
68 

98 

69 

92 
67 

97 
68 

97 
70 

100 
70 

93 
61 

63 
57 

75 
55 

85 

57 

82 
63 

79 

62 

87 
62 

93 
63 

94 
67 

93 
67 

98 
68 

97 
69 

92.1 
65.2 

CLAUDE 

MAX 

MIN 

87 
65 

88 
65 

92 

68 

97 
68 

90 
64 

96 
65 

99 

67 

99 
66 

94 
68 

96 

70 

101 

74 

100 
73 

94 
66 

92 

67 

96 

67 

93 
68 

94 
68 

94 
67 

96 

71 

97 
63 

64 
56 

74 
56 

81 
J8 

86 
61 

88 
62 

90 
64 

90 
63 

93 
64 

97 
72 

91.7 
65.8 

CROSBYTON 

MAX 

MIN 

88 
66 

93 

64 

95 

67 

98 
68 

93 
65 

99 
70 

104 
71 

104 
72 

ioo 

63 

101 
70 

104 
71 

105 
72 

97 
66 

93 
68 

98 
70 

94 
68 

97 
68 

96 
66 

97 

70 

98 

72 

79 
53 

82 
56 

84 
60 

86 
62 

91 

62 

94 
66 

95 

66 

96 

67 

98 
70 

98 
69 

100 
71 

95.4 
67.1 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

86 
65 

91 
65 

92 
63 

91 
61 

98 
65 

96 
69 

97 
67 

90 

63 

93 

6h 

98 
65 

96 
66 

98 

66 

93 
66 

96 
67 

87 
64 

93 

68 

95 

70 

98 
67 

90 
70 

75 
57 

73 
59 

84 
55 

79 
63 

79 
64 

66 
63 

90 
63 

93 
63 

89 
67 

96 
68 

97 
68 

96 
68 

90.8 
64.9 

DIMMITT 

MAX 

MIN 

85 

62 

90 
59 

93 
59 

96 
62 

93 
60 

95 
60 

98 
68 

100 
63 

96 

63 

95 

63 

101 
63 

103 
68 

93 
65 

93 
65 

98 
65 

95 

64 

94 
64 

94 
64 

96 
64 

98 

64 

70 
58 

79 
55 

85 
55 

79 
62 

65 
62 

88 
61 

90 
61 

92 
63 

92 

66 

93 

67 

96 
66 

92.2 
62.6 

DUMAS 

MAX 

MIN 

84 

67 

88 
66 

93 
66 

97 
63 

100 
63 

100 
70 

100 
68 

100 
67 

92 
66 

9? 
68 

102 
70 

96 
72 

96 
72 

93 

70 

98 
68 

91 

70 

97 
71 

98 

70 

100 
72 

90 
62 

62 
57 

73 
56 

82 
56 

81 
63 

82 
63 

88 
65 

91 
66 

94 
68 

93 

68 

97 
70 

99 

70 

92.1 
66.6 

FLOYDADA 

MAX 

MIN 

85 
65 

89 
65 

93 

67 

95 

65 

96 
69 

98 
67 

102 
68 

101 
69 

101 
71 

96 
70 

101 
71 

103 
73 

95 
69 

93 
68 

95 

69 

93 
68 

93 

67 

95 

67 

96 
69 

95 
55 

85 
55 

84 
60 

93 
63 

66 
64 

91 
65 

92 

68 

94 
68 

94 
71 

95 

70 

97 
70 

97 
70 

94.0 
67.0 

FOLLETT 

MAX 

MIN 

92 

66 

95 

67 

100 
70 

105 
65 

94 
63 

95 
61 

104 
68 

106 
72 

93 
68 

9* 

70 

107 
69 

101 
70 

94 
69 

95 

71 

100 
72 

95 
68 

99 
66 

100 
71 

102 
76 

90 
58 

60 
50 

76 
S3 

90 
56 

65 
58 

88 
68 

93 
68 

95 

71 

98 
67 

93 

70 

95 

66 

100 
70 

94.5 
66.4 

FRIONA 

MAX 

MIN 

81 
65 

84 
62 

88 
64 

90 
66 

90 

64 

93 

69 

95 
69 

96 
65 

92 
62 

95 

63 

99 
66 

98 
70 

95 
65 

93 
65 

95 
65 

94 
65 

94 
64 

93 
63 

96 
64 

97 
64 

68 
58 

80 
35 

87 

58 

75 
64 

82 
62 

89 

61 

91 
63 

93 
65 

91 
67 

95 

67 

98 
66 

90.3 
64.1 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

80 
63 

82 

60 

88 
61 

91 
65 

90 
64 

93 

67 

98 
68 

98 

63 

91 

60 

95 
61 

101 
62 

96 

61 

94 
60 

92 
63 

95 

64 

93 
62 

94 
63 

95 

64 

97 
68 

95 

63 

66 

57 

79 
53 

87 
55 

81 
61 

61 
59 

87 

94 
39 

94 
60 

94 

64 

97 
64 

99 
63 

91.0 
61.9 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

82 

65 

92 
62 

94 
62 

98 
65 

101 
67 

103 
67 

102 
67 

100 
70 

100 
69 

99 

70 

101 
70 

102 
71 

99 
68 

100 
68 

97 
66 

94 
65 

90 
63 

93 
63 

95 
65 

99 
63 

96 
56 

91 
58 

90 
65 

67 
66 

93 

67 

93 
67 

93 

67 

96 
70 

95 

71 

96 

70 

96 

72 

99.8 
66.4 

GRUVER 

MAX 

Mm 

92 
65 

96 

64 

100 
63 

93 
61 

101 
63 

102 
70 

104 
66 

102 
68 

102 
69 

10* 
67 

102 
66 

100 
70 

97 
65 

100 
68 

96 

66 

97 
65 

99 
66 

102 
69 

100 
73 

92 

59 

75 
56 

84 
55 

84 
58 

80 
64 

92 
65 

94 
64 

97 
66 

97 

6e 

100 
70 

102 
65 

102 
66 

96.4 
63.2 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

82 

64 

85 
61 

90 
61 

94 
64 

94 
63 

94 
62 

96 

69 

92 
65 

93 
62 

92 

62 

99 
64 

99 
68 

96 

69 

91 
66 

95 

66 

94 
63 

94 
63 

93 
63 

94 
63 

95 
64 

68 
57 

78 
55 

84 
57 

79 
63 

80 
62 

95 

61 

88 
61 

90 
62 

90 

65 

94 
66 

95 
66 

90.1 
63.1 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

85 

67 

95 

67 

100 
67 

100 
67 

102 

66 

101 
68 

102 

70 

loo 

72 

101 
63 

104 
69 

106 
71 

106 
71 

101 
72 

101 

70 

100 
70 

96 
67 

93 
65 

94 
65 

96 
63 

100 
63 

93 
59 

89 
59 

90 
65 

82 
65 

89 
69 

99 

69 

96 
66 

98 
66 

96 
71 

99 
69 

100 
69 

96.9 
67.4 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

82 
66 

92 
60 

93 
62 

97 
63 

90 
60 

100 
61 

103 
64 

103 
67 

100 
64 

99 
64 

103 
65 

106 
68 

98 

67 

93 

64 

96 
66 

94 
65 

94 
62 

95 
63 

96 
63 

97 
63 

82 
58 

84 
58 

89 
60 

80 
65 

84 
62 

92 
62 

94 
62 

96 
63 

94 
65 

93 

66 

96 
66 

94.1 
63.4 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

94 
69 

95 

65 

102 
65 

102 
62 

91 
60 

96 
68 

102 
67 

104 
74 

97 

68 

98 
69 

106 
72 

102 
70 

100 
68 

93 

71 

101 
73 

92 
63 

100 
67 

102 
72 

103 
78 

92 

60 

61 
51 

76 
51 

86 
52 

87 
53 

88 
57 

95 

70 

97 
73 

101 
70 

101 

71 

102 
70 

104 
73 

96.0 
66.2 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

90 
66 

93 

64 

95 

68 

93 
63 

97 
67 

100 
71 

101 
68 

97 

66 

98 
70 

102 
72 

103 
72 

97 
67 

93 
61 

95 
67 

93 

65 

92 
66 

93 
68 

95 
68 

95 

70 

96 
57 

83 
57 

87 
62 

79 
65 

84 
61 

91 
60 

92 

62 

94 
67 

94 
68 

95 
69 

96 
69 

96 
69 

93.9 
66.0 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 

67 

92 
64 

96 
66 

92 
66 

98 
64 

102 
71 

102 

71 

99 
68 

98 
70 

101 

72 

104 
71 

96 

72 

93 
69 

96 
68 

95 

70 

9* 
69 

93 
66 

96 
67 

97 
68 

80 
62 

82 
59 

86 
60 

80 
66 

85 

66 

92 
63 

93 

67 

95 
66 

95 
68 

97 

74 

98 

72 

98 
72 

94.0 
67.6 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

91 
69 

97 
70 

100 
68 

92 
68 

96 
68 

101 
73 

103 
71 

98 
71 

97 

08 

104 
62 

103 
70 

94 
67 

94 
72 

99 
69 

94 

70 

97 
63 

97 
72 

99 

73 

96 

61 

65 
56 

73 
57 

82 
62 

85 
65 

88 
58 

90 
55 

93 
70 

96 
70 

93 

74 

97 
75 

99 

73 

101 
71 

94.7 
67.3 

MIAMI 

MAX 

Mm 

93 

92 

99 

103 

98 

104 

110 

98 

96 

108 

111 

95 

96 

101 

93 

98 

100 

103 

91 

65 

76 

82 

64 

85 

93 

95 

98 

98 

99 

103 

103 

96.5 

MIDLAND  we  AIRPORT 

MAX 

Mm 

93 
65 

94 
64 

96 
67 

99 
68 

99 

67 

100 
63 

101 
66 

99 
70 

99 
69 

102 
68 

103 
70 

102 

71 

99 

72 

96 
69 

93 

67 

92 

68 

94 
63 

97 
64 

99 

64 

97 
64 

90 
60 

93 

67 

87 
66 

69 
72 

93 
72 

94 

71 

96 
68 

100 
71 

100 
69 

98 
69 

97 
68 

96.5 

67.8 

MIDLAND  *  ENE 

MAX 

Mm 

93 
66 

95 
67 

97 
67 

100 
65 

101 
66 

100 
69 

101 
68 

100 
72 

99 

71 

102 

70 

103 
69 

103 
71 

100 
72 

97 
71 

96 
69 

93 
68 

93 
64 

97 
63 

99 

67 

96 
68 

93 
61 

91 
64 

90 
68 

90 
74 

92 

70 

92 
69 

96 

70 

95 
73 

96 
72 

100 
72 

96 
72 

96.8 
68.6 

MORTON 

MAX 

Mm 

83 
66 

87 
64 

88 

63 

93 

64 

90 
62 

95 
61 

95 

61 

96 
68 

95 

65 

96 
62 

100 
67 

103 
69 

96 
67 

91 
67 

94 
65 

93 
66 

90 
62 

92 
62 

94 
63 

94 
64 

80 
58 

83 
58 

87 
60 

77 
65 

81 
61 

98 
61 

90 
60 

96 
63 

92 

64 

96 
66 

99 
68 

91.9 
63.6 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

84 
64 

86 
63 

89 
62 

92 
63 

90 
63 

95 

64 

99 

69 

98 
65 

93 
63 

96 
63 

100 
67 

99 

70 

94 
65 

90 
66 

94 
66 

91 
64 

91 
64 

92 
65 

94 
66 

94 

67 

73 
60 

82 
58 

81 
59 

77 
65 

84 
60 

91 
60 

90 
64 

92 

66 

89 
66 

94 
66 

95 

67 

90.6 
64.3 

OLTON 

MAX 

Mm 

87 
63 

91 
59 

93 

60 

93 
65 

91 
60 

98 
63 

100 
68 

100 
62 

95 
63 

98 
66 

102 

67 

100 
67 

94 
67 

90 
64 

95 
65 

93 

62 

90 
63 

94 
62 

93 
63 

96 
64 

70 
59 

80 
55 

64 
53 

80 
55 

8  5 
60 

86 
60 

93 
59 

95 

61 

94 
66 

95 
65 

97 
63 

92.1 
62.3 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

90 

68 

91 
67 

95 

66 

98 
65 

93 
66 

96 

66 

96 
67 

102 
70 

93 

70 

96 

70 

102 
75 

98 

71 

92 

68 

92 
67 

98 
68 

91 
67 

93 
67 

96 
68 

98 
70 

93 
62 

63 
55 

73 
54 

80 

57 

81 
57 

89 
65 

92 

63 

93 
66 

93 

67 

95 
65 

96 
72 

98 
62 

92.3 

65.8 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

91 
65 

95 
63 

101 
65 

95 
64 

99 
63 

99 
67 

101 
67 

99 

66 

97 

63 

103 
70 

100 
75 

97 

73 

92 
68 

96 
68 

94 

67 

94 

67 

95 

67 

98 
70 

94 
73 

81 

60 

72 
56 

60 
55 

62 
61 

82 
63 

89 

63 

91 
66 

94 
64 

93 
67 

95 
73 

97 
71 

97 
70 

93.3 
66.3 

PERRYTON  3  NNE 

MAX 

Mm 

92 
63 

96 
66 

99 

66 

103 

97 

65 

93 
69 

105 
65 

87 
69 

100 
70 

90 
64 

99 
68 

101 
72 

103 

72 

87 
59 

61 
51 

73 
54 

80 
56 

79 
60 

84 
64 

93 

67 

96 
70 

100 
67 

96 
68 

101 
67 

103 
66 

92.8 
65.1 

PLAINS 

MAX 

Mm 

84 
64 

90 

60 

92 
62 

94 
60 

94 
60 

95 

62 

98 
64 

102 
64 

99 

62 

98 
66 

102 

64 

105 
66 

99 
64 

95 
64 

98 
64 

95 
66 

94 
60 

95 
62 

98 
65 

98 

66 

90 
56 

88 

58 

90 

64 

76 
66 

82 
66 

92 
64 

94 
62 

98 

64 

94 

64 

96 

67 

100 
64 

94.5 
63.2 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 


Continued 

UJ 

\1L 

Y 

It 

MJ 

JtJ 

ttA 

TU 

KJt 

;s 

TEXAS 
JULY 

1970 

Station 

Daj 

of  Month 

V 
01 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

13 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5> 
> 
< 

PLAINVIEH 

MAX 

Mm 

66 
68 

90 

64 

94 

67 

95 

70 

96 
64 

98 
69 

103 
72 

103 

70 

99 

70 

98 

70 

100 
73 

104 
71 

96 
69 

93 

70 

96 

70 

95 
69 

94 

67 

94 
66 

96 
67 

96 
67 

73 

57 

81 
58 

65 
63 

80 
65 

68 
64 

91 
63 

9  2 
67 

94 
68 

94 
73 

96 
68 

97 
72 

93.5 

67.3 

SENINOLF 

MAX 

min 

8* 
64 

89 
62 

92 

65 

94 
65 

94 
64 

97 

63 

98 
65 

102 
66 

96 
66 

96 
66 

102 
68 

103 
70 

100 
68 

96 
67 

95 

67 

94 
66 

92 

63 

94 
64 

96 
64 

97 
65 

93 
59 

88 
59 

89 
65 

82 
66 

84 
67 

91 
66 

93 
64 

94 
66 

95 
67 

96 
69 

99 

66 

94.2 
65.3 

SILVERTDN 

MAX 

MIN 

86 
6* 

88 

61 

92 

62 

97 
64 

92 
66 

96 

65 

101 
66 

101 
62 

97 
63 

96 
68 

102 
69 

102 
73 

93 
68 

92 
66 

96 
68 

96 

66 

94 
65 

93 
63 

95 
66 

97 
64 

70 
54 

80 
5* 

83 
57 

81 
59 

82 
62 

89 
64 

90 

59 

91 
64 

93 
64 

94 
68 

96 

66 

92.1 
64.1 

SPEARMAN 

MAX 

Mm 

95 
65 

100 
68 

99 
64 

103 
65 

102 

64 

102 
65 

104 
67 

101 
69 

97 
67 

103 
69 

103 
70 

93 

70 

93 
65 

100 
69 

97 
66 

97 
68 

100 
67 

102 

70 

100 
73 

84 
60 

68 

5  6 

B0 
56 

61 
55 

85 

6* 

93 
64 

95 
66 

99 
68 

97 
66 

101 
71 

102 
68 

101 
70 

96.1 
66.1 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

80 

67 

68 
64 

94 

63 

93 
60 

89 
60 

100 

65 

97 
65 

98 
67 

86 

65 

94 
67 

100 
66 

95 
66 

92 
66 

91 
66 

98 
64 

87 
64 

97 
66 

96 

68 

98 

71 

87 
61 

65 

58 

71 
55 

82 
55 

80 
63 

80 
63 

90 
63 

94 

63 

96 
65 

94 
67 

97 
66 

99 
69 

90.6 

64.3 

SUNRAY  4  SH 

MAX 

MIN 

90 
66 

96 

63 

96 
67 

95 

66 

100 
64 

100 
65 

102 
67 

100 
66 

96 
66 

101 
68 

101 
69 

101 
70 

94 
68 

98 
66 

100 
69 

98 
66 

100 
67 

101 
71 

101 
73 

67 
59 

72 

57 

83 
56 

84 
63 

83 

62 

91 
63 

94 
63 

96 
65 

97 
67 

100 
65 

100 
70 

101 
65 

93.5 

65.6 

TAHOKA 

MAX 

Mm 

65 

65 

91 
63 

92 

65 

95 

67 

92 

64 

99 
66 

101 
70 

101 

70 

97 

68 

98 
68 

101 
69 

103 
70 

96 
68 

93 
68 

94 
69 

92 
65 

91 

64 

93 
65 

94 
66 

95 
65 

85 
57 

82 
57 

66 
62 

81 
65 

87 
63 

91 
66 

93 
65 

95 
62 

93 
69 

96 
70 

98 
68 

93.2 

65.8 

TULIA 

MAX 

Mm 

90 
63 

92 
63 

94 
65 

98 
65 

93 
66 

100 
63 

100 
66 

100 
67 

97 
65 

93 
65 

101 
68 

102 
72 

96 
69 

94 
63 

96 

66 

93 

67 

93 

67 

94 
66 

94 
66 

95 
63 

66 
57 

80 
55 

64 
55 

85 
6* 

90 

64 

91 
63 

92 
65 

93 
65 

93 
68 

93 
69 

93 
69 

92.9 

65.0 

VEGA 

•     »     • 

MAX 

Mm 

62 
64 

83 
63 

87 
66 

92 
63 

69 
62 

94 
65 

96 
69 

96 
63 

90 
63 

92 

64 

99 
67 

9  8 
68 

94 
60 

91 
65 

94 
65 

91 
66 

92 

67 

92 
66 

95 

68 

96 
62 

67 
57 

73 
5* 

83 
56 

82 

61 

81 

61 

63 
61 

90 
63 

90 
66 

91 
67 

94 
68 

95 

66 

89.5 
63.7 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  .8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

95 

70 

96 
71 

98 
69 

100 

71 

95 

70 

103 
74 

101 
77 

99 
76 

93 
75 

100 
76 

99 

79 

93 

77 

93 
75 

95 

73 

93 

73 

9* 

74 

95 

70 

98 

72 

98 

75 

95 
67 

65 
62 

88 
6* 

93 
63 

96 

72 

95 

72 

94 
73 

95 
76 

97 
73 

100 
72 

100 
76 

99 

79 

96.2 
72.3 

ANSON 

MAX 

Mm 

97 
71 

99 

74 

101 
70 

102 
72 

98 
73 

107 
73 

106 
78 

104 
77 

101 
74 

103 
76 

103 

78 

100 
78 

98 
74 

96 
74 

97 
73 

97 
72 

98 
72 

100 
73 

101 
73 

99 
75 

90 

61 

86 
63 

93 

64 

97 
69 

93 
71 

9! 
73 

ioo 

75 

99 
76 

100 
74 

101 
76 

101 
79 

99.0 
73.0 

ASPERMONT  2  SSW 

MAX 

Mm 

96 
66 

100 
67 

101 
69 

103 
69 

101 

70 

101 
68 

109 
66 

107 

76 

103 
71 

10* 
71 

107 
74 

107 
74 

103 

70 

98 
68 

100 
69 

97 
68 

98 
68 

100 
69 

101 
69 

102 

71 

88 
58 

as 

58 

87 
60 

93 

60 

97 
67 

93 

70 

95 
70 

99 

71 

100 
74 

101 
74 

102 
73 

99.* 
68.6 

BALLINGER  1  SW 

MAX 

Mm 

93 

65 

95 
65 

96 
62 

100 
62 

97 
69 

104 

65 

101 
71 

98 
69 

98 
65 

100 
68 

102 

71 

100 
74 

96 

72 

93 
68 

92 

67 

90 
70 

93 

64 

97 
64 

98 
64 

95 
61 

94 
59 

85 
63 

91 
61 

93 

67 

92 
6* 

94 
68 

96 
74 

97 

71 

96 
72 

99 

73 

99 
74 

96.0 
67.2 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

97 
70 

99 
72 

102 
73 

95 
77 

97 
69 

106 

69 

104 
77 

101 
78 

101 
78 

107 
77 

105 
79 

96 

72 

96 
70 

99 
73 

100 
75 

98 
72 

93 

70 

100 
72 

98 
76 

83 
60 

81 
57 

86 
60 

90 
61 

93 
69 

96 
69 

96 
74 

100 
7* 

99 

76 

100 
77 

103 
77 

104 
80 

97.8 
72.0 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

93 
65 

92 
65 

99 
66 

103 
70 

96 
65 

101 
67 

103 
68 

105 
69 

101 

72 

102 
73 

106 
79 

107 
73 

97 
68 

98 
66 

101 
69 

100 
69 

99 

69 

100 
71 

101 

72 

101 
64 

76 
57 

61 
57 

83 
62 

87 
67 

91 
67 

94 
67 

95 

69 

98 

67 

98 
68 

100 
74 

102 
72 

97.2 
68.0 

COLEMAN 

MAX 

Mm 

97 
69 

97 
68 

99 
65 

103 
68 

102 
68 

104 
69 

101 
69 

100 
69 

100 
73 

101 

72 

100 

74 

96 

73 

95 
71 

95 
73 

95 

68 

92 

69 

95 

69 

99 
68 

100 
70 

99 

70 

98 
61 

86 
62 

94 
59 

93 

69 

93 
62 

95 
62 

99 
72 

97 
72 

97 
72 

99 
72 

99 
73 

97.6 
68.7 

COLORAOO  CITY 

MAX 

Mm 

95 

69 

95 
68 

97 
70 

97 
65 

100 
69 

102 
66 

103 
76 

103 

70 

99 
70 

102 
74 

102 
75 

102 
77 

100 
76 

95 
75 

96 
69 

96 

71 

92 

65 

96 
70 

98 
69 

96 
72 

91 

60 

86 
65 

91 
67 

95 

71 

94 
71 

94 
72 

97 
7* 

97 
76 

98 
76 

99 
76 

100 
75 

97.2 
70.9 

DICKENS 

MAX 

Mm 

95 

67 

96 
66 

99 
69 

97 
74 

105 
71 

103 

75 

102 
72 

101 
74 

103 
73 

103 
73 

104 

70 

98 
70 

97 
70 

96 
66 

96 
70 

96 

71 

98 

72 

64 

57 

89 

61 

89 
65 

9e 

65 

97 
70 

98 

72 

100 
72 

101 

73 

97.8 
69.7 

GAIL 

MAX 

Mm 

97 

68 

95 
66 

100 
71 

99 
71 

102 

67 

104 

73 

104 

75 

100 
72 

100 
72 

104 

79 

105 
75 

102 
77 

99 

70 

99 

72 

97 

70 

93 
65 

96 
68 

98 

70 

99 

71 

90 
72 

35 
58 

88 
64 

89 
65 

9* 
69 

9* 
67 

93 
69 

100 
70 

96 
73 

101 
72 

101 
74 

100 
75 

97.7 
70.3 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

HASKELL 

MAX 

Mm 

96 
71 

98 
72 

99 
70 

103 
71 

97 

70 

96 
73 

106 
75 

105 
77 

103 
73 

103 
75 

104 
76 

101 
77 

100 

73 

96 

73 

97 
73 

96 
72 

97 
72 

98 

72 

100 
72 

100 

75 

86 

60 

86 
61 

87 
63 

92 
68 

96 

71 

95 
71 

95 
74 

96 
76 

98 
76 

99 
77 

101 
78 

97.7 
72.2 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

91 
69 

93 

70 

94 
70 

96 
69 

99 
69 

94 
70 

100 
75 

99 
71 

97 
72 

97 

75 

97 

75 

100 
72 

95 

70 

91 
68 

92 

69 

91 

70 

90 
69 

93 
68 

96 

71 

97 

70 

95 

60 

82 
60 

83 

62 

90 
63 

93 

67 

92 
65 

94 
67 

94 

71 

94 
68 

95 
73 

96 
72 

93.9 

69.0 

JAYTON 

MAX 

Mm 

92 
67 

99 
68 

99 
67 

103 
69 

98 
72 

102 
73 

106 
73 

107 

77 

105 
73 

103 
72 

106 
75 

106 
80 

104 
71 

99 

71 

100 
72 

99 
70 

97 

70 

99 

71 

100 
73 

100 
75 

88 
58 

66 
58 

89 
62 

92 
62 

96 
63 

95 
71 

9B 
70 

100 
72 

100 
75 

100 
75 

103 
75 

99.1 
70.4 

MATADOR 

MAX 

Mm 

93 

67 

96 
66 

99 
73 

105 
70 

102 
68 

100 
75 

107 
78 

106 

70 

103 
72 

103 
76 

106 
76 

103 

74 

100 
69 

98 
72 

100 

73 

102 
71 

92 

73 

98 

74 

100 
76 

102 
75 

81 

58 

86 
60 

87 
63 

69 

67 

93 

67 

96 
72 

95 
71 

99 

74 

99 

77 

99 
77 

102 

78 

98.3 
71.3 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

9* 

69 

95 
68 

99 
68 

102 
69 

95 
67 

96 
67 

103 
69 

103 
73 

loo 

73 

101 
73 

107 

75 

107 
74 

99 
70 

96 
70 

100 
73 

99 

70 

98 
69 

99 
69 

100 
72 

101 
75 

78 

60 

80 
60 

84 
62 

88 
62 

92 

68 

93 

68 

95 
70 

99 

70 

101 
73 

100 
73 

103 
77 

97.1 
69.6 

MUNDAY 

MAX 

Mm 

101 
69 

104 
69 

105 
65 

104 

71 

100 
69 

110 
71 

109 
72 

106 
72 

107 
72 

108 
79 

106 
72 

102 
79 

99 
73 

102 

71 

100 
69 

99 

70 

101 
70 

103 
72 

105 
71 

102 
73 

87 

60 

89 

60 

94 
57 

99 
67 

99 

70 

96 

70 

101 
7* 

102 
76 

101 
76 

10* 
75 

105 
78 

101.7 
70.7 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

93 

70 

98 
70 

100 
72 

102 
73 

100 

70 

99 

7  0 

106 
71 

105 
75 

105 
76 

103 
79 

106 
61 

107 
80 

92 

70 

92 
72 

100 
73 

99 

71 

98 
72 

99 

74 

101 
76 

100 
76 

79 

59 

8* 

60 

86 
61 

91 
63 

97 
64 

96 
69 

97 

73 

100 
73 

99 
76 

100 
7* 

103 
75 

98.0 
71.5 

POST 

MAX 

Mm 

89 
67 

95 

65 

96 
70 

100 

71 

95 
65 

102 
66 

105 
74 

105 

74 

101 
73 

100 
73 

105 
75 

107 

75 

101 
71 

97 
72 

99 

72 

97 

70 

95 
69 

93 
69 

99 
69 

99 

70 

87 
58 

85 
56 

88 

64 

90 
65 

88 
67 

95 
70 

95 

67 

98 
71 

97 
72 

100 
72 

101 

75 

97.0 
69.3 

OUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

98 
67 

100 

70 

102 
72 

105 
78 

97 
69 

97 

71 

105 
75 

108 
72 

102 
78 

106 
76 

106 

80 

104 
76 

97 
72 

97 
72 

100 
73 

100 
70 

100 
72 

101 
71 

104 
76 

10* 
74 

76 

6C 

83 
39 

87 
59 

92 
66 

97 

70 

97 
74 

98 
76 

102 
77 

103 

78 

102 
78 

105 
80 

99.3 
72.3 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

94 
66 

96 

65 

93 
67 

100 
70 

100 
69 

102 
69 

104 
80 

101 
71 

98 
70 

101 

71 

103 
72 

100 
73 

96 
74 

96 

71 

95 
68 

93 
67 

94 
64 

97 
66 

99 

70 

94 
69 

85 
57 

95 

65 

91 
64 

9* 
66 

92 

67 

96 
68 

97 
70 

95 
69 

97 
75 

96 
71 

99 

70 

96.8 

68.8 

ROTAN 

MAX 

Mm 

9B 
68 

99 

70 

101 
69 

101 
71 

101 

71 

105 
74 

106 
80 

103 
78 

102 
73 

104 
76 

104 
79 

105 
76 

101 
68 

100 
73 

97 
71 

96 

71 

98 

72 

100 
72 

101 
72 

97 

77 

37 
5  9 

89 
65 

92 
62 

96 

68 

96 

70 

98 

71 

99 
75 

96 

78 

99 
75 

102 

73 

102 
77 

99.3 
72.1 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

103 
76 

104 
73 

102 
74 

105 
76 

105 
79 

101 
76 

92 

71 

96 
72 

100 
71 

99 
71 

96 
71 

101 
71 

101 
71 

101 
72 

8  3 
60 

86 
61 

89 

57 

93 

58 

98 
67 

95 
71 

97 
73 

100 
77 

100 
76 

102 
76 

100 
75 

98.0 
71.0 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

Mm 

95 

70 

101 
70 

104 

71 

101 
72 

97 
66 

104 

69 

105 
73 

100 
73 

97 
71 

108 
73 

107 
60 

101 
73 

95 
69 

100 
72 

98 
72 

98 
69 

102 

71 

102 
72 

101 
76 

89 
59 

78 
56 

85 
56 

88 

61 

90 
67 

92 

66 

96 
70 

100 
73 

99 
70 

99 
69 

102 
75 

104 
77 

96.0 
69.6 

SNYDER 

MAX 

Mm 

86 

66 

95 

67 

95 
69 

98 
67 

98 
69 

100 
70 

103 

70 

102 

73 

99 
69 

98 
70 

101 
71 

102 
74 

98 
72 

97 
72 

97 
70 

93 
69 

93 

68 

94 
68 

97 
67 

98 

67 

87 
57 

82 
58 

86 
65 

90 
66 

94 

70 

92 
70 

93 
72 

96 
72 

95 

74 

97 
75 

99 

74 

95.3 
69.1 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

96 
71 

100 
71 

103 
72 

105 
73 

101 
71 

93 
72 

110 
73 

107 

74 

106 
77 

106 
78 

108 
78 

105 
80 

102 
72 

98 
73 

101 
73 

100 
72 

98 
73 

102 
73 

103 

76 

104 
75 

64 
60 

66 
62 

88 
61 

93 
65 

98 
69 

97 
72 

98 
73 

102 

77 

101 

101 
76 

103 
79 

100.2 
72.7 

TURKEY  2  wSw 

MAX 

Mm 

95 

68 

100 
68 

103 
72 

103 

71 

103 
68 

107 
69 

107 
75 

104 
71 

102 
74 

107 

79 

110 
81 

108 
75 

97 

70 

101 
71 

101 
72 

99 
72 

99 
74 

104 
74 

101 
76 

96 
65 

65 
55 

86 
59 

86 

62 

89 

67 

95 
63 

95 
67 

99 
68 

100 
74 

100 
74 

U 
76 

-04 

99.6 
70.6 

VERNON 

MAX 

Mm 

100 
74 

102 

74 

105 
72 

100 
78 

97 
71 

104 
71 

108 
80 

104 
78 

103 
77 

108 
74 

107 
81 

103 
75 

97 
70 

101 

74 

100 
74 

99 
73 

100 
75 

103 
75 

104 
73 

102 
68 

85 
61 

86 
59 

88 

57 

96 
67 

97 
71 

96 
73 

100 

78 

103 

78 

102 
78 

103 
79 

107 

81 

10  3 
73.3 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
JULY 

1970 

Station 

Dsy 

of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
> 

< 

HELLINOTON  2  ENE 

MAX 

mm 

100 
70 

96 

69 

100 
71 

98 
66 

102 
68 

100 
70 

98 
66 

107 
70 

100 
73 

98 
72 

no 

72 

103 
68 

110 
70 

96 
69 

100 
69 

96 
63 

100 
68 

100 
70 

98 
68 

103 
72 

60 
5o 

86 
56 

90 
58 

99 

67 

98 
68 

100 
68 

100 
69 

98 

70 

104 
74 

104 
71 

102 
72 

99.2 
68.3 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 

MIN 

100 
70 

103 

72 

105 
72 

99 

73 

96 
65 

103 
68 

no 

79 

108 
75 

97 
72 

106 
72 

105 
80 

91 
70 

93 

69 

98 
67 

97 

71 

100 
70 

101 
73 

105 
72 

103 
76 

88 

59 

66 
59 

67 
56 

92 
54 

97 
60 

96 
65 

98 

70 

102 
73 

100 
77 

104 
76 

106 
75 

103 
75 

99.6 
69.9 

WINTERS  1  NNE 

•     *     • 

MAX 

MIN 

93 

64 

95 
66 

95 

64 

98 
63 

103 
65 

97 
67 

104 
70 

101 
66 

98 
67 

100 
68 

100 
71 

102 
73 

98 
74 

92 
69 

94 
66 

90 
70 

93 
66 

95 
66 

98 
64 

98 
63 

97 
59 

14 

61 

87 
60 

91 
69 

95 

66 

92 

67 

94 
70 

97 
72 

97 
71 

96 

71 

100 
74 

96.0 
67.1 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

MIN 

97 
67 

99 

68 

101 
70 

103 

72 

96 
67 

98 
66 

106 
66 

105 
72 

104 
72 

104 
73 

105 
79 

102 
76 

95 

73 

98 
69 

99 

70 

98 

70 

97 
69 

98 
69 

102 
71 

103 
77 

92 
61 

86 

60 

68 
96 

94 
98 

9  7 
64 

97 
67 

98 
67 

102 

74 

101 

74 

102 
79 

102 
75 

99.1 
69.3 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

99 

71 

101 
73 

104 
69 

96 
68 

94 
68 

103 
68 

106 
68 

105 

77 

103 
73 

102 
72 

104 
71 

102 
70 

93 

71 

98 
71 

101 
72 

100 
70 

100 
73 

102 
72 

104 
70 

96 
68 

97 

60 

87 

60 

92 

54 

96 
58 

99.5 
68.6 

6ARDWELL  DAM 

MAX 
MIN 

96 
74 

96 

75 

96 

75 

101 
77 

99 
66 

91 
65 

95 

70 

99 
75 

99 

77 

96 
77 

99 
76 

96 
76 

89 

68 

94 
72 

93 
73 

96 
70 

92 

70 

96 
72 

99 

75 

100 
76 

101 
63 

79 
62 

86 
60 

68 
69 

93 
67 

94 
71 

93 
72 

97 

75 

96 

72 

96 

74 

98 

76 

94.9 

71.5 

BELTDN  DAM 

MAX 
MIN 

94 
73 

95 
72 

95 

71 

98 

76 

103 
73 

95 

66 

96 
71 

98 
73 

100 
75 

100 
76 

98 

74 

101 

74 

90 

74 

94 
71 

93 
72 

90 
70 

93 

72 

93 

72 

98 
72 

99 
73 

98 
67 

79 

62 

65 

63 

91 
67 

93 

68 

93 

68 

93 

71 

95 
74 

97 
73 

96 

73 

96 

73 

94.9 

71.3 

BEN8R00K  DAM 

MAX 

MIN 

99 

TO 

97 
69 

98 

74 

101 
73 

98 
67 

91 
67 

93 

73 

102 
75 

101 
78 

97 
78 

99 
76 

96 
75 

96 

70 

92 

72 

93 
72 

93 

70 

94 

72 

96 
65 

99 

74 

99 

73 

94 

64 

81 

62 

82 
59 

86 

66 

90 
65 

94 
64 

96 

70 

96 

74 

93 

74 

97 

76 

99 

76 

99.0 
70.9 

BONHAM 

MAX 
MIN 

96 
72 

99 

72 

101 
72 

92 

72 

89 
60 

91 
63 

100 
70 

102 
78 

96 

74 

98 

74 

96 
79 

87 
72 

94 

70 

94 
72 

94 
70 

98 
72 

98 

72 

99 

73 

102 
72 

89 
72 

78 

63 

86 
59 

68 
58 

94 
63 

96 
69 

93 

72 

96 
69 

96 

73 

99 

76 

100 
76 

101 
76 

95.0 

70.5 

BOWIE 

MAX 

MIN 

99 
75 

102 
75 

107 
75 

100 
80 

94 
68 

97 
68 

107 
78 

105 
78 

101 
78 

102 
78 

101 
76 

101 
70 

92 

72 

94 
73 

96 
72 

97 
72 

102 
74 

101 
75 

102 
76 

96 

70 

60 
61 

65 
61 

90 
61 

93 
66 

94 
67 

97 
69 

101 
72 

101 
78 

101 
77 

103 
78 

103 
78 

98.3 
72.6 

BOYD  3  S 

MAX 
MIN 

93 

68 

97 
68 

99 
69 

99 

64 

92 

68 

93 
72 

104 
77 

102 
75 

93 

74 

100 
78 

96 

74 

89 

72 

91 

71 

92 
71 

92 

71 

94 
70 

96 

68 

98 
69 

100 
76 

89 
63 

81 

84 
51 

88 
99 

90 

66 

92 

68 

93 
72 

96 

72 

96 

75 

99 

75 

94.1 
69.3 

BRECKENRIDGE 

MAX 
MIN 

96 
71 

100 
72 

102 
70 

99 
67 

97 
70 

103 

73 

104 
79 

103 

76 

102 
76 

103 
80 

101 

81 

94 
76 

96 

73 

98 
73 

94 

7  2 

97 
72 

98 
70 

100 
72 

101 
74 

92 
64 

67 
61 

68 

62 

92 
58 

99 
69 

95 

70 

93 

71 

99 
73 

99 

75 

99 

75 

101 

76 

101 

78 

97.6 
71.9 

BRIDGEPORT 

MAX 

MIN 

101 
66 

102 
70 

104 
72 

105 

71 

102 
65 

97 
64 

102 
69 

108 

75 

106 

74 

97 

77 

107 
79 

104 
73 

89 

71 

97 

70 

96 
71 

98 

70 

100 
71 

ioo 

69 

102 

72 

103 

74 

87 
61 

85 

56 

66 

54 

93 
54 

96 
66 

97 
66 

98 
6B 

•0? 
69 

103 
75 

104 
73 

105 
75 

99.4 
69.2 

BROWNWOOD 

MAX 

MIN 

93 

73 

97 
69 

100 
70 

101 
73 

96 
72 

103 
76 

103 
72 

100 
75 

100 
76 

100 
76 

100 
76 

94 
73 

98 
70 

95 
72 

94 
70 

94 
69 

97 
68 

99 
72 

100 
69 

98 
64 

63 
63 

87 

60 

91 
66 

95 
70 

95 
70 

94 
72 

97 
75 

98 

73 

99 

74 

100 
79 

101 
75 

96.9 
71.2 

CAMERON 

MAX 

MIN 

97 
72 

95 

73 

99 
75 

104 
73 

98 
72 

98 

67 

97 

74 

99 
73 

100 
74 

99 

73 

100 
73 

92 

73 

93 
72 

95 
70 

92 
72 

94 

71 

95 
74 

99 
72 

100 
72 

101 
72 

95 
67 

66 

61 

94 
62 

97 
67 

95 
67 

96 

68 

95 
72 

97 
72 

99 

70 

99 

71 

100 
72 

96.8 
70.9 

CLEBURNE 

MAX 

MIN 

99 
70 

99 
72 

102 
66 

95 

71 

92 
68 

97 
65 

104 
74 

102 
70 

101 
76 

101 
78 

96 
75 

91 
73 

93 

70 

93 

70 

95 
72 

96 
69 

99 
69 

101 
68 

102 

70 

102 
71 

65 
6! 

62 

63 

88 

57 

93 

67 

95 

66 

95 

67 

97 
71 

98 
74 

96 
76 

101 
74 

101 
75 

96.5 

70.0 

CORSICANA 

MAX 

MIN 

99 

74 

99 

74 

98 

72 

101 
73 

96 

71 

90 
65 

95 

65 

99 

74 

100 
75 

98 

78 

101 
75 

99 

74 

84 
68 

94 
68 

93 
71 

93 

71 

94 
70 

97 

71 

99 

73 

101 

74 

100 

64 

77 
63 

64 
59 

97 
59 

92 
66 

94 
66 

93 

73 

99 

73 

95 

71 

97 
71 

98 

74 

94.9 
70.2 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 

min 

97 
79 

9B 

81 

102 
80 

98 
79 

90 
68 

92 

71 

103 
78 

101 

79 

91 
84 

101 
82 

97 
82 

85 
75 

93 

72 

93 
77 

94 
76 

99 

76 

99 

78 

100 
78 

103 

80 

93 
68 

79 

67 

85 
65 

67 
66 

92 

71 

94 
73 

94 

74 

97 
77 

97 
76 

96 

79 

100 
80 

100 
80 

95.1 
75.9 

OENISON  DAM 

MAX 

MIN 

97 
70 

97 
70 

98 

71 

100 
75 

92 
63 

91 
64 

9B 
72 

100 
79 

100 
72 

99 

71 

98 
76 

91 
72 

92 
69 

92 
71 

93 
74 

93 

70 

97 
73 

99 

75 

100 
75 

101 
71 

75 
62 

83 
59 

66 

91 
62 

93 
67 

94 
67 

94 
67 

95 

74 

98 

77 

99 

73 

99 

78 

94.7 
70.3 

DENTON  2  SI 

MAX 

MIN 

96 

71 

97 
74 

98 

76 

99 

77 

99 
65 

96 
69 

102 
75 

101 
77 

80 

97 
77 

97 
78 

92 
71 

92 

71 

94 
73 

95 
73 

72 

93 

74 

74 

98 
77 

98 
77 

89 
63 

84 
59 

69 
96 

86 
65 

92 

65 

90 
67 

93 
71 

93 
73 

96 
76 

97 
76 

97 
77 

94.7 
72.0 

DUBLIN 

MAX 

MIN 

93 

71 

94 
73 

95 

68 

98 

70 

97 
66 

92 
69 

99 
69 

100 
72 

98 
72 

96 

75 

99 

75 

99 
73 

84 
69 

94 
69 

92 

69 

92 

70 

92 
69 

95 
70 

98 
72 

99 
72 

38 
60 

61 
59 

63 

60 

89 
63 

91 

67 

93 
66 

94 
67 

97 
71 

96 

72 

97 
72 

99 

72 

94.4 
69.1 

EASTLAND 

MAX 

MIN 

98 
69 

97 
70 

99 
70 

100 
70 

99 
70 

96 

68 

104 
69 

104 
72 

102 
72 

99 
72 

100 
76 

100 
72 

91 
71 

90 
69 

94 
70 

94 
69 

96 

70 

96 
69 

94 
68 

98 
69 

86 
60 

84 
60 

85 

54 

91 
56 

96 
64 

97 
68 

92 

70 

100 
71 

99 

72 

101 
72 

100 
74 

96.2 
68.6 

EVANT 

MAX 

MIN 

93 

70 

96 

71 

98 
72 

101 
67 

100 

70 

99 
68 

99 

75 

98 

71 

98 

73 

98 

75 

100 
78 

95 
75 

93 

73 

93 
69 

92 
70 

90 
68 

91 
70 

95 
70 

90 
70 

100 
68 

97 
64 

90 

59 

92 
98 

91 
67 

95 
69 

95 
69 

95 

70 

97 

71 

97 
71 

98 

73 

99 

74 

93.6 
69.9 

FERRIS 

MAX 

Mm 

100 
74 

101 
76 

103 
72 

100 
77 

95 
68 

95 
65 

105 
76 

103 
74 

99 
80 

101 
80 

99 

78 

93 

77 

97 
70 

96 
74 

96 
75 

96 
73 

99 
73 

102 
74 

103 
77 

97 
77 

85 
65 

87 
62 

90 
61 

95 
67 

96 
68 

97 
71 

100 
73 

99 

76 

99 

74 

102 
77 

102 
78 

97.8 
73.0 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

97 
74 

97 
76 

100 
73 

96 

74 

91 
66 

94 
69 

103 
76 

100 
78 

91 
80 

100 
78 

96 
80 

86 
74 

92 
72 

94 
75 

94 
75 

93 

73 

98 
73 

100 
72 

102 
74 

93 
69 

82 
67 

86 
63 

68 
59 

89 
69 

94 

69 

94 
70 

96 
73 

98 
76 

99 

76 

100 
78 

100 
78 

95.0 
72.9 

GAINESVILLE 

MAX 

MIN 

96 

69 

98 
70 

100 
69 

103 
72 

95 
62 

92 
63 

90 
6B 

104 

75 

104 

73 

66 
77 

98 
75 

97 
75 

89 

70 

92 

70 

93 

n 

94 
72 

94 
71 

95 
70 

98 

70 

100 
70 

6,? 
60 

76 
it 

65 
56 

87 
56 

90 
65 

91 
66 

93 

69 

96 
71 

96 

76 

98 

76 

99 

75 

93.9 
69.2 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

95 

70 

96 

70 

96 

68 

99 

67 

103 
70 

97 
68 

96 
68 

100 
74 

100 
73 

100 
75 

100 
76 

101 
74 

87 
73 

95 

70 

93 

70 

92 
68 

91 
68 

95 
69 

99 
72 

99 

71 

100 
66 

78 
61 

86 
58 

91 
58 

94 

67 

93 

67 

93 

67 

96 

72 

97 
72 

96 

71 

98 

74 

93.4 
69.3 

GEORGETOWN 

MAX 

MIN 

96 
72 

95 

72 

98 
69 

103 
72 

103 

74 

100 
68 

99 

74 

99 
73 

101 
73 

100 
75 

100 
73 

99 
74 

97 
75 

94 
70 

90 
71 

91 
71 

93 
72 

97 

70 

98 
70 

98 

71 

97 

68 

85 

63 

92 

S8 

94 
70 

93 

69 

94 
69 

95 

75 

99 

73 

97 
73 

97 
73 

97 
74 

96.4 

71.1 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

96 
67 

98 

70 

101 
66 

100 

77 

95 
63 

100 
64 

103 
73 

102 
74 

103 
78 

102 
80 

103 
78 

100 
78 

94 

70 

95 

68 

95 
72 

99 

69 

98 
69 

101 
66 

101 
72 

102 
71 

94 
63 

65 
64 

90 
56 

94 
65 

94 
65 

94 
66 

96 
70 

98 
76 

98 
73 

101 
74 

101 
76 

97.8 
70.2 

GOLDTHWAITE 

MAX 

Mm 

95 

70 

95 

72 

97 
66 

100 
69 

97 
70 

101 
70 

101 
74 

97 
70 

100 
79 

101 
79 

102 
78 

93 
72 

95 
73 

92 
66 

91 
68 

94 
68 

96 
69 

98 
70 

98 
70 

98 
68 

95 
64 

88 
61 

93 

62 

94 
69 

95 
67 

94 
66 

96 
71 

95 

72 

97 
70 

100 
72 

101 

72 

96.4 
70.0 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

95 

70 

100 
70 

101 
68 

102 

71 

99 

70 

95 
70 

101 
72 

105 
75 

103 
71 

103 
73 

104 
76 

99 
74 

92 

72 

96 
71 

96 
71 

99 

72 

98 

70 

98 
71 

101 
72 

103 
73 

89 
72 

89 
61 

68 
55 

92 
56 

96 

69 

93 

70 

96 
72 

101 
77 

99 

78 

100 
78 

102 

78 

97.9 

71.0 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

97 
69 

96 

74 

101 
69 

100 
73 

98 

69 

93 

69 

103 

74 

102 
74 

101 
78 

102 
80 

101 
79 

97 
73 

93 
72 

94 
72 

95 
73 

99 

72 

99 
72 

100 
71 

101 
74 

101 
73 

92 
63 

86 
62 

90 

57 

93 
69 

95 
79 

99 

70 

98 

73 

99 

76 

99 

75 

101 
76 

102 

77 

97.3 
72.2 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

93 
72 

97 
73 

97 
72 

100 
76 

95 

65 

90 
66 

92 

69 

101 
70 

100 
77 

89 
76 

97 
75 

99 
73 

86 
69 

91 
72 

91 
72 

92 

71 

93 

71 

95 
70 

96 
71 

99 

73 

91 
64 

60 
60 

84 
58 

86 
62 

86 
66 

92 

67 

99 

70 

95 

73 

96 

73 

97 

75 

98 
76 

93.3 
70.4 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

94 

72 

96 

71 

98 
69 

101 
70 

97 
62 

89 
65 

B9 
65 

101 
72 

100 
78 

86 

77 

99 

76 

96 
7* 

88 
67 

93 
68 

93 

71 

94 

70 

93 

70 

97 

70 

99 

70 

101 

73 

93 
65 

60 

60 

63 
59 

66 
64 

91 
65 

93 

67 

94 
68 

93 
69 

93 

79 

97 
74 

99 
75 

93.9 
69.4 

GROESBECK 

MAX 

MIN 

96 
75 

96 
73 

98 
72 

100 
74 

103 
75 

95 
67 

97 
70 

98 
73 

98 
75 

96 
76 

99 
74 

97 

74 

83 

68 

95 
71 

94 
72 

94 
70 

93 

71 

95 
72 

99 
77 

99 
73 

100 
66 

79 
61 

67 
61 

93 

64 

90 
66 

86 
69 

94 
69 

95 
73 

96 

71 

97 
72 

97 
72 

95.0 
70.6 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

MIN 

94 
71 

93 
70 

96 
66 

100 
74 

100 
76 

100 
69 

95 

67 

100 
69 

99 

74 

100 
77 

98 

75 

100 
73 

83 

71 

94 
70 

93 
70 

92 
69 

91 
69 

96 
70 

98 
72 

99 
71 

99 
62 

79 
59 

66 

S9 

90 
62 

94 

66 

93 

68 

93 

71 

97 
73 

96 
70 

97 
73 

98 
73 

95.0 
69.7 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

94 
70 

95 

72 

96 

71 

99 
70 

95 
65 

98 
68 

97 

71 

102 
76 

101 

74 

101 
74 

101 
82 

98 
73 

87 

71 

90 
71 

92 

73 

93 

71 

94 
72 

97 
73 

99 
70 

100 
73 

80 
60 

80 

57 

63 
99 

88 
61 

93 
66 

92 
69 

94 
72 

97 
72 

98 

77 

96 

78 

100 
78 

94.6 

70.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11  1  12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HICO 

MAX 

MIN 

94 
68 

99 
72 

9Q 
67 

100 
70 

97 
66 

99 

69 

101 
74 

100 
72 

100 
75 

100 
77 

107 
78 

10" 
73 

99 

70 

95 
68 

94 

70 

93 
67 

96 
66 

99 

68 

99 

70 

100 
69 

94 
61 

86 
59 

91 
55 

94 
60 

94 
66 

94 
65 

97 
69 

96 
72 

96 
71 

100 
73 

100 
73 

97.1 
68.8 

HtUSIOM 

MAX 

MIN 

95 

72 

97 

74 

97 
69 

100 
70 

100 
68 

93 
68 

95 
69 

100 

74 

99 

75 

98 
78 

99 

76 

90 
77 

64 

70 

94 

70 

94 
73 

94 
69 

90 
70 

97 
73 

99 
73 

100 
73 

100 
64 

80 

60 

84 
61 

89 
63 

95 
68 

95 

70 

93 

70 

96 
73 

97 
73 

97 
73 

98 
75 

94.8 

70.7 

JACKS83RD 

MAX 

MIN 

98 
72 

98 

75 

101 

75 

101 
75 

97 
68 

97 
70 

104 
78 

103 
75 

102 
76 

102 
80 

102 
81 

96 

72 

91 
71 

93 
72 

94 
72 

99 

71 

97 
72 

98 
72 

101 

73 

101 
76 

84 
60 

83 

60 

88 

61 

93 
65 

93 

69 

94 
70 

97 
72 

97 

76 

98 
76 

99 

77 

100 
78 

96.7 

72.3 

KAUFMAN 

MAX 

MIN 

72 

97 
73 

97 
72 

101 

73 

97 
65 

90 
65 

90 
66 

101 
74 

100 
74 

93 

78 

100 

76 

95 
77 

87 
67 

93 
68 

93 

73 

99 
72 

93 
71 

98 
71 

101 
74 

102 
73 

98 

64 

80 
61 

81 
61 

67 
62 

92 

67 

93 

67 

93 

70 

95 
72 

95 

72 

97 
72 

100 
74 

94.5 
70.3 

KILLEEN 

MAX 

MIN 

LAVON  0AM 

MAX 

MIN 

9* 
7* 

97 

73 

96 

72 

98 

75 

94 
69 

67 
66 

90 
67 

100 

74 

99 
76 

90 
77 

96 

77 

94 
75 

84 

69 

92 

69 

93 
73 

93 

71 

93 

72 

95 

73 

92 

76 

100 
77 

89 
66 

79 
63 

84 
63 

87 
64 

90 
67 

93 

70 

91 
69 

95 
70 

95 
75 

96 
75 

99 
76 

92.7 

71.4 

MARLIN  3  NE 

MAX 

MIN 

98 

73 

97 
72 

102 
71 

99 

70 

96 

68 

97 
76 

99 

74 

99 
78 

99 
72 

98 
75 

95 
75 

94 
71 

94 
72 

93 

73 

91 
70 

99 

70 

99 

71 

99 

74 

99 
73 

97 
67 

85 
62 

91 
61 

95 

66 

92 

67 

94 
68 

95 
73 

95 

74 

97 
71 

97 
73 

97 

73 

96.1 

71.1 

MC  GREGOR 

MAX 

Mm 

97 
75 

98 
73 

ioo 

70 

100 
70 

102 
70 

96 

70 

101 

70 

100 
75 

100 
75 

101 
77 

99 
75 

101 
74 

88 

72 

96 
71 

95 

73 

99 

70 

96 

70 

97 
73 

101 

74 

100 
73 

101 
65 

80 

61 

85 
60 

92 

63 

93 
68 

96 

70 

97 
73 

08 
74 

99 

74 

100 
73 

100 
74 

97.0 
71.1 

NC  KINNEY 

MAX 
MIN 

97 

71 

97 
72 

100 
71 

100 
73 

92 
64 

90 
69 

101 

71 

101 

77 

99 
79 

98 

75 

98 
78 

99 
74 

93 

67 

93 
71 

93 

72 

95 

70 

97 

70 

100 
71 

101 
73 

100 
76 

81 
64 

83 

59 

87 
53 

90 
63 

94 
66 

99 

67 

96 

67 

96 

74 

96 
75 

100 
75 

100' 
73 

95,6 

70.3 

MEXIA 

MAX 

MIN 

99 

7S 

98 

74 

98 
73 

103 
75 

103 
68 

93 
66 

96 
69 

97 
73 

100 
77 

98 

77 

99 
75 

98 
75 

85 
69 

95 

72 

94 
74 

94 

71 

96 
72 

96 

72 

99 

74 

100 
73 

101 
66 

78 
62 

89 

62 

90 
69 

91 
68 

94 
71 

94 
73 

94 

74 

96 
72 

97 
74 

97 
74 

95.4 

71.5 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

99 

71 

100 
74 

103 
71 

100 
70 

95 

70 

101 
68 

106 
74 

102 

74 

100 
75 

103 
79 

100 

79 

87 
71 

93 

71 

94 
71 

96 

71 

98 
70 

98 
71 

100 
69 

101 
72 

93 
64 

84 
61 

86 
60 

89 

60 

92 

66 

94 
68 

99 

67 

99 
70 

99 

74 

100 
73 

101 

75 

102 
73 

97.2 
70.3 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

MIN 

96 

7* 

98 

73 

97 
72 

100 
77 

101 
68 

91 

69 

96 

70 

99 

75 

99 
78 

96 

78 

101 
76 

98 
76 

83 
68 

94 
72 

93 
74 

95 

70 

93 

70 

98 
73 

98 
73 

100 
74 

100 
69 

76 
61 

89 
58 

88 
69 

90 
66 

94 
69 

94 
73 

96 
72 

95 

72 

98 
74 

99 

75 

95.1 
71.2 

OLNEY 

MAX 

MIN 

98 
70 

100 
73 

103 

68 

100 
70 

100 
68 

101 
69 

109 
79 

104 
75 

105 
72 

103 
79 

100 

81 

97 
79 

95 

71 

99 

71 

98 

73 

100 
75 

100 
78 

101 
73 

103 
72 

101 
72 

86 
59 

89 
62 

93 

97 

97 
67 

93 

72 

96 

70 

101 
73 

100 

77 

100 
77 

102 
76 

102 
78 

99.2 
72.1 

PARIS 

MAX 
MIN 

96 
77 

96 
76 

ioo 

77 

101 

76 

93 
61 

66 
64 

90 
68 

90 
72 

100 
79 

63 
76 

98 
77 

91 
72 

67 
70 

94 
73 

94 
72 

99 

71 

93 
72 

98 
73 

101 

73 

101 

76 

86 
63 

81 
63 

83 

63 

84 
69 

93 

67 

99 

70 

93 
70 

93 
72 

96 
74 

99 
73 

100 
76 

93.3 

71.3 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

95 

72 

99 

73 

100 
75 

102 
75 

97 
63 

92 
64 

90 
68 

102 
75 

103 
77 

86 

75 

97 
74 

95 

75 

68 
69 

93 

70 

93 

73 

99 

71 

93 
73 

98 
73 

99 

74 

102 
76 

84 

63 

80 

59 

69 
60 

89 

64 

90 
65 

99 

66 

96 

70 

9R 

70 

97 
75 

98 

76 

100 
77 

94.7 
70.7 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

95 
68 

99 

70 

96 
66 

99 
69 

99 
62 

94 
68 

100 
70 

101 
71 

99 

71 

99 

77 

100 
76 

100 
72 

99 

71 

94 
67 

93 

69 

93 
69 

93 
67 

96 
67 

98 

72 

99 
74 

98 
63 

83 

63 

84 
59 

90 
63 

91 
61 

92 

61 

92 

69 

95 
72 

96 
74 

97 
75 

98 
75 

95.4 
68.7 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

96 
70 

99 

70 

100 
69 

101 
73 

99 
69 

103 
69 

103 
76 

101 

71 

98 
73 

100 
79 

97 
75 

95 

73 

98 

70 

94 
70 

96 
68 

99 

70 

94 
71 

99 

72 

101 
74 

97 

73 

87 
58 

68 
59 

94 
60 

99 
64 

95 

70 

96 

70 

99 
69 

98 

73 

98 
73 

100 
74 

101 
78 

97.3 
70.2 

SUINLAN 

MAX 

Mm 

94 
76 

96 

76 

99 
73 

99 

74 

94 
63 

89 
66 

100 
72 

99 

74 

95 

80 

98 

78 

98 
78 

89 
75 

92 
69 

93 

73 

93 

72 

94 

71 

97 
73 

99 

72 

101 
76 

100 
76 

86 
66 

84 
61 

89 

63 

90 
66 

93 
69 

92 

70 

93 
72 

95 
70 

97 
74 

98 
76 

98 
76 

94.6 
71.9 

RANGER  1  W 

MAX 

Mm 

95 
69 

96 
71 

99 
69 

101 

71 

94 
68 

100 
70 

101 
76 

99 
71 

99 
72 

99 

73 

99 

78 

87 
73 

94 
71 

94 
69 

94 

70 

93 

70 

93 
69 

98 
68 

99 

73 

98 
74 

89 

60 

85 

61 

89 

60 

93 

67 

92 
68 

93 

73 

97 
72 

96 
82 

97 

74 

98 

75 

99 
84 

95.5 

71.1 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

93 

68 

96 

69 

97 
66 

99 
66 

101 
67 

96 
66 

101 
68 

101 
69 

99 

70 

100 
73 

100 

74 

99 
73 

92 

70 

94 
69 

93 
70 

93 
69 

91 
67 

94 
68 

99 
69 

96 
69 

97 
60 

83 
60 

89 
56 

91 
59 

93 
67 

93 

67 

94 
70 

93 
71 

96 
72 

97 
72 

99 

73 

95.3 

68.0 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

Mm 

97 
73 

96 

74 

99 
72 

103 
73 

100 
70 

98 
66 

96 
79 

99 

73 

100 
76 

100 
77 

99 

74 

96 
75 

99 
72 

95 
71 

93 
73 

93 

71 

97 
73 

99 
7* 

100 

74 

100 
74 

97 
67 

86 
61 

92 

64 

95 

64 

94 
68 

93 

70 

96 
74 

96 
74 

97 
71 

99 
74 

99 

74 

96.9 

71.7 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

95 

71 

98 

74 

99 
72 

73 

65 

63 

71 

104 
75 

104 
79 

83 

73 

99 
71 

95 

73 

89 

70 

93 
72 

94 
72 

94 

70 

96 
72 

96 
72 

100 
76 

101 
76 

83 

61 

72 
60 

69 

60 

67 
60 

92 

67 

94 
67 

99 

67 

95 

71 

96 

74 

100 
75 

102 
76 

94.1 
70.3 

SPRINGTOHN 

MAX 

Mm 

99 

67 

99 

70 

100 
70 

102 
72 

97 
61 

94 
63 

99 

68 

104 
75 

103 
75 

93 

78 

103 
79 

100 
71 

87 
70 

93 

70 

93 

70 

93 
70 

94 
70 

96 
72 

96 

72 

100 
66 

90 
61 

80 
55 

84 
51 

89 
94 

90 
63 

94 
69 

99 
68 

97 
69 

99 

74 

99 

75 

101 

75 

95.7 
68.4 

STEPHENVILLE  *  N 

MAX 

Mm 

96 

80 

99 

80 

98 

80 

95 

84 

94 

80 

96 

74 

98 

80 

97 

70 

97 

70 

99 

73 

98 
76 

97 
70 

94 
73 

94 
65 

92 
63 

91 
63 

96 
69 

97 
70 

98 

79 

98 
79 

90 

67 

84 
67 

69 
71 

96 
76 

90 
76 

94 
80 

95 
82 

95 

85 

98 
86 

98 
67 

100 
86 

95.1 

75.4 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

Mm 

95 

7* 

96 

73 

96 
72 

96 
76 

103 
73 

95 
67 

98 
72 

98 
74 

100 
74 

100 
73 

98 
74 

99 
74 

90 

74 

95 
70 

94 
73 

91 
70 

92 

71 

94 
73 

98 
72 

99 

73 

99 
52 

77 
61 

85 

62 

91 
67 

94 
73 

94 
66 

94 
72 

9^ 
72 

96 
73 

97 
73 

97 
72 

95.1 

70.9 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

96 

73 

96 

72 

97 
70 

100 
70 

105 
73 

99 
68 

101 
71 

98 
74 

99 

75 

102 
79 

99 

74 

ioo 

75 

90 

74 

95 
70 

93 
71 

93 

71 

99 

73 

93 

73 

99 

73 

99 

73 

100 
70 

77 
62 

89 
60 

96 
63 

96 

70 

93 

66 

96 
74 

96 
73 

96 

73 

98 
73 

96.3 

71.1 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

96 

75 

97 
75 

96 
74 

99 

75 

96 
75 

95 

75 

99 

68 

99 

74 

100 
75 

100 
76 

100 
75 

101 
75 

90 
74 

96 
72 

94 
72 

93 

73 

94 

74 

93 

74 

100 
74 

100 
74 

101 
68 

68 
63 

90 
69 

93 

69 

96 
69 

94 
70 

95 

74 

96 
75 

99 
75 

95 

74 

100 
75 

96.4 
72.8 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

96 
69 

98 
69 

100 
63 

103 
70 

98 
69 

96 

70 

109 
79 

105 
74 

103 
74 

102 

76 

103 
74 

101 
77 

93 

72 

97 
70 

98 
73 

97 
69 

98 
73 

98 

70 

99 

74 

102 
74 

86 
59 

86 
59 

87 
56 

92 
64 

93 

71 

99 

70 

95 

73 

99 
76 

98 
75 

100 
76 

101 
77 

97.6 
70.8 

WACO  DAM 

MAX 

Mm 

9* 

75 

95 
76 

96 
74 

99 

76 

101 

72 

94 
70 

97 
72 

99 
76 

100 
77 

99 

79 

98 
77 

99 
76 

83 

72 

95 
73 

94 
74 

93 

73 

91 
73 

95 

75 

100 
76 

98 
73 

99 
65 

so 

62 

63 
63 

89 
68 

94 

70 

94 
71 

93 

74 

96 
77 

95 

76 

96 

77 

97 
76 

94.8 
73.2 

WACO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

97 
75 

97 
77 

99 
71 

101 
74 

95 
71 

99 
71 

102 
80 

100 
76 

99 

80 

99 

80 

100 
78 

85 
77 

99 

74 

95 

75 

96 

76 

92 

74 

97 
73 

101 
76 

99 
77 

100 
75 

80 
66 

84 
61 

90 
63 

94 
72 

95 

72 

95 
72 

96 
76 

97 
78 

99 
76 

99 
77 

98 
77 

96.0 
74.2 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

98 

71 

97 
74 

101 
73 

99 

75 

96 
69 

99 
66 

102 
79 

101 

75 

99 
78 

99 

74 

96 

75 

94 
6fl 

93 
72 

93 
72 

98 
74 

99 

71 

99 
72 

99 

72 

103 
73 

101 
76 

91 

64 

85 

62 

89 
59 

91 

67 

93 

68 

96 
71 

97 
72 

97 
75 

98 

73 

99 

75 

100 
76 

96.6 
71.5 

WEATHERFORD 

MAX 

Mm 

97 
68 

99 
72 

101 
71 

102 
71 

100 
66 

94 
67 

99 
69 

103 
75 

102 
75 

99 
79 

101 

78 

93 
72 

86 

70 

94 
70 

93 
71 

94 
70 

94 
72 

97 
70 

98 

74 

99 

76 

94 
62 

83 

57 

63 

54 

90 
54 

91 
64 

95 
68 

96 
69 

93 
72 

98 

74 

98 

74 

101 
75 

96.1 
69.7 

WHITNEY  DAM 

»     «     • 

MAX 

Mm 

97 

70 

99 

71 

99 
70 

101 
74 

101 
70 

99 
69 

100 
69 

102 
74 

102 
77 

100 
78 

101 
75 

ioo 

75 

85 

71 

96 
71 

93 

72 

96 
69 

94 
70 

98 

72 

100 
71 

101 
69 

102 
65 

81 
61 

85 
59 

90 
65 

93 

66 

96 

67 

95 
68 

97 
74 

92 

70 

96 

73 

100 
75 

96.5 

70.2 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

97 
74 

100 
72 

101 
70 

105 
72 

100 
71 

100 
64 

99 

71 

100 

71 

102 
74 

100 
75 

99 
72 

90 

70 

90 
71 

91 
69 

90 
71 

96 

71 

95 
72 

99 

71 

99 

71 

99 

70 

94 
71 

89 
62 

94 
63 

93 
67 

91 
67 

92 

68 

93 

70 

9fl 
71 

96 

70 

99 

71 

96.4 

70.1 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

96 

70 

96 
72 

99 
74 

99 
68 

95 
65 

96 
*1 

99 
69 

101 
71 

95 
72 

97 
74 

98 

73 

98 
74 

99 

72 

99 
76 

102 
64 

96 
69 

98 
63 

102 
68 

102 
68 

102 
67 

85 
64 

84 
60 

66 
60 

90 
62 

94 
64 

93 
69 

94 
71 

94 
73 

95 

69 

96 
71 

96 
72 

96.2 

68.7 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

95 
73 

96 

73 

ioo 

72 

98 
71 

92 
59 

93 
62 

97 
70 

96 
72 

95 

77 

too 

76 

99 
76 

86 
69 

91 
68 

93 

71 

93 

73 

89 

72 

96 

70 

95 

68 

93 
68 

96 
73 

95 
65 

78 
59 

62 
66 

90 
65 

90 
66 

90 

67 

68 

71 

92 
73 

94 

71 

96 
73 

97 

74 

93.1 
69.8 

CENTER 

MAX 

Mm 

94 

71 

93 
72 

94 
70 

100 
70 

97 
64 

88 
59 

89 
99 

95 
64 

96 

74 

93 
77 

99 
74 

95 
71 

81 
65 

90 
65 

92 

70 

89 

70 

88 
68 

99 
66 

96 
66 

95 
73 

97 
68 

70 
57 

83 
57 

66 
62 

89 
62 

89 

67 

89 
67 

87 

69 

91 
68 

94 
68 

95 
72 

91.3 
67.0 

S*«  Relaranc*  Not»»  Following  Sutlon  Ind»x 

235 


Continued 

VI 

UL 

I 

It 

MJ 

JU 

tlA 

1U 

K£ 

.b 

TEXAS 
JULY 

1970 

Station 

Day 

oi  Month 

o 
n 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

CENTERVILLE 

MAX 
MIN 

95 
72 

98 
70 

96 
68 

98 
68 

101 
61 

92 
58 

96 
67 

98 
73 

98 
76 

96 
75 

99 
74 

100 
73 

67 
66 

95 

70 

95 
71 

93 

70 

95 

67 

95 
67 

99 
70 

99 
71 

100 
73 

73 
58 

86 
55 

91 
61 

96 

6  2 

96 
68 

94 

70 

93 

71 

95 
67 

96 
70 

98 

71 

93.1 
68.2 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

95 

71 

95 
71 

95 
71 

100 
72 

96 
63 

87 
60 

87 
SB 

92 

67 

97 
76 

89 

73 

98 

73 

86 
71 

67 

71 

92 

70 

91 
71 

93 

70 

94 
69 

97 
68 

100 
70 

99 

72 

89 
62 

61 
98 

64 
56 

64 

61 

92 

64 

93 
68 

92 

68 

86 

69 

94 

71 

98 
71 

98 
72 

92.3 
68.0 

COLDSPRING  5  SSw 

MAX 
MIN 

95 
74 

96 

71 

96 
70 

97 
71 

98 

71 

93 

60 

93 

60 

96 
66 

98 
74 

99 

75 

98 
73 

96 

72 

89 
71 

91 

70 

91 

71 

91 

71 

94 
71 

95 

71 

96 

71 

97 
72 

98 

73 

62 
65 

88 
61 

69 
65 

95 
67 

93 
68 

69 

70 

90 
71 

94 
66 

95 

69 

97 
70 

94.0 
69.4 

COLLEGE  STATION  FAS  AP 

MAX 

MIN 

93 

76 

95 

74 

98 

73 

100 
75 

93 
75 

96 
67 

95 
76 

97 

73 

97 

76 

97 
77 

97 
76 

88 

75 

88 
74 

91 
73 

87 
74 

93 
73 

93 

75 

96 

73 

96 

73 

96 

75 

82 
72 

86 
66 

92 
69 

94 
70 

93 

71 

93 

72 

91 

74 

93 
74 

97 
73 

96 
73 

98 

74 

93.6 
73.3 

CONROE 

MAX 

MIN 

96 
71 

96 
73 

93 

71 

98 
72 

101 
73 

97 
65 

97 
67 

97 
73 

98 
74 

99 
75 

96 
73 

95 
72 

91 

72 

91 
71 

92 
72 

92 
72 

92 
73 

94 
71 

97 
72 

96 
70 

97 
71 

86 
66 

88 
64 

91 
66 

94 

69 

92 

69 

93 
70 

69 
72 

91 
69 

94 
70 

92 

71 

94.1 
70.6 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

99 
70 

98 
73 

98 
72 

102 
71 

104 
70 

93 
62 

97 
63 

99 

73 

100 
73 

98 
76 

100 
74 

101 
73 

89 
69 

93 
70 

94 

71 

93 

72 

93 
72 

95 

72 

98 
72 

98 
71 

99 

73 

79 
60 

89 
56 

91 
56 

94 

66 

93 
67 

93 
69 

91 
71 

92 
70 

95 
70 

97 
71 

95.2 

69.4 

DAINGERFIELD  9  S 

MAX 

Mm 

95 
78 

96 

73 

99 

74 

97 

77 

95 

66 

88 

65 

92 

72 

96 
77 

95 

78 

98 

77 

97 
78 

86 
72 

92 

71 

92 

75 

92 

73 

93 

73 

94 
73 

98 
73 

96 
76 

99 
78 

91 
65 

83 

6  0 

83 
69 

91 

70 

98 

69 

92 

72 

90 
71 

91 
72 

95 

73 

96 
76 

97 
76 

93.5 

72.7 

DIALVILLE  2  w 

MAX 

MIN 

96 
74 

96 
72 

102 
72 

100 
72 

94 
65 

95 
63 

98 

70 

98 

74 

97 

77 

102 

77 

102 

75 

95 

70 

92 

67 

95 

70 

95 
73 

96 

70 

98 
72 

102 
72 

100 

71 

102 
72 

97 
65 

SB 
57 

90 
58 

99 
62 

89 
63 

92 

69 

94 

71 

96 
71 

99 
69 

100 
71 

100 
73 

96.6 
69.6 

EMORY 

MAX 

MIN 

94 
72 

97 
71 

97 
69 

101 
69 

95 
61 

89 
59 

91 
59 

97 
68 

93 

73 

92 
76 

98 
76 

95 

74 

90 
66 

94 
67 

93 

71 

95 

68 

96 
69 

99 

69 

101 
70 

102 

72 

96 
65 

79 
59 

85 
60 

88 
63 

94 

63 

93 
64 

93 

69 

94 
70 

95 

71 

97 
72 

100 
73 

94.4 
68.0 

EVADALE 

MAX 

MIN 

95 
67 

94 
67 

95 
67 

98 
69 

102 
69 

92 
61 

95 
64 

97 
68 

97 
68 

95 

74 

97 
69 

96 
72 

82 
69 

90 
69 

69 
71 

92 

70 

92 

67 

94 
65 

97 
67 

96 
66 

97 
66 

82 
64 

84 
57 

91 
61 

93 

65 

86 
67 

88 
68 

88 
67 

95 
65 

94 
67 

94 
66 

92.8 

66.8 

FAIRFIELD 

MAX 
MIN 

96 

76 

97 
73 

99 

73 

94 
59 

96 
74 

97 
74 

96 

73 

97 

76 

83 

60 

67 
60 

92 

68 

94 

66 

92 

71 

91 
71 

92 
73 

95 

70 

93 

70 

96 
69 

FRANKLIN 

MAX 

MIN 

96 

72 

96 

72 

97 

70 

102 
66 

95 
69 

95 

63 

96 

73 

97 
72 

96 

74 

97 

74 

97 
73 

92 

73 

94 
68 

94 

71 

92 

72 

93 
69 

94 
69 

97 
70 

98 

72 

96 
71 

95 

69 

87 
58 

92 

59 

96 
63 

96 
6  5 

97 
65 

93 

72 

96 
73 

96 

70 

99 

73 

99 
72 

95.6 
69.5 

GILMER  2  W 

MAX 
MIN 

93 

71 

93 

69 

94 
69 

97 
69 

93 
96 

85 
55 

88 
59 

93 
68 

93 
74 

74 

98 
75 

91 
70 

90 
66 

91 
69 

91 

70 

93 

69 

92 
71 

94 
70 

98 
71 

99 

72 

99 
65 

81 
56 

82 

62 

S3 

64 

91 

62 

92 

67 

90 
69 

91 

71 

91 

70 

93 

71 

95 
73 

91.8 
67.6 

GLADEWATER  3  WSW 

MAX 

min 

95 

74 

94 
73 

95 
74 

92 

73 

93 
74 

98 
57 

91 
66 

92 

74 

94 
74 

89 
72 

98 
76 

92 
68 

87 
63 

91 
72 

95 
72 

92 

71 

90 
70 

93 

72 

99 
74 

96 
73 

99 
66 

75 
5B 

63 
63 

84 
63 

88 

68 

91 
»9 

90 

67 

89 
70 

90 
67 

93 

71 

95 
72 

91.6 
69.6 

GROVETON  1  SE 

MAX 

Mm 

97 
64 

98 

72 

97 
63 

98 

73 

102 
69 

97 
63 

101 
76 

96 
72 

100 
74 

98 

73 

99 
76 

95 
63 

99 
65 

96 

67 

97 
70 

97 
71 

95 
69 

93 
66 

98 
68 

98 
67 

87 
65 

86 
59 

91 
96 

92 

60 

94 
66 

84 
66 

93 

67 

95 
71 

91 
70 

98 
68 

100 
78 

95.3 

66.0 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

96 
71 

95 

71 

96 

70 

99 

70 

97 
66 

89 
68 

92 

64 

97 

74 

96 
75 

93 

71 

98 
74 

95 

74 

64 

67 

92 

70 

91 
71 

69 

69 

85 

68 

93 
68 

94 
72 

96 

72 

96 

68 

74 

61 

82 
62 

89 

64 

90 
66 

90 

71 

90 

71 

91 
69 

93 
66 

94 
70 

95 
70 

91.9 
69.1 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

95 
75 

93 

73 

95 

72 

99 
73 

100 
73 

97 
68 

96 

72 

97 
74 

98 
74 

99 

77 

98 

74 

97 
74 

92 

74 

91 
71 

90 
72 

69 

70 

93 
73 

95 
73 

97 

73 

93 

71 

96 
73 

88 
68 

68 
66 

91 
68 

93 
70 

93 

71 

92 

73 

88 
72 

92 

72 

95 

72 

96 
72 

94.3 
72.0 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

95 
73 

96 
74 

100 
73 

97 
75 

95 
63 

87 
59 

92 
62 

98 
69 

96 

74 

94 
73 

96 
72 

96 
73 

65 
68 

92 
69 

91 
72 

91 
70 

90 
71 

94 

72 

96 

71 

97 
72 

97 
63 

83 
57 

82 
59 

82 
69 

90 
65 

92 

67 

87 
70 

91 
69 

93 

73 

93 

71 

95 
73 

92.4 
68.9 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

96 
72 

98 

73 

98 

72 

101 
75 

101 
68 

94 
65 

99 
65 

98 
74 

LOO 
74 

93 

75 

98 

74 

98 

74 

88 

70 

93 

71 

92 

71 

91 
72 

94 
71 

97 
73 

99 
66 

98 
72 

99 
72 

79 

61 

85 

61 

89 
66 

94 

68 

95 

69 

92 
70 

91 
71 

94 
72 

96 
72 

98 
73 

94.9 

70.4 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

MIN 

96 

73 

98 

73 

99 

70 

101 
73 

102 
66 

93 

60 

94 
63 

97 
73 

97 
76 

68 

76 

99 

76 

99 

75 

81 
68 

91 
68 

94 
73 

94 

71 

97 
69 

97 
69 

96 

70 

99 

72 

99 
69 

77 

59 

82 
59 

88 
63 

91 

63 

91 
67 

91 
71 

92 

69 

93 

67 

96 
70 

97 
72 

93.9 
69.1 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

97 
7« 

96 
72 

100 
71 

99 

74 

93 
67 

93 

60 

98 

72 

98 
75 

97 
77 

101 
76 

100 
74 

96 

70 

94 
68 

94 
71 

93 

74 

93 

70 

99 

71 

101 
72 

101 

72 

101 

72 

97 
68 

88 
58 

84 
62 

91 

64 

93 
65 

89 
69 

90 
72 

94 
72 

97 
72 

98 

73 

100 
74 

95.6 
70.4 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

9« 
67 

93 
64 

96 
64 

99 
63 

100 
64 

91 
53 

94 
61 

96 
68 

97 
68 

91 
70 

97 
66 

94 
69 

61 
63 

91 
65 

69 
66 

92 

67 

89 

64 

93 
69 

95 
65 

97 
65 

97 
69 

79 
61 

82 
55 

86 
61 

90 
62 

86 
69 

88 

67 

87 
65 

92 

61 

94 
65 

96 
66 

91.9 
64.5 

KARNACK 

MAX 

Mm 

94 
72 

94 
69 

98 
72 

98 
72 

92 
62 

96 
58 

93 

64 

94 
76 

94 
75 

100 
72 

98 
77 

86 
70 

91 

70 

90 
71 

92 

72 

91 
73 

94 

72 

94 
66 

94 

74 

96 
74 

97 
64 

79 

60 

62 
68 

89 
63 

89 
66 

68 

71 

86 
72 

90 
72 

92 
71 

93 

73 

93 
75 

92.2 

69.9 

KIR8WILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

96 

71 

97 
71 

101 

71 

102 
72 

100 
70 

96 
67 

98 
62 

99 

71 

98 

73 

98 

73 

96 
71 

95 
73 

90 

70 

90 
69 

93 

71 

94 

71 

95 

70 

95 
68 

97 
72 

97 
71 

97 
68 

84 
64 

90 
60 

90 
66 

88 
67 

89 
69 

89 

71 

95 
70 

95 
67 

94 
69 

93 
69 

94.6 
69.3 

LINDEN 

MAX 

Mm 

94 

73 

93 
68 

95 

70 

97 

70 

93 

62 

83 
57 

87 
62 

93 
67 

92 

73 

90 

71 

96 

74 

89 
71 

66 
69 

90 

70 

88 

71 

90 
70 

90 
70 

93 
66 

94 
67 

94 
73 

94 
63 

77 
58 

82 
59 

82 
64 

88 
64 

89 
66 

88 
69 

88 
71 

89 

70 

92 
71 

92 

73 

89.9 
67.8 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

96 
70 

97 
72 

98 

67 

101 
63 

104 
71 

94 
60 

96 
60 

96 
75 

98 

75 

94 
75 

97 
75 

97 
73 

67 
70 

93 

70 

93 

70 

92 

73 

93 

72 

95 

70 

97 

72 

97 
73 

98 

73 

81 

63 

89 
59 

91 
59 

95 
67 

91 
63 

90 

70 

90 
72 

92 
69 

94 
70 

96 
72 

94.3 

69.1 

LONGVIEW 

MAX 

Mm 

95 

74 

94 
73 

97 
73 

97 
72 

94 
65 

87 
59 

69 
60 

95 
70 

94 
72 

90 

76 

99 
76 

94 
72 

87 
69 

91 
70 

90 
73 

93 
72 

92 
72 

95 

72 

96 

74 

97 
74 

97 
66 

84 
65 

85 

65 

84 
66 

89 
66 

90 
66 

69 

70 

88 
73 

91 
72 

93 

72 

95 
74 

92.0 
70.1 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

97 
70 

97 
72 

97 
70 

100 
74 

101 
66 

92 
60 

97 
66 

98 

74 

100 
76 

98 

75 

101 
75 

100 
73 

67 
68 

92 

70 

92 

71 

93 

71 

92 

70 

93 

70 

97 

71 

98 
72 

99 
73 

74 
60 

67 
57 

92 
64 

95 
66 

93 

68 

93 
69 

90 

72 

91 
66 

94 
69 

97 
73 

94.5 
69.5 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

96 

75 

97 
75 

100 
74 

102 

74 

92 

71 

95 
62 

97 

73 

99 

78 

93 

80 

98 
79 

99 

75 

83 

74 

94 
72 

94 
73 

95 

75 

93 

74 

98 

70 

99 

75 

98 

79 

99 

73 

62 
67 

85 
61 

90 
59 

92 
68 

91 
70 

92 

73 

89 

75 

95 
73 

97 
69 

98 

73 

99 

74 

94.4 
72.3 

MADISONVILLE 

MAX 

Mm 

96 

75 

99 
74 

100 
72 

103 
74 

101 
68 

99 
65 

99 
75 

100 
73 

99 

76 

100 
76 

101 
75 

101 
75 

95 

70 

96 
71 

92 

73 

96 
73 

96 

74 

99 

72 

98 
72 

99 

72 

99 

73 

87 
61 

92 

65 

93 
68 

95 

68 

94 

71 

94 
72 

96 
72 

97 

71 

98 

72 

99 

71 

97.3 

71.6 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

94 
74 

93 
72 

95 
72 

98 
77 

93 
65 

85 
59 

89 
62 

95 
67 

94 
75 

91 

75 

98 
76 

90 
69 

66 
69 

90 
70 

90 
73 

92 

72 

89 
71 

94 
67 

94 
68 

95 
73 

95 
66 

74 
60 

60 
59 

80 
69 

88 
66 

90 
68 

88 

71 

87 
72 

90 
72 

92 

72 

93 
72 

90.4 
69.3 

MINEOLA  8  ENE 

MAX 

Mm 

94 
72 

95 
64 

97 
67 

94 
68 

86 
56 

89 
58 

95 
69 

95 

75 

95 
73 

99 
76 

98 
73 

87 
70 

91 
66 

91 
71 

91 
71 

93 
67 

96 
68 

99 
69 

99 

71 

98 

71 

81 
63 

84 

57 

66 
63 

91 
64 

93 

63 

91 
69 

93 
71 

95 
72 

98 

70 

99 
72 

99 
74 

93.3 
66.2 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

96 

72 

93 
69 

97 
68 

99 

70 

94 
62 

63 

57 

90 
61 

93 

71 

97 

74 

84 

71 

97 
72 

90 
71 

94 

67 

92 
68 

96 
70 

97 
69 

98 
68 

99 
69 

97 
71 

94 
67 

89 

63 

84 
52 

80 
57 

92 
64 

94 

63 

94 
64 

92 

63 

93 
72 

94 
69 

97 
72 

98 
72 

93.2 

67.0 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

95 
74 

96 
72 

99 

71 

100 
74 

97 
60 

87 
62 

90 
63 

94 
70 

97 

76 

84 

77 

98 

77 

88 

71 

88 
68 

94 
71 

91 
70 

93 
69 

94 
72 

97 
73 

99 

74 

99 

76 

91 
63 

8  0 
57 

63 

59 

87 
64 

93 

72 

94 
68 

93 
68 

93 
71 

94 
73 

98 

73 

98 

75 

93.2 

69.8 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

96 
75 

98 

73 

98 
72 

101 
77 

100 
69 

90 
61 

94 
69 

97 

75 

99 
78 

93 

77 

100 
75 

100 
77 

83 
69 

92 

71 

92 

73 

92 

72 

90 
71 

98 
70 

96 

74 

100 
72 

99 

71 

72 
60 

89 

61 

88 
66 

95 
68 

92 

72 

91 
73 

87 
72 

93 

68 

96 
73 

98 
74 

93.8 

71.2 

NEWTON 

MAX 

Mm 

71 

70 

71 

70 

69 

60 

61 

69 

74 

76 

74 

75 

70 

71 

72 

72 

94 
71 

96 
69 

97 
71 

98 

70 

100 
70 

79 

66 

80 
63 

81 
66 

92 
62 

93 

67 

90 
63 

89 
69 

97 
68 

96 

67 

96 

70 

69.0 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

96 

74 

98 

74 

98 
73 

100 
76 

102 
67 

93 
63 

95 
66 

97 
72 

98 
72 

94 
74 

98 
72 

100 
75 

83 

67 

93 

70 

95 

72 

96 

70 

93 

71 

95 

72 

99 
72 

100 
71 

98 
69 

74 

60 

66 
59 

87 
60 

94 

66 

94 
66 

92 
71 

90 
72 

93 
70 

94 
72 

96 
73 

94.2 
69.6 

POYNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

99 
76 

98 

74 

101 
73 

102 

75 

92 
69 

93 

64 

97 
72 

97 

74 

94 

77 

100 
77 

100 
75 

96 
72 

94 
68 

93 

71 

95 
72 

94 
71 

97 
73 

101 
71 

101 
73 

100 
73 

88 
67 

86 
61 

87 
63 

92 

67 

93 

68 

92 
71 

90 
72 

94 
72 

96 
71 

97 
73 

98 

74 

93.3 

71.3 

ROCKLAND  1  HSH 

MAX 

Mm 

96 
72 

96 
70 

99 
69 

99 

70 

96 
63 

92 
56 

98 
66 

99 

72 

98 

75 

100 
75 
S.. 

99 
71 

94 

73 

DC*  N 

92   92   94 
68   69   70 

stes  Following  Slat, 

-  236  - 

90 

70 

c  Ind 

97 
68 

■  X 

98 

71 

99 

70 

100 
71 

99 
69 

84 

59 

89 
56 

94 
61 

92 

63 

88 

67 

89 
69 

90 
67 

97 
65 

97 
68 

99 
69 

95.0 

67.8 

Continued 

DJ 

UL 

Y 

Th 

MJ 

JfcJ 

ttA 

TU 

RE 

;s 

TEXAS 
JULY 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

0) 
01 
M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 

< 

RUSK 

MAX 

Mm 

95 
73 

97 
72 

97 
73 

100 
74 

100 
66 

89 
64 

93 

66 

97 
72 

97 

73 

92 

75 

98 

73 

99 
74 

68 

70 

71 

69 

69 

71 

71 

71 

67 

59 

61 

66 

66 

67 

70 

72 

86 

70 

94 
71 

94 
72 

69.5 

SAM  RAY8URN  0AM 

MAX 

MIN 

94 

74 

95 

71 

96 
74 

99 

77 

99 

74 

92 

64 

92 

68 

9  5 
73 

97 

75 

91 
75 

98 

73 

93 

75 

83 

69 

92 

70 

90 

73 

93 

71 

88 

70 

95 
71 

95 
74 

97 
72 

97 

75 

78 
65 

62 
61 

B7 
65 

92 
65 

90 
70 

89 

70 

89 
72 

93 
67 

93 

71 

94 
72 

92.3 
70.6 

SIMMS  2  NNW 

MAX 

MIN 

95 

71 

97 
68 

95 

68 

97 
69 

95 
56 

66 
53 

93 
62 

93 
71 

91 

71 

98 
68 

96 
70 

66 
70 

90 
67 

92 

71 

90 
70 

92 
66 

95 

70 

96 
67 

98 
72 

96 

73 

88 
62 

86 
54 

66 
61 

88 
63 

92 

63 

93 
68 

87 
66 

91 

71 

94 
70 

96 
70 

97 
73 

92.6 

67.0 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

MIN 

93 
72 

95 

72 

96 
70 

100 
70 

95 
59 

66 
59 

89 
59 

95 

69 

96 
75 

65 
75 

97 
75 

92 
71 

69 
68 

93 
68 

91 

70 

94 

70 

95 
70 

98 
70 

99 
70 

102 

70 

V5 
64 

78 
36 

85 

60 

86 

65 

92 

63 

94 
65 

93 

66 

94 
68 

95 
70 

96 
70 

96 
72 

93.1 
67.9 

TEXARKANA 

MAX 

MIN 

97 
75 

96 

70 

101 
63 

94 
60 

86 
63 

91. 
71 

95 
73 

96 

72 

98 

75 

90 
69 

94 
71 

92 

72 

94 

71 

96 
69 

96 
68 

97 
68 

97 

73 

91 
63 

79 

57 

83 
59 

83 
64 

94 

67 

93 

67 

90 
71 

87 
71 

92 
73 

97 
72 

92.4 
68.5 

TOWN  BLUFF  DAM 

MAX 
MIN 

96 
74 

97 
71 

97 

70 

100 
72 

102 
72 

91 

65 

95 
69 

97 

73 

97 
74 

92 

75 

98 
74 

95 
75 

85 
68 

93 
69 

92 

70 

93 
70 

91 
70 

96 
71 

97 
73 

97 
72 

99 
72 

84 
66 

64 
62 

88 
64 

93 

68 

89 
69 

89 

71 

89 
72 

93 
66 

93 

71 

93 
72 

93.5 

70.4 

TYLER  5  NE 

MAX 

MIN 

95 

72 

95 

70 

97 
69 

96 

70 

96 

61 

86 
56 

92 

67 

97 

75 

96 

78 

91 

77 

100 
75 

94 

74 

69 
66 

91 
70 

93 

70 

90 
68 

93 

71 

98 

71 

98 

74 

100 

74 

99 

66 

73 
S9 

61 
63 

84 
65 

69 
65 

90 
70 

89 
70 

90 

73 

92 
71 

95 
74 

97 
73 

92.6 

69,6 

NARREN 

MAX 

Mm 

9* 

70 

96 

68 

99 
67 

102 
74 

98 

57 

97 
67 

95 
67 

96 

66 

92 
71 

95 

74 

96 

72 

94 

68 

93 
69 

93 
68 

90 
70 

91 
70 

91 
66 

90 
69 

91 
67 

95 
66 

94 

70 

85 
64 

90 
64 

94 
61 

91 
63 

92 
63 

92 

67 

93 
66 

94 
68 

96 
66 

97 
66 

93.8 

67.4 

WILLS  POINT 

•     •     • 

MAX 

Mm 

95 

71 

97 
72 

97 

70 

102 

70 

97 
63 

90 

62 

90 
65 

101 
72 

99 
73 

92 

75 

100 
75 

94 
74 

90 
66 

93 

67 

94 
71 

93 
69 

95 
70 

96 
69 

100 
70 

102 
72 

101 
65 

62 
60 

85 
60 

86 
64 

92 
65 

94 
65 

93 

68 

95 
70 

96 
70 

98 
70 

99 

73 

94.8 
68.6 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

Mm 

85 

62 

85 
58 

87 

58 

86 

57 

90 
60 

91 

67 

94 
69 

95 
61 

94 
61 

98 
63 

98 
64 

97 

67 

97 
62 

90 
63 

86 
62 

86 

61 

86 
62 

91 
61 

94 
65 

94 
64 

91 

64 

91 
69 

83 
65 

63 
66 

83 
66 

78 
63 

78 
62 

88 
65 

91 
62 

93 
62 

91 
61 

89.5 
63.1 

8AKERSFIELD 

MAX 

Mm 

B2 
67 

86 

70 

90 
70 

94 
65 

96 
70 

98 
70 

100 
75 

98 
73 

96 
73 

96 

75 

100 
75 

100 
76 

101 
73 

96 
71 

97 
71 

99 
67 

95 
66 

90 
69 

93 

71 

98 
69 

97 
67 

92 

67 

92 
71 

92 

73 

90 
72 

92 
72 

92 
73 

95 

74 

93 
73 

96 

74 

99 

74 

94.8 
71.2 

BALMORHEA 

MAX 

Mm 

67 
66 

91 
67 

94 
70 

94 
68 

98 
69 

99 
72 

101 
70 

102 
70 

101 
70 

100 
72 

103 

75 

104 
77 

104 
77 

90 
72 

98 

70 

94 

70 

91 
70 

96 

71 

99 
72 

100 

70 

98 
67 

91 
69 

96 
71 

72 
70 

84 
70 

87 
69 

69 

67 

96 

67 

94 
69 

91 
72 

98 

73 

95.0 
70.5 

CANOELARIA 

MAX 

Mm 

92 

67 

96 
65 

99 
65 

103 
67 

103 
62 

104 
62 

105 
62 

107 
65 

106 
66 

108 
69 

109 
67 

109 
69 

97 
68 

101 
65 

99 
66 

98 
68 

98 
67 

100 
68 

104 
70 

109 
72 

102 
70 

104 
69 

95 
68 

94 
68 

93 

67 

94 
71 

96 
69 

91 
67 

101 
70 

100 
69 

105 
68 

100.7 
67.3 

CHISOS  BASIN 

MAX 

Mm 

77 
62 

82 
62 

82 
60 

83 
59 

83 
61 

86 
64 

83 
72 

es 

63 

86 
63 

89 
65 

90 
64 

92 

67 

91 
68 

87 
67 

65 

60 

63 
39 

73 
60 

80 
62 

87 
62 

88 
62 

88 
64 

84 
62 

87 
65 

84 
62 

81 
63 

75 
66 

73 
65 

74 
62 

85 
63 

87 
64 

88 
64 

84.0 
63.4 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

MAX 

Mm 

65 
65 

91 
60 

90 

59 

94 
60 

95 
58 

100 
56 

104 
60 

100 
62 

99 
61 

103 
61 

105 
67 

103 
64 

96 
66 

97 
63 

94 
64 

93 
62 

95 
61 

98 
63 

100 
64 

94 
69 

94 
64 

96 
64 

92 
65 

68 
6! 

83 

66 

69 

61 

90 
61 

83 
62 

96 
63 

98 
65 

96 
62 

93.1 
62.8 

CRANE 

MAX 

Mm 

85 
66 

93 
68 

95 
03 

99 

70 

104 
66 

103 
72 

104 
70 

103 
74 

loo 

69 

101 
66 

104 
68 

107 
75 

104 

74 

100 
71 

98 
70 

96 
62 

94 
60 

92 
67 

96 

68 

101 
62 

98 
61 

93 
62 

96 
67 

87 
70 

89 
72 

93 

72 

94 

71 

97 
73 

98 
73 

97 
73 

102 
74 

97.6 
68.7 

DRYOEN 

MAX 

Mm 

83 

69 

90 
67 

91 
67 

94 
67 

97 
68 

100 
66 

101 
65 

101 
69 

97 
71 

98 
73 

100 
73 

102 
76 

100 
74 

96 
73 

96 

72 

93 

69 

88 
65 

91 
68 

93 

65 

97 
65 

98 
69 

96 

70 

92 

71 

94 
74 

92 

72 

94 
70 

90 
70 

95 
73 

95 

73 

96 
73 

99 
74 

93.2 

70.0 

EL  PASO  KB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 
6* 

95 

67 

95 
69 

96 
66 

97 
66 

99 
62 

101 
71 

100 
74 

101 
68 

102 
73 

102 
71 

105 
74 

100 
74 

99 

70 

98 

71 

96 
70 

95 
68 

97 
69 

101 
75 

97 
72 

96 
73 

96 

71 

94 

67 

90 
67 

83 
64 

89 
69 

90 
69 

87 
70 

91 
67 

95 
69 

97 
72 

96.1 
69,4 

FABENS 

MAX 

Mm 

91 
64 

87 

64 

92 

64 

92 
68 

94 
60 

94 

62 

98 
64 

100 
66 

100 
64 

101 
63 

101 
65 

101 
67 

102 
72 

99 
65 

98 
67 

95 
68 

93 
65 

92 

67 

97 
67 

99 
69 

96 
70 

95 
66 

95 
66 

9  5 
66 

90 
65 

87 
66 

69 
63 

87 
66 

87 
63 

90 
68 

93 
68 

94.6 
65.9 

FORT  HANCOCK 

MAX 

Mm 

105 
70 

103 

68 

104 
69 

104 
71 

105 
76 

103 
69 

103 

71 

97 
69 

97 
67 

97 
69 

100 
71 

101 

72 

102 
71 

99 

73 

100 
75 

98 
63 

91 
68 

87 
64 

67 
67 

87 
67 

89 

64 

92 

70 

93 
66 

96 
66 

97.6 
69.2 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

MIN 

87 
66 

91 
62 

94 

63 

93 
60 

100 
61 

98 
63 

101 
65 

102 
6  8 

99 
64 

98 
67 

106 
69 

104 
74 

103 
74 

95 
69 

93 

67 

91 
66 

86 
63 

92 
60 

97 
67 

101 
67 

96 

66 

90 
70 

93 
69 

89 
70 

83 

70 

90 
69 

90 
66 

92 

71 

95 

72 

98 
72 

101 
71 

95.2 

67.1 

GRANDFALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

89 
68 

105 
66 

101 
68 

100 
66 

105 
67 

105 
72 

103 

73 

99 
69 

98 
69 

95 

68 

91 
66 

94 
66 

99 
65 

102 
66 

99 
64 

91 
64 

93 

70 

87 
72 

88 
73 

89 
73 

93 
68 

96 
71 

97 
75 

101 
75 

103 
72 

97.1 
69.0 

LA  TUNA  1  S 

MAX 

Mm 

90 
66 

96 
65 

96 

70 

96 

73 

100 
68 

100 
70 

102 
66 

101 
72 

102 
66 

104 
72 

106 
71 

102 
72 

104 

74 

100 

71 

99 
74 

97 
72 

96 

70 

98 
71 

100 
76 

100 
68 

99 
72 

93 

70 

97 
68 

93 
67 

92 
64 

92 
68 

90 
68 

86 

67 

96 
67 

96 
71 

98 

70 

97.6 
69.8 

MARATHON 

MAX 

Mm 

79 
61 

83 

59 

84 

60 

86 

59 

89 
60 

91 

59 

92 
56 

93 

58 

95 
61 

93 
61 

95 
60 

97 

64 

96 
66 

90 
61 

89 
61 

66 
63 

80 
59 

86 
61 

91 
59 

95 
60 

94 
66 

66 
64 

68 
66 

85 
64 

64 
63 

77 
64 

76 
63 

63 
64 

87 
62 

91 
63 

94 
63 

88.3 
61.7 

MARFA  NO  2 

MAX 

Mm 

87 

ss 

89 
55 

91 
55 

90 
55 

93 
62 

94 
59 

95 

64 

98 

56 

96 
56 

97 
59 

96 
96 

96 
58 

96 
61 

91 
57 

86 
57 

86 

57 

87 
56 

92 
36 

96 
57 

93 

59 

92 

64 

90 
63 

86 
63 

78 
59 

77 
63 

76 
63 

81 
60 

89 

61 

90 
60 

92 
S9 

93 
38 

90.2 
56.8 

MENTONE  2  S 

MAX 

Mm 

106 
66 

106 
61 

104 
67 

103 
61 

108 
64 

108 
65 

107 

66 

107 
70 

101 
69 

101 
69 

98 
66 

98 
65 

103 
64 

104 
65 

103 
64 

104 
62 

100 
69 

99 
69 

69 
66 

96 
69 

100 
66 

103 
67 

103 
68 

106 
66 

102.5 
66.2 

MONAHANS 

MAX 

Mm 

85 
55 

86 
51 

95 

50 

95 
SO 

102 
52 

100 
54 

103 
56 

105 

95 

60 

66 

60 

90 
60 

90 
60 

93 
36 

93 

60 

98 

60 

100 
60 

103 
60 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

77 
55 

79 
58 

81 

56 

82 
57 

86 

59 

88 

62 

90 
62 

85 
65 

89 

61 

90 
63 

89 
64 

90 

60 

80 
40 

93 

43 

78 
41 

60 
56 

82 

57 

89 
55 

86 
53 

89 

48 

79 
57 

79 
43 

80 
57 

74 

58 

70 
56 

77 
37 

77 
57 

60 
59 

81 
60 

81 
59 

85 
62 

62.8 
56.2 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

84 
65 

90 
65 

90 

66 

90 
64 

91 
65 

94 
73 

95 
68 

95 
66 

97 
67 

96 

70 

98 
69 

99 

74 

99 

71 

96 

68 

9* 
68 

90 
66 

62 
63 

es 

63 

93 

67 

93 
67 

96 

68 

97 
72 

93 
71 

87 
70 

89 
72 

62 

70 

80 
61 

89 
67 

93 
70 

94 
70 

96 
70 

92.1 
68.0 

PECOS 

MAX 

min 

89 
66 

93 
63 

95 
63 

95 
64 

99 
64 

103 
64 

104 
64 

i06 
66 

101 
65 

101 
63 

105 
68 

106 
70 

103 

72 

93 

70 

98 
70 

93 

69 

92 
68 

97 
68 

102 
69 

103 
69 

99 

66 

91 
66 

99 
71 

98 
74 

87 

70 

93 
72 

95 
66 

96 

67 

98 
67 

102 
69 

106 
68 

98.3 

67,5 

PENWELL  1  SSE 

MAX 

Mm 

90 
74 

91 
74 

94 
66 

101 
63 

98 
64 

101 
67 

100 
73 

100 
73 

99 
72 

102 
73 

103 
72 

104 
72 

104 
74 

97 
70 

97 
69 

94 
69 

93 

64 

95 
68 

98 
69 

98 
67 

97 
61 

97 
68 

97 
68 

87 
73 

92 
73 

92 

71 

93 

71 

94 

73 

98 

74 

98 
67 

99 
74 

96.9 
69.9 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

95 
67 

96 
69 

98 
72 

100 
71 

100 
66 

103 
64 

105 

65 

106 
68 

105 
73 

107 
73 

108 
74 

109 
76 

103 
78 

101 
71 

98 

75 

97 

73 

97 
71 

101 
74 

104 
73 

107 
76 

101 
79 

102 
76 

97 
72 

97 

74 

96 
73 

91 
68 

93 

71 

96 

69 

100 

71 

102 
76 

105 

75 

100.7 
72.1 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

Mm 

89 
66 

92 
63 

92 

66 

96 
66 

98 
65 

101 
65 

104 
66 

100 
66 

99 
65 

103 
67 

105 
67 

101 
72 

96 
70 

97 
70 

96 
66 

92 

67 

95 
63 

98 
67 

99 
69 

98 
68 

90 
63 

97 
68 

68 
65 

63 
68 

87 
78 

91 
78 

94 
66 

93 

73 

100 
70 

99 
69 

101 
68 

95.9 
67.9 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

82 
68 

85 
63 

89 
69 

88 
69 

91 
68 

98 

70 

98 
67 

98 

68 

99 
67 

96 
66 

99 
74 

102 
74 

101 

74 

92 
72 

96 

70 

92 

71 

88 
66 

92 

68 

93 

71 

93 

73 

91 

66 

68 
66 

96 
68 

90 
69 

82 

71 

84 
65 

65 
63 

87 
65 

85 
65 

88 
65 

92 

69 

91.7 
68.5 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

82 

67 

64 
68 

90 
69 

92 
64 

95 

64 

9  8 
63 

99 
64 

99 
66 

99 
72 

96 
73 

99 
73 

100 
74 

99 

73 

94 
70 

94 

70 

90 
67 

60 
63 

86 
64 

93 
66 

96 

67 

94 
70 

91 
69 

89 
70 

91 

69 

89 

70 

66 

70 

66 
66 

90 
72 

92 

71 

94 

71 

97 
72 

92.5 

68.7 

SHEFFIELD 

MAX 

Mm 

89 
72 

93 

67 

94 

70 

99 
66 

100 
66 

100 

7  0 

100 
71 

98 
74 

5  7 

76 

101 
76 

106 
82 

107 
77 

96 
76 

96 
71 

96 

72 

93 
71 

91 
73 

94 

72 

95 
70 

98 
71 

93 

66 

91 
70 

93 
72 

91 

75 

92 

74 

92 

73 

95 

76 

94 
73 

97 
73 

99 
78 

99 

76 

96.2 

72.6 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

Mm 

86 
65 

89 

58 

69 

60 

92 

58 

94 
56 

97 

56 

98 
63 

98 
63 

97 

60 

98  100  100 
61   70   66 
S««  R«l«r«oc«  N 

95 
69 

Qtes  Fc 

95 
62 

Ho  win 

93 
64 

g  Stall 

90   91 
61   60 

■jn  Ind*x 

94 
64 

96 

70 

93 
69 

94 

65 

93 

64 

92 

66 

87 
64 

62 

65 

85 
62 

85 
62 

85 

65 

91 
63 

92 
66 

92 

61 

92.4 
63.2 

Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
JULY 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

| 
01 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

6 

> 
< 

VAN  HDRN 

MAX 

MIN 

89 
63 

69 
62 

8ft 
6? 

91 
62 

94   97 
61   66 

98 
65 

99 

65 

99 
67 

100 
67 

99 
65 

94 
69 

94 
67 

90 
66 

98 

69 

92 
64 

99 
69 

96 

67 

94 
64 

69 
64 

95 

66 

91 
69 

83 
66 

e4 

66 

89 

67 

89 

62 

89 

63 

93 

61 

96 
68 

96 

69 

92.6 

64.7 

WINK  Ffii  AIRPORT 

MAX 

M1N 

92 
67 

94 
64 

95 

65 

99 
66 

100   99 
64   69 

103 
69 

99 

70 

99 

69 

104 
70 

105 
71 

104 
73 

94 
62 

96 

6  8 

99 
66 

91 
70 

94 
66 

99 
68 

101 
69 

96 

66 

90 
61 

94 
69 

89 

72 

83 
72 

16 

72 

91 

70 

92 
67 

97 

73 

97 
71 

99 

70 

101 
72 

96.0 
66.4 

YSLETA 

•     »     » 

MAX 

MIN 

90 

64 

90 
66 

96 
67 

96 
67 

98   98 
63   61 

102 
64 

103 
73 

L02 

66 

103 
63 

104 
64 

104 
70 

107 
69 

104 
66 

101 
70 

97 
70 

96 
68 

96 
67 

99 
70 

104 
72 

100 
72 

97 
67 

97 
66 

97 
66 

91 

65 

88 

67 

98 
66 

90 
67 

90 
63 

93 

67 

96 
69 

97.6 

67.1 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

MAX 

MIN 

91 
72 

91 
71 

94 

72 

95 
73 

100  102 
72   73 

102 
74 

101 

74 

99 

79 

101 
76 

101 
75 

102 
75 

101 
79 

99 

74 

95 
74 

99 

71 

86 
68 

93 
66 

96 

69 

97 
70 

99 
73 

97 
73 

95 

75 

99 
73 

97 

73 

96 

73 

99 
73 

98 
75 

98 
79 

98 

79 

100 
79 

97.1 
73.0 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 
MIN 

63 
6* 

91 
63 

95 
64 

96 
65 

100  101 
64   69 

101 
65 

100 
68 

98 

68 

100 
68 

101 
69 

102 
70 

104 
70 

99 
69 

96 
65 

92 
66 

91 
63 

94 
64 

96 
62 

100 
62 

98 
58 

92 
60 

92 
65 

99 
69 

96 
66 

96 
66 

96 
68 

98 
70 

99 

70 

96 
66 

99 
69 

96.6 
65.6 

BLANCO 

MAX 

MIN 

94 
6B 

98 
68 

95 

66 

99 

67 

100   97 
66   68 

100 
69 

97 
71 

98 
73 

100 
73 

97 
71 

98 
71 

97 
73 

91 

70 

92 

70 

93 
69 

87 
69 

91 
69 

94 
70 

99 
70 

97 
70 

67 
65 

87 
59 

91 
59 

94 
68 

91 
69 

92 
69 

94 
72 

93 

72 

99 

73 

99 
73 

94.5 

66.6 

B0ERN6 

MAX 
MIN 

91 
69 

91 
67 

95 
65 

95 

65 

98   98 

70   67 

97 
67 

94 
71 

93 
70 

95 

70 

95 
69 

99 
69 

93 

72 

92 

69 

86 

70 

67 
69 

89 
63 

89 
62 

91 
67 

92 
66 

93 
69 

90 
66 

86 
62 

90 
66 

90 

69 

90 
66 

90 
66 

91 

70 

92 

70 

92 

73 

93 
68 

92.0 
67,8 

BRACKETTVILLE 

MAX 

MIN 

BRADV  2NNW 

MAX 

MIN 

92 

62 

94 
62 

94 

61 

97 
62 

100   97 
65   68 

102 
71 

99 

69 

98 
71 

98 
72 

99 
72 

101 
72 

96 
72 

96 
65 

92 
69 

91 
66 

91 
69 

93 

67 

98 

67 

97 
63 

96 
63 

79 
64 

87 
56 

92 

61 

93 

65 

91 
66 

92 

69 

95 
68 

95 

71 

94 
70 

97 
71 

94.7 
66.5 

BURNET 

MAX 

MIN 

93 

68 

94 
67 

ioo 

67 

101 
71 

98   99 

70   74 

96 

70 

97 

70 

96 

71 

97 
73 

95 
72 

90 
72 

90 

73 

91 
69 

87 
71 

88 

67 

90 
70 

94 
66 

95 
62 

96 

66 

95 

65 

83 

63 

92 
56 

92 

71 

91 

63 

90 
68 

92 

72 

93 

71 

94 

70 

94 
72 

94 
72 

93.5 

69.0 

CAMP  WOOD 

MAX 
MIN 

90 
73 

93 
71 

93 
65 

95 

74 

99   99 

70   65 

96 
68 

97 
68 

93 
69 

98 

70 

99 
72 

96 

70 

98 
69 

91 

66 

93 
70 

80 
63 

93 
70 

92 

62 

99 

70 

99 

71 

91 

70 

86 
67 

67 
69 

90 

71 

95 
74 

99 

70 

99 

73 

97 
72 

96 

71 

97 
71 

98 

70 

94.1 
69.3 

CARTA  VALLEY 

MAX 

MIN 

90 
72 

93 
69 

95 
70 

97 
67 

102  100 
65   65 

98 

71 

98 
73 

98 
73 

100 
73 

100 
73 

98 
72 

97 
72 

95 

71 

93 

71 

93 

70 

92 

72 

99 
69 

96 

70 

96 

71 

96 

71 

94 

70 

95 

71 

99 

71 

95 
71 

94 

70 

96 

73 

95 
72 

96 
72 

97 
72 

98 

73 

96.1 
70.8 

COPE  RANCH 

MAX 

MIN 

69 

66 

93 
63 

95 
63 

97 
64 

101   99 
63   65 

102 
65 

100 
70 

99 
69 

99 

70 

101 
72 

101 

73 

103 

72 

99 
68 

97 
66 

9T 
67 

91 
63 

93 

64 

96 
60 

96 
63 

98 
59 

89 

60 

90 
65 

91 
66 

95 
67 

99 
67 

94 
68 

97 
71 

95 

71 

96 

72 

98 

72 

96.3 
66.6 

DEL  RID  WB  AP 

MAX 

MIN 

93 

73 

96 
72 

97 
72 

101 
72 

102  103 
73   72 

100 
74 

100 
74 

101 
76 

101 
76 

101 
76 

101 
75 

99 

73 

94 
75 

93 

74 

86 

71 

94 
68 

96 

71 

97 
71 

99 

73 

96 
73 

94 
73 

95 

75 

99 

73 

93 

74 

94 
73 

97 
77 

97 

75 

97 

74 

98 

75 

100 
73 

97.3 
73.3 

EDEN  1 

MAX 

MIN 

97 
62 

98 

64 

99 
61 

104 
62 

102  105 
66   69 

102 
65 

100 
66 

101 
70 

101 

70 

104 

71 

101 

72 

101 

70 

96 
66 

96 
69 

93 

67 

99 

62 

100 
68 

98 

67 

101 
67 

97 
61 

69 

61 

93 
58 

96 
66 

97 

64 

96 
66 

98 

69 

98 
69 

97 

68 

99 

69 

100 

70 

96.3 

66.1 

ELDORADO  11  NW 

MAX 

MIN 

86 
62 

99 
63 

91 

64 

93 
63 

99   96 

69   70 

99 
66 

98 
68 

99 
70 

96' 

64 

94 

70 

96 
68 

98 

70 

9  3 
68 

96 

64 

93 
62 

94 

64 

92 
62 

92 

64 

96 
62 

95 
61 

80 

61 

88 

62 

90 
66 

92 

66 

92 

66 

94 
66 

95 

70 

95 
69 

93 
69 

96 

70 

94.1 
69.6 

FREDERICKSBURG 

MAX 
MIN 

92 

70 

92 
68 

96 
67 

97 
67 

95   99 

70   68 

95 

73 

95 

70 

97 

71 

97 

71 

97 
69 

96 
70 

93 
72 

91 

69 

86 

70 

84 
66 

89 
69 

91 
66 

93 

67 

93 

71 

92 

66 

86 
64 

89 

61 

90 

69 

89 
68 

91 
68 

93 

67 

91 

71 

91 
68 

94 

71 

95 

70 

92.7 

66.7 

JOHNSON  CITY 

MAX 

MIN 

100 
70 

98 

67 

101 
70 

101 

70 

101  101 

67   67 

100 
66 

100 
69 

101 
70 

102 

72 

101 
69 

101 
70 

100 
69 

93 
70 

91 
68 

93 

70 

95 
72 

94 

70 

94 
66 

97 

71 

98 

61 

96 

61 

97 
70 

97 
70 

98 
71 

99 
70 

96 

70 

94 

71 

96 
68 

97 
70 

96 
68 

97.7 
66.9 

JUNCTION 

MAX 

MIN 

9« 
63 

9* 
65 

98 
63 

101 
61 

101  103 
63   62 

100 
72 

99 

70 

101 

63 

100 
67 

100 
69 

102 
68 

98 

71 

93 

65 

93 

67 

90 
66 

94 
62 

96 
62 

100 
63 

100 
64 

99 

66 

89 

67 

90 
62 

94 
69 

93 

63 

94 
64 

99 

68 

95 
69 

95 
69 

98 
69 

98 

70 

96.3 

66.0 

JUNO 

MAX 

MIN 

92 

70 

97 
70 

99 
68 

100 
68 

109  104 
69   69 

103 
69 

102 
74 

102 
75 

100 
75 

102 
75 

103 
75 

102 

74 

99 
72 

93 
69 

94 

67 

94 
68 

98 
69 

99 

71 

101 
73 

97 
72 

99 

73 

96 

73 

96 

74 

96 

73 

96 

74 

99 

75 

97 

75 

96 

74 

100 
75 

101 
75 

98.7 
71.6 

KERRVILLE 

MAX 

MIN 

LAMPASAS 

MAX 

MIN 

95 
66 

95 

66 

95 
62 

98 
62 

102   95 
66   62 

101 
63 

98 
69 

99 
71 

100 
74 

98 
73 

100 
72 

92 

73 

94 
66 

94 
67 

93 
67 

89 

68 

94 
68 

98 
69 

98 
71 

99 
66 

79 

60 

87 
54 

93 
53 

95 
64 

99 
64 

93 

65 

95 
68 

95 
70 

96 

69 

97 
69 

95.2 
66.4 

LANGTRY 

MAX 

MIN 

87 

70 

91 

71 

95 
71 

96 

70 

103  102 
70   70 

104 
69 

102 
70 

99 

70 

100 
79 

101 
77 

102 
77 

101 
76 

99 
74 

98 
73 

94 
70 

89 

68 

93 
67 

96 

72 

96 
72 

97 
72 

97 
73 

94 
73 

96 
74 

99 
74 

99 

73 

96 
73 

97 

76 

96 

75 

98 

74 

100 
71 

97.1 
72.3 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

MIN 

90 
66 

92 
69 

95 
65 

99 
63 

98   99 
66   62 

98 
66 

95 

71 

97 
66 

96 

69 

97 
68 

96 
68 

96 

72 

91 

70 

91 
69 

86 
69 

92 
62 

93 
69 

94 

61 

93 
70 

99 

68 

87 
63 

86 
63 

91 
69 

93 
67 

92 

69 

92 
71 

92 

71 

92 

72 

93 
71 

95 

72 

93.6 

67.6 

LLANO 

MAX 

MIN 

95 
68 

96 

68 

97 
65 

99 
66 

103   98 

69   72 

102 
79 

100 
72 

100 
74 

102 
74 

103 
73 

102 

74 

98 

74 

96 
70 

96 

72 

90 
69 

87 
70 

94 
68 

98 
68 

98 

68 

100 
68 

82 

67 

89 
56 

93 
60 

96 

68 

90 
66 

94 
71 

97 
71 

99 

71 

99 

71 

99 

73 

96.3 
69.3 

MASON 

MAX 

MIN 

92 

61 

95 

65 

90 
67 

98 
63 

100   98 
65   65 

102 
7* 

100 
70 

96 
69 

100 
71 

101 
69 

94 
64 

94 

67 

91 
64 

92 
63 

98 
63 

97 
63 

96 
67 

85 
65 

90 

54 

94 
64 

95 
61 

94 
64 

96 

70 

96 
68 

98 
69 

95.6 
65.7 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

82 

68 

89 
68 

93 
69 

95 
68 

100   99 
68   71 

100 
72 

100 
72 

96 
73 

97 
74 

100 
74 

102 

76 

103 

79 

95 
71 

97 

70 

94 
68 

88 
62 

90 
69 

96 
70 

98 
69 

98 
63 

92 

63 

92 
69 

89 
72 

92 
72 

93 

72 

93 

74 

95 

74 

94 

73 

97 
74 

100 
74 

95.3 

70.5 

MEDINA 

MAX 

MIN 

93 
64 

95 

64 

96   96 

67   65 

99 

67 

99 

71 

95 
63 

96 

70 

96 

66 

97 
69 

96 

72 

93 

69 

91 
69 

90 
68 

86 
63 

91 
64 

92 
66 

93 

63 

95 
66 

93 

67 

85 

63 

91 
67 

90 
68 

90 

67 

92 

70 

92 
69 

93 

71 

93.0 
67.2 

MENARD 

MAX 

MIN 

9J 

69 

96 
63 

96 
60 

102 
60 

101  104 
69   69 

101 

74 

98 
70 

100 
70 

100 
71 

102 
72 

100 
73 

96 

74 

94 
65 

93 
68 

90 

67 

99 

65 

96 

65 

96 
66 

100 
62 

96 
63 

88 
69 

90 
60 

94 
63 

93 
62 

94 
63 

96 
69 

94 
69 

96 
69 

97 
70 

100 
71 

96.7 

67.0 

MERTZON 

MAX 

MIN 

95 

65 

95 

66 

98 
66 

102 
63 

101  104 
65   67 

102 
73 

100 
70 

ioo 
71 

102 
72 

102 
73 

103 

70 

96 
72 

94 
69 

93 
66 

94 

64 

97 
67 

99 
69 

98 

69 

94 
60 

89 
66 

93 
65 

93 
69 

94 
69 

99 

67 

97 
69 

96 
70 

97 
70 

99 

70 

99 

72 

97.4 
67.7 

OZONA 

MAX 

MIN 

85 

69 

89 

64 

92 
66 

94 
62 

101   99 
64   63 

100 
69 

98 
71 

96 
70 

96 

73 

99 
74 

100 
72 

99 

72 

96 
70 

96 

71 

92 

67 

88 

64 

92 

63 

94 
69 

95 
62 

96 

63 

92 
69 

98 

70 

96 

71 

93 
66 

91 

70 

95 
73 

93 

73 

94 
72 

96 

73 

94.8 
68,1 

PAINT  ROCK 

MAX 

MIN 

97 
66 

99 
65 

100 
63 

98 

66 

98  106 
66   66 

100 
66 

99 

70 

102 
69 

105 
72 

103 
73 

96 
72 

96 
72 

98 
68 

96 
66 

95 
69 

97 
64 

100 
67 

101 
66 

100 
64 

99 
60 

90 
63 

93 
58 

97 
69 

99 

63 

94 
66 

99 

70 

100 
71 

98 
71 

100 
7S 

102 

74 

98.6 
67.2 

PANDALE 

MAX 

MIN 

85 

73 

90 
72 

95 

72 

95 
69 

100  103 
67   66 

102 
76 

103 
76 

10* 

78 

104 
76 

105 
77 

104 
76 

102 

79 

97 
75 

99 

75 

99 

70 

86 
69 

92 

71 

96 

73 

97 

73 

98 
74 

97 

73 

94 

74 

96 

79 

95 
74 

99 

74 

94 
76 

97 
76 

96 

79 

97 
76 

99 

76 

97.J 
73.7 

PRADE  RANCH 

MAX 

MO) 

RANKIN 

MAX 

MIN 

92 

68 

97 
67 

96 

68 

100 
67 

99  101 
69   72 

99 
69 

99 

70 

99 

70 

101 
71 

99 

73 

102 
74 

99 
75 

95 
72 

92 
69 

69 
68 

91 
66 

95 

66 

99 
68 

97 
66 

92 
61 

89 

67 

90 
69 

89 

71 

93 
70 

90 
70 

96 
70 

95 
73 

96 

70 

99 

73 

98 
73 

95.6 
69.6 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

93 

67 

94 
67 

98 

67 

98 
69 

103  102 
69   69 

109 
70 

103 

101 
74 

99 

74 

102 
75 

96 
72 

99 
73 

98 
72 

99 
72 

98 
74 

95 

70 

99 
70 

101 
70 

99 
73 

98 
61 

88 
61 

69 
63 

89 

63 

93 

63 

99 

69 

96 
73 

99 

74 

98 

74 

100 
74 

101 
73 

97.7 
70.1 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

89 

69 

93 
66 

93 
67 

99 
67 

98 
66 

98 

69 

9B 
69 

97 
70 

93 
69 

95 
66 

95 
70 

99 
69 

98 
70 

93 
71 

96 
70 

96 
71 

94 
69 

94 
66 

94 
69 

94 
68 

91 
69 

89 
66 

91 
62 

92 

61 

92 
63 

92 

68 

93 

70 

92 

70 

92 

71 

93 
69 

94 
69 

94.3 

68.0 
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Continued 

UJ 

\1L 

Y 

It 

MJ 

J£.J 

1A 

1U 
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TEXAS 
JULY 

1970 

Station 

Day 

ol  Month 

s 

01 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SAN  ANGELA  0AM 

MAX 
Mm 

92 

66 

94 

67 

95 
67 

97 
67 

101 
70 

101 

07 

104 
72 

101 
73 

99 

74 

99 
75 

101 
76 

101 

76 

100 

74 

95 
75 

95 
69 

92 
71 

91 
67 

94 
71 

97 
69 

96 
71 

97 
61 

83 
62 

87 
64 

94 
65 

95 
68 

94 
69 

94 

71 

9  8 
74 

97 
71 

98 
74 

100 
74 

96.3 
70.0 

SAN  ANGELO  HB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

9* 

6". 

94 
65 

97 
64 

100 
64 

101 

65 

102 
04 

100 
73 

97 
69 

97 
70 

99 

71 

99 
72 

97 
72 

92 
68 

95 
70 

93 

69 

94 

67 

97 
67 

100 
71 

100 
68 

101 
69 

87 
64 

91 
69 

96 
64 

97 
72 

97 

68 

97 
66 

100 
74 

100 

75 

100 
75 

102 
76 

104 
77 

97.4 
69.2 

SAN  SABA 

MAX 

MIN 

9! 
67 

93 

69 

97 

65 

100 
66 

99 
67 

98 
68 

102 

77 

101 

70 

LOO 

75 

101 
74 

102 

75 

102 

74 

96 

74 

96 
68 

94 
70 

93 

68 

91 
69 

95 
70 

98 
71 

100 
67 

99 
66 

62 
62 

88 
58 

94 
69 

95 
66 

92 
68 

93 
70 

97 
73 

95 
72 

97 
70 

100 
74 

96.4 
69.4 

S0N0RA 

MAX 

Mm 

94 

65 

96 

63 

98 
65 

101 
63 

102 
65 

103 
63 

102 
71 

100 
70 

100 
70 

101 
70 

101 
72 

102 

73 

101 
72 

95 
72 

94 
69 

91 

70 

93 

62 

96 
65 

97 
65 

100 
69 

100 
65 

98 
69 

93 
70 

95 
69 

95 
71 

95 
68 

98 
72 

97 

71 

97 

70 

99 
71 

99 

71 

97.8 
68.4 

STERLING  CITY 

MAX 

Mm 

93 
63 

94 
63 

95 
65 

97 
67 

102 

67 

101 
70 

104 
70 

103 
73 

99 
67 

100 
71 

102 

70 

104 
70 

102 
68 

98 
70 

97 
66 

96 

67 

94 
64 

96 
63 

99 

65 

97 
62 

95 

60 

98 

61 

98 
60 

9? 
65 

97 
69 

98 
68 

95 
69 

97 

68 

99 

70 

98 
71 

100 
70 

98.2 
66.6 

UVALDE 

MAX 

Mm 

90 
72 

90 
71 

92 

69 

95 

70 

96 

70 

98 
72 

95 

71 

95 
72 

96 
73 

97 
73 

97 

73 

96 
71 

93 

74 

92 

74 

88 
71 

87 
71 

90 
69 

93 

70 

94 
68 

95 
71 

94 

72 

89 

70 

90 
72 

91 

72 

91 
72 

92 

72 

93 
74 

93 
74 

93 
74 

94 
72 

95 

74 

93.0 
71.7 

WATER  VALLEY 

•     *     * 

MAX 

Mm 

90 
65 

93 
67 

97 

65 

98 

62 

101 

67 

101 
68 

103 
73 

101 
73 

99 

71 

99 
71 

101 

74 

97 
72 

93 

68 

95 

70 

93 
69 

94 
67 

97 
66 

100 
67 

100 
68 

101 
69 

97 
64 

91 
66 

91 
68 

92 

71 

93 

67 

92 
68 

94 
67 

98 
73 

92 

72 

97 
72 

99 

74 

96.4 
68.8 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  HB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

94 
7* 

94 
74 

96 
72 

102 
74 

96 

76 

99 

72 

97 
74 

98 

76 

99 

76 

99 
77 

99 
75 

90 
76 

92 

76 

90 
72 

86 

73 

90 
73 

93 
74 

96 

72 

97 
73 

97 
73 

82 
72 

87 
68 

92 

64 

94 
71 

92 
72 

92 

71 

95 

75 

94 
75 

97 

74 

97 
74 

97 
75 

94.3 
73.3 

AUSTWELL  ML  REFUGE 

MAX 

Mm 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 

Mm 

91 
69 

92 

69 

92 

69 

93 
70 

93 

70 

95 
70 

95 

73 

95 
72 

94 

71 

96 

74 

94 
73 

94 
71 

94 
75 

88 

71 

86 

71 

86 
72 

91 

71 

92 

70 

94 
70 

94 
71 

95 
69 

95 
69 

89 
69 

93 

67 

92 

69 

91 

70 

92 
72 

90 
70 

92 

72 

93 

71 

93 
72 

92.4 

70.7 

BRENHAM 

MAX 

Mm 

97 
7* 

97 
74 

97 
72 

99 
73 

102 
74 

97 
67 

99 

67 

98 

74 

99 

74 

99 
77 

99 

75 

99 

74 

92 

75 

93 
72 

92 
72 

90 
72 

96 
72 

97 

74 

99 
74 

96 
72 

99 

73 

89 
69 

90 
67 

94 
68 

95 
70 

93 

70 

93 

71 

93 

73 

97 
73 

98 
73 

100 
73 

96.2 
72.2 

CANYON  CAM 

MAX 

Mm 

95 
72 

95 
73 

95 
73 

98 

74 

101 
73 

95 
73 

100 
73 

97 
73 

97 
74 

100 
74 

98 
72 

100 
73 

97 
75 

93 
72 

90 
72 

90 

70 

69 

69 

93 

70 

95 

72 

96 
72 

97 
72 

89 
66 

89 
62 

92 

66 

95 
70 

92 
69 

93 

70 

95 
73 

95 
74 

97 
74 

97 
74 

95.1 

71.6 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

Mm 

92 

72 

91 
70 

92 
72 

94 
71 

92 
71 

95 
72 

93 

72 

93 
75 

91 

74 

93 
76 

93 
75 

92 

75 

91 
77 

92 
75 

88 

75 

89 

73 

92 

72 

93 

73 

92 

70 

91 
71 

93 

71 

91 
71 

91 
72 

90 
74 

90 
74 

91 
72 

92 
74 

92 
75 

92 

75 

93 
75 

93 

74 

91.8 
73.2 

COLUMBUS 

MAX 

Mm 

95 
74 

96 

74 

97 

75 

97 
72 

101 
71 

98 
72 

98 
72 

98 
70 

97 
73 

96 
72 

95 
72 

95 
72 

94 

74 

92 
68 

91 

70 

90 
69 

92 

70 

96 
70 

97 
72 

96 
72 

95 
72 

92 
68 

89 
64 

91 
66 

92 

66 

90 
70 

92 

70 

91 
71 

92 

71 

97 
70 

96 
71 

94.3 
70.8 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

Mm 

89 

78 

90 
76 

91 
76 

91 
76 

91 
75 

94 
77 

90 
76 

90 
79 

90 
78 

90 
78 

90 
78 

88 

78 

85 

80 

89 
80 

83 

76 

87 
79 

69 
60 

89 
78 

90 
76 

89 
77 

86 
77 

87 
76 

89 
80 

87 
78 

86 
73 

86 
78 

89 
80 

89 
60 

90 

80 

90 
80 

90 
80 

89.0 
76.0 

CORPUS  CHRISTI  wn  AP 

MAX 

Mm 

91 
73 

91 
73 

93 
74 

90 
71 

92 
71 

94 

74 

92 

74 

92 

76 

92 
75 

93 
76 

93 
76 

92 

74 

88 

77 

90 
76 

84 

76 

89 

77 

91 

75 

92 

75 

91 

70 

91 
73 

92 
72 

89 

74 

90 
74 

88 
74 

88 
75 

69 
74 

92 
74 

91 
74 

92 
75 

93 
75 

93 

74 

90.9 
74.2 

CUERO  3  E 

MAX 

Mm 

9". 
71 

93 
68 

95 
65 

96 
71 

95 
63 

96 
66 

95 
69 

96 
69 

95 
68 

95 

73 

96 

70 

94 
71 

93 

71 

68 
69 

86 
71 

91 
71 

94 
69 

91 
68 

94 
69 

95 
66 

94 

70 

93 
67 

91 
67 

90 
73 

90 
70 

90 
70 

90 
70 

92 
72 

93 
72 

94 
71 

97 
70 

93.1 
69.4 

ELGIN 

MAX 

Mm 

99 

72 

95 

73 

97 
72 

102 
72 

99 
73 

98 
75 

98 
73 

98 
72 

99 

74 

99 
74 

99 
74 

98 
75 

93 

76 

90 
70 

86 
74 

90 
72 

91 
72 

95 
72 

96 
73 

97 
73 

96 

70 

86 
64 

93 
62 

93 

67 

93 
70 

93 
70 

94 
72 

94 
72 

95 
71 

96 
71 

97 
72 

95.0 
71.7 

FLATONIA  2  H 

MAX 

Mm 

96 
73 

96 
72 

100 
69 

100 
72 

100 
75 

100 
68 

98 
75 

99 
73 

99 
75 

98 
75 

98 
76 

98 

75 

92 

72 

92 
71 

92 

70 

93 

72 

93 
72 

97 
72 

96 
73 

97 

72 

93 
73 

90 
71 

93 
65 

93 

70 

92 

69 

95 

69 

94 

73 

95 
72 

97 

74 

98 
74 

99 
72 

96.0 
72.1 

floresville 

MAX 

Mm 

93 

71 

94 
69 

92 
6B 

96 
70 

100 
72 

97 

74 

99 
73 

97 
74 

98 
74 

99 
73 

98 
73 

98 
72 

96 
76 

92 
73 

89 

74 

90 
72 

89 
68 

93 
71 

95 

70 

93 
72 

96 
73 

92 

73 

90 
70 

93 

71 

93 

71 

89 
70 

91 
73 

93 
73 

96 

72 

94 
73 

95 
73 

94.2 
72.0 

GOLIAD 

MAX 

Mm 

92 

71 

92 
71 

93 
70 

94 
71 

95 
72 

93 
73 

93 
72 

93 
72 

94 
74 

94 
73 

93 
73 

94 
73 

90 
73 

86 
71 

87 
73 

91 
72 

93 

71 

93 

72 

93 

70 

93 
72 

94 

71 

92 

71 

92 

70 

90 
71 

90 

71 

90 
71 

87 
72 

91 
71 

93 
73 

93 
72 

93 
73 

92.0 
71.8 

GONZALES 

MAX 

Mm 

96 

69 

95 
69 

9*. 
68 

97 
68 

100 

70 

99 
71 

99 

7i 

98 
73 

99 
73 

99 

74 

99 

73 

98 
73 

95 
76 

92 

70 

88 

71 

88 

71 

93 
69 

95 

69 

98 

72 

97 
72 

99 
72 

92 
68 

90 
66 

93 

67 

94 
70 

94 
69 

94 
71 

93 
72 

96 
71 

96 
72 

97 
72 

95.4 
70.7 

hallettsville 

MAX 

Mm 

96 
72 

95 
72 

97 
68 

100 
77 

97 
70 

97 
70 

96 

75 

97 

73 

98 
74 

97 
75 

96 
75 

93 

74 

92 
72 

90 
71 

88 

71 

93 

71 

95 

70 

96 
72 

95 
73 

96 
72 

96 
72 

93 

70 

93 
69 

93 
71 

90 

70 

93 
70 

92 
73 

93 
73 

95 

73 

95 
74 

96 
74 

94.6 
72.1 

HONDO 

MAX 

Mm 

93 

70 

94 

70 

95 
69 

97 
70 

101 

70 

99 
70 

102 
71 

100 
74 

99 
73 

100 
74 

99 
70 

100 
71 

100 
74 

99 

74 

88 

70 

86 

70 

66 
67 

90 
69 

94 
69 

94 

71 

95 
73 

94 

72 

es 

68 

93 

69 

95 
71 

93 
69 

93 
69 

94 
74 

95 
74 

95 

74 

97 
74 

93.1 

71.1 

KENEDY 

MAX 

Mm 

95 

70 

94 
68 

94 

68 

97 

70 

99 

70 

98 
70 

98 
71 

98 
70 

97 
72 

97 

73 

95 

71 

97 
71 

96 

74 

91 
71 

89 

70 

93 
70 

92 

68 

95 
70 

96 
66 

96 
71 

96 

71 

93 
68 

93 
67 

94 
70 

92 

72 

94 
70 

95 

70 

95 
71 

96 
73 

96 
72 

97 
72 

95.1 
70.4 

KINGSVILLE 

MAX 

Mm 

92 

72 

92 

73 

M 

73 

93 

70 

90 

70 

96 
73 

95 
74 

94 
76 

95 
75 

93 
76 

95 
75 

95 
75 

91 
77 

92 

75 

89 
73 

88 

73 

85 
72 

95 
73 

95 

74 

94 
71 

96 
73 

94 
72 

94 
73 

93 
73 

90 
74 

91 
72 

93 

76 

93 
73 

94 
75 

94 
74 

93 
75 

92.9 
73.6 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

91 
73 

91 
73 

93 
71 

97 
74 

94 
77 

95 
68 

94 

76 

96 

73 

97 

76 

96 

77 

96 
76 

95 
76 

93 

72 

85 
72 

89 
73 

91 
72 

91 
74 

94 
74 

94 
75 

94 
73 

92 

74 

86 

71 

91 
65 

91 
71 

90 
71 

91 

70 

93 
73 

95 
74 

96 

73 

95 
73 

95 
73 

92.9 

73.0 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

92 

72 

93 

74 

93 

70 

95 
73 

100 
75 

93 

68 

96 
73 

93 

73 

95 
75 

97 
73 

95 

73 

95 

74 

89 

73 

89 

71 

89 
74 

88 
71 

90 
73 

91 
72 

94 
73 

95 

72 

95 
72 

88 
69 

84 
61 

90 
68 

91 

69 

89 
70 

90 
72 

89 

73 

93 
72 

94 
73 

94 
72 

92.2 

71.8 

LULING 

MAX 

Mm 

95 

70 

92 
70 

95 

68 

96 
68 

98 
70 

97 
69 

99 

70 

96 
72 

97 
74 

98 

74 

98 

73 

97 

73 

94 

76 

94 
70 

90 
70 

90 
70 

90 
70 

93 
70 

95 

72 

96 

71 

98 

72 

90 
68 

88 
63 

93 

63 

92 
69 

92 
68 

94 
70 

94 

73 

96 

70 

96 

70 

97 
70 

94.6 
70.2 

MATHIS 

MAX 

Mm 

91 

71 

92 

71 

93 
71 

93 

71 

94 
70 

94 

69 

96 
72 

94 
72 

95 
72 

94 

72 

94 
72 

94 
74 

94 
74 

88 

73 

67 
73 

83 

74 

91 
71 

93 
72 

94 

70 

94 
70 

94 
69 

95 

70 

89 
71 

92 
71 

91 
71 

91 

71 

90 
71 

94 
71 

93 

71 

94 
72 

94 
72 

92.5 

71.4 

NATALIA 

MAX 

Mm 

94 
70 

96 

68 

97 

6B 

99 

68 

100 
69 

101 
69 

100 
69 

99 

71 

101 
69 

101 
69 

102 

70 

100 
69 

97 
71 

95 
72 

86 
71 

83 

70 

92 
66 

94 
68 

95 

67 

95 
69 

95 
70 

92 
69 

93 
69 

95 
68 

92 
69 

95 
68 

97 
72 

98 
70 

97 
71 

99 
70 

99 
72 

96.2 
69.4 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

96 
73 

96 
72 

95 

71 

98 

71 

98 
73 

98 
73 

99 

73 

99 

74 

96 
75 

98 
73 

98 
75 

97 
75 

96 
76 

93 
71 

65 

73 

85 

71 

66 
69 

92 

70 

93 
71 

94 
72 

95 
73 

99 

70 

87 
65 

91 

65 

90 
70 

91 
70 

90 
70 

90 

73 

92 
73 

93 

72 

94 
74 

93.7 
71.9 

NIXON 

MAX 

Mm 

93 

70 

94 

71 

96 
69 

96 
73 

97 
71 

98 
73 

96 
73 

95 
69 

98 
73 

98 
72 

98 

73 

94 
74 

92 
76 

90 
71 

87 
76 

91 
73 

94 
79 

96 
72 

98 

71 

96 
72 

94 

72 

92 
69 

93 

66 

93 
70 

91 

71 

92 
69 

92 
72 

93 
71 

94 
71 

96 
71 

95 

71 

94.3 
71.7 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

95 

70 

94 
71 

92 
67 

95 

70 

100 

74 

95 

67 

99 

72 

95 
72 

98 
73 

99 

74 

100 
73 

98 

75 

93 

75 

92 

70 

90 
72 

90 
71 

92 

72 

97 
72 

96 
72 

97 
73 

97 
73 

68 
68 

88 
60 

92 

69 

92 

68 

90 
68 

93 
73 

92 
73 

94 
70 

97 
72 

97 
72 

94.5 

71.0 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

93 

77 

93 

71 

95 

7  0 

94 
70 

94 
71 

91 
73 

93 

72 

93 

73 

92 
73 

93 

75 

92 

73 

93 

74 

94 
73 

93 

73 

88 
74 

92 

75 

91 
75 

92 

73 

92 
70 

93 
71 

95 

70 

89 
71 

90 
71 

91 
72 

91 
72 

92 
72 

91 
73 

91 
72 

92 
74 

93 

74 

93 

74 

92.2 

72.6 

R08ST0WN 

MAX 

Mm 

93 

73 

93 
72 

93 

73 

95 
72 

94 

71 

95 
74 

9B 

73 

98 

75 

97 
74 

96 
75 

96 

71 

96 

74 

96 
78 

92 
76 

90 

75 

85 
75 

90 
74 

96 

74 

97 
70 

96 
73 

96 
73 

93 
72 

92 

74 

93 
73 

90 
74 

90 
73 

92 

75 

98 
74 

93 

75 

95 
75 

95 
75 

94.0 
73.7 

ROCKPORT 

MAX 

Mm 

89 
79 

91 
73 

91 
74 

92 
73 

92 

74 

92 
76 

91 
78 

91 
79 

90 
78 

91 
78 

90 
78 

90 
76 

88 

77 

89 
76 

88 
75 

68 

76 

90 
75 

91 
78 

91 
76 

90 
76 

91 
77 

88 

72 

89 
78 

67 

72 

88 
72 

86 

74 

90 
80 

B9 
79 

90 
79 

91 
80 

91 
80 

89.9 
76.6 

t  R*(»ronc«  Noi«s  Following  Station  Ind*x 
239 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY 


Station 

Day 

of  Month 

g 
t» 
to 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

18 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

o 

> 
< 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

92 

75 

93 

73 

99 

71 

97 
71 

95 
75 

97 
74 

96 

76 

94 
78 

97 
75 

97 
76 

97 
76 

95 
77 

92 
76 

8  6 
75 

90 
75 

87 
73 

91 
70 

93 
79 

93 

73 

94 

74 

91 
73 

86 

71 

92 

70 

94 
74 

91 
73 

94 
71 

96 
77 

96 
77 

95 
76 

95 

77 

94 
78 

93.5 
74,4 

SAN  MARCOS 

MAX 
MIN 

95 
69 

94 
69 

95 
66 

97 
67 

99 
66 

96 
66 

100 
67 

97 

71 

96 
72 

100 
71 

99 
72 

98 
72 

96 

76 

94 
70 

92 
71 

87 
70 

89 
67 

91 
67 

96 
70 

96 
71 

98 
70 

89 
67 

88 

60 

92 
63 

92 

70 

91 
69 

95 

70 

95 

72 

J5 
71 

96 

71 

96 

73 

94.7 
69.3 

SEALV 

MAX 
MIN 

97 

73 

96 
71 

98 
71 

100 
74 

98 
72 

100 

66 

100 
73 

99 

73 

100 
72 

99 

74 

98 
72 

95 
72 

91 
69 

90 

71 

92 

70 

95 

71 

95 
72 

95 
72 

95 
72 

94 
68 

94 
72 

86 

68 

91 
65 

92 

68 

91 

68 

93 

68 

93 

70 

93 

70 

9  5 
70 

96 

70 

101 
70 

93.3 

70.3 

SECUIN 

MAX 
MIN 

95 

71 

94 
71 

97 
70 

100 
73 

97 
75 

100 
72 

97 
73 

98 
75 

loo 

74 

99 

74 

99 
72 

96 
75 

95 

76 

91 
71 

91 
74 

91 
71 

96 
67 

91 
74 

98 
72 

99 
72 

91 
73 

89 
69 

95 
65 

91 

70 

n 

69 

94 
73 

96 

73 

94 
72 

96 
73 

97 
73 

98 
73 

99.4 

72.1 

SINTON 

MAX 

MIN 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

94 
73 

93 
73 

94 
71 

96 
71 

100 
73 

95 

68 

98 
71 

96 
73 

97 
76 

98 
76 

95 
75 

96 
75 

90 
76 

90 
77 

92 
72 

91 
72 

92 

74 

92 

72 

96 
75 

95 
75 

96 
74 

87 
70 

88 
63 

93 
65 

92 

71 

91 
70 

99 

64 

91 
72 

94 
73 

96 
71 

93.8 

72.0 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 

MIN 

95 

74 

95 

75 

9  6 
74 

98 

74 

101 

73 

95 
65 

98 
66 

97 
76 

98 
76 

100 
77 

96 

77 

97 
75 

90 
73 

88 
71 

91 
72 

88 
71 

93 

71 

94 
75 

96 

75 

94 
75 

96 

72 

85 
67 

64 
63 

99 
69 

94 

68 

94 
71 

92 
73 

90 
73 

93 
73 

96 
71 

96 

73 

94.0 
72.1 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

MIN 

98 

75 

100 
71 

101 
72 

101 

74 

101 

74 

95 
66 

100 

74 

101 
72 

102 
73 

103 
76 

102 
73 

101 
72 

92 

72 

91 
71 

93 
72 

98 
70 

97 

71 

98 
72 

97 
70 

101 
70 

101 
72 

86 

67 

86 

66 

94 
68 

97 

69 

99 

70 

96 
72 

93 

72 

96 
73 

94 

71 

100 
74 

97.2 
71.4 

YOAKUM 

•     *     * 

MAX 

MIN 

95 

72 

94 
73 

96 
72 

98 
76 

97 
69 

97 
72 

96 
75 

96 

74 

97 
75 

97 
75 

97 
75 

96 
72 

93 
73 

90 
71 

89 

71 

92 
72 

95 

71 

97 
73 

95 
72 

95 
74 

96 
72 

93 

70 

93 
69 

93 

71 

90 
70 

93 

70 

89 
73 

93 

73 

74 
73 

95 

74 

95 
75 

94.4 
72.5 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

MIN 

93 
7« 

91 
73 

92 
72 

96 

73 

98 

73 

92 

69 

95 

71 

93 

74 

94 
75 

94 

75 

94 
74 

92 
75 

92 

74 

87 
72 

86 

72 

B4 
71 

90 
73 

92 
73 

93 

74 

93 
72 

93 
72 

92 

68 

64 
67 

86 
68 

89 
71 

93 
71 

89 
72 

69 
74 

91 

73 

91 
72 

93 

72 

91.5 
72.2 

ANAHUAC  TBCO 

MAX 

MIN 

94 
74 

97 
77 

97 

77 

100 
80 

92 

70 

94 
73 

97 
74 

98 
78 

97 

76 

94 
79 

95 
79 

94 
74 

97 
76 

8n 
74 

87 
73 

89 
75 

95 
77 

97 
76 

96 

78 

94 
72 

89 
74 

90 
75 

91 

76 

92 

77 

93 
78 

90 
78 

91 
78 

92 
78 

96 
76 

97 
78 

94 
77 

93.8 

76.1 

ANGLETON  2  M 

MAX 

MIN 

90 
70 

91 
69 

90 
67 

94 
72 

96 
71 

93 

66 

94 
68 

91 
70 

92 

73 

92 
74 

92 

71 

90 
70 

89 

71 

85 
70 

84 
70 

64 
70 

89 
70 

90 
70 

91 
71 

91 
67 

95 
67 

91 
68 

83 
65 

89 
68 

90 

68 

87 
69 

88 
71 

90 
72 

90 

70 

90 
69 

91 

70 

90.1 
69.6 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

MIN 

92 

75 

95 
73 

91 
73 

95 
75 

95 
74 

97 
75 

94 
75 

92 
76 

92 

78 

92 

77 

93 
76 

91 
79 

93 
73 

87 
71 

88 
73 

84 
73 

91 

74 

92 
75 

95 
74 

92 

75 

93 

72 

92 

70 

64 
69 

91 

72 

87 
72 

69 
72 

87 
72 

88 

74 

91 
75 

92 

74 

92 

75 

91.2 
73.9 

BAYTOWN 

MAX 

MIN 

93 
77 

94 
74 

97 
74 

100 

78 

97 
69 

90 
66 

92 
78 

94 
78 

94 
79 

95 
80 

94 
79 

91 
79 

86 

75 

94 

75 

88 

71 

91 
72 

90 
74 

94 
77 

93 

77 

94 
78 

98 

74 

88 
66 

89 
66 

90 

67 

91 

70 

88 

77 

89 
78 

90 

77 

91 
75 

94 
75 

92 

77 

92.0 
74.6 

CLEVELAND 

MAX 

MIN 

94 
73 

94 
71 

93 
70 

97 
71 

100 
67 

92 

60 

93 
61 

93 
70 

95 
71 

96 
74 

94 
72 

94 

72 

93 
69 

85 

70 

89 
71 

93 

72 

92 
71 

94 
72 

94 
70 

94 
69 

88 
66 

87 
65 

89 

67 

89 

61 

91 
66 

89 

67 

90 
70 

86 
70 

92 

6  6 

94 
69 

94 
69 

92.2 
68.8 

DANEVANG  2  SE 

MAX 

MIN 

91 

73 

91 
73 

92 
71 

95 
74 

95 
73 

94 
73 

92 
72 

92 

74 

92 

75 

92 

74 

91 

73 

93 

74 

68 
72 

87 
73 

83 
75 

69 
73 

90 
73 

94 
73 

90 
72 

93 
71 

92 
69 

83 
71 

86 

70 

85 

71 

88 
72 

88 

72 

86 
74 

90 
73 

90 
74 

91 
72 

92 
73 

90.2 
72.6 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 
MIN 

92 

72 

93 
72 

93 
69 

94 
72 

96 
73 

95 
70 

94 
73 

93 
73 

94 
74 

94 
74 

93 
73 

93 
74 

93 
71 

81 

71 

68 
71 

65 

71 

91 
70 

91 
71 

94 

71 

92 

70 

93 
68 

92 

70 

81 
67 

91 
69 

87 
70 

89 
70 

88 
72 

85 
71 

91 
72 

92 

71 

92 
72 

91.0 
71.2 

EL  CAMPO 

MAX 
MIN 

95 
73 

96 

71 

96 

70 

97 
73 

96 
73 

97 
70 

96 

71 

96 
72 

95 
72 

95 
73 

94 
71 

95 
72 

90 
71 

92 

70 

86 

71 

93 
72 

94 

71 

95 
72 

94 
72 

96 
69 

94 
69 

88 

68 

93 
66 

89 
69 

92 
70 

93 

70 

88 
71 

93 
72 

95 
70 

95 
71 

96 
73 

93.7 
70.9 

FRE6P0RT  2  NW 

MAX 

MIN 

91 
78 

92 

76 

92 

73 

93 

74 

96 

71 

94 
72 

93 
74 

92 
76 

93 
79 

93 

77 

94 
78 

92 
78 

89 
78 

67 
74 

83 
76 

63 
73 

90 
75 

91 
77 

92 

77 

92 
75 

93 
73 

93 
71 

82 

70 

87 
69 

88 
75 

88 

74 

89 
75 

90 

78 

91 

80 

92 
78 

92 

79 

90.3 

75.3 

GALVESTON  WB  CITY 

MAX 

MIN 

90 
Bl 

90 
82 

94 

60 

94 
76 

91 
78 

90 
78 

89 
81 

88 
83 

87 

81 

88 
81 

86 

61 

86 
79 

85 
75 

85 

76 

82 
73 

67 
78 

88 
80 

66 
79 

85 
79 

83 
78 

87 
72 

80 
69 

84 
74 

86 
77 

85 
75 

85 
78 

86 
81 

87 
81 

67 
81 

86 
81 

87 
81 

87.0 
78.4 

HOUSTON  INCONT  AP 

MAX 

MIN 

93 
73 

94 
71 

97 

69 

100 
73 

93 
69 

94 
63 

95 
75 

95 

73 

96 

74 

93 

77 

94 
73 

90 

74 

86 
73 

89 
72 

67 
72 

91 
70 

90 
72 

93 
71 

92 

72 

92 
69 

86 

71 

65 
66 

88 
64 

91 

70 

89 

69 

89 
71 

88 
72 

92 
72 

92 
70 

94 
69 

94 
70 

91.7 
71.0 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

93 
77 

93 

74 

96 
75 

99 

76 

96 

74 

94 
70 

95 

75 

96 
75 

97 
77 

95 

77 

95 
75 

92 

76 

90 
75 

90 
74 

86 
75 

93 

74 

91 

76 

94 

75 

94 

7* 

94 
72 

92 

70 

85 

70 

88 

70 

91 

73 

89 
7* 

91 
74 

90 
76 

93 

76 

93 

76 

94 
75 

94 
76 

92.7 

74.4 

LIBERTY 

MAX 

MIN 

94 

70 

95 
69 

97 
70 

99 

70 

102 
69 

96 

62 

95 

64 

95 
72 

93 
75 

97 

76 

96 
74 

97 
73 

91 
72 

88 
70 

90 
70 

92 

71 

93 

70 

93 

70 

92 

71 

95 
69 

94 
72 

88 
66 

89 
62 

91 
64 

8  5 
67 

93 

69 

91 
67 

92 

69 

93 
70 

92 

70 

96 

70 

93.4 
69.2 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

MIN 

90 
75 

89 
73 

93 
72 

94 
75 

92 
76 

92 
78 

91 
78 

90 
80 

91 

60 

90 
79 

89 
76 

91 
79 

89 
75 

87 
73 

67 
74 

89 
74 

90 
75 

90 
76 

88 
78 

89 
77 

93 
73 

86 
71 

87 
70 

88 
73 

87 
72 

88 
73 

90 
78 

90 
79 

91 
79 

91 

76 

91 
77 

89.8 
75.7 

NEW  GULF 

MAX 
MIN 

94 
74 

92 
72 

93 
72 

95 

75 

97 
65 

96 
74 

96 
75 

93 

74 

94 

75 

94 
74 

93 
74 

92 

75 

94 
73 

90 
72 

88 

74 

85 
72 

92 
73 

93 

73 

94 
74 

92 
71 

94 
71 

92 
69 

85 
66 

90 
70 

89 
71 

88 

72 

89 
74 

66 
73 

92 
74 

91 
72 

93 

73 

91.9 
72.5 

ORANGE  -    NW 

MAX 

MIN 

91 
73 

91 
72 

95 
72 

96 
75 

99 

70 

91 

67 

92 

68 

92 

71 

94 
74 

93 
76 

93 

74 

92 
73 

91 
73 

85 
73 

84 

73 

89 
72 

90 
73 

91 

69 

92 

70 

93 
73 

94 
72 

84 

66 

82 
65 

87 
69 

90 

69 

85 
70 

86 
71 

90 
72 

92 
71 

93 

71 

93 
73 

90.6 
71.2 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

90 
75 

90 
75 

93 

72 

95 

74 

93 
75 

90 

78 

89 

SO 

90 
81 

89 

79 

90 
80 

69 
61 

91 
81 

85 
71 

87 
73 

79 
74 

86 
74 

69 
73 

68 
75 

87 
77 

88 
77 

92 
72 

83 
71 

67 

71 

86 
73 

88 

72 

87 
72 

86 
76 

89 
76 

91 

76 

90 
77 

90 
78 

88.7 
75.6 

PIERCE  1  E 

MAX 

MIN 

94 
72 

94 
70 

94 

71 

91 
72 

96 
73 

94 
72 

94 
71 

93 
73 

93 
72 

93 
73 

93 
73 

92 
74 

94 
72 

68 
71 

90 
72 

65 
72 

93 
70 

93 
71 

94 
70 

93 
68 

95 
69 

92 
69 

85 

67 

91 
70 

67 
71 

69 
70 

91 
73 

89 
73 

93 
73 

95 
71 

95 
73 

92.0 
71.3 

POINT  COMFORT 

MAX 
MDJ 

88 
75 

95 

76 

90 
74 

92 
79 

92 

79 

99 
79 

94 
81 

91 
81 

89 

61 

89 
80 

90 
80 

86 
B0 

88 
82 

B4 

74 

83 

74 

66 
74 

86 
74 

91 
79 

90 
79 

88 
79 

90 
78 

90 
72 

86 

72 

86 

76 

87 
72 

89 

73 

85 
76 

66 

79 

88 
79 

86 

79 

87 
80 

88.6 
77.3 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

MAX 

MDJ 

95 
76 

97 
75 

99 

76 

103 

75 

96 

74 

95 
70 

97 
72 

97 
75 

96 
78 

97 
77 

97 
76 

86 

78 

92 

77 

91 

78 

95 

76 

95 

75 

94 
75 

97 

73 

97 

79 

96 

75 

90 

71 

85 
68 

92 
68 

96 

74 

91 
72 

92 

74 

95 

77 

96 
78 

97 

75 

94 
76 

93 
75 

94.7 
74.6 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

MIN 

92 
77 

91 
76 

94 
75 

95 
74 

93 
76 

94 

77 

94 
77 

93 
79 

93 
78 

94 

78 

94 
78 

93 

78 

89 

76 

89 
77 

65 
78 

91 
77 

91 

75 

93 

78 

92 

76 

93 

76 

93 

74 

91 
70 

92 

75 

90 
75 

86 

73 

89 
76 

89 

78 

92 
79 

92 

76 

93 

78 

93 
78 

91.7 
76.5 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

MIN 

90 
80 

90 
75 

89 

74 

92 
74 

94 
75 

90 

75 

89 
83 

90 
S3 

90 

63 

90 
82 

90 
82 

90 
82 

90 
74 

83 
72 

87 
78 

82 

77 

88 
76 

89 

76 

86 
81 

84 
81 

68 
60 

90 
74 

86 
74 

88 
79 

88 
79 

86 
80 

67 
62 

89 
82 

9  0 
63 

90 
82 

90 
83 

88.7 
78.7 

SUGAR  LAND 

MAX 

MIN 

94 
75 

92 
72 

93 
72 

96 

74 

99 
72 

94 
70 

95 

75 

95 
75 

96 

76 

96 
77 

94 
75 

94 
76 

93 
76 

67 
72 

88 
73 

85 
73 

92 
73 

93 
73 

94 
73 

93 
72 

94 
72 

90 
66 

85 
67 

89 
70 

89 
70 

67 
71 

89 
74 

89 
73 

92 

73 

92 
73 

93 

74 

92.0 
72.9 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

93 
72 

92 
71 

92 
72 

95 
73 

98 
66 

94 
67 

94 
72 

94 
72 

95 
73 

95 

75 

94 
72 

93 
73 

92 

75 

87 
71 

86 
72 

84 
71 

90 
71 

92 
72 

95 

72 

93 
69 

95 

70 

90 
68 

84 
66 

88 
68 

88 
67 

67 

71 

88 
73 

88 
72 

90 
72 

91 

70 

92 

72 

91.3 
71.0 

VICTORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

91 
73 

92 
73 

93 

72 

95 

76 

95 
75 

94 
77 

95 

75 

95 
76 

95 
76 

95 
76 

94 

77 

95 

76 

68 
75 

86 

73 

84 
73 

91 

74 

91 

72 

94 

75 

93 

75 

94 
75 

91 

71 

65 
72 

87 
71 

88 

71 

69 
72 

89 
73 

87 

75 

91 

74 

91 
74 

93 

75 

93 

75 

91.4 
74.1 

See  Hefereoce  Notei  Following  Station  lnd«*x 
-    240     - 


Continued 

VI 

■UL 

r 

It 

.MJ 

JtA 

tlA 

1U 

tit 

,b 

TEXAS 
JULY 

19V0 

Station 

Das 

oi  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O 
> 

< 

*     *     * 
SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

MIN 

92 
71 

94 
71 

94 
73 

95 
70 

97 
71 

97 
71 

96 

74 

96 

73 

97 
75 

73 

74 

75 

74 

73 

69 
72 

88 
72 

93 

72 

95 
69 

95 
70 

95 
72 

96 

71 

94 
71 

9* 
72 

92 
73 

91 
72 

93 

73 

92 

72 

93 

74 

93 
73 

94 
74 

93.8 
72.3 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

92 

67 

92 
67 

92 

69 

94 

67 

100 
69 

96 

72 

97 
69 

96 
70 

96 
69 

98 
73 

98 
72 

97 
70 

94 
70 

96 
70 

90 
70 

85 
70 

92 

72 

92 
67 

94 
65 

96 
66 

96 

6  9 

96 
67 

94 
68 

93 

70 

89 
69 

90 
70 

92 

68 

94 

68 

94 
70 

94 
69 

95 

70 

94.0 
69.1 

BENAVIOES  7  s 

MAX 
MIN 

92 

73 

91 
71 

92 

71 

92 
62 

93 
68 

93 
69 

97 
68 

97 
73 

97 
73 

99 
77 

99 

72 

99 

76 

98 

75 

94 
74 

93 
72 

80 
73 

85 
71 

92 

71 

92 

68 

93 
72 

95 
73 

94 
72 

93 
72 

95 

71 

95 

71 

86 
71 

88 
73 

89 
72 

94 
71 

95 
72 

92 
73 

93.0 
71.7 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

96 

71 

95 

72 

96 
72 

98 

70 

100 

70 

101 
73 

104 

73 

102 
73 

101 
75 

103 
75 

102 

75 

104 
75 

102 
74 

98 
75 

90 
72 

90 
72 

85 
70 

94 

70 

96 
69 

97 
71 

99 
72 

96 

72 

94 
73 

96 
73 

95 

74 

96 
74 

95 

75 

99 
73 

99 

73 

98 
74 

100 
74 

97.5 

72.7 

CATARINA 

MAX 

Mm 

9S 

72 

98 
71 

100 
72 

102 

71 

103 
69 

101 
75 

103 
73 

103 

74 

103 
74 

104 
73 

105 

75 

104 

78 

100 
74 

97 
75 

95 
74 

88 

71 

96 
70 

98 
71 

97 
70 

100 
73 

99 

73 

97 
73 

98 
73 

98 

72 

98 
74 

99 
74 

100 
75 

101 
74 

100 
74 

101 
74 

102 
75 

99.7 
73.2 

CHARLOTTE  5  NNW 

MAX 

MIN 

95 

73 

95 

68 

94 
69 

98 
69 

100 
69 

98 
71 

99 
70 

97 
73 

99 

72 

98 
72 

100 
72 

98 
73 

98 

73 

95 
72 

89 
73 

83 

71 

91 
68 

91 

71 

92 
69 

93 

71 

93 
72 

91 

71 

91 
72 

93 
71 

90 
71 

93 
70 

93 
73 

96 
73 

95 
73 

96 
71 

97 
73 

94.6 

71.3 

CQTUUA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

96 
74 

95 

73 

97 
71 

98 
72 

101 
71 

102 
77 

100 
73 

101 
74 

101 
76 

100 
75 

101 

73 

102 
74 

96 

72 

85 
76 

91 
74 

86 
73 

95 

71 

96 
72 

97 
69 

99 

73 

95 
74 

93 

73 

94 
74 

95 
71 

91 

75 

94 
74 

96 
75 

94 

74 

98 

74 

99 
72 

99 
75 

96.4 
73.4 

CRYSTAL  CITY 

MAX 

Mm 

96 

73 

97 
73 

99 
73 

99 
72 

100 
71 

103 
74 

101 
73 

100 

74 

103 
75 

102 
74 

102 

76 

102 

74 

99 
75 

90 
76 

92 
74 

91 
74 

94 

71 

97 
71 

98 
68 

100 
72 

100 
72 

93 

73 

96 

75 

96 
74 

98 
76 

97 
75 

98 

76 

99 

74 

98 

75 

100 
75 

100 
76 

96.2 
73.7 

DILLEY 

MAX 

Mm 

96 
70 

96 
68 

94 

69 

96 
69 

98 
67 

100 
71 

102 
70 

99 
73 

100 
71 

101 
71 

101 
72 

103 
70 

100 
72 

98 
74 

85 
72 

93 

72 

88 
68 

95 
69 

97 
63 

96 
69 

98 

71 

95 

70 

92 
72 

96 
69 

97 

71 

93 
71 

98 
72 

99 

72 

98 
72 

98 
72 

100 
72 

96.9 

70.5 

EAGLE  PASS 

MAX 
MIN 

95 
72 

93 

73 

95 
72 

97 
72 

100 

72 

98 
72 

104 
71 

101 

74 

100 
75 

103 

76 

101 

76 

103 
75 

102 
76 

98 
75 

94 
73 

94 
72 

84 

70 

90 
70 

94 
67 

97 
70 

100 
72 

98 
72 

94 
73 

97 
73 

98 
70 

97 
72 

98 
75 

99 

74 

100 
74 

100 
75 

102 

76 

97.6 
72.9 

ENCINAL  3  NW 

MAX 

Mm 

98 
72 

98 
73 

91 
71 

99 
72 

99 
72 

103 
74 

102 
71 

102 
72 

102 
74 

103 
74 

103 
74 

103 
73 

103 
73 

100 
75 

96 
72 

92 

73 

95 

70 

95 
71 

98 
60 

98 
72 

99 
72 

100 
72 

96 
71 

97 
71 

99 

71 

98 
72 

95 
74 

100 
72 

95 
72 

98 
72 

100 
74 

98.6 

72.0 

FALCON  DAM 

MAX 

Mm 

93 

74 

93 

71 

94 
73 

95 

73 

97 
72 

98 
73 

100 
74 

100 
75 

101 
74 

103 

75 

103 

74 

103 
74 

102 
75 

98 
74 

100 
75 

90 

75 

86 
71 

93 
70 

96 

70 

99 
72 

99 
73 

99 
73 

98 
73 

97 

73 

98 

74 

97 
74 

96 
74 

97 
73 

99 

73 

99 
74 

100 
75 

97.5 
73.3 

FALFURRIAS 

MAX 

Mm 

92 
69 

94 
75 

94 
68 

94 

69 

96 
67 

95 

70 

96 
72 

100 

74 

99 

70 

100 
75 

98 
75 

99 
71 

98 

74 

95 

71 

96 
74 

86 
72 

87 
71 

94 
69 

94 
69 

95 

70 

97 
70 

96 

71 

95 

70 

9? 
70 

94 

71 

93 
70 

91 
71 

96 

70 

91 
71 

90 
71 

91 
69 

94.6 

70.9 

FOWLERTON 

MAX 

Mm 

95 

70 

96 
70 

93 
69 

98 
70 

101 
68 

102 
72 

100 
72 

100 
72 

102 
72 

101 
72 

102 

73 

101 
72 

98 
72 

97 
72 

89 
72 

67 
72 

94 
70 

96 

70 

96 
66 

98 
70 

96 
72 

95 

72 

96 
70 

96 
70 

94 
71 

95 

70 

98 
72 

98 
71 

99 
71 

98 
71 

99 
72 

97.3 
70.9 

FREER 

MAX 

Mm 

96 
73 

97 
71 

95 

69 

98 

71 

98 
72 

100 
73 

100 
72 

99 

73 

100 
73 

100 

75 

100 
72 

101 
74 

100 

75 

98 
74 

94 

72 

67 
72 

88 
69 

92 
70 

94 

72 

95 

72 

96 

73 

96 

71 

91 

71 

95 
71 

94 

71 

93 
73 

95 
74 

97 
72 

98 
72 

97 
73 

96 

74 

96.1 
72.2 

HEBBRONVILLE 

MAX 

Mm 

9". 
73 

95 

73 

94 
70 

93 

71 

96 
69 

95 
69 

99 
68 

98 
72 

98 

72 

99 
74 

99 
72 

100 
73 

99 

73 

95 

76 

97 
73 

82 
73 

68 
69 

92 

69 

93 

72 

94 

71 

95 
73 

95 
72 

94 

71 

95 
70 

95 

71 

92 
72 

94 
72 

95 
71 

97 
72 

97 
73 

98 
72 

95.1 

71.6 

LA  PPYOR 

MAX 
MIN 

LAREDO  NO.  2 

MAX 
MIN 

95 
73 

95 
72 

96 

73 

100 
73 

98 
73 

99 

74 

99 

73 

98 

75 

99 

75 

100 
75 

101 
75 

100 
75 

97 

76 

97 
77 

91 
73 

37 
71 

93 
71 

95 
70 

96 
71 

97 
73 

97 
74 

95 
73 

95 

73 

96 

73 

96 
73 

95 

74 

97 
75 

97 
74 

97 
74 

98 
74 

98 
75 

96,6 

73.5 

OILTON 

MAX 

Mm 

94 
72 

95 
70 

94 
70 

94 
71 

96 
69 

97 
72 

98 

71 

98 

73 

98 
72 

99 
74 

100 
72 

ioo 

73 

99 

74 

95 
75 

97 

74 

85 
73 

86 

70 

87 
71 

92 

70 

94 

71 

95 

72 

94 
70 

94 
71 

93 
70 

94 
70 

93 

73 

94 

74 

97 
73 

97 
74 

98 
74 

97 
74 

95.0 
72.0 

PEARSALL 

MAX 

Mm 

95 
72 

95 

70 

97 

70 

98 
69 

100 
70 

102 
75 

101 
71 

100 

72 

102 
71 

101 
71 

102 

71 

98 
70 

97 
72 

98 
72 

91 
72 

89 
65 

94 
69 

97 
69 

98 
67 

98 

70 

98 

71 

94 
70 

95 
72 

95 

70 

95 

70 

96 
70 

98 
72 

98 
72 

100 
72 

99 
70 

100 
72 

97.5 
70.6 

POTEET 

MAX 

Mm 

94 
72 

94 
70 

95 

70 

96 
71 

98 

70 

98 
72 

99 

71 

98 
72 

97 

72 

99 
72 

98 
72 

99 

72 

99 
74 

96 
73 

89 

71 

90 

71 

89 
69 

94 
68 

94 
70 

94 

71 

96 

71 

95 
72 

69 
72 

94 

71 

94 

71 

90 
70 

95 
75 

97 
73 

95 
74 

97 
72 

97 
73 

95.1 
71.5 

RID  GRANDE  CITY  3  w 

MAX 

Mm 

93 
75 

92 

70 

93 
71 

93 
71 

96 
69 

97 
70 

98 
70 

98 

74 

99 
74 

100 
74 

100 
74 

100 
73 

100 

75 

95 

75 

100 
75 

86 
73 

84 
71 

91 

70 

93 

70 

96 

71 

96 
72 

96 
72 

96 
72 

9? 
72 

97 
73 

97 
74 

97 
74 

98 

71 

99 
72 

98 
74 

99 
75 

95.9 

72. J 

TILDEN 

MAX 

Mm 

95 
72 

95 
70 

95 
70 

96 
71 

98 

70 

101 

74 

100 
73 

98 
73 

98 
74 

100 
75 

100 
73 

100 
75 

100 

75 

96 
75 

87 
72 

87 
73 

90 
71 

93 
72 

94 
69 

94 
69 

96 

74 

95 

73 

91 
72 

94 

71 

93 

72 

92 
71 

94 

74 

97 
72 

96 
73 

97 
72 

98 
73 

95.5 

72.4 

ZAPATA 

#      *     * 

MAX 

Mm 

96 

74 

97 

71 

97 

72 

100 
73 

100 
73 

101 
73 

101 
73 

102 

74 

102 
75 

103 
75 

102 

74 

103 
75 

100 
76 

99 
75 

95 
73 

83 

70 

95 
69 

99 
70 

100 
71 

100 
72 

100 
42 

100 
73 

97 
73 

97 
72 

93 

71 

96 
74 

99 
74 

99 
73 

99 
74 

100 
74 

100 
75 

98.7 
72.0 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

92 

74 

93 
71 

9  3 

■I 

94 
73 

94 
72 

96 
73 

95 
75 

96 
77 

95 

76 

95 

78 

95 
77 

95 
77 

95 
76 

95 
78 

82 
77 

66 
75 

92 

75 

93 

73 

93 

73 

93 

75 

93 

75 

93 
73 

95 

70 

91 
76 

92 
76 

93 
75 

92 

77 

93 

77 

93 
76 

93 
76 

93 
77 

93.0 
75.0 

HARLlNGEN 

MAX 

Mm 

92 
69 

89 
68 

9; 
70 

92 

70 

94 
70 

94 

70 

95 
70 

95 
71 

94 
71 

94 
74 

95 
73 

95 

73 

96 

74 

90 
73 

90 
72 

86 
71 

90 
70 

93 
68 

93 

70 

93 

72 

95 

70 

93 

68 

93 

68 

91 
72 

91 
72 

94 

71 

94 
71 

92 

70 

95 
71 

95 
72 

92.8 
70.8 

MC  ALLEN 

MAX 

Mm 

93 
73 

92 

71 

6B 

94 
72 

96 
72 

95 
71 

98 
72 

96 

74 

95 

74 

95 
74 

96 
76 

96 

75 

97 
74 

96 
75 

97 
74 

62 
71 

81 
71 

93 

71 

92 

72 

93 
72 

93 
73 

96 
73 

96 
71 

92 

71 

93 
72 

93 
72 

92 

72 

94 
74 

95 

73 

95 
73 

94 
72 

93.7 

72.5 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

Mm 

91 
74 

93 
72 

93 

73 

95 

73 

95 
72 

96 
72 

96 

74 

95 
74 

94 

73 

95 

77 

95 
76 

95 
76 

95 
76 

95 
75 

82 
74 

61 

71 

92 
73 

92 
71 

9* 

71 

94 
72 

96 
73 

95 
74 

94 
72 

93 
73 

91 
73 

90 
74 

94 
75 

95 

75 

94 
74 

95 

74 

96 

74 

93.3 

73.5 

MC  COOK 

MAX 

Mm 

92 

71 

90 

68 

92 
69 

93 
70 

94 
69 

95 
09 

95 
69 

95 
72 

95 
73 

95 

74 

96 

76 

96 
75 

97 

75 

94 

75 

97 

72 

82 
71 

80 

71 

91 
70 

92 
69 

94 
69 

93 
69 

95 
72 

94 
70 

96 

70 

94 
72 

92 
73 

93 
73 

94 

71 

95 
72 

95 
72 

96 

72 

93.3 

71.4 

MISSION 

MAX 

Mm 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

68 
75 

88 
72 

6  9 
73 

89 

73 

92 

74 

91 

75 

91 

77 

90 
79 

9  0 
77 

89 
78 

90 
78 

90 
78 

89 
78 

69 
79 

87 
77 

80 
74 

83 
78 

86 

73 

88 

76 

88 
77 

86 
77 

88 
75 

87 
76 

88 
76 

86 
79 

88 
74 

87 
79 

89 
60 

86 

60 

69 
78 

89 
79 

68.3 
76.6 

RAYMONDVILLE 

MAX 

Mm 

91 

70 

90 
70 

91 

70 

93 

71 

94 
71 

94 

72 

97 
71 

97 
72 

97 
73 

96 
72 

98 

74 

9B 
74 

98 

74 

94 
74 

93 
73 

93 
73 

90 

71 

92 

70 

95 
70 

97 

72 

97 
72 

96 
70 

95 
69 

96 
69 

95 
72 

91 
71 

93 
70 

93 

74 

92 
74 

95 
73 

95 

72 

94.4 

71.7 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

93 

75 

93 
74 

95 
74 

95 

75 

96 
73 

9  3 

73 

96 

73 

95 

75 

95 

76 

94 
73 

95 
75 

96 
76 

95 

76 

95 

78 

9  2 
It 

80 
75 

83 

74 

9  1 
73 

91 
72 

92 

74 

92 

74 

94 
74 

94 
72 

91 
73 

90 
73 

90 
75 

90 
75 

92 

75 

92 

75 

94 
76 

96 

73 

92.6 
74.4 

WESLACO  2  E 

MAX 

Mm 

93 

71 

95 

70 

96 

71 

96 

71 

95 

70 

9  7 
72 

96 

73 

97 
74 

96 
74 

97 
77 

97 

75 

97 
76 

95 
76 

97 
75 

91 

73 

81 
73 

91 
72 

94 
72 

94 
73 

94 
72 

9  6 
74 

95 
73 

93 
71 

93 
74 

93 
74 

93 
73 

94 
75 

95 

73 

93 
74 

95 
73 

96 
75 

94.4 
73.2 

*  Notea  Following  Station  Index 
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SEASON    OF    1969    -    1970  TEXAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*    *    * 

HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  MB  AIRPORT 

ANDREWS 

BIG  SPRING 

BORGER  3  W 

BRAVO 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
6 

1 

374 
203 
166 
345 
346 

543 
387 
339 
496 
561 

817 
535 
451 
762 
783 

981 
677 
615 
912 
937 

602 
444 
400 
532 
634 

713 
418 
375 
663 

716 

280 

97 

76 

258 

354 

50 
42 
27 
37 
81 

33 
6 
6 

24 
39 

4394 
2809 
2457 
4035 
4472 

3985 

BROWNFIELD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNING  ND.  2 
CLAUDE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

1 

12 

13 

301 
328 
335 
399 
378 

486 
479 
472 
592 

614 

629 
733 
737 
727 
704 

829 
921 
862 

987 
1052 

581 
510 
514 
634 

601 

676 
605 
716 

193 
230 
273 
346 
338 

72 
34 
56 

75 
78 

25 
20 
28 
36 
32 

3721 
3934 
3883 
4524 

CROSBYTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

DIMMITT 

DUMAS 

FLOYDADA 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

11 

9 
13 
13 

316 
429 
396 
419 
344 

492 

619 
581 
627 
516 

672 
832 
763 
621 
704 

895 
990 
961 
991 
926 

585 
659 
646 
654 
608 

626 
763 
706 
767 
673 

234 
391 
350 
370 
287 

54 
81 

74 
75 
71 

28 
35 

42 
40 
31 

3911 
4830 
4526 
4777 
4173 

3539 

FOLLETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 

B 
0 

4 

392 

383 
412 
205 
368 

523 
583 
618 
422 
576 

804 
760 
820 
560 
806 

1033 
972 

1009 
769 
962 

648 
617 
659 
530 
569 

761 
698 
748 
542 
700 

330 
335 
390 
153 
301 

47 
73 
99 
68 
44 

27 
36 
39 
20 
25 

4568 
4461 
4802 
3269 
4357 

HEREFORD 
LAMESA  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 
LITTLEFIELD  NO.  2 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

1 

4 
6 
2 

385 
266 
326 
420 
343 

603 
427 
505 
629 
492 

800 
587 
666 
856 
661 

998 
797 
875 
1070 
364 

636 
563 
577 
710 
579 

738 
548 
629 
789 
623 

393 
149 
245 
352 
224 

92 
53 

70 
67 
48 

43 
17 
21 
31 
15 

4694 
3408 
3918 
4930 
3851 

3136 

LUBBOCK  WB  AIRPORT 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MIDLAND  4  ENE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
9 

10 
0 
0 

312 
370 
406 
216 
177 

486 
488 
592 
405 
372 

673 
758 
824 
532 
515 

846 
993 
1033 
706 
670 

539 

591 
627 
482 
458 

577 
686 
742 
463 
404 

198 
266 
330 
137 
88 

47 
47 
60 
48 
38 

21 

27 

32 

5 

5 

3702 
4235 
4656 
2994 
2727 

3578 

4264 
2591 

MORTON 
MULESHOE  1 
OLTQN 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 

10 
19 
10 

335 
363 
365 
415 
380 

507 
576 
523 
569 
540 

669 
741 
725 
821 
790 

875 
938 
932 
1006 
956 

559 
626 
601 
621 
563 

650 
694 
641 
746 
692 

275 
323 
261 
339 
290 

70 
84 
56 
62 
55 

28 
33 
34 
41 
34 

3970 
4382 
4148 
4639 

4310 

4138 

PERRYTON  5  NNE 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTON 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
1 
4 
0 

19 

444 

327 
343 
271 
385 

645 
542 
498 
479 
569 

882 
694 
666 
603 
781 

1091 
880 
866 
793 
979 

681 
593 
569 
551 
659 

831 
596 
622 
565 
707 

407 
208 
222 
171 
314 

75 
78 
46 
53 
69 

43 
25 
21 
17 
32 

5116 
3944 
3857 
3503 
4514 

3564 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  SW 
TAHOKA 
TULIA 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

16 
7 
2 

7 

373 
440 
347 
290 
359 

600 
648 
512 
448 
554 

829 
858 
749 
605 
738 

978 
1034 
898 
829 
941 

590 
689 
548 
541 
603 

746 
818 
677 
578 
667 

310 
420 
282 
187 
314 

56 
100 
56 
57 
63 

31 
49 
26 
24 
35 

4519 

5072 
4104 
3561 
4301 

4498 

VEGA 

*     *     * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

0 

0 

14 

426 

604 

809 

1032 

640 

773 

393 

82 

43 

4816 

4301 

ABILENE  WB  AIRPORT 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
5 
0 
3 

192 
152 
257 
133 
308 

350 
311 
428 
367 
411 

528 
491 
597 
518 
684 

748 
673 
835 
692 
887 

449 
373 
539 
414 
508 

422 
373 
559 
402 
569 

92 

77 
164 

87 
169 

31 
22 
52 

45 
24 

1 
3 

17 

6 

13 

2813 
2475 
3453 
2666 
3596 

2624 
2491 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
0 
0 
1 
0 

366 
130 
160 
247 
211 

935 

319 
319 
372 
399 

750 
470 
468 

504 
603 

987 
662 
669 
758 
854 

602 
388 
382 
429 
514 

677 
373 
375 
522 
510 

282 
66 

74 
113 
131 

51 
23 
31 
28 
26 

25 
3 

1 
11 

4287 
2454 
2479 
2985 

2199 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
3 
1 
5 

223 

264 
224 
182 
267 

321 
414 
375 
372 
434 

477 
555 
558 
533 
576 

717 

791 
773 
819 

438 
486 
495 
482 
538 

450 
516 
494 
474 
559 

103 
157 
116 
101 
151 

33 
48 
33 

43 

48 

9 

14 

3 

10 
11 

2772 

3092 
2971 
3410 

MATADOR 
MEMPHIS 
MUNDAY 
PADUCAH 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

8 

12 

1 

2 

292 

324 
197 
238 

407 
458 
342 
392 

655 
692 
566 
637 

852 
918 
744 
865 

534 
564 
408 
515 

564 
616 
438 
563 

201 

216 

91 

166 

36 
37 
21 
33 

16 

12 

5 

12 

3565 
3849 
2813 
3423 

3508 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969 

-  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

POST 

0 

0 

3 

226 

374 

534 

758 

489 

543 

167 

42 

17 

3153 

QUANAH  5  SE 

0 

0 

2 

278 

455 

704 

949 

583 

580 

186 

40 

15 

3792 

3214 

ROSCDE 

0 

0 

0 

213 

365 

520 

762 

451 

440 

96 

41 

14 

2904 

RDTAN 

0 

0 

1 

204 

366 

521 

724 

406 

404 

93 

31 

4 

2754 

SEYMOUR 

0 

0 

0 

208 

395 

537 

783 

511 

514 

137 

39 

3071 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

0 

0 

4 

321 

442 

718 

920 

524 

611 

206 

34 

16 

3796 

SNYDER 

0 

0 

0 

251 

406 

594 

808 

526 

544 

156 

52 

13 

3350 

2977 

TRUSCOTT 

0 

0 

1 

246 

406 

636 

885 

507 

555 

161 

37 

4 

3436 

TURKEY  2  WSW 

0 

0 

4 

276 

392 

634 

802 

450 

501 

132 

21 

3 

3215 

VERNON 

0 

0 

0 

209 

352 

586 

796 

456 

452 

114 

15 

3 

2985 

WELLINGTON  2  ENE 

0 

0 

4 

315 

493 

666 

958 

621 

564 

246 

43 

4 

3916 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

0 

0 

1 

235 

411 

634 

891 

526 

534 

131 

19 

4 

3386 

2832 

WINTERS  1  NNE 

*     *     * 
NORTH  CENTRAL       03 

0 

0 

0 

194 

399 

536 

766 

499 

476 

113 

46 

9 

3038 

ALBANY 

0 

0 

2 

201 

369 

533 

806 

471 

475 

109 

44 

5 

3015 

2611 

ARCHER  CITY 

0 

0 

0 

183 

324 

565 

787 

458 

430 

96 

18 

5 

2668 

BARDWELL  DAM 

0 

0 

0 

122 

333 

502 

780 

502 

422 

58 

23 

1 

2743 

BELTON  DAM 

0 

0 

0 

89 

300 

408 

722 

430 

361 

63 

20 

0 

2393 

BENBRQOK  DAM 

0 

0 

0 

152 

348 

516 

810 

507 

457 

72 

33 

1 

2696 

BONHAM 

0 

0 

0 

155 

359 

581 

786 

495 

421 

76 

26 

6 

2909 

BOWIE 

0 

0 

0 

134 

311 

554 

769 

449 

416 

75 

16 

8 

2732 

BOYD  3  S 

0 

0 

0 

161 

390 

569 

340 

523 

471 

96 

33 

4 

3067 

BRECKENRIDGE 

0 

0 

0 

181 

351 

521 

774 

435 

448 

85 

29 

3 

2827 

BRIDGEPORT 

0 

0 

0 

171 

365 

552 

833 

513 

469 

101 

34 

3 

3041 

BROWNWOOD 

0 

0 

0 

137 

367 

515 

751 

463 

405 

64 

23 

6 

2751 

2387 

CAMERON 

0 

0 

0 

62 

236 

329 

617 

320 

295 

51 

11 

0 

1921 

1746 

CLEBURNE 

0 

0 

0 

106 

306 

459 

718 

411 

378 

61 

20 

1 

2460 

2181 

CORSICANA 

0 

0 

0 

112 

341 

476 

748 

480 

423 

65 

23 

0 

2668 

2216 

DALLAS  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

116 

267 

448 

704 

422 

389 

54 

13 

0 

2433 

2363 

DENISON  DAM 

0 

0 

0 

125 

303 

555 

793 

476 

391 

82 

23 

0 

2748 

DENTON  2  SE 

0 

0 

0 

105 

270 

474 

710 

428 

395 

66 

17 

7 

2472 

2452 

DUBLIN 

0 

0 

1 

184 

362 

495 

782 

475 

488 

85 

36 

5 

2913 

2516 

EASTLAND 

0 

0 

1 

169 

424 

573 

836 

494 

88 

59 

4 

EVANT 

0 

0 

0 

106 

289 

424 

672 

363 

395 

64 

21 

FERRIS 

0 

0 

0 

121 

324 

494 

689 

396 

339 

47 

12 

1 

2423 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

116 

306 

463 

756 

455 

404 

63 

21 

1 

2585 

2405 

GAINESVILLE 

0 

0 

0 

182 

415 

613 

857 

554 

494 

101 

28 

5 

3249 

2612 

GATESVILLE 

0 

0 

0 

108 

346 

462 

791 

460 

431 

82 

33 

1 

2714 

GEORGETOWN 

0 

0 

0 

73 

256 

351 

616 

294 

288 

51 

20 

0 

1949 

GLEN  ROSE 

0 

0 

0 

92 

324 

467 

713 

377 

357 

67 

20 

0 

2417 

GOLDTHWAITE 

0 

0 

0 

114 

326 

371 

661 

369 

365 

63 

17 

GRAHAM 

0 

0 

0 

172 

395 

564 

820 

509 

478 

103 

37 

3 

3081 

2717 

GRANBURY 

0 

0 

0 

93 

284 

435 

695 

382 

359 

63 

15 

0 

2326 

GRAPEVINE  DAM 

0 

0 

0 

134 

337 

520 

802 

511 

439 

73 

28 

2 

2646 

GREENVILLE  7  NW 

0 

0 

0 

135 

397 

587 

845 

550 

478 

89 

31 

6 

3118 

2678 

GROESBECK 

0 

0 

0 

98 

296 

446 

729 

442 

371 

60 

9 

0 

2459 

HAMILTON  2SSE 

0 

0 

0 

142 

359 

478 

769 

450 

448 

80 

40 

2 

2768 

HENRIETTA 

0 

0 

1 

217 

417 

599 

880 

548 

500 

130 

35 

12 

3339 

2856 

HICO 

0 

0 

0 

103 

322 

473 

725 

395 

388 

75 

27 

4 

2512 

HILLSBORO 

0 

0 

1 

114 

326 

485 

784 

475 

430 

68 

38 

3 

2724 

JACKSBORO 

0 

0 

0 

135 

310 

495 

730 

402 

399 

66 

23 

1 

2561 

KAUFMAN 

0 

0 

0 

115 

348 

515 

774 

513 

434 

66 

25 

1 

2791 

2517 

KILLEEN 

0 

0 

0 

65 

263 

371 

650 

324 

314 

50 

11 

0 

2048 

LAVQN  DAM 

0 

0 

0 

120 

360 

546 

836 

531 

442 

81 

16 

6 

2940 

MARLIN  3  NE 

0 

0 

0 

94 

282 

413 

665 

366 

311 

51 

12 

0 

2194 

MC  GREGOR 

0 

0 

0 

104 

335 

436 

759 

435 

399 

66 

25 

0 

2561 

MC  KINNEY 

0 

0 

0 

113 

325 

532 

775 

466 

400 

74 

22 

8 

2715 

MEXIA 

0 

0 

0 

97 

325 

438 

742 

481 

382 

67 

19 

0 

2551 

2211 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

0 

0 

0 

149 

326 

489 

770 

432 

433 

72 

22 

1 

2694 

NAVARRO  MILLS  DAM 

0 

0 

0 

108 

326 

465 

752 

470 

398 

61 

28 

0 

2608 

OLNEY 

0 

0 

1 

171 

556 

742 

444 

421 

91 

16 

PARIS 

0 

0 

0 

144 

391 

601 

863 

553 

469 

76 

29 

9 

3135 

2628 

PILOT  POINT 

0 

0 

0 

156 

392 

585 

842 

540 

477 

95 

27 

7 

3121 

PROCTOR  RESERVOIR 

0 

0 

0 

155 

382 

504 

776 

470 

447 

79 

33 

2 

2846 

PUTNAM 

0 

0 

0 

154 

331 

508 

710 

410 

401 

77 

30 

11 

2632 

QUINLAN 

0 

0 

0 

93 

295 

490 

704 

431 

57 

22 

6 

RANGER  1  W 

0 

0 

2 

259 

368 

507 

738 

418 

426 

87 

31 

7 

2843 

RISING  STAR 

0 

0 

0 

163 

400 

510 

784 

471 

447 

97 

37 

6 

2917 

ROSEBUD  3  WSW 

0 

0 

0 

69 

254 

363 

623 

331 

309 

48 

16 

0 

2013 

SHERMAN  PUMP  STATION 

0 

0 

0 

153 

377 

599 

862 

536 

493 

93 

34 

7 

3154 

2826 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969 

-  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

SPRINCTQWN 

0 

0 

0 

179 

361 

533 

833 

512 

469 

91 

41 

5 

3024 

STEPHENVILLE  *  N 

0 

0 

1 

162 

335 

469 

745 

414 

429 

80 

29 

6 

2670 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

0 

0 

0 

94 

285 

391 

719 

406 

364 

57 

27 

0 

2343 

TAYLOR 

0 

0 

0 

77 

261 

367 

690 

387 

316 

53 

22 

0 

2193 

1879 

TEMPLE 

0 

0 

0 

86 

261 

394 

706 

420 

343 

53 

16 

0 

2299 

2030 

THROCKMORTON 

0 

0 

3 

240 

402 

592 

839 

533 

515 

122 

42 

8 

3296 

2603 

WACO  DAM 

0 

0 

0 

94 

299 

436 

728 

432 

386 

57 

25 

0 

2457 

WACO  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

75 

278 

444 

719 

414 

372 

60 

11 

0 

2373 

2030 

WAXAHACHIE 

0 

0 

0 

103 

278 

453 

683 

«11 

363 

50 

17 

2 

2360 

WEATHERFORD 

0 

0 

0 

170 

373 

529 

840 

530 

478 

84 

39 

7 

3050 

2763 

WHITNEY  DAM 

*     *     * 
EAST  TEXAS          04 

0 

0 

0 

104 

331 

468 

740 

457 

404 

69 

22 

0 

2595 

ANDERSON 

0 

0 

0 

35 

231 

308 

588 

337 

246 

56 

4 

0 

1805 

ATHENS  3  SSE 

0 

0 

0 

675 

409 

317 

81 

16 

4 

CARTHAGE 

0 

0 

0 

72 

273 

447 

677 

370 

286 

44 

8 

1 

2178 

CENTER 

0 

0 

0 

105 

335 

483 

743 

466 

353 

95 

29 

1 

2610 

CENTERVILLE 

0 

0 

1 

88 

326 

434 

738 

451 

343 

77 

26 

2 

2486 

CLARKSVILLE  2  E 

0 

0 

0 

117 

380 

616 

847 

561 

457 

84 

30 

16 

3108 

COLDSPRING  5  SSW 

0 

0 

0 

43 

298 

408 

685 

416 

331 

76 

24 

1 

2284 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

0 

0 

0 

60 

268 

356 

660 

327 

297 

53 

11 

0 

2032 

CONROE 

0 

0 

0 

30 

258 

331 

627 

362 

279 

55 

18 

0 

1960 

CROCKETT 

0 

0 

0 

70 

310 

429 

711 

427 

365 

74 

18 

1 

2405 

DAINGERFIELD  9  S 

0 

0 

0 

76 

274 

474 

668 

398 

305 

42 

7 

1 

2245 

DIALVILLE  2  W 

0 

0 

0 

82 

278 

418 

674 

392 

326 

55 

21 

2 

2248 

EMORY 

0 

0 

0 

111 

392 

564 

814 

533 

455 

82 

33 

9 

2993 

EVADALE 

0 

0 

0 

35 

255 

391 

640 

393 

277 

66 

24 

0 

2081 

FAIRFIELD 

0 

0 

0 

93 

235 

414 

660 

380 

328 

57 

10 

0 

2177 

FRANKLIN 

0 

0 

0 

56 

272 

349 

629 

326 

255 

60 

12 

0 

1959 

GILMER  2  W 

0 

0 

0 

145 

370 

547 

811 

511 

423 

86 

33 

4 

2930 

GLADEWATER  3  WSW 

0 

0 

0 

113 

349 

506 

745 

457 

351 

69 

19 

0 

2609 

GROVETON  1  SE 

0 

0 

0 

45 

254 

342 

342 

244 

65 

10 

1 

HEMPHILL 

0 

0 

0 

49 

294 

437 

685 

413 

304 

72 

28 

0 

2282 

HEMPSTEAD 

0 

0 

0 

33 

233 

317 

635 

352 

264 

50 

12 

0 

1896 

HENDERSON 

0 

0 

0 

115 

328 

518 

761 

468 

409 

74 

24 

2 

2719 

HUNTSVILLE 

0 

0 

0 

52 

242 

333 

651 

356 

296 

45 

15 

0 

1990 

1747 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

0 

0 

0 

45 

318 

491 

703 

448 

340 

87 

28 

1 

2461 

JACKSONVILLE 

0 

0 

0 

79 

277 

434 

670 

372 

318 

48 

14 

2 

2214 

JASPER  3  SW 

0 

0 

0 

59 

320 

455 

743 

466 

360 

107 

36 

5 

2551 

KARNACK 

0 

0 

0 

75 

302 

480 

662 

370 

293 

51 

6 

2 

2241 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

0 

0 

0 

22 

248 

346 

587 

334 

217 

42 

7 

0 

1803 

1699 

LINDEN 

0 

0 

0 

106 

357 

591 

804 

536 

411 

79 

23 

8 

2915 

LIVINGSTON  2  NNE 

0 

0 

0 

40 

292 

402 

675 

422 

317 

70 

24 

0 

2242 

LONGVIEW 

0 

0 

0 

99 

340 

509 

748 

488 

373 

69 

20 

0 

2646 

2174 

LOVELADY 

0 

0 

0 

64 

297 

430 

700 

427 

334 

63 

20 

0 

2335 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

36 

268 

376 

622 

348 

257 

51 

6 

0 

1964 

1892 

MADISONVILLE 

0 

0 

0 

62 

239 

327 

614 

315 

254 

42 

5 

0 

1858 

MARSHALL 

0 

0 

0 

107 

368 

557 

783 

515 

395 

80 

28 

4 

2837 

2218 

MINEOLA  8  ENE 

0 

0 

0 

100 

341 

529 

732 

446 

368 

73 

23 

8 

2622 

MOUNT  PLEASANT 

0 

0 

0 

131 

416 

595 

853 

550 

438 

83 

27 

14 

3107 

2620 

MOUNT  VERNON 

0 

0 

0 

146 

382 

581 

821 

526 

449 

77 

34 

9 

3025 

NACOGDOCHES 

0 

0 

0 

67 

311 

462 

699 

435 

318 

63 

17 

0 

2372 

2103 

NEWTON 

0 

0 

0 

33 

299 

396 

660 

419 

313 

64 

27 

0 

2211 

PALESTINE 

0 

0 

0 

100 

301 

436 

729 

456 

379 

57 

13 

0 

2471 

2029 

POYNOR  1  NE 

0 

0 

0 

67 

256 

411 

651 

365 

311 

43 

12 

1 

2117 

ROCKLAND  1  WSW 

0 

0 

189 

290 

487 

164 

2 

0 

RUSK 

0 

0 

0 

86 

300 

437 

738 

465 

363 

53 

19 

2 

2463 

SAM  RAYBURN  DAM 

0 

0 

0 

35 

269 

415 

684 

404 

292 

67 

19 

1 

2186 

SIMMS  2  NNW 

0 

0 

0 

104 

359 

558 

758 

475 

374 

56 

18 

11 

2713 

SPUrGEr  DAM  B 

0 

0 

0 

28 

256 

349 

640 

SULPHUR  SPRINGS 

0 

0 

0 

133 

381 

559 

792 

534 

468 

68 

31 

9 

2975 

TEXARKANA 

0 

0 

0 

109 

355 

587 

811 

512 

431 

92 

28 

3 

2928 

TOWN  BLUFF  DAM 

380 

274 

59 

16 

0 

TYLER  5  NE 

0 

0 

0 

118 

348 

530 

782 

485 

393 

72 

23 

2 

2753 

WARREN 

0 

0 

0 

26 

274 

378 

613 

347 

236 

52 

11 

0 

1937 

WILLS  POINT 

0 

0 

0 

115 

376 

538 

802 

537 

451 

78 

29 

7 

2933 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969 

-  1970 

TEXAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*    *    * 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

160 
137 
141 
32 
106 

450 
373 
372 
317 

417 

518 
434 
502 
423 
452 

603 
612 
575 
483 
593 

487 
416 
426 
306 
481 

401 
386 
369 
236 
379 

95 
67 
62 
26 
103 

62 
38 

35 

12 
60 

17 
5 
0 
0 

13 

2793 

2468 
2482 
1835 
2604 

2311 
2154 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYOEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

FABENS 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

145 
158 
100 
62 
103 

466 
402 
352 
371 
456 

629 
501 
392 
504 
614 

707 
668 
613 
556 
664 

537 
427 
385 
348 
505 

486 
434 
326 
286 
400 

190 
91 
62 

94 
137 

55 
45 
20 
33 
52 

3 

10 
1 
0 
0 

3238 
2736 
2251 
2254 
2951 

2700 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

58 
143 
150 

57 

378 
390 
413 
382 
450 

492 
536 
539 
568 

571 
621 
704 
609 
681 

421 
463 
478 
396 
507 

319 
445 
446 
369 
445 

99 

97 

97 

127 

48 
54 
20 
64 

11 

6 

0 

14 

2712 
2884 
2469 

MARFA  NO  2 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

u 

0 

117 

145 

192 

94 

475 

358 

534 
361 

581 

486 
598 
379 

704 
607 
600 
711 
542 

507 
405 
397 
563 
388 

457 
404 

566 
287 

136 

208 
53 

65 
1 
40 
82 
27 

11 
0 
3 

38 
2 

3053 

3506 
2133 

PECOS 

PENWELL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

161 
133 

155 

164 

400 
325 
254 
358 
505 

506 
453 
378 
531 
642 

660 
608 
458 
626 
726 

453 
407 
256 
408 
544 

390 
354 
152 
358 
510 

79 
73 
15 
91 
138 

44 
36 
11 
34 
34 

1 
3 
0 
2 
2 

2694 
2392 

2563 
3265 

1626 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

131 

87 

113 

185 

382 
355 
476 
420 
409 

447 
438 
630 
616 
548 

660 
584 
705 

681 

434 
359 
517 

471 

365 
330 
452 

419 

75 
67 

148 
96 

104 

38 
30 
64 
6 
40 

5 
2 
4 

4 

2557 
2252 
3109 

2861 

YSLETA 

*     *     * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

0 

0 

0 

112 

469 

570 

677 

458 

392 

121 

49 

0 

2848 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

70 
166 
92 
75 
58 

292 

409 
338 
319 
316 

343 
521 
410 
411 
322 

594 

733 
701 
684 

316 
480 
404 
391 
397 

262 

485 
359 
362 
298 

30 
117 
70 
76 
43 

9 
53 

49 
49 
10 

0 

12 

1 

2 

0 

1916 
2976 
2424 
2369 

2010 
1875 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

155 

93 

76 

46 

177 

390 
291 
326 
324 
447 

513 

409 
363 
374 
553 

755 
634 
574 
581 
750 

472 
319 
292 
300 
510 

470 
331 
290 
310 
522 

112 
68 
73 
53 

143 

70 
32 
27 
24 

64 

13 
1 
0 
0 

10 

2950 
2178 
2021 
2012 
3176 

DEL  RIO  WB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

62 

115 

156 

95 

93 

273 
315 
417 
277 
332 

330 
441 
528 
384 
429 

551 
614 
756 
635 
649 

277 
339 
494 
317 
393 

242 
353 
502 
340 
337 

40 
60 
103 
65 
63 

7 
27 
62 
31 

41 

0 
6 
12 
0 
0 

1782 
2270 
3030 
2144 
2337 

1504 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

96 

91 

115 

117 

80 

343 
361 
341 
368 
320 

434 
420 
440 
478 
440 

606 
680 
703 
761 
649 

329 
404 
420 
461 
362 

328 
378 
384 
420 
280 

64 
79 
94 
97 
47 

34 
27 
62 
67 
9 

5 
0 
6 
2 

0 

2239 
2440 
2565 
2771 
2187 

2341 
2210 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
0 

61 

98 

133 

132 

98 

311 
327 
361 
385 
348 

381 
424 
524 
486 
437 

570 
696 
712 
668 
723 

303 
419 
417 
448 
408 

299 

375 
421 
412 
351 

56 
79 
98 

73 
80 

25 
37 
55 

37 

48 

0 
1 
2 
5 
2 

2006 
2456 
2725 
2646 
2495 

2164 

MENARD 
MERTZON 
□ZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

113 
128 
130 
101 
75 

360 
345 
418 
334 
369 

496 
468 
501 
466 

451 

651 
672 
694 
657 
651 

373 
383 
459 
367 
396 

383 
394 
435 
345 
358 

88 
90 
78 
63 

79 

47 
44 
44 
36 
20 

6 
13 
0 
6 
0 

2517 
2537 
2759 
2375 
2399 

PRADE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
ROCkSPRINGS 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

117 
148 
137 
103 

375 

360 
375 

311 

441 
480 
320 

616 
772 
577 

394 
420 
351 

384 
476 
339 

86 

77 

101 

71 

33 
27 

6 
8 

2 

2459 

2101 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON    OF    1969    -    1970  TEXAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

SAN  ANGELO  QAM 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

175 
122 
106 
105 
197 

394 
335 
343 
356 
413 

526 

441 
450 
467 
531 

748 
654 
709 
614 

728 

481 
391 
398 
378 
504 

469 
376 
393 
346 
488 

106 
92 
82 
70 

124 

50 
44 
43 
32 
51 

10 
0 
3 
4 

11 

2959 
2455 
2527 
2372 
3047 

2255 

UVALDE 
WATER  VALLEY 

*     *     * 
SOUTH  CENTRAL       07 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

42 

176 

235 

404 

300 
543 

526 

766 

252 

488 

227 

491 

38 
118 

9 

65 

0 
14 

1629 
3065 

AUSTIN  WB  AIRPORT 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

69 

e 

23 

36 
56 

253 

167 
222 
228 

339 

212 
292 
282 

653 
427 
531 
625 
628 

330 

182 
231 
344 
346 

309 
169 
199 
280 
303 

47 
27 
36 
49 
42 

10 
5 
10 
14 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

2010 

1429 
1662 
1901 

1711 

1104 
1677 

CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WB  AP 
CUERO  3  E 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

25 
3 

10 
14 

129 
253 
117 
160 

140 
312 
118 
152 

402 
615 
395 
442 
532 

152 
329 
137 
168 

133 
259 
115 
166 

22 

51 
19 
29 

4 

17 

2 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

990 
1861 

906 
1129 

914 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLDRESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

55 

27 
21 
18 
40 

217 
166 
220 
178 
237 

307 
240 
274 
186 
276 

592 

540 
601 
453 
610 

289 
258 

284 
188 
308 

266 
245 
236 
174 
274 

42 
37 
41 
30 
50 

10 
13 
22 
5 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

1778 
1526 
1699 
1232 
1B19 

1399 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 
LA  GRANGE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
46 
25 
13 
32 

194 
255 
212 
136 
218 

233 

300 
225 
141 
277 

527 
591 
516 
425 
539 

235 

315 

137 
262 

217 
282 
195 
113 
236 

33 
42 

30 
19 
40 

7 
14 
13 

2 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

1461 
1845 

986 

1616 

1486 

LEXINGTON 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

70 
62 
16 
43 
69 

276 
272 
169 
215 
280 

345 
323 
196 
269 
359 

672 
640 
494 
521 
645 

392 
339 

203 
223 
287 

307 
297 
187 
206 
266 

56 
63 
32 
34 
28 

24 
32 

14 

6 

22 

0 
0 
0 
0 
0 

2142 
2028 
1311 
1517 
1956 

1621 
1376 

NIXON 
RED  ROCK 
REFUGIO 
ROBSTOWN 
ROCKPORT 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

34 
69 
11 
12 
6 

202 
275 
156 
138 
147 

231 
307 
163 
153 
158 

505 
648 
428 
455 
431 

229 

348 
168 
163 
163 

229 

314 
159 
138 

141 

47 
66 
22 
17 
31 

9 

35 

5 

7 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1486 
2062 
1112 
1083 
1080 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

52 
65 

18 
51 
10 

253 
298 
179 
214 

147 

299 
359 
233 
262 
149 

599 
663 
516 
554 
409 

282 
363 
250 
249 
140 

266 
315 
207 
244 
132 

45 
57 
33 
36 

21 

7 
19 
7 
7 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1803 
2139 
1443 
1617 
1010 

1546 
1740 
1320 
1475 

SMITHVILLE 
SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

*     *     * 

UPPER  COAST         08 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

65 

54 
21 
19 

268 
255 
235 
213 

326 
357 
325 

214 

651 
678 
617 
515 

371 
386 
295 
210 

287 
311 
269 
197 

50 
63 
46 
29 

24 

25 

14 

6 

0 
0 
0 
0 

2042 
2129 
1822 
1403 

1551 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
10 
15 
12 
6 

202 

250 
194 
162 
175 

250 
365 
267 
198 
215 

540 
608 
544 
485 
479 

303 
336 
303 
244 
272 

246 

203 
252 
203 
166 

37 
28 
48 
25 
23 

15 

0 

11 

13 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

1619 
1800 
1634 
1342 
1338 

1261 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

36 

13 
32 
10 
12 

299 
170 
252 
179 

151 

402 
184 
241 
208 
186 

669 
452 
536 
464 
515 

398 
228 
248 
224 
258 

304 
191 
218 
174 
199 

65 
30 
40 
28 
37 

20 
B 
9 
8 

15 

1 

0 
0 
0 
0 

2194 
1276 
1576 
1295 
1373 

1173 

GALVESTON  WB  CITY 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  WB  CITY 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
29 

15 
11 
25 

127 
238 

193 
225 

189 
304 

252 
297 

490 
579 

525 
594 

244 

309 

235 

343 

185 
252 

193 
241 

25 

51 

23 

66 

3 

12 

4 
9 

0 
0 

0 
0 

1272 
1774 

1436 

1800 

1235 
1278 

1396 
1405 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPDRT 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

8 
18 
34 
18 

147 
189 
265 
192 

187 
260 
341 
213 

471 
561 
618 
494 

236 
277 
386 
252 

187 
213 
294 
212 

35 
34 
63 
37 

4 
12 
22 
10 

0 
0 
0 
0 

1275 
1564 
2023 
1428 

1097 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   246    - 


Continued 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON    OF    1969    -    1970  TEXAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

PDRT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

18 

22 

5 

8 

192 
184 
212 
124 
153 

262 

186 
281 
157 
184 

546 
507 
545 
432 
458 

299 

247 
293 
177 
212 

222 

196 
180 
140 
179 

33 
37 
22 
22 
32 

13 

13 

3 

4 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

1583 
13B8 

1558 
1061 
1231 

1429 

1447 

SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
VICTORIA  WB  AIRPORT 

*     *     * 

SOUTHERN            09 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

19 

14 

14 

203 

190 
174 

265 

254 
202 

572 
572 
498 

301 
310 
230 

233 
245 
202 

40 
46 
34 

9 

14 

5 

0 
0 
0 

1642 
1645 
1359 

1410 
1173 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

0 
0 

n 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
9 
13 
34 
19 

153 

155 
169 
194 
158 

156 
146 
232 

199 

457 
424 

513 
458 

170 
139 
222 
195 
137 

138 
126 
196 
161 

no 

26 
15 
27 
30 
13 

4 

8 
8 
6 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1116 
1022 

1094 

1159 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITy 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

34 
32 
24 
43 
49 

184 
201 
203 
203 
247 

226 

220 
247 
269 
306 

501 
516 
518 
585 
577 

191 
187 
191 
282 
263 

189 
168 
163 
231 
190 

27 
31 
28 
43 
28 

5 
5 

6 

11 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

1359 

1360 
1380 
1667 
1668 

1285 
1354 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 
0 

25 
17 
17 
20 
24 

225 
145 
130 
168 
195 

232 

160 
177 
205 
197 

552 

427 
473 
458 
527 

223 

162 
192 

158 
214 

175 
103 
163 
164 
176 

37 
6 
26 
26 
32 

9 
4 

12 

4 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

1478 
1024 
1190 
1203 
1380 

1123 
802 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 
PEARSALL 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
28 
16 
31 
32 

151 
266 
165 
171 
168 

164 
360 
165 
233 
202 

458 

434 
497 
475 

175 

149 
216 
182 

134 

106 
162 
164 

23 

14 
30 
25 

5 

0 
3 

0 

0 
0 
0 

1124 
1049 

1251 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

TILDEN 

ZAPATA 

*     *     * 
LOWER  VALLEY        10 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

15 

29 

5 

170 
203 
129 

245 

179 
231 
136 

585 
432 
531 

388 

258 

178 
223 

115 

204 
120 

191 
66 

29 

12 

33 

1 

12 
6 

14 
0 

0 
0 
0 
0 

1112 

1455 

840 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
5 
6 
6 
10 

92 
106 
127 
115 
138 

69 
93 

108 
105 
136 

256 
360 
385 
346 
422 

72 
136 
135 
100 
152 

76 
114 
101 

78 
109 

4 

13 

4 

3 

13 

1 
3 

6 
4 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

570 
830 
872 
757 
989 

600 
586 

MISSION 
PDRT  ISABEL 
PDRT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 

7 

7 
9 

114 
136 
126 

124 

134 
113 
113 

365 

351 
388 
364 

147 

129 

100 

121 

106 

77 

16 

11 

2 

7 
6 
4 

0 

0 
0 
0 

896 
795 

649 
539 

661 

WESLACD  2  E 

0 

0 

0 

2 

96 

95 

312 

85 

63 

5 

4 

0 

662 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    247    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
JULY 


Day  Of  Month 


B   9 


10   11   12   13   14   15   IB   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


»   •   » 
LUW  ROLLING  PLAINS  02 


HDRDS  CREEK  0AM 


•    •    * 
NORTH  CENTRAL       03 


BARDWELL  0AM 

BbLTON  0AM 
BENBROOK  0AM 
0ENISDN  DAM 

GRAPEVINE  DAM 

LAV0N  OAM 
NAVARRO  MILLS  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
WACO  DAM 

WHITNEY  DAM 

*    *    * 
EAST  TEXAS  04 

DA1NGERFIELD  9  S 
SAM  RAYBURN  DAM 
TOWN  BLUFF  DAM 


•    *    • 
TRANS  PECOS         05 


MOUNT  LOCKE 


RED  BLUFF  DAM 


EDWARDS  PLATEAU     06 
AMISTAD  DAM 


SAN  ANGELO  DAM 


•    •    » 
SDUTH  CENTRAL       07 


AUSTIN  WB  AIPPORT 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

WIND 

bVAP 
WIND 


.42  .57  .58  .58  .49  .58  .51  .40 
59   95  118   69   Bl  107  107  104 


.45  .46  .56 
108   83  108 


.50  .30 
65  121   75 


.41  .39  .53  .49  .42  .57  .51  .33  .45  .36  .10 
47   SI   99   84   91  144  107   92  114   95   62 


100  102   94   90 
72   73   63   63 


.33  .47  .46  .34 


95   99 
70   70 


'J  3 
73 


32 

.33 

72 

82 

94 

90 

68   69   70, 


.31  .36  .49  .48  .52  .58 

80!  86  92  120  145 

93   91   94  97  96  99 

70   70   70  71  70  65 


.42  .51  .48  .43'  .50 
77  111,  95  107  lib 


.61  .55 

1451 126 


14.69 
2796 


,33  .37  .42  .39  .38  .45  .46  .50  12.56 

71   81  83  88  114  118  106  1101  2778 

90   92  92  96  94  95  95  -    93.5 

62   65  67  71  71  72  73  -    68.5 


,55  .45  .40  .31  .44 
56   50   48   59   65 


,38i  .401  .40  .37  .33  .49  .37  .31  .46  .33 
481  42   58   75   99   83   53  107   85   80 


.31  .30 

51   5" 


.34  .29 
71   59 


EVAP  .341  .36  .34  .41  .38  .40  .37  .42  .24  .17  .30  .19  .20  .33  .34 
WIND'  361  32  3B  65  46  74  105  135  40  71  83  83  36  46  85 
MAX  '  102;  1021  100  102   95   93   90   97   97   94   98   89   97   97   96 


MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


75 

75 

.34 

.22 

56 

39 

93 

97 

72 

73 

.42 

.29 

66 

27 

.39 

.37 

54 

52 

99 

100 

76 

78 

76   76   66   67   69   73   74   72   75 


.45  .39 

36  54 

97  100 

72  76 

.28  .36 

25  37 


.41  .35  .38  .47 
63   38   66  111 


3  3 

.47 

.39 

.22 

.34 

.16 

82 

97 

67 

71 

71 

74 

92 

101 

100 

89 

97 

95 

69 

76 

77 

76 

75 

75 

74   76   73   73 
.25  .34  .32  .32 


32  .37 


09  .26  .31  .24  .30  .27  .28  .31  .33 
31   26   27   45   37   39   58   57   49i 


34  10.42 
46i  1391B 


43  .42  .43  .48  .21 
66  67   59  116   64 

44  .48  .43  .11  .18 
91  105  107  88  33 
96  96  95  81  87 
71  72   72   62 


6  3 


.26 

41 

.29 
31 
93 
66 


.36  .26  .40  .36 
85   89   78   90 


40  .41  .49  .49  11.43 
92  105   91   81   2294 


33   38   65 


.30  .26  .40  .40 
59   95  109   76 


94   94   93   94   94   94   96 
66   71   71   69   73   74   73 


,39  10.16 
53  2120 
98  95.1 
74   71.6 


.26  .25  .36  .39  .47  .19 

61   68  78  75  125  56 

93|  95  96  99  91  80 

71   70  71  75  64  60 


.12  .38  .36  .43  .42  .47  .46:  10.49 

57  68  82  106  110  95   88   2125 

88  9<.  93  95  96  97   99 1  93.3 

66  67  70  73  71  75   76   70.5 


35  .16  .33  .36  .10  .35  .36  .36 
74   43   92   66   41   58   87,  98 


.47'  .45  .47  .42  ,38 
63  10i   98   88  114 


.46 


45   46   52 


.37  .43  .53  .43  .46  11.13 
82  130  149  129  112   2356 


.46 


.38  .39 

46  56   76  69 

104  105  105  94 

77  76.  68  68 


35  .57  .53  .40  .55 

76  123  97  87  114 

95  97  103  98   97 

66  75  75  76   77 


38  .10  .34  .34;  .38 

91  49  46  78!   68 

96  96  97  93   96 

76  73  73  74'   75 


EVAP 

.43 

WINO 

74 

MAX 

92 

MIN 

70 

EVAP 

.39 

WIND 

69 

EVAP 

.37 

WIND 

72 

MAX 

95 

MIN 

73 

.41  .33  .42  .44  .39  .64  .62  .46  .44  .49  .49  .07 

43  38  52  67  104  112  76  81  99  90  109 

95  99  94  94  94  95  98  96  94  69  86 

70   69  79  67  65  64  69  70  72  72  71  70 


.40  .42  .45  .45  .46  .48  .45  .44  .43  .46  .23 
55   54   56   56   76   94   85   74   96   95   74 


.33  .39  .36  .49  .44  .45  .46  .48  .45  .38  .33  .14 

59  64  52  72  61  110  151  131  125  147  128   78 

97  97  97  96  92  93  96   99   97   97  96   81 

73  70  71  72  65  64  71   72   74   71  72   71 


.50 


WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 

.40 

WIND 

74 

MAX 

101 

MIN 

78 

EVAP 

.27 

WIND 

23 

MAX 

104 

MIN 

76 

EVAP 

.25 

WIND 

17 

MAX 

100 

MIN 

74 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


41  .37  .48  .50 
65  43  54  76 
96  100  100  104  100 

70   71   70   71   71 


.30  .36  .50 
46   J2   79 


41  .50  .55 

46  83  111 

99  95  97 

66  66  70 


46  .45  .44  ,12 
80  103  103  55 
98  100  96  92 
74   73   65   63 


32  .32  .30 

66  74   791 

35  .38,  .37 

88  1141  119 

94  93   94 


38  .39  .42 
57  83  80 
94   94   96 


.32  .46  .21  .56  .43  .18 

601  77  81  107  81,  103 

93   98  96  99  100   80 

74   75  74  73  70   68 

.44  ,5u  .52  .56  .53  .23 

80   69  96  83  109   60 

93   93  98  94  98   84 

68   66  72  67  63   62 

.13 


27 

.35 

.44 

,46 

.28 

38 

61 

80 

77 

81 

25 

.30 

.51 

,4.8 

.50 

70 

no 

124 

|21 

107 

87 

95 

96 

95 

99 

70 

70 

72 

70 

65 

37 

.50 

.50 

.57 

.54 

73 

75 

86 

84 

122 

92 

100 

101 

96 

96 

70 

70 

71 

68 

65 

35 

.26 

.14 

.40 

.36 

.42 

.41 

.44 

.52 

11.77 

52 

50 

68 

70 

67 

107 

116 

102 

111 

2434 

OQ 

90 

89 

96 

96 

97 

94 

9  7 

97 

96.4 

65 

66 

70 

72 

75 

74 

73 

75 

76 

73.1 

37 

.43 

.23 

.38 

.37 

.42 

.53 

.50 

.44 

13.39 

51 

62 

58 

75 

68 

94 

126 

94 

91 

2435 

86 

93 

92 

91 

3  9 

93 

92 

94 

95 

93.1 

60 

»* 

65 

67 

67 

70 

70 

70 

72 

68.4 

35 

.331 

.30 

.35 

.28 

.42 

.42 

.40 

.41 

11.60 

49 

49 

78 

62 

68 

98 

97 

90 

93 

2232 

31 

.37 

.36 

.39 

.39 

.47 

.45 

.46 

.51 

12.01 

52 

57 

96 

137 

43 

136 

156 

136 

u« 

3138 

e  / 

93 

92 

92 

95 

9/ 

93 

94 

95 

93.6 

67 

63 

71 

69 

71 

73 

73 

73 

73 

70.2 

30 

.38 

.40 

.38 

.40 

.41 

.50 

.43 

.71 

13.41 

36 

49 

75 

67 

69 

101 

125 

102 

107 

2406 

90 

93 

94 

98 

96 

94 

92 

95 

96 

95.9 

64   64   64   67   67 


.29  .32  .35  .35  .24 

23  26  44  41  27 

104  105  105  99  100 

77  78  70  67  72 


.30  .32  .36  .36  .32  .36  .31 

19  33  48  32  35  69 

104  105  100  97  100  100  100 

74  74  68  66  66  73  73 


.30 

.28 

.25 

.34 

.24 

.21 

.37 

72 

64 

58 

65 

94 

49 

91 

101 

101 

105 

104 

94 

9  3 

100 

78 

79 

82 

82 

75 

77 

77 

. 

.31 

.16 

.40 

.24 

.12 

.29 

47 

56 

50 

72 

46 

14 

30 

9  9 

99 

92 

100 

99 

flb 

98 

75 

75 

77 

75 

76 

73 

73 

.29  .32  .29  .42  .41  .55  .19  .24   -  .35  .32  .35 

82  51  54  73  81  71  119  80  139  35  66  83 

99  102  102  104  102  102  100  95   94  96  98  99 

77  77  77  75  77  77  69  65   70  71  72  75 


19  .41  .31  .05  .28  .19 

57  78  56  14  32  46 

92  99  97  82  97  92 

75  74  74  70  70  72 


-  .14  .33  .30  .35  .31  .42 

21  5   43  28  49  39  55 

93|  93  100  90  103  102  79 

73  73   74  76  74  74  67 


20 


06 

.04 

2i 

35 

19! 

67 

85 

87. 

57 

56 

56 

40 

.40 

.35 

43 

53 

38 

95 

96 

97 

70 

70 

66 

.59:  .66 
50,  144 
95  91 
65   65 


.45  .42 
30  4 
92,  95 
62   60 


26 

.22 

. 

.30 

.40 

.15 

.30 

.19 

.09 

.15 

.22 

44 

30 

25 

28 

38 

22 

25 

36 

40 

22 

62 

fit) 

90 

85 

89 

89 

92 

94 

93 

82 

83 

91 

57 

49 

52 

52 

52 

53 

45 

50 

56 

59 

53 

55 

.45 

.46 

.43 

.40 

.31 

.46 

.50 

.44 

.50 

.43 

95 

60 

26 

36 

52 

51 

47 

90 

75 

85 

1 

96 

96 

100 

101 

93 

93 

98 

94 

94 

95 

96 

65 

66 

67 

66 

70 

71 

72 

69 

68 

66 

67 

53 

.51 

.49 

.61 

.50 

.43 

.37 

.53 

.61 

.59 

.-3 

67 

25 

30 

43 

47 

20 

30 

48 

116 

68 

63 

97 

92 

99 

97 

96 

99 

99 

98 

90 

91 

94 

67 

67 

65 

66 

65 

62 

67 

65 

64 

65 

66 

.36  .35  .36  .36  -  .22 

46;  51  74  55  23  13 

98  100  99  101  80  93 

73   73  71  72  66  66 


.17  .05 
40!  32 
89; 
57 


47 

.21 

.20 

.07 

22 

17 

?3 

15 

96 

95 

96 

90 

71 

71 

75 

74 

28 

.21 

.18 

.15 

29 

23 

25 

29 

.14  .42  .16  -  10.15B 

86  72  81  81   2337 

97  102  102  104  100.0 

76  76  78  76   75.7 


.24  .29  .30  8.408 

26  30  40  1006 

99  108  100  97.5 

74  76  75  73.5 


.25 


95   97   96   96   92   97 
67   70   70   73   73   69 


.26   -  8. 578 

39   45  1178 

98  101  96.7 

72'  73  71.3 


67 


.42 

131  20 

99l  100 

69!  67 


91 

91 

60 

58 

55 

.41 

77 

91 

95 

94 

67 

64 

.53 


EVAP  .27  .35  .44  .39  .44  .47  .54  .64  .51 

WIND  111   81   72   55   55   52  82  113  111 

Mix    81   87   86   90   94   91  91   88   89 

MIN  I  64   62   63   63   63   62  61   61   64 


53  .59  .45  .58  .52  .42 
99  112  110  132  120  113 
91  90  91  89  92  89 
64   62   63   65   64   64 


.50 
901   51 

94   93 


51 

37 

7  8 

69 

50 

59 

24 

.12 

70 

42 

66 

85 

70 

69 

33 

.36 

40 

42 

96 

97 

67 

67 

.23|  • 

34  25 

7l!  70 

59  59 


.28 


71 

34 

70 
.34 

56 

8 

96 

91 

67 

67 

96 

35 

70 

77 

57 

59 

30 

.31 

36 

40 

98 

95 

6  6 

73 

29 

.20 

?7 

3  0 

97 

94 

59 

67 

.16,  .04 
23  22 
73  80 
60   60 


.37  .36 
56  37 
93  98 
69 


.21 


04 


24 

.38 

.52 

.54 

.49 

81 

94 

112 

107 

97 

60 

83 

86 

85 

88 

62 

61 

59 

59 

60 

.48  .45  .45  .52  .44  .38  .48  .55  .50  .54 

9b  138  137  145  122  107  132  144  115  121 

88  87;  84   85   88  86  87'  85  87  90 

62  63'  64   64   64  64  65   65  65  65 


EVAP 

.44 

.50 

.49 

.54 

.57 

.55  .77 

.69 

WIND 

91 

65 

60 

54 

67 

54  122 

127 

MAX 

8  9 

96 

97 

99 

97 

99   96 

95 

MIN 

57 

68 

72 

71 

69 

69   68 

72 

.59  .58  .67  .68  .56  .53  .46; .52; .56 

84  89  115  124  BO  95  95   95   97 

96  97  97  96  95  95  98   94i  93 

69  70  71  71  72  72  69 1   70   67 


WINO   61   39 
97 

73 


.27  .35  .36  .39  .30  .36  .39  .41  .21  .22  .24  .12 


.57  .63  .67  .66  .42 

101  113  91  144  101 

93  95  96  96  87 

73  74  70  61  60 


45  51  54  46  7t  95  98 
96  101  103  100  103  101  102 
71   71   72   69   67   72   73 


.16    .23 


99  120  111  132  20  18  43  37  56 
99  99  99  90  97  92  94  98  96 
73  73  73  77  71  75  71  72  73 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


.51  .26  .47  .30 


.48  .49  .56  .51  .47  .59  .65  .63 

96!  95  97  84  89  112  130  122 

90   94  90  93  94  94   95   95 

63   63  68  68  69  70   70   70 


.16  .26  .20  .28  .38  .32  .37  .37 


36 

68 

125 

67 

96 

101 

87 

91 

72 

69 

66 

64 

43  67  45 
94  94  92 
64   71   71 


81 
97 
73 


5.90B 
1063 
84.1 
55.8 

12.02 
1714 
95.0 
6B.1 

13.38 
1361 
94.  8 
64.7 


14.40 
3263 
87.7 
62.9 

17.69 
3016 
94.9 
66.6 


2185 
96.3 

71.4 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CONTINUED 


TEXAS 
JULY 


Day  OI  Month 


10      11      12      13      14      IS       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25 


27   28   29   30   31 


"3  „  oi 
o  o  > 

H   < 


SOUTH  CENTRAL 
BEEvlLLE  5  NE 


EVAP  .16  .19  .19  .21  .24  .14  .29  .25  .15  .26  .36  .30  .33  .19  .03  .16  .16 

WIND   67  36  33  21  29  20  64  74  79  113  111   89   72   58  44  66   56 

MAX   101  106  105  106  107  109  110  110  109  111  109  107  103  105  105  102,  107 

MIN    7*  75  76  76  78  78  74  74  76  76  74   74   76   77 


S0MERV1LLE  DAM 

*    *    * 
UPPER  COAST 

PUINT  COMFORT 
THDMPSUNS  3  WSW 


EVAP 

.40 

WIND 

69 

MAX 

95 

MIN 

71 

EVAP 

.36 

HIND 

57 

.36  .40  .40  .36  .42  .43  .43  .44  .35  .49  .24  .25  .19 


70 

75 

95 

06 

70 

72 

97   95   96 

71   70   71 


53 

95   91 
70   70 


.38  .35  .32  .37  .38  .42  .38  .42  .45  .35  .18  .22  .30 
49   42   36   29   59   85   77   74   92   90   40   44   55 


102 

107 

74 

76 

.16 

.19 

51 

34 

87 

65 

69 

69 

.27 

.33 

92 

55 

11  .19  .34 

30   73  116 

-  ;  108i  108 

78  77 


.17 


.21 


20 
19   24   40 

109  101  101 
77   74   74 


.23  .37  .21  .07  .17 

67  6*1  52  46  59 

103  105  107  106  106 

75  76'  77  76  75 


.17  .16   6.40 

52  51   1768 

107  108| 106.3 

76  76   75.8 


.23  .37 
57,  69 


.38  .2e  .27  .32  .35 


.29| .39  .28  .35 
66   67   49   33 


47 

58 

28 

56 

72 

97 

89 

91 

91 

90 

69 

67 

65 

64 

69 

27  .34  .35 
62,  65  95 
90  93  95 
68   69   69 


,36  .391 .36 
95   67 
93|  94 
7H  72 


.39  .26 

57   68 


.24  .291 .32 
79|  95 I  79 


.35 


EVAP  .26  .38  .35  .42  .28  .33  .39  .53  .43  .41  .35  .34  .21  -  .53  .12  .25 

WIND   91   77  70   70   78   76  128  129  142  160  140  135  102  70  103  107  60 

MAX    93   95  99  100   97   98   95  98  97  93   93  93  79  92  85  92  95 

MIN    72   70  70   70   72   72   73  73  73  73   72  73  78  -  75  68  70 


30  .35  .40  .30  .20  .32  .50  .37  .27  .21  .33  .36  .39  .46  10.71B 

90  140  100  100  70  76  158  110  86  120  159  123  231  59   3380 

96   95   96   94  92  89   90  90  91  89  92  94  95  95,  93.3 

72   71   70   70  68  69   70  70  69  75  72  75  72  Ti '  71.6 


10.63 
1924 
93.2 
69.6 

10.06 
1925 


EVAP  .31  .16  .26  .29  .46  .26  .24  .26  .31  .33  .19  .22 

H1N0  21  15   32   33   66  32  24  27  36  38  37  30 

MAX  102  96   99  100  100  96  101  100  102  101  96  98 

MIN  74  74   74   66   70  70  76  75  75  76  74  67 


.16  .16  .12  .12 


96   93   90 


17 
36 
86   93 

72   73 


EVAP   -    -   .36  .29  .35  .31  .38  .43  .33  .45  .40  .37  .39 

WINO   47   25   21   17   21   17   30   52  46  41  49  48   45 

MAX   101  103  100  103  104  105  105  102  106  103  103  104  101 

MIN    77   77   76   77   76   76   77   77  78  78  78  77   75 


LAREDO  NO.  2 

RiO  ORANDE  CITY  3 

*    *    « 
LOWER  VALLEY 

MC  COOK 
WESLAcn  2  E 


EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.30  .32  .32  .26  .34  .42  .35  .41  .42  .43  .42  .40  .36 

59  39  39  21  31  36  43  74  66  83  67  69  59 

98  102  101  103  103  101  101  101  101  101  101  102  98 

75  75  75  76  76  76  74  75  76  75  76  75  76 


29  .28  .29  .33  .38   - 
6   10    7   13   26   33 


.41  .45  .49 
39   51   49   45 


27 

.  11 

.19 

41 

23 

37 

99 

87 

92 

78 

77 

77 

27 

.20 

.11 

51 

51 

27 

94 

92 

90 

78 

76 

75 

18 

.38 

.41 

43 

42 

21 

.15  .18  .42  .25  .25 

17  23  31  37  5B 

96  100  102  102  95 

75  78  72  72  69 


69 

70 

17 

.26 

31 

47 

91 

96 

66 

68 

.31  .08  .13  .12  .20  .16  .30 

39   43  27   23   31   20 

90  941  93i  96,  96  102 

68   71  73'  74   74,  73  73 


7.02 
1032 
96.8 
73.0 


.01  .40  .33  .38  .36 

20  30  39  38  37 

92  99  101  101  103 

76  75  75  71  78 


.34  .31  .29  .20  .26  .39  .37  .24  .40  9.79B 

36  41  46  35  35  50   48  42  45  1136 

97  96  98  95  100  101'  99  99  102  100.1 

76  76  75  78  76  78   78  78  76  76.6 


.24  .37  .32  .41 

33  50  81  39 

98  96  100  100 

75  74  72  77 


,32 


32  .37 
46   46   55 

99   97   99 


29  .23 

49  50 

96  99 

74  76 


37 


31  .32 
15  10b 


96   96   97 
77   75   75 


36  10.24 
1655 
98  98  98.7 
75   76   75.3 


.10 


22  .32  .31  .34  .28 
17   36   37   38   29 


-   .30  .32 
35   39   30 


37  .31  .39 
47   40   38 


9.98B 
953 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.35  .20  .29  .27  .32  .32  .36  .38  .37  .39  .39  .43  .43 

78  36  35  38  31  28   37   73  94  117  122  123  100 

99  96  103  100  104  102  102  100  99  99  99  96  100 

72  71  70  67  72  70   71   71  72  72  73  73  73 


.24  .30  .34  .19  .41  .43 

40  24  47  33  34  59 

95  100  99  100  99  99 

73  75  75  74  75  74 


21 

.38 

.47 

.43 

.36 

.37 

44 

74 

115 

60 

74 

66 

97 

98 

97 

97 

97 

96 

76 

90 

76 

75 

76 

76 

.26 


94 

101 

84 

73 

72 

72 

23 

.  16 

.06 

61 

53 

31 

95 

91 

80 

76 

75 

73 

-   .15'  .38  .56  .31  .33  .35  .31  .32  .34;  .23 

61   51  53,  67i  82  69  61  61   60  82   54 

90  102   99   99  99  101  101  101  100   98 

73  71   70,   70  69  72  69   69  71   71 


.22 


,40,  .32 

58;  52 

95  98 

73  75 


.25; .31  .32  .34  .40 .24  .22  .2 

62   46  42'  51  71  35 

97l  101  100   97  95  95 

761  76  751  73  75  76 


27 

.29 

.39 

.34 

.37 

10.436 

75 

78 

85 

71 

75 

2171 

97 

95 

98 

99 

100 

98.7 

71 

72 

72 

71 

72 

71.2 

2  8 

.32 

.24 

.39 

.36 

9.45 

70 

60 

61 

45 

69 

1685 

9S 

95 

95 

96 

98 

96. J 

75 

75 

75 

75 

75 

75.2 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 
JULY 
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a 

(IN) 

0) 

& 

Day  of  month 

0 

0> 
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2 

3 

4 
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12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

B 

8USHLAN0    I    WSW 

2 

bam 

69 

69 

70 

73 

73 

74 

75 

78 

78 

78 

77 

80 

80 

78 

79 

80 

78 

78 

80 

78 

70 

68 

70 

71 

67 

69 

70 

74 

76 

75 

77 

74.6 

6 

SAM 

70 

70 

70 

73 

7* 

75 

75 

76 

77 

77 

78 

79 

80 

78 

79 

80 

80 

80 

80 

78 

73 

70 

72 

72 

70 

70 

73 

74 

75 

7S 

77 

75.2 

BUSHLAND  1  WSW  ,  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST 
2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 
MOCOUPLES. 


SUPPLEMENTAL  DATA 
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eed  —  m.p.h 


ae.  Q 


a>  Q. 


S    E 
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L.  V) 
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>-  O 
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a>  >  o 
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ABILENE  WB  AIRPORT 
AMARILLD  WB  AIRPORT 
AUSTIN  WB  AIRPORT 
BROWNSVILLE  WB  AIRPORT 
CORPUS  CHP.ISTI  WB  AIRPORT 
DALLAS  WB  AIRPORT 
DEL  RIO  WB  AP 
EL  PASO  WB  AIRPORT 
FORT  WORTH  WB  AIRPORT 
GALVESTON  WB  CITY 
HOUSTON  INCONT  AP 
LUBBOCK  WB  AIRPORT 
MIDLAND  WB  AIRPORT 
PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 
SAN  ANGELD  WB  AIRPORT 
SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT 
VICTORIA  WB  AIRPORT 
WACO  WB  AIRPORT 
WICHITA  FALLS  WB  AIRPORT 
%    PEAK  GUST 


17 
18 
17 
14 
14 
16 
12 
11 
16 

14 
18 
15 
18 
16 
15 
16 
16 
15 


8.8 
6.3 
5.4 
7.8 
8.2 
6.0 
10.5 
2.8 
5.3 

2.4 
6.1 
8.5 
2.4 
8.8 
6.5 
5.3 
7.0 
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11.7 
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9.2 
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9.3 
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8.9 
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12.0 


26 

35 

24 

24 

30 

30 
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34 

21++ 

44 
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27 
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SE 
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15 
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15 
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21  07 

5  20  + 
NW  04 

5  20 


SE 

SE 

10 
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51 
49 
72 
86 
92 
56 
55 
44 
65 

88 
47 
49 
89 
58 
75 
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61 
62 


67 

40 

63 

36 

83 

48 

89 

55 

96 

64 

69 

48 

79 

49 

58 

35 

83 
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92 
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64 

40 

65 

36 

93 

60 

79 

41 

85 

53 

91 

62 

77 

46 

78 

38 

31 
31 
44 
61 
66 
39 
33 
26 
43 

62 

30 
25 
67 
31 
47 
63 
39 
34 


86 
73 
78 
68 
73 
It, 

80 

67 
74 


72 


77 


4.4 
5.3 
5.3 

5.1 
5.2 
4.9 
4.9 
4.5 
4.5 

6.3 
5.2 
4.4 
5.8 
3.9 
5.9 
6.7 
4.5 
4.9 


See   Reference    Notes  Following  Station  Index 
-    250    - 


STATION  INDEX 


ALBANY 
alEDO   4   SE 
At.  ICG 
i    Rf.E 
ALTO   9   SH 
M.  V I N 

AlVORD   4    <*E 
A«A*UL0    MB    AIR' 
A-1STAJ    0*- 
».*HU»C    TSCQ 

a-oerson 

*'-DICE    1    WNH 

i.0«e-S 

a^ClETON   2    . 

ANNA 

A»SON 

A-.TELOaE 

>;^n   PASS   2 

ARCHER     C I Ty 

i-i.I  tCTQN 
ARMSTRONG 

.■'-- : 
a^permjnt  i   ss« 

ATHENS  i  SSE 
ATLANTA  *  .5. 
AjSTiN  hS  AIRROI 


1    3)   50      101    30 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


0120 

:3 

shac«elfq«d 

1     32 

0129 

93 

P4RK£R 

l!    12 

01**. 

J9 

4lM      -flLi 

5     11 

8RE-STER 

9    30 

34 

CHE«0K£E 

i.  ?. 

020* 

oe 

ini.Jii 

5    29 

020ft 

03 

<iISE 

15     33 

ft   0211 

01 

POTTER 

2j    35 

0225 

96 

VAL    VER.0E 

111   29 

CHA-8ER5 

9    29 

:■- 

RUNES 

1    30 

03 

WILLIAMSON 

1    30 

0248 

01 

A*D«ti(S 

3    32 

025T 

:s 

b-azjrja 

5    29 

0262 

03 

COLLIN 

15    33 

0368 

- 

JONES 

1    32 

0271    OJ 

JAC* 

19]  33 

0302i 
0313 

OT 

SAN    P4T*Kt? 

03 

ABC»EH 

10     33 

0337" 

03 

TARRANT 

15    32 

03*2 

09 

KENEDY 

5    PO 

036T 

10    33 

039* 

02 

ST     'EWALL 

1     33 

04O4J 

94 

HENDERSON 

IS    32 

o-oa 

0* 

CASS 

i:    33 

. 

01 

TRAVIS 

3    30 

BMRO 

3»KERSFIELD 
BALLING?*    1    SH 

B^l-jRhEa 
8-V*t*S"IT« 
sardhEll   Da- 
BATESVULE 

BAY    CITY     *ATE»«Q- 

KS 

IAVTIWH 

9EAJM0NT     fUTFK     i 

BEDIAS 

" 

BElTUN   DAI 

B^NAVlDES 

BENAVlOES    7    S 
BENBKOO*    0A« 
BENJAMIN    4    SSE 
BERTRAM    3    :  '■  = 

B'C    LAKE 
BIG    LAKE     NO    2 
BIG    SPRING    FIELD 
BIG    SPRING 

ST 

8LANCC 

BLEwETT    5    N« 
BLOTS   CAMPGROUND 

S-'tLlNCTQ.'*     3 

b  ;bneT 
BJSHLAND    1    M5i 


"UN 

NO 

2 

■  .-.'■ 

Nn 

1 

. 

'A» 

»rj 

m 

MO 

4" 

Mil 

6 

.iN'ON 

TAH 

NO 

URRIZQ 

SPRINGS 

CARROLL 

TON 

CARTA     V4LL 

CARThAGE 

CASE    RA 

•C" 

3 

C»ST£Ll 

CaTarI* 

CELINA 

CENTER 

NEARSIDE 

;  <E«J<EE 

LOUfcSS    FAA    A 

[HlSOS     9ASIS 

CIBaiO   CREEK 

CLARENDON 

ClARkSvULE    2    E 

CARK5VILLE     1     - 

ClASSF-lS    RANCH 

CLAUDE 

CLEBURNE 

CLEVELAND 

CLIFTON    10    E 

ClOOIN£ 

Q*B2 

:s 

PECUS 

1493 

02 

RUNNEL 

-i  = 

J 

REEVES 

ISM 

-■!> 

KfHUAl 

0S18 

03 

EllIS 

v.:*3 

39 

Zavala 

G7B6.   01    HDw. 


9*40*    2'<NX 

'  B*AVO 
B=AZJS 
B^ECkEnBIDGE 

e-E"aNC 


»0-NP1ELO  no  I 

-:-  .5.  ILLI     .«    AlftPORTR 

3QKNK0O0 


:  05>  JEFF  dawis 

,  07  LEE 

j  Oft  KENDALL 


HUTCHINSON 
MONTAGUE 
RED  MvEft 


'  Oft  MCCULLOCH 
■    01  HARTLEY 
03  PALO  PINTO 

03    5TE*HEN5 

0*    RCBtkTSJN 
07    WASHINGTON 
02    HALL 
93     nISE 
Oftl    BURNET 

031  ELLIS 


SABINE 


03    SHOW 


LEO  ■ 


CHlLTREE 
215    07    COMAL 
22*    01     OALLAN 
239  02    CClEman 
2*5!   03i   JOHNSON 

2*8  03  MILAN 
250'  Oft  BURNET 


Jli  07  COMAL 
32  17  COMAL 
331  07  COMAL 

34  07'   COHAl 

35  07  CC»*L 
3ft  07'  COMAL 
39  C7  COMAL 
9ft  091  DIMMT 
90    03    DALLAS 


I  Oft   STEALING 


=  .■■1 

09    01" 

■'ITT 

S73 

CJ  C&L 

,IN 

'     ! 

04      S-E 

LIT 

63    09.   i 
■71    07    I 

ttOl  06    : 


'15    05 

■-1    01 

61    02 


CmUQRESS 

HARDEMAN 
BRE-STE* 


3 

30 

1 

32 

B 

;g 

3 

26 

.4 

?* 

7 

30 

3    31     12       101 

3     31     12        101     . 


32    15    ,    101 


3    33    11       102 


1     31     00         97    02 


35    55       100 


28    31         99    32 


3    31    38       10 


26        100     12 


.   29    «,?         95    *l 


597    MIO    NIOJ      7AC 


3210       8  A.      84 
17*0 
-61       8A      8Af      Bit 


00   7A   71 


325.  ?ft|  7A 
1370  74 
330   SA   t4 


OBSERVER 


H,    J.     HUOO 

L>    S    HEATHER    BUREAU 

LEONARD    CULEHAN 
MRS    SHIRLfcV    J.    CARL 
JOHN    0.     MlLLETT,     JR 
CHESTER    HlLEV 
GILBERT    H,    GORDON 


COUNTY 


U   S   FOREST 

SERVICE 

U   S    HEATHE1 

BUHEAU 

INT   9JUN0R' 

*    WTR 

ANAMijAC    TBCD 

HlLLIAM    j. 

SARGER 

LAMKENCE    1. 

OUNLOP 

ANDREHS    CUi 

STY    AIR 

CITY    OF    an: 

LETON 

JESSE    T.    VA 

JOAGRIF 

C.    M.     RUE 

MACK    V.    ROBERTS 

ROBERT    L.    H 

bRNOQN 

OmIGhT 
IKENCE  H. 
■    HEATHER 


JLOSPRING    5    SSM 


JRNODAS    SERVICE 


SSON 

DER    R. 
OCKETr 


REEVES    COUNTY    WTR    DIST 

OACUS 

ELRUY    SCHNELLE 

OMNGEPf  IElO 

CORPS    OF    EN&INEEPS 

D^LHART    FA4    A 

CHAMLES    SLATER 

DANEVANG    2    SE 

0.6.    SMITH 

OARROUiETT 

BEAUMONT     FILTER    PLANT 

0AVILL4 

RICHARO    R.    PVLE 

DECATUR    2    SSw 

TEHAS    AGRI     EXP    STATION    . 

DEKALB 

U    S    CORPS    DF    ENGINEERS   ■ 

DEL    RIO    H8    AP 

BUBERTA  r.    baz&n 

OENISON    dam 

0.     S.     CMAPA 

DENTON    I    SE 

LJ    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

D'POftT 

LEAGUE    RANCH 

OFhEYVUlE    5 

WILSON    KLOSE 

OlALVlLLE    2    M 

CITY    OF    RIG    LAKE 

DICKENS 

0HA1N    CARk 

OILLEY 

U    S    0    A    BIC    SPRG    F    STJ 

OIHE    BQi 

GEORGE  ' 
CLYUE  L 
EDGAR    Si 


EIC     BEN 


NFIELD 
PATRICK 


THuR 


MORI 


OTIS  L.  DAN1FL 
JACK  6.  HATAWAY 
FRANK  0.  SANCHEZ 

THOMAS  4.  PARKER 
JOSEPH  E.  HUGHS 

L3RENE  B,  FOI 


0JBL1N 
DJMAS 

OJNCAN    HlLSON 
0  -N^EE    6    NN« 
ESCLfc    LAKE 
EAGLE    MTN    LAK 
E1GLE    PASS 
EASTlANO 

RANC 
E    DAM 

En£N    1 
Er>£N    NO    Z 
EHNA    HWY    59    B 

RIDGE 

ECT 


KOTCH 


FIE 
JEAN  M. 

STEIN 
ES  V.  MUH 

HEMBREE 


H4ZLF  DLLLAH 

LESTER  E.  SISK 
LEWIS  SIMMONDS 
U  S  HEATHER  BUREAU 
R4D10  STATION  KB-0 
CHAhiiE  A.  S0JYRE5 
ENE  MCCARTOR 


ELOOhAl 
ELECTR, 

Ei.Glu 


.AUR( 


HOOD 


LAMBERG 
1ERREL  F.  8URKETT 
if.    RUSSELL    LACE 


LCON  OAH 
iFURFtlAS 
LLS    L1TY    ■ 


CHALMERS    E.    TERRY 

FISCHERS    STORE 

ALVlN     HEFFT 

FLAT 

WALTER    C.    ANDERSON 

FLATONIA    2    W 

WU50N   CRAWFORD 

FLOMOT     i     N 

MISS    FRANCES    E    HOWARD 

Florence  3  se 

J    HARRISON    TAYLOR 

FlORESVILLE 

U    S    CJRPS    OF    ENGINEERS 

FLOYDADA 

ROBERT   C.    SAVWELL 

FlOYDAQA    9    SE 

ARTHUR    W.     N£Y 

SUOUlPH   poggenpohl 

F  JRESTB JRG    *    S 

RALPH    SCH4EFERK0ETER 
MKS.     E.     A.     PALH 

F1RSAN 
F3RT    OA^IS 

WALDIE    K.    WUNUERLICH 

F1RT    HANCOCK 

HERMAN    L'JEHLFING 

F3RT    HCKAVETT    7    N 

NELOA    M.     HALH 

FJRT    STOCKTON    33    S 

STELLA    B.    KELLOGG 

FT    STOCKTON    KFST    R 

DAN    MJSLEY 

■FORT    WORTH    WB    4IRP 

AUDREY    «    VARGA 

F1RT     WORTH    MEACHAM 

CITY    UF    CARTHAGE 

FHHT     'WQCTH    FEDERAL 

CLINTON    HQDGES 

F3WLERT0N 

WlLLARO    E.    OALCHAU 

FRANKLIN 

MARGUERITt    BURNS 
SAMUEL    W.    KtflR 

FREDERICKSBURG 
F9EEP0RT    2    NH 

JAMES    W,    FORBES 

FBEER 

DARREL    MEAD 

f^io  to^n 

J.    E.    DICKEY 

FRIONA 

HBS    BESSIE    L.    OLSON 

FRISCO 

G.    E.    CARGILL 

FROST 

FLOYD    ROBERTS 

Fjnk  ranch 

CHAPMAN    RANCH 

L.4GEBY     1     WNW 

ELMER    E    BUOTH 

L-a  IL 

EARL    L.    FREEMAN 

GMNESVILLE 

DUOLEY    BATTLE 

■GALVESTON    HB    CITY 

MORRIS    MIGLEY 

GARCIA    LAKE     12    ENE 

U    S    FEO    AVI4TI0N    AGENCY 

GARDfcN    CITy     l     E 

ARTHUR    E.    HERLHHAN 

GARDEN    CITY    20    E 

U    S   NATL   PARK    SERVICE 

BATESVIl  LE 

IGNATZ     L.     MUTZ*     JR. 

GEORGETOWN 

TQMMIE     C.     SAVE 

GEORGE    WEST 

RA010    STATIUN    KCAR 

GIOOINGS 

E.F. 

ER    v. 

ELLISOR 

FRAN* 

H.     W 

ATKINS 

1   G3LDTHBA|TE 


'-1  •'I  I 


04  MONT&DMER- 
',  03  DELTA 

.  Oft  STERLING 

■  03  CORYELL 

05  HUOSPETH 
07  NUECES 
07  NUECES 


Lfli  02  DICKENS 


07 

GUNZALES 

031    ERATH 

01!  MOORE 

06'   SCHLEIC«E 

03   ARCHER 

07    COLURADO 

0  3,   IARRANT 

OS 

MAVERICK 

01 

EASTLAND 

CONCHO 

CONCHO 

08 

JACKSON 

LE1CH£R 
LtK"ER 
LEICHER 


1)3    03 

ELLIS 

1*2    06!  MCCU^LOC 

156J  °7I  tOMAL 

17H   03|   CORYELL 

16  3)  07!   FAYETTE 

196,  02    MOTLEY 

1991  03    WILLIAMS 

20l|  07!   WILSON 

21*|  Ol!   FLOYD 

215!   01     FLOYD 
ill.   01    LIPSCOMB 

2-T   03 

MONTAGUE 

253  01  HOWARD 


3291  06;  GILLESPIE 


3701  03  COLLIN 


BORDEN 
.:  COOKE 
;!  GALVESTON 
I  0E4F  SMITH 

GL4SSC0CK 
.  STERLING 
i'  CORYEll 

i  WILLIAMSON 


PECOS 
'  GRE&G 
i   SOMERVELL 
■i  GILLESPIE 


23   100  52 


33 

ts 

95     5 

31 
36 

35 
14 

9*    3 

102    I 

30 

19 

95    2 

33 

22 

95     * 

J*  31  IB  95  27 

1  33  *0  101  1* 

3  32  07  99  1C 

1   3|  32  10  99  08 


102 

33 

96 

31 

9ft 

11 

100 

19 

97 
97 

16 
36 

LIS 

15 

32 

19 

96    37 

SPER 

71    30 

20 

9*    05 

RYELL 

1.   31 

9S    OV 

11 

31 

30 

106    09 

1: 

45 

9B    38 

EESTQNE 
QUKS 

15 
11 

31 

33 

13 

96  10 
99    08 

98    09 

RNES 

12 

37 

98    0* 

LLIN 

E 

13 
1 

33 

3!) 

19 

96  22 

97  03 

LIS 

[5 

32 

32 

9©    *0 

3|  31  23    99  22 


10  34 

13  29  I 


30 

" 

30 
3/ 

52 
50 

32 
32 

?a 

28 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


u      i 

1  a 


2u7l       5P       -,9 


10-T 
2320 

3*7       7A 
3021        7A       7A 


l!   33   37      100   50  j     2S30 


1 

32    2* 

9B 

49 

1*50 

31    13 

51 

206C 

: 

31    13 

5^ 

2076 

28    58 

96 

54 

7    32    23 

95 

33   ' 

500 

5.   29    1? 

96 

1  ' 

106 

1    31    48 

IOC 

24 

39tfi 

1    3u    53 

100 

i*> 

2*20 

3,   30    58 

100 

*? 

2*90 

1;  30   43 

100 

i? 

236C 

01   3*    02 

31 

1222 

3 

30    21 

97 

li 

579 

7AJ      74,      7A 


LtROY  S.  QABNtY 


c 
c 

ELTUN    k.    m 
MRS.     MELVA 
JAMtS    G.     T 
JESSE    C.    0 

c 

G.H.    FULLE 

OOIt    L.    BR 
LlNUON    L. 
A. R.     THUMP 

CHAMBER  OF  CO 


SALLY  S.  JENNINGS 
F£0  AVIATION  AGENL' 
IE  SUE  sORRELLS 


*RS.  VELMA  CRIDER 
JAMtS  H.  GIBBS 
:1TY  OF  CHOSRYTON 
=.  C.  NEwTOn 

:mester  glover 

Jjv  LEE  BLACK 

JOHN  B.  HOLDShORTH 

IAD10  STATION  KCFH 

JOHNNIE  w.  OOLEN 

»AUL  WEST 

LONE  STAR  STEEL 

J    S  FEO  AVIATION  AGEN 

J  S  WEATHER  BUREAU 

JOHANNA  H,  ALLENSON 


W.     CL 

JRH 

DOWDY 

NT    CO 

ITR 

ALUHSO 

GAR 

■  NfY 

SPISE 

V.    MC 

CllR 

DA    9£R 

YH1 

UDESSA 

M. 

(EATHEF-    BUREA 


i    BJRkhiilDEO 


MR    GEORGE    0 

POPE 

MRS    BETTIE 

LEFN£R 

R.     W.     JOHNSON 

PSriUljCEftS    C 

UOP    ELE 

MILTHN    harr 

I  SON 

KENNETH    v. 

SHARPE 

ELBERT    H.    1 

OSTER 

ESTHER     £.     G 

ILMORE 

9ARRY    SCOBE 

H.    B.    SILLI 

JOHN    H.    TREAOwELL 

J    wtIR    HALL 

FT    STQCKTO' 

RADIO 

U     S     WEATHER 

BOREAU 

U    S    WEATHER 

BUREAU 

U   S    WEATHER 

BUREAU 

S. 

KATHE 

YN    F,    FIELDS 

JACK 

EEKS 

Kl 

REDOELL 

Tl 

S     PWR 

NO    LIGHT 

CO 

-EATh£ 

BUREAU 

11 

.IP    Ml 

81 

MT   A. 

ARRIS 

FE 

Si 

MAGGI 
AN    F.    C 

REYNOLD 

KE 

RB 

ERT    L 

ULLIVAN 

Ftf 

IU 

CHLEY 

•  it 

Ob 

ERT    G. 

KOEHLER 

NO  KOENNECKfi 


STATION  INDEX 


STATION 


GXUO    1    St 
CJHOJNvlLLE 


GiANDFAlLS    3    SSE 
CANCER 


07    OOt 140 
~    GONZALES 

3     GRAYSON 

01  tAsKAND 


3673     03     HCIQO 


OS  HUNT 
0*  LIMESTONE 
04'    TRINITY 
01    HANSFORD 
03i  GRAYSON 


UVEA 


02  JONES 
04  HARRISON 
!  10  CAMERON 
06  GILLESPIE 


HIOCINS 

HlLLSBQRO 

H1N0ES 


ous 
us 

DN 

INCON 

FAA  A 

RPOR 

DUS 

AODIC 

S 

>US 

->uS 

IN 

ALIEF 

BAR*  z 

HIS 

DN 

OEER 

ARK 

ausrON 

HEIGH 

s 

nus 

)-. 

[NQEP 

HEIC 

us 

ON 

wESTflURV 

US 

fon 

NORTH 

H^=. 

H-1UST0N-S1TSUWA 
HlUSTON-S^RINe    i 


IREDELL 

JACKSBORQ 
.   JACKSON    HILL    GUARD    STa 


JASPE«    3    Sw 

JEODO    2    NNE 

JEFFERSON 

JEHETT 

JOHNSON    C IT 

.    ilRDANTQN 
.  INC1  10  ■ 


UNO 

ST1N 


KtMHEOALE    6     SSW 


AKE    A8UENE 
akE    8RIDGEP0RT 
r>KE    COLORADO   CI 
AMESA    1    SSE 
^fPASAS 
."NO  TRY 
JREDO    '.0.     2 
iVON    DAM 


LfAKfcY    '10    I 


■.IPS,''-1' 

LlTTLEFIELD    NO.    2 
l  !  w!'-5STQN    2    NNE 


03 

Cl 

IV 

01 
-3 

DE 

MC 

if  SH17 

ENNAN 
«UTQN 

>scomb 

09i 
01 

51 

1SC0SA 
jSFORO 

.  OS,  PECOS 

03  «AMlLTO 
:  OS  BOSOuE 


JASPER 
BASTROP 


07  KARNES 
03  TARRANT 

05  CUL»ERSON 

06  KERR 

031  BELL 

07  KLEUUPG 


880  01  SMSHER 


0  7  F 


5113  06  RE 


5192  03  OENTQN 


527;  06  LLANO 
5264  07  UlDhELL 
531?.  06  "l-OtE 
5327  04  ANOERSGN 
S3M  0<i  GREGG 
53'.l  01  GAJN6S 
5  353    02    MITCHELL 


bJt.3 


fNXHAvEN    RANCH 
i8*'.»    -    Sn 
R0ISON\ [LIE 

'AGNOLI* 


CRC-SSr 


■  HENDERSON 

MADISON 
.  MONTGOMERY 


5 

U 

° 

3 

ii 

1 

>8  3B 
79  30 
'3  <.B 
11  13 
33  06 
32  27 
31  18 

30  43 

31  29 

12 

1 
I! 

15 

32  58 

33  12 
31  31 

31  03 
36  15 

33  37 

i 

3 

33  23 

30  08 
29  27 
)]  -1 

32  53 

32  <.l 
26  13 

'0  14 

2 

12 

5 

1 
10 

34  2' 

35  53 

33  10 

32  35 

27  IB 
31  20 

30  06 

33  49 

i" 
1 
1 

? 
1 

8 
2 

B 

L4 
L4 

'.! 

3 

3*i  48 
3]  27 

31  59 

36  07 

32  01 
7  6  4  3 
36  30 

29  21 

33  35 

31  51 

31  00 
29  59 

29  11 

29  *3 

t9  47 
29  52 
29  40 
29  53 
29  55 

29  55 

32  21 

30  00 
30  22 

J5 
1 

30  04 

30  43 

31  39 

3 

1 

3 

30  15 

31  16 

31  59 
33  14 
31  19 
31  56 

30  32 
30  49 
30  54 

33  15 

10 
15 
3 

32  46 
31  21 

26  54 

30  30 

LI 

15 
5 

30  09 
33  02 

27  05 
32  41 

28  53 

29  54 

13 
15 

31  04 
?8  49 

32  34 

9 

12 
3 

3 

e 

31  04 
30  02 

27  32 

30  37 

32  OB 
30  22 
34  22 
29  55 

2b  57 

i 

l! 

31  56 

32  14 

33  13 
32  20 
32  42 

11 
11 

l5 

3 
8 

1 

29  48 
27  31 
33  02 

32  09 
29  44 
29  42 

32  18 

33  34 

15 
15 

lr 
1 

2 

33  04 
30  25 

30  03 
33  01 
32  31 

36  14 

15 
3 

30  44 

30  45 

3 

15 

1  12 

3 

!   3 

'  1! 

30  40 

31  39 

32  2B 

mi 

33  40 

15 
15 
14 

31  14 
29  41 

29  56 

32  20 

30  13 

9  36 
6  56  I 

8  01 


95  08 

95  26 

95  25 

95  28 

95  31 

95  09 

95  37 

95  30 

98  IB 

95  15 

00  18 


99  23 

97  36 

94  02 

100  34 
97  IB 
94  21 
96  09 
96  25 

96  33 
99  47 

101  07 

97  19 
96  35 

94  09 

95  50 

96  19 
96  00 


99  45 

99  46 

99  50 

101  53 

102  23 
97  01 
97  01 


99  35 

95  47 
94  44 

1  102  25  I 


99  27 
96  09 
95  55 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


Si 


& 

si 

1 

£ 

74 

7A 

: 

st 

if 

7A 

76 

BA 

BA 

BA* 

7A 

74 

4A 

HA 

ftp 

7A 

6P 

6P 

5P 

7A 

: 

7P 

6A 

7A 

7A 

5P 

7A 

7A 

76 

7A 

BA 

74 

BA 

7A 

6A 

7A 

7A 

7A 

5P 

8A 

6A 

7A 

7A 
BA 

7A 

: 

74 

BA 

BA 

ba: 

10 

MID 

10 

BA 

MID 

6P 

74 

7A, 
74 
9A 
74 

7A 
7A 
74 
6A 

It 

7A 

: 
i 

5P 

: 

SP 

7A 

5P 

7A 

7A 

7A 

7A 
6A 
7A 
7A 

: 

Pi. 

6P 

6P 

6P 

7A 

74 

8A 

1 

5P 

BA 

7A 

7A 

5P 

5P 

84 

T4 

5P 

-P 

76 
6P 

5P 

6P 

|c 
c 

6P 

PA 

6P 

6P 
BA 

7A 

Bi 

BA 

6P 

6P 

BA 

5P 

6A 

5P 
7P 

SuX 

81 

fi.fi 
7A 

7A 

fli 

BA 

6  A 

M 

fit 

96 
7A 

7A 

7A 

7A 

sp 

TO 

MID 

[0 

MID 

BA 

6A 
7A 

5P 

flA 

,. 


OBSERVER 


ULU  PEREZ 

ARL  H,  FR1 

:DR!CH 

1S>  EMMi  j 

ean  ceci 

*RL1N    3    N£ 


:R6NK     MACHACEK 

:.    M,    THOMAS 

J  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

-<AL  w.  ENGLISH 

J.  0.  WILSON 

*ELBuRN  E.  MINTEP 

1RTHUR  W.  EVANS 

iRANK  BROOKS 

JUE  SQBERTSON 

■IRS    MARGARET    SULLIVAN 


V'iE 


m,    G.    ROUNTREE 

MRS.    BUNA    MAE    TAYLOR 
JIMMY    L,    YOUNG 
DAYTON    U.    R6HJ 
D6RKEL    1".     DAVIS 
HOWARD    E.    RAKER 
SAMUEL    P.     HERREN 
JARVIS     CHRISTIAN     COL 
DUN    E,    MEYER 
C ITY     UF     HEMPHILL 


1ENT0NE    2    S 
itRCEDES    6    5 
1ERC0RY 
IfftlCltAN    STA 


HOLLY  SUG6R  CORP 

MINEOLA  7  SSw 

DEwlTT  C  CHAPMAN 

MINEOLA  8  ENE 

H.  K.  H6MPT0U 

MINERAL  WELLS  1SS 

CARSON  MLL1AMS 

MINERAL  WELLS  PAA 

RADIO  STATIUN  KH8R 

MISSION 

MAZ1E  H1NUE5 

M16EETIE  2  S 

H.  J.  DUNDLINGFR 

HOLINE 

WALTER  H.  KNORR 

HONAHANS 

RICHARD  M.  MCCLEARY 

M1NTG0MERY 

U  S  CORPS  OP  ENGINEERS 

MORGAN  3  WNW 

MRS.  JEAN  OATES 

M1RGAN  MILL 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MIRSt 

FED  AVIATION  AGENCY 

MORTON 

U  S  CURPS  OP  ENGINEERS 
FRED  L.  H6LE 

M^UNT  LOC*E 

LlLLIfc  H.  FRV 

M3UNT  /ERNQN 

SHELL  OK  COMPANY 

MJENSTER 

WILLIE  HnFFMAN 

MJLESHOE  1 

MRS  JOY  M.  LOwflV 

1ILESH0E  3  Nw 

ELUA6ETH  HEMMI 

MJLLIN 

ANDREW.  P.  CRANDALL 

MJNDAY 

JAMES  0.  GRAN8ERPY 

NACO&DOCHES 

JOHNNIE  W.  DOLEN 

NACOGDOCHES  2  ENE 

ETHtL  C.  POWELL 

NAPLES  I  SW 

MRS.  RUTH  LAWSON 

NATALIA 

HOWARD  W.  BROWNING 

NfVARRj  MILLS  DAM 

BILL  WADE 

M^GLtY  4  SSW 

CLAUDE  STARK 

NELSON  RANCH 

AARON  M.  TATE 

LYHUN  I  HULLINGSWORTH 

NEW  BRAUNPELS 

LEVI  A.  " t ! - E 

NFW  C4NEY  4  NW 

PECLS  COUNTY  WATER  OIST 

\Ew  GULF 
NEWPOBT 

MRS  LA  MONA  L  BQYO 
JOHN  W.  ASH 

Ntw  SUMMERFIElO  2 
NEWTON 

MRS.  MILDRED  E.  L6CY 

NIK  STORE  1  W 

NIXON 

CLARENCE  MC  DOUGALL 

N3RTHPIELD 

jAMtS  H  JQNES 

NJTLA  3  SE 

EL21E  MARSHALL 

NOVICE  1  E 

TRAVIS  R  SMITH 

N'GENT  1  ESE 

BUD  JOHNSON 

OAK  CREEK  LAKE 

ROBERT  L.  CONNOR 
MRS.  ELNA  E.  LEA7-ER 

OOESSA 

0  OONNELL 

PEN1CK  BROS.  L6R.  CO. 

OILTON 

ALBERT  H.  JUNGERH6N 

OLNEY 

HRS.  HELEN  S.  COLEMAN 

OLNEY  5  NNw 

CEORCE  A.  CHERRY 

DLTON 

WILBURN  G.  ROESLER 

ORANGE  4  NW 

MRS.  JOYCE  0.  GRANE 

DVEST3N 

THIOKUl  CHEM  CORP 
ALVlN  SALGE 

OZONA 
OZONA  8  WSW 

MRS.  AILEEN  C.  NOLAN 

PAINT  ROCK 

J  MORGAN  PICKETT 

P1LACI0S  PAA  A1RP 

CITY  OF  KENEDY 

PALESTINE 

F.  t.  Uf.PHRESS*  JR. 

PALO  PINTO 

MRS.  NORA  M.  BOYD 

PAMPA  NO.  2 

MRS.  LORN'A  J.  BfcTZ 

PANOALt 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PANHANDLE 

TEXAS  COLL  ARTS  AnO  IND 
JAMtS  R.  HARPfcR,  SR, 

PANOLA  i    NNW 
PANTHER  JUNCTION 

MRS.  0CN  FRANKLIN 

PARIS 

MATlHEW  BROWN 

PAT  H6YSE  OAM 

MRS.  RUTH  REA 

PfARSALL 

CARL  LOSSON 

PECOS 

MRS.  LENA  S.  CERNUSEK 

PFCOS  12  SSW 

w.  L-.  M6SSINGILL 

TEXAS  ELECTRIC  SERV  CO 

RADIO  STATIUN  KPET 

NOLAN  R,  WORD 

JACK  R.  SKILES 

JOHN  LEACH 

U  S  CORPS  OP  ENGINEERS 

MPS.  0C6LLIA  MC  AOAMS 
R.  1.  COX 
JOHN  A  RICKS 
GROVER  SPRINGER 
LOUIS  L.  DUNLAP 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  QF  LEXINGTON 
MRS.  VERA  E.  GARNER 
PAUL  F.  GAMM1LL 
8UTLER  B.  IVES 

w.  H.  GJNN 

PIONEER  NATURAL  GAS  CO 

HARULO  J.  HALEY 

ERwlN  W.  LIGHT 

EMU  F.  wlLLMS 

JACK  C.  DAYTON 

MRS.  SHIRLEY  J.  LVLES 

LON&vIEw  FIRE  dept 


PILO 


NCIS 


KING 


LL  1  SSE 

TON  5  NNE 
TON  10  WNW 
ERCE  1  E 

T  POINT 
SBURG  5  S 
'LAINS 

'LAINV1EW 
'LATA 

>1INT  CHMFORT 
>OLAft 

>JRT  ARTHUR  Hi 
>JRT  ISABEL 
»ORT  LAVACA  NO 
>jRT  MANSPIELO 
>JRT  0  CONNOR 
>3SSUM    KINGDOM 


'RAIRIE    MOUNTAIN 

'ESIDI1 

MCE    2    Sw 
'ROC TOR    RESERVOIR 


Q  IITAOUE     2    SE 


RAYMUNOVllLE 
RED  BLUFF  CROSSING 
RED  BLUFF  OAM 
RED  06K 


5579  05  BREWSTER 
55B3  061  CONCHO 
5V6  05  PRE5I0I0 
"  "TESIOO 
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5M1     [ 


5659 

5661 

06 

MATAGORDA 
SAN  PATMCIQ 

6661 

04 

BOWIE 

031 

ELLIS 

5701 

10 

HIDALGO 

17  OS 

10 

HIDALGO 

5707 

a  ■- ,  1 

10 

UPTON 
HIDALGO 

»74i 

U6 

BANDERA 

---'■1i 

0  3 

MCLENNAN 

B71  ( 

03 

COLLIN 

5  7  7  ( 

01 

GRAY 

5821 
9923 

02 
06 

MENARD 

ibn 

OJ 

LOVING 

itit 

Iff 

HIDALGQ 

5840 
5147 

06 

MC  CULLOCH 
80SJUE 

5B51 

06 

5869 

5H7? 

03 
01 

LIMESTONE 
ROBERTS 

5956    04 


HOOD 


INTO 

59SB  03  PALO  PINTO 
5972  10  HIDALGO 
5?B7  02  WHEELER 
5996  06  LAMPASAS 

5999  05  WARD 
6024  04  MONTGOMERY 
6058  03  BOSdUE 
60601  03)  ERATH 
60 TO  01  HANSFORD 
6074!  01  COCHRAN 

"  DAVIS 


6104  05  JEFF  o, 
610B  04  TITUS 


04  PR 


LI" 


.    02.    KNOX 
176     04    NACOGDOCHES 

"   N6COG00CHES 


a;  n    04  NACDC 
:  6190  041  MORRI 


b  r; , 

04 

t  'a* 

<i6 

673  ( 

674C 

02 

674" 

oe 

bTH 

OS 

6751 

04 

6766 

03 

6776 

IRPORTR,  71 


ORANGE 
>  RUSK 
06  CROCKETT 
CROCKETT 
COTTLE 
CONCHO 
MATAGOROA 
04i  ANDERSON 

'  "INTO 


VAL    VERUE 
6785    01    CARSON 
6736    04    HARRISON 
6792    05    BR£WSTE« 


6893    05    REEVES 

693a|  05|   ECTOR 

Oli  HOCKLEY 
01    OCHILTREE 
Oil  OCHILTREE 
obI  WHA«TON 
03:   DENTON 


r066 


01    YOAKUM 

01    HALE 

05    PRtblDICJ 

08'  CALHOUN 
02<  GARZA 
08    JEPEERSON 
10.    CAMERON 
08    CALHOUN 
10    WILLACY 
06;  CALHQUN 
031  PALO    PINTO 
021  GARZA 


7361'  01    BRISCOE 


06  SAN  SAB 
5  REEVES 
3  ELL  IS 


6  ■  1 5 

04 

CHEROKEE 

6339 

0< 

NEWTON 

63^7 

la 

LAMPASAS 

63  6  a 

07 

GONZALES 

&-;  i 

02 

MOTLEY 

01 

OCHILTREE 

■::/ 

COLEMAN 

6493 

02 

JONES 
COKE 

6903 

05 

ECTOR 

6504 

01 

6549 

0< 

WEBB 

6636 

0: 

YOUNG 

66-1 

03 

ARCHER 

9B 

1  3 

96 

14 

LOZ 

1? 

9H 

13 

99 

19 

97 

35 

96 

!7 

1O0 

33 

10'.. 

ii 

95  55 

96  01 

95  08  ! 

93  46 

07  J   98  22 


7  ,  100  36 

2010 

6   100  36 

290C 

9  ,   99  37 

1973 
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159C 

3   100  18 

202S 
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101  20 
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97 

12 

96 

30 
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26 
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26 

01 

24 
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2390 

22BQ   BA   6A| 


03  36  '  2700 


101 

29 

3160 
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45 

374( 
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uo 
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95 

00 

41( 

95 

14 

97 

22 

1005 

103 

43 

3780 

toi 

362C 

98 

143C 

99 

38 

1461 

55 

99 

46 

2052 

33   104 

21 

2590 

07  I  94 

58 

56  1   98 

30 

1221 

22    99 

11 

159] 

15    99 

41 

149! 

54    96 

01 
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21   101 
46  j  95 

02 
2B 

2510 
371 

32    98 

42 

648 

2B    98 

42 

1540 

14   101 

57 

260: 

29    97 
13    98 

46 

35 

19 

1235 

54   103 

55 

260( 

31 

96 

48 
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SHIRLEY  S.  ROONEY 
KITTIE  ELLINGTON 
W  FlRSTBP-OflK 


NETH  w,  DAVIS 

L'N  VETERINARY  HOSP 

IE  GROVES 


R.  TRAYLO" 

t.  WOODALL 

HAZtL  M,  kALHEL 

MA01SON  G.  WlLSLN 

ITY  WATER  PLANT 

5  F£0  AVIATION  ACENC 
ESI  TEXAS  UTlL  CO 
HACHAC 
KFtSt 


DLIN 


UPPIT 


L  PASO  NA' 
4YP0R0  E. 
'ENNIS    C.     I 


NIE    C.    UNDERWOOD 


UStPHINE     NEWMAN 

AURENCE  R.  BERRY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
GULP  REPININC  CO 

NDKE„  j.  SULLIVAN 

AN  H,  LlNDLEY 

w  GAS  PIPELINE  INC. 
S  FED  AVIATION  AGENL 

.  R.  VANUEVER 

.  E.  CRAY 

NGUS  P.  LEE 

BEN  S.  BEAVERS 
NORMAN  0.  BRANCH 
MRS.  SUE  WHEELER 
MRS  M  MAXINt  KNIGHT 


JAMES 

T.  B»SS 

STEVE 

J.  MOST 

J.  V. 

PEELER 

M.  P. 

9L*CKMA 

KlMMONS 

GLYNN 

0.  HEAV 

RADIO 

STATION 

RADIO 

STATION 

RANVILLE  HARRISON 

S  CORPS  3F  ENGINEERS 
UL6  6.  PREwITT 


R6010  STATION  KGNB 
NAT  GAS  PL  CO  OP  AM£R 
TEXAS  GULP  SULPHUR  CO 
THOMAS  F.  HANSON 
ALV1E  L.  KEt'lEY 
GEORGE  C.  NEAL 
JAMES  S.  FERGUSON 
OUNALD  CHESSHE" 

J.  M.  OUBSINS 
RALPH  HALE 
OUGAN  BARNETT 
MACK  ODTY 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CO 
CITY  OF  OOESSj 
<OORE 


IE  G.  LUNG 
AGE 


ME5  I 


WAYNE  COLE 

ORANCE  SABtNE  RVl 

AUTM 

JEWEL  R.  TODO 

JOHNIE  HOKIT 

J.  V.  OWENS 

WILLIAM  l.  WARRE> 

U  S  FED  AVIATION 

6GENC1 

MRS  JIMMIE  DALE  TRE2ISE 

A.  C.  MCCLURE 

JAMES  B,  HUGHES* 

JR. 

A.  P.  MILLS 

6.  J.  WtlSER 

2EQ  v.  MIGHTOWER 

BIG  BEND  NATL  PAI 

K  SER\ 

TEXAS  HWY  DEPT  OIST  LA( 

U  S  ARMY  EN&INEE1 

OFF 

CITY  QP  PfiARSALL 

LEON  v.  MC  CRACKl 

TRANS  PECOS  EXP  ! 

TATION 

PHILLIPS  JUDKINS 

PL 

L.  V.  HLCUE 

J.  H.  KERSHAW 

E.  0 

.  H4M1L 

ON 

ALUM 

INUM  cn 

OF  AMERICA 

J  IK 

cox 

U  S 

WEATHER 

BUREAU 

JACTIVE 

2/9/70 

L.  DEAN  HO 

FQRO 

WILL 
BILL 

ACY  CO 

H.  YOU 

SAVIG  DIST 

BKAiOS  RIVE 

*  AUTHORITY 

GLEN 
CLAY 

BARLEY 

TON  TUR 

>*f.R 

JOSE 

PH  J.  C 

ARSON 

HUNT. 

OIL  LO 

MRS. 

POLLYE 

JAMtS  C.  R1I 

>CHE 

TEO 

ELLINGTON 

MRS. 

BESS  BRANH6M 

u  s 

:qrp  OF 

ENGINEERS 

J.  0 

ISENHOWER 

JR  E.  H 

ERCHMAN 

CHAR 

LEY  EAR 

L  DUNCAN 

C.  T 

RUCKER 

ARDI 

S  0.  SA 

IDEAS 

MIS* 

JUOY  0 

U  S 

lis  COR 

'S 

HOME 

)  S.  PE 

FREW 

W.  WEL 

.INC 

EUCt 

IE  L.  P 

.TRU 

HILL 

QNETl 
AM  B. 

.  SOWERS 
ENSON 

WILL 

AM  Hi 

JROWN 
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TABLES 

OBSERVER 

5    H 
<          < 

a 

0 

z 
0 

fij 

a 

ft. 

si 

i 

REO  ROC" 

7*97  37  BASTROP 

3  29  JB 

9"  2- 

501 

9A 

9A 

HOWARD  0.  GOULO 

RED  HOC-  3  Su 

7*98  07  BASTROP 

*  29  57 

97  29 

*75 

c 

CORNELIUS  C  HOKE 

RED  SPRINGS  2  ESE 

7-99  02,  BAYLOR 
7529  07  REFUGIC 

1  33  36 

5  28  IB 

99  23 

1367 

: 

CHESTER  B,  COX 

REFUGIO 

97  17 

45 

6P 

6P 

T.  L-.  JETER 

REXLAW  3  SSE 

75,7  0*  RUS« 

7  31  5* 

9*  59 

330 

7A 

jEWtLL  PLUNK  LOWE 

RENO  *  SE 

7556  0>  PARKER 

15  32  55 

97  33 

715 

: 

BVRUN  A.  WELCH 

R1CUOD 

7590  OT  KLEBERG 

5  27  25 

97  49 

59 

7A 

OOYLE  M  DRYER 

RICHARQS 

7586  0*  GRIMES 

1»  30  32 

95  51 

331 

C.  iRVIN  MOOD 

RICHARDSON 

75BB  03  DALLAS 

15  32  57 

96  46 

623 

*,» 

CITY  OF  RICHARDSON 

RICHLAND  SPRINGS 

7593  06,  SAN  SABA 

i  31  16 

98  57 

1375 

7A 

CALVIN  BUSH 

RICHMOND 

759*  OB  FORT  BEND 

.29  35 

95  45 

101 

7A 

: 

IRINEO  L.  REYES 

RINGGOLD 

7614  03  MONTAGUE 

10  33  .9 

97  57 

6B8 

7A 

L.  H.  CAMPBELL 

RIO  GRANDE  CITY  3  - 

7622  09  STARR 

11  26  23 

98  52 

7A, 

7A 

7A 

MILTON  H.  N£IE 

«IOM£DINA  2  N 

7628.  OT  MEDINA 

13  29  28 

98  52 

950 

7A 

ELIZABETH  HUEGELE 

RISING  STAR 

7633  03  EASTLANO 

1  32  06 

98  58 

1027 

7* 

JOHN  H.  LEE 

R3ANQKE 

7659  03  DENTON 

15  33  00 

6*8 

7A 

GEORGE  R.  JONES 

R38ERT  LEE 

76691  06  COKE 

3  31  54 

100  29 

1780 

74 

IMOGENE  M,  QUISENBEKRY 

robstoun 

T677I  071  NUECES 

5  27  *7 

97  40 

BS 

BA 

BA 

CARROLL  KEACH 

RHBV  I  ESE 

7e?B  02  FISHER 

1  32  45 

100  22 

1936 

8A 

REV  EMMETT  L  YEATS 

RflCKDAlE 

7685  03  KUAN 

1  30  39 

97  00 

471 

7A 

MYNtTTE  C  MARRS 

ROCKLAND  1  wsw 

7700  0*.  JASPER 

1    31  01 

9*  2* 

177 

5P 

7A 

E 

MRS.  SALLIE  CREENwnoo 

RnC«PORT 

77Q*  0?  ARANSAS 

5  28  01 

97  03 

5 

6P 

PAUL  C.  SUAENSON 

R0CKS*RIN6S 

7706  C6  EOvtAROS 

B  30  01 

100  13 

2400 

4P 

BA 

C 

MRS.  6ESSIE  BECKER 

r:ckwali 

7707  03  ROCKWALL 

15  32  56 

96  28 

5*3 

7A 

WOOURUW  w.  HARR6LL 

«-C<i"RTNGS  21  SW 

7712  06  EOmARds 

B.  29  *5 

100  24 

1720 

MRS.  JAME5  A.  RUDASILL  . 

RDSCOC 

77.3  02  NOLAN 

1  32  27 

100  32 

2330 

-■" 

E.  M.  COOPER 

ROSEBUD  3  wSw 

77..*  03  FALLS 

li  31  03 

97  01 

*95 

5P 

5P 

ED  SCHlLLE* 

ROSS 

7768  03  MCLENNAN 

1  31  43 

97  07 

570 

5P 

LOUIS  B,  JASKA 

R-SSE«  1  SE 

7773  03  KAUFMAN 

13  32  27 

90  26 

352 

7A 

GEORGE  H.  CUCHRAN 

ROT  AN 

77a2  32  FISHER 

1  32  52 

100  28 

1925 

6P 

MALCOLM  F.  BYERLV 

R1UM)  MOUNTAJ*  *  WNW 

77^7  QAj  BLANCO 

3 

30  28 

98  25 

1365 

E.  BERGMAN 

RDjNO  RJC<  3  E 

77V1   J3  ulLLUMSQN 

1 

30  31 

97  38 

740 

74 

ERNEST  N.  JOHNSON 

a  see 

7836  07  KARNES 

13 

28  52 

97  43 

308 

bt 

MRS.  P.  F.  KOENIG 

a  s^ 

78*1  0*  CHEROKEE 

T 

31  48 

95  09 

720 

8A 

BA 

J.  11.  NORTON 

SiBUii  1  wSw 

7873  06  UVALOE 

B  29  19 

99  29 

951 

7A 

MRS.  SUSIE  H.  RANGE 

SALT  FLAT  10  ENE 

7921  OS  CULBERSON 

11  31  47 

104  54 

3890 

BA 

BA 

EL  PASO  NATURAL  GAS  CO 

Sam  RitauRN  DAN 

7936  0*  JASPER 

7!  31  0* 

94  06 

169 

BA 

BA 

BA 

G 

1.1  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  ftNCfLD  DA" 

79*0j  061  TOM  GREEN 
79*3  06J  TOM  GREEN 
79*5  07  BE*AR 

3 

31  26 

100  29 

1964 

BA 

BA 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEER* 

SAN  ANC.ei.0  MB  AIR0Q8T  R 
SAN  ANTONIO  MB  AIRPORTR, 

3 

31  22 

100  30 

1903 

HID 

MIO 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

L3 

29  32 

9B  28 

7BB 

MID 

MID 

C   Hj 

U  S  HEATHER  BUREAU 

SAN  AUGUSTINE 

7951  0*  SA*  RU6UST1N 

7 

31  32 

9*  07 

326 

c 

MCNtIL  METTEAUER 

SAN  BENITO 

7952  10  CAMERON 

11 

26  08 

97  3B 

37 

" 

BA 

JESUS  VlLLAFRANCO 

SAN  MARCOS 

7983  07  MAYS 

* 

29  53 

97  57 

600 

7A 

JAMES  C.  METCALF 

S^N  jabj 

7992  06  SAN  SABA 

3 

31  11 

98  43 

34 

9A 

LAwtS  STRQHLE 

SANDERSON 

B022  05'  TERRELL 

11  30  09 

102  24 

2800 

BA 

8A 

w.  b.  CRIGSdV 

SANDERSON  5  NNW 

8023  05.  TERRELL 

11.  30  13 

102  25 

3080 

c 

W.  H,  COLOWIRE 

SANGER 

80-3'  03  QENTQN 

15  33  22 

97  10 

668 

IP 

SANGER  POWER  ANO  LIGHT 

80*7  02.  COLEMAN 

3 

31  44 

99  19 

1735 

c 

CULtMAN  COUNTY 

S-RITA  7  E 

B0B1  09  KENEOY 

5 

27  13 

97  4,1 

38 

6P 

c 

MRS.  J.  KENEDY,  JR. 

SCHULCNBURG 

8126  07  FAYETTE 

6 

29  *1 

90  54 

37* 

7A 

ELMO  M.  SCHAEFER 

SEALV 

61601  07!  AUSTIN 

I 

29  47 

96  09 

201 

6P 

6P 

OTTO  H.  6ECKMAN 

SEGLTIN 

B186i  07I  Guadalupe 

29  3* 

97  57 

SZO 

6P 

J.  L.  SOWOERS 

SEHINOlE 

B2Qti  01.  GAINES 

3 

32  43 

102  40 

3334 

BA 

Si 

JOHN  E.  MQFFATT 

SEYMOUR 

8221  01  BAYLOR 

1 

33  35 

99  16 

1282 

BA 

8A 

MRS.  V.  OAUGHERTV 

SHAMROC 

8235  02  whEElER 

10 

35  12 

100  15 

2320 

BA 

R.  C.  DAVIDSON 

SHAMROCK  RADIO  KflYP 

8236  02  "HEELER 

35  14 

100  15 

2345 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KflVP 

S-EFFIELO 

8252  05  PECOS 

9 

30  41 

101  50 

2162 

5P 

BA 

: 

J.  WAYNE  HCL^tS 

Sh£RMA\  PUMP  STATIDN 

827*  03  GRAYSON 

10 

33  39 

96  37 

716 

Hi 

7A 

JOE  RHUOY 

SIERRA  8LANCA 

8305  05  HUDSPETH 

11 

31  11 

105  21 

4590 

5P 

5P 

: 

JUDGE  TOM  H.  NEELY 

SI  L JE*Tun 

8323  01  BRISCOE 

10 

3*  29 

101  19 

3280 

8A 

BA 

FREU  A.  STRANGE 

SIMMS  2  HHU 

8335  B«  BCIE 

10 

33  22 

9*  31 

33B 

6P 

7A 

: 

JAMES  L.  LINOSEY 

SINTON 

835*  07  SAN  PATRlCJO 

5 

2B  02 

97  31 

59 

6P 

6P 

DONALO  B  BRYANT 

SLATON  5  SE 

837J  01,  LYNN 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Cllmatologlst 
leather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you    Additional 
precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   §now  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
Btations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evapo,  , 
and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.   Max  and  Mtn  values 
in  the  Evaporation  ami  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  tor 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "CI lmatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R*.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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24 
27 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.57 

.26 

1.76 

1.30 

.32 

-  1.18 

1.16 
.13 

1.40 
.93 
.22 

1 
31 
10 
22 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
3 
3 

1 

1 
0 
1 

1 
0 

1 
0 

1 

0 
0 

LUBBOCK  WB  AIRPORT       R 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT     1  IK 

MIDLAND  4  ENE 

92.8 
94.5 
95. OM 
93.1 
95.0 

65.2 
67.9 
65. 6M 
66.6 
68.3 

79.0 
81.2 
80. 3M 
79.9 
81.7 

.2 

1.1 
-  2.3 

102 
102 
105 
102 
104 

19 

8 

9 
19+ 
18 

55 

57 
55 

58 
59 

29* 

22 

23 

25* 

27* 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
24 

26 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.18 
1.49 
1.43 
.87 
1.62 

-  .50 

-  1.02 

-  .61 

1.07 

1.01 

.93 

.62 

.70 

30 
20 

21 
31 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 

4 
3 

3 

1 
1 
1 
1 

2 

1 

1 

0 
0 
0 

MORTON 
MJLESHOE  1 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANOLE 

91.6 
90. B 
91. B 
91.3 

91.8 

61.5 
61.1 
61.5 
65.5 
63.8 

76.6 
76.0 
76.7 
78.4 

77.6 

-   .9 

102 
99 

100 
98 
99 

20 
19 
8 
19  + 

18 

53 
52 
55 

57 
54 

30* 

29 

26 

23 

23 

0 
0 
0 

0 
0 

20 
18 
22 

22 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.77 
1.52 
1.05 
3.15 
2.61 

-   .69 
.76 

.52 
.85 
.95 
.95 
.85 

14 
21 
22 

1 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
1 
5 

4 

1 
1 
1 
3 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

PERRYTON  5  NNE 

PLAINS 

PLAlNVIEw 

SEMINOLE 

SILVERT3N 

92.5 
94.5 

94.3 
92.0 

64.9 
61.6 

63.7 
62.5 

78.7 
78.1 

79.0 
77.3 

101 
102 

103 
100 

8  + 
20 

20 
19 

56 
52 

56 
54 

23 
29* 

29* 

25 

0 
0 

0 
0 

23 
26 

25 

23 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5.03 
1.82 

.26 
1.56 

2.65 

2.36 

.80 

.19 
1.25 

1 

31 

20 
21 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 

0 

0 
0 

5 

4 

1 
2 

3 

1 

0 
1 

2 
0 

0 

1 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  Sw 
TAHOKA 
TULIA 

94.8 
91.1 
94.9 
93.8 
92.7 

64.8 
62.4 
64.3 
64.9 
63.5 

79.8 
76.8 
79.6 
79.4 
78.1 

1.0 

103 
101 
102 
102 
100 

7 

8 

B 
19 
20+ 

53 
55 
58 
56 
55 

24 
23 
29 
25 
25* 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
20 

27 

2  5 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

o 

0 

0 

3.89 

2.96 

1.25 

.11 

.51 

1.18 

1.52 

1.23 

.51 

.07 

.23 

21 
21 
21 
31 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

4 
0 
2 

3 
2 

2 
0 
0 

2 

2 
0 
0 
0 

VEGA 

91.0 

62.5 

76.8 

-   .1 

99 

20+ 

55 

23 

0 

20 

0 

0 

0 

1.37 

-  1.42 

.65 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

76.8 

.1 

1.74 

-   .38 

.0 

*    *    * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPORT     119. 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGES  I  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

95.6 
98.1 
98.6 
96.2 
96.4 

72.0 
72.5 
68.7 
67.5 
71.3 

83.8 
85.3 
83.7 
81.9 
83.9 

.8 
-  2.0 

102 

104 
107 
104 
105 

18 
8 
10 
18 
18 

62 
61 
60 
54 
62 

24 
24 
25 
27 
23 

0 
0 

0 
0 
0 

30 
31 
31 
28 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.54 

1.66 

.56 

.66 

1.37 

.07 

-  1.63 

-  1.02 

-  .71 

.66 
.82 
.35 

.34 
.72 

14 
21 
19 
31 
10 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
C 

5 

3 
3 
3 
3 

1 
2 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 

97.0 
97.2 
96.6 
96. 9M 
96. 6M 

65.5 

68.5 
70.1 
68. 3M 
69. 1M 

81.3 
82.9 
83.4 
82. 6M 
82. 9M 

-   .8 

104 
103 
104 
105 
106 

9 
18 
18 
18 
19 

57 
59 
60 
61 
62 

25 
28 

28  + 
29 

29  + 

0 
0 
0 
0 

0 

29 

30 
30 

29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.75 

1.74 

.79 

.42 

.61 

-   .20 

.50 
.98 
.50 
.21 
.38 

21 
31 
31 
31 
31 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 
5 

2 
2 

2 

1 
1 
1 
c 
c 

0 
0 
0 
0 
0 

GJTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTDN 

MATADOR 

M 
97.0 
94.0 
98. 1M 
98.0 

M 
71.1 
69.6 
69. OM 
68.5 

M 
84.1 
81.8 
83. 6M 
83.3 

105 
99 

105 

106 

10 
19+ 
19  + 
19  + 

62 

60 
58 
56 

2* 

28 
25  + 

2* 

0 
0 
0 
0 

28 
27 

30 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.98 

1.30 

.30 

.58 

.06 

.80 
.67 
.30 
.41 

21 
19 
31 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
1 

1 

2 

1 

c 
c 

0 
0 
0 
0 

MEMPHIS 
MUNOAY 
PAOUCAH 
POST 
OUANAH  5  SE 

96.7 
100.0 
97.6 
97.2 
9U.3 

68.2 

68.8 
69.7 
66.1 
69.7 

82.5 
84.4 
83.7 
82.7 

84.0 

-  .5 

-  .5 

106 
108 
107 
106 
107 

9 

9 
10 
20  + 
19  + 

62 
58 
62 
57 
59 

31  + 
2* 
25  + 
29 
27+ 

0 
0 
0 
0 

1 

27 
31 
29 
28 
28 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

2.20 

2.04 

.99 

.74 
2.21 

.31 

-   .82 
.14 

1.40 
.71 
.55 

.30 
1.0! 

17 
31 
11 
2 
22 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
3 
3 
2 
5 

1 

3 

1 

c 
1 

1 

0 
0 

0 

1 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RAOIO  KBYP 

SNYDER 

95.3 
98.6 
98.5 
96.4 
95.3 

67.9 
70.3 
69.7 
68.5 
68.5 

81.6 
84.5 
84.1 
82.5 
81.9 

-  1.2 

.4 

See  Refc 

101 
106 
106 
106 
103 

renc 

9+ 
9 

19* 

7 
10 

:  No 

58 

58 
59 
58 
60 

es  F 

24 
29 

25. 
24  + 
24 

>Ilow 

c 

0 
0 
0 
0 

no  St 

29 

30 
31 
2  8 
29 

thf.i 

0 
0 
0 
0 

0 

In 

0 

0 
0 
0 

0 

lex 

0 
0 
0 
0 
0 

.56 

.08 

.81 

3.13 

1.25 

-  1.61 

-  .92 

-  .45 

.25 

.06 

.65 

1.85 

.57 

21 
11 
21 
17 
14 

JHEl! 

0 
0 
0 
0 
0 

fBPu 

\rV 

3 
0 
1 
5 
3 

0 

0 

c 
1 

2 

2 

F 

0 
0 
0 

1 

0 
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Temperature 

Precipitation 

if 

»  1 
Cn  g 

01 

> 

< 

■3 

o  c 
U   o 

Is 

01 

a 

a 

a 

1 

0 

S 

a 

Q 

1 

a 

No.  oi 

Days 

3 

.1 

5  o 

|as 

li 

>> 

a 

« 

6 

a 

Sno 

N.  Sleet 

N 

o.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

£   T3 

11 

0 

s 

0 

s 

0 

s 

0 

S  i 

s  \ 

si 

..  » 

TRUSCOTT 

TURKEY  2  WSW 

VERNON 

WELLINGTON  2  ENE 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 

99.3 
97.7 
99.3 
96.6 
100.0 

71.6 
69.6 
71.9 
66.5 
69.9 

85.5 
83.  8 
85.6 
61.6 
85.  0 

-       .7 

106 
105 
109 
106 
112 

10  + 
18  + 

9 
18 

9 

63 
61 
61 
58 
59 

25  + 

23 
2* 
29  + 
2* 

0 
0 
0 
0 
0 

29 

30 
31 
27 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.97 

1.20 

.76 

.36 

-  1.43 

.97 
.71 
.31 

.21 

21 
21 
23 

30 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

3 
3 

1 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

WINTERS  1  NNE 

96.6 

67.6 

82.1 

10* 

19 

59 

28 

0 

30 

0 

0 

0 

1.0* 

.78 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

83.3 

-   .3 

1.12 

-   .73 

.0 

*    *    ♦ 
NORTH  CENTRAL       03 

! 

ALBANY 

archer  city 
bardwell  dam 
belton  dam 
benbrook  dam 

98.5 

97.2 
97. OM 
96.7 

68.* 

73.6 
73.2 
72.3 

83.5 

85.* 

85. IM 
8*. 5 

-  1.3 

106 

102 
10* 
103 

19  + 

1? 

10 

57 

63 
66 
63 

28 

27  + 
26 

28  + 

0 

0 
0 
0 

31 
31 
31 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.93 

1.23 
1.11 

1.60 

-   .21 

.60 

.7S 
.78 
.56 

21 

30 
22 

20 

.0 

.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

4 

3 
2 

4 

2 

1 
1 
1 

0 

0 
0 
0 

bonham 

BOWIE 
B?YD  3  S 
BRECKENRIDGE 
BRIDGEPORT 

96.8 
99.3 
96. 7M 
97.6 
101.0 

71.9 
73.7 
69.9M 

70.7 
70.3 

8*.* 
86.5 
83.  3M 
8*. 2 
85.7 

105 
106 
103 
105 
109 

9  + 

9 
10+ 

9 
10 

61 
63 
60 

60 
60 

27 
25 

29  + 
28  + 
28  + 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
31 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.65 

.09 

1.39 

1.59 

.69 

-  .20 

-  .92 

1.18 
.05 
.86 
.73 
.36 

20 
22 

23 

21 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

s 

0 
2 
3 
3 

2 

0 
1 
2 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

BROWNWDDD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

96.* 
98.7 
97.3 
96.9 
96.3 

70.3 
72.2 
71.5 
72.1 
77.6 

83.* 
85.5 
8*.* 
8*. 5 
87. 0 

-  .7 
.6 

-  .7 

-  .9 

2.0 

103 
106 
105 
102 
103 

18  + 
10 

9 

9  + 
17  + 

62 

6* 
61 
61 
69 

28 
28  + 
28  + 
28  + 
26  + 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
31 
29 
29 

26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.15 
.33 
3.20 
1.05 
*.80 

1  .** 

-  1.66 

.95 

-  1.14 
2.87 

1.26 

.22 

1.57 

.47 
2.04 

22 

3 

22 

4 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

2 

4 
4 
4 

3 
C 
2 

0 
3 

1 

0 

1 

0 
2 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

96.* 
95. 7M 
96.5 
96.3 
98.6 

71.5 
72.9 
70.2 
69.6 

70.8 

Bh.c 
B*.3M 
83.* 
83.0 
8*. 7 

-  .6 

-  .7 

105 
101 
102 
105 
103 

10 

9  + 
19+ 
10 
10+ 

62 
63 

62 
59 
59 

28  + 
26 

29  + 
29  + 
28 

0 

0 
0 
0 
0 

27 
30 
30 
28 
31 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.1* 
1.30 
3.20 
3.*8 
.55 

-   .43 
1.58 

1.79 

1.09 

2.00 

1.57 

.55 

19 
23 
21 
21 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
3 
3 

1 

2 
1 
2 

3 
1 

1 
1 

1 

2 

0 

FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

97.8 
96.9 

97.0 
97.9 
97.6 

7*. 8 
7*. 6 
70.5 
71.0 
71.1 

86.3 
85.6 
83.8 
8*. 5 
8*.* 

.* 
-  1.1 

105 
10* 
10* 
103 
103 

S 

8  + 
10 
11 
10 

6* 
6* 
61 
59 
61 

27 
27 
29  + 
27 
28  + 

0 

s 

0 
0 

30 

30 
31 
31 
31 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.96 

6.85 

1.05 

.52 

.68 

5.17 
-  1.40 

.58 
3.30 
.56 
.32 
.25 

23 
31 
20 
22 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
3 
2 
3 

1 
4 
1 

c 

0 

0 
3 
0 
0 
0 

GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBUPY 
GRAPEVINE  DAM 

99.1 
98.* 
98.7 
100.0 
95.8 

70.0 
70.6 
70.5 
73.1 
71.7 

8*.  6 
8*.  5 
8*. 6 
86.6 
83.8 

-   .3 

10* 
102 
106 
10* 
102 

17  + 
20  + 
10 

18  + 

19  + 

56 
6* 
60 
60 
63 

27 
28 
28 
28 
28  + 

s 

0 
0 
0 

31 
31 
30 
31 
29 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

S 

0 

0 

.33 
1.19 
1.87 

.65 
2.60 

.00 

.15 
.9* 
.97 
.40 
1.55 

22 
23 
21 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
3 
2 
5 

0 

1 

2 

c 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 

Hicn 

95.9 
97.7 
96.7 
97.2 
98.8 

71.5 
72.3 

70.7 
70.5 
70.7 

83.7 
85.0 
83.7 
83.9 
8*.  6 

.0 
-  2.8 

103 
103 
102 
105 
103 

10  + 
11 
10 
10 

9  + 

61 
63 
62 

60 
65 

27 
20 

30 

2* 
28  + 

0 
0 

o 
o 

0 

26 
31 
31 
30 
31 

0 
0 

s 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.97 
.26 

1.43 
.15 

1.41 

.70 

1.49 
.16 
.75 
.10 

1.37 

23 
30 
21 
23 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

1 

2 

1 
1 

2 
0 
2 

0 

1 

1 

0 
0 

0 

1 

HILLSBORO 
JACKSBDRD 
KAUFMAN 
KILLEEN 
LAvON  DAM 

97.8 
97.0 
97.3 

95.0 

72.6 
72.7 
72.5 

73.2 

85.2 
8*. 9 
8*. 9 

8*.l 

.0 

103 
103 
10* 

105 

8 
9 
8 

8 

62 
6* 
62 

6* 

26  + 

2* 

27+ 

27 

0 
0 
0 

0 

31 
31 

30 

26 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

.11 

.38 

1.08 

3.71 

-   .93 

.07 
.19 
.45 

3.35 

30 
22  + 
24 

23 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

0 
2 
3 

3 

c 

0 

0 

i 

0 
0 
0 

1 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

98.0 
98.5 
96.5 
97.6 
98.5 

73.1 
72.* 
71.* 
73.6 

71.6 

85.6 
85.5 

e*.o 

65.6 
85.1 

.9 

10* 
105 
102 
10* 
105 

10 
11 
18  + 
11 
9  + 

62 
62 

61 
6* 
65 

27 

27 

27+ 

26 

27+ 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
27 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.02 
.77 

3.30 
.** 
.6* 

-  .88 

-  1.43 

.40 
.43 
2.75 
.33 
.2* 

29 
5 

23 

11 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
3 

•  1 
s 

0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

NAVARRO  MILLS  DAM 
□  LNEY 
PARIS 

PILOT  POINT 
PROCTOR  RESERVOIR 

97.4 
98.9 
96.3 
9B.0 
95.7 

73.5 

71.* 
73.3 
71.9 
70.8 

85.5 
85.2 
8*.  6 
85.0 

63.3 

1.5 

102 
106 
105 
105 
101 

9  + 

9 

6 

10+ 

19  + 

62 
61 
63 
63 

61 

27  + 

28  + 
27  + 

29  + 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

31 

31 
25 
31 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.17 
1.70 
1.71 

3.*e 

1.71 

-  1.02 

.08 

.59 

.68 

3.40 

1.30 

30 
20 
24 
23 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 
4 

1 

4 

0 

1 
1 
1 

1 

0 

0 
0 

1 

1 

PUTNAM 
OUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 

ROSEBUD  3  WSw 

97.7 
97.2 
97.2 
97.6 

98.4 

69.6 

72.  8 
72. OM 
67.1 
7*. 2 

83.7 

85.0 

8*.6M 

62.* 

86.3 

10* 
103 
102 
103 
10* 

9  + 
8  + 

11  + 

10 

10 

60 
6* 
62 
56 

6* 

28  + 
26  + 
2* 

29  + 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
29 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.21 
*.66 

.33 
l.*0 

.35 

-   .66 

.85 
2.67 
.16 
.6* 
.21 

21 
23 
21 

31 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
1 

3 
1 

1 

2 

0 
2 

e 

0 
2 
0 
0 
0 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  *  N 
STRLHDUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

98.0 
97.6 
96.* 
97.* 
99.1 

71.1 
69.6 
69. 9M 
72.7 
72.9 

8*. 6 

83.6 
83.  2M 
85.1 
86.0 

.2 

1.1 

106 
105 
102 
103 
106 

10  + 
10+ 

7 
11 
11 

61 
59 
60 
65 
63 

29  + 
28 
27 
28  + 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

31 

31 
30 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

-  0 
0 
0 
0 
0 

2.12 
1.26 
3.28 
1.28 
.66 

-  .49 

-  1.64 

1.73 
.91 

1.68 
.69 
.42 

23 
23 
31 
22 
5 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

5 
2 
I 

l 
l 

2 
1 
C 

1 

0 

1 

0 
0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WB  AIRPORT          R 

WAXAHACHIE 

98.* 
97.8 
97.1 
99.7 
98.2 

7*.0 
70.0 
7*.* 
76.* 
73.2 

86.2 

63.9 
85.8 
88.1 
85.7 

1.1 
-  1.* 

2.6 

105 
105 
103 
106 
10* 

11 
19  + 
11 
10 
17 

67 
60 
6* 
6* 
62 

25 

27  + 
27 

28  + 
27+ 

0 

0 
0 
0 
0 

31 
30 

31 

31 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.53 
1.52 
2.05 
2.*7 
1.6* 

-  1.50 

-  .07 

.79 

.23 

1.05 
1.2* 
1.2* 

1.20 

11 
21 
22 
21 

30 

.c 

.0 
.0 
.0 

.c 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
3 
4 
2 

a 
l 
l 

2 
1 

0 

1 

1 
1 
1 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

96.9 
98.8 

70.* 
72.6 

83.7 
85.7 

-   .6 

10* 
103 

10 
10  + 

58 
62 

27 

27 

0 
0 

31 
31 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.16 
.31 

.49 

.89 

.17 

15 
30 

.c 

.0 

0 
0 

3 
2 

2 

0 

0 
0 

DIVISION 

8*. 8 

.0 

1.65 

-   .28 

.c 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 


•3 

•I 
Jz 

If 


No.  ol  Days 


Precipitation 


1 

z 

s 

Q 

O 

Q 

.25 

2.85 

23 

.93 

23 

.41 

24  + 

2.22 

24 

.18 

30 

3.26 

22 

.42 

5 

.11 

3 

1.03 

25 

1.18 

25 

1.45 

10 

.42 

23 

1.40 

?3 

1.01 

4 

.85 

11 

.54 

29 

.41 

23 

.41 

24 

.97 

31 

.74 

5 

1  .49 

29 

•  97 

1.10 

24 

1.21 

1.07 

24 

.78 

24 

.40 

24 

1.17 

18 

.97 

24 

2.56 

.42 

16 

3.08 

22 

1.22 

29 

1.61 

.31 

24 

.80 

29  + 

1.08 

7 

.32 

24 

1.76 

.41 

23 

1.02 

21 

2.14 

23 

3.23 

23 

.53 

1.80 

29 

1.19 

16 

1.68 

.25 

4 

.50 

23 

.66 

2.24 

24 

.70 

24 

.47 

4 

1.58 

11 

1.40 

23 

4.25 

19 

1.13 

24 

.30 

24 

.50 

30 

1.85 

23 

.72 

.03 

.77 

4 

.33 

5 

1.47 

1.25 

20 

1.79 

5 

1.43 

5 

1.37 

5 

2.84 

31 

.72 

5 

.76 

.30 

5 

.63 

23 

5.64 

5 

.80 

5 

.82 

31 

.40 

23 

1.02 

5 

1.59 

5 

.60 

4 

.20 

4 

1.55 

4 

1.67 

5 

2§ 


EAST    TEXAS 


ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

CLARKSVULE  2  E 

COlOSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

DAINGERFIELO  9  S 

DIALVILLE  2  W 

EMORY 

EVADALE 

FAIRFIELD 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER  3  WSW 
GROVETON  1  SE 
HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENOERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVlEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

PALESTINE 
POYNOR  1  NE 
ROCKLAND  1  WSW 
RUSK 

sam  rayburn  dam 

simms  2  nnw 
sulphur  springs 
texarkana 
town  bluff  dam 

TYLER  5  NE 

WARREN 
WILLS  POINT 


DIVISION 


TRANS  PECOS 


ALPINE 
8AKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPORT 

FABENS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  2  ENE 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 


94.7 
94.7 
97.9 


94.5 
96.4 
97.2 
96.1 
96.9 

95.5 
98.2 
97.5 
94.2 
96. 2M 

98.4 
95.6 
94.4 
97.2 
94.2 


|  97.4 
93.9 
97.1 
95.2 
96.7 


93. 3M 
92.6 
94.7 
91. 6M 
96.5 

93.6 
96.5 
96.4 
98.1 
92.9 

97.0 
94.4 
95.3 
96.3 
94.4 

97.2 
97.3 
96.6 
94.1 
93.9 

94.2 
96.6 
93.5 
94.1 
95.3 

95.1 
97.2 


88.3 
96.8 
95.7 
97.8 
83.7 

94.1 
97.7 
95.8 
94.6 
93.8 

95.2 
94.9 
98. 4M 
97.4 
89.1 

88.2 
100. 7M 
98.5 
81.7 
92.0 


71.0 
70.3 
72.1 
69.6 
69.8 

70.4 
70.2 
74.6 
72.0 
70.8 

74.2 
71.1 
70.0 
67.6 
72. 3M 

71.2 
69.3 
70.8 
71.0 
69.7 

72.8 
70.4 
71.7 
70.1 
72.1 

66. 1M 
71.9 
70.8 
69. 9M 
70.4 

72.0 
70.9 
73.7 
72.3 
71.4 

70.0 
69.6 
71.3 

72.7 
70.4 

71.1 
73.6 
68.6 
71.2 
71.8 

69.4 
69.3 
70.0 
71.9 

70.7 

69.0 
70.7 


61.0 
69.8 
68.8 
66.1 
63.5 

61.0 
68.3 
70.4 
66.1 
63.9 

64.8 
65.9 
66. 8M 
69.0 
61.0 

58.2 

63. 9M 
60.2 
57.7 
66.8 


84.5 
84.1 
83.4 
62.2 
83.9 

82.5 

83.3 
85.9 
84.1 
83.9 

84.9 
84.7 
83.6 
80.9 
64. 3M 

64.8 
82.5 
82.6 
84.1 
82.0 

85.1 
82.2 
84.4 
82.7 
84.4 

79. 7M 
82.4 
82.8 
80. 8M 
83.5 

82.6 
83.7 
85.1 
85.2 
82.2 

83.5 
82.0 
83.3 
64.5 
82.4 


61.6 
83.0 
81.8 
83.0 
83.0 

82.1 
84.0 

83.3 


74.7 
83.3 
82.3 
82.0 
73.6 


77.6 
83.0 
83.1 
81.4 
78.9 


80.0 
80.4 
82. 6M 
83.2 
75.1 

73.2 
82. 3M 
79.4 
69.7 
79.4 


104  22+ 

I  105  17 

100  22+ 

101i  11 

104  11 


10  5 
103 
L02 

102 
103 

107 

105 
105 
09 
L02 

105 
j  102 
100 
105 
100 

101 

I  100 

.6|  103 

j  100 

102 

98 
100 

99 
102 
102 

99 
103 
102 
103 
100 


2.1 


9 
11 
10 

>! 

U  I 

I 

6 
17 

9 
24 
10 

10 
18' 
18- 

5 

8 

23- 
18 
17- 
18- 
19- 

11- 
17 
21- 

7 
11 

18- 
18- 
17- 

10 
18 


105   7 
103   7 

103|  18' 


61  27 

58.  27 

62!  27  + 

59l  26  + 

56i  28  + 

6I1  26 

58  28  + 

65,  27 

64|  27 

62;  27 


28 
0[  2  3 
0  28 
0  22 
0  30 

0  26 

0  26 

Oj  30 

0  30 


62 

27  + 

0 

24 

57 

27 

0 

27 

60 

28  + 

0 

24 

60 

26 

0 

23 

61 

26  + 

0 

27 

62 

25 

0 

27 

61 

27  + 

0 

30 

61 

27 

0 

31 

57 

27  + 

0 

28 

63 

27  + 

0 

24 

61 

27 

0 

27 

58 

26 

0 

21 

58 

27  + 

0 

26 

60 

27+ 

0 

22 

64 

27 

0 

25 

58 

27+ 

0 

24 

58 

27 

0 

29 

6  1 

26 

0 

28 

52 

29 

0 

12 

61 

25  + 

0 

30 

60 

29  + 

0 

30 

58 

29  + 

0 

29 

58 

29 

0 

1 

50 

29 

0 

26 

59 

31  + 

0 

3  0 

63 

29  + 

0 

29 

5  8 

29 

0 

30 

5". 

29 

0 

28 

5  8 

26 

0 

31 

58 

29 

0 

28 

58 

29  + 

c 

30 

60 

30 

c 

31 

53 

27 

0 

18 

51 

30 

0 
0 

9 

5C 

29  + 

C 

30 

45 

7 

1 

0 

61 

29 

0 

26 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


3.16 
1.00 
1.09 
2.75 
.46 

3.76 

.96 

.20 

3.66 

2.29 

1.99 
.67 
1.70 
1.94 
1.47 

1.04 


2.03 

1 
1.60 

1.92 
.80 

3.48 
2.29 
1.20 
4.89 
1.83 

.95 

3.00 

1.97 

.38 

.77 

1  .99 
3.30 
4.69 
3.22 
3.44 

.77 

.93 

3.54 

1.43 

1.37 

3.61 

3.01 

11.05 

2.34 

.92 

1.70 
2.33 


2.32 

.74 
2.62 
4.39 
4.15 

1.37 
3.13 
1.56 
.41 
1.70 

8.19 
1.70 
.82 
1.07 
1.69 

3.89 

.60 

.26 

2.95 

3.20 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LiLJ 

J  J 

>li 

UJ 

U£\ 
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LIS 

u 

L 

>iVlb 

1UJNU 

*.L  U 

Al 

A 

TEXAS 
AUGUST 

1970 

Temperature 

Precipitation 

if 

ii 

<2 

£  g 

■ 

£ 
> 
< 

-3 

A 

Is 

M 
cn 

£ 

£ 
Q 

1 
o 
■3 

£ 

a 

a 
a 

| 

i 
Q 

No.  oi  Day 

3 

.1 
|| 

Is 

o  2 

a 

£ 

6 

£ 

a 

Sno 

at.  Sleet 

No.  of  Days 

Button 

Max. 

Mia 

H 

■S-a 
a.  c 

a  o 

xO 
So 

0 

i 

o 

■ 

s 

kl 

S  » 

H  1 

s  i 

PECOS 

PENWELL  i  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

99. 7M 
96.2 
100.3 
96.6 

92.1 

66. 4M 

69.7 

71.3 

67.1 

67.2 

83. 1M 

83.0 

85.8 

81.9 

79.7 

.3 

108 
103 
105 
104 
97 

20 
20  + 
18  + 
18  + 
10  + 

56 
58 
63 
56 

56 

29  + 
28 
28 
29 

28 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
30 
31 
29 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.53 
1.39 
1.08 
.44 
1.83 

-   .13 

.54 
1.04 
.55 
.34 
.95 

17 
31 

11 
4 

5 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

2 

3 
1 
2 

1 
1 
1 

0 
2 

0 
1 
0 
0 
0 

SANOERSON 

SHEFFIELO 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

92.6 
96.5 
90.5 
91.0 
96.0 

67.2 
70.0 
60.6 
63.4 
68.1 

79.9 
83.3 
75.6 
77.2 
82.1 

100 
100 
96 
97 
103 

19 
23  + 
9  + 
20 
19  + 

59 
59 
49 
55 
57 

28  + 
28  + 
29 

24 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
10 
21 
21 
29 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.39 
1.63 
3.76 
1.56 
.54 

1.62 
.70 

1.74 
.80 
.25 

5 

31 
5 

5 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 

4 
2 

3 

2 
2 

1 

0 

1 

0 
2 
0 
0 

YSlETA 

95.5 

65.4 

80.5 

100 

23  + 

55  29 

0 

29 

0 

0 

0 

1.63 

.80 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

79.9 

.4 

2.12 

.47 

.0 

*    *    » 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AHISTAD  PAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVULE 

96.9 
96.6 
96.6 

94. 4M 

73.0 
63.6 
68.7 
67.5 

85.0 
80.1 
82.7 
80.  9M 

-   .4 
.4 

100 

107 

102 

98 

21  + 
10 
11 
13 

67 
53 
59 

57 

12 
28 
29  + 
28  + 

0 
0 
0 
0 

31 
31 
30 

30 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.96 

1.89 

.19 

.11 

-  2.09 

-  2.20 

1.92 

1.15 
.  16 
.05 

4 
IS 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 
3 

1 
0 

1 
1 

0 
0 

1 
1 

0 

0 

BRADY  2NNW 
BJRNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

95.9 
95.6 
97.0 
97.0 
95.6 

66.5 
69.0 
69.8 
70.4 
65.9 

81.2 
82.3 
83.4 
83.7 
80.9 

100 
100 
100 
101 
102 

1«  + 

10 
22  + 
10 
19  + 

55 
57 
60 
59 
50 

29+ 
28 
29  + 
29 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
31 

31 
31 

29 

0 
0 
0 
0 
0 

s 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.79 
.04 

2.65 
.31 

1.50 

1.20 
.04 

1  .44 
.31 

1.03 

22 

4 
30 
31 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
3 
1 
3 

1 

0 
2 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

DEL  RIO  WB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

97.0 
98.5 
94.9 
95.5 
97.6 

73.6 
66.9 
66.7 
68.8 
6B.2 

85.3 
82.7 
80.8 
82.2 
82.9 

-   .5 

100 
104 
100 
101 
104 

20  + 

9 
19  + 
10 
10 

67 
55 
58 
58 
60 

4 
28 
27 
28 
26  + 

0 
0 
0 
0 

o 

31 

30 
28 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.43 

3.87 

1.60 

.73 

.52 

-   .09 

1.17 

1.97 

.56 

.45 

.45 

4 
23 

31 

20 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

4 
2 
1 

1 

2 

1 

0 
0 

1 

2 
0 
0 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVlLLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

98.0 
99.5 

96.9 

9e.7M 

65.9 
70.8 

66.5 
72. 8M 

82.0 
85.2 

81.7 
85. 8M 

-  1.9 

104 
106 

102 

103 

10 
10 

11 

21 

53 
62 

55 
68 

26 

28  + 

29  + 
29  + 

0 
0 

0 
0 

31 

31 

31 
31 

0 
0 

o 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.90 
1.40 

2.46 

1.18 

.46 

2.30 
.79 

2.34 

.70 

23 

11 

5 

4 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

4 
4 

1 
2 

2 

1 

1 
1 

2 

0 

1 

0 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

95.8 
98.3 
97. 5M 
96.7 

95. 7M 

66.6 
69.0 
65. 4M 
69.9 
65. 5M 

81.2 
83.7 
81. 5M 
83.3 
80. 6M 

-    1.6 

100 
102 
103 
104 
100 

27  + 
18  + 
11 
23 
19 

55!  28 
56i  27 
52j  28 
62l  24 
54!  28 

0 

s 

0 

0 

31 
31 
31 
30 
31 

s 

0 
0 

0 

0 

o 

o 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.91 
.53 
.36 
1.16 
.36 

-  1.19 

.80 
.53 
.26 
.48 
.31 

4 
31 
22 

31 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
3 
1 

1 
1 

0 
0 

c 

0 
0 
0 
0 
0 

MENARO 
MERTZON 
OZLINA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

97.  7 
96.6 
96. 2M 
98.7 
98.7 

66.1 
66.5 
68. 2M 
68.3 
72.9 

81.9 
81.6 
82. 2M 
83.5 
85.8 

104 
103 
102 
105 
103 

13 
18 
23 
9 
11  + 

53j  28 
55  28 
56|  27 
54  28 
64(  28  + 

0 
0 

° 

0 
0 

29 
30 

31 

30 
30 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.75 

2.80 

.11 

.79 

.93 

.83 
-   .95 

1.63 
.95 
.08 
.40 
.35 

31 
21 

4 
19 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

0 
2 
3 

2 
2 

0 
0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

PRADE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
R3CKSPRINGS 
SAN  ANGELO  DAM 

94.3 
98.8 
95.6 
97.0 

68.7 
69.6 
67.6 
69.1 

81.5 
84.2 
81.6 
83.1 

lOOj  19  + 
1051  19  + 
108|  10 
104l  10 

59:  31  + 
56l  29  + 
62i  29  + 
60'  28  + 

0 

o 

0 
0 

28 
31 
31 
30 

0 
0 
0 

o 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.17 
.23 

1.62 
.26 

2.60 

.18 
.68 
.10 

31 
21 
22 

31 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
1 
3 

1 

1 

0 
2 

C 

1 

0 
0 
0 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

99.4 
97.7 
97.8 
97.0 
94.4 

71.4 
69.4 
68.5 
67.0 
71.7 

85.4 
63.6 
83.2 
62.0 
83.1 

.3 

106 
103 
102 
104 
98 

9  + 
10 
10+ 
19 
22 

58 
57 
58 
55 
65 

27 
28 
27 
29 
29  + 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
31 

30 
31 
31 

0 

o 

0 

s 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.47 
.72 

1.70 
.49 

1.25 

-  .80 

-  1.28 

.28 
.56 
.73 
.32 

1.17 

30 
22 
23 
23 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
4 
2 

1 

0 
1 
1 

c 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

WATER  VALLEY 

96.5 

66.4 

81.5 

102 

19  + 

55 

29  + 

0 

29 

0 

0 

0 

2.49 

1.84 

21 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

82.7 

-   .4 

1.33 

-   .65 

.0 

*    «    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WB  AIRPORT         R 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

97.0 
92. 9M 
94.4 
99.1 
96.0 

74.6 
75. OM 
71.1 
72.6 
71.9 

85.  8 
84. OM 
82.8 
65.9 
84.0 

1.1 

-  1.3 

1.5 

102 
101 
99 
104 
100 

10 
11 
23 

11 

11 

67 

66 
65 

65 

27 

26 
28  + 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

30 

30 
28 
31 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.00 

2.97 

.63 

4.04 

-  .94 

.77 

-  2.25 

.67 

2.00 

.26 

1.53 

29 

4 

25 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 

c 

0 
0 
0 

2 

3 

2 

4 

1 

1 

2 

a 

4 

0 

1 

1 

0 
2 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

CUERO  3  E 

92. 6M 

97.9 
90.4 
92.7 
96.6 

73. 7M 

69.5 

79.1 

75.7 

70.8 

83. 2M 

83.7 

84.8 

84.2 

83.7 

.0 

97 
103 
95 
99 
100 

23  + 

11 
11 
11 
23+ 

67 
62 
72 
70 
64 

28 

27  + 
15 

28  + 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

31 

3  0 
19 
29 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.82 
.33 

7.32 
1.63 

-  2.68 
4.55 

4.10 
.16 

6.38 
.65 

3 
5 

3 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

q 

0 
0 
0 

3 
2 

4 
4 

2 

0 

1 
2 

1 

0 

1 

0 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

97.2 
99.0 
96.3 
94.9 
99.0 

72.5 
72.5 
71.7 
71.9 
71.6 

84.9 
85.6 
84.0 
83.4 
85.3 

1.2 

102 
104 
104 
100 
102 

10 
10 
13 
23 
23+ 

63 
64 
64 
61 
65 

27 
27 
28  + 
25 
28  + 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
31 
30 
31 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

.44 
2.26 

1.52 
2.79 
1.04 

-  •!? 

.21 

-  1.39 

.24 
1.39 
1.40 
2.38 

.53 

30 

25 

4 

4 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

c 
a 

c 

0 
0 

2 
3 
2 

4 
4 

0 
2 
1 
1 
1 

0 

1 

1 
1 

0 

HALLETTSVILLE 
HONDO 

98.8 
97.7 

72.2 
70. B 

65.5 
84.3 

1.0 
.7 

103 
103 

10 
28 

65 
62 

27  + 
29 

0 
0 

31 
31 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.55 

2.91 

.69 

.2C 

2.15 

23 

4 

■c 

.c 

0 
0 

3 
2 

i 

0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 

auGUST 


Temperature 

?reci 

aitation 

•1 
»  2 

Z   3 

>  3 

> 
< 

•a 
•1 

IJ 

■ 

01 

s 

I 

o 
•4 

3 

a 

| 

No.  of  Day 

■a 

0 
H 

Q 

6 

a 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

•S-d 

Co 

& 

s 

o 

2 

1 

o 

si 

8  i 

E  * 

1  i 

KENEDY 

KINGSVILLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULING 

97.1 

9<,.a 

95.7 

M 
97.5 

70.1 
74.4 
73.5 
72.8 
71.0 

83.6 

84.6 
84.6 

M 
84.3 

-    1.0 

100 
101 
100 

101 

24  + 
23 

19 

13  + 

65 
66 
65 
63 
62 

30+ 
28 
28  + 
27 
28  + 

0 
0 

0 

0 

31 
30 

2  9 
29 

3  0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.77 
3.28 
1.60 
1.65 
1.21 

-   .71 

2.20 

2.60 

.82 

.54 

.45 

4 
3 
29 
4 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

5 
3 
3 
3 

2 
1 
1 
2 

0 

2 

1 
0 
0 
0 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

9<..8 
98.6 
95.4 

97.1 
97.5 

72.8 
69.7 
72.9 

71.7 
71.5 

83.  6 
84.2 
84.2 
84.4 
84.5 

-  l.i 

101 

103 
100 
101 
102 

24 
23  + 
13+ 
10 

11 

69 
61 
65 
64 
61 

29  + 

28 

27 

27 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

29 

31 
28 

31 
31 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3.22 

1.05 
2.65 

.75 
2.10 

.77 

2.23 
.93 

1.79 
.32 

2.10 

4 

4 

4 

23 

24 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

4 
3 

1 

2 

1 
1 
0 
1 

REFUGIO 

ROBSTOwN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

94.5 
95.1 
91. 7M 
96.0 
97.9 

73.0 
74.5 
75. 9M 
75.3 
70.6 

83.8 

84.8 
83. 8M 
85.7 
84.3 

1.9 
.5 

100 
103 
96 
100 
102 

23 
24 
11 
10 
24+ 

67 
68 
64 
67 

61 

28 
4 
28 
28 
28  + 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
30 
28 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

s 

3.16 

7.72 

2.45 

.95 

.53 

-  1.41 

-  1,60 

1.12 

7.24 

1.85 

.58 

.35 

3 

4 

3 

15 

24 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
3 
2 

1 

3 

1 
1 
1 
0 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

SOMERVILLE  DAM 

96.0 
97. 8M 

95.9 
96. 6M 

70.6 
72. 9M 

72.3 
73.2 

83.3 
85. 4M 

84.1 
84. 9M 

-  1.1 
1.1 

-  1.3 

101 
102 

100 
101 

23+ 

12  + 

11 
11 

63 

64 

63 
63 

27 
27 

28  + 

27 

0 
0 

0 
0 

31 

30 

31 
31 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.80 
2.44 

.94 
.56 

-  .44 
.42 

-  1.50 

1.04 
1.01 

.51 
.25 

23 
24 

30 
30 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 

0 

0 
0 

4 
4 

2 

3 

3 
2 

1 
0 

0 
0 

WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

99.* 
9B.0 

72.1 
72.7 

85.8 
85.4 

104 
102 

22  + 
12  + 

63 
65 

27 
27+ 

0 
0 

31 
31 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.11 
3.46 

.96 
2.02 

24 
29 

.0 
.0 

0 
0 

2 
3 

1 
2 

0 
2 

DIVISION 

84.5 

-   .2 

2.28 

-   .29 

.0 

*    *   • 
UPPER  COAST          08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTQWN 

93.1 
96.7 
92. 3M 
92.7 
94.0 

72.3 
77.3 
71. 1M 
74.2 
75.3 

82.7 
87.0 
81. 7M 
83.5 
84.7 

-   .6 

98 

100 

96 

98 

100 

12 
17 
12 
12 
11 

64 
69 
64 
67 
63 

26  + 
26 

27  + 
7 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

29 

30 
27 

30 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

o 

0 
0 
0 
0 

2.98 
3.63 
2.B6 
4.66 
6.99 

-  1.96 
2.78 

1.42 
1.57 
.94 
1.86 
2.23 

4 
4 

30 
4 

31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
6 

7 
6 

2 
2 
2 
3 

6 

2 
2 
0 
2 
3 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

95.0 
93.0 
94,8 
95.8 
93.3 

70.5 
72.7 
71.0 
71.3 
76.5 

82.  8 
82.9 
82.9 
83.6 
84.9 

-   .5 

99 

100 

100 

100 

98 

24  + 

11 
24  + 
23  + 
12 

60 
68 
66 
63 

70 

28 

28 
28 
26 
29  + 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
29 
3  0 
31 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.65 
4.33 
1.10 
3.42 
2.46 

-  .18 

-  2.08 

.64 
1.04 
.51 
.88 
.85 

5 
3 
24 
4 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 
5 
6 
6 

2 
5 

1 
3 
1 

0 
1 
0 
0 
0 

GALVESTON  WB  CITY        R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

87.5 
94.0 
93.5 
95.4 
90.9 

79.7 
72.2 
74.8 
69.9 
75.9 

83.6 
83.1 
84.2 
82.7 
83.4 

.3 

.6 

1.0 

-  .3 

-  .4 

91 
98 
98 
100 
93 

11  + 
23  + 
23  + 
11 
28  + 

75 
62 

67 

61 
69 

27  + 
27 
27 
29 

28  + 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

29 
29 

31 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.37 
2.03 
2.36 
3.73 
3.87 

-  3.02 

-  1.98 

-  1.89 

-  .28 

-  .37 

.37 

.94 

1.09 

1.70 

1.32 

24+ 
11 

3 
25 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
5 
6 

0 
1 
2 
3 
3 

0 
0 

1 
1 
1 

NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

93.4 
91.6 
91. 4 
95.0 
90.6 

73.2 
72.9 
76.7 
71.5 
78.0 

83.  3 
82.3 
84.1 
83.3 
84.3 

.4 

98 

97 

95 

101 

100 

12 
13  + 
11 
12 
11 

68 
67 
69 
66 
72 

27  + 

28  + 
28 
27 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
21 
27 

30 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.00 
5.39 
4.65 
1.99 
1.47 

-  1.67 

.72 

2.52 

1.74 

.66 

.66 

4 
24 
31 

4 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
5 
5 

3 

2 
3 
3 

2 

1 

0 
2 

2 
0 
0 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

94.8 
93.8 
90.1 
93.5 
93. 6M 

76.2 
76.8 
80.0 
73.1 
71.8 

85.5 

85.3 
85.1 
83.3 
82. 7M 

3.2 
-   .3 

100 
99 
93 

99 
99 

2 

11 
12  + 

12 
16  + 

69 
72 

70 
65 
66 

26 

28 
29 

27  + 
27+ 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
31 
26 

20 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3.07 
1.47 
2.20 

3.12 
3.06 

-  2.42 

-  .65 

.6" 
.74 

1.18 
.96 

1.38 

19 
3 
4 

15 
4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

4 
4 
5 
5 

3 

1 
1 
3 
3 

0 
0 

1 

0 

1 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 
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TEXAS 


AUGUST        1970 


SPECIAL  WEATHER        SUMMARY 


Extreme  hurricane  Celia  struck  the  middle  Texas 
coast  on  the  3d,  dealing  most  of  Nueces  and  San 
Patricio  Counties  a  severe  blow.  Measured  in 
dollars,  it  was  the  costliest  in  the  State's  history. 
Total  property  and  crop  damage  in  Texas  was 
estimated  at  $453,773,000.  Celia  caused  11  deaths 
in  Texas  and  at  least  466  injuries.  Hardest  hit 
was  the  metropolitan  area  of  Corpus  Christi, 
including  Robstown,  Aransas  Pass,  Port  Aransas, 
and  small  towns  on  the  north  side  of  Corpus 
Christi  Bay.  Hurricane  Celia  moved  west- 
northwestward  across  southern  Texas  with  the 
storm    center    passing    near  Mathis,   Fowlerton, 


Cotulla,  Carrizo  Springs,  Eagle  Pass,  and  Del 
Rio.  The  storm  broke  up  over  the  mountains  of 
northern  Mexico  around  noon  of  the  4th. 

Elsewhere  in  the  State,  north-central  Texas  and 
the  Edwards  Plateau  suffered  from  severe  drought 
most  of  the  month.  Whopping  rains  of  3  to  7 
inches  in  north- central  Texas  on  the  31st  helped 
to  ease  the  drought  situation  in  that  area.  Drought 
continued  to  be  serious  on  the  Edwards  Plateau 
which  received  little  rainfall  from  hurricane 
Celia. 


Robert  Orton 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Airport  Administration  Building 
Austin,  Texas  78723 
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3.13 

.06 

.07   .14 

T 

1  .85 

.64 

.23 

.1* 

SNVOEA 

L.25 

.57 

.18 

.30 

STAMFORO  1 

2.02 

.37 

.»3 

.00 

.02 

TAMPICD 

1.91 

.82 

.55 

.42 

TESCO 

3.31 

.23 

2.70 

.07 

.61  . 

TRENT  2  ENE 

1.58 

.05 

.  18 

.43 

.86 

.04   . 

TRUST  3  ESE 

.12 

T 

.10 

..'2 

TRUSC3TT 

.97 

.97 

TURKEY  2  MSN 

l.JO 

.Oh 

.17 

.71 

.28  . 

VERNON 

.76 

.07 

.21 

.04 

.12 

.31 

.Ul  . 

VOSS  1  wsw 

1.31 

T 

T 

.68 

.19        .18 

.26  . 

WELLINGTON  2  ENE 

-   -   - 

WICHITA  FALLS  Wfl  AP      R 

.36 
.46 

.05 

.04 

T 

.02 

.04 

.21 

T 

WICHITA  VALLEV  FA-H  29 

r 

.  )2 

.30 

.05  . 

WINTERS  1  NNE 

1.04 

.10 

.03 

.06 

.  12 

T    .va 

T 

.15  . 

NORTH  CENTRAL        03 

ALBANY 

1.93 

1.01 

.58 

.05 

.30 

.05 

.80 

.01    .14 

ALEOO  A  SE 

.u5 

.25 

.53 

.16 

ANOICE  1  WNW 

1.4J 
A. 12 

.09 

T 

T 

.97 

.75 

T 

2.40 

.16 

1.17  . 

ANTELOPE 

.9C 

.10 

.03 

.25 

.52  . 

ARCHER  CITY 

ARLINGTON 

2.68 

1.05 

.89 

.74 

ARTHUR  CITY 

AVALON 

1.37 

■  16 

.09 

T 

T     1.12 

T 

BAIRC 

4.0" 

.9S 

2.-5 

.13 

.30 

.26  . 

BARDWELI  OAM 

1.23 

.07 

.23 

.15   .78 

BELTON  dam 

1.11 

T     T 

.70 

.33 

BENBRODK  DAH 

1.60 

.56 

.48 

.41 

.15 

PONMAM 

2.65 

.35 

.10 

1.18 

.87 

.10 

.U5  . 

BOW  IE 

.09 

.04 

T 

.05 

BOYD  3  S 

1.39 

.45 

.05   .88 

T 

.01 

BRAZOS 

3.56 

.12 

.23 

2.07 

1.14  . 

BRECKENR10GE 

1.59 

.04 

.14 

.04 

.73 

.03 

.59 

.02  . 

BRIDGEPORT 

.69 

.10 

.23 

T 

.36 

BRQWNWOOD 

3.1! 

.14 

.27 

1.26   .75 

.12 

.61  . 

BURLESON  2  SSW 

.5t 

.08 

.16 

.32 

BURLINGTON  3  WSW 

.06 

.04 

T     .04 

CAMERON 

.33 

.22 

.11 

CARROLLTON 

3.21 

.87 

.43 

.30 

1.61 

CELINA 

2.15 

.97 

.12 

1.06 

CENTER  CITY 

1.50 

T 

.33   .32 

.65 

CHALK  MOUNTAIN 

.37 

.04 

.15 

.06 

T 

.04 

.08  . 

CLEBURNE 

3.2C 

T 

1.57   .40 

.32   .91 

CLIFTON  10  E 

■  SC 

.24 

.01 

T 

.05 

.50  . 

COMANCHF 

1.52 

.05 

.94 

.34   .09 

.10 

COOPER 

1.11 

T 

T 

T 

.03 

T 

1.03 

.05 

COPPERAS  COVE 

T 

T 

T 

r 

CORSICANA 

1.0! 

.47 

.06 

.19 

.22   .11 

CRANOALL 

.58 

1 

.58 

T 

CRESSON 

.39 

.14 

.10 

T 

.15 

CROSS  PLAINS 

3.6: 

.34 

2.?0 

.90 

.18  . 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

A.ac 

2.04 

T 

.08  1.53 

.73 

.4?   . 

DAVILLA 

t.*3 

T 

.76 

.67  . 

DECATUR  2  SSW 

1.37 

.15 

.88   .32 

.02 

DEN1S0N  OAM 

3.14 

1.79 

T     .45 

.90  . 

DENTON  2  SE 

1.30 

.22  1.08 

DUBLIN 

3.2: 

.03 

T 

2.00 

.20   .04 

.93 

DUNDEE  6  NNW 

.65 

.54 

.11  . 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

1.66 

.46 

.12 

.87 

.21 

EASTLAND 

3. A3 

T 

1.03 

1.57 

.88 

T     T 

ENNIS 

.65 

T 

T 

.25 

.40 

EVANT 

.55 

.55 

FARMERSVILLE 

2.22 

.07 

.22 

.17 

1.68 

.OB 

T 

FERRIS 

.96 

.58 

.38 

FLORENCE  3  SE 

.IE 

.12 

.02 

.04 

FORESTBJRG  A  S 

.63 

T 

.30 

.02 

T 

•  12 

T 

.16 

.1'?  . 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

6.B5 

.58 

T 

.02  1.21 

1.74 

3.30  . 

FRISCO 

1.74 

.31 

T 

.46 

.10   .87 

FROST 

1.21 

.15 

.11 

T 

.05 

T      .90 

GAINESVILLE 

1.05 

.11 

.36 

T 

.38 

GATESVILLE 

.52 

.02 

.02 

.32 

.16 

GEORGETOWN 

.68 

.21  .22 

.25 

GLEN  ROSE 

.33 

.03 

.05 

.15   .07 

.03 

GOLDTHWMTE 

1.19 

.25   .94 

GRAHAH 

1.87 

T 

.  18 

.97 

.02 

,50  . 

GRANBJRY 

.65 

.22 

.03   .•.0 

T 

GRANGER 

.15 

.15 

GRAPEVINE  OAM 

2.60 

.08 

.12 

.20 

.'2 

1.55 

.23 

GREENVILLE  7  Nw 

2.97 

.09 

.06 

.20 

.17 

1.49 

,■( 

.08 

GROESBECK 

.26 

.03   T 

.03 

T 

.18 

.02  . 

GUNTER 

3.20 

• 

.20 

.10 

1.10 

1.80 

T 

HAMILTON  2SSE 

1.43 

T     T 

T 

.79 

.02   T 

.66 

HENRIETTA 

.15 

.05 

T 

.10 

T     . 

HEWITT  1  SE 

2.44 

.45 

.06 

1.50 

.04 

.39  . 

HICJ 

1.41 

T 

T     T 

T 

1.37 

.02   .02 

T 

HILlSBORO 

.11 

.01 

.03 

.07 

HONEY  GROVE 

2.60 

1.25   .15 

.40 

.80 

T 

MUCKABAY 

2.50 

.23   T 

T 

.56 

1.71 

T 

HURST  SPRINGS 

.21 

.04   .10 

.04 

.03 

INDIAN  GAP 

2.94 

T 

T 

.80 

.87   .69 

.56 

J1CKSRDR0 

.3* 

.19 

T 

.19 

T 

JARRELL 

.6! 

.40 

.25 

KAUFMAN 

1.06 

.28   .35 

.45 

KENNEDALE  6  SSW 

.61 

.07 

.12 

.42 

KlLLEEN 

LAVON  DAH 

3.71 

.  ?6 

3.35 

.10 

LEWISVILLE  OAM 

2.49 

.08 

.65 

.30 

.09 

1.32 

T 

.05 

LIPAN 

.75 

T 

.  3 

.70 

.02 

MARLIN  3  NE 

1.0? 

.33 

.17 

.05   .40   .07 

MARYS  CREEK 

2.63 

T 

.14 

.02 

T 

.79 

.22 

1.66  . 

MC  GRECOR 

.77 

.05   .43 

.21 

.06 

MC  KINNEY 

3.30 

.08 

.32 

.15 

2.75 

T 

T 

MERIDIAN  STATE  PARK 

.64 

.07 

.15 

.10 

.3?  . 

MEXIA 

.44 

T     T 

.33   T 

.05 

.06 

T 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

.84 

.11 

T 

.13 

.24   .18 

T     .01 

.17  . 

DAILY  PRECIPITATION 
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ra 

Day  of  Month 

Station 

o 

H 

12   3 

4  | 

5   6 

7   8   9 

10   11 

12 

13  1  14  |  IS 

16  |  17  |  18 

19 

20 

21  T 

22  !  23 

24 

25  1  26  |  27 

28    29 

30 

31 

MORGAN  3  WNW 

.74 

.51 

..'3 

MORGAN  MILL 

3.67 

.94 

.95 

.18 

1.60 

MUENSTER 

.13 

.04 

,01 

.06 

MULLIN 

1.96 

1.50 

.30 

.10 

.06 

NAVARRO  MILLS  0AM 

.17 

.01 

.04 

.04 

,01 

NEWPORT 

.70 

.50 

.20 

OLNEY 

1.70 

.36 

.05 

.05 

.59 

.07 

.30 

.28 

DLNEY  3  NNW 

1.06 

.00 

PALO  PINTO 

2.00 

.35 

.13  1.52 

PARIS 

1.71 

.12 

' 

.39 

.01 

.09   .23 

.98 

T 

PILOT  POINT 

3.48 

.02 

.06 

1 

3.40 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

1.04 

.84 

.)  1 

.02 

T 

.07 

PRUCTOR  RESERVOIR 

1.71 

.10 

1.30 

.11 

.20 

PUTNAM 

1.21 

T 

.19 

.99 

.17 

0U1NLAN 

4.66 

T 

.05 

.12 

1.69 

.01  2.67 

.  12 

T 

RAINBOW 

.28 

.06 

.16 

.  36 

RANGER  1  w 

.33 

T 

.03 

.16 

.06   T 

.08 

RED  OAK 

2.22 

T 

.45   .75 

T 

T 

.32 

RICHARDSON 

3.28 

T 

T 

.55 

2.10 

.63 

RINGGOLD 

T 

T 

RISING  STAR 

1.40 

.07 

.13 

T 

T 

.50 

.05   .01 

T 

.64 

ROANOKE 

.81 

.62 

.  19 

ROCKDALE 

.29 

.08 

.21 

ROCKWALL 

5.38 

.05   .06 

.19 

5.00 

.06 

.02 

ROSEBUO  3  WSW 

.35 

.09 

T 

T 

.21 

.05 

ROSS 

1.01 

.45 

T 

.06 

.10 

.20 

.20 

ROSSER  1  SE 

.61 

.34 

.17 

.10 

ROUND  ROCK  3  E 

.76 

.16 

T 

.60 

SANGER 

1.97 

.12 

.B7 

.07   .91 

SHERMAN  PUMP  STATION 

2.12 

T 

.17 

.22 

1.73 

SLIOELL 

.31 

.16 

.02   .13 

SPRINGTOWN 

1.26 

.04 

.14 

.10   .91 

.07 

STEPHENVILLE  4  N 

3.28 

.36 

.12 

.20 

.89 

.03 

1.68 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

1 .29 

.09 

.02 

.05 

.69   .09 

.35 

STRAWN  8  NNE 

1.9C 

.41 

T 

.95   .56 

.08 

TAYLOR 

.66 

T 

.42 

.02 

.22 

TEMPLE 

.53 

.23 

.10 

.20 

TERRELL 

1.24 

T 

.95 

.26 

.03 

THORNDALE 

.50 

.35 

.13 

THORNTON 

2.06 

.52 

.04 

.13   .17 

1.20 

THROCKMORTON 

1.52 

T 

T 

T 

T 

T 

1.05 

.47 

THURBER  5  NE 

4.81 

*    1.04 

.02 

3.00 

.18 

.57 

TRENTON 

3.37 

.59 

T    2.68 

.10 

T 

T 

TROY 

.54 

.04 

.50 

T 

VALLEY  VIEW 

.33 

r 

T 

.09 

.25 

WACO  DAM 

2.05 

.40 

1.26 

.06 

.31 

WACO  WB  AIRPORT          R 

2.47 

.36 

T 

1.24 

T 

.03   .20 

.64 

WAXAHACHIE 

1.64 

.39 

.05 

1.20 

WEATHERFORD 

2.16 

.89 

.41 

.77 

.09 

WHITNEY  DAM 

.31 

.13 

.01 

.17 

WOLFE  CITY 

1.81 

.31 

1.26 

.24 

«    .    • 

EAST  TEXAS          04 

ALTO  5  SW 

1.61 

T 

.31 

.15 

.07 

.09 

T     .66 

.23 

.08 

.02 

ANDERSON 

3. It 

.31 

2.85 

ATHENS  3  SSE 

1.00 

.01 

.04 

.93 

.02 

ATLANTA  *  WSW 

4.6C 

T 

.62 

.09 

.49 

.27  1.97 

1.04 

.03 

.09 

BEDIAS 

.00 

BON  WIER  2  E 

1.21 

.13 

.38 

.66 

.04 

T 

BOXELDER 

2.60 

.05 

1.31 

.07  1.11 

.06 

BREMONO 

1.02 

•  22 

.39 

.42 

T 

T 

T 

BRONSON 

1.31 

.06 

.71 

.04 

.07   .01 

.06 

.08 

.22 

BUFFALO 

1.2< 

.44 

.09 

.70 

.01 

CANTON 

1.61 

.17 

1.44 

CARTHAGE 

1.09 

.02 

.01 

.41   .24 

.41 

T 

CENTER 

2.75 

.03 

.02 

.11 

2.22 

.29 

.02 

CENTERVILLE 

.46 

.02 

.02 

.06 

.01 

.03 

.09 

.01 

.18 

.04 

CLARKSVILLE  2  E 

3.78 

.14 

.03 

.02 

3.26   .30 

.03 

COLDSPRING  5  SSW 

.96 

.03 

.42 

.0'. 

.07 

.02 

.31 

.02 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

.20 

.11 

T 

T     .09 

T 

CONROE 

3.66 

.26 

.23 

.54 

.06 

.40 

1.03 

.69 

.45 

CROCKETT 

2.29 

.11 

.30 

.05 

.31 

.22 

1.18 

.03 

.04 

DACUS 

.79 

T 

.08 

.29 

.17 

.04 

.21 

DAINGERFIELO  9  S 

1.99 

1.45 

.02 

.06   .44 

.01 

.01 

DEKALB 

2.91 

.11 

.46 

.02 

T 

.66 

.09 

.20   .40 

T     .90 

OEWEYVILLE  5  S 

2.96 

1.00 

.04 

.05 

.04 

1.81 

.02 

T 

DIALVILLE  2  W 

.87 

.13 

.02 

.42 

.25 

.03 

EDOM  2  Nw 

2.72 

.04 

1.9C 

•  09 

.71 

.08 

EMORY 

1.70 

1.40 

■  91 

EVADALE 

1.94 

.05 

1.01 

.06 

.01   .01   .0< 

.01 

.11 

.04 

.25 

.35 

FAIRFIELD 

1.47 

.09 

.30 

.85 

.03 

.20 

FRANKLIN 

1.04 

.11 

.23 

.54 

.16 

T 

GILMER  2  W 

.81 

T 

T 

T     .41 

,»c 

GLADEWATER  3  WSW 

1.26 

.31   .39 

.41 

.15 

GRAPELAND 

1.95 

.04 

1.97 

T 

.04 

GROVETON  1  SE 

2.78 

T 

.12 

■  BE 

.06 

.24 

.59 

.97 

HAGANSPORT 

1.95 

.03 

.6! 

.62 

.61 

HARLETON 

.97 

.1" 

.52   .13 

.0! 

.10 

HAWKINS  I  E 

.88 

.0( 

.43 

.35 

HEMPHILL 

2.00 

.74 

.25 

.1! 

.38 

.91 

.15 

HEMPSTEAD 

2.03 

•  1C 

1.49 

.44 

HENDERSON 

1.98 

.54 

.13 

.0! 

.05 

1.1C 

.11 

HORGER 

3.64 

.12 

.25 

.37 

2.00        .3* 

.08 

,*< 

.02 

HUNTSVILLE 

l.»f 

T 

.53 

1.01 

JACKSDN  HILL  GUARD  STA 

1.9* 

.27 

.40 

.13 

.  1! 

.14   .03 

,?e 

.07 

JACKSONVILLE 

.80 

.19 

.02 

T 

T 

.»e 

.10 

.09 

JASPER  3  Sw 

3.48 

.74 

.37 

.04 

.92       1.1" 

,24 

JEFFERSON 

3.35 

.82 

.11 

.57 

1.5* 

.29 

JEWETT 

.91 

.45 

.09 

T 

.14 

T 

.22 

.02 

KARNACK 

2.29 

.2" 

.05 

.48   .31 

,»1 

.21 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

1.2C 

.19 

.42        .3S 

.05 

.0 

.09 

T 

.03 

.06 

LINDEN 

4.99 

.96 

T 

T 

.u 

3.08   .40 

.15 

T 

.26 

T 

LIVINGSTON  2  NNE 

1.83 

.10 

.23 

.05 

T 

1.22 

.23 

LONG  LAKE 

.22 

T 

.02 

T 

T 

.20 

LONGVIEW 

.95 

.07 

.28 

.31 

.29 

LOVELADY 

3.0C 

.65 

■ac 

.60 

.80 

.15 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

1.97 

T 

l.OB 

.05 

.09 

.0 

.59 

.02 

.15 

T 

MAOISONVILLE 

.36 

.06 

.32 

MAGNOLIA 

2.33 

T 

.93 

.  5C 

.65 

.25 

MARSHALL 

.77 

.41 

.3! 

.01 

T 

MAUD 

8.55 

1.C7 

T 

.6: 

4.55  1.3V 
T     .65 

.14 

.82 

MINEOLA  7  SSW 

.83 

.1! 

S**  lelarttnee  note*  following  Slalion 
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"m 

Day  of  Month 

Station 

0 

E- 

1  |  2  |  3 

4 

5    6 

7  |  8  1  9 

10  1 

11    12 

13   14   15 

16   17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25   26   27 

28   29  | 

30 

31 

MINEOLA  a  ENE 

1.99 

T 

T 

, 

1.02 

.02 

.85 

.10 

T 

MONTGOMERY 

.55 

.12 

.03 

.34 

T 

.10 

MOUNT  PLEASA'-T 

3.30 

.04  1.05 

.03 

2.14 

.04 

MOUNT  VERNJN 

4.69 

.82 

3.23 

.04 

.40 

NACOGDOCHES 

3.22 

.10 

.36 

T 

.  16 

.14 

.07 

i.BO 

.  .' 

NAPLES  1  Sw 

2.84 

.04 

.  10 

1.66 

.90 

NEGLEV  4  SSW 

4.09 

1.-2 

.  '4 

.52 

.87 

NEUVILLE 

2.55 

.12 

■  3r   .27 

.12 

1  ,30 

.30 

.08 

NEW  CANEV  A  NW 

.♦2 

.20 

.12 

.05 

.05 

T 

NEKTON 

3.44 

.28 

.70   .03 

1.19 

.66 

.04 

•■- 

OVERTON 

.64 

.02 

.62 

PALESTINE 

.77 

.25 

.06 

.07   .07 

T 

,07 

.13 

.12 

T 

PITTSBURG  5  S 

.70 

.07 

.33 

.  3J 

FOYNOR  1  NE 

.93 

.95 

.15 

.12 

T 

.50 

.02 

.14 

PRICE  2  SW 

.10 

T 

T 

.85 

OUITMAN  2  S 

1.23 

.33 

.40 

.30 

REKLAW  3  NNE 

.34 

.D3 

.04 

.16 

.11 

RICHARDS 

1.72 

.12 

1.20 

T 

.40 

ROCKLAND  I  WSW 

3.54 

.10 

.12 

.98 

.04 

2.24 

T 

T 

.06 

BUSK 

1.43 

.25 

.15 

T 

.70 

T 

.33 

SAM  RAVRURN  DAM 

1.37 

.47 

.30 

T 

.31 

.02 

.25 

.02 

SIMMS  2  NNW 

3.61 

1.58 

.o5 

.17 

1.21 

SULPHUR  S»KI'.CS 

3.01 

T 

T 

.43 

1.40 

.18 

TEXARKANA 

11.05 

.39 

.06 

4.25 

.44 

.ii 

3.89 

.74 

.06 

TEXARKANA  DAM 

5.34 

.05 

.06 

.18 

.60 

.87 

2.00 

1.43 

.-5 

.10 

TOWN  BLUFF  DAM 

2.34 

.61 

.26 

.04 

1.13 

.04 

.26 

TRINIDAO  POWER  PLANT 

.56 

.25 

.09 

.03 

.19 

TYLER  5  NE 

.92 

•  IB 

.12 

.25 

.30 

.07 

VALLEY  JUNCTION 

1.33 

.05 

T 

.31 

.12 

.  Ji 

T 

WALLER  3  SSW 

1.46 

.20 

.22 

.60 

.44 

WARREN 

1.70 

.25   .23 

.11 

.19 

.38 

T 

.02 

,50 

.02 

WILLS  POINT 

2.33 

.03 

1.85 

.45 

T 

T 

T 

WINNSBOB0  6  SW 

1.07 

1.07 

.    .    . 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

2.32 

.77 

.22 

.07 

.2! 

.02 

.  S6 

.58 

.09 

BAKERSFIELD 

.74 

.33 

.11 

.11 

.19 

8ALM0RHEA 

2.8; 

.57 

.24 

I. '5 

.76 

BLOYS  CAMPGROUND 

4.1! 

2.20 

T 

T 

.14 

.10 

.54 

.35 

.47 

.07 

.31 

BOQUILLAS  RANGER  5TA 

.6C 

.58 

.02 

CANDELARIA 

4.39 

.It 

.54 

1.79 

T 

.32 

.07 

T 

.90 

.06 

.20 

.41 

CHISOS  BASIN 

4.1! 

1.43 

.73 

.42 

.45 

.04 

.41 

.25 

.02 

T 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

1.37 

1.37 

T 

CRANE 

3.1: 

.20 

.08 

T 

.01 

2.84 

ORYDEN 

1.58 

.29 

.72 

T 

.11 

.46 

EL  PASQ  WB  AIRPORT        R 

.41 

T 

T 

.30 

.01   T 

.07 

.03 

T 

FABENS 

1.7C 

■16   .52 

T 

.06 

.33 

.63 

FORT  DAVIS 

3.6' 

.77 

.17 

.35 

T 

.03 

.39 

.08 

1.20 

.20 

.45 

FORT  HANCOCK 

8.19 

2.02 

5.64   T 

.06 

.45 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

1.7C 

.80 

.11 

.15 

.06 

.58 

GIRVIN 

.e; 

■  20 

.23 

.12 

T 

T 

T 

T 

.i.1 

GRANOFALLS  3  SSE 

.82 

.82 

IMPERIAL 

1.05 

.84 

RENT 

LA  TUNA  1  S 

1.07 

.03 

.18 

.28 

.18 

.40 

T 

MARATHON 

1.65 

1.02 

.63 

.04 

MARFA  2  ENE 

3.89 

.22 

1.59 

.53 

.23 

T 

.23 

.31 

.78 

MENTONE  2  S 

■  6C 

.60 

MONAHANS 

.26 

.20 

.06 

MOUNT  LOCKE 

2.9! 

1.55 

.55 

.03   .07 

.13 

T 

.42 

.20 

ODESSA 

1.1; 

.05 

T          T 

.  13 

.08 

■  87 

PANTHER  JUNCTION 

3.2f 

1.67 

.06  .9; 

.OB 

.22 

.25 

PECOS 

1.5: 

.27 

.25 

.54 

.47 

PENWELL  1  SSE 

1.35 

.35 

1.04 

PLATA 

2.14 

1.35 

.20 

.12 

.22 

.25 

PRESIDIO 

1.0! 

.20 

.30 

.55 

.03 

RED  BLUFF  DAM 

.4' 

.34 

.02 

.04 

SALT  FLAT  10  ENE 

1.8: 

.95   .08 

.80 

SANDERSON 

3.35 

1.62 

.90 

.87 

SHEFFIELD 

1.6: 

.32 

.61 

.70 

SIERRA  8LANCA 

3.7! 

.06 

1.74 

1.50 

.08 

.40 

TOYAH 

.4! 

.35 

.03 

.08 

.02 

VALENTINE  10  WSW 

1.85 

.11 

1.12 

.05 

.OB 

.49 

VAN  HORN 

1.58 

.31 

.80 

.15 

.30 

.02 

H1NK  FAA  AIRPORT 

.54 

.25 

.01 

.20 

.08 

YSLETA 

1.6! 

.U4 

.05 

.22   .80 

.07 

.31   .12 

.02 

Edwards  plateau    06 

ADAMSVILLE 

amistao  dam 

1.96 

1.92 

.01 

.03 

BERTRAM  3  ENE 

.85 

.07 

.64   T 

T 

T 

.14 

BIG  LAKE  NO  2 

1.89 

.07 

1.15 

.02 

.06 

.20 

.39 

BLANCO 

.19 

.03 

.  16 

BLEWETT  5  NW 

1.97 

1.97 

T 

T 

T 

T 

T 

BOERNE 

.11 

.03 

.03 

.05 

BRACKETTVlLLE 

BRADY  2NNW 

1.79 

.01 

.04 

1.20 

.39 

.04 

.11 

BURNET 

.04 

T 

.04 

CAMP  WOOD 

2.65 

.87 

.34 

1  .44 

CARTA  VALLEY 

.31 

.31 

CASE  Ranch  3  s 

.88 

.52 

.36 

CASTELL 

1.34 

1.34 

COPE  RANCH 

1.50 

1.03 

.25 

.17 

COTTONWOOD 

1.55 

.45 

1.10 

CRIOER  RANCH 

1.55 

1.55 

DEL  RIO  WB  AP 

1.43 

1.17 

T 

.  14 

T 

T 

.  12 

OOOLE  6  NNE 

.98 

T 

.11 

.07 

T 

T 

.66 

T 

T 

■  14 

OUNCaN  WILSON  RANCH 

2.64 

.38 

.09 

1.23 

.45 

.49 

EDEN  1 

3.87 

.05 

.25 

1.23 

1.97 

.14 

.23 

ELDORADO  11  NW 

1.60 

.23 

.38 

.07 

.36 

.56 

ELDORADO  19  SW 

.65 

.36 

.22 

.07 

FIFE 

2.40 

T 

■  1< 

.3C 

.53 

1.00 

.14 

.29 

FREDERICKSBURG 

.73 

.08 

.45 

.20 

FUNK  RANCH 

2.26 

.36 

1.51 

.39 

COLO 

.16 

.16 

HARPER 

.68 

.17 

.14 

.37 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNW 

.B2 

.21 

.05 

.56 

HUNT 

1.60 

.46 

.05 

.  12 

.22 

.51 

.18 

HYE 

.49 

./S 

.24 

JAMES  RIVER  RANCH 

.31 

.31 

olei  lollowmg  Sum 
265    - 
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Day  of  Month 

Station 

e2 

12        3 

4    | 

',    J    6 

7    1    8    j    9     :    10    1    11    [    12 

13       14       15 

16      17       18 

19      20  |   21 

22   |  23 

24 

25      26   |  27 

28      29      30 

31 

OmN$0n   city 

.3? 

.45 

.03 

.04 

JUNCTION 

3.9o 

.33 

.11 

2.30 

1.10    . 

IUN0 

1  .*>1 

.13 

.21 

.19 

.25 

KEHPNER 

.02 

.02 

K  E  KR  V 1 1 1  t 

LAMPASAS 

i.»> 

T 

2.34 

.08 

T 

T            .01 

.03 

L ANL.TRY 

1. 18 

.79 

.02 

.31 

I eaxtv  no  i 

,»1 

.80 

.01 

.04 

T 

LLANO 

.5' 

I            T 

T 

T 

.53    . 

LVt.KHivFN    RA,CH 

.3« 

.19 

.20 

MARCO 

1.17 

.12 

.19 

.9ft    . 

-ASH. 

.36 

.03 

.26 

.01 

.06     . 

HC     C*N£Y 

1.14 

.33 

.03 

.3> 

.48     . 

MEDINA 

.38 

.31 

.01 

.06 

MENARD 

2.75 

.06 

.04 

.13                   .03 

.86 

1.63    . 

"E^TjTN 

2. to 

.38 

.33 

.93 

.81 

.27    . 

NELSON    RANCH 

1.72 

.85 

T 

.81 

N1a    bTO«E    1    4 

.46 

.28 

.05 

.05 

.05 

.03    . 

OAK   creek    L^E 

1.9? 

T 

T                        .12 

.08    1.12 

□ZONA 

.11 

.00 

.03 

1 

PAINT    R0C< 

.79 

.40                   .28 

.07 

.04    . 

PANOAlE 

.931 

.30 

.35 

.28 

i-PADE     RANCH 

RANKIN 

J. IT 

.29 

T 

.03      T 

T 

.25 

2.60    . 

RED    BLUFF    CROSSING 

RICHLAND    SPRINGS 

i.lr 

.50 

.60 

.10     . 

-■JHH!      ■    f 

.2V 

.  18 

.05 

P-3CKSPRINCS 

1.62 

.36 

.68 

.5a   . 

POCKSPRINGS    21    Sw 

.52 

.49 

.02 

.11 

.01 

ROUND    MOUNTAIN    *    WN* 

.05       .47 

SABlNAL     1     WS* 

1.3, 

.81 

.01 

.21 

.10 

.06 

SAN    ANGELU    DAM 

.in 

T 

.05                   .08 

.03 

.10    . 

SAN    ANGEL  L1    »ve    AlRPQRT          R 

..7 
.72 

T 

.03 

.14       ,0!       T 

T 

.28 

T 

SAN    SAB'- 

.08 

.56       .08 

5L|)Aji 

1.391 

T 

r 

.40 

.99 

T 

SONQRA 

1.7C 

.21 

.21 

.13 

T 

.49     . 

SPICEWOOO    1    i 

.07 

.05 

T 

.02 

T 

STEKLlNG    CITY 

.49 
.61 
.56 

.11 

.32 

TAYLUR    RANCH 

.21 

.01 

.45    . 

TE-iGUE    RANCH 

.02 

.08 

.46 

TELEGRAPH 

2.6. 

.52 

1.60 

.36 

UVALUE 

1.29 

1.17 

T 

.08 

T 

t-ATEH    VALLEY 

2.49 

.38 

T            .11    1.84 

.10    . 

»&'£*    VHLtV     IZ    NNE 

WATSON 

.3, 

.15 

.19 

Sf.UTH    CENTRAL                  07 

ARA^AS    PASS    2 

7.5! 

5.0t 

1.50 

.20 

.50 

.35 

/UST1N    WB     AIRP.5RT                     R 

l.OC 

.0S|      .22 

T 

1            .06 

.67 

T 

eUSTHELL     -L     *EFUGF 

1.12 

SEVILLE    5    ME 

2^91 

2.00 

.20 

.05 

.10 

.02 

BLUE 

.62 

.10 

.03 

.15       .34 

BRENHAK 

.63 

.12 

.05 

.01 

.02 

.26 

.01 

.09    . 

^ULVERDF 

1.6J 

.48 

T 

T 

T 

1.16 

CALDhELl 

.39 

.23 

1 

7            .16 

CANYUN    PA* 

:-.s; 

1.53 

1.27 

.71 

T 

.53 

CHAPMAN    RANCH 

4.10 

.62 

.10       7 

CIBOLA    CRtE' 

2.65 
2.2: 

1.83 

.40       .42 

CLASSENS     RflN.H 

.58 

.54                   .39 

.34 

.35 

COLUMBUS 

.33 

.12 

.16 

.05 

CORPUS    CHRISfl 

i^ 

- 

.04 

.OS       .03 

CORPUS    CH»1ST[     Mb    AP             R 

6.3BJ      7 

.'2 

.29 

T 

.14 

.03       .04 

CUEPH    3    E 

1.63 

.i< 

.11 

.61 

.65 

.68 

.02 

.01                   .03 

DIME    BO" 

1.45 

1.02 

.18 

.05 

.20    . 

DRYER    1    NW 

1.841 

.10 

.06 

7 

T 

.70 

.83       .09 

.06    . 

ELGIN 

.44 

7 

.20 

T            .24 

FAIh    OA<S    RAfiCH 

- 

PALLl    CITY    6    WSW 

*:S 

1.03 

1.34 

.43 

T 

FEOHR 

.18 

.42 

FISCHERS    STORE 

i.n 

.65 

.54 

7                        .70 

FLATCjNIA    2     H 

2.26 

1.53 

.30 

.31 

1.39 

FLORtSVlLLE 

1.40 

.02 

.10 

GIGD1NG* 

iS 

.05 

.03 

1.5B 

GOL IAD 

.15 

2.36 

.03 

.11 

7            .01 

.11     . 

(-OLUO    1    SE 

3.20 

2.60 

.10 

.25 

.15 

.10    . 

C-DNZALES 

1.04 

.20 

.15 

.06 

.53 

.10 

H/iLLtTTSVlLLt 

.55 

T 

.16 

.20 

T            .15       .04 

T 

HONDO 

2.91 

2.15 

.76 

JEO'JO    2    NNE 

.98 

.06 

.06 

.32 

.11 

.09       .28 

KARNES    CITY 

3.9R 

2.23 

1.25 

.30 

t-ENEDY 

3.71 

2.20 

1.45 

.12      I 

KINGSVXI LE 

3. 2^ 

2.60 

.15 

.10 

.28 

.11 

.04     . 

LA    GRANGE 

i:S 

.02 

.08 

,46 

.06 

.82       .36 

LEAlNGTON 

.54 

.50 

7 

.09 

.48       .04 

LOC*HART    2    N« 

.49 

.4b 

.03 

LULlNG 

1.21 

7 

.45 

T 

.24 

.01 

.09 

7             .42 

HATH1S 

3.22 

2.23 

.1! 

.20 

.64 

NATAL I* 

1.05 

.93 

.12 

NEW    BRAJNFELS 

2.85 

1.79 

.01 

1                         .48 

.16 

.06 

.35      T 

NIXON 

.75 

.15 

.32 

.05 

.21       .02 

POST    OA<    SC4U0L 

.2S 

.25 

RED    ROC< 

2.10 

T 

2.10 

T 

T 

REFUGIO 

3.16 

1.12 

1.05 

.02 

.■3 

.21 

T 

.23    . 

RKARDO 

3.83 

2-00 

.19 

.50 

1.14 

RIOMtDlNA    2    N 

1.24 

1.24 

p.ossnwN 

1.72 

7.24 

.02 

.22 

.03 

.21    . 

RQCKF ]BI 

2.4* 

1.85 

.16 

.01 

.30 

.01 

.02       .04 

T 

RJN&t 

2.82 

1.95 

■  15 

.61 

.11 

SAN    ANT3NIC:    *  B    AIRPORT       R 

.95 

.01 

T 

.27 

.02      T            .58 

.02 

.05 

7 

T 

SAN     MARCOS 

.53 

.06 

.02 

.04 

.35 

.06 

SCHUL6NRURG 

1.83 

■  12 

.02 

.42 

.64       .63 

SEALY 

2.80 

2  .44 

.19 

.87 

.08 

1.04 

.62 

ScGUIN 

T 

.31 

T 

.78 

.34 

1.01 

SINTUN 

ShITHVILLE 

.94 
.5-) 

.32 

.03 

7            .51 

.08    . 

SOmERvHLE    dan 

.14 

.14 

.03       .25 

SPEAKS 

1.80 

.71 

T 

.51 

.44 

.02 

T 

SPRING    BRANCH 

1.33 

.11 

.1C 

1.12 

taAELDER    7     SS« 

.30 

.09 

T 

7            .06 

.15    . 

-ASHINGTO'.     S  ■  ATE     PARK 

1.11 

.15 

.96 

hElDE"    -IL'^LIFE    '  .0T'. 

3.01 

1.60 

1.41 

Y3A<      H 

3.45 

.25 

.08 

1.01 

T 

2.02        .04 
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TEXAS 
AUGUST 

1970 

Station 

o 

Day  of  Month 

12    3 

4  [ 

s 

6 

7  |  8  |  9 

10   11 

12 

13   14   15 

16  |  17  |  IB 

19   20   21 

22  |  23  | 

24 

25  J 

26    27 

28   29  |  30 

31 

YORKTOWN 

2.04 

.28 

.16 

1.20 

■« 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCO 

ANGLETON  2  w 

SAY  CITY  WATERWORKS 

BAVTOWN 

2.98 
3.63 

2.B6 
4.86 
6.99 

.13 

1.20 

1.42 

1.57 
.86 
1.88 

.09 

.32 

.35 

.68 
.65 

1.57   .01 

.IB 

.12 

.01 
.50 

1.37 
.25 

.06  1.31 

.40   .94 
.17   .11 
.69  1 .72 

.01 
.37 
.10 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLODINE 

CYPRESS  1  Sw 

OANEVANG  2  SE 

5.14 
1.65 
3.81 
2.93 
4.33 

.81 
1.04 

.83 
.61 
.04 

.48 

T 

.64 

T 

.40 

.49 
.07   .05 

.09 

T 

1.13 
.06 
1.61 
1.40 
.89 

1.34 

.24 
.41 
1.53 
.75 

T 
T 

.05 
.15   .32   .01 

T          .56 

,93 

.03 
,3<p 

T 
.50 

EDNA  NWY  59  8RI0C6 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  NM 

GALVESTON  MB  CITY        R 

HOUSTON  INCONT  AP 

1.10 
3.42 
2.46 
1.37 
2.03 

.70 

.37 

.16 

.12 
.SB 
.85 

T 
.07 

.02 

.08 
.94 

.18 

.47 

T 
T 

.17 

T 
.14   .06 

.26 

.46 

.51 
.46 

.37 
.05 

.16 
.04 

.IF 

.01 

.71 

.45   .31) 

.01   .02   .05 

T     .34 

.  1* 

.It 

.01 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
H0UST0N-HEIGHT5 
HDUSTON-INOEP  HEIGHTS 

2.38 
5.08 
1.78 
2.  88 
3.65 

T    1.09 
.55 

T 

.26 
.10 
■  20 
.30 

.17 

.93 

.13 

.01 

.31 

T 
3.18 

.59 
1.35 
1.20 

T 
1.13 

T     .02   .01 
.34 

.01   .25   .15 
.to 
1.07 

.  n 

.95 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTDN-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

3.33 

3.16 
1.42 
2.02 

.74 

.03 
.03 

.18 

.90 
.20 
.47 
.18 

.03 

.05 

.34 

T 

.03 
.09 

.08 

.89 
1.70 

.05 
.43 

.07 

.01 
.25 
.41 
.11 

.57 
T      .07 

.13 
.16   .13 

1.55 
.10 
.33 

1.06 
.U7 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 

1.31 
3.73 
3.87 
2.00 
5.39 

1.32 

.15 
.52 
.49 
.72 
.16 

.27 

T 

.22 

.86 
.63 
.04 

.12 
.66 

7 

.02 
.24  1.57   .10 

.70 

.19 

2.32 

.46 

1.70 

.31 
.07 
.07 

.63 

.77 
.12 
T 

T 
.03 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 

PORT  LAVACA  NO  2 

4.65 
1.99 
1.47 
3.07 
1.47 

.78 

.40 
.58 
.74 

.66 
.03 

T 

.18 

.08 
.25 

.17 

.07 

T 

.07 

.6»   .16   .11 

.19 

.05 

.23 

L.53 
.16 
.06 
.57 
.43 

.65 

.26 

.10   .02 

T     .15 

T           .23 

.17 

1.7* 

.03 
.86 

.12 
.13 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  NSW 
TOMBALL 

2.20 
3.56 
3.12 
3.06 
2.02 

.01 
.21 

1.18 
.67 
.88 

1.38 

.12 

.04 

T 

T 

.11 

.21 

T 

.71 

.51 

.06 
.96 

.    ,    . 

T 
.09 

.38 

1.25 
.93 

.54 

.27 
.36 
.48 
.04 
1.12 

T     T 
.06  1.00 
.02   .21 
.04   .12 

.05 

.13 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 
WHARTON 

1.44 
2.49 

.08 

.46 

T 

1.52 

.20 

T 
.22 

.03 

.01   .62 
.12   .10 

.53 
.0* 

SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVIILE 
BENAVIDES  7  S 
BIG  WELLS 

6.18 
1.10 
2.94 
.60 
2.74 

.20 

3.48 

.22 

2.10 

2.72 

.15 

.60 

.23 
.38 

T 

2.30 
.84 
.02 

.20 

.10 

,UZ 

CARRI20  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

3.78 
3.16 
1.90 

2.91 

.65 

3.74 
2.82 
1.68 

2.01 

.04 
.10 

T 

T 
T 

.34 
.12 

.25 

CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 

2.34 
2.78 
3.80 
3.48 
.69 

2.34 
2.63 
3.75 
3.30 
.03 

.32 

.31 

T 

.05 

.04 
.18 

.11 

.03 

FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 
FRIC  TOWN 
GEORGE  WEST 

1.23 
3.15 
3.45 
1.02 
2.01 

1.02 

.72 
2.55 
2.85 

.81 

.09 

.22 

.30 
.40 

1.20 

.20 
.30 
.20 

HEBBRONVILLE 
JOURDANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO*  2 

.66 
1.15 

.93 

.09 
.17 

1.03 
T 

.10 

.32 

.12 

T 

.43 

.35 
.12 

.01 

OILTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

.13 
1.53 
.85 

1.23 
2.35 

.70 

.13 
1.53 
.35 

.40 

.50 

.17 

.0! 

T          .15 
.90 

T 

.93 

.03 

.30 

THREE  RIVERS 
TILOEN 

WHITSETT  2  SW 
ZAPATA 

2.97 
2.30 
2.16 
.40 

1.38 
1.52 
1.22 

.14 
.03 

T 

.94 

1.59 
.32 

.32 

.10 

.i.1 

«    •    • 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WB  AIRPORT   R 

HARLINGEN 

HC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

1.79 
1.32 
3.47 
3.71 
1.15 

.01 
.04 

T 
.07 

.10 
.04 

■  02 
.02 

.17 

.01        .271 

1.35 

1.53   .02| 

.46! 

.21 

T 

.12 
1.81 
.37 

.92 

.19 
2.00 

.09 

.01 
.05 

T 
.SI 

MERCEDES  6  SSE 
MISSION  4  W 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 

3.73 

.75 

.17 

3.86 

.81 

.04 

T 
.03 

.12  2.33 

.07   .36 

.05 

.19 

.03 

.10 

.55 
.19 
.03 
3.50   .03 
.70 

.72 

.01 

.05 
.1*. 
.08 

WESLACO  2  E 

.99 

■  03 

.55   .10   .13 

.10 

.08 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

AUGUST 


Day  of  Month 


9    |    10  j    11   |   12      13       14      15       16   j   17      18       19      20  I  21      22  j  23  j  24      25      26      27      28  |  29      30      31 


HIGH   PLAINS 

AMARILLO  KB  AIRPORT 

ANDREWS 

bIG  SPRING 

BURGER  3  W 

BRAVO 

BROWNFIELD  NO  2 

CANADIAN  1  ENE 

CANYON 

CHANNING  NO.  2 

CLAUDE 

CROSBYTDN 

DALHART  FAA  AIRPORT 

QIMMITT 

DUMAS 

FLOYDADA 

FOLLETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  1  i.     ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

HEREFORD 

LAMESA  1  SSE 

LEV6LLAND 

LIPSCOMB 

LITTLEFIELD  NO.  2 

LUBBOCK  KB  AIRPORT 

MC  LEAN  3  E 

MUM! 

MIDLAND  WB  AIRPORT 

MIDLANO  4  ENE 

MORTON 

MULESHOE  1 

OLTON 

PAMPA  NO.  2 

PANHANDLE 

PERRYTON  5  NNE 

PLAINS 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


90       96       96 
68       69       69 


96       95       95 
70       77       71 


60  62  64 

95  96 
67  68 

103  102  102 

70  74  74 

97  92 
66  68 

98  99  95 
66  68  65 

99  94  96 
66  68 

100  99  98 

70  68  70 

88  94  93 

65  66  68 

97  99 

66  67 

100  89  95 

65  67  71 

96  95  97 
69  71  68 

99  95  98 

72  74  72 

97  87 
64  66 

100  84 

64  65 

98  97  97 
72  70  70 

94  99  101 

69  66  67 

96  88  90 

66  67  67 

'00  100  100 

71  70  70 

97  95 

67  67 

101  100  103 

72  69 

93  94 
69  65  67 

94  95  S 
69  71 

101  100  100 

71  71  73 

99  100  102 

68  67  67 

99  97  96 

71  68 

99  99  97 

76  73  71 

94  92  92 

66  65  66 

94  87  92 
66  65  65 

99  95  95 

63  66  64 

97  92  96 

68  67  71 

95  95  95 
66  69  67 

101  92 

65  67  68 

96  94  98 

66  68  63 


94   95 
70   70 


91   94 
70   67 


95   96 
72   72 


97   95 

71   71 


90   90 
68   65 


101   99  101 


90   91 
69   68 


92   93 

68   68 


92   94 
68   68 


91   95 
66   67 


93   91 
65   63 


100 
72 


85   91   92   95 
69 

97 
68 


94   93 
70   69 


91   94 
69   68 


95   97 

72   71 


90   89 
65   65 


91   91 

64   64 


95   91   94 
70   70   68 


98  100 
68   68 


94   89   89 


92   95 

70   67 


90   91 
66   64 


99  101 
75   71 


92   94 

68   68 


93   95 
70   66 


95   98 

73   72 


97  100 
73   73 


92   94 
68   65 


73   71   74 


88   88 
65   64 


88   89 
64   62 


93   93 
68   67 


90   92 
68   62 


73  75 

103  103 

74  73   7 

96  93 
62  69 

93  97   97 
65  65   68 

103  104 

75  74 

95  96   96 

69  73 

94  99 

69  71 

94  98 

69  72 

97  99 

70  70 

98  95 

68  68   66 

95  98 
62  62 

95  100 

67  71   68 

96  99  100 

68  69   65 

98  101 

71  74 

92  95 

64  64 

95  98 

64  65  t 

95  98 

68  69 


92   95   95 
64   66   66 


100 
67 

98 

63 

105 


100  102   96 

73   75   67 


102 
73 


95   98   96 

70   71   70 


101 
72 


63   64   68 


92   92 
71   65 


102   93 
75   68 


90   92 
67   62 


66   89 
62   59 


100   85 
68   63 


90   93 
71   64 


87   90 
66   60 


94   67   90 
64   60   60 


102   82 
70   64 


88   90 
62   61 


63   68 
62   59 


83   69 
64   61 


88   89   92 
69   63   66 


66   66 
61   62 


03   58   59 

103   94   96 
69   69 


93   97 
65   59 


82   88 
64   62 


105   90 
71   67 


100   B2 
66   64 


89   88 
70   60 


85   89 
65   65 


86   90 
66   64 


89   91 
64   68 


91   88 
68   61 


90   91 
74   66 


99   90 
71   70 


96   84 
65   63 


90   83 
65   61 


63   63   61 


91   88 
65   61 


90   89   93 


83   87 
67   61 


101   84 
65   62 


95   97   96 
63   65   70 


97   97   95 


101  98  99 

68  72 

93  100  5 

63  63 

69  97 
57  58  56 

95  97  96 

62  62  63 

<6  99  99 

66  69  70 

93  95  95 

62  67  69 

97  92  96 

59  60  63 

94  92  96 

63  63  65 

95  98 

63  60 

90  98  95 

59  58  60 

95  97 
62  60  60 

96  68  95 

60  61 

95  95  93 

64  66  65 


70   68   69 


62  62  64 

95  96 
58  59  63 

96  100  98 
62  63  70 

97  101  101 

60  59  65 

93  95 

61  61 

98  100  S 
64  65 

91  97  95 

64  62  62 

96  93  100 

68  69  70 

96  95 

62  63  63 

97  97  95 
67  62  67 

93  97  97 

66  69  71 

95  91  96 

63  66  69 

95  95  94 

66  69  70 

98  96  95 
71  69  68 


61   61   61 


93   95   95 
61   61   61 


93   97   98 
60   60   61 


61   62   65 


91   95   93 

61   63   69 


H   89   95 
63   61   63 


95   96 
63   62 
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92  96 

65  67 

94  98 
65  72 

95  94 

71  71 

91  97 
65  67 

89  92 

61  62 

95  90 

63  62 

96  99 

67  68 

92  94 

65  64 

96  90 

62  64 

93  91 

66  63 

94  92 
62  68 

64  93 
62  63 

92  92 

62  62 

95  91 
62  62 

92  94 

69  68 

98  93 

68  69 

92  92 

62  64 

96  98 

58  59 

95  93 

69  68 

91  99 

67  66 

91  89 

63  61 

96  96 

64  67 

92  90 
62  64 

98  98 

68  70 

90  95 

67  69 

92  96 

68  73 

94  96 

69  73 

96  95 
66  67 

92  96 

69  68 

94  97 

68  69 

88  86 

62  64 

91  89 

64  64 

92  90 

63  62 

92  90 

65  65 

92  95 

63  65 

97  95 
68  68 

94  92 

60  62 


99   65   92 
64   66   65 


102   96   95 

74   73   68 


103  101   9? 
77   70   69 


101   94   90 
67   67   64 


98   96   86 

64   63   60 


101  103   92 

68   67   67 


101   99   84 
69   65   64 


98   98   67 
68   69 


101   98   80 
69   67 


98   98 
67   67 


102  103   95 
74   72   68 


97   79   86 
63   60   63 


99  103   90 

b3   64 


66   67   63 


94   90 

67   67 


102   98 
68   69 


98   99   89 
65   65 


78   86 
63   61 


102  100  100 
74   75   69 


103  101   88 
68   62   65 


99   98 

63   63   63 


100  102   94 
65   66   67 


107  101   83 
70   69   66 


102   91   95 
67   66   67 


92   92 

70   68 


L9   65   67 


103  100   63 
70   70   6  5 


102   91   92 
72   71   69 


102   95 
72   73 


07  69  67 

99  98  89 

66  66  63 

99  98  95 

64  63  63 

98  95  81 

68  68  64 

96  95  86 

66  65  64 

v9  97  81 

67  66  63 

100  102  98 

69  66  64 


63  86 

64  57 


94   90 
69   63 


98   98 
74   68 


83   89 
65   58 


85   85 
59   57 


95   88 
67   59 


90   68 
66   58 


87   86 
65   54 


87   83 
64   59 


86   81 
64   55 


92   86 
69   60 


82   65 
63   57 


89   87 
61   54 


85   86 
64   62 


85   86 
56   56 


89   85 
63   56 


89   81 
62   56 


85   81 
61   54 


91   99 
69   65 


89   91 
64   56 


89   81 
64   53 


93   92 

68   6B 


94   67 
67   58 


91   90 
66   57 


86   86 
60   53 


87   68 
64   58 


82   65 
57   60 


69   83 
67   55 


95   89 
70   65 


90   92 
70   66 


92   91 

61   57 


89   63 
63   56 


92   85 
63   59 


86   82 
65   57 


84   86   86 


85   86 
62   56 


93   88 
67   55 


91   93 
60   63 


93   94 
58   62 


62   69   66 


95   96 
60   64 


90   93 
60   61 


86   91 
54   55 


93   96 
61   63 


91   93 
60   61 


88   91 
61   63 


65   90 
57   60 


88   92 
54   60 


90   92 
59   58 


89   92 
55   58 


92   94 
59   59 


90   92 
62   63 


66   89 
58   59 


87   89 
57   58 


91   93 
57   59 


95   97 
59   58 


89   90 
55   56 


95   97 
61   62 


67   91 
55   56 


90   93 
58   59 


91   93 
62   62 


91   93 
55   60 


92   96 

66   67 


90   92 
57   59 


91   92 
59   63 


93   95 
59   65 


86   89 
53   55 


85   92 
54   56 


87   90 
59   61 


6°   92 
58   58 


85   90 
59   62 


88   93 
54   55 


93   89   67   82 
64   63   68   61 


93 

B7 

76 

57 

63 

62 

92 

90 

84 

63 

66 

64 

91 

90 

86 

61 

6" 

62 

91 

88 

87 

57 

56 

55 

93 

8? 

87 

53 

55 

59 

94 

91 

90 

91   91   87   85 
64   66   60   60 


95   93   90   87 

64   61   61   61 


85   85 
60   60 


90     86     ae 

56   60   63 


92   90   87   82 


58   62   62 


93   90 
57   58 


92   90 
62   62 


93   83   85   81 

55   62   61   62 


BS 

90 

91 

62 

67 

68 

91 

89 

87 

57 

62 

56 

91 

90 

88 

5- 

54 

55 

95   94   90 


95   94 
57   64 


55  56  57 

96  94  88 

60  60  64 

92  87  66 

54  55  57 

98  95  91 

60  59  61 


92  93  87 

56  60  59 

92  85  84 

56  55  60 

95  96  94 
64  65  64 

96  95  92 
59  63  58 


62   64   63 


56   53   53   56 


69   66 
54   55 


89   80 
58   56 


91   87 
65   65 


93   90   90 
62   66   65 


92   88 
56   56 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST 


Day  of  Monlh 


PLAINVIFW 
SEMINOLE 

SILVERTON 

SPEARMAN 

STRATFORD 

SJNRAY  4  SW 

TAHOKA 

TUIU 

VEGA 

lOh  rolling  plains  02 
abilene  wb  airport 

ANSON 

ASPERMONT  2  SSk' 

BALLlNGER  1  S'al 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CLARENDON 

COLEMAN 

COLORADO  CITy 

DICKENS 

GAIL 

GUTHRIF 

HASKELL 

HOROS  CREEK  DAM 

JAYTON 

MATADOR 

MEMPHIS 

MUNOAY 

PAOUCAH 

POST 

OUANAH  5  SE 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMJUC 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

TRUSCOTT 

TURKEY    "    wSw 

VERNON 


MAX 
M1N 


MA  I 

Mm 


MAX 

MDi 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
Ml.N 


MAX 
MIN 


MAX 
Ml.N 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


95       97 
69       66 


94       96 
68 


96       92       92 


99    100       97 


99    100 
70       69 


99       92       97 
6B       66       67 


101 
67 


97      97 
65       6B 


96       97 
70       65 


86       92 
66       67 


100    100    100 


101    10? 
79       79 


101  102  10? 

73  71  73 

98  98  97 

73  68  69 

103  103  102 

74  77  76 


103  103  102 
71   70 


99  100  101 
71   71   69 


99   99   99 


100 
7". 


99  100   98 
73   75 


6"i   69   68 


96   95   97 


95  91  9J 

67  66  65 

95  91  91 

67  65  66 


90 
67 


97 
75 

102 


68 

100 


102  96  99 

72  71  71 

98  98  99 
75  70  71 

99  96  96 
70  75  73 

94  95  98 


10?  101 
76   76 


96   97 
72   76 


103  10? 
75   75 


103  10? 
72   73 


103  102 
73   73 


105  105 
73   70 


101  100 

71   73 


102 

72 

103 
72 

102 


103 
72 


97 

72 


103   96  100 


71 
100 


100 
72 


96   98 

71   69 


102  103 
75   73 


103  103 
72   71 


102  103 

76   77 


95   95   95 
67   70   70 


100   98 
74   73 


103  105 

77   77 


101  104 

75   75 


104  10* 
77   75 


101 
73 


100 
71 


103 
74 

101 


98  100 
65   68 


101   99 
71   71 


101 
68 


88   92 
65   61 


101   96 

73   69 


100 
67 

95 
67 

94 
66 

92 


102  100 

71   67 


91   98 
67   69 


95   97 
68   64 


103  104 

74   77 


102  103 
69   69 


99  101 
68   71 


102  104 
78   78 


101  102 
71   72 


101  101 
72   72 


100  101 
74   75 


100 
72 


101  103 
73   74 


102 

75 


105 

73 


102 

70 


103 
76 


101 
72 


101 
72 


103 
73 


105 
78 


106 

73 


100 
71 


62   61   60 


90   96 
61   64 


60   60 
91   95 


86   92 
64   63 


88   91 
64   61 


89   91 
61   6? 


101 

76 


102 
75 


93   94 
76   69 


91  100 
78   69 


107   96 
73   65 


69  66  66 

89  92  94 

68  69  70 

101  9?  95 

67  6?  61 

101  96  98 

77  69  67 

10?  93  93 

71  68  66 

66  93 

67  69 

91  94  96 

74  63  65 


105   87   94 
76   69   66 


99   95 

76   70   66 


105   91 
75   67 


106   89 
66   66 


104   91 
70   68 


107   95 
69   67 


107   62 
72   69 


105   68   94 
72   67   66 


107   87   93 
68   67   65 


98   95   97 
74   66 


100   95  100 
71   66   65 


96   95   97 
66   65   67 


91   95   97 
70   65 


103   87 
75   68   66 


108   89   95 
76   69 


93   94  101 
66   65   68 


96   98   96 


96   97 
60   63 


59   59   61 


95   96 
60   62 


97   98   96 


94   95 
61   61 


93   91 

59   60 


100 
67 


96  100   99 


97   96  100 
62   63   62 


100 
71 


98   99   97 


98   98   96 
65   66   68 


99   97 

72   72 


95   97   97 
67   72   68 


100  100  101 

67   68   70 


92   98  100 
68   66   67 


96   99   99 
69   65   65 


100   99  101 
66   74   68 


98  101 
70   69 


99  101  100 
66   65   67 


95   99  101 
66   70   71 


o7   97   95 

69   67   70 


100  100  100 

68   77   77 


100   98  100 
67   70   71 


95   99 
69   71 


95   98   96 
65   69   71 


98   99  101 
67   72   72 


99  100   99 
66   65 


94   97 
66   69 


92   95 
66   65 


97  100 
68   68 


85   94 
63   63 


98   99 
66   67 


93   96 
66   69 


92   95 
66   67 


60   64   65 


97   98  102 
73   75   78 


101  ICO  103 
73   76   79 


100   98  103 
70   72   72 


97  100  104 

70   69   77 


98  101  105 
74   74   82 


99   96   99 
67   68   67 


99  100  103 

68   68   75 


97  101  104 
72   75   78 


99  105 
69   72 


100  101  105 
70   73   77 


98  102 
75   75 


98  102 
7?   75 


97   97 
7?   75 


99   98  100 
67   67   70 


101  104  106 
69   72 


99   98  102 
67   69   74 


94   98  100 
70   73   75 


100  100  103 


99   95 
68   71 


106 
78 


1C0  101  100 

67   75   69 


95   9' 

72       72       67 
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99  101  103 

72  74 

99  100  100 

72  76  80 

98  98  105 

73  68  73 

95  95  102 

70  70  70 

100  101  103 

73  74 

97  101  105 

72  74  77 

100  104  107 

69  77  81 


101  103 
69   69 


100   99 
69   67 


68   61 
96   94 


64 


64 


99  95 

64  64 

102  100 

.4  70 

100  100 

68  65 

99  99 

64  65 


100   96 
78   76 


1U6   99 
76   74 


103   98 

76   73 


101   94 
76   70 


103  102 
/2   70 


95  100 
72   73 


101  101 
76   77 


104  101 
76   72 


106   98 
72   71 


103   99 

74   75 


99   90 
72   72 


105  103 
75   76 


106  102 
79   73 


103  101 
76   74 


10?  101 
73   74 


105  102 
77   75 


106  106 
77   75 


107  101 
74   74 


97   96 
76   69 


100   97 
78   79 


106   98 
74   75 


105   90 
71   67 


101   90 
75   71 


107  103 
78   77 


103  101 
78   72 


103   99 
75   76 


93   89 
68   61 


86   87 
64   61 


85   88   90 
62   55   53 


85   B?   85 
62   55   56 


93   88   89 
69   61   57 


91   83   87 
64   59   55 


97  90  91 

73  69  62 

97  97  94 

73  74  61 

92  95  92 

70  68  69 

100  97  92 

65  72  62 

84  90  90 

69  62  63 

89  66  90 

66  58  60 


100 
66 


91   93 
70   63 


94   90 
68   60 


91   90 
66   62 


89  95  90 
7?  69  6? 

83  97  88 

69  70  64 

95  93  87 

70  67  58 

94  88  93 

69  63  56 

90  63  89 
64  62  62 

93  91  94 

69  66  58 

93  86  90 

70  64  62 

94  95  90 
70  66  59 


101 
72 


63   88 
62   59 


90   90 
67   58 


94   94 
67   59 


91   92 
69   59 


B7   87   90 


99   90 
64   60 


91   90 
61   63 


89   92 
56   57 


86   90 
54   57 


94   96 
60   60 


92 

5B 

92 
59 

96 
62 

88  90   93 

59  58   56 

93   94   96 

61   61   6? 

89  93   94 
56   60   61 

90  92   94 
55   60   62 

87   89   9? 

60  61   61 


93   95 
67   65 


95   97 
65   65 


93   95 

60   61 


93  95 

6?  56 

93  96 

67  68 

91  95 

57  58 

93  95 

63  6? 

93  95 

61  60 

93  97 
65  67 

94  95 

62  67 

94  97 
62  62 

92  94 

65  64 

88  90 

66  66 

93  95 

58  60 

95  98 

58  60 

90  94 

62  65 

95  99 

63  60 

91  96 
62  65 

91  95 

59  60 

91  94 

61  61 

93  95 

62  62 

96  99 

60  62 

95  97 

59  63 

94  96 

61  63 

90  92 

6?  6? 

94  101 

63  65 


69   65   61 


95   98 
64   68 


92 

90 

87 

56 

57 

5  = 

90 

84 

85 

57 

6? 

60 

92 

90 

87 

61 

66 

05 

93 

90 

87 

58 

58 

61 

98 

91 

91 

58 

65 

63 

92 

86 

81 

60 

59 

6? 

92 

67 

86 

57 

59 

59 

91 

89 

86 

57 

61 

5'. 

93  89 
67  68 

96  94 

66  67 

94  94 
61  62 

92  86 

57  66 


66   65   67   67 


95   90 
59   62 


93   90 
62   63 


91   91 

63   68 


92   87 
62   64 


93   89 
62   72 


93   95 
66   68 


90   90 
61   63 


97   90 
63   63 


95   89 
62   62 


95   94 
67   65 


100  96  91 

63  64  65 

98  97  89 

61  57  59 

99  94  92 

62  62  66 

94  91  87 
65  6?  62 

96  95  92 

62  58  67 

100  95  95 

6?  64  65 

95  89  90 
65  65  65 

95  91  91 

61  6?  62 

100  96  97 

65  66  66 

97  94  90 
65  65  64 

99  94  93 

65  66  68 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST 


Station 

Day 

oIM 

onth 

en 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  | 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WELLINGTON  2  ENE 

MAX 
MIN 

103 
72 

100 
70 

105 
68 

104 

70 

98 
73 

100 

74 

102 

72 

100 

70 

98 
68 

92 

69 

86 
66 

92 

68 

96 
66 

97 
67 

96 
69 

100 

7(1 

100 
65 

106 

70 

104 
74 

98 
66 

92 

68 

86 

66 

86 

60 

98 
60 

88 
59 

92 

60 

9R 
58 

98 
58 

93 

56 

95 

60 

90 
64 

96.6 
66.5 

WICHITA  FALLS  WB  AP 

MAX 
MIN 

107 
73 

107 
75 

LOS 

74 

99 

71 

103 
76 

.  j5 
76 

105 
76 

109 

79 

112 
81 

91 

71 

97 
66 

98 
63 

101 
65 

10.' 
71 

102 

75 

101 
67 

105 
73 

106 
80 

100 

'3 

99 
73 

98 

71 

82 

71 

93 
67 

96 

59 

94 

6  2 

100 
60 

100 
60 

99 
61 

93 
68 

92 

63 

96 
67 

100.0 
69.9 

WlNTERi  1  NNE 

*      *      + 

MAX 

MIN 

100 
72 

98 
69 

99 

70 

99 

74 

93 
69 

97 
oB 

96 

67 

100 
71 

101 
72 

102 
72 

95 
66 

95 
67 

96 
65 

100 
67 

99 
67 

96 
69 

97 
67 

100 
72 

104 
74 

95 

72 

100 

71 

98 

71 

101 
64 

90 
63 

90 
64 

92 
61 

94 

60 

95 
59 

92 

61 

92 
65 

85 
66 

96.6 
67.6 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 
MIN 

103 
7". 

103 

71 

103 
71 

105 
72 

101 
74 

101 
72 

103 

74 

104 
73 

105 
74 

106 
75 

90 
72 

94 
63 

98 
65 

103 

70 

100 
69 

99 
67 

95 
73 

102 
75 

106 
73 

100 
73 

92 
69 

92 

70 

97 
68 

90 
59 

93 

02 

92 

59 

96 
58 

97 
57 

95 
56 

95 
63 

94 
67 

98.5 
68.4 

ARCHER  f ITY 

MAX 
MIN 

BARDWELL  DAM 

MAX 
MIN 

98 

76 

100 
75 

102 

77 

101 
75 

98 
76 

98 
77 

101 
76 

101 

78 

101 

78 

100 
78 

98 
77 

97 

71 

97 
71 

99 

74 

98 

74 

98 
75 

100 

78 

101 
77 

100 
77 

98 

77 

97 
78 

98 
78 

97 
73 

90 
72 

92 
65 

91 
63 

92 
63 

92 
65 

94 
67 

93 
69 

90 
71 

97.2 
73.6 

BELTON  DAM 

MAX 

MIN 

97 
73 

98 
74 

102 
76 

76 

75 

74 

75 

76 

76 

72 

104 
75 

98 
74 

99 
73 

102 
72 

97 
72 

93 
75 

101 
73 

102 
75 

101 
76 

100 

79 

99 

76 

90 
72 

98 
76 

95 

75 

93 

70 

93 
66 

94 
67 

94 
67 

94 
68 

92 

6e 

9? 
72 

97.0 
73.2 

BENBROOK  DAM 

MAX 
MIN 

99 
76 

99 
78 

102 
76 

102 

74 

101 
75 

98 
75 

101 
76 

102 
73 

102 
79 

103 

77 

101 

76 

95 
70 

96 

67 

97 
72 

99 

74 

99 
75 

99 
75 

101 

77 

101 
78 

95 
75 

99 

74 

94 

74 

91 
71 

90 
67 

90 
67 

90 
66 

91 
63 

90 
63 

90 
66 

9] 
66 

91 
65 

96.7 
72.3 

BONHAM 

MAX 

MIN 

103 
76 

104 
75 

102 

77 

100 
75 

101 
77 

104 
75 

105 

78 

105 
79 

105 
80 

93 

75 

95 
72 

95 
66 

99 
64 

101 
74 

98 

74 

101 
72 

102 

74 

101 
76 

96 
73 

89 
76 

95 

72 

91 
72 

90 
75 

89 

70 

88 

64 

89 
62 

90 
61 

94 
62 

91 
67 

92 
65 

93 
70 

96.8 
71.9 

BOWIE 

MAX 

MIN 

105 
79 

105 

78 

ioc 

78 

100 
75 

103 
77 

105 
78 

105 

80 

106 
79 

101 
80 

104 
75 

93 
72 

95 

71 

10? 
70 

101 
76 

98 
76 

96 
72 

105 
75 

103 

79 

100 

76 

101 
76 

96 

74 

92 
73 

93 

71 

95 

66 

95 
63 

95 
68 

98 
68 

96 
68 

94 
70 

94 
68 

94 

70 

99.3 

73.7 

BOYD  3  S 

MAX 

MIN 

99 
75 

101 
72 

102 
71 

100 
76 

98 
72 

99 
73 

101 
72 

103 
78 

103 
76 

92 

71 

96 
64 

96 
63 

99 

65 

99 

76 

9B 
69 

96 

71 

101 
75 

100 

76 

97 
77 

100 
67 

93 

74 

93 
71 

91 
67 

91 
65 

92 
62 

94 
62 

93 

60 

91 
60 

92 
67 

91 
68 

96.7 
69.9 

BRECKENRIDGE 

MAX 

MIN 

102 

76 

102 

74 

102 
74 

99 

74 

100 

74 

101 
75 

102 
74 

104 
77 

105 
78 

90 
75 

96 

68 

98 
66 

102 
66 

96 
72 

99 
72 

98 
72 

101 
76 

103 
79 

97 
74 

94 

75 

93 

70 

98 
72 

93 
68 

93 

60 

94 
64 

97 
63 

97 
61 

93 

60 

94 
67 

91 
66 

93 
69 

97.6 
70.7 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

105 
73 

105 

74 

107 
73 

105 

74 

102 

75 

104 
73 

106 

7* 

107 
76 

108 
77 

109 
78 

91 
71 

97 
65 

101 
(5 

103 
69 

104 
74 

102 
69 

100 

70 

105 
75 

105 

77 

102 
76 

106 
74 

98 
70 

95 

72 

90 
64 

98 
65 

96 
61 

99 

60 

93 
60 

97 
64 

90 
65 

95 
65 

101.0 
70.3 

BROWNWOOD 

MAX 
MIN 

100 

74 

101 
74 

99 
77 

95 
73 

100 

73 

100 
72 

100 
72 

101 

75 

103 
73 

96 

73 

95 
68 

95 
67 

99 
72 

102 

72 

99 

74 

100 
72 

102 
75 

103 
75 

92 
76 

100 
69 

99 
68 

90 
72 

90 
66 

91 
67 

90 
63 

92 
63 

92 
63 

92 
62 

90 

67 

92 

65 

85 
66 

96.4 

70.3 

CAMERON 

MAX 
MIN 

100 
72 

101 
73 

96 
76 

96 

76 

100 
72 

100 
72 

1U2 

73 

102 
75 

101 

74 

106 
73 

99 

78 

100 

71 

102 

74 

97 
73 

96 

71 

102 

70 

102 
73 

100 
73 

103 

75 

99 

76 

101 
75 

100 
75 

95 
76 

92 

75 

95 
66 

96 
65 

94 
64 

97 
64 

95 
66 

95 
69 

95 
72 

98.7 
72.2 

CLEBURNE 

MAX 

MIN 

101 
7* 

102 
72 

9  3 
75 

97 
75 

102 

75 

102 
72 

104 
72 

104 
76 

105 
78 

102 
75 

9e 

75 

97 
68 

99 
68 

99 

74 

98 
72 

100 
72 

103 

71 

101 
77 

97 
78 

102 

77 

98 

77 

100 
70 

89 
72 

88 
70 

90 
64 

91 
62 

90 
61 

90 
61 

90 
66 

90 
67- 

90 
70 

97.3 
71.5 

CORSICANA 

MAX 

MIN 

99 
76 

100 
75 

101 
76 

101 
74 

97 
74 

97 
74 

100 
75 

102 
75 

102 
75 

100 
76 

100 
76 

96 

72 

95 

70 

99 

70 

99 
72 

97 
72 

99 
74 

101 

75 

99 

76 

98 
76 

96 
76 

99 

77 

96 

77 

69 
70 

91 
66 

91 
62 

90 
61 

91 
61 

93 

66 

93 
66 

89 
71 

96.9 
72.1 

DALLAS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

100 
Bl 

102 
62 

102 
82 

99 
78 

100 

80 

101 
B0 

102 
81 

103 
65 

102 

64 

96 

83 

97 
78 

96 

76 

97 
76 

10" 
80 

97 

80 

97 
80 

103 
82 

102 

63 

97 
74 

98 
81 

94 

80 

es 

78 

90 
73 

90 
73 

89 
71 

90 
69 

89 
69 

91 
69 

90 
72 

90 
73 

92 

73 

96.3 
77.6 

OENISON  DAM 

MAX 

MIN 

99 
78 

102 
75 

102 
75 

100 

74 

100 

76 

101 
76 

103 
74 

103 

80 

104 

62 

105 
77 

93 

73 

93 
66 

96 
64 

98 
66 

99 
73 

98 
74 

101 
69 

102 

78 

102 
72 

92 
72 

94 
72 

94 

73 

90 
73 

89 
66 

69 
64 

69 
62 

89 
64 

90 
62 

91 
69 

90 
69 

91 
70 

96.4 

71.5 

DENTON  ■>    SE 

MAX 
MIN 

99 
76 

76 

99 

78 

98 
76 

98 
73 

L0C 
78 

101 
80 

101 
61 

101 

81 

100 
78 

94 
73 

95 
63 

98 
68 

99 
67 

96 
67 

94 

73 

100 
75 

99 

77 

98 
76 

97 
78 

94 

75 

92 
75 

90 
73 

90 
68 

89 
66 

90 
63 

91 
64 

93 

64 

91 
69 

92 
70 

91 

68 

95.7 
72.9 

DUBLIN 

MAX 
MIN 

99 
73 

98 
74 

101 

73 

99 

74 

94 
71 

99 
72 

100 

75 

101 

75 

io; 

75 

102 

75 

95 
72 

96 

68 

96 
69 

98 

72 

100 
72 

97 

71 

100 

71 

102 

73 

102 

75 

98 

75 

100 
68 

90 
69 

99 

70 

90 

67 

90 
66 

90 
63 

92 

64 

92 

62 

90 
62 

91 
63 

88 
68 

96.5 

70.2 

EASTLANi 

MAX 

MIN 

100 
76 

102 
76 

100 
70 

103 

70 

96 
72 

99 
70 

100 
70 

103 
72 

104 
74 

105 
75 

93 
69 

96 

70 

96 
71 

100 
72 

98 
74 

100 
74 

98 

71 

99 
71 

9  9 
74 

98 

74 

89 
70 

92 
71 

91 
74 

92 

61 

9^ 
61 

89 
60 

90 
61 

91 

59 

90 
59 

91 
66 

88 
70 

96.3 
69.6 

EVANT 

MAX 

MIN 

98 
72 

100 

74 

99 

74 

94 
75 

98 
71 

99 

73 

100 
73 

101 
75 

103 

77 

103 

74 

100 
75 

100 
72 

102 
66 

100 
73 

101 
70 

102 
75 

101 
75 

100 

74 

^9 

7  5 

101 
75 

101 
75 

99 
72 

97 
72 

96 
70 

92 
62 

98 
62 

97 
60 

59 

95 

64 

92 
65 

93 
65 

98.6 
70.8 

FERRIS 

MAX 
MIN 

102 

77 

103 
76 

102 
79 

100 
77 

101 

77 

103 
77 

104 

77 

105 

60 

104 

80 

99 

78 

97 
78 

97 
71 

99 
70 

101 
76 

97 
77 

101 
78 

104 

77 

102 

79 

9  6 
80 

101 
79 

97 
80 

92 

76 

89 
74 

90 
73 

9  1 
66 

91 
65 

9: 
64 

9', 

66 

93 

66 

92 

70 

92 

73 

97.8 
74.8 

FORT  WORTH  KB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

98 
77 

101 
76 

100 
79 

98 

77 

100 

76 

101 
76 

104 

77 

104 

80 

103 
82 

95 

78 

98 

77 

97 
71 

98 
69 

101 
77 

98 
77 

99 
75 

103 

76 

102 
80 

96 
76 

99 
60 

97 

77 

92 
76 

92 

75 

90 
72 

9, 
67 

92 
65 

91 
64 

92 
65 

90 
71 

89 
71 

92 

73 

96.9 
74.6 

GAINESVILLE 

MAX 

MIN 

100 
75 

102 
76 

102 
74 

102 

76 

97 
75 

100 
74 

102 
74 

102 
75 

103 
76 

104 
75 

90 
71 

94 
66 

96 
65 

99 
65 

99 
66 

98 
69 

97 

70 

102 
74 

101 

77 

94 
75 

98 
74 

94 
74 

95 

75 

94 
04 

91 
64 

91 
62 

92 
62 

93 

61 

92 
61 

92 
66 

92 

70 

97.0 
70.5 

GATESVILLE 

MAX 

MIN 

98 
74 

101 
74 

100 
72 

101 
75 

98 
73 

97 

73 

100 
74 

102 

74 

101 
76 

101 

75 

103 

74 

98 

71 

100 
70 

101 
70 

99 

71 

97 

71 

101 
74 

101 
74 

101 
74 

99 
77 

96 
72 

90 
72 

98 

75 

93 

75 

95 

64 

95 

63 

92 
59 

95 

60 

93 
62 

93 
66 

93 
67 

97.9 
71.0 

GEORGETOWN 

MAX 

MIN 

98 
72 

99 
73 

97 
75 

96 

77 

97 

74 

98 
72 

100 

74 

100 

75 

100 
75 

103 

71 

102 

77 

98 
71 

100 
73 

99 

72 

97 
70 

100 
73 

99 
71 

100 
73 

101 
71 

99 
73 

99 
75 

98 
76 

98 
76 

95 
62 

93 

65 

93 
62 

94 
61 

94 
61 

92 
66 

93 

6B 

94 
70 

97.6 
71.1 

GLEN  ROSE 

MAX 

MIN 

102 
75 

102 

70 

102 
73 

98 
71 

100 
76 

103 
71 

104 
71 

104 
77 

104 

79 

100 
74 

99 
73 

99 
66 

103 
62 

101 
71 

99 
71 

102 
73 

104 
72 

102 
76 

102 
60 

101 
78 

96 

74 

95 

72 

93 
72 

94 
59 

95 
61 

96 
58 

96 
56 

94 
56 

95 

64 

94 
67 

92 
69 

99.1 
70.0 

GOIQTHWA ITE 

MAX 

MIN 

101 
72 

101 
73 

100 
73 

95 

74 

99 
71 

98 
72 

101 

73 

101 

74 

102 
73 

101 

72 

101 

71 

97 
72 

101 
69 

101 
74 

101 

71 

100 
72 

101 
70 

101 
72 

100 
76 

102 
74 

94 
70 

101 

70 

98 

71 

93 
69 

94 
65 

94 
65 

95 
65 

96 
64 

94 
66 

93 

67 

95 
69 

98.4 
70.6 

GRAHAM 

MAX 

MIN 

102 

77 

104 

74 

104 
74 

104 
75 

98 

75 

101 

7* 

103 
70 

103 
71 

105 
79 

106 

76 

87 
71 

93 

63 

96 
64 

io: 
67 

100 
7* 

99 

69 

99 
73 

104 
76 

104 
80 

100 
73 

92 

72 

95 
71 

93 
72 

92 
62 

95 

64 

95 
62 

97 
61 

99 
60 

94 
68 

96 
68 

96 
69 

98.7 
70.5 

GRANBURY 

MAX 

MIN 

102 
77 

103 
75 

103 

77 

100 

77 

100 
76 

102 
74 

104 

74 

104 
79 

104 
79 

104 
76 

99 
75 

100 
65 

102 
66 

101 

75 

99 

75 

102 

76 

104 
76 

104 
79 

103 
79 

102 

79 

98 

74 

100 

75 

93 

72 

95 
68 

95 
66 

97 
64 

97 
62 

96 

60 

94 

70 

93 
70 

100 

73 

100.0 
73.1 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

MIN 

98 
68 

99 
75 

101 
75 

100 
75 

97 

76 

99 
75 

100 

75 

101 
77 

102 
77 

102 

77 

93 

75 

95 

70 

95 
67 

98 
68 

99 

73 

97 
73 

94 

76 

102 

76 

102 

75 

95 

74 

99 

75 

94 

74 

89 
72 

90 

70 

90 
64 

89 
63 

90 
63 

90 
63 

91 
66 

90 
65 

90 
69 

95.6 

71.7 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

MIN 

99 

73 

100 
73 

101 

75 

99 

76 

97 
78 

99 
74 

103 
75 

103 
76 

103 

60 

103 
79 

94 

74 

97 
66 

96 
65 

99 
65 

98 
73 

98 
74 

98 

74 

102 
73 

102 

77 

92 

75 

96 
73 

95 
73 

66 
72 

66 

71 

a  9 

64 

89 
62 

90 
61 

91 
62 

91 
64 

86 
66 

90 
71 

95.9 
71.5 

GROESBECK 

MAX 
MIN 

99 
73 

100 
74 

lot 

77 

99 
75 

97 
73 

91 
75 

100 

75 

101 
73 

10C 
76 

102 
74 

103 

74 

96 
74 

100 

74 

100 
73 

98 

73 

96 

74 

99 
73 

101 
74 

101 

76 

90 
63 

98 
76 

100 
72 

99 
72 

96 
74 

94 
67 

94 
66 

94 
65 

94 
67 

96 
66 

93 
68 

92 
73 

97.7 
72.3 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

MIN 

98 
73 

99 

74 

100 
75 

100 
75 

96 
72 

97 
72 

100 

74 

100 

76 

101 

75 

102 
75 

98 
74 

96 

69 

96 
68 

97 
69 

98 

72 

99 

73 

100 
72 

100 
73 

101 
74 

96 

74 

99 

68 

92 

70 

99 

72 

90 

70 

92 
66 

92 

64 

93 

64 

93 
64 

91 

64 

92 
62 

90 

68 

96.7 
70.7 

HENRIETTA 

MAX 

MIN 

100 
74 

101 

74 

101 

75 

101 
73 

96 

73 

100 

76 

100 

76 

102 
76 

103 
79 

105 

78 

90 

71 

95 

65 

95 

66 

98 

67 

99 

75 

96 

70 

98 
72 

102 
76 

102 

74 

99 
76 

95 

72 

95 

71 

87 
71 

92 

60 

93 

61 

94 
63 

96 
62 

93 
62 

93 

64 

94 
67 

97 
67 

97.2 
70.5 

»  Reference  Nolei  Following  £ 
-    270    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST 


Station 

Da] 

of  Month 

1 

2 

3 

*l 

s 

6 

7 

8 

9 

10 ! 

11 

12 

13  j 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
> 

< 

HICO 

MAX 
MIN 

102 
72 

103 

73 

101 
72 

90 
74 

9.° 
73 

lul 

73 

102 

71 

102 
74 

103 
76 

102 

74 

98 

73 

99 
67 

101 

65 

100 
7? 

97 
71 

101 

73 

102 

73 

102 
75 

101 
7  6 

102 
75 

100 

68 

99 
66 

91 
68 

99 

70 

94 
6ft 

96 
67 

95 
66 

95 
65 

95 

67 

93 
68 

90 
69 

98.6 
70.7 

HllLSSDRO 

MAX 
MIN 

96 
75 

100 
76 

102 
77 

101 
75 

98 

75 

11 

75 

100 

75 

103 
78 

101 
76 

101 

76 

100 
77 

98 
68 

97 
69 

100 
71 

98 

74 

98 

74 

100 
75 

101 

76 

101 

78 

97 

7  7 

100 
77 

99 

78 

98 
75 

91 

71 

93 
65 

93 
63 

93 
62 

94 
62 

95 
64 

94 

64 

92 

70 

97.8 
72.6 

jackSboru 

MAX 
MIN 

99 

77 

100 
76 

101 
76 

100 

73 

98 
75 

1O0 

76 

101 

76 

102 
79 

103 
79 

102 
77 

94 

71 

95 
67 

99 
68 

98 
75 

96 

75 

93 

73 

101 
74 

101 
79 

101 

7  8 

99 
79 

95 
73 

9? 
72 

92 

71 

92 

64 

93 

66 

94 
66 

95 
66 

94 
65 

92 

68 

90 
67 

94 
70 

97.0 
72.7 

KAUFMAN 

MAX 

MIN 

99 

7". 

101 
75 

102 
75 

100 
76 

98 
76 

100 
76 

102 

75 

104 
76 

103 

77 

102 

77 

95 

77 

97 
70 

96 
69 

99 
69 

97 

74 

97 
75 

99 

74 

103 
75 

101 
76 

98 

77 

99 

77 

101 
76 

92 

73 

89 

72 

90 
65 

90 
62 

9! 
62 

91 
63 

94 

67 

92 

67 

93 

70 

97.3 
72.5 

KULE6N 

MAX 

MIN 

LAVON  0AM 

MAX 
MIN 

97 
75 

98 
74 

100 
78 

100 

76 

99 
76 

9  9 
77 

100 
76 

105 
76 

101 
60 

100 
79 

90 
77 

93 
72 

93 

69 

^96 

7? 

96 

75 

96 

75 

98 
74 

101 
74 

100 

77 

96 

74 

98 
76 

93 
72 

85 
72 

84 
72 

88 
67 

88 
65 

89 
64 

90 
66 

91 
69 

90 

70 

91 
71 

95.0 
73.2 

"HRLlN  !  NE 

MAX 
MIN 

100 
73 

101 
73 

96 

74 

97 
76 

98 
73 

100 
74 

101 
74 

99 

78 

100 
76 

104 
74 

98 
76 

99 

70 

101 
72 

98 

77 

96 

72 

100 
73 

101 
74 

100 

76 

*9 

77 

99 

77 

100 

7e 

99 

78 

97 

75 

94 

75 

94 

67 

94 
63 

94 
62 

97 
66 

94 

68 

92 
72 

95 
73 

98.0 

73.1 

HC  GREl>.lR 

MAX 

MIN 

98 
75 

100 
75 

101 
75 

100 
75 

98 

73 

100 
75 

10? 

75 

103 

76 

103 
77 

102 
74 

105 
75 

97 
71 

98 

71 

101 
72 

98 
73 

96 
72 

101 
75 

102 
75 

102 

75 

98 

77 

100 

77 

98 
75 

100 
75 

92 

74 

93 
63 

93 

64 

95 
6? 

95 

64 

95 
65 

93 
69 

93 
69 

98.5 
72.4 

HC  KlNNFV 

MAX 

MIN 

99 
74 

102 
72 

101 
75 

99 
74 

10c 

7ft 

102 
74 

102 
74 

102 
76 

102 
79 

102 
79 

96 
73 

96 
67 

98 
64 

99 
72 

97 

74 

98 
71 

102 
71 

102 
77 

99 

74 

96 

75 

95 
73 

88 
72 

89 
72 

89 

71 

89 
64 

90 
61 

90 
61 

92 

62 

91 
66 

91 
69 

93 

71 

96.5 

71.4 

MEXIA 

MAX 
MIN 

98 
75 

100 
76 

102 
78 

100 
76 

98 
75 

98 
76 

101 
77 

101 
77 

101 

77 

100 

74 

104 

74 

94 
72 

97 
73 

99 
75 

96 

74 

98 
74 

100 

74 

101 
72 

99 

76 

99 

78 

98 

77 

98 

77 

98 

77 

91 
74 

92 

67 

93 

64 

93 
65 

93 

68 

95 
68 

94 

70 

92 

71 

97.6 
73.6 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

102 
74 

103 
74 

102 

76 

9? 
74 

100 
74 

102 
72 

104 
74 

105 

75 

105 
76 

93 
77 

97 
72 

97 
67 

100 
66 

100 
73 

98 
73 

101 

74 

103 

73 

104 

76 

102 
76 

100 

77 

96 
72 

96 

70 

94 
67 

93 
65 

94 
68 

94 
65 

96 
65 

93 
66 

95 
69 

92 
68 

94 
71 

98.5 
71.6 

NAVA«R3  MLLS  DAI 

MAX 
MIN 

99 

76 

100 
76 

101 

77 

100 

76 

98 
75 

96 
76 

101 
77 

102 
79 

102 
78 

100 

76 

10? 
76 

97 
72 

97 
70 

100 
74 

98 
73 

97 
74 

100 
76 

101 
77 

100 
77 

97 
78 

97 

78 

96 

78 

98 
76 

91 
72 

92 
65 

92 
62 

92 
62 

93 
65 

95 

67 

94 
66 

92 
72 

97.4 
73.5 

OLNEY 

MAX 

MIN 

103 

75 

104 
73 

103 
76 

99 

7} 

101 

74 

101 
75 

103 

72 

104 
79 

106 
79 

102 

71 

95 
69 

98 
65 

101 
65 

100 
75 

96 
74 

100 
71 

102 

76 

105 
80 

102 
76 

95 

75 

93 
72 

94 
72 

93 

71 

96 
69 

91 
61 

99 
65 

100 
63 

94 

61 

96 
69 

92 
68 

95 
69 

98.9 

71.4 

PARIS 

MAX 
MIN 

102 

77 

102 

75 

103 
79 

10O 
76 

100 
78 

101 
80 

103 
78 

105 

79 

104 
80 

103 
76 

95 

72 

94 
69 

93 

71 

96 
72 

100 
74 

97 

76 

99 
77 

102 

77 

102 
79 

91 
74 

97 
72 

95 

72 

91 
73 

85 
71 

88 
64 

87 
63 

89 
63 

90 
65 

92 

68 

89 
71 

89 
71 

96.3 
73.3 

PILOT  PPINT 

MAX 

MIN 

100 
75 

102 
75 

104 
79 

102 
76 

99 
77 

1  01 
77 

104 
78 

104 
78 

105 
78 

105 

77 

92 

72 

96 
67 

97 
67 

101 
71 

102 
73 

99 
73 

97 
73 

103 

73 

102 
76 

95 
75 

98 
74 

95 
74 

95 

70 

91 

67 

92 
65 

91 
63 

93 
63 

94 
63 

92 
63 

93 
68 

93 

70 

98.0 

71.9 

PROCT(l«  hESERVOIR 

MAX 

MIN 

98 
73 

99 

73 

99 

73 

97 
76 

95 
71 

96 

74 

99 
73 

100 

77 

100 

78 

101 
75 

95 

71 

95 
66 

96 
67 

97 
70 

98 

70 

96 
72 

99 
74 

100 

77 

101 
79 

98 

76 

96 

70 

88 
71 

96 
72 

90 
65 

91 

66 

90 
63 

92 
63 

92 
61 

90 
64 

92 

66 

88 
66 

95.7 
70.8 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

102 

74 

102 

74 

103 
75 

9M 
72 

99 
72 

101 
74 

103 

76 

104 
77 

104 
76 

100 

74 

95 
68 

97 
62 

101 
68 

98 
73 

99 
72 

100 
70 

101 
74 

103 
76 

100 

77 

96 
74 

89 
65 

98 

67 

91 

67 

92 

60 

92 

63 

95 
62 

9ft 
6? 

92 

60 

94 
63 

90 
63 

94 
67 

97.7 
69.6 

OUINLAN 

MAX 
MIN 

99 

77 

101 
76 

99 

78 

99 
76 

99 
72 

102 
77 

103 

77 

103 

80 

102 
79 

100 
79 

96 
74 

96 

70 

97 
69 

99 

71 

98 

73 

98 
76 

102 
75 

102 
78 

101 
77 

99 

77 

95 
67 

96 

74 

97 

71 

93 
72 

87 
65 

91 
64 

97 
64 

89 
64 

92 

65 

91 
68 

90 
72 

97.2 
72.8 

RANGER  1  H 

MAX 

MIN 

99 
73 

100 
72 

1  0  0 
73 

96 

74 

96 

73 

99 
73 

100 

75 

101 
76 

102 
79 

100 
79 

102 
78 

100 
76 

99 

74 

99 
72 

96 

75 

99 

74 

100 

101 

100 
74 

95 

76 

92 

71 

98 
71 

92 

71 

93 
62 

93 
67 

96 
66 

95 

64 

92 
63 

94 
68 

92 
66 

93 

70 

97.2 

72.0 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

99 
72 

100 

7! 

101 
71 

101 
71 

97 
71 

V6 
71 

99 
69 

101 
70 

102 

103 
71 

96 
64 

96 
63 

98 
63 

100 
63 

100 
71 

100 
68 

100 
69 

102 
69 

102 
7  4 

97 
"16 

97 
69 

90 

69 

99 

70 

91 
60 

93 
60 

93 

58 

95 

59 

97 

56 

93 
56 

94 
62 

91 
65 

97.6 
67.1 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

MIN 

99 
74 

101 

75 

99 

76 

98 
76 

99 
78 

101 
73 

102 

77 

101 
78 

100 
76 

104 
74 

99 

74 

99 

74 

101 

77 

97 
74 

95 

72 

101 
74 

101 

76 

!  JO 
76 

100 

79 

98 
79 

101 
77 

99 

76 

97 
79 

94 

76 

95 
66 

95 
66 

95 
64 

95 

67 

93 
68 

94 

70 

96 
73 

98.4 
74.2 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 
MIN 

102 

76 

104 
75 

10b 
75 

103 
75 

100 
76 

103 
75 

105 

77 

106 

78 

105 
60 

106 
71 

94 
72 

97 
67 

97 
64 

100 
6  3 

102 
74 

99 

74 

95 

74 

104 
77 

102 

73 

92 

73 

96 

72 

94 
73 

93 
72 

92 
65 

91 
64 

90 
61 

91 
62 

91 
61 

93 

61 

92 

70 

92 

70 

98.0 

71.1 

SPRINGTOUN 

MAX 

MIN 

102 
75 

101 
73 

10? 
72 

102 
7? 

94 
74 

100 
75 

103 

78 

103 
79 

105 

78 

105 

75 

91 
68 

95 
61 

95 
61 

100 
63 

101 

71 

100 

68 

98 
71 

103 
78 

103 
78 

100 

75 

103 
73 

95 

71 

93 
69 

91 
63 

90 
65 

91 

61 

9? 

60 

93 
59 

91 
61 

93 
65 

91 

67 

97.6 
69.6 

STEPHENVILLE  '  N 

MAX 
MIN 

101 

100 

100 

95 

74 

98 

101 
76 

102 

101 

101 

100 
82 

96 

95 

69 

98 

98 
72 

95 

70 

98 
69 

100 
71 

100 
73 

98 

77 

100 

75 

95 
67 

98 
73 

90 
68 

91 
66 

90 
67 

92 
69 

92 
60 

91 
64 

92 

66 

89 
61 

90 
66 

96.4 
69.9 

STILLMOUSE  HOLLDK  0AM 

MAX 

MIN 

98 
74 

99 
74 

10" 
72 

99 

75 

96 

75 

96 

76 

100 

77 

100 
77 

100 
75 

100 

72 

103 
75 

99 
72 

99 
73 

101 
72 

98 

73 

94 
74 

100 

75 

100 
74 

99 

76 

100 

78 

97 
77 

97 
72 

97 
75 

94 

75 

93 
66 

94 
65 

94 
65 

94 
65 

93 

67 

91 

67 

93 

71 

97.4 
72.7 

TAYLOR 

MAX 

MIN 

99 
73 

100 

73 

9fl 
76 

100 

75 

94 
74 

98 
74 

100 

74 

101 
76 

100 
76 

101 
73 

106 
74 

101 
73 

102 
76 

102 
73 

98 

72 

95 

73 

101 
75 

101 
76 

100 

77 

101 
77 

98 

76 

101 
76 

98 

77 

97 

75 

98 

68 

97 
64 

98 
63 

98 

64 

98 
66 

93 
69 

97 
70 

99.  1 
72.9 

TEMPLE 

MAX 
MIN 

97 
76 

98 

77 

101 

77 

97 
76 

98 
76 

97 
75 

100 

75 

101 
76 

101 

7b 

101 
74 

105 
74 

99 

75 

103 
76 

102 
73 

96 
73 

94 
73 

101 
75 

100 
75 

101 
75 

101 
77 

98 
77 

99 

76 

99 
74 

93 

75 

95 

67 

96 
69 

94 
69 

96 
66 

95 
72 

95 
72 

95 
72 

98.4 

74.0 

THROCKMORTON 

MAX 

MIN 

101 
73 

102 

74 

10? 
72 

103 
72 

98 

73 

100 

73 

100 

73 

102 

75 

104 
76 

105 
77 

88 
67 

95 
65 

97 
67 

100 
71 

99 

72 

99 
67 

98 
75 

102 

78 

105 
76 

99 

76 

93 
69 

93 

71 

94 
69 

91 

61 

94 
64 

94 
60 

97 
60 

96 

61 

97 
67 

95 

67 

90 
67 

97.8 
70.0 

WACO  DA* 

MAX 

MIN 

98 
78 

100 
79 

101 

79 

101 
75 

97 
76 

97 
77 

100 

101 

79 

101 
77 

101 
77 

103 
77 

99 
73 

97 

72 

100 
74 

97 
76 

96 

75 

99 

79 

100 
78 

99 
79 

97 
79 

97 
79 

96 

73 

97 
76 

91 
73 

92 
67 

91 
65 

93 
64 

93 
65 

94 
67 

91 
69 

92 
72 

97.1 
74.4 

WACO  W9  AIRPORT 

MAX 

MIN 

101 
78 

101 

77 

10? 
79 

100 

79 

100 
78 

I  J? 
79 

104 

79 

103 

82 

103 
81 

106 
79 

101 
79 

101 
75 

103 
73 

99 
60 

99 
79 

102 

80 

104 

79 

103 
79 

101 
81 

101 
81 

99 
81 

99 

80 

93 

79 

96 

73 

96 

66 

97 
6ft 

97 

64 

95 
64 

92 

71 

94 

71 

97 
76 

99.7 
76.4 

WAXAHACHIE 

MAX 
MIN 

100 
78 

10? 
74 

101 
77 

100 
76 

99 

75 

ioa 

76 

103 

78 

103 
76 

103 
76 

101 

76 

96 
76 

96 
69 

100 
69 

101 
75 

98 

74 

102 
75 

104 

78 

103 
78 

100 
78 

102 

77 

101 
79 

101 

74 

67 

73 

90 
71 

92 
64 

91 
62 

9? 
6? 

95 

63 

93 

67 

91 
68 

94 
72 

98.2 
73.2 

WEATHEPFORD 

MAX 

MIN 

101 
75 

101 
77 

103 

72 

102 

74 

98 
75 

100 
75 

102 

77 

103 

77 

103 
76 

104 
78 

93 

73 

96 
64 

97 
64 

100 
64 

100 
65 

98 
73 

96 

75 

99 

80 

96 

77 

98 

78 

99 

71 

92 

73 

93 

71 

90 
66 

90 
63 

90 
60 

92 

58 

93 
59 

92 
59 

93 
65 

91 
67 

96.9 
70.4 

wHTT'.Ev  DAM 

*     *      * 

MAX 

MIN 

100 
75 

101 
73 

103 

75 

102 
76 

9e 

73 

99 

71 

101 
75 

103 

77 

10  3 
77 

103 
74 

100 
76 

93 
73 

99 
70 

101 
72 

96 

72 

97 
72 

101 
73 

102 
76 

102 

78 

100 

78 

100 
78 

97 
78 

102 
76 

93 

74 

95 
66 

95 
63 

95 
62 

95 
66 

95 
66 

92 

68 

94 
69 

98.8 
72.6 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

MIN 

100 
71 

100 
7? 

97 
74 

97 
74 

99 

71 

101 

73 

104 

74 

101 
73 

101 
73 

104 
70 

99 

74 

9B 
70 

99 

70 

98 

71 

99 
71 

102 
72 

102 
72 

101 
72 

101 
73 

101 

73 

101 

74 

104 
75 

99 

71 

66 
73 

92 
69 

91 
64 

91 
61 

91 
63 

95 

70 

92 
67 

90 

70 

97.9 
71.0 

ATHENS  1  SSE 

MAX 
MIN 

99 

72 

101 
71 

94 

72 

96 
75 

10) 

76 

101 
76 

101 
72 

102 
72 

103 
74 

99 

71 

97 
77 

96 

0? 

100 
66 

100 

69 

101 
71 

104 
70 

105 

70 

103 
74 

101 
76 

101 
76 

100 
75 

98 
73 

92 
72 

91 
63 

90 
62 

89 
59 

91 
58 

94 
65 

95 
65 

95 
68 

95 
70 

97.9 
70.3 

CARTHAGE 

MAX 

MIN 

96 
73 

96 

74 

95 

^9 

95 

75 

95 

75 

99 
76 

9e 

76 

99 

75 

99 
76 

99 
75 

94 
76 

9? 
68 

95 

70 

96 
69 

95 

69 

99 

70 

100 

73 

100 
74 

98 

74 

98 
76 

100 
75 

100 

76 

85 
69 

89 

71 

88 
62 

85 
64 

69 
62 

91 
68 

89 

74 

90 
70 

92 

73 

94.7 
72.1 

CENTER 

MAX 

MIN 

96 

71 

96 

71 

9" 

n 

95 

71 

95 
72 

97 

99 

74 

100 

7  3 

97 

74 

97 
72 

10: 
72 

94 

65 

94 
65 

96 
66 

96 
66 

93 

67 

99 
71 

99 

73 

96 

73 

99 

74 

93 

75 

95 

76 

99 
76 

90 

73 

90 

60 

89 

60 

87 
59 

89 
59 

92 

65 

86 
69 

90 
71 

94.7 
69.6 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST 


Station 


Day  of  Month 


10       11       12       13       14 


19      20      21      22      23 


CENTERVILLE 

CLARKSVILLE  2  E 

COLDSPRING  5  SSw 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

DAINGERFIEL'J  9  S 

DULVILLE  2  K 

EMORV 

EVADALE 

FAIRFIFLD 

FRANKLIN 

GILMER  2  w 

GLADEWATER  3  Wb'W 

GROVETGN  1  SE 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENOERSQN 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBWILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

LDVELAOY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVULE 

MARSHALL 

MINEULA  9  ENE 

MOUNT  PLEASANT 

MOUNT  VERNON 

NACOGDOCHES 

NEWTON 

PALESTINE 

P0YNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  »S. 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


99  100 
70   71 


100  100 
73   73 


96   98 
70   71 


99   99 

7'   75 


97   99 
71   72 


97   99 
72   72 


97  100 
77   77 


101  103 
73   73 


100  101 
73   73 


95   96 
67   67 


99  100 
75   76 


100  102 
71   71 


96   96 
74   72 


95   9e 
72   72 


100  101 
70   70 


95   96 

70   70 


97   98 
72   73 


95   96 
73   74 


99  100 
73   75 


97   98 
71   71 


99  102 
74   74 


95   96 
66   66 


96   96 

74   74 


97   98 
71   72 


94   94 
73   73 


98   99 
71   72 


95   96 

75   74 


96  100 
71   71 


100  101 
73   74 


101  100 
73   74 


94   95 
73   74 


100  103 
72   71 


99   99 
71   70 


100  101 
75   73 


100  100 
75   75 


99   99 

71   71 


96   99 
74   74 


100  102 
75   76 


99   98 
69   69 


95   98 
70 


96  101 
7?   74 


96  mo  101 

74   75   76 


93   97 
7  3   73 


97 

73   73 


100  107 

77   79 


100  102 
73   74 


103  101  100 
73   75   73 


72   70   70 


97   97 
69   74 


99  100 
72   72 


95   99 

73   75 


94 

73   72 


97  105   99 
73   70   73 


98   97 
72   72 


95   98 

73   73 


73   73   73 


96   98 
72   72 


99  102 

73   74 


96   99 

75   75 


74   71   72 


94   95 
74   74 


95   99 
73   71 


95   96 
75   75 


94   97 
72   73 


96  101 
72   71 


94   95   94 


100  102 
73   71 


96  100 
72   72 


96  100 
74   76 


98   98 
72   72 


101  101 

74   75 


96  105 
73   7 


100  100 
77   77 


100   99 
75   75 


100  100 
73   73 


102  105 
78   79 


103  103 
74 


104  105 
75   76 


100  104   95 

73   75   68 


103   95   95 
73   72   66 


99  103   97 


102  100   97 


99  102   99 

71   7?   72 


99  103   95 


100   95   95 
75   76   71 


102   99   95 
72   75   67 


103   95   97 


101 
72 


97   95 
70   69 


99  100 
74   72 


96   96 
68   71 


102   98 
69   69 


105   99 
75   72 


99   99 
68   67 


94   96 

66   68 


77   97 
69   66 


97   96 

77   7b 


97   94 
73   71 


97   99 
70   70 


1C0  100 
67   70 


'.-7  100 
65   66 


101  102 
75   75 


100   98 
73   77 


101   97   95 
75   72   64 


96   98 
76   72 


101 
75 


100   97 
73   74 


100   99 

75   74 


98   98 

74   73 


101   99 

74   76 


99   96 

7  1   76 


102  101 

75   75 


97   95 
68   68 


97   97 

74   77 


96   96 
72   73 


100   98 
75   75 


99   98 
76   76 


102  100 
75   75 


103 
74 


100  100 
75   76 


97   96 
74   75 


103  102 
76   77 


99  102 
70   75 


102  103 
76   77 


75   73   73 


98  102 
75   75 


99  100 
69   71 


102   99 
75   75 


95   98 
73   73 


102  101 
74   74 


102  102 

77   76 


99  100 
72   72 


96  95  98 
75  73  74 

97  96  93 

74  74  65 

99  101  100 

72  73  72 

98  98  92 

73  74  66 

102  103  97 

72  73  72 

98  99  95 

75  75  66 

101  99  95 

73  76  69 

95  98  93 

68  67  63 

95  92  92 

80  75  66 

99  97  96 

72  73  68 

97  90  91 

73  72  66 

100  102  96 

75  73  71 

97  97  94 


101  103   95 
73   75   69 


102   94 
76   77 


103  102   99 
74   76 


96   96 
76   75 


100   97   97 
76   73 


100   93   93 
76   74   67 


102   94 

79   73   67 


100  103   96 
74   77   71 


98  100   95 

73   73   66 


100  103   95 
71   72   69 


100   97   96 

75   78   71 


67   65   65 


96   96 
71   73 


99   99 
73   69 


95   95 
65   66 


95   95 
72   70 


100   97 
70   72 


94   96 
65   65 


100   99 
73   72 


92   96 

68   70 


98   95 
72   73 


95   91 
66   68 


69   72 
93   95 


94   94 
68   68 


96   96 
67   67 


90   93 
68   67 


96   98 
71   72 


93   90 
69   71 


97   99 
70   69 


9  6   99 
72   71 


96   98 
76   72 


92   93 
68   70 


96   99 
64   68 


93   95 
67   67 


94   97 
66   70 


95   98 
69   71 


95   99 
68   67 


96  100 
70   71 


99   99 
73   72 


97  102  102 

67   70   74 


96   99  102 

70   71   74 


92  100  101 

70   73   73 


101  100 

75   75   75 


93  100 
72   74 


98  101  101 

70   70   72 


98  100 
73   79 


103  105  104 
69   72   74 


100  100  10* 

72   71 


98   98 
66   69 


99   99 

71   76   76 


101  101  101 
72   72   75 


97   98  102 
67   67 


97   97  100 
7?   72   71 


99  102  100 
72   68   70 


90   98   99 
66   71   69 


92  101  101 
72   74   73 


98  100 
74   75 


95  103  101 
73   75   74 


92  100  100 

70   71   71 


100  102  101 

70   74   74 


96   96   97 
65   66   63 


96  100   99 

71   75 


98   96 
71   73 


95   94  100 
69   70   73 


92  100  100 
69   70   75 


95   96   99 
71   72   71 


95  102  103 
68   69   74 


102  102  100 
72   74 


101  101  100 
72   74   74 


93   96  100 
70   71   74 


100  104  102 
69   71   75 


98   96  100 
67   71 


97   98  103 
71   75   75 


99  100  102 
76   77   74 


99   99 

70   71 


97  100  102 


101  103  102 
73   76   75 


101   96 
76   73 


100  100 

73   74 


98  100 

76   75 


97   98 
73   74 


101   98 
73   76 


94   96 
77   77 


99  102 
76   76 


97  100 
70   76 


93   95 
69   68 


96   97   97 


98  100 
76   73 


96   96 
74   75 


99   97   95 


99  100 
73   75 


98   96 
72   71 


100  100 
74   75 


97   95 
74   74 


102  101 
75   74 


99   97 
73   76 


100  101 
73   7B 


100  100 
74   76 


99   97 
76   78 


96   99 
74   75 


97  100 
70   72 


91   85 
72   71 


101   98 
75   75 


99   88 
73   70 


98   97 
66   69 


96   96 
77   76 


99   95 
75   77 


96   91 
73   70 


97   93 
74   72 


102   93 
78   76 


97   96 

73   74 


100  101 
75   76 


94   97 
73   73 


102  102 
76   76 


99   99 
75   75 


99   99 
76   77 


90   94 
68   70 


92   93 
74   76 


93   99 
73   73 


91   90 
72   72 


94  100 
74   75 


98   95 
76   77 


99   65 
76   75 


95   97 
68   73 


90   83 
72   74 


98   98 
71   75 


86   90 
70   73 


99   98 
73   75 


95   94 
75   73 


102   98 
74   76 


99   99 
78 


100  100 
76   75 


95   93 
73   76 


99  100 
77   74 


101 
74 

101 


102  100   96   96   99   96   99  103 

71   72   65   66   66   67   67   69   69 

Set  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
-    272    - 


95   89 
76   74 


94   68 
76   73 


99   97 
76   76 


94   95 
72   72 


100  100 
7S   75 


98   98 
77   77 


99  100 
71   72 


100  102 
76   77 


100   90 
76   75 


101   99 
75   78 


94   95 
74   73 


92   87 
73   71 


91   90 
70   70 


96   87 
71   70 


96  100 
76   77 


98   93 
73   73 


97   99 
75   76 


96   92 
77   72 


100   98 
73   74 


93   92 
56   56 


86   87 
61   63 


94   90 
61   58 


94   93 
69   65 


92   90 
66   64 


92   90 
63   62 


87   69 
63   63 


66   69 
60   59 


89   89 
59   59 


92   87 
60   59 


91   90 
63   61 


96   96 
61   59 


87   67 
56   56 


67   66 
58   59 


89   94 
56   60 


64  60  60 

92  94  95 

7  3  67  67 

83  87  87 

60  58  59 

85  92  89 

73  62  62 

80  89  68 
64  61  59 

88  88  89 

64  62  60 

81  90  87 
66  56  56 

85  83  86 

63  60  61 

93  92  92 
70  61  63 

85  83  64 

61  59  60 

86  95  92 
72  62  58 

88  82  81 

66  60  60 

82  89  66 
66  63  61 

91  90  92 

69  64  64 

94  93  93 

65  63  61 

86  85  85 

62  62  62 

88  88  90 

60  58  57 

86  86  86 
60  60  60 

87  85  66 

62  60  61 

85  90  89 

63  63  61 

91  6R  81 

62  64  64 

90  93  93 

63  61  61 


91   92 
65   61 


89   90 

57   57 


97   95   96 

62   70   70 


87   69 
70   70 


93   91   90 
65   66   67 


94   93 

70   73   75 


95   90 

66   69   72 


95   92 
65   67 


92  89  97   90 
68  72  74 

93  92  92   94 
66  65  70   71 

89  93  92 

60  67  67 


94   90   89 
65   67   70 


92   93 
67   72 


94   89 
65   65 


90   93 

68   70 


91   89 

63   68   71 


94   93   90 

56   75   69 


92   87 
69   69 


92   90 

69   73   73 


92   87   90 

64   68   69 


94   92 
65   65 


94   91   92 
64   68   70 


92   89   95 
67   71   72 


93   68   90 
65   68   69 


89   89 
67   72 


87   86 

68   70   72 


95   90 
54   66 


92  90 

66  66  72 

93  69  86 
64  66  70 

91  92 

70  74  74 

94  93  96 

67  72  71 


63   69   70   71 


90   90 
67   69 


67   90   88   90 
60   66   69   70 


68   90 

70   70 


93   85   90 


91   86 
71   69 


72   72 

93 

7  0 


95   91 

66   66   70 


91   90 

69   72   72 


97   88   93 
65   69   69 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST 


Sialic 


Day  of  Month 


10      11   I   12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


RUSK 

SAM  RAY6URN  DAM 

SIMMS  2  NNW 

SULPHUR  SPRINGS 

TEXARKANA 

TOWN  BLUFF  DAM 

TYLER     5    NE 

hAPREN 

WILLS    POINT 

*  » 

TRANS     PECOS 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


05 


ALP^E 

9AKERSFIELD 

8ALM3RHEA 

CANOELARIA 

CHISPS  BASIN 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WB  AIRPDRT 

FABENS 

FORT    HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANOFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  2  ENE 

MENTDNE  2  S 

MONAHANS 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENwELL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  DIM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  RLANCA 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


96   96 

7*.   75 


96   98 
72   75 


102  100 
70   72 


98 

73 

102 


101  102 
72   74 


99  101 
73   7<> 


97   99 
73 


100  103 
73   75 


91   91   92 


97   93 
7".   7* 


100   98 
72   72 


10*  105  102 

70   72 


97   96 
67   63 


100  101 
74   74 


100   98 
74   74   73 


95  95 

68  67   66 

98  97   96 
72  60   69 

99  98 

72  64 

102  100  100 

73  70   70 

98  96   99 
73  72   70 

93  92 

63  63 

93  90 

59  59 

106  103  103 

66  74   67 

103  100  100 

60  66   60 

85  84   85 

61  60   61 

96  97   95 

70  72   71 

103  102  102 

69  69 

99  99   98 
75  73 

104  104  1C 
79  78 

98  99 
72  67   68 

93  94 

69  74 

96  95 

72  72   72 

99  99 

75  76   74 

90  95   96 

63  64   66 


94   94   v5 


100 
72 


100 
73 


101 
66 

98 


102 
70 


101 
72 


101  99  101 

74  76  73 

90  92  94 

75  72  75 

96  96  97 

74  75 

92  95 

72  71  69 

101  98  100 

73  74  73 


84   88 
65   62 


86   91 
69   70 


99   80   95 

73   70   69 


71   33 
65   65 


89   80   89 


69   97 

71   70 


83   89 
68   70 


78   92 
66   69 


66   65 
92   93 


76   89 
71   66 


85   93 
69   67 


96   96   96 


71   83 
63   ol 


69   93 
65   06 


87   94 
60   60 


79   81 
58   59 


76   90 
66   66 


B5 

71   69 


90   93 

71   69 


97  100 
70   74 


92   96 
67   69 


85   8 
68   6B 


70   67   69 


90   94 
73   74 


63   62   62 


99   98 

73   74 


99   96 

75   74 


100  100 
73   76 


105  105 
73 


99   96 
74   75 


100  101 

75   76 


96   98 
70   69 


104  104 
77 


92   93   95 
63   63   64 


102 
72 


104 
70 


85 
65 

101 


102 
72 


66   68   68 


100 
65 


102 
69 

90 
62 

91 
61 

103 
67 

100 
60 

86 
48 

93 
66 

104 
69 

99 

70 

104 


102 
71 


97 

71 

97 

73 

101 
74 

103 


101 

77 


98   93 

74 


95   98 
73   65 


95   93 

71 


94   96 
69   70 


95   95 
65   70 


97  100 
65   65 


67   68   73 


96   99   95 


99   95 
75   66 


96   95 
70   69 


94   96   96 
65   66   67 


98   96 
70   70 


101 
68 


102 
76 


92   84 

67   64   59 

101  100   95 
69   68   62 

102  94   92 
72   70   63 

99 
65 


95   96 

71   71 


96   98 
67   68 


96   90 
75   72 


90   84 
66   64 


88   90   89 
58   63   62 


97  100   99 
65   73   72 


95   98 
65   71 


99  101  101 
63   62   66 


84   85 
64   68 


88   90   92 
68   69   59 


96   97 

72   70   69 


98   99 

71   73 


90   90   97 
71   70   63 


98   90 
68   67 


98   90 
68   64 


96   92 
68   63 


104   97   96 

68   70   63 


99  100  100 
69   73   66 


100   99 
60   59 


98   97   99 
65   66   75 


97   97   97 
67   65   70 


96   97   98 
65   67   69 


61   62   64 


96   98   95 
63   65   64 


97  100   94 
63   64   70 


97   90 
64   67 


67   87 
65   55 


107   98   96 
69   68   61 


104   95 
64   60   63 


78   76 

59   58   57 


105  105 
72   69 


101   95 
75   68 


103   97   97 

74   7? 


92   95 

67   71 


97   65 

70   73   67 


96   96 
71   69 


100   96   98 
70   73 


98  100 
63   65 


98  100  100 

67   69   69 


8B   88   90 
58   58   57 


07   89   81 
54   64   5' 


99  100  103 
60   60   61 


99  101  100 

60   56   60 


59   59   59 


90   92 
66   66 


97   97 

67   75 


100  102  102 
69   69   76 


100  101   99 
66   70   68 


92   93 
63   64 


99   98   97 


75   72 
93   94 


92       85       8 
64       65       56 
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97   99 

73   73 


89   97   98 


73 
100 


100  105 

70   71 


67 

9B 

70 

98   98  100 
72   73   73 

91   99   9B 


99  102 
74   76 


98   98 
69   70 


101  104 
72   72 


66   90 
60   61 


97   95 
67   69 


92  100  100 


92   95 
73   73 


95   96   97 
68   70   75 


97   96 
64   65 


94   92 
70   69 


98   95 

71   69 


8B   90 
61   61 


85   89 
56   58 


103  100 
61   61 


98   98 
65   60 


78   81 
57   60 


92   92 
72   67 


104  100 
64   67 


103 
75 


97  102 
76   67 


95  101 
69   68 


92   89 
68   67 


94   98 
65   75 


92   93 
61   66 


99   95 

74   75 


96   94   95 
73   74   73 


89   95 

71   72 


90   96 

75   73 


94   97 

73   73 


98   98 
70   72 


97  101 
75   75 


85   86 
62   62 


103  102 
72   73 


101   91 

79   72 


100   94 
67   68 


88   63 
61   65 


102   99 

64   61 


104  100 
75   72 


101   99 
72   72 


98   96   96 


95   95   96 


96  98 

69  69 

102  100 

72  69 

107  103 

71  74 

100  100 

74  72 

95  92 

57  67 


107  101 
68   67 


103  100 
73   60 


97   91 
67   69 


108   98 

71   71 


103   95 
76   72 


99  100 
69   71 


100   95 

73   71 


96   96 
71   69 


9B   96 

70   73 


100  100 
74   70 


92   93 
69   63 


97   97 

75   74 


97   98 
75   77 


68   84 
70   70 


95   87 

71   69 


98   98 
73   75 


97   92 
72   70 


91   80 
63   63 


94  102 
74   72 


95   98 

71   75 


97   91 
68   67 


82   88 
67   64 


97  103 
72   71 


72   71   72 


94   90   90 


93  100 
79   69 


97   92 
76   71 


95   99 
67   67 


99   92 
66   64 


93  100 
66   60 


96  103 
72   70 


98   96 
74   66 


90   90 
63   63 


90   88 
61   63 


101  101 
65   67 


99  103 
65   58 


84   64 
64   60 


93   94 
69   66 


99   99 
69   70 


98   96 
73   68 


103   93 
73   72 


96   93 
68   66 


93   93 
69   71 


89   99 
66   67 


100  100 
72   73 


95   86 
62   67 


B6  67  86 

63  63  63 

80  90  88 

71  64  61 

66  86  89 

59  58  60 

89  89  89 


66   88   87 


90   89   89 
63   61   62 


65  66  70  72 

90  94  91  89 

65  71  72  73 

90  85  69  88 

65  69  69  70 


91 

90 

9: 

63 

66 

6=< 

91 

88 

90 

67 

67 

67 

93 

88 

62 

69 

72 

73 

92 

89 

bH 

65 

67 

69 

91 

91 

91 

64 

67 

70 

93 

91 

92 

bb 

68 

69 

87 

69 

68 

87 

86 

7R 

58 

56 

53 

52 

58 

58 

96 

96 

98 

96 

94 

93 

66 

65 

62 

70 

69 

63 

92 

93 

94 

94 

94 

93 

64 

61 

64 

60 

62 

64 

95 

99 

98 

96 

97 

96 

64 

61 

56 

58 

59 

62 

61 

61 

62 

92 

81 

61 

60 

59 

59 

58 

59 

61 

93 

93 

94 

96 

91 

66 

52 

51 

51 

50 

52 

62 

97 

97 

99 

97 

92 

93 

60 

62 

60 

59 

62 

59 

94 

95 

96 

95 

93 

93 

68 

64 

63 

63 

69 

70 

95 

94 

94 

94 

96 

91 

62 

61 

62 

58 

63 

69 

92 

94 

92 

91 

93 

94 

59 

56 

57 

54 

57 

67 

96 

95 

94 

95 

95 

97 

53 

61 

64 

63 

59 

63 

92 

93 

95 

93 

92 

91 

61 

62 

63 

58 

63 

62 

96 

96 

99 

96 

95 

92 

59 

56 

56 

58 

59 

62 

92 

96 

96 

98 

98 

97 

70 

69 

65 

62 

60 

70 

67 

69 

86 

90 

90 

B( 

60 

53 

56 

54 

55 

58 

66 

68 

88 

88 

69 

67 

54 

59 

57 

52 

51 

55 

95 
60 

96 
67 

100 
50 

98 

50 

95 
53 

94 
55 

82 

60 

84 
56 

83 
57 

91 
57 

82 

57 

82 

54 

90 
63 

90 
64 

91 

64 

92 

61 

90 
62 

69 
64 

96 
61 

97 
58 

99 
58 

98 
56 

96 
60 

96 
62 

94 

63 

97 
63 

96 
58 

95 
66 

91 

66 

76 
62 

99 
69 

100 
67 

100 
63 

98 
64 

97 
69 

99 
72 

95 

60 

97 
60 

98 
60 

95 
56 

92 
65 

61 
65 

90 
66 

92 

58 

92 
56 

95 
56 

93 
58 

88 
64 

90 
63 

91 
59 

92 
59 

91 

60 

91 
61 

69 
66 

96 
66 

96 
59 

96 
59 

93 
64 

90 
69 

82 
64 

69 
50 

90 
53 

90 
50 

91 
49 

90 
52 

69 
62 

DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
AUGUST 


Day  oi  Month 


22      23       24 


VAN    HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

VSLETA 

*      * 
EDWARDS  PLATEAU 
AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
SDFRNE 

BRACKETTVILLE 
BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 
DEL  RIO  WB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 
JUNCTION 
JUNO 

KERRVILLE 
LAMPASAS 
LANGTRY 
LEAKEY  NO  2 
LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
MENARD 
MEPTZON 
DZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 
PPADe  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  lEE 
ROCKSPR'NGS 


MAX 
MIN 


100  100  10D 
75   76 


100  101  101 
69   67 


86   68   92 
65   63   66 


85   93   96 
73   70   68 


99   93   00 
69   66   65 


98   90   94 
64   62   67 


94   96   93 
66   67   67 


100  102  101 
69   72   73 


93   96  10U 
67   67   n 


96 

74 


92   95   96 
75   72   67 


99  100 
67   67 


97   99  100 
70   73   73 


67   71   71 


107 
67 


99  98   99 

71  69   68 

97  98   97 

69  69   70 

98  99   95 

70  72   6 

98  98   97 

73  73   70 

98  99   9 

72  70   68 

100  100  100 
76  76   75 

102  103  101 

69  67   66 

96  96   9 

70  68   6 

96  98   92 

69  69   69 

96  98  101 

65  70   70 

102  101   98 

67  66   66 

101  10?  101 
75  74   72 


99   99   96 
67   70   70 


90   95   95 
73   73   69 


91   94   94 

67   75   73 


97  100 
69   69 


100   98 
73   69 


97   92 
73   71 


100  100   98 


72   70   66 


92   95 
70   70 


99  100 
71 

97  98 

73  73 

97  98 
73  70 

96  98 
73  72 

98  100 

68  70 

97  98 
75  74 

102  104 

71  69 


98  102 
70   70 


68   68   68 


100   97   93 
70   70   65 


100   98 
70   75 


99   98 
67   72 


101 

71 


95   96   98 
68   66   70 


97   99 
72 


99   98 

73 


102   96 
68   67 


98   97   99 

73   76   78 


103   98 

68   69 


100   98 
67   69 


101   98 
69   75 


104  100 
70   72 


92   94   94 


66   70 

93   96 

63   64   65 


98   98   97 


96  100  100 
57   65   59 


99  100 
69   70 


96   97   95 
66   66   69 


98   98 
61   67 


67   69   68 


98   95 
70   69 


98   97   96 
66   73   69 


99   98 
63   68 


101 
72 


100  102 
68   68 


100  103 
75   72 


104   98 

67   71 


106  100 
72   65 


96   96 
67   67 


97   91 

71   67 


98   92 
68   69 


101  102 
67   69 


100   97 
75 


98   99 
68   69 


102   96 
69   63 


101 
72 


100 
75 


97   97 
66   65 


101  101 
72   71 


99   98 
71   75 


95   96 
66   65 


100  100 
68   67 


100   98 
75   71 


96   97 
73   73 


103  102 
70   70 


100  100 
76   77 


94   95   95 
69   72   68 


102   99 
72   71 


98  100 
69   66 


98  100 
62   62 


99  lul 
71   71 


98   97   93 
61   68   67 


100  102 
73   73 


96  100 
67   68 


94   97   99 
71   72   73 


100  101 
68   69 


102 
73 


102 
69 


102 
67 


101 
66 


99   99 
69   66 


99   96 
71   66 


99   96 
67   66 


99  100 
72   63 


96   96 
68   62 


101  100 
69   69 


98  101 
61   67 


99  101 
67   68 


104   99 
60   69 


95   95   98 
72   73   72 


100  100 
70   70 


101  103 
73   71 


98   99   97 
73   74   73 


100  100  100 
74   72   74 


103 
72 


100 

75 


95   92   94 

66   70   70 


94   97   98 
75   76   75 


96   99  100 
70   71   69 


100  100  103 

75   76 


95   96   98 

72   70   71 


100   95 
72   65 


99   98 
73   69 


103  100 
73   69 


97   95   96 


105  101  103 

73   72   72 


99  100 
63   70 


102  102 
65   70 


100   98 
73   69 


76 


98  100 
70   71 


108   96   99 
66   71   66 


95   95 
67   66 


96  100  103 
66   70   73 


99   96   97 
67   67   67 


97   98   99 
67   70   68 


96   97   97 


100 
72 


100 
73 


97   97   99 

75   74   75 


95   95   97 


101 
68 


98   99 
68   68 


96   99 
72   74 


95   97 
68   70 


100  102 
72   74 


98   99  100 
65   65   70 

95   95   99 

73   74   74 

90   97   98 
69 

97 
66 

96 

67 


99  101 
66   73 


98  103 
70   72 


75 


95   95 
72   73 


101  104 
71   75 


102 
76   70 


98  100 
76   76 


100       97       94 
67       69       67 
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65   63   72 


95   97   94 
61   65   62 


103  101   98 
70   74   72 


97   99   99 
67   73   65 


97   92 
71   67 


97 

100 

100 

100 

97 

96 

91 

73 

7  5 

76 

76 

77 

73 

'/>• 

97 

102 

100 

100 

92 

99 

95 

61 

70 

70 

67 

67 

67 

60 

98 

96 

97 

96 

97 

98 

96 

73 

73 

73 

73 

74 

70 

70 

96 

95 

95 

95 

96 

96 

96 

73 

72 

72 

71 

74 

69 

69 

100 
73 


97   98 
74   73 


96   96 
76   75 


97   97 
76   76 


96   95 

74   74 


101  101 
74   69 


96   96   B9 


96   97 
75   74 


100   96   98 
76   68   73 


100   98 
78   77 


102   97 

73   70 


91   98 
68   66 


99   92 
76   73 


100   96   99 


95   93 

73   72 


100   99 

73   73 


101   99 

73   74 


103   99 

77   77 


99   97   97 


102  102 
76   76 


97   94   94 


99   95   95 

71   60   60 


103 
72 


104  102 
70   70 


96   99 
73   73 


97   93 
69   70 


98  101   98 


101   96 
73   73 


97  101 
74   75 


100 
71 


100  101 
73   74 


101  101 
74   73 


99   99 
72   74 


103  103 
72   74 


100  102 
7  2   76 


102 
75 


98   97 
73   66 


101   94 
73   72 


101   91 
68   68 


98   98 
73   66 


102   95 
68   67 


100   97 
70   69 


92  102 
71   69 


99   95 
69   71 


98  102 
79   72 


100   98   92 
73   74   71 


105  100  103 

76   75   71 


95   94   92 
71   70   73 


94  102 
67   71 


100 
72 


93 
61 


91  90  69   83 

56  57  61 

96  94  91 

60  59  65 

94  94  95 

57  55  58 


98   97   96 
74   71   71 


9  7 
63 


94 

94 

59 

58 

94 

95 

60 

59 

94 

95 

60 

57 

95   9b   93   90 
53   59   59   54 


96   93   93   95 
59   59   63   66 


90  92 

58  57 

93  94 

59  59 

97  99 
65  61 

98  100 
64  63 

92  94 

60  50 

97  98 

70  69 

95  96 

59  59 

95  96 

61  5 

96  96 

60  59 

96  97 

60  62 

96  92 

59  55 

99  102 

62  62 


93   95 

57   55 


99  10.7 
74   69 


98  100 
60   56 


92   92 

57   64 


60   60   66   73 


93   95 
69   71 


114   94 
61   65 


85   85 
62   66 


95   95   96 


94   92   91 

53   56   60 


93   93 
55   63 


93 

7  0 


95   96   97 
5"   58   56 


94   96 
55   53 


97   95 
67   66 


95   98 
60   55 


97   9o 
56   54 


93   95 
58   57 


95   94 
60   56 


97   98 
57   56 


100   99 
72   64 


5=   65   64 


93   98   92 


95   93 
55   60 


96   93 
66   68 


93   89 
55   59 


92   90 
56   60 


60   66   67 


96   90   91   91 
62   62   63   67 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

august 


Station 


Day  of  Month 


10       11        i:       13       14       IS 


2S      26      27      28 


SAN  ANGElO  dam 

san  angflo  wb  airport 
San  saja 
SONDRA 
sterling  ci  tv 

uvalOE 
watek  valley 

•  *  * 

SOUTH    CENTRAL  C 

AUSTIN    »6     AIRP3RT 
AUSTELL     XL     REFUGE 
SESvILlE    5    NE 
BRENHA-t 
CANYON    .  »- 
CHAPXA>I    RANCH 
COLU«BJS 
CORPUS    CHR1STI 
CORPUS    CHRIST]    KB    ap 
CUERO    3    E 
ELGIN 

FLATONIA    2    V 
FlORESVULE 
SOLIAO 
GONZALES 
HALLfcTTSVILl.E 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVUIE 
LA    GRANGE 
LEXINGTON 
LULING 
MATHIS 
NATALIA 
NEW    BRAjNFElS 
NIXON 
RED    ROCK 
REFuGI.l 
ROBSTOV: 
RUCKPORT 


98       98 
74       73 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

min 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


100 
75 

103  105  103 

7e  77   75 

99  101  101 

72  71   72 

100  100  100 

72  71 

99  100   99 

70  70   68 

96  97 

72  72 

98  100  102 

72  71   68 


MAX 
Mm 


94  95  96 

70  71  72 

100  100  101 

72  73  74 

97  93  99 

74  74  77 

9*  96 

73  72 

96  99  100 

71  70  71 

91  92  87 

80  80  76 

93  93  81 

75  75  75 

97  95  92 

70  71  6» 

97  99  98 

71  72  73 

101  10?  98 

71  73  75 

96  90  9 

70  70  74 

95  95  95 

72  72  7 

100  101  100 

71  71  74 

99  101  9? 

72  72  76 

97  100  100 

75  72  71 

98  98  98 

72  72  72 

95  97  80 

76  78  74 

97  97  96 

73  74  76 

95  96  97 

73  73  75 

98  99  99 

70  70  73 

95  97  96 

72  74  73 

98  99  99 

71  69  69 

96  96  96 

73  73  73 

98  97  94 

71  71  72 

98  99  99 

70  70  73 

94  97  89 

72  72  7 

95  95  95 

74  75  75 

91  92 

80  76 


95   97 

71   71 


102  103 
76   75 


98   98 

71   70 


95   98 
71 


97   96 
72   68 


94   97 
71   69 


94   97   98 
78   75 

91 
74 

83   89 


96  101 
73   73 


89   95 

73 


94   99 
72   69 


91   92 
82   31 


95   98 
73   69 


99   99 

75   74 


89   94 
70 


92   93 

75   72 


94   98 

74   72 


95   91   93 


72   72   72 


93   95 

75 


93   97 
75   73 


90  92 

75  7 

94  9 

72  72 

87  95 

74  74 

96  97 

75  72 

96  98 

75  71 

93  92 

75  73 

90  93 

76  76 

90  90 

80  78 


98  100  100 

73  74  75 

103  106  106 

78  78  79 

98  101  101 

73  77  75 

98  100  102 

70  71  69 

98  99  101 

72  71 

93  94  94 

73  74  72 

99  100  101 
73  70  70 


101 
76 


103  100   97 
74   75   65 


102 
68 


102   95   94 
71   69   61 


102 
68 


97   99   99 
66   69   72 


lLl  100   99 
68   76 


98  100   99 
64   72   67 


100  100   96 
64   72   69 


98  100   95 
64   67 


97   96 

73   72 


100 
78 


70 
102 


100 
73 


72 
100 


100 

75 


100 
73 


100 
72 


97   98   98 
76   76   75 


74   75   75 


97   98   98 


96 
75 


1C0 
75 


95   93   92 


102  100 

73  79 

90  101 

74  71 

93  96 

68  68 

100  104 

73  73 

97  100 
71  73 

92  97 

71  71 

98  103 
73  68 

90  95 

79  77 

93  99 

73  73 

100  100 
67  72 

102  99 

73  74 

104  103 

71  74 

96  98 

67  70 

96  99 

72  70 

101  102 

74  69 

103  101 

71  73 

95  98 

68  69 

98  98 

70  70 

96  99 

72  74 

99  98 

73  75 


72   74   72 


94   99   96 
61   66   70 


"'6  72  72 

92  93  91 

75  74  75 

98  96  95 
69  69  69 

101  101  100 

73  74  73 

99  99 

74  70  70 


93   92 
73   74 


98   97 
69   68 


89   88 
78   72 


94   91   92 
76   77   75 


99   99 
70   72 


99   96 

74   71 


75   73 
104 


99   96 
73 


98   96 
73 


96   94 
73   72 


73 

102  102  100 

71  73  71 

100  100  100 

73  72  72 

100  100  98 

71  73  71 

100  100  97 

70  72  70 

95  93  94 

77  76  73 

97  95  94 


98  101 
68   69 


94   97 
70   69 


101   99 
65   69 


96  100 
74   74 


101   98 

73   71 


101  100 
72   71 


99   97   95 

75   74   72 


100  101 
71   76 


100   97   95 
76   74   70 


100 
69 


73   71 
1C0   99 


97   91 
71 


96   98 
71   75 


92   96 
79   73 


73  72  72 

99  96  95 

76  76  72 

92  91  91 

77  79  72 


97   99  100 
70   73   74 


100  100  10* 
72   74   76 


97  100  100 
73   68   75 


98   98  101 
70   71   73 


97   97  100 
69   74   77 


95   95   97 
75   72   73 


97   98  100 
68   70   72 


99   99   99 
75   75   76 


96   97   97 


103  100  101 

73   69   71 


100  102   93 
75   73   71 


101   98   99 
72   76   72 


101  100  100 
n   75   75 


104  101  100 
77   73   71 


96   93   95 

74   75   75 


102  100   99 
7  6   7  3   69 


100   99 
77   79 


74   75   74 


101 
69 


76  76  74 

93  100  99 

70  72  71 

99  99  99 

75  75  74 


101 

71 


98   99   99 
74   75   74 


74 
101 


101 

72  68   71 

88  97   97 

73  75   75 

95  95   98 

70  72   72 

93  99  100 


74   76   75 


92   92   93 


102  102 
74   75 


97   98   98 
74   75   74 


92   92   93 

77   77   77 


100  100 
70   71 


78   79 
100   98 


99   98 
76   76 


101  100 
76   75 


97   98 

77   76 


95  95  96 

75  75  72 

101  102  102 

72  74  75 


101  102  101 

72  75  75 

100  99  100 

73  73  76 

100  99  99 

70  70  70 


97  96  97 

74  75  76 

100  99  99 

76  76  79 

95  97  95 

76  77  74 

99  99  100 

76  76  74 

97  97  97 

73  75  75 

102  103  101 

10  74  74 

98  99  98 

75  75  75 


99   99 
76   75 


100  100 
76   78 


95   95   97 


96   95   95 

75   76   76 


93   93 

60   80 


91  102  91 

67  69  62 

102  92  96 

69  71  60 

96  100  91 

69  72  68 

101  97  93 

75  69  65 

93  99  92 

66  68  59 

98  97  94 

76  73  73 

93  96  39 

68  70  61 


98  97  95 

30  79  75 

95  96  96 

79  79  73 

98  99  98 

77  78  70 

102  101  99 

74  78  7 

98  98  99 

75  72  72 

93  97  91 

76  76  74 

99  101  102 

72  73  71 

92  92  94 

80  80  U0 

94  98  91 

78  75  75 

100  100  91 

74  74  73 

99  97  97 

76  78  76 

101  102  93 
78  75  73 

99  100  99 

77  76  73 

97  100  99 

76  77  71 

101  102  101 

75  77  74 

102  102  91 
74  74  77 

99  100  102 

73  75  73 

100  99  100 

69  70  69 

98  101  100 

77  77  75 

99  98  89 

77  75  74 

97  94  95 
77  77  74 

100  99  100 

74  76  75 

98  99  101 

75  74  71 

101  103  96 
73  74  70 

99  98  98 

76  78  74 

100  99  98 

77  76  73 

100  97  99 

77  76  73 

97  100  89 

76  78  70 

97  96  103 

78  77  73 

92  93  89 

80  80  71 


96   95   99 
65   61   58 


90   95   96 
60   56   57 


93   94   9, 


93   95 
73   71 


89   91 
73   69 


72   66   65 


92   94 
69   67 


93   93   95 


76   74 

98   96 
71   62 


8"  88  91 

78  79  74 

92  92  93 
78  73  70 

93  95  95 
67  64  65 


94  94  93 

70  70  63 

96  96  96 

71  65  64 


95   94   95 


93  95  95 

61  69  67 

94  96  99 
72  67  65 

95  98  95 
71  65  65 


98  101 
68   66 


94   95 
76   74 


90   92 
68   65 


94   94 
69   64 


89   92 
73   72 


96   98 
67   65 


93   92 
67   63 


93   95 
76   74 


90   93   90 
71   68   67 


93   92   87 
61   63   63 


97   91   89 
60   64   65 


94   92   93 

65   66   67 


95   93   87 
59   65   64 


95   96   91   90 
56   55   60   62 


93   91   92   92 

67   65   69   66 


92   91   87 
55   60   61 


b9   94 
69   71 


93   91 
67   73 


95   92   93 

66   69   70 

95   98   96 
65   68   69 

96 

67 

94 

67 


93   93 
67   65 


97  97  94  92 

63  63  67  69 

93  85  87  87 

74  75  78  83 


91   92   93 


90   90 
72   72 


93   95   95 


94   95 
65   67 


95   94 
69   70 


97   93 
66   69 


98   97 
62   64 


96   94   96 
69   65   65 


92   90 
69   69 


95   95 
63   68 


98   97   97   97 
61   64   67   72 


95   95   90   93 


67 

69 

70 

92 

96 

93 

68 

68 

72 

94 

91 

95 

65 

65 

70 

94 

95 

91 

70 

70 

74 

95 

94 

93 

71 

74 

75 

90 

90 

91 

67   71   75 


■  Nolet  Following  Station  Inde: 
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DAILY  TEMPERATURES 


Texas 
AUGUST 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      IS      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28   I  29      30      31 


SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

SAN    MARCOS 

SEALV 

SECU1N 

SINTON 

SMITHVIlLE 

SOMERVIl  IE    0AM 

WASHINGTON    STATE    PARK 

YOAKUM 


MAX 

M1N 


MAX 

MJN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


UPPER    COAST 


18 


ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  w 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

CLEVELAND 

DANEVANG  2  SE 

EONA  HW*  59  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  W8  CITY 

HOUSTON  INCONT  AP 

hOUSTON  FAA  AIRPORT 

LIBERTY 

MATAGORnA  NO  2 

NEW  GULF 

ORANGE  4  NW 

PALACIOS  FAA  AIRPDRT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WB  AIRP3RT 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MDJ 


MAX 

MIN 


96   97   91 
77   74   76 


98   98   91 
70   71   72 


91   95 
73   74 


96,  97   97 
72   73   74 


98   97   99 
72   76   76 


101  101  103 
71   73 


99  101 
72   72 


72   72   74 


94   97 
79   8C 


92   95 
70   70 


92   93   96 

74   74   74 


94   97   95 


94   96 
70   71 


94   95 
72   72 


98   98 
71   72 


93   93 
79   77 


85 

73 

95 
73 

95 
7; 

95 
77 

89  91   86 
81   82   76 

95   97 
70   72 

94   96 

76   77 

90  97 
69   6« 

92  93 

75   75 

93  96 

73   73 


94   94 
72   73 


92 

77 


90   89 
78   75 


96  100 
73   77 


78   76   80 


90   9? 
83   82 


73   74   76 


94   95 
72   74 


75   75   77 


91   95   96 


93   95   97 

71   73   70 


92   96   95 


92  100  102 
75   73   72 


76   73   74 


92 

7  0 


89   91 
71   65 


il   90   92 


92   94 

77   76 


92   94 
74   73 


73   73   73 


96   96   98 

75   79   76 


99   99 

75 


96   9a   97 
75   75   75 


102  101  102 
74   72 


96   96 
72   72 


94   94 
72   72 


93  93 

Ti  77 

91  94 

74  68  71 

90  90  91 

76  79  74 

86  91  94 

74  74  72 

87  91 

77  73 

90  89  92 

80  77  73 

86  94  95 

75  73  70 

86  87  88 

76  79  75 

9?  94  96 


90   91 
79   76 


85   88   88 
77   83   76 


99  100 
75   74 


93   94 
72   72 


95   95   93 
67   76   76 


95   92 
72   73 


95   94 
71   72 


96   96 
72   73 


92   93 
76   76 


95   95 
74   75 


93   93 

74   76 


97   97 
72   74 


91   89 
76   79 


95   94 
75   75 


92   90 

76   80 


95   95 
67   68 


93  94 

76  78 

90  90 

78  80 

93  93 

74  75   7 

94  97 
73  74 


94   95 

74   77 


100  102 
71   71 


100   98   97 


102  100  102 
72   74   74 


98  100   99 

72   74   72 


101  100 
75   72 


103  103 
72   70 


102  102  102 

73   73 


95   91 

73   7' 


99   9 

79   79 


95   96 

74   74 


96   9R 
75   76 


100   96 
79   74 


99   96 
73   69 


100   94 
73   75 


98  100 
70   73 


100   96 
70   73 


79   78   76 


91   87 
78   78 


98   94 
74   72 


98   92 
76   76 


100   98 
72   69 


93   93 
75   76 


96   9 

74   75 


97   96 
74   72 


95   94 

74   7 


98  101 
70   73 


100   9 
82   81 


99   96 
77   75 


99   96 
74   79 


91   93 
75   75 


96   99 
75   74 


95   99 
73   73 


100   97 

74   78 


101   98   89 
75   73   71 


98   98   95 
74   72   72 


99   99   96 
72   76   73 


100  101  100 
70   72 


98  100 
73   72 


93   94 
72   73 


97   98   98 
79   78   80 


95   95 
76   75 


93   99 
71   75 


97  94  95 

69  70  70 

94  92  92 

74  73 


99   96 
73   71 


97   96 
73   72 


94   94 
78   78 


89   89 
81   82 


93   92 
73   72 


93   92 
75   75 


98   95 
70   70 


91   90 
76   76 


95   94   94 


97   93 
72   72 


93   92 
76   79 


97   96 
75   72 


95   95 
75   75 


78   78   76 


92   90 
80   80 


95   95 
74   73 


92   94 
71   71 


95   95 
76   75 


94  100  100 
69   74   75 


99  100 
71   71 


99   99 
74   75 


94   96   98 
72   73   74 


93  100  100 

76   76   76 


97  103  103 
71   72   73 


100  100  100 

73   74   75 


96   95 
73   73 


100   99 
81   60 


95   93 
71   71 


71   76   75 


95   93 
78   79 


99   97 
72   72 


95   95 
71   72 


97   96 
70   72 


98   96 

72   71 


94   95 
79   7 


87   87 

80   82 


96   97 
73   73 


95   95 

74   75 


98  96 
70  72 


92   91 
77   78 


96   96 
73   7 


92   93 

74   75 


92   92 
80   82 


97   97 
71   72 


91   91 
80   81 


97   97 
77   79 


94   95 
75   78 


90   90 
84   84 


95   95 
74   75 


96   96 
72   72 


97   96 

74   75 


99   97   97 

77   79   7 


100  101   98 
7  6   7  7   76 


100  100  100 

76   77   76 


98  99  96 

75  77  76 

99  100  100 

76  76  76 

102  104  103 

74  74  74 

100  100  100 

74  75  75 


94   95   95 

75   75   74 


99   99   97 
80   79   76 


=73   92   92 
73   74   72 


93   93   92 
77   77   77 


94   94 

79   80   77 


98   97   97 
71   72   73 


96   96 

74   73 


97   96   97 
73   73   72 


94   95 
78   79 


87   86   87 
81   81 


96   95   96 
74   74   76 


96   95   97 

76   76   74 


97   95 

71   73   73 


91   91 

BO   80   79 


94   94   94 
75   72   74 


92   89 

76   75 


92   92   92 
83   82 


96   96 

74   73 


90   89   91 
81   81   60 


96   92   97 
78   78   76 


95   95   95 

79   79   79 


90   91 
84   84 


95   96   95 
76   76   77 


95   95 

73   73   73 


96   96   97 
78   76   75 


98   99   95 
79   7P   76 


101  102  102 

76   77   74 


101  101   92 
72   70   71 


99   93 
73   74 


98   96   97 

77   77   75 


99   97   97 
76   79   74 


104  103   99 
75   77   72 


101  101 
76   73 


96   96   96 

73   74 


98   99 

76   79   76 


92   94   95 
72   74   72 


93   94 
77   78 


96   97 
79   79 


98   99 
72   73 


96   98 
74   77 


97   97  100 
73   74 


99  100   93 

72   75   71 


95   95 

80   80   77 


87   87   86 

82   77   77 


97   98 
73   74 


96   98   92 

75   74   75 


97   99   97 
72   70   68 


95   95   96 

75   77   73 


93   93   93 

75   75   70 


92   91 
74   72 


98   97 
73   75 


90   91 
61   62 


96   97 
77   77 


96   97 
79   82 


90   90   90 
85   84 


96   97   97 
74   75   73 


97   99   92 
78   75   74 


71   70   63 


92   92   91 

72   64   63 


94   95 

70   65   64 


90   95   94 

70   64   63 


90   94   93 
70   71   63 


92   90   91 


99   90 
79   69 


9?   89 
74   64 


93   90 
75   70 


94   97   92 

70   71   63 


88  92  90 

75  70  69 

90  93 
72  69 

92  95  95 

72  63  70 

95  91  93 

76  73 

86  66 

76  75  75 

92  90  91 

72  64  62 

92  91  91 

7  5  70  6  7 

91  95  93 
It.  63  62 


89   91 
74   71 


86   86   88 
72   67   67 


89   91 
74   72 


91   91 
73   67 


90  92  92 

75  74  74 

93  92  92 

74  69 


91   94 
75   74 


92   90 
73   65 


92   95 

75   72 


61   66   68 


93   91   91   90 

66   67   71   71 


95   96 
69   69 


98   96 
74   72 


92   91 
69   72 


92   67 

70   71 


91   93 
68   71 


92   92 

70   70 


86   85 
76   77 


95   88 
67   69 


94   89 
73   74 


95   93 
64   61 


93   91 
69   72 


92   92 

69   70 


90   92 
69   72 


90   90 
76   72 


92   90 
73   73 


94   90 
72   73 


91   92 
72   70 


90   92 
67   69 


90   93 
69   70 


90 

93 

69 

7! 

92 

9: 

70 

71 

95 

9 

70 

7'. 

94 

90 

70 

73 

66   91 

70   75 


93   96 
72 


89   90 
70   70 


95   93 
66   71 


90   91 
74   73 


97   92 
70   69 


91   90 
70   71 


90   91 
72   73 


89  91 

73  73 

90  92 
76  72 

90  93 

66  70 

90  90 

74  74 

92  87 
72  74 

85  67 

71  74 

89  92 

75  73 

93  90 

70  72 

38  88 

74  74 

91  95 


92   93 
75   79 


90   69 
70   73 


94   91 

72   74 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    276    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

AUGUST 


Day  oi  Month 


9       10  !   11      12      13      14      IS      16      17      18      19   !  20  |  21      22      23      24      25  |  26      27      28      29      30  ]  31 


SOUTHERN 
ALICE 
ARMSTRONG 
BfcNlVIriFS     7    S 
CARRIZO    SPRINGS 
CATARINA 
CHARLOTTE     5     NNW 
COTULLA    FAA    AIRP3RT 
CRYSTAL    CITY 
D1LLEY 
EA6LE     PASS 
ENCI*Al    3    Nrf 
FALCON    PAM 
FALFURRIAS 
FUWLERTON 
FREER 

HEBBRO.MVILLE 
LA    PRYrjp 
LARECO    NO.    2 
UILTDN 
PEARSALL 
PLTEET 

RID    ORANPE    CITY    3    » 
TUDEN 
ZAPATA 

*  *  + 

LDWcR  '/ALLEY 


10 


brownsvllE  hb  airport 
harlInoen 

NC  ALLEN 
MC  ALLEN  FAA  AP 
MC  COOK 
MISSION  A  w 

port  mansfifld 
raymdnoville 

S«N    6E'<!T0 
WESLACO    2    E 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mi.'I 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


95      96      90 


97       9B 
7?.      71 


100  100  101 
74   75   70 


103  102  100 

74   74 


97   97 
71   7C 


100   99   93 
75   75   68 


101  101   94 
75   75   72 


100  100  100 

70   70   70 


101  101  102 
76   76 


102  103  102 
74   73 


101  103  101 
72   74 


91   92   93 

70   71 


100  101   99 
70   70   7n 


98   98 
74   7? 


98   99 
71   72 


101  10" 
70   70 


99   98 
74   72 


100  100  101 

74   72   70 


99  100   99 
72   71   72 

101  102  100 


74 


72 


MAX 
MIN 

93 

75 

MAX 
MIN 

97 
71 

MAX 

MIN 

94 
73 

MAX 

MIN 

97 
74 

MAX 

MIN 

97 

70 

MAX 

MIN 

97 

71 

MAX 

MIN 

89 

77 

MAX 
MIN 

95 
72 

MAX 

MIN 

95 
73 

MAX 

MIN 

98 

73 

93   95   96 


8  8   9  3 
73   74 


96   95 
72   75 


96   96 
72   76 


89   92 

75   75 


96   96 
73   76 


9?   95 
72   75 


98  101 
75   76 


93   95   96 


9B   99 
67   69 


92   98 
72   73 


94   97 
73   74 


98  100 
75   76 


95   9B 
69   72 


100  101 
64   68 


99   98 
68   67 


98   95 

71   74 


65   90 
73   73 


96   97   96 


99   97 

73   74 


94   95 
73   74 


97   97 

75   73 


97   96 
75   75 


93   96 
73   73 


95   97 
75   75 


94   97 
74   74 


98  100 
74   75 


69  92 

70  72 


96   98 

74   74 


93   94 

74   74 


96   99 
72   72 


98  101  100 


97   97 
68   71 


100  98  96 

74  74  73 

100  98  90 

74  74  69 

L  &  1  99  99 

73  74  73 

100  100  98 

73  73  72 


96   96 
73   73 


100  100 
6B   70 


98   99 

75   74 


102  103 
76   69 


103  102 
72   71 


100 
71 


100   99 
72   75 


75   76   74 


90   90   98 


95   95   95 


90   93   95 
75   76   75 


97  100 
71   76 


72   76   75 

100   99   98 
7^   76   73 


99  100 

75 


99  100 
72 


97   98 
73   75 


97  100 
72   75 


96   97 
69   71 


97   96 
72   73 


98   97 
72   73 


103  102 

74   74 


95   95 
67   70 


98  101 
75   70 


97   96 
71   71 


100  100 
70   69 


102  103 
75   75 


100   99   97 


100  102 
72   76 


98   98 
70   75 


99   97   99 

75   74   74 


100  101 
73   74 


100   96   96 


96   99   98 

73  11       74 


102 

75 


72   73   70 


100 
72 


99   97 
72   76 


98  102 
72   74 


101  100 
75   75 


93   93 
69   72 


99  100 
70   73 


100 
73 

100  101 
74  76 

102  98 

74  76 

101  102  103 

76  77  77 

100  100  100 

74  75  76 

102  101  101 

77  77  72 

99  100  100 

74  76  76 

100  101  100 

73  74  74 

100  98  100 

76  76  76 

103  103  102 
76  76  76 


106  103 
74   71 


101  102 
74   73 


98   98 
78   72 


100   97 
76   73 


98   93 
75   74 


101   98 
78   77 


96  102 
74   71 


96   97   96 
73   72   69 


95 

95 

97 

96 

5 

70 

71 

73 

72 

6 

92 

97 

95 

97 

8 

63 

65 

6" 

69 

2 

96 

95 

9fl 

96 

0 

69 

67 

69 

71 

4 

97 
70 


95   94   96   96 


96   94   96 
73   72   70 

99 


100  100 
73   72 


96   96   97   97 


102  100 
77   72 


101   95 
72   76 


102   95 

74   73 


98   96   97 

70   70   67 


97   97   97 
73   72   70 


96   97 
68   67 


104  103 
75   76 


96   99 
72   73 


99  100 
71   73 


9»   96 
72   72   76 


97   93 

79   77 


97   98   98 


97  100  103 

73   74 


100  102  10^ 
73   74 


95   95 

77   76 


99   98 
72   74 


92   97   95 


99 

95 

98 

70 

71 

74 

90 

88 

69 

74 

75 

81 

98 

90 

96 

72 

75 

75 

75   78 
97   98 


98   97 

74 


98 

75   75 


99  100 
71 


99  100 
72   72 


98   99 

72   72 


97   95 

75   75 


98   99  100 
68   72   75 


93  100 
70   69 


103  101  104 
73   73   73 


97  100  100 
69   71 


102  107  106 
74   73   77 


96   97 
72   75 


97  101 
68   69 


94   99 
73   74 


100  102 
74   75 


100   99   94 
76   75   75 


98  100  100 
71   72   74 


100   99   96 
72   72   70 


100  101   99 
75   74   71 


104  100   97 

75   74   74 


101   98   99 
73   74   73 


103  101   98 
77   72   75 


100  100  102 

76   76   76 


98   99  100 
74   72   74 


100  100  100 

72   70   72 


99   98   99 
71   72   73 


99   99   99 
75   74   74 


97   99   99 
74   72   75 


101  102  103 
75   74   75 


96   90 
78   76 


98   97   96 


98  101 
70   69 


96  101 
71   71 


88   89 
76   75 


100  100 
69   68 


95   99 

73   73 


100  102 
72   72 


101   99   95 


100   99 
75   75 


100   95 
79   73 


102  102 
74   73 


88   92 
77   79 


101  100 
74   75 


100   98 
76   78 


93   95 
76   75 


96   99 

74   71 


95   96 

73   74 


96   97 
75   75 


96   99 
74   73 


97   97 
72   73 


91   90 
78   78 


98   98 
74   72 


95   98 

77   76 


71   73   73 


103  101 
74   74 


100   98  100 
73   74   74 


102  102 
73   76 


102  102  101 

76   77   77 


101  102  102 
74   74   75 


102  102  101 

71   74   74 


101  100  101 
74   75   74 


102  103  103 
74   75   75 


99  100  101 
76   77   77 


102  101  102 
75   75   76 


95   95 

78   77 


98   98 
75   75 


97   97 

76   76 


97   98 
78   76 


loo  ioi 

76   76 


100  101 
75   75 


105  105 
76   75 


97   96 

71   70 


101   98 
77   72 


102  101 
76   71 


103  104 
75   72 


94   91 

70   71 


95   96 
71   71 


98   96 
73   73 


69  73  77 

95  94  97 

66  69  71 

95  94  97 

69  70  74 

95  98 

70  70 


90   92 
67   66 


103  104   95 
78   77   74 


101  102 
75   75 


102  100   96 

74   75   72 


101  101  101 
76   76   74 


104  106  104 

76   76   72 


100  102  102 

77   77   72 


103  106  105 
76   77   74 


98  100 
79   78 


99  101 
75   74 


97   97 

72   71 


96   98 
72   68 


98  100 
70   67 


95   97 
69   65 


97  94  98 

65  67  68 

94  93  92 

65  65  71 

97  98  99 

67  68  72 


93 
69 


100   96   97 
75   72   71 


94   96 

71   67 


96   95   98 
65   67   68 


99   99   99 


96   95   97 
65   65   65 


97   95   94 
66   68   70 


100  101  100 
72   71   70 


98.7 
73.7 


96.6 
72.1 


96.9 
73.6 


98.6 
74.0 


97.4 
71.4 


97.5 
73.6 


98.5 
72.5 


100.6 
74.0 


92.8 
70.4 


96.5 
71.9 


96.3 
72.0 


98.9 

7^.7 


99.2 
72.4 


98.5 
71.2 


98.0 
72.1 


100.1 
72.7 


97.6 
73.0 


101.5 
74.0 


99  102 
75   75 


102  103 
75   75 


101  102 
74   73 


100   93   94 


96   97   97 


91   90 
80   B0 


100  101 
76   74 


97   96 

77   76 


96   97 

76   75 


91   90   93 

78   78   79 


101  102 
75   75 


97   99   98 


100  102 
76   76 


95 

72 

102 
73 

102 

72 

93 

77 

103 
75 

100 


95 

93 

93 

94 

97 

95 

95 

1 

76 

72 

69 

71 

76 

79 

76 

2 

99 

95 

94 

96 

94 

97 

4 

70 

66 

65 

65 

74 

72 

0 

98 

97 

94 

92 

95 

93 

96 

5 

75 

72 

69 

69 

68 

73 

73 

5 

92 

93 

91 

95 

92 

91 

96 

5 

73 

72 

69 

70 

73 

76 

74 

9 

96 

96 

96 

94 

97 

97 

98 

6 

71 

70 

67 

65 

65 

70 

71 

7 

93 

95 

95 

93 

96 

96 

98 

2 

71 

71 

66 

65 

65 

71 

71 

7 

90 

69 

86 

89 

90 

69 

89 

0 

74 

71 

69 

69 

70 

80 

76 

6 

9R 

94 

91 

91 

94 

92 

97 

7 

71 

71 

69 

68 

67 

74 

72 

4 

98 

93 

93 

93 

95 

93 

96 

2 

77 

73 

70 

71 

72 

75 

75 

4 

95 

96 

94 

98 

96 

97 

97 

4 

72 

71 

69 

67 

74 

75 

74 

0 

See  Reference  Noles  Following  Slatk 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
AUGUST 


Day    Of  Month 


8   9   10  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


*   *   * 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 


HGRDS  CREEK  0AM 


«•    •    * 
NORTH  CENTRA!        03 


BARJWEIL  0AM 

BfLTON  0AM 
BENBR00K  0AM 
0FNIS0N  0AM 

GRAPEVINE  DAM 

LAV0N  DAM 
NAVARRL1  MILLS  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

STILLHOUS6  HOLLOW  0AM 
WACO  DAM 

WHITNEY  DAM 

EAST  TEXAS  0*. 

OAINGERFIELD  9  S 

SAM  RAYBURN  DAM 

TOWN  BLUFF  DAM 


*    *    * 
TRANS  PECOS  05 


MOUNT  LOCKE 


red  bluff  dam 


*   *   * 
Edwards  plateau    06 


amistad  dam 


SAN  ANGELO  DAM 


*    •    • 
SOUTH  CENTRAL       07 


AUSTIN  WB  AIRPORT 


EVAP|  .60 
WINO   93 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
WINO 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

EVAP 
WINU 
MAX 
MIN 

EVAP 

WINO 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

EVAP 
WINO 
MAX 

M  1  N 


EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

M  ]  M 


EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WINO 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

"IN 


.49  .56  .56 
102  107 


37  .33 

67  131 


.53  .58 

106  137 


."•8  .38 
73  109 

101 
77 


*|  .42  .50  .55  .56  .47 

86   75  57  90  116  1 1  e>  i  120 

97   97  98  100  98  98   95 

74   74  73  73  73  72,  72 


.32 


.24 


.32 


35  .39  .34  .50 
32   34   50   50 


.54  .39' 
67  105   68 


.72  .32 

1791  118 


91   97   93 
68   69   70 


35  .35  .35 


.38  .45 
56   52 


47  .55  .47 
73   86   62 


39  .34  .36  .44 

65   44   42   71 


40  .55  .60  .43  .42  .41  .20 

58i  113,  158  125  103  100  90 

98   95  94   90   94  96  93 

72   72  721  73!  74  77  76 


.31  .32 

79   37 


13.41 
2491 


.19  .41  .35  .37  .43 

76  87  61  65   66 

89  91  91  91   89 

72  65  64  64,  63 


.36  .26  13.11 

78   74  2697 

09;  91  94.2 

671  69  70.9 


.25 

27 


.49  .48 
8t   84 


39  .46  .42  .41  .36 
26'  46   70   77   60 


26  .27 
29   33 


.42! .43  .44  .50  .36  .39 

56i  45  74  102   67  76 

99  100  99  100  102  91 

74   77  75   75   77  72 


.48  .45 
92i  62 


31  .32  .42  .42  .32 
42   27   46   B4i   42, 
92 
72 


.42  .48  .53  .36,  .38 

56  69  89  69!   88 

100  101  99  103,   95 

75  76  75  781  72 


.48  .48:  .47  .25 

91  121  llll  71 


92 

97 

96 

92 

71 

71 

72 

72 

44 

.37 

.38 

.47 

53 

45 

47 

91 

96 

95 

95 

9! 

71 

65 

70 

69 

32 

.30 

.35 

.46 

52 

29 

39 

96 

32  .59  .40  .40  .41  .23  .19 

66   85  112  100  53   3t  60 

,40  .55  .44  .17  .14  .27  .20 

71  139  129  59  34   43  67 

94,   93   92  94  96   90  92 

74.   73   74  75  74   75  75 


25  .29 
34   32 


35  .31 
24   Id 


.33  .25 
22   20 


.35  .31 
49   51 


»7 


.25  .27  .23 

15   22  26 

95,  96  95 

70   70  73 


10.32 
1105 


11.75 
2061 


19  .20  10.27 
44l  41  1705 
93  91  95.5 
71   73   73.5 


.281  .44  .96  .24 

53   85  134  85 

93   97  101  96 

72   80   78  74 

34'  .30  .40  ,46  .29 


-   .27  .34 
63   42   62 


.30  .28 
43   36 


29  .28 


.43  .33 
41  107 


46  88 
96  96 
70   74 


45  .45  .46  .56  .44 

40   82  112  101  102 

98  102  100  100  100  98 

79   76   77  77  77  75 


84 
96  101 
70   76 


.56  .47  .40 

63  86  53 

98  94  92 

70  69  68 


.4b 
99 

95j 
74 


53  50 

.31  .40 

58  59 

97  98' 

74  78 


82  149   74 


47   65   29   42 


.55  .55  .48  .40 

93  183  136  109 

98  97  94  95 

76  76  76  78 


26  .30 
66   82 

97   98 


43 

.42 

.44 

.52,  .61 

.62 

.42 

.55 

54 

82 

69 

721  115 

HI 

102' 

74 

95 

92 

92 

93   93 

94 

89 

94 

67 

68 

69 

67   67 

70 

72 

70 

.15  .39 

75  73 

92  93 

75  68 

.33  .33 

60  40 

90  91 


38  .40 
50   55 


.39  .32 

54   54' 


.27  .21 

54  53 

93  95 

66  70 

.33  .29 

59  49 


11.16B 
1957 
97.0 
72.4 

10.638 
2017 


9  3 
68 


36  .34 
27'  28 


,31  .23  12.46 

63   62  2380 

94,  95  96.7 

701  73  74.5 


70   70   67   66   66   65 


34  .29' .40 

36  34   54 

91  90   93 

63  62   67 


13.17 
1967 
93.4 
68.5 


.49  .47  .42  .41 

90   88  56  51 

.521  .49  .50  .45 

145i  133  101  82 

97   98  95  92 

63   71  72  67 

.55  .54  .46. .47 


103  80 
102  98 
76   70 


86  75 
96  94 
70   69 


,45  .42  .46 

42  58  94 

,38  .45  .46 

53  65  1*1 

91  97  92 


.42  .47 

53  99 

97  99 

69  70 


,33  .28  .51  .51  .48 
64^  70;   67  121  123 


57 


.27  .44 
59   60 


.17  .25 

45   57 


.44  .38  .51  .35  .47  .56  .37  .441  .55  .37  .38  .44  .18 

55  95   99   66  61'  86  96  97   76  59   70  64  99 

105  1041  1041  101!  106  102  104  101  101  100  100  99  96 

80  80   80   80  81   81  80  80   78  78   75  75  75 


.40  .46  .55  .57  .48'  .48 

93  100'  147  165'  169'  136' 

90  97   95  94  93'   95 

79  71   70  72  73   71 

.41  .49  .55  .59  .64  .47 

61  71  114  150  131  107 

98  95   95  94,  93   97 

71  70   71  72  70   72 


71  50 
88  90 
66   65 


83  90 
96  102 
76,   78 


.28  .36  .38 

70  61  45 

96  91  93 

73  67  66 


.40  .39 

38  41 

.36'  .37 

51  56 

90  89 

61  62 

.39  .45 

43  51 


68 
62 


64 


.29  12.16 
41   2093 

.25  12.80 
69  2941 
93  93.5 
69!  69.9 


31  .22 


31  13.69 
44  39  62,  2327 
96  91  92:  96.2 
65   65,  65 1  70.5 


.60  .60 
1041  79 


.51  .29 
81 
95   85 

70   71 


.26 

.35 

.35 

.29 

22 

49 

70 

37 

105 

101 

100 

101 

78 

76 

75 

75 

.25  .28  .29 

25  17  22 

99  100  101 

74  74  75 


.36  .52  .36  .43  .42  .25  .23 

90   48  65  106  109  91  90 

98  102  102  101  100  96  98 

77  80  77  79  79  76 


.12  .27  .39  .301  .28  .15 

16!   Hj  21i  40J  60,  55  45 

99'  89'  104  101  94l  97  100 

75   75   75  74   74   76  76 


15  .15  .34 

61  47   98 

96  91   95 

76  76   74 

32  .28  .13 

38  52   24 

98i  100   93 

76  76   75 


.42 
66   61 
95 

69 


.291 
32 

95 

67 


,20  .22  .26 
62   81   89 


.26  .26  .25  .34  .35  .31  .27  .30  .25 

43  401  30l  77l  65;  55,  22   22  32 

101  99  103,  100   98'  101,  99!  99  97 

73  74   75   74   721  72  741  731  71 


.41  .40  .32  .37 

40  391  150'  79 
98  1001  100,  91  97 
70   71   73   69   71 


.33 


.35 


.40 


.23  .31 

160  110 

82  86 

65  65 


40  .43  .47  .47  .36 

96,  112:  121  65  20 

68,  88   89  88  94 

65  66   65 


.59 


.37  .36  .34  .31  .17  .30  .30  .34  .38  .25  .35  .45 

61  54  36  136  65  67  55  74  96  111  47   80 

98  101  103  96  95  99  101  101  100  96 

75  73  72  73  75  72  73  75  73  72  72 


.63 
114   72 
95 

71   70 


.33 

25, 
89 
65 


86 

57 

.55 

61 

94 


29 

.12 

35 

26 

97 

91 

71 

73 

.32 

40 

26 

74 

79 

56 

56 

56 

.36 

94 

61 

.29  .29 

31  56 

103  96 

74  71 


29 


.17 
44 
79 
56 


.33  .36 
88 
87 
59   59 

.46  .45 
76! 
96  93 
69 


.52  .49  .43  .50  .53 

86  136  145  i36  i35 

88  66  84  85  88 

64  61  61  64  64 

•59  .47  .55  .62  .60 

73  104  90  114  122 

96  94  92  96,  9<, 

66  69  70  68!  68 


34  .33  .30 


67 


.55 
31 
93   95 
67 


.29  .36 
69   85 


.18 

.14 

2  3 

56 

81 

85 

56 

54 

.49 

.42 

120 

63 

91 

90 

?9 

60 

.56  .51  .51  .47 

141  140  126  114 

88  67  89   87 

65  65  66,   67 


.53  .43  .21 

138  100  38 

90  95  90 

71  71  71 


21  .09 

37  19 

94  85 

73  72 


92 

90 

97 

95 

62 

74 

76 

" 

25 

.21 

.24 

■  11 

?4 

27 

43 

14 

97 

94 

92 

89 

67 

73 

73 

74 

23 

.21 

.17 

.10 

26  11.07 
77   2422 
98.8 
76.4 

8.08 

966 

98.1 

74.6 


.21 


,51 
69 
80  90 
64   65 


.13 

.14 

8 

43 

28 

84 

68 

85 

62 

" 

55 

.41 

.42 

.45 

47 

43 

42 

91 

91 

90 

63 

61 

63 

.44 

.30 

.53 

55 

27 

16 

91 

94 

92 

60 

60 

60 

.45 

.42 

.46 

58 

56 

57 

90 

87 
61 

69 
60 

20 

31 

97 

93 

69 

70 

26 

.28 

22 

27 

64 

84 

5  6 

57 

37 

.45 

30 

85 

•  20 
2  6 
33 
49 

.20 
50 

90   69   81 
63   63 


13!  18!  20   31|  14   1204 

92'  95   97   93   89   96.8 

66   66   67   69   70;  73   72.4 


7.358 
1173 
85.3 
57.3 

12.73 
2081 
93.1 

67.4 

11.38 
1041 


13.68B 
3118 
87.5 
63.7 

15.93 

2704 
93.4 
68.1 


.42 


.45  .43 
74 

86!  85 
58 


.42  .55  .48  .44 

55  52   53   49 

92  93   92   91 

65  62'  62!  °2 


63 

63 

40 

9  3 

94 

91 

72 

72 

72 

.40  .40  .48  .35  .29  .35  .25 

77  103  126  148  111  94   77 

96  97  95  95  94  96,  91 

73  73  73  74  75  741  75i 


30 

.22 

70 

95 

96 

9? 

72 

67 

40  .36  .29  .22  .29  9.95 

60   62  41   38   41  2321 

92   92  94   90,100  95.9 

641  64  651  68   691  71.5 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 

AUGUST 

1970 

Station 

Day  Of  Month 

■3  „  Ol 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•    •    * 
SOUTH  CENTRAL        07 

6EEVILLE  5  NE 

EVAP 

.21 

.15 

.19 

.68 

.10 

.17 

.17 

.31 

.23 

.21 

.16 

.25 

.22 

.19 

.  ie 

.23 

.71 

. 

.27 

.29 

.27 

.26 

.29 

.30 

.14 

.14 

.12 

.23 

.13 

.23 

.24 

7.556 

HIND 

55 

43 

42 

259 

87 

5  3 

4C 

51 

88 

69 

50 

28 
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S?McRvILLE  0AM 
a     *     * 

JPPER  COAST 
PCINT  COMFORT 

THOMPSONS  3  WSW 
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71 
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27 
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18 

32 

32 
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58 

87 
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24 
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41 

96 

96 

76 

75 
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10.16 
1666 
97.4 
75.9 


BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 
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BUSHLAND    1    WSW 
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8»M 
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72 

73 

74 

77 

76 

77 

74 

72 

72 

70 

73 

72 

70 

73 

72 

70 

70 

71 

76 

75 

70 

67 

66 

68 

68 

70 

70 

70 

72 

70 

71.9 

6 

8AM 

77 

7* 

75 

76 

77 

78 

77 

77 

76 

78 

75 

75 

76 

75 

76 

75 

75 

74 

74 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75.5 

BUSHLAND  1  WSW 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT 
GRASS  SOD.   MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT 
TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST.  2-    AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS. 
LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMOCOUPLES. 
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WICHITA  FALLS  WB  AIPPDRT 
%    PEAK  OUST 


17 
17 
17 
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18 

2.1 

15 

5.8 

15 
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4.7 

15 

5.4 

10.2 
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34 
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37 
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TEXAS 
AUGUST  1970 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you    Additional 
precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  mov<  mi  nl  tn  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan, 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  lor 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bu 1 1 et 1 n . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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*    *    * 
HIGH  PLAINS          01 

AMARILLO  WB  AIRPORT    //R 

ANDREWS 

BIG  SPRING 

BORGER  3  W 

BRAVO 

B4.1 

85.6 
86.7M 
86.6 
83.2 

57.6 
63.2 
63. 9M 
57.8 
53.2 

70.9 
74.4 
75.  3M 
72.3 
68.2 

-   .9 

100 
99 
97 

101 
95 

3 

4 
3 
3 

8+ 

36 
45 
48 
37 
35 

26 

23 

26+ 

26 

26 

47 
37 
35 
35 

61 

12 

15 
16 
15 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.34 
1.53 
4.53 

.67 
3.29 

-  1.35 

.20 
.55 

1.53 
.26 

1.93 

1 

18 

1 

1 

16 

.0 

.0 
.0 
.0 
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0 
0 
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6 
3 
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0 
1 
3 
0 
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0 
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0 
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BROWNFIELD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

82.9 
86.6 
84.9 
83. 9M 
82.'. 

57.5 
58.7 
57.0 

55. 1M 
55.7 

70.2 
72.7 
71.0 
69. 5M 
69.1 

100 
104 
97 
99 
99 

4 

3 

5+ 

4 

4 

42 

39 

36 
40 
35 

24  + 

26 

26 

24  + 
27  + 

60 
29 
46 
55 
77 

12 

14 

10 

8 

11 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.63 

1.85 

.62 

1.15 
.83 

-   .74 

.54 

1.02 

.23 

.86 

.40 

19 
22 

15 
16 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
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0 
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0 
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3 
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4 
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0 
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0 
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CR0S8YT3N 

DALHART  FAA  AIRPORT 

DIMMITT 

DUMAS 

FLOYDADA 

83.1 
80.2 
82.4 
81.6 
80.7 

59.9 

52.4 
52.9 
54.1 
57.5 

71.5 
66.3 
67.7 
67.9 
69.1 

-   .7 

100 
96 

101 
99 
98 

5* 

3 

4 

4 

3 

44 
33 
33 
35 

38 

24  + 
26 

27+ 
27+ 
27 

51 
105 
94 
90 
64 

9 

8 

11 
9 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.97 

1.64 

.78 

.68 

3.85 

.75 
.18 

1.42 

1.19 

.27 

.45 

1.51 

14 
16 
14 
16 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
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0 
0 
0 
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3 

3 
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2 

1 
0 
0 
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2 

1 

0 
0 
2 

FOLLETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

Bl.* 

81.0 
81.5 

88.6 

55.9 
54.0 
51.3 

54.7 

68.7 
67.5 
66.4 

71.7 

100 

97 
98 

101 

5  + 

4 
10  + 

4  + 

36 
35 

31 

33 

26 
26 

27+ 

26 

71 
85 

110 

36 

9 

8 
9 

16 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
2 

0 

0 

0 
0 

0 

4.22 

1.74 
1.10 

.58 

1.50 
.64 
.82 

.21 

7 
13 
16 

16 

.0 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

8 

4 
2 

3 

2 

2 
1 

0 

2 

0 
0 

0 

HEREFORD 
LAMESA  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 
LITTLEFIELO  NO.  2 

81. « 

83.8 
82.6 
83.2 
83.6 

53.0 
61.4 
55.9 
55.4 
57.3 

67.2 
72.6 
69.3 
69.3 
70.5 

-   .5 

99 
98 
98 
104 
100 

6* 
10+ 
7  + 
4 
3 

34 
46 
40 
36 
40 

27 

24+ 

23 

26 

25 

96 
42 
74 
66 
52 

7 
10 
13 
11 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.88 
3.08 
1.47 
2.52 
3.07 

.65 

.44 
1.28 

.48 
1.76 
2.23 

16 
15 
3 
22 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
6 
4 
5 

4 

0 
2 
0 

1 

1 

0 

1 

0 

LUBBOCK  WB  AIRPORT       R 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIOLAND  WB  AIRPORT     //R 

MIDLAND  4  ENE 

82.7 
81. 5M 
83.2 
85.0 

85.7 

60.2 
59. OM 
57.0 
61.6 
62.2 

71.5 
70. 3M 
70.1 
73.4 

74.0 

.1 

-  .9 

-  2.0 

99 
104 
105 
96 
96 

3 
4 
5 

4  + 
3 

43 
41 
37 
48 
45 

26+ 
26 
26 
23 

23 

50 
51 
60 
41 
42 

10 

7 
11 

13 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.80 
2.17 
2.18 
2.00 

7.20 

-   .56 

.18 
.21 

.57 
1.70 
1.13 

.65 
5.81 

9 

15 

22 

1 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
6 
5 

1 
1 
2 

2 

MORTON 
MULESHOE  1 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

B1.3 
81.6 
82.0 
81.7 
85.9 

56.5 
55.1 
54.2 
56.4 
56.4 

68.9 
68.4 
68.1 
69.1 
71.2 

-  1.2 

100 
98 
99 
99 

99 

4 

4 

6 

5+ 

3 

40 
37 
37 
36 
34 

27+ 
27  + 
26+ 
27 
26 

79 
83 
81 
72 
42 

9 

10 
8 
9 

11 

0 
0 

I 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.35 

2.55 

.66 

2.62 

.70 

.56 

.71 

4.15 
1.00 

.22 
2.17 

.39 

14 
17 
14 
22 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
4 
3 
3 
2 

2 
3 

0 
1 
0 

0 

1 

0 

PERRYTON  5  NNE 
PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SILVERTON 

83.0 
84.2 
82.5 

85.3 
81.1 

54.2 
57.0 
58.7 
59.0 
56.1 

68.6 
70.6 
70.6 
72.2 
68.6 

-   .9 

101 
100 

99 
102 

98 

6 

5  + 
6 
4 
5 

33 
40 
40 
42 

37 

26 
23 
26 

27  + 
26 

85 
69 
64 
56 

75 

11 
13 

10 
13 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

o 

0 

0 
0 

0 

o 

0 
0 
0 

.36 
1.48 

.65 
1.31 

1.20 

-  1.29 

-  1.37 

.18 
.50 
.29 
.46 
.55 

16 
18 
16 
17 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
3 
5 

2 

0 

1 

0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  a  sh 
TAHOKA 
TULIA 

86.  7M 
BO. 6 
87.6 
82.2 
83.0 

55. 3M 

52.0 

55.8 

59.9 

56.1 

71. OM 

66.3 

71.7 

71.1 

69.6 

.3 

103 
99 

100 
100 
100 

3 

4 
3 
4 
4 

35 
35 
36 
45 
32 

26 
26 
26 

24  + 
27 

38 
101 

37 
52 

70 

13 
9 

14 
9 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

.54 
1.35 

.48 
6.42 

.59 

-  1.20 

.25 
.37 
.26 
4.22 
.20 

23 

17 

16 
14 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 

1 
5 

1 

0 
0 
0 
3 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

VEGA 

80.6 

52.9 

66.8 

-  2.6 

98 

4 

32 

26 

109 

9 

0 

1 

0 

1.66 

-   .05 

1.58 

16 

.0 

0 

1 

1 

1 

DIVISION 

70.0 

-  1.4 

2.01 

.04 

.0 

*   *   * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WB  AIRPDRT     //R 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

88.2 
89.9 
87.2 
88.3 
86.1 

67.9 
68. 4 
64.7 
65.2 
63.4 

78.1 
79.2 
76.0 
76.8 

74.8 

2.2 
-   .1 

100 
101 
103 
99 
105 

3 
3 

4 
3 
3 

54 
52 
49 
52 

48 

27 
23 

27  + 
30  + 
27+ 

15 
11 
23 
18 
19 

16 
20 
14 

17 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.41 
3.67 
4.26 
3.53 
1.59 

.34 

2.02 
.53 

-   .47 

1.74 
2.05 
1.18 
1.82 
.61 

13 
18 
15 
18 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 
4 
6 
3 
5 

1 
I 

2 

2 
0 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 

84.4 
89.6 
88.8 
88. 8M 
B6.8 

59.2 

65.7 
65.1 
61. 4M 
62.7 

71.8 
77.7 

77.0 
75. 1M 
74.8 

.7 

103 
99 
100 
101 
99 

4 
7 

4  + 
3 
5+ 

41 
51 
48 
47 
45 

27 
27 
23 

28  + 
23 

47 
11 
30 
15 
40 

11 

19 
19 

16 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.64 
2.42 
2.42 
1.B3 
2.31 

-   .62 

.91 
1.04 

.77 
1.20 
1.42 

15 
26 

14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
6 
5 

4 
6 

0 

1 

0 

1 
1 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

MATADOR 

S9.8 
87.4 
65.7 
85. 9M 
86.0 

63.5 
65.5 
63.5 
60. 3M 
62.1 

76.7 
76.5 
74.6 
73. 1M 
74.1 

102 
101 
96 
103 
103 

3 
4 
5 

4 
4 

47 
50 
49 
46 

44 

26+ 

27 

28 

28+ 

27 

14 
20 
29 
31 
33 

17 
14 
12 

14 
14 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.15 

1.93 

3.85 

.70 

1.41 

-   .11 

.75 
.78 
1.53 
.50 
.73 

1 

14 
19 

14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
4 
2 
2 

0 
0 
2 
0 
0 

MEMPHIS 
MUNDAY 
PADUCAH 
POST 
QUANAH  5  SE 

85.0 
90.5 
65.7 
85.7 
87.2 

60.6 
64.3 
62.7 
62.0 
63.2 

72.6 
77.4 
74.2 
73.9 
75.2 

-  1.6 

-  .9 

104 
102 
105 
101 
104 

4 

7+ 
4 
4 
5  + 

47 
47 

48 

47 
46 

26 

27 
28  + 
24+ 
27 

29 
12 
26 
34 
26 

13 
17 
12 
14 
14 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.15 
3.75 
1.23 
2.26 
4.46 

1.33 

.03 

1.75 

1.05 

1.08 

.45 

.90 

2.20 

15 
9 
15 
15 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 

4 
3 
5 

3 

0 
2 
2 

1 
1 

0 
0 
2 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

B7.0 

89.0 
86.1 
86.7 
86.0 

66.6 
65.6 
64.9 
60.8 
63.2 

76.8 
77.3 
76.5 
73.6 
74.6 

-  .5 

-  .3 

99 

100 
103 
104 
97 

9+ 
9* 
4 

4 
10* 

49 

46 
49 
42 
48 

27+ 
23 

27 

27+ 

24+ 

30 

17 
16 
32 
28 

15 
18 
16 
11 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.59 
1.95 
3.84 
.43 
2.77 

.03 
1.28 

.79 

.40 
.88 
1.17 
.25 
.67 

14 
19 
17 
22 
1 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

6 

4 
5 

1 
7 

0 
2 

4 
0 
2 

0 

0 
2 
0 
0 

ILLINOIS 
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MON 

THL 

Y  51 

JMM 

AK 

'K 

J  £ 

)T/ 

V 

UN 

A 

u\ 

D 

JJ 

1V1S 

lONi 

\.L  D 

AT 

A 

TEXAS 

Continued 

SEPTEMBER 

1970 

Temperature 

Precipitation 

3 

< 

■a 

a,  c 

Ii 

J3 

a 

a 

t 

£ 
a 

>- 

Q 

1 

I 
Q 

No.  o 

Days 

3 

.1 

3Z 

Is 

«  2 

ae 

a 

Sno 

1»,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■S-v 

0.  c 

*  3 
O  0 

i  o 

1 
a 

1 

o 

i  i 

L   1 

TRUSCOTT 

87.3 

64.2 

75.8 

104 

4 

51 

28  + 

15 

15 

0 

0 

0 

2.90 

1.31 

8 

.0 

0 

5 

2 

1 

TURKEY  2  WSW 

B7.8 

63.4 

75.6 

102 

4  + 

46 

26 

21 

14 

0 

0 

0 

3.31 

1.92 

14 

.0 

0 

3 

2 

1 

VERNON 

90.8 

66.1 

78.5 

105 

3 

49 

27 

9 

18 

0 

0 

0 

3.73 

1.74 

8 

.0 

0 

5 

3 

Z 

WELLINGTON  2  ENE 

M 

M 

M 

47 

27  + 

0 

0 

0 

.0 

0 

WICHITA  FALLS  WB  AP      R 

88.1 

64.4 

76.3 

-  1.1 

104 

4+ 

45 

27 

20 

15 

0 

0 

0 

4.10 

1.77 

1.52 

13 

.0 

0 

6 

3 

2 

WINTERS  I  NNE 

87.4 

63.8 

75.6 

99 

10+ 

50 

28 

29 

18 

0 

0 

0 

2.78 

.88 

14 

.0 

0 

6 

3 

0 

DIVISION 

75.7 

-   .3 

2.55 

.15 

.0 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

B9.2 

64.8 

77.0 

-   .1 

102 

8  + 

51 

30  + 

21 

17 

0 

0 

0 

4.17 

1.57 

.0 

0 

ARCHER  CITY 

90.5 

68.3 

79.4 

102 

7+ 

47 

27 

13 

20 

0 

0 

0 

2.52 

.55 

14 

.0 

0 

7 

1 

0 

BARDWELL  DAM 

87.1 

67.1 

77.1 

95 

10  + 

52 

28 

12 

18 

0 

0 

0 

6.57 

2.44 

1 

.0 

0 

5 

4 

3 

belton  dam 

87. 6 

68.5 

76.1 

96 

5 

56 

28  + 

4 

18 

0 

0 

0 

6.B2 

2.50 

1 

.0 

0 

11 

4 

2 

BENRROOK  DAM 

86.8 

67.1 

77.0 

95 

10+ 

52 

28  + 

15 

16 

0 

0 

0 

6.97 

1.81 

23  + 

.0 

0 

5 

5 

3 

BQNHAM 

86.  1 

67.4 

76.8 

96 

8 

51 

28 

7 

10 

0 

0 

0 

9.61 

2.43 

17 

.0 

0 

10 

7 

4 

BOwIE 

89.1 

67.4 

78.3 

104 

7 

48 

25 

12 

19 

0 

0 

0 

7.78 

2.00 

14 

.0 

0 

9 

6 

4 

BDYD  3  S 

86.9 

66.5 

76.7 

97 

10 

52 

27 

15 

15 

0 

0 

0 

10.75 

4.32 

17 

.0 

0 

7 

5 

3 

BRECKENRIDGE 

88.1 

66.0 

77.1 

99 

8 

50 

27 

18 

16 

0 

0 

0 

2.10 

-   .48 

1.05 

16 

.0 

0 

5 

1 

1 

BRIDGEPORT 

90.8 

65.3 

76.1 

103 

8 

50 

27 

13 

19 

0 

0 

0 

11  .29 

8.96 

3.55 

27 

.0 

0 

9 

5 

5 

BROWNWOOD 

88.3 

66.2 

77.3 

.3 

97 

7+ 

54 

27 

9 

17 

0 

0 

0 

4.81 

2.04 

1.71 

26 

.0 

0 

5 

3 

2 

CAMERON 

89.5 

67.9 

78.7 

-   .8 

97 

7  + 

54 

30 

4 

19 

0 

0 

0 

8.91 

6.03 

3.03 

17 

.0 

0 

9 

7 

2 

CLEBURNE 

87.7 

67.2 

77.5 

-   .8 

96 

9+ 

52 

27 

11 

16 

0 

0 

0 

7.09 

4.31 

2.66 

1 

.0 

0 

7 

5 

3 

CORSICANA 

87.2 

66.3 

76.8 

-  1.9 

95 

8  + 

53 

30 

12 

19 

0 

0 

0 

5.66 

3.01 

1.44 

17 

.0 

0 

8 

6 

2 

DALLAS  WB  AIRPORT      //R 

87.0 

71.1 

79.1 

1.2 

96 

9+ 

53 

27 

10 

13 

0 

0 

0 

7.66 

4.84 

1.95 

23 

.0 

0 

6 

4 

3 

DENISON  DAM 

87.1 

67.4 

77.3 

95 

10  + 

49 

27 

8 

14 

0 

0 

0 

9.95 

4.76 

17 

.0 

0 

7 

5 

3 

DENTON  2  SE 

87.4 

68.4 

77.9 

.0 

94 

11  + 

51 

27 

7 

16 

0 

0 

0 

13.57 

11.20 

5.60 

17 

.0 

0 

7 

5 

3 

DUBLIN 

85.* 

64.7 

75.1 

-  1.9 

95 

8 

51 

28  + 

23 

11 

0 

0 

0 

5.64 

2.71 

1.76 

26 

.0 

0 

8 

5 

2 

EASTLAND 

86.1 

65.8 

76.0 

96 

10  + 

52 

30 

8 

6 

0 

0 

0 

4.94 

2.07 

26 

.0 

0 

5 

5 

1 

EVANT 

87.4 

66.5 

77.0 

96 

5  + 

53 

29* 

5 

13 

0 

0 

0 

8.64 

4.85 

1 

.0 

0 

8 

5 

2 

FERRIS 

88.2 

69.5 

76.9 

97 

8 

53 

27 

5 

16 

0 

0 

0 

7.57 

1.97 

1 

.0 

0 

7 

5 

4 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT    R 

86.5 

69.8 

78.2 

-   .2 

95 

8  + 

55 

27 

7 

13 

0 

0 

0 

6.25 

3.71 

2.22 

16 

.0 

0 

9 

5 

1 

GAINESVILLE 

85.9 

65.9 

75.9 

-  1.9 

96 

6 

48 

28 

17 

12 

0 

0 

0 

9.26 

6.63 

3.10 

17 

.0 

0 

7 

7 

3 

GATESVRLE 

86.7 

66.6 

76.7 

95 

9  + 

53 

30 

15 

17 

0 

0 

0 

7.45 

4.20 

1 

.0 

0 

7 

3 

2 

GEORGETOWN 

89.2 

68.5 

78.9 

96 

10+ 

53 

30 

5 

19 

0 

0 

0 

8.73 

2.61 

1 

.0 

0 

10 

7 

2 

GLEN  ROSE 

88.7 

67.4 

76.1 

96 

9+ 

52 

30  + 

7 

19 

0 

0 

0 

6.68 

2.45 

1 

.0 

0 

7 

5 

2 

GOLDTHWAITE 

88.7 

65.5 

77.1 

97 

8+ 

52 

26  + 

6 

15 

0 

0 

o 

7.20 

2.05 

22 

.0 

0 

7 

5 

3 

GRAHAM 

90.0 

66.7 

76.4 

1.1 

101 

10+ 

51 

27 

11 

18 

0 

0 

0 

1.87 

-  1.01 

.64 

14 

.0 

0 

6 

1 

0 

GRANBURY 

90.7 

68.7 

79.7 

98 

9 

54 

27 

6 

24 

0 

0 

0 

6.25 

2.02 

23 

.0 

0 

7 

4 

2 

GRAPEVINE  DAM 

B6.6 

66.7 

76.7 

95 

10+ 

53 

28  + 

10 

16 

0 

0 

0 

7.93 

2.82 

17 

.0 

0 

7 

4 

3 

GREENVILLE  7  NW 

85.7 

65.9 

75.6 

-  1.3 

94 

9+ 

51 

28  + 

16 

10 

0 

0 

0 

7.27 

4.35 

2.45 

17 

.0 

0 

9 

6 

2 

GROESBECK 

88.2 

68.8 

78.5 

97 

5 

55 

27 

9 

19 

0 

0 

0 

5.79 

1.76 

2 

.0 

0 

6 

4 

2 

HAMILTON  2SSE 

85.6 

65.7 

75.7 

95 

8  + 

52  27 

21 

13 

0 

0 

0 

9.28 

4.48 

1 

.0 

0 

7 

4 

2 

HENRIETTA 

87.3 

65.8 

76.6 

-  2.0 

101 

5 

47 

27 

19 

14 

0 

0 

0 

7.67 

3.32 

14 

.0 

0 

7 

3 

3 

HICO 

88.4 

66.2 

77.3 

96 

7 

51 

27 

10 

19 

0 

0 

0 

6.32 

2.69 

1 

.0 

0 

8 

5 

1 

HILLSBORO 

87.3 

67.2 

77.3 

96 

9 

53 

28 

11 

18 

0 

0 

0 

6.43 

2.34 

1 

.0 

0 

8 

5 

1 

JACKSBORO 

89.6 

67.2 

78.4 

99 

7 

49 

27 

8 

20 

0 

0 

0 

3.16 

.70 

14 

.0 

0 

7 

4 

0 

KAUFMAN 

88.0 

67.2 

77.6 

-   .7 

95 

10  + 

53 

29  + 

14 

2  0 

0 

0 

0 

8.46 

5.59 

2.77 

17 

.0 

0 

10 

4 

3 

KILLEEN 

B8.1 

68.7 

78.4 

97 

7 

53 

30  + 

5 

16 

0 

0 

0 

2.56 

.85 

22 

.0 

0 

9 

1 

0 

LAVDN  DAM 

85.9 

67.5 

76.7 

94 

9 

54 

28  + 

10 

12 

0 

0 

0 

7.56 

2.31 

2 

.0 

0 

8 

4 

3 

MARLIN  3  NE 

8B.5 

6B.3 

78.4 

96 

4 

54 

30 

4 

18 

0 

0 

0 

7.03 

1.77 

25 

.0 

0 

10 

5 

4 

MC  GREGOR 

87.1 

67.7 

77.4 

97 

9  + 

54 

30 

13 

17 

0 

0 

0 

6.38 

3.54 

1.62 

1 

.0 

0 

7 

4 

3 

MC  KINNEY 

87.5 

67.2 

77.4 

95 

9  + 

50 

27 

8 

13 

0 

0 

0 

9.14 

2.57 

17 

.0 

0 

8 

5 

4 

MEXIA 

85.8 

67.7 

76.8 

-  2.1 

95 

1 

51 

23 

10 

13 

0 

0 

0 

10.95 

7.72 

3.19 

18 

.0 

0 

12 

8 

4 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

89.3 

67.0 

78.2 

98 

9  + 

52 

27 

9 

19 

0 

0 

0 

6.21 

1.74 

22 

.0 

0 

9 

5 

2 

NAVARRO  MILLS  DAM 

87.3 

66.1 

77.7 

96 

8 

54 

28  + 

11 

15 

0 

0 

0 

8.98 

4.30 

17 

.0 

0 

7 

4 

3 

OLNEY 

69.7 

67.5 

78.6 

100 

9  + 

49 

27 

13 

17 

0 

0 

0 

5.96 

3.52 

13 

.0 

0 

6 

3 

2 

PARIS 

87.5 

67.5 

77.5 

1.1 

97 

9 

50 

27 

13 

16 

0 

0 

0 

4.82 

1.30 

.98 

23 

.0 

0 

7 

6 

0 

PILOT  POINT 

86.4 

66.5 

76.5 

96 

10+ 

51 

26 

12 

13 

0 

0 

0 

11.01 

4.00 

17 

.0 

0 

7 

6 

4 

PROCTOR  RESERVOIR 

85.8 

65.3 

75.6 

95 

10+ 

53 

26  + 

18 

9 

0 

0 

0 

8.77 

2.22 

1 

.0 

0 

8 

5 

5 

PUTNAM 

88.9 

64.4 

76.7 

99 

9  + 

49 

25 

20 

16 

0 

0 

0 

1.68 

-   .67 

.56 

16 

.0 

0 

4 

2 

0 

QUINLAN 

87.7 

68.3 

78.0 

94 

7 

51 

27 

8 

15 

0 

0 

0 

7.48 

2.07 

17 

.0 

0 

6 

6 

4 

RANGER  1  W 

88.  1 

66.8 

77.5 

97 

B+ 

50 

24 

13 

18 

0 

0 

0 

4.00 

1.31 

26 

.0 

0 

5 

3 

1 

RISING  STAR 

87.6 

64.8 

76.2 

97 

10+ 

52 

30  + 

20 

19 

0 

0 

0 

3.01 

1.10 

26 

.0 

0 

6 

3 

1 

ROSEBUD  3  WSW 

89.0 

68.7 

78.9 

97 

7  + 

55 

29 

4 

16 

0 

0 

0 

8.07 

2.41 

16 

.0 

0 

11 

6 

3 

SHERMAN  PUMP  STATION 

86.3 

65.5 

75.9 

-  1.2 

96 

10+ 

49 

28  + 

15 

12 

0 

0 

0 

10.01 

7.12 

2.72 

17 

.0 

0 

11 

5 

3 

SPRINGTOWN 

87.6 

65.7 

76.7 

99 

10 

50 

27 

19 

17 

0 

0 

0 

9.53 

3.84 

17 

.0 

0 

6 

4 

3 

STEPHENVILLE  4  N 

85.5 

63.2 

74.4 

93 

9  + 

48 

26 

23 

9 

0 

0 

0 

6.84 

1.68 

1 

.0 

0 

6 

7 

3 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

87.2 

67.9 

77.6 

96 

10 

54 

27 

14 

17 

0 

0 

0 

7.45 

3.25 

1 

.0 

0 

10 

5 

1 

TAYLOR 

88.1 

68.6 

78.4 

-   .7 

99 

1 

55 

30  + 

10 

18 

0 

0 

0 

8.60 

5.29 

2.71 

26 

.0 

0 

11 

8 

2 

TEMPLE 

88.0 

69.3 

78.7 

-   .6 

96 

10+ 

56 

27+ 

9 

18 

0 

0 

0 

6.18 

3.35 

1.71 

2 

.0 

0 

9 

4 

2 

THROCKMORTON 

87.7 

65.7 

76.7 

-   .9 

102 

4 

51 

28  + 

22 

16 

0 

0 

0 

4.74 

2.53 

3.15 

14 

.0 

0 

4 

3 

1 

WACO  OAM 

86.8 

68.6 

77.8 

95 

9 

55 

29  + 

11 

17 

0 

0 

0 

8.67 

3.33 

17 

.0 

0 

9 

5 

2 

WACO  WB  AIRPORT           R 

87.7 

71.4 

79.6 

.6 

97 

9+ 

56 

29 

4 

17 

0 

0 

0 

7.29 

4.52 

2.21 

17 

.0 

0 

11 

4 

2 

WAXAHACHIE 

89.2 

67.4 

78.3 

97 

9+ 

52 

27 

6 

19 

0 

0 

0 

9.74 

2.30 

2 

.0 

0 

9 

5 

5 

WEATHERFORD 

87.1 

65.7 

76.4 

-   .2 

97 

9 

51 

28  + 

21 

15 

0 

0 

0 

6.13 

3.43 

1.61 

17 

.0 

0 

7 

4 

4 

WHITNEY  DAM 

87.3 

67.2 

77.3 

96 

8  + 

55 

28  + 

10 

19 

0 

0 

0 

5.10 

2.80 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

77.4 

.4 

7.06 

4.27 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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6£ 

>• 
Q 
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Snow.  Sleel 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

e- 

5-0 

a  o 
2  o 

a 

i 

2 

01 

2 

3  K 

""£ 

0  i 

•ol 

*   «   » 
EAST  TEXAS           04 

ANDERSON 

87. 7M 

67. OM 

77. *M 

94 

11* 

53 

28  + 

2 

13 

0 

0 

0 

10.80 

7.80 

*.75 

3 

.0 

0 

6 

4 

4 

ATHENS  3  SSE 

90. 3M 

69. 2M 

79. 8M 

98 

8 

1 

16 

0 

0 

0 

5.B4 

1.59 

2 

.0 

0 

e 

4 

2 

CARTHAGE 

89.9 

69.5 

79.7 

96 

e 

53 

30 

2 

20 

0 

0 

0 

5.06 

l.*2 

1 

.0 

0 

e 

4 

2 

CENTER 

M 

66.7 

M 

97 

9  + 

*7 

30 

19 

0 

0 

0 

1.68 

.53 

11 

.0 

0 

7 

1 

0 

CENTERVILLE 

88. 2 

67.6 

77.9 

96 

8  + 

51 

30 

8 

19 

0 

0 

0 

6.88 

1.40 

26 

.0 

0 

8 

6 

* 

CLARKSVILLE  2  E 

COLDSPRING  5  SSW 

89.5 

68.2 

78.9 

98 

8 

53 

30 

1 

17 

0 

0 

0 

*.66 

2.47 

17 

.0 

0 

6 

2 

1 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

86.4 

70.6 

76.5 

95 

* 

56 

29  + 

2 

13 

0 

0 

0 

7.86 

3.56 

2 

.0 

0 

8 

3 

2 

C3NRQE 

89.1 

69.6 

79.* 

96 

10+ 

55 

30  + 

2 

18 

0 

0 

0 

4.12 

1.41 

16 

.0 

0 

7 

2 

2 

CROCKETT 

88.9 

68.7 

78.8 

98 

13 

55 

30  + 

1 

18 

0 

0 

0 

5.68 

2.06 

3 

.0 

0 

9 

3 

2 

DAINGERFIELO  9  s 

90.  * 

70.0 

80.2 

97 

20 

5* 

29 

2 

22 

0 

0 

0 

2.69 

.71 

2 

.0 

0 

7 

2 

0 

OIALVULE  2  M 

89.2 

67.8 

7B.5 

97 

7 

5* 

30  + 

6 

20 

0 

0 

0 

5.98 

2.76 

2 

.0 

0 

8 

3 

3 

EMORY 

88.5 

66.3 

77.* 

97 

9 

51 

28  + 

18 

20 

0 

0 

0 

*.23 

1.38 

18 

.0 

0 

7 

3 

1 

EVAOALE 

88.5 

66.1 

77.3 

95 

8 

*8 

30  + 

3 

16 

0 

0 

0 

5.56 

1.86 

2 

.0 

0 

9 

3 

1 

FAIRFIELD 

88. OM 

69. 7M 

76. 9M 

96 

5 

56 

29  + 

3 

15 

0 

0 

0 

7.98 

1.77 

1 

.0 

0 

8 

5 

* 

FRANKLIN 

87.5 

68.7 

78.1 

95 

5  + 

53 

29 

2 

16 

0 

0 

0 

10.60 

3.16 

16 

.0 

0 

11 

4 

4 

GlLNER  2  W 

87.5 

66.0 

76.8 

93 

1*  + 

*9 

30+ 

11 

17 

0 

0 

0 

5.58 

2.37 

2 

.0 

0 

6 

4 

2 

GLADEWATER  3  WSW 

87.8 

68.1 

78.0 

95 

14  + 

52 

29 

8 

19 

0 

0 

0 

*.05 

1.1* 

21 

.0 

0 

7 

4 

1 

GROVETON  1  SE 

89.4 

66.3 

77.9 

100 

7 

50 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

*.46 

.92 

3 

.0 

0 

8 

5 

0 

HEMPHILL 

90.9 

67.0 

79.0 

97 

9  + 

*7 

30 

3 

22 

0 

0 

0 

2.52 

.51 

2 

.0 

0 

8 

1 

0 

HEMPSTEAD 

89.0 

69.3 

79.2 

96 

7 

5* 

28 

3 

16 

0 

0 

0 

8.82 

*.02 

2 

.0 

0 

10 

3 

2 

HENDERSON 

88.2 

68.5 

78.* 

9* 

14+ 

*8 

30  + 

* 

16 

0 

0 

0 

4.09 

.98 

1.77 

3 

.0 

0 

5 

3 

2 

HJNTSVILLE 

89.* 

68.5 

79.0 

.7 

99 

20 

50 

27 

8 

19 

0 

0 

0 

4.47 

1.22 

1.13 

2 

.0 

0 

9 

4 

2 

JACKSON  HILL  GUA«D  STA 

90.* 

68.2 

79.3 

97 

12  + 

50 

30 

5 

19 

0 

0 

0 

5.21 

1.91 

16 

.0 

0 

10 

4 

1 

JACKSONVILLE 

88.3 

68.8 

78.6 

95 

7  + 

5* 

30 

3 

18 

0 

0 

0 

6.90 

2.91 

3 

.0 

0 

8 

4 

2 

JASPER  3  SW 

89.0 

6*. 3 

76.7 

95 

7 

45 

30+ 

8 

18 

0 

0 

0 

5.81 

1.24 

16 

.0 

0 

11 

4 

2 

KARNACK 

90.0 

68.6 

79.3 

96 

10+ 

49 

29 

3 

23 

0 

0 

0 

1.99 

.52 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

KIRBYVRLE  FOR  SERVICE 

90.3 

68.7 

79.5 

2.3 

97 

7 

51 

30  + 

0 

20 

0 

0 

0 

6.86 

3.62 

2.16 

2 

.0 

0 

9 

5 

2 

LINDEN 

87. 2 

66.3 

76.8 

93 

20  + 

48 

29 

11 

16 

0 

0 

0 

1.21 

.31 

3 

.0 

0 

6 

0 

0 

LIVINGSTDN  2  NNE 

89.* 

68.9 

79.2 

97 

9 

51 

30  + 

2 

16 

0 

0 

0 

3.49 

.97 

2 

.0 

0 

7 

3 

0 

LONGVIEW 

88.9 

68.2 

78.6 

.3 

95 

14  + 

52 

29 

5 

21 

0 

0 

0 

4.37 

1.75 

1.45 

3 

.0 

0 

7 

2 

2 

LOVELADY 

87.* 

68.* 

77.9 

98 

8 

52 

30  + 

8 

17 

0 

0 

0 

7.69 

2.40 

10 

.0 

0 

8 

5 

2 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

90.9 

71.2 

81.1 

2.9 

98 

7 

54 

30 

0 

20 

0 

0 

0 

3.32 

.9* 

16 

.0 

0 

9 

1 

0 

MADISONVILLE 

B9.5 

67.9 

78.7 

97 

* 

53 

2* 

1 

18 

0 

0 

0 

8.06 

3.88 

2 

.0 

0 

9 

5 

1 

MARSHALL 

MINEOLA  8  ENE 

88.8 

67.* 

78.1 

95 

9  + 

50 

2* 

5 

18 

0 

0 

0 

3.32 

1.37 

2 

.0 

0 

5 

3 

1 

MOUNT  PLEASANT 

88.3 

66.0 

77.2 

.9 

96 

13  + 

49 

30  + 

16 

16 

0 

0 

0 

3.15 

.61 

3 

.0 

0 

6 

4 

0 

MOUNT  VERNJN 

87.2 

66.3 

76.8 

94 

9 

*9 

27 

12 

15 

0 

0 

0 

*.32 

1.18 

26 

.0 

0 

5 

* 

1 

NACOGDOCHES 

90.7 

69.6 

80.2 

3.2 

97 

6 

52 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

2.96 

.03 

1.07 

3 

.0 

0 

5 

3 

1 

NEWTON 

89. 6M 

66. 6M 

78. 1M 

97 

14 

53 

28 

0 

17 

0 

0 

0 

2.86 

1.70 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

PALESTINE 

87.* 

68.3 

77.9 

.2 

95 

11  + 

5* 

29  + 

7 

16 

0 

0 

0 

5.87 

2.91 

1.73 

2 

.0 

0 

10 

3 

3 

POYNOR  1  NE 

88.7 

69.5 

79.1 

97 

7 

55 

30  + 

2 

16 

0 

0 

0 

6.06 

1.6* 

11 

.0 

0 

8 

6 

2 

ROCKLAND  1  WSW 

90.9 

66.3 

78.6 

98 

7 

46 

30  + 

1 

21 

0 

0 

0 

1.54 

-  1.43 

.75 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

RUSK 

86.5 

68.* 

77.5 

95 

21 

53 

28 

7 

15 

0 

0 

0 

6.60 

2.20 

3 

.0 

0 

7 

4 

3 

SAM  RAYBURN  DAM 

89.9 

70.0 

80.0 

95 

16+ 

51 

30 

0 

19 

0 

0 

0 

2.62 

1.06 

2 

.0 

0 

7 

2 

1 

SIMMS  2  NNW 

88.3 

66.6 

77.5 

96 

15 

46 

29 

7 

15 

0 

0 

0 

2.46 

.60 

18  + 

.0 

0 

8 

2 

0 

SULPHUR  SPRINGS 

88.6 

6*.* 

76.5 

96 

6 

49 

29  + 

19 

21 

0 

0 

0 

7.60 

1.88 

17 

.0 

0 

9 

5 

3 

TEXARKANA 

88. 9M 

67. 2M 

78. 1M 

95 

10+ 

51 

30  + 

1 

17 

0 

0 

0 

1.86 

1.00 

25 

.0 

0 

3 

1 

1 

TOWN  BLUFF  DAM 

88.2 

69.1 

78.7 

95 

8 

52 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

3.95 

.60 

2 

.0 

0 

10 

2 

0 

TYLER  5  NE 

88.3 

67.5 

77.9 

96 

9 

50 

29 

11 

19 

0 

0 

0 

2.56 

.94 

2 

.0 

0 

4 

3 

0 

WARREN 

88.6 

66.9 

77.9 

97 

20 

49 

30 

0 

15 

0 

0 

0 

3.06 

.63 

2 

.0 

0 

11 

3 

0 

WILLS  POINT 

88.3 

65.5 

76.9 

95 

13 

51 

27 

15 

21 

0 

0 

0 

7.36 

3.40 

17 

.0 

0 

8 

5 

2 

DIVISION 

78.* 

.8 

*.9* 

1.99 

.0 

*    *    » 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

82.2 

57.1 

69.7 

-  2.2 

9* 

4 

37 

28 

70 

6 

0 

0 

0 

5.61 

3.36 

1.28 

27 

.0 

0 

11 

4 

3 

BAKERSFIELD 

86.7 

6*.* 

75.6 

99 

3 

45 

28 

50 

18 

0 

0 

0 

*.35 

1.35 

26 

.0 

0 

7 

4 

1 

BALMORHEA 

87.5 

61.4 

74.5 

.* 

102 

6  + 

4* 

28 

56 

19 

0 

0 

0 

*.55 

2.60 

1.57 

17 

.0 

0 

10 

2 

2 

CANOELARIA 

90.9 

62.0 

76.5 

105 

3 

45 

28  + 

38 

22 

0 

0 

0 

2.16 

.80 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

CHISOS  BASIN 

77.5 

57.3 

67.4 

91 

5 

3* 

28 

9* 

3 

0 

0 

0 

10. *6 

3.45 

15 

.0 

0 

6 

6 

5 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

87.0 

55.6 

71.3 

102 

2 

43 

28  + 

5* 

17 

0 

0 

0 

2.1* 

.96 

16 

.0 

0 

6 

1 

0 

CRANE 

87.* 

61.6 

74.5 

99 

4 

*4 

28  + 

42 

18 

0 

0 

0 

*.07 

1.01 

28 

.0 

0 

6 

5 

1 

DRYDEN 

87.6 

65.1 

76.4 

98 

10+ 

45 

28 

43 

20 

0 

0 

0 

*.B3 

1.57 

26 

.0 

0 

7 

4 

2 

EL  PASO  W8  AIRPORT       R 

86.3 

62.0 

74.2 

-   .3 

98 

9  + 

46 

28 

39 

16 

0 

0 

0 

I. 01 

-   .13 

.48 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

FABENS 

86.3 

59.4 

72.9 

96 

13+ 

45 

30 

43 

17 

0 

0 

0 

.95 

.53 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

FORT  HANCOCK 

88.9 

*9.4 

69.2 

100 

4 

30 

30 

69 

18 

0 

3 

0 

2.30 

1.50 

15 

.0 

0 

3 

2 

1 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

88.0 

61.2 

74.6 

10* 

5 

43 

28 

52 

17 

0 

0 

0 

*.59 

1.70 

28 

.0 

0 

7 

4 

1 

GRANOFALLS  3  SSE 

88.5 

61.6 

75.1 

103 

4 

45 

29  + 

46 

19 

0 

0 

0 

3.30 

1.42 

7 

.0 

0 

6 

2 

2 

LA  TUNA  1  S 

89.* 

62.4 

75.9 

100 

2  + 

42 

26 

32 

22 

0 

0 

0 

.45 

.25 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARATHON 

MARFA  2  ENE 

82.9 

53.9 

68.* 

93 

4 

38 

28 

63 

5 

0 

0 

0 

4.01 

1.19 

27 

.0 

0 

8 

2 

2 

MENTONE  2  S 

MONAHANS 

88.3 

51. 6M 

70. OM 

102 

4 

33 

28  + 

7* 

19 

0 

0 

0 

1.11 

.90 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

MOUNT  LOCKE 

75.7 

52.6 

6*. 2 

90 

3 

33 

26 

9* 

1 

0 

0 

0 

5.53 

1.35 

28 

.0 

0 

11 

5 

1 

PANTHER  JUNCTION 

8*.0 

60.8 

72.4 

98 

5 

40 

28 

71 

13 

0 

0 

0 

6.65 

1.90 

28 

.0 

0 

8 

5 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

<2 

> 
< 

■2 

1  2 

0 
A 

en 

s 

« 

1 

0 

* 

■ 
a 

No.  of  Day 

3 

0 

•3 
Iz 

Is 

>- 

a 

o 

6 

£ 
a 

Snow,  Sleel 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

•S-u 
a  o 

2  S 

£ 

2 

4. 

0 

« 

i 

o 

■ 
1 

H 

B  i 

s  * 

■-A 

PECOS 

penwell  1  sse 

presidio 

red  bluff  l>am 

salt  flat  10  ene 

91.0 
88.2 
92.8 
87.9 
84.9 

61.6 
65.2 
65.6 
62.5 
60.1 

76.3 
76.7 
79.2 
75.2 
72.5 

-   .9 

105 
99 
105 
101 
101 

5  + 
3 

5  + 
4 
5 

45 
46 
46 
47 
35 

29  + 
28 

28  + 

28 

29 

49 
37 
33 
42 
62 

22 

19 

24 
18 
14 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.55 
1.32 
5.91 
4.15 
2.39 

4.54 

1.12 
.65 
2.30 
1.88 
1.65 

28 
28 

27 
17 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
7 
5 

s 

1 
1 

4 
3 

1 

1 
0 
2 
1 
1 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

84.1 
87.1 
8J.3 
83.  7M 
87.3 

63.3 
65.7 
56.2 
58. 7M 
62.2 

73.7 
76.4 
69.8 
71. 2M 
74.8 

96 

97 
97 
97 

102 

4 
9 
3 
3 
4 

43 
45 
42 
33 
44 

28 
28 
28 
27 
23 

64 
31 
60 
65 
49 

12 

IB 

7 

9 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.67 
4.09 
3.10 
4.92 
2.66 

1.30 
1.18 

1.20 
1.93 
1.02 

15 
26 
16 
16 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
5 
6 

4 

4 
3 
2 
3 

2 

4 
1 
1 
2 
1 

YSLETA 

88. 9M 

60. 2M 

74. 6M 

101 

4 

45 

28 

36 

19 

0 

0 

0 

.71 

.44 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

73.2 

-   .7 

3.65 

1.92 

.0 

*    *    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

88.9 
86.2 

88.5 
88.8 

90.0 

68.3 
59.3 
66.6 
66.0 
66.3 

78.6 
72.6 
77.6 
77.4 
78.2 

.2 

1.0 

100 
98 
99 
97 

100 

6  + 

13+ 

9 

5 

5+ 

49 
41 
52 
50 
50 

as 

29 

30+ 
30 
28  + 

27 
52 
16 
1 
15 

20 

14 

19 
17 
21 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.21 
4.55 
6.06 
6.53 

6.90 

2.06 
2.49 

2.80 
1.25 
2.95 
2.02 
2.30 

26 
26 
26 
26 

26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 

9 
8 
8 

4 

4 
3 
2 
5 

4 

4 

1 
1 
4 
4 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

86.  4 

88.2 
88.5 
88.5 
85.4 

63.9 

66.0 
66.1 
65.7 
62.0 

75.2 
77.1 
77.3 
77.1 
73.7 

97 
97 
98 
98 
97 

10 
4  + 
4 
4 
8 

51 
51 
52 
46 
45 

28 
30 
27 
27 
24  + 

26 
8 
12 
21 
49 

14 

16 

18 

18 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.30 
4.44 
5.46 
2.51 

4.01 

2.13 
1.10 
2.00 
1.10 
1.10 

18 
23 
25 
26 

26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
8 
8 

5 
6 

3 
4 
4 
2 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

DEL  RIO  WB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

88.7 
89.3 
85. 3M 
88.1 
90.3 

68.7 

63.5 
60. 6M 
66.3 
65.8 

78.7 
76.4 
73. OM 
77.2 

78.1 

-  1.2 

99 
98 
95 
97 
99 

4 

9+ 

10+ 

4 

1 

48 
47 
44 
52 
52 

27 
28 
26 
30 
29 

24 
20 
48 
10 
0 

21 

20 

18 
18 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.87 
3.22 

2.43 
2.73 
6.50 

7.26 

5.21 
1.14 
1.05 
1.02 
2.15 

26 
26 
26 
26 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 

5 
5 

B 

5 
3 

2 
2 
5 

3 

1 
1 
1 
2 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVULE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

88.8 
90.4 

87.6 
90.1 

63.4 
65.2 

63.8 
67.4 

76.1 
77.6 

75.7 
76.8 

-  1.4 

96 

101 

96 
100 

8 
10 

10+ 
10 

49 
48 

49 
42 

30+ 

27 

29 
28 

17 
23 

20 

40 

18 

20 

IB 
21 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.42 
5.25 

8.60 
3.38 

5.45 

1.13 
1.75 

2.47 
1.80 

26 
25 

19 
26 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

8 
6 

9 

4 

2 

4 

5 

2 

1 
2 

3 
1 

LEAKEY  NO  i. 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

88.9 
89.7 
B6.9 
86.2 

88. 7M 

62.6 

65.1 
62.4 
63.1 
63. 1M 

75.9 
77.4 
75.7 
74.7 
75. 9M 

-  1.2 

96 
100 
99 
97 
99 

5  + 
9  + 

10 

10+ 
8 

48 
52 
50 
45 
49 

30+ 

29 

30 

28 

30 

16 
13 
23 
49 
24 

16 
20 
20 
17 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.97 
3.96 
3.67 
3.55 
6.86 

.52 

1.96 
1.62 
1.92 
1.19 
2.35 

26 
22 
23 

26 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 
8 
6 

5 
3 
2 
2 
3 

1 
2 
1 
1 

3 

MENARD 
MERTZON 
OZDNA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

87.3 

85.5 
90.5 
89.2 

62.8 

63.5 

64.3 
67.9 

75.1 

74.5 
77.4 
78.6 

96 

96 

100 

99 

9 

4 

9 

11  + 

48 

44 
48 
47 

28 

28 

28 
28 

20 

46 
18 
36 

14 

14 

22 
20 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

2.71 

3.68 
2.33 
5.63 

-  .59 

-  .68 

.90 

1.14 

.81 

2.15 

26 

26 
26 
26 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

7 

5 

5 
5 

1 

5 

3 
5 

0 

1 
0 
2 

PRADE  RANCH 
RANKIN 
ROBERT  LEE 
ROCKSPRINGS 
SAN  ANGELO  DAM 

M 
85.8 
89.4 
65.6 
86.6 

M 
63.1 
64.4 
63.6 
63.4 

M 
74.5 
76.9 
74.6 
75.0 

95 
101 

94 
100 

5  + 
9+ 
9 
4 

45 
49 

46 
47 

28 
28 
27 
28 

33 
30 
29 
37 

11 
19 
15 
15 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

e 

0 

e 

5.04 
4.30 
4.25 
4.29 

1.50 
1.61 
1.50 
1.33 

18 
19 
13 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 
6 
5 

4 
2 
4 
3 

2 
2 
2 
3 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 

UVALDE 

90.0 
88,3 
89.6 
88.8 
67.8 

66.6 
66.3 
64.3 
60.6 
68.7 

76.3 

77.3 
77.0 
74.7 
78.3 

.0 

102 
99 
97 

100 
96 

9+ 
5  + 
9+ 

9+ 

4 

50 
54 
47 
47 
53 

28  + 

30 
28 
24  + 
27 

26 
16 
23 
39 
10 

22 

16 
23 

21 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

4.28 
3.10 
3.22 
2.93 

4.69 

1.62 
.71 

1.00 
1.02 
1.00 
.96 
1.80 

18 
26 
26 
14 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
6 
9 
6 

3 

3 
3 
1 
5 

1 
1 
1 
0 
1 

WATER  VALLEY 

86.8 

61.8 

74.3 

99 

10 

48 

28  + 

38 

14 

0 

0 

0 

2.24 

1.10 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

76.4 

-  1.0 

4.61 

1.50 

.0 

•    *    • 
SOUTH  CENTRAL       07 

V 

AUSTIN  KB  AIRPORT        R 
AUSTwELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

87.7 
87. 8M 
86.5 
88.8 
89.2 

70.7 
72. 3M 
69.8 
70.1 
68.5 

79.2 
80. 1M 
79.2 
79.5 
78.9 

.1 

-  1.0 
.3 

96 

96 
96 
98 

8 

10 
9+ 
5 

56 
56 
55 
55 

55 

30+ 
30 
30 
29  + 
28  + 

3 
0 
4 
4 

4 

16 
11 
18 

19 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.82 
11.94 
4.21 
9.70 
7.58 

.38 

.57 
6.82 

1.06 
4.78 
1.35 
4.55 
2.30 

1 
1 

27 
2 

26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

11 
9 
6 
8 

4 
5 
3 
1 

4 

1 
3 
1 
3 
3 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

CUERO  3  E 

87. 6M 

86.8 

86.4 

87.9 

90.0 

72. OM 

66.3 

76.5 

73.8 

70.1 

79. 8M 

77.6 

81.5 

80.9 

80.1 

.1 

94 
95 
92 
93 
95 

10 
9+ 
7  + 
2 
9+ 

57 
50 
61 
59 
52 

29 

30+ 
29  + 
30 
30 

0 
5 
2 
2 

0 

16 
19 
4 
IB 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.12 
9.58 
7.23 
8.51 

3.75 

5.81 
4.11 

2.85 
5.85 
2.26 

2.37 

1.31 

1 

2 

1 

26 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

10 

10 

1 

9 

7 

5 
3 
5 

4 
3 

3 
2 
2 
3 
2 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVULE 
GOLIAD 
GONZALES 

88.6 
89. 5M 
91.5 
89.0 
90.1 

69.6 

69. 4M 
70.4 
70.4 
69.8 

79.1 
79. 5M 
81.0 
79.7 
80.0 

.1 

96 
96 
104 
95 
99 

9  + 
8  + 
8 
18  + 
8 

56 
53 
52 
55 
55 

30  + 
30  + 
30 
30 
30 

4 
2 

1 
1 
1 

19 
22 
23 
19 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4.52 
4.35 
2.05 
2.29 

5.49 

.53 

-  1.38 
1.95 

1.21 

2.10 
.50 
.66 

1.47 

2 

2 

23  + 

1 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

6 
8 

6 
7 

4 
3 

2 
1 
5 

1 
1 
0 
0 
2 

HALLETT5VILLE 
HONDO 

89.7 

90.8 

69.4 
66.6 

79.6 

78.8 

.1 
-   .9 

98 

100 

8 
12 

53 

54 

29 

30  + 

1 
13 

19 

21 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

6.36 
4.75 

1.09 

2.22 

1.51 

2 
23 

.0 

.0 

0 

0 

10 
6 

4 
4 

2 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   290   - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA       ;|*»Mm  1970 


Temperature 

Precipitation 

°i 
a 

> 
< 

sl 

II 

■a 

01 

2 

a 

I 

■3 

Q 

Q 
| 

a 

No.  of  Days 

3 

.1 
a| 

a 
6 

Q 

Sno 

*r,  Sleet 

No.  ot 

Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

■Si 

si 

So 

a 

I 

8 

i 

0 

1 

sl 

si 

XI 

bi 

KENEDY 

KlNGSVILLE 
LA  GRANGE 

LEXINGTON 
LULlNG 

91.7 
89.8 
86.4 
86.5 
88.  4 

64.6 
71. B 
70.5 
69.4 
69.0 

78.2 
80.8 
78.5 
78.0 
78.7 

-  1.0 

97 
97 
93 
97 
97 

16+ 

8 

7* 
13 
9  + 

50 
56 
54 
56 
52 

30 
29 
29 
30  + 
30 

3 
0 
2 

6 

7 

23 

20 
12 
17 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.48 
3.66 

9.37 
6.36 
5.94 

2.54 

.80 

.78 

4.39 

1.72 

2.26 

13 
13 
17 
16 
17 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

11 

9 

10 

8 

2 
2 
3 
3 

4 

0 
0 
2 
2 
2 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

89. 6 

92.0 
89.5 
89.5 
86.7 

70.3 
66.2 
68.9 
69.5 
69.1 

80.0 
79.1 
79.2 

79.5 
77.9 

-   .9 

97 
103 
96 
96 
95 

9 

4 

10  + 

7  + 

8 

58 

50 
51 
54 
51 

30  + 
29 

30 
30  + 

30 

5 
6 
5 
2 
10 

21 
23 
20 
20 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

5.11 

5.42 
5.33 
4.10 
8.42 

1.88 

1.14 
1.60 
1.42 
1.33 
2.85 

13 
26 

16 

1 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
9 
7 
8 

4 
4 
3 
3 
6 

2 

1 
2 
1 
2 

REFUGIO 

ROBSTOWN 

ROCKPORT 

SAN  ANTDNIO  WB  AIRPORT   R 

SAN  MARCOS 

88.1 
88.  6 
87.3 
90.6 
89.5 

71.8 
71.9 
72.7 
71.6 
68.5 

80.0 
80.3 

80.0 
81.1 
79.0 

2.5 
.3 

95 
96 
92 
99 
99 

6 
17  + 
22  + 

4 

9 

55 

57 
59 
57 
52 

30 
29 

30 

30  + 
30 

0 
5 

0 

1 

10 

16 
19 

15 
20 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.88 
6.28 
9.36 
4.35 

4.56 

.66 
.61 

1.44 
2.04 
3.76 
1.85 
1.38 

25 
13 
1 
25 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

13 
12 

11 

5 

8 

7 
6 
5 

4 
3 

3 
3 
3 
1 
2 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

SOMERVILLE  DAM 

8B.2 
90.6 

87.0 
87.3 

68.2 
70.2 

69.5 
69.2 

78.2 
80.4 

78.3 
78.3 

-  1.3 
1.2 

-  1.6 

95 
98 

94 
94 

7  + 
18  + 

5 

11  + 

53 

53 

54 
54 

29 
29 

30 
30  + 

2 
3 

6 
6 

18 
21 

18 
17 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.71 
3.49 

4.11 
6.10 

1.00 
-   .11 

.82 

1.34 
.92 

1.26 
2.46 

16 
14 

17 
2 

.0 
.0 

.0 

.0 

0 
0 

0 

0 

6 
7 

7 
7 

3 
2 

3 
3 

3 

0 

2 
3 

WASHINGTUN  STATE  PARK 
YOAKUM 

88.4 
89.6 

69.4 

69.7 

78.9 
79.7 

96 
96 

6 
8  + 

54 
55 

30  + 
29 

8 
2 

16 

19 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

15.47 
4.90 

7.96 
1.56 

2 

2 

.0 
.0 

0 
0 

8 
7 

3 

3 

2 
2 

DIVISION 

79.4 

-   .5 

6.20 

2.59 

.0 

*    *    V 
UPPER  COAST          08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCn 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATfcRwORKS 

BAYTOWN 

88.  1 
91.0 
86.8 
87.7 
88. 4 

70.8 
70.5 
70.6 
71.9 
72.5 

79.5 
80.6 
78.7 
79.8 
80.5 

-   .1 

95 
96 
92 

94 
97 

9 
17 
19+ 
10+ 

3 

55 
62 
55 
57 
55 

29 
28 
30+ 
29 

30  + 

0 
0 
1 
0 
0 

19 
23 
11 
18 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11.39 

8.51 

13.44 

11.15 

9.93 

8.00 
5.10 

3.10 
2.43 
4.50 
2.95 
4.80 

2 
26 
2 
1 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

9 

14 

10 

6 

5 

4 
6 
7 
5 

4 
3 
3 
4 
3 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

89.5 
87.3 
87.7 
88. 9M 
88.3 

68.3 

71.4 
68.4 
68.  5M 
74.8 

78.9 
79.4 
78.1 
78. 7M 
81.6 

-   .1 

96 
95 

95 
96 
94 

10 
8 

10 
8 
9 

51 
56 

53 
54 
59 

30 
29 

30  + 

30 

30 

0 
0 
2 

0 
0 

20 
14 
16 
19 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.92 
4.46 

11.95 

4.71 

10.82 

.46 
7.85 

.76 
1.27 
6.50 
1.54 
3.21 

13 

12 

2 

1 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

7 
5 

12 

7 

12 

3 
4 
4 
3 
5 

0 
2 
2 
2 
5 

GALVESTON  WB  CITY        R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  ? 

83.9 
87.3 
88.5 
89.7 

86.7 

76.0 
70.5 
73.1 
68.9 
72.9 

80.0 
78.9 
80.8 
79.3 
79.8 

-  .1 
.6 

1.6 
.6 

-  .2 

87 
93 
95 
98 

91 

21  + 
10+ 

4 
20 
13  + 

61 

54 
60 
51 
56 

28 
30 
30  + 
30 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

15 
IB 
19 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14.31 
6.22 

9.86 

7.00 

11.27 

9.22 
2.17 
5.60 
3.00 
6.24 

6.25 
1.53 

2.70 
2.06 
6.08 

15 

1 

1 

13 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

9 

10 

10 
9 

8 
6 
6 
5 
5 

4 
1 
4 
3 
4 

NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

87.9 
86.0 
85.8 
87.8 
83.7 

70.9 
70.6 
73.4 
69.8 
73.6 

79.4 
78.3 
79.6 
78.  6 
78.7 

-   .1 

94 
92 
92 
96 
90 

10  + 

9 
10 
10+ 

9  + 

56 
54 
56 
54 
54 

30  + 
30  + 
29 
29 
28 

0 
2 
0 
3 
5 

17 
8 

7 
16 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.92 
8.46 
7.35 
5.62 
9.09 

1.75 

3.53 
2.38 

1.71 
1.51 
4.20 

2 
2 

12 

13 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

10 

9 

9 

10 

5 

6 
5 
3 

4 

3 
3 
3 
3 
2 

PORT  ARTHUR  WB  AIRPORT   R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

89.9 
88.5 
87.2 
87.9 
87.6 

74.1 
73.8 
77.4 

71.0 
70.4 

82.0 
81.2 
B2.3 
79.5 
79.0 

3.8 
-   .1 

96 
93 
92 
94 
94 

8 

10  + 

11  + 
10+ 
10  + 

58 
58 
59 
55 

54 

29 
30 
30 
29 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
18 
10 

\\ 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.37 
12.79 
6.67 
9.12 
9.43 

2.49 
5.27 

2.57 
6.20 
2.25 
3.84 
3.30 

2 
2 
2 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

11 

10 

11 

10 

5 
5 

3 
5 
5 

3 
2 

2 
3 
3 

VICTORIA  WB  AIRPORT      R 

87.5 

72.3 

79.9 

.8 

95 

8 

57 

30  + 

0 

17 

0 

0 

0 

7.41 

3.16 

4.75 

1 

.0 

0 

10 

2 

1 

DIVISION 

79.8 

.5 

8.65 

4.26 

.0 

*    *    * 
SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
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TEXAS        -        SEPTEMBER       1970 
SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


Tropical  Storm  Felice  and  heavy  rains  in  South- 
west and  South  Central  Texas  shared  the  weather 
spotlight  for  the  month. 

The  little  tropical  storm  moved  inland  over  High 
Island,  a  small  community  on  the  upper  Texas 
coast,  30  miles  northeast  of  Galveston,  at  8:00  p.m. 
on  the  15th  with  maximum  wind  gusts  estimated  at 
70  m.p.h.  The  relatively  weak  and  poorly  organiz- 
ed storm  caused  no  casualties  and  no  significant 
property  or  crop  damage,  but  produced  heavy 
rains  as  it  moved  northwestward  into  North 
Central  Texas.  Rains  of  2  to  more  than  6  inches 
fell  along  the  route.  In  North  Central  Texas 
the  heavy  rains  helped  to  alleviate  a  serious 
soil  moisture  deficiency  caused  by  the  summer 
drought. 

Minor  flooding  of  the  Navidad  River  occurred  in 
Jackson  County  during  the  early  part  of  Septem- 
ber as  a  result  of  heavy  precipitation.  Precipita- 
tion amounts  ranged  up  to  7.50  inches  over  small 
areas    during    the   first    3    days   of   the   month. 

Rains  of  4  to  6  inches  fell  on  the  drainage  areas 


of  the  upper  Frio  and  Extreme  upper  Nueces 
Rivers  on  the  morning  of  the  21st,  with  amounts 
of  6  to  9  inches  over  a  small  area  north  of  Camp 
Wood  and  Leakey.  Considerable  flooding  of 
lowlands  with  some  damage  to  roads,  bridges, 
and  terraces  resulted. 

Near  the  end  of  the  month  4-  to  6-inch  rains 
fell  in  the  Big  Bend  area  and  along  the  middle 
Rio  Grande  in  a  period  of  less  than  3  days. 
Equally  heavy  rains  fell  in  North  Central  Mexico. 
These  rains  sent  the  Rio  Grande  above  flood 
stage,  and  caused  minor  flooding  between  Presidio 
and  Langtry. 

On  the  Upper  Coast,  Galveston  experienced  the 
wettest  September  in  9  years  with  a  total  of 
14.31  inches. 

Temperatures  were  near  average  throughout 
the  State  during  the  month.  A  strong  cold  front 
brought  sharply  lower  temperatures  from  the 
25th  through  the  27th. 


Robert  Orton 

NOAA  -    State  Climatologist 

Weather  Service  Office 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas    78723 
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.08 

LAWN 

4.13 

.54 

.37 

.71 

.92 

1.41 

.08 

.10 

MATADOR 

1.41 

T 

.03   T 

.73   .54 

T 

T 

.07 

.04 

T 

MEMPHIS 

2.15 

.55  1.05 

.55 

MOBEETIE  2  S 

3.00 

.65 

1.76   .34 

.25 

MUNDAY 

3.75 

.88  1.08 

.36   .21 

.33 

.87 

.01 

.01 

NDRTHFIELO 

1.85 

T 

.80   .80 

.15 

.10 

T 

NOVICE  1  E 

3.04 

.15 

.35 

.46 

1.26 

.72 

.06 

NUGENT  1  ESE 

1.68 

1.68 

T 

PADUCAH 

1.23 

T 

.05 

T     .40   .45 

.20 

.13 

T 

POLAR 

2.03 

.76  1.25 

T     T 

POST 

2.26 

.40 

.05 

.74   .90 

T 

.09 

T 

.05 

T 

.03 

OUANAH  5  SE 

4.46 

.36 

..01 

.08  1.05   .37 

.32 

2.20 

.07 
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Day  of  Month 


13   14   15 


22   23   24 


28   29   30 


ROBY  1  CSE 

roscoe 

ROTAN 

SEYMQJR 

5HAMR0C< 

SHAMROCK  RADIO  K 

SNYOER 

STANF3R0  1 

TAHPICO 

TESCO 

TRENT  2  E"E 
TRUBY  3  ESE 

-RjSCCttt 
'JRKEY    2    MS« 
VERNON 

voss  i  -s- 

.ELLINGTON  2  ENE 
klCHITA  FALLS  11 
WICHITA  VALLEY  F 
-INTERS    I    NNE 


NORTH    CENTRAL 


«l»ANY 
ALEDO    -    SE 
ANDICE    1     -•.- 
ANNA 
ANTEL3PE 

ARCHER    CITY 
ARLINGTON 
ARTHUR    CITY 


■•;:  =  : 

BARDmELI  dam 
6ELT0N  •'AH 
BENBROOK  DAH 
BONHAH 
MWIE 

BOYD  3  5 
BRAZOS 

BRECKEN'IOGF 
BRIDGEPORT 

BROKNWOOD 

BURLESON  2  SSH 
BURLINGTON  3  *S» 
CAMERON 
CARROLLTON 
CELINA 

CENTER  CITY 
CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  10  F 
COMANCHE 

COOPE" 

COPPERAS  COVE 
COS  I C  ANA 

CRANDALL 
CRESSON 

CROSS  PLAINS 

OALLAS  -a  AIRPORT      //R 

OAVILLA 

OECATJR  2  SS» 

0ENIS3N  DfiM 

OENTON  2  SE 
DUBLIN 

DUNDEE  6  NNU 
EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

EASTLAND 

ENNIS 

EVANT 

FARMERSVILLE 

FERRIS 

FLORENCE  3  SE 


FORESTBURG 

FORT  WORTH 
FRISCO 

FROST 

gainesville 

gatesville 

georgetown 
glen  rose 
golo'mwaite 

GRAHAM 

GRANB'JRV 
CRANGER 
GRAPEVINE  DA 
GREENVILLE  7 
GROESBECX 


MB  AIRPORT 


GUNTER 

HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT  1  SE 
HICO 

HICLSBORO 
HONEY  GROVE 
HUCKABAY 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  CAP 


LAVON  DAM 
LEwISVUlE  DAM 
LIPAN 

MARLIN  3  NE 
MARYS  CREEK 

HC  GRECOR 

VC  KINNEY 

MERIDIAN  STATE  P 

HEX  I A 

MINERAL    WELLS    FA 


3.19 

A. SB 

«. as 

2.90 
3.31 
3.73 

A. A3 


1.04 
.82 


•  02 

1.35 
1.17 
.73 


9.73 

1.87 

3.05 

.09 

1.46 

.34 

6.57 

2.44 

1.47 

6.82 

2.50 

.60 

6.9T1 

1.B1 

.78 

.0] 

9.61 

.10 

1.50 

•  6C 

7.78 

.07 

.11 

10.75 

.61 

.28 

5.46 

.83 

.95 

2.10 

.04 

.02 

11.29 

.24 

.23 

A. 81 

5.52 

1.40 

1.04 

.10 

7.5B 

.50 

1.18 

8.91 

1.43 

.43 

7.61 

.63 

.95 

.26 

10.85 

2.91 

1.36 

.28 

2.B6 


.13 


7.69 

3.63 
7.66 
8.01 
9.00 
9.95 


8.27 
8.64 
8.20 
7.57 


8.73 
6.68 
7.20 
1.87 

6.25 

10.21 
7.93 
7.27 
5.79 

8.71 
9.28 
7.67 
5.92 
6.32 


2. 48 

1.85  .48 
.55  1.22 
1.69  2.19 
1.65       .46 

.90 


1.33  ,59 

2.31  .50 

.54 

3. IB  1.60 

4.B5  .18 

.18  1.20    1.20 

1.97  1.41 

1.08  .67 

.11  .22 

.75  .79 

.56  1.08 

2.11  1.37       .02 

.99  .94 

4.20  1.22 

2.81  .74 

2.45  .80 
1.69 

.18  .02 

.89  .73 


2.56 

7.5 

5.80 

5.50 

7.03 

8.05 

6.38 
9.1 
S.B4 
10.95 
6.21 


2.55    2.68       T 


.37    2.31       .10 


l.«2  1.63 

.58  1.93 

4.00  2.50 

t .53  1.50 


.43 

.47 
1.31 

1.74 

.44       .74 


1.07 
.02 


.01      T  T 


1.36  .38 


.02 
.7! 


.18 

.20 

.09 


.11       .03      T 


3.31       .11 


.43 

.26 

.13 

.58 

1.03 

.29 

1.27 

.16 

.0» 

.16 

.28  .IB 
.02  1.4.2 
.02  2.0 
.23    1.38 


.IB 

1.23 

.10 

.03 

T 

.57 

.54 

2.40 

.18 

.20 

1.06 

.47 

.88 

.08 

.38 

1.25 

.5C 

.03 

1.44 

.75 

.11 

3.00 

.03 

T 

.33 

T 

.73 

1.13 

.39 

.72 

1.71 

.01 

.75 

2.40 

.20    1 

98 

.42 

1 

00 

.03 

.05 

1.11    3 

40 

2.22 

12 

.01    1 

79 

.01    2 

51 

.02 

.01    3 

10 

.92 

66 

."3 

.02 

52 

.11 

.02 
.80 
.20 
.76 


3.32 
.52 

.10 


.09    2.45 

.?? 

.08 

.50 

.04 

.15 

.95 
.21 

.05 

.20 

.36 

T 

.35 

.05 

T 

.25 

.02 

.05 

.97 

.02 

.30 

.85    2.10 

1.10 

.28 

.04 

.30 

2.50 

.52 

.25 

.25 

.65 

.77 

.02 

.36 

.21 

.10 

.10 

T 

.13 

.  J5 

2.21 

.09 

T         2.31 

.09    1.17 
2.57 
.08       .27 
.20    1. 18    3.19 
.73       .05 


.08 

.81 

.76 

.50 

1.20 

.83 

.02 

.32 

.71 

.01 

.36 

.43 

.41 

.29 

1.20    2.28 

.09 

.06 

.36 

.06 

.69 
.93 

.30 

2.67 

.86 

.15 
1.15    3.55 

1.71 


■  84 


.26 

.64 
.90 
.78 
.39 
2.10 


.10 


.08 

.19 

.02    1.06 
T  .02 

.09 

.03 
.10 


1.37 
1.98 


.76 

.23 

1.42 
1.60 
.47 
1.03 


.79 
1.87 
.30 


.03    1.21       . 
T  .71     1. 


2.47 

2.53 

1.30 

.26 

.62 


.35 

1.40 


1.30 

2.00 

.70 

.11 

1.09 

.21 

.27 

T 

2.05 

.50 

.35 

.26 

.98 

.02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

TEXAS 
SEPTEM8FR 

1970 

a 

Day  of  Month 

Station 

e2 

i  |a| 

3 

4  1  5  |  6 

7  1  8  |  9 

10  |  11    12 

13 

14  |  IS 

16   17 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28    29    30 

31 

MORGAN  3  WNW 

10.05 

5.50  2.10 

T 

.02 

.15   .67 

T 

■  is 

.70 

T 

.73 

MORGAN  MILL 

5.95 

.96   .60 

.62 

T     .66 

.35 

.86 

1.70 

MUENSTER 

11.61 

.33   .30 

2.33 

.10  3.36 

.61 

1.58 

1.30 

1.70 

MULLIN 

3.40 

.55 

.25 

.52 

.16 

.78 

.69 

.23 

.02 

NAVARRO  MILLS  0AM 

8.98 

1.53  1.63 

.27 

.02  4.30 

.11 

.28 

.02 

.79 

.03 

NEWPORT 

4.71 

1.65 

.13  1.15 

.10 

.53 

.65 

.50 

OLNEY 

5.96 

T 

3.52 

.10 

.60   .32 

.32 

1.10 

OLNEY  5  NNW 

3.78 

2.16 

.72 

.65 

.25 

PALO  PINTO 

7.86 

.33  1.27 

1.26 

.63 

1.13 

1.08 

2.08 

.08 

PARIS 

4.82 

.51 

,96 

.27 

T     .66 

.60 

.02 

.04 

.98 

.07 

.71 

T 

PILOT  POINT 

11.01 

.73  1.43 

.22 

.08 

.03  4.00 

.65 

.09 

2.34 

1.39 

.05 

POSSUM  KINGDOM  0AM 

3.03 

.09   .03 

.38 

.22   .02 

.03 

.13 

.58 

1.32 

.21 

PROCTOR  RESERVOIR 

8.77  2.22   ,46 

1.06 

1.70 

.35 

1.19 

.34 

1.33 

.08 

.04 

PUTNAM 

1.68 

.08 

.22 

.56 

.04 

.11 

.53 

.08   .06 

QUINLAN 

7.48 

.55  1.08 

1.03 

.08  2.07 

.02 

.03 

.56 

2.06 

T 

RAINBOW 

8.67 

3.70   .80 

.03 

.82 

.37 

1.40 

1.95 

RANGER  t  W 

4.00 

.43   .06 

.33 

.94   T 

.01 

.80 

1.31 

.01 

.08   .03 

RED  OAK 

8.73 

1.60  2.00 

.05 

.02 

1.47 

1.33 

T 

T 

.48 

.02 

T 

1.60 

.16 

T 

RICHARDSON 

8.26 

2.53   .85 

.52 

1.62   .48 

.02 

1.50 

.70 

.04 

RINGGOLD 

8.33 

T     T 

.39 

4.00 

.15   .75 

.06 

1.68 

1.13 

.15 

RISING  STAR 

3.01 

.55   .10 

T 

.50 

.41 

T 

.07 

T 

T 

.14 

1.10 

.01 

.05   .01 

ROANOKE 

8.99 

.49   .92 

.14 

.19 

5.80 

.04 

.01 

1.11 

.29 

ROCKDALE 

10.62 

.02  1,57 

.25 

2.23 

.92 

.32  3.92 

.34 

.20 

.60 

.04 

.21 

ROCKWALL 

7.89 

.49  1.51 

.33 

1.36 

1.92 

.31 

T 

1.10 

.71 

.16 

ROSEBUD  3  WSW 

8.07 

1.11   .96 

.03        .10 

.52 

2.41   .16 

■  11 

.43 

.85 

.28 

1.11 

ROSS 

8.52 

2.00   .55 

.68 

.40  1.33 

1.46 

.13 

.03 

■  10 

.23 

1.05 

.50 

.04 

ROSSER  1  SE 

7.22 

2.10  1.35 

.22 

2.65 

.42 

.48 

ROUND  ROCK  3  E 

6.24 

1.34   .90 

.24   T 

.45 

.37   T 

.03   .08 

.30 

.03 

T 

.12 

.02 

.64 

.02 

1.01 

.67 

.02 

SANGER 

13.05 

3.17   ,69 

6.31 

.35 

1.77 

.76 

SHERMAN  PUMP  STATION 

10.01 

.93   .48 

.34 

.12 

.17  2.72 

1.83 

.01 

.85 

1.93 

T 

.30 

.33 

SLIDELL 

10.52 

.16   .35 

.65 

.13  4.83 

■  77 

2.06 

1.37 

SPRINGTOWN 

9.53 

.81   .31 

.08 

3.84 

.20 

1.24 

3.05 

STEPHENVILL6  4  N 

6.84 

1.68   .63 

.51   .02 

.93 

.53 

1.07 

T 

1.30 

.11 

.04   .02 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

7.45 

3.25   .75 

.06 

.09 

.16 

.50   .40 

.98 

.03 

.08 

.25 

.69 

.45 

.20 

STRAWN  8  NNE 

6.76 

.31   .08 

.58 

T     .68 

.04 

1.01 

4.00 

.06 

T     T     T 

TAYLOR 

8.60 

.53  1.10 

.88   .01 

.63 

.41   T 

.08   .64 

.20 

.20 

.60 

2.71 

.61 

TEMPLE 

6.18 

1.63  1.71 

.01 

T 

.35 

.25   .42 

.03 

.03 

.11 

.15 

.78 

.04 

.03 

.64 

TERRELL 

15.03 

6.84  1.52 

.74   T 

4.27 

.07 

.23 

.05 

1.05 

.26 

THORNDALE 

7.10 

.85   .97 

.56 

.69 

1.08   .21 

.42 

.28 

.35 

T 

.95 

.74 

THDRNTON 

8.08 

1.20  2.57 

,08 

.18        T 

.12 

.08 

1.65 

.12 

.08 

.41 

.46 

.31 

.58 

.24 

T 

THROCKMORTON 

4.74 

3.15   .01 

.02   .35 

.63 

.58 

T 

T 

THURBER  5  NE 

4.80 

.06   .23 

.82 

.86   .02 

.63 

•  41 

1.68 

.09 

T 

TRENTON 

7.73 

.23   .85 

2.16 

.50 

.29  1.96 

.40 

.07 

1.04 

.23 

TROY 

8.31 

2.55  1.05 

T 

.62 

.30  1.71 

.68 

1.06 

.10 

.24 

VALLEY  VIEW 

11.25 

.52   .94 

.12 

.05 

.06  4.74 

.83 

.39 

1.71 

1.86 

.03 

WACO  DAM 

8.67 

1.92   .96 

.14 

.57 

.08  3.33 

.02 

.33 

.58 

.30 

.35 

.07 

WACO  WB  AIRPORT         R 

7.29 

1.82   .38 

.14 

.56 

.04 

.65  2.21 

■  35 

.43 

.27 

.25 

.19 

T 

WAXAHACHIE 

9.74 

2.27  2.30 

.10 

T 

1.12 

1.84 

.02 

.10 

.39 

1.47 

.12 

.01 

WEATHERFORO 

6.13 

1.19   .27 

.04 

.47 

1.61 

.27 

1.03 

1.25 

T 

T     T 

WHITNEY  DAM 

5.10 

2.80   .74 

.10 

.40 

.01 

.03 

.53 

.41 

.06 

WOLFE  CITY 

7.36 

.10   .73 

1.09 

.53 

T    2.83 

.31 

1.01 

T 

.76 

EAST  TEXAS          0* 

ALTO  3  Sw 

5.19 

1.30 

1.44 

.72 

T 

.44   T 

.18 

.03 

.65 

.43 

ANDERSON 

10.80 

1.46  1.04 

4.75 

2.73   .08 

.47 

.27 

ATHENS  3  SSE 

5.84 

1.59 

1.42   .10 

.34   ,90 

.40 

.15 

.07 

.87 

ATLANTA  4  WSW 

1.13 

.03 

.30 

.11 

.07 

.20 

T 

.19 

.20 

.03 

BEDIAS 

11.05 

.75  4.50 

.90       T 

2.30   .BO 

1.50 

.30 

BON  WIER  2  E 

8.91 

.32  1.94 

.22 

.28 

.22 

.50  1.31 

.27 

1.90 

.52 

T 

1.83 

BOXELDER 

2.66 

.28 

.81 

.36 

■  68 

.04 

.02 

.39 

.08 

BREMOND 

6.87 

T    1.32 

.10 

T 

T 

.45  1.84 

.74 

T 

.11 

.05 

.71 

1.55 

T 

BRONSON 

1.48 

•  49 

.08 

.04   .43 

.15 

.18 

.02 

.04 

.02 

.03 

BUFFALO 

5.60 

.06  3.13 

.18 

.02 

.15   .84 

.18 

.06 

.04 

.36 

.03 

.01 

.74 

CANTON 

4.76 

.21  1.07 

.27 

.02 

.01 

.02   .37 

2.51 

■  OS 

.03 

.08 

.08 

.01 

CARTHAGE 

5.06 

1.42  1.29 

.35   .28 

.28   .22 

.60 

.02 

T 

.59 

.01 

CENTER 

1.68 

.24 

.24 

.53 

.05 

.11   T 

.19 

.17 

T 

.14 

.01 

CENTERVILLE 

6.88 

.01  1.05 

1.33 

1.25   .02 

.02 

.53   .68 

.05 

.23 

T 

.02 

.16 

.09 

.03 

T 

1.40 

.01 

T 

CLARKSvILLE  2  E 

COLDSPRING  9  SSW 

4.66 

.63 

.03 

.04 

.35 

.19  2.47 

.07 

.03 

.44 

.31 

.03 

.07 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

7.88 

.90  3.56 

.08       T 

.34 

2.14   T 

.14 

.25 

.20 

.27 

T 

T 

CONROE 

4.12 

.04  1,20 

.11 

.07 

.20 

1.41   .07 

.02 

.06 

T 

.30 

.15 

.01 

.07 

.02 

.37 

.02 

CROCKETT 

5.68 

.02  1.44 

2.06 

.06 

.18   .48 

.14 

T 

.24 

.25 

.62 

.19 

OACUS 

7.13 

1.18   .20 

.03 

.05 

.12 

3.20   .07 

.41 

.44 

.30 

T 

T 

1.13 

OAINGERFIELO  9  S 

2.69 

.03   .71 

.18 

.09   .41 

.31 

.30 

.12 

.53 

.01 

DEKALB 

1.75 

.05   .35 

.41   .20 

.02 

.54 

T 

.10 

.08 

DEWEYVILLE  5  S 

8.30 

T    2.78 

1.33 

.11        T 

.30 

.82   .76 

T 

.25 

.77 

.37 

.47 

.34 

DIALVILLE  2  W 

5.98 

.25  2.76 

.17 

.41   .04 

.03 

.10 

.20 

1.00 

1.00 

EDOM  2  NW 

7.12 

.09   .85 

3.20 

.80 

.38   .21 

.45 

.15 

.52 

.13 

T 

.34 

T 

EMORY 

4.23 

.02   .92 

.38 

.03 

.55 

1.38 

.07 

.04 

.22 

.05 

.41 

.13 

.01 

EVADALE 

5.56 

.01  1.86 

.94 

.15 

.17 

.02 

.27 

.07   .17 

.02 

.03 

.40 

.01 

.46 

,96 

FAIRFIELD 

7.98 

1.77  1.46 

1.10 

.20 

.94  1.73 

.45 

.02 

.31 

FRANKLIN 

10.60 

1.53  1.49 

.22   .33   T 

.48 

3.16   .09 

.36 

.01 

.26 

.10 

.01 

.23 

2.26 

.03 

GILMER  2  W 

5.58 

2.37 

.56 

.04 

1.15 

.43 

T 

T 

.03 

.64 

.32 

GLADEWATER  3  WSW 

4.05 

.62 

.74 

.03 

.47 

1.14 

.26 

.16 

.36 

.05 

GRAPELAND 

6.51 

T    4.67 

.14 

.51 

.41 

T 

.20 

T 

T 

T 

.14 

.44 

GROVETON  1  SE 

4.46 

.84 

.92 

.14 

.29   .52 

T 

.38 

.69 

.68 

HAGANSPORT 

5.79 

1.07 

L.02 

.68   .67 

.13 

.11 

.01 

2.00 

.10 

HARLETON 

3.81 

1.40 

.95 

.15 

.10 

,63 

.21 

.22 

.20 

.03 

HAWKINS  1  E 

4.74 

1.65 

.18 

.48 

1.49 

.18 

.71 

.05 

HEMPHILL 

2.52 

.51 

.21 

.40 

.06   .12 

.33 

.06 

.03 

.11 

.29 

.31 

■  07 

HEMPSTEAD 

8.82 

4.02 

.67 

.14          .46 

2.59 

.11 

.30 

.17 

.12 

.24 

HENDERSON 

4.09 

.10 

1.7V 

.05 

.20 

1.23 

-  .72 

HORGER 

2.05 

.16   .79 

.14 

.30 

.03 

T 

T     .01 

.37 

.11 

T 

T 

.11 

.03 

huntsville 

4.47 

1.13 

.54 

.24 

1.10   .12 

.37 

.25 

.14 

.50 

.05 

.03 

JACKSON  HlLL  GUARD  STA 

5.21 

.57 

.52 

.09 

.08 

.10 

1.91   .66 

.15 

•  12 

.10 

.08 

.14 

.49 

JACKSONVILLE 

6.90 

1.41 

2.91 

.31 

.05   .30 

.■•B 

.21 

.07 

.07 

.56 

.53 

JASPER  3  Sw 

5.81 

.37   .80 

.95 

.20 

.27 

1.24   .21 

.07 

T 

.37 

1.07 

.13 

T 

.13 

JEFFERSON 

1.87 

.16 

.31 

T 

.49 

.12 

.43 

T 

.34 

.02 

JEKETT 

6.17 

.24  1.54 

.76 

.22 

.12  1.14 

.12 

.30 

.16 

.16 

.04 

.02 

1.35 

KARNACk 

1.99 

.16 

.44 

.42 

.03 

.76 

.52 

.02 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

6.86 

2.16 

.40 

.81 

.10 

.25   .70 

.50 

.06 

T 

.03 

.35 

.05 

1.45 

LINDEN 

1.21 

.10 

.31 

.11   .11 

.06 

.02 

T 

.25 

.23 

.02 

LIVINGSTON  2  NNE 

3.49 

.05   .97 

.05 

.56 

.25   .23 

.33 

.03 

.10 

.06 

.07 

.05 

.67 

.05 

LONG  LAKE 

8.47 

3.10 

T 

.74 

T 

.05   .39 

1.57 

.89 

.11 

1.11 

.07 

.04 

.40 

T 

LONGVIEW 

4.37 

.36 

1.45 

T 

T     .06 

.27 

1.35 

.22 

.72 

.42 

.0? 

lOVElAOY 

7.69 

.06  2.30 

.90 

2.40 

.20   .25 

T 

.60 

.60 

.18 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

3.32 

.26   .22 

.14          .04 

.13 

.94   .38 

.01 

.01 

.05 

.48 

.32 

.06 

T 

.28 

T 

MADISONVILLE 

8.06 

.14  3.88 

.62 

.93   .20 

.74   .90 

.46 

.14 

.05 

MAGNOLIA 

6.13 

.10  1.62 

.40 

.08 

2.90   .07 

.76 

.20 

MARSHALL 

MAUD  1  S 

2.27 

.11 

.27 

.47 

.32 

.62 

.06 

.2C 

.10 

.12 

MINEOLA  7  SSk 

3.35 

.86 

.65 

.12 

.72 

.75 

.05 

T 

T 

.20 

See  Reference  Nole>  Following  Station  Index 
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TEXAS 

Continued 

SEPTEMBER 

1970 

_ 

Day 

of  Month 

Station 

o" 

E- 

1 

2 

3 

4  |  5  |  6 

7   8  |  9 

10   11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19  |  20  |  21 

22  | 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29   30 

31 

MtNEOLA  8  ENE 

3.32 

.02 

1.37 

.01 

.09 

.81 

.02 

.15 

.05 

.04 

.60 

.15 

.01 

MONTGOMERY 

6.84 

.14 

.96 

.42 

.40 

1.98 

.23 

.44 

.37 

1.50 

.08 

.09 

.11 

.12 

MOUNT  PLEASANT 

3.15 

.57 

.81 

.27 

.69 

.07 

.20 

.53 

.01 

MOUNT  VERNON 

4.32 

,99 

.35 

.03 

.  30 

.75 

T 

.08 

.06 

.02 

.01 

1.18 

.03 

.02 

NAC0C0OCHES 

2.9B 

.66 

1.07 

T 

.06 

.03 

.02 

.62 

■  22 

.08 

.20 

T 

.02 

NAPLES  :  Sw 

1.B2 

.14 

.37 

.15 

.75 

.32 

.09 

NEGLEY  4  SSy 

3.99 

.93 

1.67 

.25 

.3* 

T 

.29 

NEUVILLE 

1.99 

.28 

.17 

.62 

.02 

.04 

.10 

.30 

.13 

.25 

NEW  CANEY  *  NW 

4.26 

T 

.92 

.35 

.10 

.30 

.50 

.54 

T 

T 

T 

1  ."5 

.50 

NEKTON 

2. SB 

1.70 

.86 

.10 

• 

0 

OVERTON 

4.85 

■  41 

1.94 

.14 

.04 

.02 

.53 

.22 

.23 

.81 

.42 

.09 

PALESTINE 

5.87 

.15 

1.73 

.13 

1.22 

T 

.27 

.31 

.20 

.42 

T 

.23 

.05 

.03 

1.10 

.03 

PITTSBURG  5  S 

2.44 

.6* 

1.47 

.33 

POYNOR  1  NE 

6.06 

.64 

1.39 

.02  1.64 

.01 

.30 

.67 

.02 

.60 

.02 

.10 

.02 

.41 

.02 

PRICE  2  Sw 

5.48 

2.58 

.40 

.14 

.08 

.02 

.15 

T 

.10 

.49 

1.47 

T 

.05 

WUITMAN  2  S 

2.32 

1.45 

.22 

.55 

.10 

REKLAW  3  NNE 

3.64 

.52 

1.87 

.39 

.25 

.09 

.07 

.16 

.11 

.18 

RICHARDS 

9.28 

.75 

2.35 

.55 

.04 

T 

.02 

T 

2.90 

.90 

.10 

.22 

.05 

1.40 

T 

ROCKLAND  1  HSH 

1.5* 

.06 

.34 

.75 

.04 

.10 

.14 

.02 

.02 

T 

.05 

.02 

RUSK 

6.60 

T 

.90 

2.20 

.21 

1.09 

.26 

.34 

T 

T 

T 

1.55 

.05 

SAM  RAYRURN  DAM 

2.82 

.18 

1.06 

.27 

.03 

.06 

.11 

.61 

.20 

T 

T 

T 

T 

T 

.10 

SIMMS  2  NNK 

2.48 

.07 

.28 

.60 

.60 

.26 

.20 

.03 

.14 

.18 

.12 

SULPHUR  SPRINGS 

7.60 

.68 

1.23 

.33 

1.88 

1. 

'0 

.42 

.32 

.84 

.20 

TEKAR<ANA 

1.86 

.06 

.31 

.44 

.05 

1.00 

TEXAR«AVA  DAM 

.78 

.09 

.17 

.30 

.10 

.02 

.10 

T 

TOWN  BLUFF  DAM 

3.95 

.42 

.60 

.44 

.02 

T 

.01 

.51 

.37 

.26 

.42 

.03 

.19 

.01 

.40 

.06 

.02 

.19 

TRINIDAD  POKER  DLANT 

6.60 

■  07 

2.30 

.18 

.02 

.09 

.53 

2.48 

.07 

T 

.07 

.21 

.35 

.03 

T 

TYLER  5  NE 

2.56 

.94 

,53 

T 

.06 

T 

.07 

.61 

T 

.05 

.06 

.01 

.  17 

.04 

T 

VALLEY  JUNCTION 

9.31 

.36 

2.78 

.98 

T 

.04 

1.34 

2.33 

1.01 

.03 

WALLER  3  SSW 

7.67 

.65 

1.85 

.30 

.46 

.28 

1.90 

.60 

T 

.37 

.H 

.08 

.70 

.30 

NARREN 

3.06 

.10 

.63 

.12 

T     .03 

■  12 

.30 

.07 

.51 

.04 

.03   . 

2   .14 

■  10 

.04 

.52 

.19 

KILLS  POINT 

7.36 

.52 

1.31 

.16 

T 

T 

.02 

3.40 

.71 

.02 

.71 

.31 

.20 

'■ 

WINNSBORO  6  SH 

3.36 

1,70 

.19 

.42 

1.05 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

5.61 

.24 

.05        .13 

.20   .24 

.04 

.51 

.26 

.05 

.26 

.23 

1.00 

1.28 

1.04 

.08 

BAKERSFIELD 

4.35 

.10 

.35 

.05 

.60 

1.35 

.75 

.95 

.20 

OALMORHEA 

4.55 

.03 

.30 

.31 

.12 

1.57 

.16 

.10 

.20 

1.54 

.10   .12 

BLOYS  CAMPGROUND 

7.44 

.61 

T          .43 

T 

.14 

1.50 

1.25 

1.28 

.16 

.05 

.03 

.40 

1.50 

.07 

BOOUILL'S  RANGER  STA 

1.33 

.01 

.55 

.01 

.74 

.02 

CANDELARIA 

2.16 

.46 

T 

.17 

.07 

.20 

.60 

.46 

CHISOS  BASIN 

10.46 

.57   .02 

.04 

3.45 

.06 

1.05 

T 

1.42 

1.91 

1.88 

.06 

C0RNU0A5  SERVICF  STA 

2.14 

.34 

.15 

.19 

T 

T 

T 

.96 

.15 

.35 

CRANE 

4.07 

.61 

.50 

.04 

.29 

.05 

.01 

.60 

.08 

1.01 

.68 

DRYDEN 

4.83 

.18 

.31 

.*6 

1.57 

1.13 

.95 

.11 

EL  PASO  MB  AIRPORT        R 

1.01 

T 

.01   .48   .03 

.02 

.03 

.08 

T 

T 

.31 

.05 

FABENS 

.95 

T 

.14   T 

.08 

.20 

T 

T 

.53 

T 

FORT  DAVIS 

5.27 

.11 

.14 

.10 

.83 

.33 

.St> 

.14 

.96 

.01 

.79 

1.00 

FORT  HANCOCK 

2.30 

.05 

1.30 

.10 

.65 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

4.59 

.70   .05 

.15 

.02 

.26 

.04 

.B3 

.61 

1.70 

.23 

GIRVIN 

4.49 

.13 

.23 

.40 

.20 

T 

.24 

1.74 

.35 

1.20 

T 

GRANDFALLS  3  SSE 

3.30 

.18 

.12 

1.42 

.04 

T 

.20 

.08 

1.10 

.16 

IMPERIAL 

3.22 

1.32 

1.90 

KENT 

5.47 

.43   .10   T 

.30   T 

1.3! 

.35 

.44 

.12 

.10 

.10 

T 

.30 

.90 

.95   T 

LA  TUNA  1  S 

.45 

.25 

T 

T 

.03 

.17 

MARATHON 

MARFA  2  ENE 

4.01 

.22 

T 

.13 

.09 

.11 

.03 

.05 

.06 

1.08 

.19 

.39 

1.19 

.46 

.01 

MENTONE  2  S 

MONAHANS 

1.11 

.03 

.03 

.02 

.90 

.13 

MOUNT  LOCKE 

5.53 

.17 

.05 

.47        .01 

.11 

.54 

•  49 

.70 

.50 

.20 

• 

0 

.70 

1.35 

.04 

ODESSA 

1.28 

.41 

T 

T 

T 

.22 

.04 

T 

T 

.40 

.21 

PANTHER  JUNCTION 

6.65 

.31 

.60   .02 

.02 

■  29 

.05 

.60 

T 

.78 

1.7! 

1.90 

.10   T 

PECOS 

2.55 

.32 

.40 

.03 

.03 

.41 

.04 

.06 

1.12 

.14 

PENWELL  1  SSE 

1.32 

.04 

.05 

.36 

.22 

.65 

PLATA 

4.63 

■  12 

.32 

.13 

.40 

.23 

1.73 

1.70 

PRESIDIO 

5.91 

.20 

1.40 

.17 

.62 

.60 

2.30 

.42 

RED  BLUCF  DAM 

4.15 

.07 

T 

.02 

.99 

.41 

1.88 

.20 

.58 

SALT  FLAT  10  ENE 

2.39 

.04 

1.65 

.25 

.13 

.15 

.17 

SANDERSON 

5.87 

.45 

1.30 

.46 

1.00 

1.28 

1.10 

.26 

SHEFFIELD 

4.09 

T 

.20 

.94 

.45 

1.16 

.46 

.86 

SIERRA  BLANCA 

3.10 

.07 

.02   .07   .13 

.58 

1.20 

.04 

.09 

.45 

.37 

.06   .02 

TOYAH 

2.26 

.05 

.06 

.10 

.20 

.30 

.05 

.60 

.15 

.75 

VALENTINE  10  NSW 

5.35 

.07 

1.55 

1.01 

1.36 

.04 

.12 

1.20 

VAN  HORN 

4.92 

.04 

.26   .44   .04 

.01 

.02 

1.93 

1.03 

.09 

.40 

.63 

.01 

WINK  FAA  AIRPORT 

2.66 

1.02 

.08   .06 

T     T 

T 

T 

.33 

.07 

.02 

.64 

.44 

YSLETA 

.71 

T     .21 

.02 

.44 

.04 

edkards  plateau    06 

adamsvillE 

6.16 

1.81 

.10 

T 

.09 

.41 

.63 

.42 

1.16 

.82 

.52 

AMISTAO  DAM 

9.21 

.45 

T 

.01 

2.03 

1.66 

2.80 

1.78 

,48 

BERTRAM  3  ENE 

6.14 

.70 

.26 

.56 

T 

.26 

.22 

.45 

.03 

T 

T 

.06 

1.73 

1.11 

.03 

.73 

BIG  LAKF  NO  2 

4.55 

.98 

.12 

.17 

.40 

.28 

.08 

1.25 

.33 

.80 

.14 

BLANCO 

6.06 

.08 

.46 

.47 

.44 

.04 

.43 

.20 

.51 

2.95 

.46 

BLEKETT  5  NW 

5.94 

.68 

, 

35 

1.22 

T 

2.53 

1.16 

BOERNF 

6.53 

1.15 

1.27 

.12 

.12 

.02 

.04 

.01 

1.06 

.04 

.10 

2.02 

.56 

BRACKETTVILLE 

6.90 

1.40 

1.20 

2.00 

2.30 

BRADY  2NNW 

4.30 

.22 

.55 

.36 

T 

.27 

T 

2.13 

T 

T 

.56 

.21 

T 

BURNET 

4.44 

.03 

.05 

.40 

.07 

.33 

.50 

.45 

.01   , 

15   .16 

1.10 

.67 

.62 

CAMP  WOOD 

5.48 

.37 

.37 

.87 

.36 

. 

4   .77 

2.00 

.20 

CARTA  VALLEY 

2.51 

.04 

.07 

.70 

.20 

T 

.16 

1.10 

.24 

T 

CASE  RANCH  3  s 

CASTELL 

2.33 

.12 

.01 

.11 

.15 

1.12 

.75 

COPE  RANCH 

4.01 

.4B 

.32 

.98 

.03 

.05 

T 

1.10 

.03 

.60 

.42 

COTTONWOOD 

3.42 

.47 

1.55 

1.10 

.30 

CRIDER  RANCH 

8.07 

2.31 

.60 

.66 

2.40 

.60 

.40 

.  .00 

.10 

DEL  RIO  WB  AP 

9. 67 

1.30 

.01 

.38 

.17 

T 

1.46 

T 

.77 

5.21 

.55 

.02 

DOOLE  6  NNE 

1. 82 

.03 

T 

T 

.77 

T 

.08 

T 

.60 

.25 

.09 

T 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

4.31 

.46 

.12 

.65 

.51 

.25 

.20 

.55 

.12 

.32 

.72 

.29 

.12 

EDEN  I 

3.22 

.55 

.09 

.06 

.41 

.09 

.64 

.02 

.04 

1.14 

.06 

.12 

ELDORADD  11  NW 

2.43 

.58 

.15 

1.05 

.45 

.20 

ELDORADO  19  SW 

2.74 

.48 

.50 

1.35 

.19 

.22 

FIFE 

2.B6 

.40 

.18 

.56 

.06 

1.31 

.27 

.06 

FREDERICKSBJRG 

2.73 

.33 

.29 

.03 

T 

.04 

T 

.04 

.80 

.15 

1.02 

.03 

FUNK  RANCH 

3.40 

.11 

.32 

.40 

1.81 

.17 

.39 

.20 

GOLD 

4.92 

.19 

.97 

.06 

.12 

.56 

1.40 

1.28 

.30 

HARPER 

4. BO 

2.  BO 

.46 

.03 

.68 

.83 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNW 

2.52 

.06 

.80 

.27 

.57 

.70 

.10 

HUNT 

4.42 

.50 

.20 

1.32 

.23 

1.03 

.96 

.18 

HYE 

6.99 

.94 

.22 

.62 

1.39 

.94 

2.51 

.37 

JAMES  RIVER  RANCH 

3.14 

.30 

1.00 

.04 

1.03 

.45 

.30 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

TEXAS 
SEPTEMBER 

1970 

— 

Day 

of  Month 

Station 

O 

1   |  2  |  3 

4  [  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10  [  11 

12 

13  | 

14 

IS 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  |  30 

31 

JOHNSON  CITY 

6.50 

.20 

.80 

.74 

1.26 

.06 

.33 

.68 

2.15 

.28 

JUNCTION 

3.42 

.26 

.25 

.60 

.32 

.13 

T 

.34 

.39 

T 

1.13 

.04 

JUNO 

S.2S 

.90 

1.05 

.03 

.02 

.67 

1.75 

.30 

.33 

KEMPNER 

A. SB 

.66 

.45 

.22 

.85 

.04 

1.42 

.04 

.28 

.46 

.26 

.20 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

B.60 

1.70 

.81 

.03 

.01 

.05 

.32 

.06 

2.47 

.49 

.14 

1.68 

.67 

.13 

LANGTRY 

3.38 

.36 

.03 

l.SO 

.43 

.70 

.02 

LEAKEY  NO  2 

4.97 

.40 

.66 

.63 

.50 

.60 

.20 

1.96 

LLANO 

3.96 

.20 

.04 

.06 

.22 

.09 

T 

T 

.50 

T 

1.62 

1.05 

.16 

LVNXHAVEN  RANCH 

5.50 

.13 

.16 

.70 

1.30 

.05 

.23 

.15 

1.22 

.96 

.96 

MARCO 

A. 60 

.78 

.47 

.81 

1.11 

.60 

.60 

.23 

HASON 

3.87 

.47 

.29 

.50 

.04 

1.92 

.40 

.19 

MC  CAMEY 

3.55 

.39 

.06   T 

.19 

.06 

.13 

.12 

1.19 

.39 

.80 

.20 

MEDINA 

6.86 

.46 

2.35 

T 

.05 

.30 

.02 

1.63 

T 

1.38 

.45 

MENARO 

2.71 

.21 

.45 

.27 

.24 

.32 

.04 

.25 

.90 

,02 

.01 

MERTZON 

NELSON  RANCH 

6.79 

.22 

2.40 

.43 

.  10 

T 

.66 

1.60 

.24 

1.10 

.04 

NIX  STORE  1  - 

5.97 

.76 

■  24 

.04 

.42 

.36 

.15 

.53 

.08 

2.30 

.94 

.15 

OAK  CREEK  LAKE 

2.65 

T 

.75 

.58 

.41 

.60 

T 

.15 

.16 

DZDNA 

3.6B 

.87 

.07 

T 

T 

.53 

T 

1.14 

.52 

.32 

.03 

PAINT  ROCK 

2.33 

.18 

.60 

.31 

.81 

.16 

.05 

PANOALE 

5.63 

.05 

.80 

1.33 

2.15 

.5' 

.70 

.05 

PRAOE  RANCH 

RANKIN 

5.0* 

.12 

.04 

.13 

.18 

1.50 

.07 

1.35 

.Br 

.50 

.30 

REO  BLUFF  CROSSING 

♦  .72 

.49 

T 

.17 

.39 

.03 

.OB 

T 

2.69 

.66 

.19 

T 

RICHLANO  SPRINGS 

.60 

.50 

.10 

ROBERT  LEE 

A.  30 

.10 

1.50 

1.61 

.26 

.33 

.03 

.22 

.25 

ROCKSPRINGS 

A.  25 

.03 

.35 

l.SO 

.06 

.50 

.50 

1.08 

.21 

ROCKSPRINGS  21  Sw 

A. 87 

.31 

.39 

.05 

.81 

.06 

.17 

1.06 

.82 

1.0? 

.11 

ROUND  MOUNTAIN  A  WNW 

6.75 

.38 

.10 

.23 

.47 

.J» 

.07 

.08 

.26 

1.42 

3.36 

SASIN1L  1  HSW 

7.1* 

.08 

.20 

.46 

2.54 

.26 

.75 

.03 

1.67 

1.15 

SAN  ANGElO  0AM 

A. 29 

.05 

T 

1.26 

1.12 

.08 

T 

T 

.02 

1.33 

.14 

.22 

.07 

SAN  ANGELO  WB  AIRPORT    R 

A. 28 

T 

.43 

.69 

.34 

]  .no 

T 

.39 

.64 

.41 

.16 

.02 

SAN  SABA 

3.10 

.10 

.08 

.85 

.05 

.03 

.17 

.63 

1.02 

.17 

SLOAN 

3.35 

1.02 

T 

.30 

T 

.22 

.33 

T 

.46 

1.00 

.02 

SONORA 

3.22 

.17 

.52 

.05 

.03 

.03 

.69 

T 

1.00 

.38 

.15 

SPICEWOOD  1  S 

3.61 

.20 

.11 

.05 

.24 

.03 

.10 

.18 

T 

T 

.31 

.95 

T 

1.23 

.21 

STERLING  CITY 

2.93 

■  07 

.14 

.96 

.27 

.46 

.18 

.28 

.10 

.25 

.20 

TAYLOR  RANCH 

3.20 

.11 

.08 

.02 

.23 

.03 

1.77 

.79 

.15 

TEAGUE  RANCH 

5.10 

1.26 

■  31 

.14 

.33 

.05 

.02 

.07 

.11 

.59 

.96 

1.06 

.20 

TELEGRAPH 

A. 33 

1.10 

.26 

1.55 

.20 

.37 

.65 

.13 

.05 

UVALDE 

A.  69 

.12 

.78 

i.ao 

.01 

.62 

T 

.75 

.61 

T 

WATER  VALLEY 

2.24 

.38 

1.10 

.03 

.35 

.36 

WATER  VALLEY  10  NNE 

WATSON 

4.84 

1.22 

.28 

T 

T 

.50 

.35 

1.22 

.65 

.25 

.17 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

8.95 

4.00 

.05 

.20 

.5C 

.55 

.10 

.25 

T 

.60 

.20 

2.20 

.10 

AUSTIN  WB  AIRPORT         R 

3.82 

1.06 

T 

T     .15 

T 

.61 

.03 

T 

.02 

.50 

.15 

.09 

T 

.22 

.39 

.60 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

11.94 

4.78 

.97 

1.30 

T 

•  76 

2.49 

.23 

.20 

.30 

,11 

.41 

.20 

T 

BEEVILLE  5  NE 

4.21 

.05 

.3( 

.56 

.09 

.24 

.15 

.10 

.72 

.10 

1.35 

.05 

BLUE 

4.33 

.05 

1.30 

.65 

.10 

.62 

.32 

.12 

.10 

.03 

.20 

.12 

.02 

.45 

.05 

6RENHAM 

9.7G 

.28 

4.55   .02 

.a'. 

.06 

2.60 

1.41 

.05 

.06 

T 

.31 

.04 

.19 

BULVEROE 

5.62 

.39 

.06 

.06 

.43 

.82 

.48 

.02 

1.12 

.01 

2.00 

..'3 

T 

CALDWELL 

B.44 

.78 

1.60   .17 

1.07 

T 

.02 

.52 

2.12 

.87 

.03 

.36 

.70 

T 

CANYON  DAM 

7.58 

.12 

.04 

.0* 

.41 

.18 

1 .99 

.3) 

.01 

.56 

2.30 

1.58 

CHAPMAN  RANCH 

9.12 

2.85 

T 

T     .07 

.61 

1.66 

T 

.98 

.14 

.21 

.11 

.33 

.03 

1.73 

.13 

.05 

CIBOLO  CREEK 

2.55 

.13 

.65 

1.27 

.30 

CLASSENS  RANCH 

4.04 

T 

.3< 

.93 

.10 

.02 

T 

.97 

1.20 

.52 

T 

COLUMBUS 

9.58 

.12 

5.85   .15 

.Oi 

.25 

.05 

1.85 

.12 

.22 

.09 

.10 

.20 

.60 

T 

CDRPUS  CHRISTI 

7.23 

2.26 

.9! 

.88 

.76 

.36 

1.73 

.26 

CORPUS  CHRISTI  WB  AP     R 

8.51 

1.53 

T     T 

.06 

,4i 

.39 

T 

T 

.96 

.-5 

.14 

.06 

1.91 

.09 

2.37 

.13 

CUERO  3  E 

3.75 

1.31 

.15 

l.OB 

.66 

.26 

.03 

.10 

.12 

DIME  BOX 

4.87 

2.02 

.31 

.86 

1.12 

.10 

.21 

.1* 

.11 

DRYER  I  NW 

3.45 

.91 

.12 

T     T 

.01 

1.37 

T 

.28 

.01 

.24 

.26 

T 

.19 

ELGIN 

4.52 

T 

1.21 

.27 

.02 

.20 

.52 

.13 

T 

.38 

.32 

.51 

.95 

FAIR  OAKS  RANCH 

8.05 

.06 

.03 

1.07 

.80 

1.77 

.05 

.93 

2.95 

.39 

FALLS  CITY  4  WSW 

2.15 

T 

T 

.It 

T 

.25 

T 

.36 

T 

.22 

T 

.17 

.94 

.11 

T 

FEDOR 

6.02 

1.61 

.78 

.18 

.95 

1.00 

.70 

.35 

.45 

FISCHERS  STORE 

5.04 

.21 

.23 

.46 

.36 

.15 

.17 

■  13 

.85 

T 

1.58 

.90 

FLATONIA  2  w 

4.35 

2.10 

.33 

.62 

.05 

T 

.65 

.48 

.12 

FLORESVILLE 

2.05 

.20 

.15 

.50 

.20 

.50 

.10 

.30 

.10 

GIDDINGS 

3.57 

.03 

1.76   T 

.27 

.30 

.39 

.03 

.02 

.53 

.22 

.02 

GOLIAD 

2.29 

.66 

.04 

.10 

.0! 

.44 

.08 

.07 

.09 

.47 

.21 

.01 

.10 

GOLIAO  1  SE 

1.90 

.80 

.30 

.3! 

.15 

.20 

.10 

GONZALES 

5.49 

.93 

.53 

1.47 

.02 

.16 

.07 

.64 

.33 

.03 

1.25 

.06 

HALLETTSVILLE 

6.3b 

1.10 

2.22 

.01   T 

.15 

.33 

T 

T 

.24 

.10 

.43 

T 

.26 

.90 

.60 

T 

HONDO 

4.75 

T 

.30 

.75 

T 

.34 

1.31 

.60 

1.05 

T 

JEDOO  2  NNE 

7.92 

.25 

1.56   .02 

.24 

.61 

.03 

1.53 

.46 

.21 

1.16 

.21 

1.56 

.06 

T 

KARNES  CITY 

2.12 

.96 

.10 

.10 

.67 

.27 

KENEDY 

3.48 

.31 

.1! 

.60 

.46 

.10 

.04 

.02 

.36 

.78 

.14 

.10 

.73 

KINGSVILLE 

3.66 

.47 

.25   .23 

.66 

.76 

.05 

.27 

.01 

.26 

.05 

.02 

.14 

.10 

.23 

.11 

.03 

LA  GRANGE 

9.37 

.42 

2.28 

.02 

.40 

.37 

4.39 

.02 

.54 

.46 

.34 

.11 

.02 

LEXINGTON 

6.36 

.06 

1.71   .08 

.71 

.45 

1.72 

.44 

.12 

.42 

.17 

.1* 

.34 

T 

LOCKHART  2  NW 

4.43 

.84 

.96 

.15 

.60 

.83 

.95 

.08 

LULING 

5.94 

.60 

T 

T 

.94 

.16 

.05 

.10 

2.26 

.03 

.07 

.42 

.04 

.02 

1.13 

.12 

MATHIS 

5.11 

.13 

.1! 

1.14 

.21 

T 

.04 

.27 

.27 

T 

.33 

.62 

1.09 

.08 

.38 

NATALIA 

5.42 

.10 

.AC 

.36 

.10 

.41 

.68 

T 

.51 

.94 

1.60 

.04 

NEW  BRAUNFELS 

5.33 

.17 

T 

.32 

.61 

.03 

.48 

1.42 

.42 

.19 

1.28 

.21 

NIXON 

4.10 

1.33 

.07 

.03 

.77 

.30 

.01 

.02 

.29 

.02 

.03 

.41 

.16 

.02 

POST  OAK  SCHOOL 

6.68 

1.60 

.51 

2.00 

2.00 

.13 

.44 

RED  ROCK 

8.42 

T 

2.70 

.75 

.30 

2.85 

T 

.65 

.55 

.52 

.10 

REFUGIO 

7.88 

1.20 

.28 

.10   .73 

.61 

.95 

T 

.12 

1.03 

T 

.12 

.24 

T 

.03 

.'3 

1.44 

.65 

.05 

T 

RICARDO 

2.82 

.59 

.39 

.07 

.69 

.41 

.67 

RIOMEDINA  2  N 

1.24 

1.24 

ROBSTOwN 

8.28 

.25 

.73 

.08 

.18 

2.04 

.11 

.65 

.35 

.02 

.12 

.03 

1.73 

1.30 

.54 

.17 

R0CKP3RT 

9.36 

3.78 

1.80 

.07   .16 

.1< 

.50 

.24 

.15 

.07 

■  77 

.10 

1.39 

.07 

.12 

RUNGE 

2.33 

.54 

.53 

.57 

.08 

.13 

.40 

.06 

SAN  ANTONIO  WB  AIRPORT   R 

4.35 

T 

T 

T 

.51 

.83 

.03 

T 

.05 

T 

.56 

1.85 

.46 

T 

SAN  MARCOS 

4.56 

.26 

.21 

.28 

.32 

1.3B 

T 

.21 

.66 

.04 

1.13 

.05 

SCHULEN3URG 

5.69 

.05 

1.61   .19 

.03 

.21 

.10 

.33 

.15 

.62 

.07 

.63 

.12 

.16 

.05 

.72 

.0 

SEALY 

4.71 

1.30 

1.30 

.24 

.05 

1.34 

.05 

.17 

.22 

.04 

SEGUIN 

3.49 

.24 

.04 

.32 

.32 

.92 

.05 

.03 

.03 

.49 

.82 

.21 

.02 

SINTON 

snithville 

4.11 

.06 

1.20 

.22 

.17 

.17 

1.26 

.06 

.20 

T 

.71 

.04 

SOMERVUlE  DAM 

6.10 

.38 

2.46   T 

T 

.02 

1.01 

1.57 

.23 

T 

.20 

T 

.23 

T 

SPEAKS 

9.09 

5.51 

.31   T 

T 

.02 

.12 

.03 

.11 

.23 

.02 

.11 

.94 

.01 

.02 

.66 

SPRING  BRANCH 

4.94 

.55 

.47 

.83 

.30 

.65 

1.92 

.22 

WAELDER  7  SSM 

4.24 

2.26 

1.00 

.22 

.22 

.42 

.12 

WASHINGTON  STATE  PARK 

15.47 

.43 

7,96   .27 

T 

7 

5.3* 

.45 

T 

.04 

.50 

.37 

.11 

WELDER  WILOLIFE  FNDTN 

7.99 

2.05 

.5* 

.18 

1.01 

.26 

.03 

1.03 

.ee 

.84 

.20 

.67 

.10 

YOAKUM 

4.90 

1.05 

1.56 

.03   T 

.14 

.94 

T 

T 

.05 

.40 

.05 

.05 

.47 

.14 

.02 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

SEPTEMBER 

1970 

— 

Day  of  Month 

Station 

O 

E- 

12 

3 

4  |  5  1  6 

7   8  |  9 

10  |  11  [ 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Z 

28    29    30 

31 

YORKTOwN 

2. St 

.03   .70 

.30 

.04 

.07 

.05 

.71 

.57 

.01 

.38 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

U.39 

.48  3.10 

.13 

1.07 

.05 

.07 

2.97 

1.37 

.08 

.12 

.47 

.05 

.05 

.90 

.41 

.02 

.05 

ANAHUAC  T6C0 

B. SI 

.28  2.25 

.46 

1.64 

.19 

.59 

.06 

.IE 

.27 

2.43 

ANGLETON  2  . 

13.44 

1.26  4.50 

.03 

.05 

.15 

.70 

3.38 

.63 

.09 

.10 

.15 

.17 

.34 

.28 

.'o 

.09 

.18 

.78 

BAY  CITV  WATERwHRKS 

11.15 

2.95  1.69 

.21 

.01 

T 

2.22 

.06 

.05 

.04 

.30 

.52 

.25 

1.40 

.92 

.53 

BAYTQWN 

9.93 

4.60  1.45 

1.66 

.92 

.57 

.45 

.08 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

11.98 

.06  2.34 

1.52 

.07   .02 

.97   .09 

.11 

1.49 

T 

.10 

.93 

T 

T 

.83 

.01 

.99 

.98 

T 

1.61 

T 

CLEVELAND 

2.92 

.04   .63 

.14 

.01 

T 

.78 

.14 

.06 

T 

.06 

.01 

T 

.51 

.38 

.14 

CLOOINE 

8.36 

3.97 

.09 

.05   T 

.83 

1.55 

.72 

.« 

.32 

.".3 

.20 

CYPRESS  I  Sw 

3.35 

1.15 

1.80 

.40 

CANEVANG  2  SE 

4.46 

1.23   .58 

T 

1.27 

.08 

T 

.04 

T 

.08 

.64 

.04 

T 

.40 

.03 

.07 

EDNA  HwY  59  BRIDGE 

11.95 

1.14  6.50 

.21 

•  04 

.02 

.22 

.92 

.01 

.17 

.36 

.03 

.32 

.05 

.27 

.04 

.37 

.02 

.24 

.93 

.06 

.01 

El  Campo 

♦  .71 

1.54    .64 

1.46 

.20 

.30 

.24 

.13 

FREEP3RT  Z    Nw 

10.  B2 

1.10  3.21 

.03 

.04 

T          .31 

.21 

1.27 

.44 

.02 

.20 

.11 

.03 

2.20 

.11 

.12 

1.42 

T 

CALVESTON  MB  CITY         R 

14.31 

1.50   .99 

T 

.52 

1.22 

6.25 

.48 

.26 

.27 

■  02 

.22 

.97 

.66 

1.35 

HOUSTON  INCONT  AP 

6.22 

1.53   .29 

T 

T 

T 

.80 

.40 

.94 

.01 

.12 

.60 

.69 

T 

.84 

T 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

9.86 

2.70   .51 

.10 

.01 

.07 

2.02 

.02 

.02 

1.55 

1.06 

.03 

.30 

.19 

.82 

.06 

.38 

T 

HOUSTON-BARYER 

7.35 

.16  3.56 

.07 

.52 

1.80 

.10 

.07 

.25 

.06 

.65 

.06 

.09 

HOUSTON-DEER  PA°K 

6.35 

2.02   .24 

.05 

1.08 

.02 

.14 

1.57 

.02 

.54 

.03 

.22 

.36 

7 

T 

HOUSTON-HEIGHTS 

8.52 

.28  2.62 

.37 

1.20 

2.15 

.05 

.25 

.10 

.10 

.76 

.43 

.19 

HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

7.23 

.43  2.45 

.82 

1.98 

.49 

.37 

.12 

.17 

.16 

.24 

HOUSTON-HESTBURY 

7.81 

.30  2.15 

.05 

.52 

2.62 

.18 

.80 

.72 

.47 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

6.20 

.12  1.87 

.67 

1.67 

.05 

.35 

.62 

.20 

.21 

.04 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 

6.31 

.33  2.35 

.04 

.04 

1.27 

.42 

.34 

.03 

.17 

.i5 

.19 

.20 

.66 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

6.15 

.70  1.B9 

.61 

.90 

2.62 

.64 

.21 

.54 

.04 

HUMBLE 

5.76 

2.15 

.20 

1.40 

.92 

.37 

.10 

.06 

.11 

.43 

T 

T 

.ATY  WOLF  HILL 

6.62 

.44  3. 28 

.44 

.35 

1.35 

.03 

.50 

.03 

.40 

LIBERTY 

7.00 

.27  1,08 

.03 

.21 

2.06 

.51 

.61 

1.22 

.34 

.16 

.45 

.04 

fATAG"IROA  NO  2 

11.27 

6.08  1.14 

.15   .09 

..08 

.06 

T 

.02 

.56 

.19 

1.02 

.40 

.44 

T 

.03 

■■=.  GULF 

8.92 

1.68  3.53 

.06 

.09 

1.67 

.55 

.01 

.17 

.07 

.06 

.17 

.96 

T 

.30 

ORANGE  A  NH 

8.-5 

T    2.38 

.62 

.19 

1.00 

.32 

.47 

T 

.03 

.22 

T 

.64 

.92 

.05 

1.42 

PALAC10S  FAA  AIPPCRT 

7.35 

1.57  1.13 

.37   T 

1.71 

.01 

T 

.02 

.70 

.32 

.02 

.88 

.36 

.23 

■  03 

PIERCE  1  E 

5.62 

1.35  1.36 

.48 

.04 

1.51 

.12 

.11 

.15 

.05 

.04 

.17 

.24 

POINT  COMFORT 

9.09 

4.20  1.76 

T 

.9< 

.10 

.47 

.15 

.04 

.09 

.24 

.23 

T 

.02 

.65 

.04 

.14 

.06 

PORT  ARTHUR  W8  AIRPORT   R 

7.37 

1.02  2.57 

.10 

.04 

1.31 

.06 

■  20 

.84 

.45 

.03 

.01 

.14 

.56 

.02 

.02 

PORT  LAVACA  NO  2 

12.79 

2.80  6.20 

.25 

.05 

.96 

.40 

.06 

.57 

.01 

.10 

.52 

.09 

.03 

.05 

.19 

.33 

.19 

.03 

PORT  0  CONNOR 

6.67 

.97  2.25 

.06 

T 

T          T 

T 

.3! 

.32 

.15 

.18 

.15 

.05 

.06 

.10 

.28 

1.67 

•  06 

.09 

T 

RICHMOND 

B.85 

.57  3.11 

.26 

.10 

.06 

3.02 

1.27 

.04 

.04 

.03 

.07 

.06 

.07 

.13 

SUGAR  LAND 

9.12 

.63  3.64 

.05 

.12 

.35 

.07 

1.19 

1.40 

.02 

.17 

.18 

.04 

.28 

.63 

.15 

THOMPSONS  3  WSW 

9. A3 

.55  3.30 

.04 

2.00 

1.75 

.19 

.12 

.16 

.06 

.20 

.90 

.45 

.09 

TOHBALL 

7.07 

.23  1.58 

.36 

.45 

.45 

* 

* 

* 

• 

* 

1.55 

.35 

* 

* 

* 

2.06 

VICTORIA  MB  AIRPORT      R 

7.A1 

4.75   .12 

.02   T 

T 

T 

.31 

.86 

.13 

.19 

T 

.47 

.22 

T 

.18 

.16 

T 

T 

MHARTON 

5.2A 

.45  2.34 

.15 

.01 

.70 

.20 

T 

.07 

.29 

.06 

T 

.04 

T 

.08 

.64 

.14 

SOUTHERN            09 

ALICE 

A. 31 

.42   .02 

.1! 

1.10 

.55 

T 

.62 

.01 

.03 

.04 

.09 

.44 

.52 

.20 

.15 

ARMSTRONG 

6.00 

.20 

.50 

.1C 

1.12 

1.70 

.15 

.95 

.53 

1.15 

batesvillE 

6.8A 

.73 

0.34 

1.92 

.67 

1.18 

BENAVIOES  7  S 

- 

_ 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

.33 

.15 

.65 

.72 

BIG  WELLS 

8.35 

.57 

.10 

■  S3 

.9B 

i.»e 

1.23 

1.50 

1.64 

.02 

CARRI20  SPRINGS 

6.56 

.50 

.61 

.CI 

.82 

.90 

.03 

.91 

1.5^ 

.01   T 

CATARINA 

A. 76 

.22 

1.13 

1.20 

.03 

.64 

1.50 

.06 

CHARLOTTE  5  NNW 

5.86 

.04 

.09 

T 

.09 

.35 

.67 

.70 

.22 

.41 

.27 

2.91 

.11 

COTULLA 

A. 88 

.67 

.35 

1.74 

.97 

.40 

.75 

COTULLA  FAA  AIRPjRT 

5.28 

.94 

.33 

.86 

.74 

.30 

1.11 

.98 

T 

CRYSTAL  CITY 

5.45 

T     .03 

.04 

.82 

.88 

1.01 

.52 

2.15 

OILLEY 

5.42 

.76 

.08 

.52 

.85 

.65 

1.30 

1.04 

.02 

EAGLE  PASS 

6. A3 

.05   .10 

.37 

.73 

.03 

T 

.23 

3.40 

1.45 

.07 

ENCINAl  3  NM 

5.66 

.05 

.50 

.56 

2.00 

.70 

.28 

1 .  49 

.10 

FALCON  DAN 

5.87 

.23 

.10 

.92 

.20 

.43 

.62 

.17 

.07 

.34 

2.67 

.09   .03 

FALFURRIAS 

5.08 

.24   .01 

.50 

.41 

.61 

.16 

.01 

1.22 

1.60 

.15 

.17 

FOWLE'TON 

3.37 

.40 

.25 

.32 

1.00 

.25 

.95 

.20 

FREER 

2.98 

.07 

.2T 

.90 

.09 

.20 

.60 

.10 

.35 

.20 

FRIO  TOWN 

8.53 

.20 

.58 

2.69 

1.02 

1.14 

2.70 

GEORGE  MEST 

A. 99 

.35 

.74 

.58 

.12 

.72 

.07 

.46 

1.73 

.22 

HEBBRONVILLE 

4.11 

.15 

.0! 

.64 

1.51 

.15 

.51 

.16 

.13 

.03 

.03 

.76 

JOURDANTON 

6.7A 

.26 

.5E 

.32 

.18 

.04 

.90 

1  .06 

1.78 

1.62 

KAFFIE  RANCH 

'.A  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

A.5A 

.01   T 

.2: 

.06 

.47 

.07 

2.21 

.15 

T 

.57 

.76 

.01 

OILTON 

2.95 

.17 

.02 

.46 

.42 

.16 

.04 

.20 

.33 

.16 

.75 

.22 

PEARSALL 

5.02 

.73 

.01 

.02 

.07 

.02 

.70 

.60 

2.82 

.05 

POTEET 

2.96 

.37 

.25 

.50 

.05 

1.38 

.41 

RIO  GRANDE  CITY  3  . 

6.01 

.42   .10 

T 

.67 

.43 

.03 

.03 

1.54 

.63 

.02 

.14 

1.78 

.14   .06 

SARITA  7  E 

5.05 

1.15   T 

.10 

.5C 

1.10 

T 

.05 

.95 

1.10 

.10 

THREE  RIVERS 

5.A7 

.18 

.63 

.64 

.20 

.61 

.40 

1.08 

1.30 

.18 

TILDEN 

4.61 

.19   ,09 

.o; 

.12 

.30 

.03 

.18 

1.11 

.34 

.01 

1.21 

.92 

.09 

MHITSETT  2  SH 

5.89 

.30 

.5! 

.25 

.65 

.55 

.69 

T 

2.30 

T 

.20 

ZAPATA 

5.10 

1.38 

.17 

.20 

.40 

.94 

.16 

1.41 

.39 

.03 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  MB  AIRPORT   R 

6.95 

T 

T 

.65 

T 

.16 

.64 

.02 

1.10 

.10 

1.42 

.02 

.95 

1.77 

.12 

HARLINGEN 

7.84 

.20 

.26 

.20 

.21 

1.72 

3.63 

1.22 

.40 

mc  Allen 

5.48 

.04 

.07 

,8] 

.24 

l.ll 

.39 

.26 

1.20 

.09 

.56 

.07 

.34 

.30 

PC  ALLEN  FAA  AP 

6.41 

.01 

.01 

1.27 

.1! 

1.08 

.40 

.11 

1.60 

.07 

.23 

.11 

.87 

.23 

.29 

"C  COOK 

7.06 

T 

.03 

.57 

.67 

.89 

.03 

.02 

.22 

3.09 

.06 

.08 

.25 

.91 

.22   .02 

"ERCE3ES  6  SSE 

6.17 

.08 

.24 

.41 

.14 

.60 

.62 

.71 

.86 

.09 

2. OB 

.34   T 

MISSION  A  M 

3.61 

T 

.  13 

.38 

.54 

.06 

.15 

.64 

.01 

T 

.07 

1.01 

.37 

PORT  "ANSFIELO 

5.03 

.02   .10 

T 

.20 

.64 

.04 

.03 

.16 

.95 

.07 

1." 

1.22 

7 

.16 

T 

RAYMONDVILLE 

6.80 

.41 

.25 

.66 

.11 

.79 

.44 

2.95 

.71 

.06 

.72 

.10 

SAN  BENtTO 

7.27 

.42 

.16 

.26 

.37 

1.25 

.14 

.?9 

.71 

.03 

3.35 

.27 

WESLACO  2  E 

7.81 

.11 

.03   .15 

.29 

.97 

T 

1.52 

1.65 

.68 

1.94 

.05 

.42 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

SEPTEMBER    1970 


Day  of  Month 


12    3    4    5    6    7 


9   10   11  |  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  j  23   24   25   26   27   28   29   30   31 


HUH  PLAINS 
AMARILLO  W8  4IRP1RT 
ANDREWS 
BIG  SPRING 
80RGER  3  W 
BRAVO 

BRHwNFIELD  NO  2 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 
CR0SBYT0N 

DALHART  FAA  AIRPORT 
DIHMITT 
DUMAS 
FLOYDADA 
FDLLETT 
FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 
GARDEN  CITY  1  E 
GRUVER 
HEREFORD 
UNESA  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSC0«B 

LITTLEFIElD  NO.  2 
LUBBOCK  hB  AIRPORT 
MC  LEAN  3  E 
MIAMI 

MIDLAND  WB  AIRPORT 
MIDLAND  4  ENE 
MORTON 
MULESHOE  1 
DLTON 

PAMPA  NO,  2 
PANHANOLE 
PERRYTDN  5  NNE 
PLAINS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


90  ion 

64   65 


91   9S 
66   71 


89   97 
66   73 


91  101 
64   67 


89   95 
61   55 


90  104 
69   65 


85   68   97 
61   62   62 


84   86   92 


85   84   93 
60   61   65 


65   89 
63   67 


92   98 
62   59 


85   90 
60   61 


87   98 
67   67 


84   90 
66   66 


56   61   61 


87   89 
61   58 


94  101 
63   59 


85   8B 
64   67 


87   92 
62   61 


61   62   63 


92  100 
63   65 


89   99 
65   70 


87   87 
68   68 


85   90 
67   64 


88   96 
65   69 


SB   96 
65   67 


56   62   62 


82   91 
62   63 


B5   96 
57   64 


83   68 
65   64 


89   99 
63   63 


86   89 
64   60 


86   93 
62   63 


98  98   91 

67  67 

99  95 

71  74 

96  96 

73  72 

99  99   97 

64  67   70 


101  100 
67   73 


99   98 
60   60 


99   97   96 


100  100  99 

69  70  70 

94  93  94 

57  65  69 

101  9B  95 
61  61  64 

99  97  96 

60  60  69 

97  95  94 
63 


70  68 

100  100 

61  63  66 

97  95  95 

62  64  64 

98  97  97 
61  61  61 


101   99   99 
60   65   72 


99   95   99 
61   63   64 


96   97   96 
69   70   72 


9P   98   98 
61   63   66 


104  102  100 

58   61   71 


98   97   96 
68   68   69 


98   97   97 
69   73   71 


104  102   98 

73   75   71 


103  105  100 
65   70   68 


94   94   93 
66   70   68 


94   95   94 

69   71   70 


10O   98   95 
63   66   65 


98   97   96 
63   65   64 


96   98   99 
62   62   63 


99   99   96 
65   66   72 


96   96   95 
65   69   7" 


100   99  101 
58   62   73 


100  100   96 

64   66   60 


95   96 
60   67 


94   97 
74   67 


95   96 
75   72 


97   99 
62   70 


95   94 
61   60 


93   94 
68   65 


96   99 
59   73 


93   96 
62   68 


94   93 

68   66 


93   95 
55   61 


91   94 
59   61 


88   96 
53   60 


90   95 
69   59 


90   93 
59   59 


90   95 
56   55 


98   95 
66   66 


94   90 
64   66 


95   95   98 

65   71   57 

97   90   96 
62   60   62 

92   93   94 
69   70   66 

95   94   95 
71   70   65 

95   93   92 
64   63   63 

■*3 

53 


95   92 
62   58 


98  89  87 

64  64  65 

93  87  94 

67  59  61 


93   95 
60   62 


96   92 
62   66 


96   83 
56   61 


90   92 
58   68 


94   96 
64   72 


96   93 
54   60 


91   90 
53   62 


75   93 
54   53 


95   92 
50   62 


90   90 
54   65 


76   95 
55   57 


66   92 
53   53 


73   93 
56   55 


69   91 
49   49 


75   95 

55   57 


70   7" 
56   57 


75   93 
53   55 


72   91 
52   54 


75   94 
50   53 


96   73 
59   51 


98   78   98 
54   50   60 


92   90   92 


96   67 
61   52 


75   65 
52   59 


90   83 
70   68 


95   86 
62   67 


76   63 
52   59 


73   85 
46   57 


93   76 
61   59 


76   76 
53   55 


52   58   60 


77   67 
47   47 


61   70 
51   51 


94   73 

59   52 


63   87 
46   61 


86   80 
50   50 


74   67 
47   48 


66   71 
52   56 


74   65 
50   52 


86   73 
49   52 


84   70 
47   47 


71   67 
47   50 


84   76 

50   50 


62   79 
56   61 


92   76 
50   56 


77  77  76 

51  51  60 

76  80  75 
56  64  61 

77  76  73 
55  64  67 

61  71  70 

52  52  67 

77  70  74 

52  52  64 

66  60  85 


68   67 


91   78 
58   56 


92   76   82 


73   65 
47   48 


95      35 
64      64 
Nolem  Following 
-   300    - 


54   61   61 

66   61   85 
63   65   65 

86   80   84 
65   64   66 

79 
51 

76 

51 


67   91 
62   63 


63   62   64 


74   82   83 


52   52   60 


62   72   62 


77   70   63 


67   7?   63 
50   52   60 


69   73   77 
52   53   62 


6  = 
63 
Station 


52   53   57 


80   87   93 
50   60   58 


76   70 
52   52 


63  61   86 

64  64   66 


73   77   80 
60   60   64 


75  81   79 
60   64   63 

76  82   60 


77  72  80 
54  55  60 

74  76  60 
52  53  62 

87  86  69 

62  64  66 

87  64  66 

63  67  67 

76  79  78 
61  61  64 

78  72  82 

61  58  60 

75  73  60 
56  58  56 

70  78  64 

51  51  61 

77  88  83 
51  59  62 

65  79  80 

49  52  58 

82  84  82 

62  60  64 


90   92   91 

64   68   66 


67   90   92 
63   67   67 


91   91 

63   68 


91   92 

64   68 


63   87 
59   62 


63   83 
60   61 


91   92 
64   69 


63   64   65 


87   90 
63   62 


90   89 
60   63 


82   87   89 

67   63   65 


67   89   77 
62   65   60 


83   87   90 
58   61   60 


83   87   91 

60   64   68 


84   66   64 
64   66   65 


89   90 
68   69 


79   85 
56   63 


80   86   91 
57   60   58 


64   66   66 


68   85 
66   64 


87   91 
61   62 


63   92   94 

63   66   71 


90   90 
63   64 


86  68  67 

63  66  66 

66  88  90 

58  62  68 

8!  69  91 

6?  66  70 

90  91  93 

65  65  68 

68  90  92 

64  64  67 

79  84  87 

62  61  63 

78  84  68 

61  62  64 

87  67  89 
60  60  59 

86  89  90 

63  64  66 

89 


90   92 

67   67 


90   93   95 


80   88 
60   61 


88   79   92 
61   45   55 


90   7B 
63   42 


52  4B  50 

87  75  87 

48  43  50 

83  55  75 

55  40  40 

90  72  77 

65  43  41 

88  00  76 


45   38   44 


75  75  86 

44  43  52 

86  55  71 

55  47  49 

85  60  75 

56  39  39 


87   61 

60   3B 


93   80 
66   46 


91   72 
62   40 


91   56 

58   48 


80   77 
42   42 


75   76   91 


67   71 
66   46 


90   66 
60   46 


92   80 

55   48 


90   77   92 


88   69 
62   41 


89   65 
62   39 


90   65 
59   37 


85   76 
47   42 


89   54 
53   46 


92   77 
62   40 


69   68   71 
44   36   44 


86   66   72 

51   37   43 


67   65   6B 
50   36   41 


60   67 
35   35 


67   62 
46   45 


64   67 
33   40 


61   65 
33   33 


50   35   35 


62   62 
39   38 


56   67 
36   37 


58   63 
33   40 


57   63 
31   31 


93   78   65 
54   48   49 


64   63 
42   41 


58   67 
36   37 


65   64 
43   49 


63   61 
43   44 


68   60 
48   49 


62   64 
40   40 


64   63 
42   44 


70   71   86 
51   54   55 


37   67   80 


70   71 
46   54 


72   82 
42   50 


60   59   69 
45   47   50 


74   82 
56   53 


67   66   64 
46   49   54 


67  74   81 
44   36   49 

68  64   67 
40 

69 


69   75 
48   53 


46   46 
63   72 


78   88 
50   51 


65   69 
47   *7 


56   69 
49   52 


59   68 
48   46 


73   71 
46   51 


67   72 

50   50 


71   64 
51   52 


69   73 
55   55 


71   73 
46   53 


70   61 
52   53 


59   65 
49   46 


66   60   67 


60 
48 

70 
47 

69 

49 

72 
54 

71 
52 

66 
51 

75 
46 

76 
69 

60   56   63 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

SEPTEMBER 


Day  oi  Month 


10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19 


28      29      30      31 


PLA1NV1E* 

SEMINOLE 

SILVEP.TQI. 

SPEaRMAN 

STRATFORl 

Su^kAY    *    SH 

TAHOKA 

TULIA 

LOW    ROLLING    PLAINS    32 
ABILENE    »8    AIRPORT 
ANSON 

a5permont  2  ss.v 
sallinger  1  sw 
chilhress  faa  airport 
clarendon 

C0LE»AN 

COLORADO  CITY 

DICKENS 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HOPDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

MATADOR 

MEMPHIS 

HUNOAY 

PADUCAM 

POST 

QUANAH  5  SE 

RQSCOE 

RDTAN 

SEVMOUR 

SHAMROCK  RADIO  K8YP 

SNYDER 

TRUSCOTT 

TURKEY  2  WSW 

VERNON 


60  60 

66  93 

6*  64 

83  85 

59  59 

90  92 

62  61 

79  85 

61  60 

93  87 

59  59 

68  84 

57  60 


9?   97   99 
68   70   69 

98 
65 

96 
65 


100 
68 


96   94   90 
66   66   68 


98   95   96 


67 

100 


100 
57 


92   92 

65   64 


97   97 
60   68 


96   86   96 


93  100 
70   76 


91  101 
69   76 


89   93 
69   68 


93   99 

68 


90  105 
68   70 


91   91 
66   67 


92   96 
68   71 


92  ion 

69   74 


89  101 
66   71 


90   99 
65   71 


90  102 
67   72 


89   91 
68   69 


65   90 
63   69 


89   91 
64   66 


86   89 
67   67 


92  102 
67   72 


90   91 
70   70 


86   92 
66   66 


98  98  99 
62  67  72 

100  97  97 

69  67  72 

100  97  97 

66  69  fi 

99  96  96 


99   97 
77   75 


50 

95 

60 


96   94   94 


100 
65 


72   93 
53   61 


96   89 
56   56 


97   95 

57   57 


100   99 
77   76 


103  102 
77   77 


102  101 
79   76 


103  102 
71   76 


98   97 
70   69 


100   98 
75   70 


99   99 
72   73 


101   99 
72   75 


101   99 
76   75 


95   96 
74   68 


103 
72 


100 
72 


95   87   92 


91   99 
65   72 


91  100 
67   75 


96   89   92 


ae  io3 

69   69 


85   90 
67   67 


8F   91 
69   69 


89  102 
65   75 


71   70   75 


103  102 
76   76 


104  102 
70   75 


102  100 
72   75 


105  102 
72   79 


101  100 
72   73 


104  104 
76   7B 


99   98 
79   83 


100  100 
76   67 


103  102 
73   76 


97   97 

71   74 


104  103 
71   78 


102  100 
77   74 


104  102 
80   78 


77 

55 


77  76  76 

100  101  98 

74  73  70 

97  97  98 

73  71  71 

98  95  100 


100 
75 


100 
73 


101 
71 


97 
67 


101 

70 


100 
70 

95 


95   98 
62   73 


93  94 
65  68 

94  94 

58  72 

76  93 

53  57 

93  95 
69  68 

94  95 

60  70 

94  93 

57  69 

94  96 

59  70 

97  99 

74  64 


99   61  98 

71   62  63 

95   90  91 

68   64  6! 

80  92 

56  62 

100   76  95 

62   54  59 


100 
72 


102 
73 


97   96   99 
75   76   70 

99 


100 
74 


101 

72 


100 
70 


95   97   95 


100 
62 


98 

74 

1U3 


101 
70 


74  94 

55  55 

94  97 

59  70 

72  94 

56  56 

79  95 

56  57 

77  95 

56  59 

92  92 

62  72 


79   94 
60   63 


95   92 
55   71 


66   94 
61   62 


78   93 
60   60 


93   95 
57   73 


92   76 
65   53 


94   64 
64   67 


88   66 
51   51 


76   63 
48   55 


70   72 
47   47 


96   65 
47   56 


92   70 
64   58 


93   75 
52   53 


76   69 
47   47 


67   92 
74   72 


95   87 
74   72 


97   79 

74   70 


7?   74 
54   62 


90   90 
72   72 


95   65 
72   70 


66   86 
60   67 


97   62   90 
51   65   69 


92   86 
62   66 


96   72 
59   56 


67 

72 
66 

91   76   72 

56   56   65 

96  87   91 
63   69   67 

97  70   76 
59   55   69 

96   73   77 


98   72 
56   56 


94   86   88 


96   77 
71   65 


66   62 
58   57 


96   73 
60   61 


90   71 
63   60 


9  6   8  8   91 


94   97 
62   68 

leference  Notes  Following  £ 
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59  62  62 

82  84  62 

63  63  64 

75  73  82 

57  56  62 


50   60   60 

55   69   61 
50   53   54 


68   73   74 


88   73 
65   68 


90   85 
67   67 


72   84   83 


77   74 

57   58 


90   88 
69   69 


89   87 
62   67 


87   82 
63   65 


87   84 
63   66 


89   85 
67   69 


62   63   67 


67   72 
61   61 


77   73 
58   58 


89   66 
65   67 


88   71 
62   62 


86   78 
61   62 


90   73 
63   63 


64   82 
56   63 


67   82 
66   67 


90   76 
65   6? 


85   84 
59   63 


90   B6 
65   69 


79  89 

65  64 

89  92 

63  62 

85  87 

61  65 

96  91 

62  68 

68  91 

64  63 

92  92 

65  65 

84  86 

64  64 

87  90 

62  64 


60   84   90 
60   62   62 


93   93 
69   73 


90   92 
69   71 


92   92 

66   66 


91   93 
67   70 


83   89 
64   65 


89   94 

70   66 


91   93 
65   69 


94  92 

62  68 

89  93 

68  70 

85  90 

65  66 

90 


92 


64  65  68 

67  90  92 

67  69  69 

62  90  91 

64  65  69 


93   93 
67   69 


84   91 
67   67 


90   91 
71   71 


68   93 
68   69 


89   90 
66   64 


85   86 
69   65 


85   92 

68   66 


89   91 
65   70 


93   94 
69   72 


89  64 

62  41 

93  84 

63  42 

85  75 
60  41 

82  74 
48  46 

77  62 

52  43 

81  75 

46  45 

86  75 

65  45 

91  67 

64  43 

83  59 

58  39 


78   90 
56   59 


84   90 
52   58 


90   78 
49   50 


84   85 
53   S3 


66   87 
53   55 


69   91 
48   55 


76   89 
47   52 


77   92 
45   58 


80   89 
47   57 


88   78 
51   51 


88   76 
52   52 


90   79 
46   46 


90   87   78 


90  60  77 

67  49  49 

86  77  89 

65  49  52 

89  67  78 

70  48  50 

92  66  79 

67  47  47 


77   68 
57   57 


76   90 
49   57 


90   76 
53   53 


75   85 
48   48 


88   90   87 

64   48   49 


79   90 
49   58 


59   52   54 


89  65  57 

55  40  44 

92  77  61 

50  46  42 

86  65  63 

51  37  38 


65   70 
36   45 


73   61 
47   46 


53   63 
32   33 


63   62 
56   54 


77   63 
55   53 


81   64 
52   49 


63   59 
53   52 


69   67 
50   48 


60   66 
42   41 


84   64 
53   51 


68   62 
50   51 


63   60 
49   48 


70   70 
47   48 


81   64 

54   50 


66   57 
52   50 


70   69 
47   44 


65   68 
47   48 


79   72 

65   47 


73   69 

50   48 


76   64 
48   48 


73   67 
51   46 


66   60 
49   49 


69   63 
52   58 


80   67 
55   49 


65   69 
42   42 


84   62 
50   52 


77   67 
53   54 


66   67 
46   48 


80   68 
55   49 


66   62   71 
45   50   50 


60   53   68 

47   47   48 


65   64   71 
42   49   50 


74   77   83 
45   52   58 


70   71   76 
43   42   46 


72   76   82 
48   52   54 


60   60   69 
47   50   50 


69   67   69 
44   50   50 


67   65   71 
41   45   45 


67   74 
54   57 


62   73 
52   55 


70   75 
54   57 


69   69 
46   52 


66   73 
47   55 


59   69 
49   50 


76   79   87 
52   57   51 


66   77 
54   54 


64   74 

54   54 


65   70 
53   56 


68   69   74 
48   55   54 


67   79   66 
52   56   51 


68   70 
54   53 


61   63 
51   51 


65   70 
48   51 


72   76 
55   54 


72   73   62 
49   49   49 


61   62 
51   51 


65   68 
51   54 


67   75 
53   55 


72   77 
54   60 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

SEPTEMBFR    1970 


Stallon 


Day  oi  Month 


10   11   12   13   14   15   IB   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


WELLINGTON  2  ENE 
WICHITA  FULLS  WB  IP 
WINTERS  1  NNE 

*     *     • 
NORTH  CENTRAL      0 
AL9A«Y 
ARCHER  CITY 
BARDWELL  DAM 
PtLTLIN  DAM 
BENBKODK  D'M 
BONHAM 
BDWIE 
BDVD  3  5 
BRFCKENRIOGE 
BRIDGEPORT 
BROwNdOOO 
CAMERON 
CLFBURNE 
CORSICANA 
DALLAS  W8  AIRPORT 
OENISON  PAH 
OENTDN  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 
FERRIS 

FORT  WORTH  WB  AIRPORT 
GAINESVILLE 
GATESVILLE 
GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
GOLOTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  0AM 
GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 


M  A  I 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


93  104 
69   7 


90   87   91 


94   92 
63   65 


93  80 

69  69 

95  7B 

69  70 

93  81 

6?  69 

88  84 

71  69 

64  92 

69  70 

9'  9? 

70  70 

89  92 

67  69 

97  89 

68  69 

87  93 
6"  73 

69  91 

69  69 

85  90 

6B  69 

95  80 

70  69 

82  89 

72  71 

84  84 

70  69 

85  90 
68  71 

92  81 

67  t>7 

88  87 

71  71 

83  91 
66  69 

68  89 

71  72 

62  89 

72  72 

92  86 

70  70 

93  76 
66  6B 

91  92 

70  70 

85  92 

68  69 

91  92 

65  69 

94  91 

69  69 

93  91 

69  70 

93  83 

70  70 

91  66 

71  71 

95  79 

71  71 

91  79 

66  67 

97  89 

71  70 


104  101   99 
78   76   73 


101   93  100 

73   67   73 


66 


100   99 
78   75 


94   93 

74   75 


75   76   75 


94   93 
73   73 


91   91 
75   75 


10O 
76 


97   99 
73   75 


95   93 
73   72 


97   97 
72   73 


100  101 
71   72 


96   96 
70   74 


97   96 
75   73 


93   94 
72   73 


95   93 
73   73 


95   96 
77   78 


92   92 
74   73 


93   93 

78   74 


94   93 
68   69 


91   92 
72   73 


96   93 
74   75 


94   96 
76   76 


94   94 
75   77 


94   92 
74   74 


95   93 
73   73 


95   9* 
75   75 


94   96 
71   73 


95   97 
69   71 


99   98 
74   75 


96   96 
73   75 


94   93 
73   73 


93   91 
73   73 


97   95 
75   74 


95   95 

70   70 


101   98 
76   75 


102   99 
78   71 


94   95 
75   73 


94   95 
74   72 


95   95 
75   73 


92   96 
74   74 


104   99 
77   76 


95   96 
73   73 


98   99 
75   74 


100  103 
74   73 


97   96 
73   69 


97   93 
74   70 


96   95 
74   70 


95   93 
74   71 


96   95 
78   78 


93   94 

75   75 


94   94 
76   75 


93   95 
70   71 


93   95 
70   71 


95   95 

75   70 


96   97 

77   73 


94   95 
76   75 


93   96 
73   73 


95   93 
74   71 


95   96 
75   72 


96   96 

76   72 


96   97 
71   70 


98  101 
76   77 


97   97 
77   74 


95   90 
75   73 


93   94 
74   71 


95   96 
76   73 


95   95 

73   73 


98  100 
77   69 


100 
70 


86   97 
62   63 


91   90 
67   6" 


93   91 

72   70 


67   90 
64   68 


88   92 
64   69 


94   96 
63   73 


86   90 
65   65 


94   95 
61   71 


99   94 
63   65 


92   92 
69   70 


93   92 
71   70 


90   92 
65   69 


93   90 
69   69 


89   93 

70   76 


88   93 
65   68 


94   93 
65   76 


93   98 
63   63 


64   86 
60   60 


91   91 
65   67 


90   93 

69   74 


89   92 
67   7'. 


82   89 
62   62 


94   92 
69   69 


92   90 
70   70 


92   92 

64   69 


92   93 

67   68 


85   96 
62   66 


96   95 
66   72 


85   90 
65   65 


87   86 
66   66 


96   92 
72   72 


90   69 
67   63 


100 
69 


92   91 
71   73 


61   91 
70   67 

92 
69 


93   89   91 

71   70   70 


92   88   90 

72   73   71 


91   92   90 
72   72   70 


68   89   91 
71   69   72 


92   93 
68   72 


92   85 
71   73 


67   92   93 

71   7l   68 


98   9l   95 
70   71   67 


84   90   90 
72   69   71 


69   92 
71   71 


89   89 
72   73 


93   69 
68   69 


84   91   69 

76   76   76 


92   90   91 


90   90   90 
73   73   70 


90   86 
70   69 


87   82 
67   70 


87   90 
68   70 


89   91 
71   72 


83   90   69 
74   75   73 


92   63   90 
72   71   71 


91   86 
70   74 


87   92 
73   75 


89   92   92 

74   73   69 


69   91   91 

71   68   69 


97   69   92 
7*   72   69 


93   93 

74   73 


93   62 
65   72 


91   66 

70   69 


96   69   94 

76   72   71 


90   67 
68   71 


T, 


90   87   86 


87   87 
72   71 


92   77 
69   72 


92   85   81 
70   71   68 


91   7B 
69   73 


89   92 

72   72 


94   82   87 
69   72   69 


93   90 
73   72 


90   65   81 
69   72   68 


61  91 

62  63 


94       63       64 
64       69       73 
R«l«0QC*  Notei  Following  Static: 
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90   76 
70   70 


72  ; 


91 
66 


94   94 
66   67 


94   92 
73   60 


91   90 
71   73 


90   90 
70   71 


90   91 
70   73 


90   87 
69   72 


91   89 
72   74 


90   90 
69   70 


92   88 

71   71 


94   94 
69   72 


90   90 
68   73 


90   87 
70   72 


91   69 
71   74 


92   90 
69   72 


91   91 

77   76 


89   90 
72   74 


90   88 
72   7* 


90   89 
69   69 


89   89 
71   71 


84   82 
69   68 


91   90 
74   76 


91   90 

75   76 


90  89 

67  72 

92  89 

69  69 

91  90 

66  74 

91  90 

66  74 

91  68 

69  69 

98  95 

71  72 

92  91 

72  74 

91  91 

70  72 

69  88 

69  72 

92  »1 

71  74 

90  91 

70  70 

90  91 

68  73 


66   9! 
7C   53 


93   79 
73   54 


90   90 
73   60 


83   88 
74   60 


6C   89 
73   58 


65   75 
71   59 


90   85 
70   65 


69   69 
73   58 


92   78 
57   55 


9?   92 
70   53 


90   67 
65   53 


90   90 
73   60 


90   84 
72   57 


90   90 
72   59 


91   80 

77   60 


69   89 
72   58 


89   68 
74   58 


67   87 
69   }5 


87   92 
70   54 


88   87 
69   56 


90   6' 

75   60 


90   77 
72   60 


88   87 
73   57 


67   90 
7?   58 


89   67 
74   60 


91   64 
74   58 


89   85 
64   55 


89   92 
74   54 


91   91 
72   58 


90   91 
73   57 


88   67 
73   61 


92   91 

71   61 


89   8" 
70   56 


89   68 
73   54 


67   88 
56   52 


82   86 
55   55 


89   86 
56   53 


86   78   66 
60   64   56 


87   69 
69   55 


87   63 
63   57 


85   75 
69   57 


66   65 
64   58 


87   78   64 
69   59   56 


88  72 

66  55 

86  78 

63  52 

68  87 

59  54 


90   81   63 


70   55 


81   85   63 


84 

6  0 


53   57   52 


69   78 
54   51 


76   65 
60   55 


75   79 
55   54 


74   60 
59   57 


72   78 
56   53 


79   61 
54   54 


76   83 
57   59 


73   77 
54   56 


76   81 
59   60 


77   79 
53   54 


75   84 
55   35 


80   65 
55   54 


79   64 
56   54 


75   78 
54   53 


78   82 
60   61 


78   82 
55   56 


79   79 
59   56 


68   77 
54   56 


70   82 
58   52 


78   82 
53   55 


78   62 

57   57 


80   83 
59   58 


75   77 
52   54 


74   78 
54   53 


79   64 
54   53 


79   83 
53   52 


78   82 
53   58 


75   78 
55   52 


73   78 
57   56 


75   78 
54   53 


73   81 
57   57 


70   76 
54   54 


74   75 
53   54 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

SEPTEMBER 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      IS      16       17      1 


19      20      21 


-<IC0 

HU'lSdORL 

JAC<S80RLl 

KAUFMAN 

KILLfEN 

LAV11N    DAM 

MA»lIN    3    NE 

MC    GREGOR 

MC    KINNEY 

MEXIA 

IINE'AL     WELLS     FA»     AP 

MAVARRH  mills  dam 
olnev 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

9UINLAN 

RANGER  1  w 

RISING  STAR 

ROSEBUD  3  WSW 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SPRINGTOWN 

STFPMENVlLLE  4  N 

STULHOUSE  HTLLOW  OAM 

TAYLOR 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WR  AIRPTRT 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORO 

WHITNEY  DAM 

•      •      « 
EAST  TEXAS         0 
ANDERSnN 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

min 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


86   91 
67   61 


94   79 
69   69 


9!   66 
70   70 


91   90 
77   77 


91   90 
71   71 


95   78 
68   68 


83   87 
70   69 


9?   78 
71   70 


87   9? 

6e   69 


95   95 
72   71 


94   95   94 
76   75   75 


97   97 
76   73 


95   95 
76   74 


78   78   76 


9?   92 
76   75 


96   95 

76   75 


96   97 
75   74 


94   94   93 


94   78 
70   70 


89   93 
69   70 


94   91   85 


98   96 
76   71 


95   95 
76   76 


100   96 
75   74 


93   95 
76   74 


6'   86 
70   70 


92   62 
6'   68 


90   91 
64   63 


86   91 
71   70 


88   90 
67   69 


87 

65 


91   90 
69   70 


87   87 
70   70 


90   85 
68   70 


83   87 
66   67 


95   77 
66   69 


94   95 
75   68 


98   96 
74   71 


9?   93 
77   75 


96   95 
75   78 


95   96   94 
73   74   74 


97   96 
77   76 


93   95 
75   72 


75   71   72 


93   93 

73   68 


96   96 
76   76 


96   96   95 
75   76   75 


102  101 
76   74 


94   78 
69   70 


79   9?   96 
73   74   79 


93   94   94 
77   77   77 


91   89 
69   69 


97   95 
80   79 


93   95 

74   71 


B7 
71 


95   95   94 


95  95 

71  70 

95  96 
73  72 

96  96 
75  74 

95  94 

71  71 

96  96 

70  66 

93  94 

73  72 

95  95 

72  70 

97  97 

72  72 

95  95 

71  6' 

93  92 

73  72 

98  98 
75  72 

96  94 

73  71 

97  100 

75  74 

95  97 

74  73 

95  96 

74  72 

95  93 
71  69 

99  99 

73  71 

93  92 

73  72 

97  96 

73  70 

96  97 

70  69 

96  96 

73  72 

96  94 
73  71 

97  98 
73  73 

93  93 

67  67 

95  95 

71  72 

96  96 

73  73 

96  95 

73  75 

100  98 

76  73 

94  95 

75  75 

97  97 

77  76 

96  97 

72  70 

96  97 

74  73 

96  95 

71  70 


94  91 

69  68 

93  93 

71  66 

97  92 

72  62 

95  90 

71  69 

92  90 

70  70 

93  86 

72  69 

93  91 

71  72 

96  95 

72  70 

93  88 

71  65 

92  93 

72  66 

92  92 

69  66 

94  92 

70  70 

95  93 

72  61 

96  89 
74  66 

96  65 

71  65 

95  89 

69  65 

93  95 

67  60 

93  66 

73  67 

94  91 

72  64 

97  93 

69  63 

95  92 

71  71 

96  87 

70  65 

99  87 

72  61 

90  87 

67  67 

96  94 

73  71 

96  97 

71  70 

96  94 

73  72 

99  83 

72  59 

94  93 

73  69 

9?  90 

74  69 

94  90 

71  68 

96  88 

73  62 

93  92 

70  69 


90  92 
72  69 

84  90 

72  72 

91  92 

68  70 

90  92 

71  70 

83  91 

73  72 

84  89 

70  70 

93  92 

71  69 

85  90 

73  70 

89  90 

71  70 

90  90 

70  68 

94  92 

74  70 

88  92 

72  70 

90  92 

71  69 

89  94 

71  71 

83  91 

72  70 

87  89 

69  66 

92  92 

70  69 

91  91 

71  70 

90  91 

70  67 

94  91 

71  69 

93  92 

72  6' 

86  90 

7o  69 

92  9* 

72  72 

87  86 
67  66 

87  91 

73  70 

89  91 

73  71 

89  95 
73  72 

79  91 

70  69 

85  90 

72  72 

90  91 

75  73 

91  91 
72  70 

89  91 

72  72 

88  «0 
72  69 


93   94 
68   69 


90   69 
71   71 


92   76 
72   72 


83   87 
72   60 


87   90 
70   72 


92   76 
69   69 


62   B6 
71   68 


85   87 
67   67 


83   92 
72   73 


79   89 
72   72 


69   91 
73   74 


70   70 

83   86 
70   67 


90   78 
70   73 


95   94 
67   68 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
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90   93 
70   70 


89 

72 


94   93 

70   71 


90   92 
72   72 


86   90   93 


86   90   90 


90   92 
66   68 


90   89 
74   75 


87 
68 


90   92   90 
73   73   73 


90   88 
69   56 


87   84 
74   60 


91   90 
72   54 


90   90 
72   62 


87   87 
71   60 


89   89 
73   60 


90   83 
75   61 


86   88 
74   60 


89   68 
73   58 


88   87 
71   51 


91   7fl 
61   56 


89   89 
73   61 


91   86 
72   54 


92   90 
73   66 


87   66 
73   56 


87   88 
69   56 


90   88 
70   52 


89   67 
73   59 


91   88 
75   59 


64   90 
71   54 


90   63 
74   61 


87   89 
71   57 


90   90 
71   53 


68   84 
66   52 


85   89 
73   59 


86   86 
73   63 


35   88 
73   63 


86   91 
71   53 


86   68 
74   59 


90   78 
77   60 


90   86 
73   57 


90   88 
70   56 


88   90 
74   58 


74   64 
53   51 


85   66 
55   54 


61   64 
53   49 


87   65 
59   53 


77   64 
59   56 


86   63 

58   54 


73   65 

60   57 


83   60 
60   55 


83   63 
60   53 


74   63 
54   52 


84   64 
59   54 


69   65 
53   49 


87   63 

57   50 


86   64 
55   52 


66   59 
54   53 


70   60 
50   52 


62   66 

56   51 


72   62 

53   51 


88   58 
53   52 


74   66 
58   56 


65   63 
54   49 


66   63 
53   50 


70   60 
48   49 


61   61 
56   54 


82   61 
60   56 


32   63 
56   56 


81   63 
54   51 


85   62 
59   55 


74   63 
60   57 


80   66 
53   52 


87   61 
54   51 


84   63 
60   56 


76   83 
54   53 


75   81 
55   55 


78   84 
59   58 


73   61 
53   55 


80   84 
53   53 


75   78 
58   56 


30   83 
55   54 


73   76 
55   54 


79   82 
56   54 


75   77 
57   57 


79   84 
59   56 


74   79 
56   55 


76   85 
60   53 


76   78 
53   57 


70   75 
56   55 


76   83 
55   54 


78   82 
53   57 


75   62 
57   56 


69   77 
54   52 


78   83 
35   57 


75   78 
53   53 


72   76 
52   53 


74   80 
52   52 


75   79 
56   55 


77   80 
55   55 


58   58   57 


69   74 
54   53 


75   79 
55   57 


80   83 
56   57 


81   84 
56   55 


71   77 
53   52 


75   76 
56   56 


85 
57 


67   71   71   71 


64   67   57 


53   46   47 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

SEPTEMBER    1970 


Station 


Day  ol  Month 


13       14       15       16       17       18 


22      23       24 


28    I   29       30       31 


centervule 
clarksvhle  2  e 

C0LDSPR1NG  5  SSu 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONKOE 

CROCkETT 

DAINGERFIELD  9  S 

OIAlVUlE  2  w 

EMORY 

EVADALE 

FA1RFIEL0 

FRANKLIN 

GILMEh  2  W 

GLADEWATER  3  WSW 

GROvETON  1  SE 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILIE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

KARMACK 

KIRSW1LLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEu 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVULE 

MARSHALL 

MINEOLA  B  ENE 

MOUNT  PLEASANT 

MOUNT  VERNON 

NACOGDOCHES 

NEKTON 

PALESTINE 

POYNDR  1  NE 

ROCKLAND  I  WSK 


MAX 
M1N 


MAX 

M1N 


MAX 
MiN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

M!N 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


95   82 
72   71 


94  90 

73  71 

78  88 

74  74 


91 


79 


95   83 
72   72 


92   83 
75   74 


90   81 


92   92 

70   70 


90   91 
71   72 


87   87 
72   72 


94   80 
71   71 


69   69 

90   83 
71   72 


90   86 
72   71 


89   S7 
71   72 


92   83 
71   72 


71  72 

92  81 

73  71 

88  89 

75  76 

82  86 

70  67 


90   88 
69   72 


91   82   96 
72   72   75 


70  70  70 

92  89  94 

72  72  76 

80  85  95 

71  71  76 


92   87   86 
72   73   73 


90   84   95 
73   73   75 


91   85   86 


89   83 
73   73 


90   90   66 
72   72   72 


92   87   87 

74   74   73 


88   89   90 
69   70   69 


85   85 
71   71 


87   87   95 
72   72   75 


65   86   94 
70   72   71 


96   96 

7ft   75   74 


95   95 
72   73 


75   73   73 


96   95   96 

75   74   75 


96   94 
77   75 


95   95   94 
77   75   75 


94   95   94 
75   75   74 


76   74   75 


76   75   75 


93   93 
69 


93   94   94 


93   94   95 
78   75   75 


76   73   73 


94 
76 


97   96   96 


94   93   94 
75   73   74 


93   92   92 
73   74   74 


96   96   95 
73   70   69 


95 
66 


94   94   94 


97 

64 


97 
69 


94   93 
70   69 


93   94 
72   71 


93   93 
72   69 


95   97 
72   70 


94   94 
74   71 


96   95   96 


92   93   94 


94   95   94 
74   72   71 


95   93 

70   72 


7* 


95   94 
69   72 


90   89 
74   74 


96   90   94 


89   92 
66   66 


94   95   93 

71   70   71 


94   68   90 


90   95 
69   70 


93   90 

72 


96   95   94 


96   94   91 


94   92 
72   72 


92   89   92 

70   67   70 


72   64   64 


96   94   91 
71   72   70 


^Z 


90   92 
72   70 


B6   94 
72   71 


90   91 
74   73 


72   72 
93   92 


90   95 
69   70 


69   93 
67   66 


92   93 
70   69 


71 


91   93   92 
67   66   68 

94   95   93 


92   91   92 


95   96 
71   69 


91  89  93 

74  73  70 

95  63  B7 

70  73  72 


66   90 
72   73 


90   79 
71   72 


68   62 
74   73 


73   70 


96   94   91   96   96   95   87   90 
67   70   67   67   65   64   72   71 

Se«  Roferonce  Notee  FoliowLng  Station  Index 
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64  92  93 

73  73  72 

93  86  81 

74  73  68 


66   68   63 


86   91 
73   73 


90   92   91 
68   69   72 


73   74   75 


94   69 
72   72 


94   92 
69   71 


97   90 
74   71 


93   93 
69   72 


92   92 

69   72 


67   69   67 


92   93   66 


92   88   90 
72   74   74 


93   92 
70   72 


90   90 
71   74 


93   92 

70   73 


94   92 
73   72 


93   90 
70   71 


95   91   91 
72   74   76 


94   92   93 

71   72   65 


92   91 
73   68 


91   90 
74   74 


93   92 
69   67 


90   83 
74   62 


90   90 
72   71 


90   65   89 


89   68   76 
73   69   53 


92   91 
74   73 


92   83 
72   72 


89   76 
68   57 


90   88   66 
57   63   53 


88  66  76 

63  69  59 

83  71  66 

70  60  59 

87  88  75 

65  69  61 

69  68  72 

60  69  58 


87   90   63 
52   60   51 

86   67   82 


65   73 
68   63 


87   87 
64   68 


61   69   58 


65  64  54 

86  69  64 

50  63  52 

86  68  72 

53  53  49 

90  69  82 

69  69  58 


87   63 
59   55 


69   75   80 
55   52   51 


78   82 
54   53 


78   81 
56   57 


76   63 
56   55 


77   81 
55   55 


62   86 
54   58 


79   85 
34   54 


74   62 
52   53 


57   46   48 


75   80 
49   49 


74   81 
52   54 


80   85 
50   SI 


79   62 
49   47 


82   64 
56   58 


73   81 
48   46 


77   62 
53   53 


78   83 
51   50 


80   83 
56   54 


60   85 
49   51 


63   85 
51   51 


76   82 

48   50 


78   84 
51   51 


76   62 
52   53 


74   74 
52   52 


85   87 
55   54 


31   85 
54   55 


68   76 
50   49 


68   75 
54   54 


49   46   46 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

SEPTEMBER 


Day  of  Month 


— i — i — i — i — i — r 

10  I  lit  12   13   14   I5   16   17   le   19   20   21   22   23   24   25   26   27 


28   29   30   31 


»USK 

SAM  RAYBURN  DAM 
SIMMS  2  NNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TgXARKANA 
TOWN  BLUFF  D»M 
TYLER  5  N£ 
WARREN 


TRANS  PFCCS 


05 


ALPINE 

BAKERSFIELC 

BALMORhEA 

CANDELARIA 

CHISCS  BASIN 

CORN'JCAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

6L  PASO  »B    AIRPORT 

FABENS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  2  ENE 

MENTQNE  2  S 

MONAHANS 

MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENwF.LL  1  SSE 

presioio 

red  bluff  dam 
salt  flat  10  ene 
Sanderson 
sheffield 
sierra  8lanca 


MAX 

MtN 


MAX 
MIN 


MAX 

MB) 


91   64 

73   71 


91   87 
74   73 


89   86 
71   72 


92   67 

70   70 


92   83 
74   63 


91   90 
71   73 


89   87 
72   71 


92   90 
69   6» 


83   8« 
56   59 


83   9" 
63   70 


82   91 
60   62 


96  102 
64   62 


92  102 
59   57 


61   65   66 


B5   91 
67   69 


92   9" 

66   65 


91   92 
63   64 


93   98 
65   66 


82   88 
63   65 


62   66   66 


100  100 
68   70 


84   89   92 
55   55   57 


55  58  56 

90  69  92 

63  63  63 

82  91  101 

64  66  66 


66  66  74 

99  102  105 

64  69  72 

90  99  100 

63  65  63 

83  86  95 

64  63  63 


93 

73   73 


72   70   70 


93   93 

62   68 


98   96 
73   70 


102  102 
69   71 


104  103 
69   69 


91   90 
69   70 


96   95 
61   62 


97   94 

74   75 


98   95 
72   72 


93   89 
63   70 


93   93 
63   64 


96   91 
64   64 


102  100 
66   73 


96   92 

69   68 


93   92   92 

57   60   57 


102  101 
58   66 


86   89 
47   54 


97   98 
67   73 


105  105 
66   68 


73   75 
105  105 


101  100 
66   68 


96  101 
69   67 


96   95 
71   71 


95   94 
76   73 


96   92 
62   61 


93   92   92 

73   71   71 


93   95 

74   73 


94 
67 


91   91 
72   68 


95   95 
70   72 


93   69 
70   62 


90   90 
63   63 


92   93 
70   72 


95   94 
72   67 


93   92 
67   70 


72  72 

98  90   95 

65  67   70 

87  95  102 

6!  65   65 


90   94 
67   71 


96   84   93 
70   61   62 

94   96   99 


60   62 
97 


60   59   63 


95   98 
67   73 


96   87 
48   64 


86   92 

62   63 


100   88   97 


96   99 
65   72 


100 

67 


88   91 
57   56 


93 
64 

95   93   96 

70   66   66 


86   86   89 
56   55   54 


1U0   89 
56   45 


78   64 
55   55 


99  101 
70   69 


93   89   90 
64   63   64 


91   93 
70   68 


102 

6  a 


88   97 
62   62 


65   81 
62   62 


94   89 
72   68 


98   91 
68   65 


85  79 

62  64 

93  95 

63  56 

94  81 
70  68 

94  91 

67  63 

B9  93 

70  64 

96  89 

66  62 

90  97 

52  49 

95  89 
6B  69 

96  9l 
66  68 

94  92 

68  66 


86   85 
56   59 


95   90 
58   55 


79   71 
57   56 


90   65 
66   67 


101   94 
65   67 


97   91 
69   68 


99   97  100 
70   70   70 


88   94   98 
63   59   65 


95   85 
65   65 


61   60   62 


95   92   90 
6'   70   70 

95   93   V3 
73   67   73 

67   88   90 
60   53   57 
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91   86 
70   67 


91   80 
73   70 


86   87 
60   61 


92   80 

71   71 


71 

92 
72 

6  9 

7  2 

86   61   93 

70   70   64 


95   87 
75   72 


92   79 
71   70 


92   89 
69   71 


93   84 
71   71 


93   87 
71   73 


79   89 
72   69 


94   87 
68   70 


78  81 

61  60 

93  B9 

67  63 

55  SO 

65  67 

91  94 

66  66 

77  77 

56  61 


92   91 
63   62 


93   94 
68   68 


86   85   85 


85   86 
62   66 


91   89 
65   64 


91   91 
66   65 


90   68 
66   6B 


82   80   82 
59   59   67 


92   90 
54   54 


76   71 
54   59 


85   87 
66   62 


95   95 
68   68 


88   90 
66   67 


94  91  93 

69  69  66 

87  81  B6 

63  66  66 

86  87  88 

62  58  62 

62  68  88 

67  67  67 


91   92 
67   67 


90 

71   76 


66   67   69 


93   91 
69   74 


83   87 
57   61 


90   91 
65   69 


94   97   98 

63   65   64 

78   80   82 


B9  94 

60  59 

96  91 

63  64 

92  94 

67  71 

90  92 

66  68 

S4  94 

62  61 

68  99 
43  51 


91   93 
64   64 


90   94 
66   66 


63   68 
56   56 


95  98  100 

53  55  55 

77  86  78 

55  56  60 


68   90 
73   72 


92   91 
74   72 


69   88 
71   68 


91   91 
74   72 


87   90 
71   72 


92   92 
74   69 


69  87 

70  70 


92   92 
69   69 


53  89 
43  53 

90  82 

50  52 

91  63 
48  49 

67  98 

54  55 

82  76 

51  56 

65  93 

43  43 

93  81 

47  44 

93  83 
57  56 

81  90 

48  S3 

68  62 

46  49 

94  90 
42  34 


56 

91 

63 

68 
43 

96   94   81 
68   45   46 


95   80 
45   45 


84   93 

50   53 


66   64   87 
57   44   47 


90   84 
45   51 


95   95 
65   66 


69   92 

66   68 


94   97 
69   67 


68   94 
65   65 


79   87 
64   64 


64   89 
64   64 


85   89 
60   62 


102 

70 


75  81 

5B  53 

91  81 
56  53 

95  34 

46  46 

92  92 

64  58 

95  9B 

61  66 

81  93 

64  51 

66  79 

44  47 

S9  69 

54  52 

86  64 

53  53 


84   69 
68   54 


87   67 
66   54 


66   67 
56   40 


89   8* 
67   50 


92   78 
61   4? 


8?   78 
59   43 


93   88 
59   48 


89   77 
63   53 


91  71  59 

57  53  47 

91  90  67 

54  52  51 

91  87  66 

37  41  31 

95  67  57 

56  50  46 


66   63 
62   41 


80   60 
35   33 


56   53 

40   34 


86   50 
49   42 


92   62 
49   49 


85   55 

51   47 


89   51 
51   46 


64   59 
53   50 


80   60 
51   51 


82   51 
50   47 


80   53 

49   49 


63   45   49 


89   80   54 


69   74   80 
53   55   57 


72   79   82 
61   58   51 


78   80   82 
49   46   52 


68   76   62 
49   49   50 


78   76   81 
52   51   5l 


73   79   81 
56   57   52 


69   73   80 
54   50   52 


78   82   83 
53   50   49 


68   74   82 
32   54   55 


62  76 
41  50 

52  70 

47  51 

50  65 

47  48 

63  76 

50  51 

45  60 

38  43 

63  75 

45  44 

57  70 

45  50 

58  72 

47  53 

70  75 

46  50 

54  64 

46  45 

68  72 

37  30 

50  66 

44  49 

54  69 

45  52 

70  76 

48  47 


47   61   74 
38   42   43 


55   55   7o 
33   38   46 


57   66 
36   47 


48   64 
41   47 


51   69 

45   47 


44   35   45 


42   44   44 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

SEPTEM8FR    1970 


Slallon 


Day  of  Month 


VAN    HORN 

WINK    FAA    AIRPORT 

YSLETA 

»      «      • 
EOwARnS  PLATEAU 
AMISTAO  CAM 
BIS  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BQERNE 

BRACKETT^ILLE 
BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  MOOO 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 
DEL  RIO  bB  AP 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NH 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 
JUNCTION 
JUNO 

KERRVILLE 
LAMPASAS 
LANCTRY 
LEAKEY  NO  2 
LLANU 
MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANOALE 
PRADE  RANCH 
RANKIN 
RDBERT  LEE 
ROCKSPRINOS 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


9«   97 
63   67 


97  101 
6)   70 


94  100 
6?   69 


95  91   94 

70  71   72 

79  83   91 

59  63   66 

95  60 

71  68   68 

93  85 

71  68   68 

92  99 

70  71 

91  83   93 


92   92 
6e   69 


91   96 
68   75 


63 

91   93 


87   91 
66   67 


90   93   95 
64   66   72 


86   92   96 
69   69 


99   98 
68   69 


92   92 
67   66 


92-   98  100 
70   72   76 


6^ 
o  7 


94   95   94 


85   92 

63   66 


90   94   99 
64   67   73 


91   95 
67   71 


97 
63 


90   91 
66   71 


102 
69 


93  100  100 
77   75   75 


96   95 
68   68 


98   97 
75   73 


100 
73 


100  100 
72   71 


96   95 
70   69 


97   95   94 
76   70   69 


98   96   95 

73   70   75 


99   96   96 

76   74   75 


95   95 
74   68 


97   95   95 
7?   68   73 


96   96   94 


96   95 
67   72 


97   97 
70   71 


98   98   97 
68   65   63 


97   97   95 


95   95   92 


91   91 
67   70 


96   96 
75   74 


96   97   99 
75   73   70 


95   95 
72   72 


96   98 
71   70 


94   96 
72   70 


95   96   96 

73   70   70 


95  98 

70  68 

92  93 

70  70 

95  96   96 


96  100 
73   71 


99  100 
71   67 


96   97   98 

69   69   63 


96   99   98 

71   70   61 


99  100 
71   71 


69   71   69 

98   97  101 
72   72   73 


10  ]  11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24  !  25   2G   27   28   29   30   31 


98   95 
74   73 


88  93 
68  61 


94   »i 
67   70 


93   93 
66   68 


98   95 
72   73 


92   89 
64   65 


91   91 
70   71 


93   94 
69   48 


94   94 
67   68 


89   95 
63   69 


93  93 

63  65 

93  92 

64  64 

92  92 
68  68 

93  91 

70  72 

94  99 
66  64 


101 

70 


96   92   91 


100 
73 


99  94  93 

63  66  63 

97  90  94 

72  66  66 


96   93 
65   o3 


96   95   97 


64   64   71   69   67   71 

93   93   94   92   92   93   85   91   92   91 

68   67   65   65   66   69   70   68   65   63 

S*«  R*!*f*QC«  Notes  following  Station  Inde: 
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92   88 
63   63 


96   86   89 


96   86 
72   71 


91   89 
68   66 


92   93 

71   69 


95   92 
66   69 


93   89 
61   62 


95   82 
6B   68 


69  88 

70  69 


69   69   68 


66   88   69 

70   69   71 


93   90 
66   69 


69   89   92 


8e   83   90 


60  60  62 

92  91  93 

71  72  70 

91  90  91 

71  70  71 

94  93  94 

69  73  70 


89   90 
70   70 


94   94 
73   74 


92   94 
71   69 


90   90   92 

68   68   68 


96   95 
65   66 


95   95   96 
65   69   70 


90 
67 


93   B8   94 


87  91  91 
63  69  64 

91  90  93 

66  67  68 

88  92  89 
63  63  68 


67   64   67 


69   86   67 
63   64   64 


69   88 
62   61 


67   92   94 
64   62   65 


93  91  92 

71  71  72 

88  91  93 

62  62  62 

94  94  67 
67  66  68 


92   92 
67   66 


92   90 

66   64 


69   90   91 


92  90  89 

69  65  71 

92  90  88 

67  71  73 

94  93  64 
64  66  69 

95  96  90 


93   91   90 
66   66 


89   69   88   66   84 
70   67   67   67   69 


92   6"   94 
54   44   54 


72   62   61 

90   88   77 
64   45   45 


87 
5? 


89   79 
57   54 


96   83 
60   60 


86   86 
54   53 


93   61   89 


94   82 
56   57 


89   88 
53   53 


80   76 
52   60 


87   62   56 
57   47   48 


85  S3  66 
63  56  51 

87  67  62 

54  45  43 

86  60  60 
60  58  54 


78   78 
58   54 


80   60 
50   50 


84   76   61 


77   61 
55   52 


86   56 
50   *9 


66   58 
51   50 


76  59 

54  53 

78  73 

55  54 

77  57 
52  49 

84  53 

50  48 


85   83 
54   53 


84   63 
55   52 


85   60 
56   55 


88   86 
58   53 


89   63 
61   49 


85   78 
57   53 


65   77 
52   51 


60   49   49 


88   59 
53   53 


80   70 
64   50 


42  43  50 

52  65  79 

47  46  50 

60  54  68 

45  46  46 


54   63 
49   51 


80 
50 


69  78  83 

50  54  54 

58  67  77 

51  53  52 

72  78  82 

56  53  51 

68  79  80 

54  55  54 

65  78  80 

48  55  51 


52   53 

47   47 


53 

46   48 


44   48   52 


67   80 
53   55 


73   78 
49   50 


81   62 


7o   79 
54   50 


54   69 
46   51 


76   83 
54   49 


55   60   75 

47   49   54 


45   49   52 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

SEPTEMBER 


Station 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      16       17      18 


23      24      25      26 


27       28       29       30       31 


San    MKELO    04M 

SAN    ANGELO    WR    AIRPORT 

SAN    SABA 

SONPRA 

STERLING    CITY 

UVALDE 

WATER  V4LLFY 

•      *      * 
SOUTH  CENTRAL        01 
AUSTIN  WB  AIRPORT 
AUSTw'ELl  ML  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHA* 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CURPUS  CHRIST!  W5  AP 
CUERU  3  E 
Elgin 

FLATONIA  2  w 
FlCRESVILLE 

goliao 

gonzales 

hALLETTSVILLE 

HONDO 

KENEDY 

KINGSVILLE 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

HATHlS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

RUBSTOwN 

ROCKPORT 


MAX 
MIN 


MAX 

MIM 


MAX 

MiM 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIM 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


97  102 
69   75 


9?   83 

67   70 


VI   90   9? 
6]   62   65 


60   92 
72   72 


67   91 
73   75 


90   78   92 
71   73   7« 


96   78   90 


92   60   92 

72   70   70 


90   89 
73   7J 


8".   86 
76   8? 


6*   93 
76   77 


63   93 
74   73 


90   93 
7  J   71 


65   91 
74   72 


92   83 
73   72 


72   73   76 


94   80 
73   72 


84   91 
74   72 


96   92 

70   69 


93   93 
65   66 


87   93 
75   76 


86   88 
74   7? 


94   78 
73   72 


94   99 
70   66 


92   91 
73   71 


92   78   91 
72   72   77 


81   91 
75   75 


92   83 
75   74 


100   98   95 
72   64   72 


101  100   99 
77   74   75 


99   99   96 
72   72   73 


97  100 
66   63 


95   95 

7B   78 


93   90   91 


95   95 
77   75 


97   98 
75   75 


89  92 

82  81 

92  92 

80  77 

95  93 

75  73 

94  95 

75  77 

95  94 

78  75 

96  98 

77  74 

93  92 

76  74 

97  98 

77  75 

97  96 

75  74 


98   97   99 


97   97 
67   66 


96   95   94 
77   76   77 


93   92 
78   75 


92   92 
77   75 


95   96 
77   7! 


95   96   94 
68   72   75 


103  101 
72   71 


94   95 
75   75 


96   95 
77   74 


94   94 
78   75 


92   93 
76   75 


93   95   93 

75   75   74 


91   91 
77   76 


101  101  102 
76   74   73 


97   96   98 


99  100  100 
67   68   67 


95   96 
77   73 


94   94 
74   70 


95   95 
74   73 


96   97 
75   74 


91   92 
76   75 


93   95 
74   72 


92   89 

60   81 


92   92 

77   77 


95   95 
7*   71 


96   95 
77   74 


96   96 
75   73 


97  104 
75   74 


92   95 
7*   72 


97   99 
75   72 


95   96 
72   72 


99   98 
69   69 


96   97 
66   66 


94   97 
76   75 


93   92 
76   72 


92   92 

76   72 


95   97 
76   72 


96   96 
75   74 


100  101 
73   71 


93   93 

76   75 


96   95 
74   72 


91   95 
77   71 


93   93 
75   76 


95   94 
76   75 


91   92 
76   77 


98   96   94 


93   93   91 
71   74   73 


91   91 

73   73 


94  93 
72  74 

93  93 

72  72 

92  93 

72  71 

90  91 

75  73 

93  94 

68  68 

89  90 

61  82 

89  90 

78  78 

92  93 

72  72 

91  90 

73  73 

95  91 

7!  73 

99  94 

74  74 

92  87 
72  74 

94  93 

71  72 

95  93 

72  74 

99  100 

69  65 

97  94 

66  66 

90  87 
74  76 

91  88 

73  74 

92  90 

71  72 

93  94 

72  73 

94  92 
72  75 

95  95 

70  70 

92  93 

72  73 

92  92 

71  72 

90  92 

72  70 

89  86 

74  75 

93  90 

74  74 

89  88 

72  70 


93   94 
72   71 


94   89   92 
72   7o   69 


9o   93 
69   62 


99   90 
60   66 


89   89 
71   74 


88   89 
69   68 


68   9l 
74   76 


89   89 
74   74 


90   88 
72   72 


67   69 
73   77 


90   90 
69   69 


88   69 
75   79 


90   91 
75   78 


94   9). 
73   72 


88   90 
74   75 


74   74   71 


86   92 
74   73 


92   93   90 


95   95 
74   73 


90   92 

73   74 


90   91 
72   72 


93   93 
72   73 


97   86 
70   70 


92   93 
66   67 


90   9l 
75   76 


89   91 

74   74 


97   90 
73   73 


90   90 
72   73 


86   91 
74   73 


90   91 
69   70 


92   66 
72   74 


91   92 
73   73 


88   88 
70   74 


90   91 
75   75 


69   89 
73   76 


88   88 
71   72 


90   83 
66   64 


92   83   93 

71   72   74 


94  93  94 

62  65  67 

91  05  06 

63  63  64 


90   86   87 
63   62   65 


89   6B 
74   74 


83 
73 


72  69   73 

91   91   92 

73  74   73 


83   89 
69   69 


88   89   87 


92   91 

76   76 


91   93   93 


94   95 
77   74 


94   95   95 

71   73   73 


95  95 

67  67 

94  91 

76  72 


86   89 
74   74 


83   91 
72   74 


92  94  94 

73  75  73 

94  93  95 

70  71  71 


I  Relerince  No!«a  Following 
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68  90 
75  76 
Station  Did*: 


96   95 
75   74 


85   93   91 
67   67   73 


91   91 

72   73 


69   88 
75   75 


93   93 
71   73 


93   94 
72   72 


93   92 

72   70 


92   94 
69   70 


89   89 
77   76 


91   67 

76   76 


92   89 
74   75 


91   92 

70   71 


97   95 

71   74 


93   89 
72   73 


93   94 
73   73 


96   86 

71   71 


96   93 
69   66 


96   95 
67   67 


92   90 
73   74 


90   90 
73   74 


91   91 
72   71 


93   92 
72   71 


93   93 
73   72 


93   94 
68   69 


95   95 

71   72 


93   90 

70   73 


91   91 

70   70 


92   8e 
73   75 


92   92 

74   73 


90   89 
53   57 


6* 
61 


8") 
68 


63 
63 


91   80 
49   48 


79   87 
63   61 


91 

69   69 


89  86  88 

8?  77  76 

89  84  63 

77  72  7] 


81   68 
66   62 


88   75 
63   60 


68   79 
63   60 


65  87  78 

73  64  60 

91  86  84 

74  69  68 

91  92  80 

75  74  66 

92  85  80 


72 
70   61 


87   70 
59   55 


87   74 
66   54 


7B   64 
64   61 


78 
64 


70   66   59 


83   75 
67   59 


82   69 
63   57 


73   65 
56   52 


84   84 
58   57 


83   71 
70   62 


59   57   73 
47   50   53 


61   76   85 
50   55   55 


70   7s 
56   54 


66   77 
55   55 


70   77 
55   57 


63   74 
56   54 


61   76 


64   77 
56   56 


48   49   50 


76   83   85 


83   92 
53   53 


75   78 
56   56 


60 
52 


60 
56 


86 
55 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

SEPTEMBER 


Station 


Day  of  Month 


22      23   I   24 


25      26      27 


28      29      30      31 


SAN  ANTONIO  UB  AIRPORT 

SAN  MARCOS 

SEALV 

SEGuTN 

SINTGN 

SMITHVILLE 

SOMEKVILLE  [1AM 

WASHINGTON  STATE  PARK 

YOAKl'M 


UPPf-R  COAST 


36 


ALVIN 

anahuac  tbcd 

ANGlETON  2  w 

BAV  CITY  WATERWORKS 

8AVTOWN 

CLEVELAND 

DANEVANG  2  SE 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPOPT  2  NW 

GALVESTON  WB  CITY 

HOUSTON  INCONT  AP 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

LIBERTV 

MATAGORDA  NO  2 

NEK  GULF 

ORANGE  A  '.. 

PALACIDS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PDRT  ARTHUR  WB  AIRPORT 

PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CCNNOR 

SUGAR  LAND 

THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WB  AIRPORT 


MAX 
MIN 


MAX 

t.uri 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


79   9!   96 
73   72   76 


9'. 
72 

90 

7'. 

77 
72 

an 
74 

89 
71 

88 

73 

92 

7? 

9'. 
7  7 

92   79 
74   72 


93   83 
67   6B 


91   80 
74   73 


91   79 
73   72 


82   87 
73   73 


93   7= 

73   71 


63   68 
74   74 


91   80 
72   71 


7"   90 
70   70 


92   83 
76   71 


83   84 
74   75 


61   86 
73   74 


85   86 
72   73 


92   80 
69   71 


90   81 
74   73 


60   86 
74   73 


90   76 
73   73 


81   86 
75   75 


84   90 
76   74 


65   90 
75   75 


90   84 
77   77 


90   78 
73   72 


89   78 
73   72 


79   9! 
75   76 


99   96   97 
79   77   76 


97   97   97 
75   75   75 


95   95   94 
73   73   74 


97   97   98 


76   76   75 


77   75   75 


90   90 
70   74 


91   91 
7R   76 


91   91 

Bo   80 


95   95 
74   72 


92   91 
77   75 


91   92 
75   72 


94   95 
73   73 


92   92 

62   81 


86   67 
82   62 


93   92 
77   74 


77   76   77 


91   90 
75   74 


91   90 

80   80 


92   91 
76   74 


90   69 
77   76 


91   92 
74   74 


92   93 
79   79 


89   89 
84   83 


93   93 
77   76 


91   93 
74   73 


93   93   93 
76   76   77 


93   93 
71   72 


92   95 
71   71 


89   94 
72   72 


91   91 

70   70 


91   94 
75   73 


93   91 
71   73 


95   95 

68   68 


95   93 
73   71 


92   94 
70   68 


96   95 
72   70 


93   94 
78   76 


87   87 
80   80 


93   91 

70   70 


94   92 
74   74 


87   95 
69   71 


91   91 
78   73 


92   94 
73   72 


90   92 
73   73 


91   91 
76   77 


93   96 
72   69 


90   90 
80   76 


96  e9 

73   76 


93   93 
76   76 


90   90   92 


93   93 
72   72 


93   94 
71   69 


95   93 
76   73 


95   95 
72   74 


V4 

72 


9- 
73 


93   93 
74   73 


92   92 

76   74 


94   94 
69   71 


94   93 
73   73 


89   89 
75   75 


93   91 
74   75 


87   95 
74   76 


90   91 
72   70 


93   9o 
72   73 


92   92 

74   72 


91   91 
74   73 


83   93 
72   71 


90   91 
74   74 


67   69 
72   71 


91   91 
74   74 


92   92 
75   76 


67   92 
72   71 


91   90 
73   76 


78   91 
72   73 


72   73   72 


84   90   92 


87   67   65 


81  89  69 

72  73  72 

69  88  86 

78  75  74 

84  91  93 

72  73  71 

87  67  87 

76  79  73 

93  93  92 

76  76  75 

90  90 

76  77 

67  90 

60  84 

61  91 
71  75  73 


90   60   9o 
73   74   75 


87   85 
73   72 


96   94 
71   73 


86   89 
73   71 


89   6B 
76   73 


90   92 
73   73 


90   91 
74   69 


89   92 
75   72 


86   91 
69   70 


92   93 
72   70 


91   91 
78   79 


86   87 
80   79 


89   92 
73   70 


92   91 
76   75 


69   90 
72   70 


89   90 
76   73 


90   89 
73   72 


84   66 
72   70 


89   91 
76   75 


87   89 
73   71 


85   64 
79   74 


91   93 
76   74 


90   91 
76   75 


88   90 
77   77 


89   90 
73   71 


92   92 
76   75 


95   92 
72   73 


93   91 
71   72 


95   93 
74   73 


93   93 
72   73 


75   76   77 


95   94 
69   70 


90   89 
72   75 


93   93 
70   71 


95   92 

72   73 


91   90 
75   76 


87   65 
79   77 


92   87 
71   74 


93   92 
72   73 


90   90 
70   73 


75   74 
92   93 


93   90 
75   79 


91   91 

77   75 


69  89  89 

77  80  79 

92  92  88 

72  73  75 

90  90  69 

71  73  73 


94   83   83 
77   64   63 


69   93   81 
74   62   60 


73   63   62 


66  84  78 

73  65  61 

86  90  78 

73  69  60 

92  69  60 

74  70  62 


90   79 
75   68 


93   94 
73   74 


89   81 
74   68 


91   81 
76   68 


86   83 
76   69 


93   79 
71   64 


91   79 
70   64 


82   87 
69   64 


77   86 
67   66 


90   92 
72   72 


86   79 

72   66 


89   84 
75   71 


81   77 
71   69 


74   70   65 


86   82 
77   71 


88   80 
71   71 


89   84 
63   72 


91   79 
75   67 


91   66 
77   67 


79   63 
69   66 


62   71   66 
71   58   60 


84   80   68 
63   63   57 


90   85 
70   64 


88   86 
64   63 


88   82 
72   6! 


86   79 
72   63 


86   76 
70   64 


67  76 

68  60 


78   71 
68   62 


85   75 
68   59 


60   70 
67   59 


88   85 
74   67 


60   71 
69   64 


77   72 
65   63 


83   73 
66   65 


86   69 
69   58 


62   72 
70   63 


86   81 
71   62 


85   83 
69   62 


77   67 
64   62 


87   76 
71   61 


82   71 
71   59 


88   77 
72   63 


61   72 
72   61 


67   81 
77   66 


86   79 
69   62 


87   78 
70   63 


75   68 
62   62 


60   61   84 
59   57   57 


55   54   54 


73   78   80 
57   55   57 


79   82   84 
62   64   64 


71   77   79 
56   55   55 


70   78   B2 
59   57   58 


74   80   83 


78   80   84 
56   56   57 


67   78 
58   53 


79   61 
55   55 


72   79   80 
61   60   59 


77   78 
63   65 


79   81   82 
55   55   54 


80   62   83 
61   60   60 


78   82   80 
57   52   51 


77   80 
59   56 


70   79   82 
59   56   56 


71   76 
55   54 


76   79 
60 

oS 
5' 


54 

82 

56   56 

78   81 


67   72   72 
54   56   60 


63   85 
58   59 


80   83   83 
63   60   58 


70   79   81 
66   66   59 


73   78   80 
56   55   56 


72   78   80 
5B   54   57 


81   64 
57   57 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

SEPTEMBER  1970 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   IS   IB   17   1 


19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


SOUTHERN 
SLICE 
ARMSTRONG 
BENAVIOES  7  s 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 
CHARLOTTE  5  MNH 
COTULLA  FAA  AIRR1RT 
CRYSTAL  CITY 
UlLLtY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  Nw 

fal'cun  dam 
fal'furrias 

FUWlFRTON 

FREER 

HEB8RONVILLE 

LA  PPYOR 

LAREDO  NO.  2 

OILTLIN 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

TILDEN 

ZAPATA 


LOWER  VALLEY 


1  = 


BROWNSVILLE  '-IB  AIRPORT 

HAPLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  Ct'OK 

MISSION  4  M 

PORT  MANSFIELD 

RAVHONDVILLE 

SAN  (ENITO 

WESLACO  2  E 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

m:n 


MAX 
MIN 


MAX 
MLN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


92   95  101 


V6   97   96 


100   99 
70   69 


102 

78 


101 
73   7? 


10*  101 
71   75 


101  102 
73   76 


9B   97 
74   77 


90   97 
75   73 


95   85 
72   71 


99   99 
73   76 


101  101 
73   76 


101   99 
70   73 


102 
73 


103   98 
73   75 


102  101 
75   76 


94  90  90 

71  71  73 

9b  98  98 

73  74  74 


75   75   77 


95   90 
73   73 


99  loo 
70   72 


93   94 
77   7B 


92   94 
75   75 


92   95 
75   76 


95   97 
74   74 


89   89 
78   78 


93   94 

74   75 


95   91 
75   76 


93   96 
75   75 


100 

75 


94   91 
72   74 


100  100 
71   75 


98   98 
73   76 


100  100 
73   74 


99  100 
76   78 


102  100 
69   73 


99  100   98 

75   74   76 


100  100 
75   75 


101  103 
77   78 


96   96 
79   81 


98   96 
74   74 


95   95 
75   78 


99   99   99 

77   72   75 


99   98 
75   75 


95   95 

77   77 


77   73   7£ 


100  100 
72   70 


96   95   86 
68   70   72 


102  101 
73   72 


102  101 
75   73 


96   98 
76   74 


99   98 
75   73 


100  100 
75   74 


99   99 
74   70 


98   99 
76   73 


100  102 
70   73 


101  100 
76   75 


92   94 
70   72 


100  100 
73   70 


98   98 
76   75 


100  100 
75   74 


100  100 
76   74 


100 
74 


100 
77 


99  100 
74   71 


99   99 
69   68 


99   99 
74   71 


100  100 
75   69 


99   98 
74   70 


102  101 
74   71 


96   96 
80   77 


98   98 
78   74 


96   97 
73   75 


96   98 
75   75 


100 

67 


99   99 
75   75 


90   89   89 


98   99 
75   75 


96   96 
76   77 


97   98 
77   74 


101   96 
73   73 


98   96 
73   73 


97   95 
69   73 


95   94 
73   76 


97   98 
74   75 


98   95 
71   73 


100   97 
71   74 


102   98 
69   72 


100   97 
72   70 


93   90 
69   70 


99   96 
72   72 


96   97 

72   70 


99   95 
69   72 


98   96 
74   74 


98   98 
72   74 


99   97 
78   7? 


98   94   95 
72   72   73 


99   95 

70   72 


96   95   94 

72   72   7* 


99   98 
71   73 


88   92 
77   81 


98   87 
72   73 


95   88 
73   74 


87   91 
74   75 


97   91 
70   73 


96   90 
73   72 


89   65 
75   74 


95   88 
72   75 


96   86 
76   75 


96   92   92 


90   92 
73   72 


92   94 
63   69 


96   90   94 


90   93 
75   74 


86   94   94 


73   73   7* 


94   96 
73   71 


89   93 
69   71 


91   93 
70   72 


92   93 

80   76 


90   90 
75   73 


88   90 
74   76 


94   88 
73   74 


94   88 
75   71 


67   88 
79   79 


93   89 
75   72 


91   88 
77   75 


89   93 
72   74 


95   95 
73   72 


95   92 
67   67 


96  96 

74  72 

94  96 

75  73 

95  95 

73  72 

96  96 

75  74 

98  97 

74  74 

97  97 

72  71 

96  94 

73  73 

98  96 

72  72 

96  97 

73  75 

90  90 

68  69 

98  99 

73  71 

92  95 
73  75 

93  95 
70  72 


97   97   99 
73   77   75 


94   92 
76   72 


95   95 
73   70 


95   95 
73   74 


97 
72 


96   95 
70   72 


89 
69 


70   73   72 


96   91   94 
70   71   70 


92   91 
73   76 


90   94 

70   70 


94   68 
72   71 


92   90 
71   73 


94   94 
71   71 


94   93 
71   71 


88   89 
74   74 


92   93 
72   72 


90   91 
75   73 


94   89 
72   73 


BO   88 
66   68 


64   89 
66   68 


93 

65 


92   9S   81 


93 
73 


93   88 

76   67 


85   85   80 


67   69 

94   94 
72   62 


95   95 
74   67 


87   86 
71   70 


91   86 
73   69 


93   87 
73   69 


92   86 
75   73 


89   85 
72   71 


85   75 
56   55 


86   81   63 
71   62   54 


88   87   67 
68   65   54 


8'   75 
70   59 


67   87   77 
61   58   60 


88   69   84 
69   72   57 


86   87   77 
68   70   57 


89   84 
70   62 


87   87   65 
73   65   55 


61   73 
37   57 


81   85 
65   58 


70   81 
56   55 


63 
57 


77   81   83 


70   80 
56   55 


64   70 
56   55 


65   64 
50   52 


56   65 
54   54 


88   88 
55   60 


58   72 
53   51 


68   67 
53   53 


79   83 
57   60 


67   66   79 
33   53   56 


72   80 
57   54 


76   81 
58   56 


59   64 
54   54 


66   77   82 
56   55   53 


S3   86 
5J   58 


80   84 
63   63 


68   81 
57   59 


66   81 
55   59 


79   83 
61   60 


65   80 
56   57 


66   81 
55   59 


69   75 
60   60 


69   82 
58   58 


68   81 
59   58 


80   84 
59   61 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TE»AS 
SEPTEMBER     1970 


Day  Ol  Monlh 


8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 


21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


*   *   • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 


H0RQ5  CREEK  0AM 

•    *    • 
NORTH  CENTRAL       03 

BAROWELL  DAM 

BELTON  DAM 
8ENBR0DK  DAM 

DENISON  DAM 

GRAPEVINE  0AM 

LAVON  DAM 
NAVARRO  MILLS  0AM 

PROCTOR  RESERVOIR 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
WACO  DAM 


WHITNEV  0AM 


EAST  TEXAS  04 

OAINGERFIELO  9  S 


SAM  RAVBURN  DAM 


TOWN  BLUFF  QAM 


MOUNT  LOCKE 


REO  BLUFF  DAM 


EDWAROS  PLATFAU     06 
AMISTAD  OAM 


SAN  ANGELO  OAM 


•    *    • 
SOUTH  CENTRAL        07 


AUSTIN  WB  AIRPORT 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
M1N 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WINO 


.59  .43 
161  177 


.41  .39 
105   66 


.36  .44  .34  .41  .38 
168  156  132  156  111 


92   91 
72   72 


.41  .22 

124  127 


EVAP 

.20 

WINO 

28 

MAX 

84 

M1N 

68 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 

WINO 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.11  .18  .35  .42  .38  .40  .33 

68   76  122  128  179  63  75 

.10  .24  .38  .28  .32  .32  .28 

♦Ol 1371 153  133  122  137  54 

86  95  93  94  92  94  95 
691  74  72  72  73  74  75 

.10  .24  .33  .39  .35  .40  .32 

42   94  116  134  112  144  85 

87  90  95  94  94  94  95 
70   70  74  72  72  73  73 


.18  .32 

113  180 


.38! .33  .36  .31 

178  138  155  112 

.38  .40  .39  .39 

163  138  158  115 

95   93  93  96 

78   77  76  75 


61  48 

,27  .36 

52  87 

95  94 

73  69 

,34  . 

56  57 
97  95 
72  70 

,29  - 

57  65 


.34  .28  .20 

93  65  98 

92  91  91 

68  67  69 

.20  .18  .24 

27  19  46 

.38  .23  .27 

73  71  80 

.26  .26  .25 

56  55  69 

91  93  92 

65  70  73 


.29  - 

78  242 

92  75 

70  71 


.02  .23 
31   38 


17  .26 

74   84 


16  .19 
48   32 


13  .22 

86  44 

87  91 

71   70 

14  .20 
12   10 


22  .24  .22  .16 

43  107  130  155 

95   90  88  89 

72  71  64 


72 


.14  .25  .21  .19  .13 

64  103  114  195  121 

77  85  85  64  74 

57  57  60  52  51 


19  .12  .24 
38   45   56 


38  .24 

84  61 

90  91   93 

65  65   71 


93 


,07  .28 
59   73 


13 


23  .34 
56  102 


,22  .39  .43  .38  .46  .46 

77' 1341 128' 114  145'  78 

91   91   91   90  90   92 

69   71   68   66  70   70 


.34  .26 
90   53 


97  94  96  93 

76  73  73  75 

38  .28  .32  .30 

49  54  37  87 

93  91  90  90 

67  65  64  69 


.08  .26 

5C  69 

.17  .21 

67  63 

88  95 

75  75 


.06  .23  .45  .36  .34  .42 

62   85  116  130  113  113 


.25  .41 

142  197 

91  92 

71  73 


.40  .36  .38  .36 

194  165  173  142 

92  91  91  93 

73  71  71  72 


,09  .24  .41  .45  .40  .26  .41 

55  106  160  154  135  156  106 

78  90  93  96  94  96  93 

69  69  73  73  73  73  71 


.16  .24 

100  93 

96  97 

77  80 


35  .37 
59   57 


99  87 

94  93 

72  71 

35  .36 

65  56 

96  95 

70  70 


.25  .33 

51   86 


,03  .27 
72   77 


.28  .25 
66   67 


,30  .18  .29 
99   76   97 


90   92   89 


68 


72 


71 


.34  .23  .30 

66  41  91 

94  91  92 

69  71  72 


,13  .35 

59  72 

93  92 

71  70 


.29  .18 

56  144 

.22  - 

33  129 

93  63 

75  72 

.26  - 

57  98 

94  81 

.2 11  • 

40  166 

.35  - 

63  190 

98  77 

76  75 

.25  - 

47  81 

91  74 

67  69| 

.26  .08 

46  83 

.23  - 

57  172 

93  76 
71  69 

.30  .03 

59  133 

94  75 
70  70 


74 


12  .12 

70  18 
92  91 

71  71 

,14  .22 

32  100 


15  .23 
35   26 

87   90 


19  ,?0 
40   33 


22  .20 
64   38 


EVAP  .14  .22  .13  .22 

WINul  15   27   61  69 

MAX  |  93   87   68  95 

MIN    75   75   74  76 


.16  .27  .25   - 

49  103  122  150 

.16  .28  .32  .27 

61  130,  146  126 

90  91  88   86 

72  74  73   62 

.24  .25  .20  .33 

99  101  113  138 

95  93  68   90 

73  73  73   62 

.23  .28  .27  .39 

♦2  109  123  154 

.24  .22  .18  .26 

20  89  114  131 

99  94  92   91 

78  77  75   72 

.25  .34  .10  .44 

36  96  117  134 

92  90  84   86 

70  69  68   56 

.25  ,22  .12  .29 

34  83  93  115 

.17  .37  .26  .32 

60  115  143  163 

98  91  84   89 

72  73  72   57 

.25  .26  .20  .50 

27  90  117  140 

94  94  86   98 

'1  71  71   61 


12  .18  .13  .14 
20   25   36  110 


,22  .23  .3?  .14 

67   96  107  145 


13 


.19  .19 

71  30 

75  82 

53  56 

.20  .101 

37  6 

.09  .17 

29  23 


,16  .24  .2 

67   94  148  100 

82   65  86  77 

58   72  56  49 


16  .15 
52 
74 


54   61   61 


,26  .16  .32  .16  .11 

'7  76  110  123  64 

80  89  90  65  62 

56  58  58  51  50 

,15  .20  .19  .24  .11 

57  85  119  105  60 


24  .19  .17  .12 
78  144  104  104 
89  88  68  69 
62   60   56   55 


11  .24 
29   21 


20'  .23   -  .05 

53   93  151  150 

79   84   87  56 

56   56   54  49 


19  .24 

31  76 

18  .26 

55  114 

81  66 


,10  .06  .14 
54  107   79 

17  .13  .10 
81  132  100 
84   62   60 


56  59   50  51  51 

,18  .24  .15  .13  .16 

42  85   76  148  119 

81  86   96  66  63 

58  58   60  54  66 


EVAP  .13  .08  .07 


WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP  .30 

WIND  48 

MAX  89 

MIN  63 


EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 


36  46 
82  86 
72   72 


.32  .33 
19  21 
96 

65 


98 

'6 

75 

75 

25 

.26 

52 

65 

95 

97 

73 

73 

.42  .35  .36  .31  .27  .47  .26  .30 

82   85  65  49  59  110  100  92 

98   98  101  99  97  95  97  95 

79   78  79  77  80  69  75  75 

,26  .26  .29  .22  .19  .23  -  .16 

61   50  36  18  20  35   28  37 

97  102  102  99  99  -  91 

75  75  75  75  74  -  73 


.26, .25  .24  .16  .16  .21  .11 

49   41   15  14  10  25  28 

97   96  102  100  94  97  87 

73]  721  72  61  72  72  71 


,34  .34  .34  .26  .05  .22  .34  .24  .20  .23  .14 

73  70  142  108  66  26  69  77  78  96  41 

98  97  92  89  95  100  100  94  91  92  92 

77  75  76  76  75  76  77  77  76  76  63 


,32  .23  .22  .14  .05 

54  50   52  42  40 

85  85   75  85  79 

60  61'  54  59  56 


48   45 


,30  .50, .39  .35  .32  .40  .26 

43  108'  76   46  42  110  51 

94  91   93]  94  95  84  88 

69  84   66   71  66  63  62   66   67 


30 

.13 

.27 

32 

52 

♦  2 

ad 

85 

73 

56 

48 

60 

♦6 

.34 

.35 

56 

106 

97 

91 

91 

93 

.20  .27  .18  .20  .18 

32  26  61  45  22 

94  97  94  66  93 

73  73  73  74  72 

.18  .24  .16  .09  .15 

32  23  51  37  20 

92  96  95  84  91 

71  73  73  72  59 


.36  .52  .17  .01 

31  16  13  50 

69  75  74  72 

59  65  38  57 


IB 

.18 

.17 

.14 

.19 

11 

6 

31 

35 

33 

98 

100 

95 

93 

92 

75 

74 

74 

74 

74 

20 

.21 

.13 

.10 

.14 

* 

15 

30 

15 

28 

98 

100 

90 

86 

90 

70 

73 

73 

73 

62 

.10 
28 
85 
-II 


25 

.09 

.24 

.18 

.17 

.17 

72 

60 

90 

54 

34 

33 

52 

88 

73 

61 

85 

89 

72 

68 

59 

58 

60 

65 

16 

.08 

.19 

.25 

.27 

.21 

51 

12 

117 

133 

69 

20 

87 

89 

81 

76 

83 

87 

73 

70 

60 

56 

56 

56 

16 

.11 

.08 

.18 

.19 

.19 

31 

16 

66 

46 

17 

10 

87 

89 

78 

79 

84 

68 

TO 

70 

61 

55 

55 

58 

15  .01 

68  47 

76  80 

43  39 


.31  ,21  .31  .26  .43  .24  .26 


68   67   69 


.25  .38 

74  108 

88  87 

62  63 


.42  .51  .46  .20  .31  .38 

89  34  36  23  23  49 

93  93  89  92  95  95 

65  66  66  66  67  64 


27  .69  .05  .31  .31 

52    8   77  8  34 

84   92   93  90  89 

60   65   65  63  61   61   63   65 


28   52  128 

90   90 

66   66   67 


.28  .25 
52 

78 

38 

.32  .16 
110 

81 

63 


.19  .49  .16  .46i  .46, .21 
55,   16    5   41   931  14 
86   91   9l|  86   84 
66   66   63!  62 


.32 

18  103 

87   67 

50   49   54   50 


.08 

.00 

19 

44 

53 

67 

♦  0 

47 

.02 

.07 

5 

36 

70 

81 

55 

58 

.05 

.10 

101 

6 

54 

72 

.51  .44  .48  .45  .50  .50  .40  .39  .35  -  .31 

152  161  150  122  113  114  74  75  119  133  152 

67  63  85  66  87  85  86  85  86  76  61 

65  65  65  65  61  61  63  63  64  64  64 


.31  .31  .34  .35  .40  .39  .39   -   .25  .16   -   .10  .13  .10  .15 

90  56  77  73  93  103  136  155   75  122  118  131  146   86  33 

64  88  88  87  86  85  S31  84J  76  77   74   61  451  36  77 

62  62  64  62  62  62  63   55   54  55   61   44  42   42  48 


EVAP  .14  .33  .40  .52  .57  .56  .49  -  .42 

WIND  65  81  120  144  151  141  123  95  85 

MAX  84  92  91  95  93  92  91  94  92 

MIN  65  67  71  71  70  70  70  69  67 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


,47  .49  .35 

82  111  77 

92   90  91 

66   65  65 


,41  -   .35 

99  100  130 

93  87   87 

69  70   68 


.32  .32  .30  .29 

91  122  131  103  115 
95   -    -    -    - 
71   ... 


27  .28 

75  79 

95  93 

68  72 


.17  .18  .19 
70  46  77 
86   94   89 


.21 
43 
92 
72   72   72   73   73 


.24  .13  .15  .35  .34  .23  .36  .25  .32  -  .02  .07  .04. 12 

72  30  37  74  90  107  155  51  125  161  99  99  77   16 

86  69  90  92  91   79   86  82  87  84  55 

67  67  68  72  68   69   54  54  56  54  50  49  50 


.27  .21 

54  29 

97  100 

72  72 


.26  .16  .09  .24 

47  41  67  94 

99  93  84  89 

72  72  74  66 


9.96 
3310 


7.99B 
3129 
67.0 
66.7 

6.146 
1248 

7.64« 
2627 

6.66' 
244£ 
88.9 
68.4 

7.M« 

2495 
88.2 
67.3 

7.30R 
2652 

7.601 
2761 
69.6 
71.  3 

6.5l  ' 

2415 

85.4 


7.150 
2184 

7.65° 
3135 
86.'/ 
66.  a 

7.73' 
259C 
89.1 
67.6 


7.66 
231h 
93.,: 
73.5 

5.95" 
1255 
92.4 
71.7 

4.96 
909 

91.2 
68.9 


6.718 
1414 


8.24» 

1764 

86.6 


1235 
87.1 
60.4 


10.368 

3293 

61.0 

59.6 

9.423 

2881 

85.6 

64.1 

18 

.17 

.12  .21 

.25 

.22 

6.52 

62 

43 

S3 

196  165 

111 

41 

2322 

78 

90 

81 

63   62 

79 

85 

88.0 

62 

61 

63 

55   52 

53 

54 

67.6 

'  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
SEPTEMBER  1970 


Day  Of  Month 

"3  u   01 

Station 

,2°^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2E 

27 

28 

29 

30 

31 

•    •    • 
SOUTH  CENTRAL        07 

BEEVlLLE  5  NE 

EVAP 

.23 

.12 

.17 

.25 

.27 

.26 

.25 

.18 

.16 

.20 

.08 

.21 

.24 

.26 

.0* 

.12 

.25 

.08 

.19 

.12 

• 

• 

.50 

.12 

.12 

.10 

.42 

.19 

.18 

.10 

5.41 

WIND 

86 

62 

106 

140 

116 

132 

127 

60 

6* 

59 

41 

61 

67 

69 

7* 

29 

50 

59 

30 

22 

19 

183 

97 

41 

60 

841  218 

137 

101 

52 

2510 

MAX 

90 

79 

92 

95 

95 

96 

94 

94 

96 

96 

93 

91 

84 

91 

82 

93 

95 

97 

93 

93 

91 

86 

91 

81 

90 

64   72 

63 

76 

64 

86.6 

MIN 

73 

74 

74 

77 

73 

73 

74 

74 

73 

74 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

74 

74 

72 

73 

73 

73 

70 

67 

67 

71 

63 

56 

56 

56 

70.8 

CANYON  oam 

EVAP 

.27 

.05 

.26 

.33 

.39 

.39 

.36 

.30 

.35 

.34 

.21 

.23 

.18 

.18 

.20 

.31 

. 

.23 

.22 

.32 

.14 

.27 

.32 

.17 

.14 

. 

. 

.18 

.23 

.24 

7.57t 

WIND 

38 

45 

76 

105 

130 

123 

124 

82 

45 

32 

16 

38 

62 

83 

61 

27 

31 

27 

16 

30 

71 

103 

102 

36 

46 

37 

132 

96 

39 

13 

1872 

MAX 

93 

60 

92 

94 

93 

91 

90 

93 

94 

94 

86 

92 

84 

85 

87 

95 

87 

94 

«5 

95 

66 

86 

88 

6* 

65 

85 

63 

61 

76 

84 

67.1 

MIN 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

69 

70 

63 

62 

62 

62   47 

51 

51 

54 

66.6 

SOMERVILLE  DAM 

EVAP 

.27 

. 

.24 

.3* 

.32 

,29 

.25 

.28 

.30 

.30 

.22 

.27 

.12 

.27 

.2* 

. 

. 

.19 

.27 

.29 

.10 

.23 

.25 

.16 

.20 

.06  .13 

.10 

.22 

.19 

6.78B 

WIND 

30 

58 

11* 

101 

130 

173 

110 

71 

57 

33 

36 

36 

65 

91 

62 

64 

78 

42 

21 

37 

78 

81 

85 

42 

71 

36 

99 

70 

46 

20 

2041 

UPPER  COAST         OS 
POINT  COMFORT 


THOMPSONS  3  USK 


EVAP   -    -   .28  .39  .19  .37  .33  .38  .31  .33  .20  .10  .30  .25  .25  .17  .16  .14  .09  .30  .24  .25  .20 

WIND  144  129  160  164  161  176  170  136  82  78  100  90  150  140  70  100  86  45  29  Bl  137  129  120 

MAX    80   88   93   91  93   94  93  92  92  93  92  83  67  92  90  84  86  92  88  87   68   69   66 

MIN    70   71   72   74  71   72  73  74  74  70  70  78  70  72  70  70  75  70  70  71   74   7*   70 


»    •    » 
SOUTHERN 


LARE10  NO.  2 


RIO  GRANDE  CITY  3  W 


•   *    • 
LOWER  VALLEY        10 


WESLACO  2  E 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

EVAP 
WINO 
MAX 

MIN 


.29  .12 

36  21 

96  94 

76  75 


• 

.05 

.27 

.19 

.20 

.35 

.20 

55 

21 

37 

33 

36 

34 

22 

76 

68 

97 

98 

98 

96 

90 

72 

73 

7* 

^3 

74 

74 

72 

,20  .16 


.21  .28  .26 

68  43  46 

91  77  95 

73  71  72 


.22  .26  .17  .09 

4*  101  35  la 

96!  90  95  89 

74  72  73  71 


,09  .15 

33  26 

91  94 

73  72 


17 


11 

.02 

.13 

.17 

.15 

.20 

.30 

6.76 

54 

52 

101 

183 

83 

98 

44 

3314 

93 

87 

70 

70 

70 

70 

75 

86. u 

63 

70 

6  9 

56 

56 

55 

50 

69.1 

13 

.13 

.14 

.14 

.12 

.26 

.15 

5.41 

50 

39 

47 

108 

81 

77 

37 

1291 

ao 

67 

84 

79 

74 

80 

82 

69.9 

67 

67 

70 

63 

55 

55 

56 

70.1 

.21 

.30 

25 

38 

ioo 

99 

77 

77 

.10 

.26 

14 

12 

.27  .39  .38  .32 

36   59  63!  65 

103  100  100  100 

76 1  77  75   7* 


38  .34  .35  .36  .20 
64   46   39   35   22 


.35' .40 

76  82 
101   99 

77  76 


97  100  101  101 
73   73 


92   93 
99   99 


34  109 
97  100 

76 

.37 

59 


.26  .36  .34  .26  .19 

17   74  101  83   77 

97   98   99  99   95 

76!  75 1  76  75  i  74 


.14 
77 
95 
75 


95   92   94   93   95 
77   76   75   77   77 


.25  .29 
16   24 
98   - 
75   - 


30 
29 

-   101 
76 


20  .28  .17  .29  .34 

31  43  56  63 

96  89  96  97 

77  75  77  72 


,36  .38  .35  .36  .37  .24 


75   76   76   76 


.23  .26  .32 

41,  29  59 

98  100  99; 

741  74  76, 


.28  .17 
20   51 


09  .02  .28 

31   23   26 


.281.30!. 31  .45' .4*i .51  .43  .41  .**  .36' 

72!  72  131  151  143  154  141  98  76  67 

94  100   95  101   98   95  96  98  99  99 

73   73   72  73,  72   70  75  74  67  69 


35 

.30 

.35 

.30 

.12 

92 

68 

44 

45 

39 

96 

97 

98 

95 

9* 

76 

74 

70 

73 

75 

20 

.33 

.16 

.33 

.26 

.31 

81 

115 

87 

64 

47 

77 

92 

92 

90 

95 

95 

97 

71 

72 

73 

73 

72 

7*; 

?5 

.44 

.34 

.24 

.30 

.23 

B2 

90 

79 

21 

13 

125 

89 

90 

94 

94 

951 

93 

76 

77 

75 

71 

75l 

74 

27 

.25 

40 

40 

98 

96 

76 

74 

27 

.27 

30 

U 

27 

.2*1 

68 

27 

97 

99 

71 

71, 

12 

.25 

32 

33 

90 

92 

75 

75 

.17  .27 

11  117 

93  94 

74  76 


28   40   63   23 


68   76   75 


,10  .09 
29   42 


.02 
19 
69 
59 


10  .28  .24 
2   31   26 


.13  .15 
15   11 


27 

.*8 

.31 

.29 

.19 

.19 

.15  .21 

.11 

54 

85 

104 

82 

49 

57 

50  116 

120 

9S 

98 

92 

94 

87 

92 

92   89 

72 

72 

70 

70 

72 

70 

69 

70   59 

56 

06 

.33 

.22 

. 

.1* 

.20 

-   .10 

.09 

27 

85: 

35] 

53 

2* 

36 

23  104 

107 

89 

92 

9*, 

88 

85 

93 

901  74 

66 

7* 

75 

75 

74 

72 

74 

70   60 

57 

05 

.22 

16 

20 

71 

86 

37 

57 

05 

.14 

19 

10 

87 

91 

39 

66 

01 

.18 

44 

17 

.15 
*2| 

9  2 


.16  .29 
70  1* 
62   86 


7.69B 
1161 
93.9 
73.1 

6.30 
1363 
93.2 
72.9 

6.751 
973 


8.76 
2620 
93.4 
»9.5 

7.21° 
1770 
91.3 
72.4 


BEEVlLLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 
StPTEMBER 

1970 

t 

o 

(  INI 

Q) 

§ 

Day  of  month 

0> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUSHLAND    1    WSW 

2 

BAM 

70 

70 

71 

72 

73 

74 

72 

72 

75 

72 

69 

72      69 

70 

72 

62 

68 

65 

67 

67 

68 

69 

60 

61 

64 

54 

56 

59 

60 

60 

67.1 

6 

BAM 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

70 

70 

65 

65 

65 

67 

67 

67 

68 

66 

67 

65 

66 

63 

60 

60 

59 

69.5 

LUBBOCK    9    N 

(BARE    GROUND) 

4 

MAX 
MIN 

67 
73 

91 

77 

97 
79 

97 
82 

98 

8* 

97 
82 

100 

84 

96 
83 

97 
78 

86 
79 

91 
73 

93 

76 

86 

74 

75 

72 

74 
71 

79 
68 

64 
71 

82 

73 

87 
69 

88 

70 

69 
72 

79 
74 

BO 
59 

65 
64 

75 
64 

70 
60 

66 
59 

64 
59 

73 
59 

81 
62 

84.9 
71.7 

S 

MAX 
MIN 

83 

77 

86 

79 

90 
81 

91 

84 

92 

86 

92 
65 

93 

86 

91 
66 

91 
62 

88 
81 

86 

77 

89 
8! 

66 

77 

77 
76 

76 

73 

77 
71 

B0 

73 

78 
75 

81 
72 

83 

74 

S3 

75 

81 
71 

76 
66 

77 
68 

76 
69 

69 
65 

66 
64 

64 
62 

69 
62 

75 
65 

81.5 
74.  h 

BUSHLAND  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.  VEGETATION 
SHORT  GRASS  SOD.  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.  SLOPE  OF 
1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST.  2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL- 
TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMOCOUPLES. 

TYPE  SOIL  UNKNOWN,  BARE.  SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.  TYPE  OF 
SOIL  THERMOMETERS  UNKNOWN. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative 

hum 

dity 

N 

umber 

of  day; 

>  w 

th 

0) 

0 

V) 

c 

3 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

F 

recipifation 

IE 

c 

4)7ti 

U    </) 

<D  0 
a.  a. 

1.2 

11 

®  r 

a:  O 

c 

2-o 
"5  ® 

<b  o. 

0) 
0 

t- 

<1> 
> 

< 

in 
1) 
in    -T 

o'1 

— 'i 

0_ 

(A 

0)    01 

o» 

Stai 

ldard  of  1 
CENTRAL 

ime 

0) 
u 
0 

L. 

h- 

o 
o 

o 

°S 

o 
"1 

0* 
O; 

O 

q 

« 
> 

0 

§1 

~0 

0 

1— 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00 

06 

12 

18 

ABILENE    WB    AIRPORT 

18 

6.1 

12.3 

32 

S 

22 

68 

76 

52 

48 

2 

3 

4 

0 

1 

0 

10 

67 

5.2 

AMARILL0    WB    AIRPORT 

19 

4.6 

12.7 

38 

NE 

22 

58 

69 

41 

39 

6 

3 

2 

0 

0 

0 

11 

64 

5.5 

AUSTIN    WB    AIRPORT 

15 

3.5 

9.0 

26 

NW 

23 

80 

86 

59 

57 

5 

3 

4 

3 

1 

0 

16 

59 

6.2 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

13 

4.6 

10.9 

32 

SE 

134 

84 

86 

59 

68 

3 

2 

3 

3 

3 

0 

14 

56 

6.9 

CORPUS    CHRISTI    WB    AIRPORT 

12 

5.9 

11.2 

26 

SE 

13  + 

89 

92 

68 

73 

4 

3 

5 

1 

2 

1 

16 

57 

6.6 

DALLAS    WB    AIRPORT 

16 

5.6 

10.3 

30 

SE 

16 

73 

81 

58 

55 

2 

2 

4 

1 

3 

0 

12 

62 

5.5 

DEL    RIO    WB    AP 

12 

6.4 

11.4 

35  +  + 

31 

23  + 

71 

85 

60 

52 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

11 

- 

5.9 

EL    PASO    WB    AIRPORT 

16 

2.6 

8.4 

52 

SW 

05 

52 

59 

39 

32 

3 

6 

2 

0 

0 

0 

11 

73 

4.7 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT 

17 

4.4 

9.5 

25++ 

30 

22  + 

84 

92 

65 

64 

2 

2 

4 

4 

0 

1 

13 

- 

5.5 

GALVESTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

43 

w 

15 

- 

- 

1 

1 

4 

4 

3 

1 

14 

50 

- 

HOUSTON    INCONT    AP 

12 

3.1 

6.4 

30  +  + 

8 

16+ 

90 

92 

64 

73 

5 

1 

3 

5 

1 

0 

15 

65 

6.8 

LUBBOCK    WB    AIRPORT 

18 

4.3 

10.5 

30  +  + 

6 

10  + 

65 

71 

51 

44 

5 

3 

3 

1 

0 

0 

12 

- 

6.2 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

15 

6.2 

11.7 

38  +  + 

35 

22 

69 

79 

52 

46 

5 

2 

5 

1 

0 

0 

13 

4.9 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

12 

3.7 

8.9 

35 

NE 

15 

90 

94 

68 

77 

1 

6 

4 

2 

2 

1 

16 

62 

6.2 

SAN    ANGELO    WB    AIRPORT 

16 

5.9 

12.2 

2B++ 

16 

12 

74 

81 

52 

51 

2 

1 

5 

2 

1 

0 

11 

5.4 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

12 

4.7 

10.8 

29 

S 

13 

77 

82 

54 

54 

7 

2 

1 

3 

1 

0 

14 

65 

6.8 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

12 

4.3 

9.7 

33    % 

SE 

01 

86 

90 

65 

71 

7 

1 

8 

1 

0 

1 

18 

7.1 

WACO    WB    AIRPORT 

16 

5.2 

10.4 

27  +  + 

16 

21 

82 

87 

65 

63 

1 

1 

7 

2 

1 

1 

13 

5.4 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

16 

5.9 

13.3 

32++ 

32 

22 

80 

89 

55 

53 

8 

0 

3 

1 

2 

0 

14 

5.5 

%    PEAK    GUST 

See  Reference  Noles  Following  Stalion  Inde 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


A8EANATHY 

t!lL£'lj     -!     AIRPORT 

ACxERLv   3   SE 

10ANSVKLE 


■    Oils    09    3"£-stjs 

019a  o«  CHe«0KEE 

-::-  :a  brazqria 


ALV0R0  A  N£ 

0204  03  WISE 

\    0211,  01  POTTER 

j  0223{  06.  VAl  VERD 

1  023S  09  CHAFERS 

.:-«  :-  Grimes 

ANQKE  1  MNM 

::-  =  03  WILLIAMS 

AHCLETON  2  H 

0257  :a  BRAZORIA 

ANSON 

0268  02  JONES 

ANTELOPE 

027i!  03  JACK 

ARANSAS  PASS  2 

ARCHER  CITy- 

ARLINGTON 

0337  03  TARRANT 

ARMSTRONG 

03-2  09  KENEDY 

ARTHUR  CITy 

0367  03  .--■■.. 

ASPERMQNT  2  SSW 

039*  02)  STONEWALL 

ATHENS  3  SSE 

0*0*  01  HENDERSDf 

0*08  0*1  CASS 

0*2q  01  TRAVIS 

AJSTMELL  "L  refuge 

0*37  07  ARANSAS 

AVAL ON 

o**o  03  EllIS 

0*78  03  CALLAHAN 

BAKERSFIELO 

o*bz  ;a  pecos 

BALNQRHEA 

BANK£RSHITM 

0509  -2  KENDALL 

SAROwELL  OAM 

IATESVILLE 

BAY  CITY  WATERWORKS 

0569  08  MATAGORDA 

BAYTOm 

0586  09  HARRIS 

JEAiJMONT  FILTER  PLANT 

BEEVILLE  5  N£ 

0639  07  BEE 

IELTON  DAM 

IENAVIOES 

lENAv!OES  7  S 

BENSROOK  DAM 

0691.  03  TARAANT 

8LEWETT  5  NW 
BLOYS  CAMPGROUND 
BLUE 


B3N  wIER  2  E 

B3NITA 

BOOKER 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

B3RGER  3  M 

BDwIE 

BOXELOER 

BOYD  3  S 

BRACKETTvlLLE 


0776  Ofl  REAGAN 
0779  Otj  REAGAN 
078*j  01  HOwAftO 
07B<|  OX  HOWARD 
0787  09  QIMM1T 
0832  06j  BLANCO 


0B61,  OS,  JEFF  QAVI 


0923  03  FANNIN 
0926:  03  MONTAGUE 
09**  01  LIPSCOMB 
093d  OS  BREWSTER 
0938  01  HUTCMNSOl 
098*  03  MONTAGUE 
0991,  0*  RED  RIVER 


l  MCCU 


BRECkENRIDGE 


IARTLEY 
03,  PALO  PINTO 
03  STEPHENS 
.-    ROBERTSON 

'ASHINCTQN 


U1CE 

1057  02  HALL 

BRIDGEPORT 

1063  03  WISE 

BRIGGi 

1068  06  BURNET 

BRITTON 

108Ii  oi   ELLIS 

BRONSON 

1094  0*)  SABINE 

BROMNFIELO  NQ  2 

1128  01{  TERRY 

BROWNSVILLE  MB  AIRPORT 

1136  10  CAMERON 

MUMHMQDG 

1138  03  BROWN 
1198  Ok    LEON 

BJFFAIQ 

BJLER  2  NE 

1203  01  OCHILTREE 
1215|  07  COMAL 

BJLVEROE 

BONKER  HILL  5    N 

122*;  Oil  OALLAM 
1239;  02  COLEMAN 

BURKETT 

BJRLESON  I  SSW 

12*3  03  JOHNSON 

BJRLINCTQN  3  hsh 

12*8J  03  -:.- ■ 

8JRNET 

125Q  06,  BURNET 

BJSHLANO  1  WSW 

1261  Olj  POTTER 
131*  07  BURLESON 

CALDWELL 

CAMERON 

13*8  03!  MILAM 

CAMP  WOOD 

1399  Oti    REAL 

CANADIAN  1  ENS 

1*12  oil  HEMPHIU 

CMiDEURIA 

1*16  05  PRESIDIO 

l*2S  Ok    VAN  ZANDT 

CANYON  DAM 

1*29  07  COMAL 

CANYON 

1*30  Oil  RANDALL 

CANYON  DAM  NO  1 

l*31j  07  COhAl 

CANYON  DAM  NQ  2 

1*32  07  COMAL 

CANVQ.'t  DAM  NQ  3 

1*33  07  COMAi 

CANYON  DAM  NQ  * 

1*3«.  07  COMAL 

CANYON  OAM  NQ  5 

1*39.  37  COMAL 

CANYON  DAM  NO  ft 

1*3*  07  COMAL 
1*38  01  CDMAl 
1*86  0?  OIMMIT 
1*90  03,  DALLAS 

CANYON  OAM  NQ  7 

CARRUo  SPRINGS 

CARROLLTON 

CARTA  VALLEY 

1*92  06  EDWARDS 

CARTHAGE 

1500  Ok    PANOLA 

CASE  Ranch  3  s 

1511  06  STERLING 

CASTELL 

1521  06  LLANO 
1528  09  OIHMITT 

CATAftlNA 

CElINA 

15731  03  COLLIN 

CENTER 

CENTER  CITY 

CENTERVILLE 

1596  0*  LEON 

CHALK  MOUNTAIN 

CHARLOTTE  5  NNW 

CHEAPSIDE 

CHEROKEE 

CHILDRESS 

CHHORESS  PAA  A 

:*ILLIC0THE 

CHISOS  BASIN 

CISOlO  creek 

CLARENDON 

CLARKSVILLE  1  W 

:lassens  Ranch 

ILAJDE 

CLEBURNE 

CLIFTON  10  £ 

CLODINE 

1663J  09    ATASCOSA 

I67l|  07    GONZALES 

16Bd  Od    SAN    SABA 

1696  02   CHILDRESS 

1698  02   CHILDRESS 

17QL  02   HASOEMiN 


STATION  INDEX 


COUNT V 


09    BREWSTER 

oa   CONCHO 

ESI010 
ES1DQ 


7AG0R0A 

N  PATRICIO  ! 
Ok   BOWIE 
03  ELLIS 

10  K10ALC0 
10  H10HG0 


8  28  Oi 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science   Services  Administration  State  Cllmatoloeist 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  vou    Additinn^.1 
precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS".  a 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table   "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.' 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.   Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  tor 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow 
and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bu 1 1 e t i n . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R1.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  $1.00.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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41.3 

34.0 

-  6.5 

87 

6 

25 

28 

359 

0 

0 

5 

0 

1.06 

-   .70 

.68 

15 

3.9 

l 

8 

2 

1 

0 

ANDREWS 

73.9 

46.5 

60.2 

87 

26+ 

31 

26 

185 

0 

0 

1 

0 

1.16 

.48 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

BIG  SPRING 

75. OM 

50.  3M 

62. 7M 

87 

7 

33 

28 

144 

0 

0 

0 

0 

1.23 

.40 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

3DRGE"  3  W 

69.8 

43.4 

56.6 

90 

6 

26 

26 

286 

i 

0 

4 

0 

1.04 

.55 

9 

7.5 

2 

8 

3 

1 

0 

BRAVO 

67.7 

37.8 

52.8 

84 

1 

24 

26 

377 

0 

0 

9 

0 

1.33 

.56 

15 

2.0 

2 

27 

3 

2 

0 

BPOWNFIELD  NO  2 

71.6 

42.1 

36. 9 

90 

6 

29 

29+ 

267 

1 

0 

4 

0 

1.37 

-   .66 

.80 

16 

T 

0 

4 

1 

0 

CANADIAN  1  ENE 

69.8 

43.1 

56.5 

89 

6 

27 

26 

291 

0 

0 

4 

0 

.60 

.50 

6 

T 

0 

1 

1 

0 

CANYON 

70. 9M 

42. 2M 

56. 6M 

86 

7+ 

25 

26 

278 

0 

0 

4 

0 

1.14 

.47 

15 

1.0 

T 

Y+ 

3 

0 

0 

CHANNING  NO.  2 

M 

M 

M 

77 

23 

26 

28 

0 

0 

0 

T 

T 

16 

0 

0 

CLAUDE 

66. 3M 

38.9M 

52. 6M 

68 

7 

26 

28 

391 

0 

0 

0 

.71 

.41 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

CROSBYTON 

69.9 

42.6 

36.3 

-  5.3 

87 

8* 

28 

29  + 

288 

0 

0 

4 

0 

1.98 

-   .74 

1.08 

16 

.0 

0 

3 

2 

1 

DALHART  faa  airpdrt 

63.9 

37.5 

30.7 

83 

1 

23 

28 

438 

0 

0 

7 

0 

1.16 

-   .34 

.37 

15 

10.0 

1 

27+ 

5 

0 

0 

DIHHITT 

68.7 

36.5 

32.6 

88 

7 

24 

28+ 

363 

0 

0 

11 

0 

1.00 

.60 

16 

.8 

1 

8 

3 

1 

0 

DUMAS 

65,5 

39.5 

32.5 

87 

7 

25 

10+ 

394 

0 

0 

7 

0 

1.30 

.46 

9 

5.0 

4 

9 

s 

0 

0 

FLOYDADA 

FOlLETT 

65.  B 

42.1 

54.0 

88 

3 

29 

9 

363 

0 

0 

7 

0 

1.66 

1.39 

9 

9.0 

6 

9 

2 

1 

1 

FRIONA 

67.  4 

38.1 

32.8 

85 

7+ 

26 

29+ 

380 

0 

0 

10 

0 

.90 

.45 

16 

1 

8 

2 

0 

0 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

66.6 

36.3 

31.5 

65 

7* 

22 

8 

419 

0 

0 

11 

0 

.85 

.43 

16 

T 

0 

3 

0 

0 

GARDEN  CITY  1  E 

71. 9M 

43. OM 

57. 5M 

86 

7 

25 

28+ 

241 

0 

0 

4 

0 

1.39 

-   .28 

.59 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

GRUVER 

69.7 

39.2 

34.5 

93 

6 

25 

9 

342 

2 

0 

6 

0 

1.06 

.60 

8 

8.0 

7 

8 

3 

1 

0 

HEREFORD 

67.5 

36.4 

32.0 

86 

7 

22 

28 

*05 

0 

0 

10 

0 

.91 

.52 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

LAMESA  1  SSE 

72.4 

43.8 

38.1 

-  4.8 

91 

14 

30 

29+ 

243 

1 

0 

5 

0 

2.54 

.53 

1.04 

16 

.0 

0 

4 

2 

2 

LEVELLAND 

71.3 

40.2 

55. B 

95 

7 

27 

29 

304 

1 

0 

5 

0 

1.55 

.99 

16 

0 

2 

1 

0 

LIPSCOMB 

67.0 

39.1 

33.1 

87 

7 

26 

30  + 

360 

0 

0 

5 

0 

1.03 

.90 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

LITTLEFIELD  NO.  2 

69.9 

40.7 

35.3 

85 

7+ 

28 

27+ 

312 

0 

0 

6 

0 

1.03 

.52 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

LUBBOCK  WSO              R 

69.9 

43.4 

36.7 

-  4.5 

87 

7  + 

25 

28 

286 

0 

0 

4 

0 

1.34 

-   ,66 

.64 

15 

.0 

0 

3 

2 

0 

HC  LEAN  3  E 

67. 1M 

42. 4M 

54. 8M 

86 

7 

26 

28 

333 

0 

0 

2 

0 

.32 

.12 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

MIAMI 

67.5 

40.9 

34.2 

-  5.7 

88 

7 

25 

28 

346 

0 

0 

4 

0 

1.15 

-   .74 

.33 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

MIDLAND  WSO            //R 

7*. 6 

49.1 

61.9 

-  4.0 

89 

7 

36 

26+ 

150 

0 

0 

0 

0 

.78 

-   .88 

.63 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

MIDLAND  4  ENE 

74.7 

46.4 

60.6 

67 

7 

30 

28 

173 

0 

0 

2 

0 

.74 

.38 

16 

.0 

0 

3 

a 

0 

MORTON 

68.3 

41.8 

39.1 

84 

7 

28 

28 

318 

0 

0 

6 

0 

.93 

.53 

16 

.0 

0 

2 

l 

0 

MULESHOE  I 

68,5 

37.7 

33.1 

-  5.5 

84 

7+ 

23 

29+ 

364 

0 

0 

10 

0 

.67 

-   .95 

.40 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

OLTON 

70.7 

37.4 

94.1 

85 

7+ 

24 

28 

346 

0 

0 

12 

0 

.35 

.24 

15 

T 

0 

1 

0 

0 

PAMPA  NO.  2 

66,6 

41.5 

94.1 

SB 

7 

26 

28 

353 

0 

0 

5 

0 

.72 

-  1.11 

.31 

16 

6.8 

5 

9 

2 

0 

0 

PANHANDLE 

69.7 

40.8 

33.3 

88 

6 

24 

28 

313 

0 

0 

5 

0 

.87 

.29 

9 

4.2 

2 

9 

3 

0 

0 

PERRYTON  3  NNE 

66.0 

38. 4 

32.2 

88 

7+ 

21 

9 

402 

0 

0 

8 

0 

1.09 

-   .53 

.58 

9 

6.5 

1 

27  + 

4 

1 

0 

PLAINS 

70.9 

39.3 

35.1 

86 

1* 

22 

26 

313 

0 

0 

7 

0 

1.45 

.60 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

PLAINVIEW 

68.8 

41.8 

35.3 

-  6.0 

67 

7 

25 

26 

320 

0 

0 

6 

0 

1.66 

.02 

1.09 

16 

T 

0 

3 

1 

1 

SEMINOLE 

71.9 

41.2 

36.6 

89 

14 

27 

29+ 

274 

0 

0 

5 

0 

.70 

.36 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

SlLVERTON 

68.3 

39.4 

33.9 

87 

7 

22 

28 

334 

0 

0 

6 

0 

1.50 

.95 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

SPEARMAN 

68. 3M 

40. 6M 

54. 5M 

-  4.6 

89 

6 

24 

8 

341 

0 

0 

5 

0 

1.34 

-   .17 

.80 

9 

10.0 

8 

9 

4 

1 

0 

STRATFORD 

64.6 

37.1 

50.9 

66 

7 

25 

28 

438 

0 

0 

9 

0 

.90 

.33 

9 

9.3 

2 

27+ 

3 

0 

0 

SUNRAY  4  SW 

69.1 

41.7 

35.4 

87 

7+ 

28 

28 

316 

0 

0 

4 

0 

.80 

.37 

8 

3 

0 

0 

TAHOKA 

70.8 

42.4 

56.6 

87 

7 

28 

28 

276 

0 

0 

5 

0 

1.26 

.70 

16 

.0 

0 

i 

1 

0 

TULIA 

69.2 

40.4 

54.8 

66 

7 

25 

9 

333 

0 

0 

6 

0 

1.21 

.87 

16 

T 

T 

8 

2 

1 

0 

VEGA 

64.6 

38.6 

51.6 

-  6.9 

85 

7 

23 

9 

415 

0 

0 

9 

0 

1.39 

-   .13 

.70 

16 

2 

9 

3 

1 

0 

DIVISION 

55.1 

-  5.7 

1.12 

-   .71 

2.0 

•    *    * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO            //R 

74.7 

52.0 

63.4 

-  2.8 

92 

7 

32 

26 

147 

2 

0 

1 

0 

1.18 

-  1.67 

.36 

5 

.0 

0 

5 

0 

0 

ANSON 

77,6 

51.8 

64.7 

92 

7 

35 

26 

117 

3 

0 

0 

0 

1.30 

.32 

15 

.0 

0 

5 

0 

0 

ASPERMONT  2  SSW 

73.5 

47.6 

60.6 

92 

8 

32 

29+ 

200 

2 

0 

2 

0 

2.90 

.44 

1.21 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

BALLINGER  1  SW 

74.8 

46.3 

61.6 

-  5.5 

88 

8* 

28 

29 

165 

0 

0 

3 

0 

.91 

-  1.31 

.44 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

71.6 

47.1 

39.4 

90 

6 

31 

28 

229 

1 

0 

1 

0 

1.45 

-   .39 

.62 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLARENDON 

70.5 

41.2 

35.9 

89 

7 

26 

26 

308 

0 

0 

3 

0 

.44 

.18 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

COLEMAN 

80. 6M 

49. 1M 

64. 9M 

-  2.2 

98 

7 

39 

11  + 

97 

4 

0 

0 

0 

1.12 

-  1.37 

.61 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

COLORADO  CITY 

77.* 

48.2 

62.8 

90 

7+ 

30 

26 

147 

2 

0 

2 

0 

1.34 

.54 

23 

.0 

0 

5 

1 

0 

DICKENS 

74.  8M 

46, 7M 

60. 8M 

90 

7+ 

32 

28 

189 

2 

0 

1 

0 

.94 

15 

.0 

0 

5 

2 

0 

GAIL 

73. 9M 

49. 2M 

61. 6M 

69 

7 

32 

26 

173 

0 

0 

1 

0 

1.37 

.63 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

GUTHRIE 

75.8 

47.6 

61.7 

95 

6 

30 

27 

169 

2 

0 

1 

0 

1.20 

.0 

0 

HASKELL 

74.5 

46.5 

61.5 

93 

B 

34 

26 

162 

3 

0 

0 

0 

2.34 

.27 

1.14 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

HOROS  CREEK  DAM 

73.8 

49.0 

61.4 

90 

8 

36 

26 

167 

1 

0 

0 

0 

1.08 

.70 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

JAYTON 

74. 6M 

46. OM 

60. 4M 

90 

6+ 

30 

29+ 

198 

2 

0 

2 

0 

2.65 

1.30 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

MATADOR 

72.3 

45.4 

38.9 

92 

7 

30 

26 

241 

1 

0 

1 

0 

2.59 

1.33 

16 

.0 

0 

3 

2 

1 

MEMPHIS 

73.0 

44.6 

58.8 

-  4.2 

90 

7 

30 

29  + 

231 

1 

0 

2 

0 

.70 

.30 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

MUNDAY 

77.7 

46.3 

63.0 

92 

8+ 

31 

28 

3 

0 

1 

0 

3.01 

1.34 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

PAOUCAH 

73.2 

46.5 

39.9 

92 

7 

32 

28 

217 

2 

0 

1 

0 

1.72 

1.02 

16 

.0 

0 

4 

1 

1 

POST 

73.2 

45.7 

39.5 

91 

7 

31 

28 

223 

2 

0 

1 

0 

1.92 

-   .12 

1.20 

16 

.0 

0 

3 

1 

1 

OUANAH  5  SE 

72.9 

49.6 

39.3 

-  5.8 

91 

7 

26 

30+ 

226 

1 

0 

3 

0 

1.06 

-  1.35 

.48 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

ROSCOE 

75.3 

49.4 

62.4 

92 

2 

31 

28 

147 

1 

0 

1 

0 

2.07 

.65 

8 

.0 

0 

7 

1 

0 

ROTAN 

75.5 

49.8 

62.7 

91 

7 

32 

28 

158 

2 

0 

1 

0 

1.99 

-   .16 

1.00 

17 

.0 

0 

5 

1 

1 

SEYMOUR 

73.9 

48.0 

61.0 

-  4.5 

92 

8+ 

33 

28 

191 

2 

0 

0 

0 

3.11 

.31 

1.03 

16 

.0 

0 

5 

3 

1 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

71.0 

40.0 

35.5 

86 

6 

25 

31  + 

311 

0 

0 

4 

0 

.34 

.20 

B 

.0 

0 

2 

0 

0 

SNYDER 

72.5 

45.7 

39.1 

-  5.5 

86 

8* 

31 

28 

217 

0 

0 

2 

0 

2.42 

.28 

.94 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL     WEATHER     SUMMARY    ON    PAGE    325 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 
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3 
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n 

S  o 

• 

« 

i 

0 

£ 

5 

2 

11 

1  1 

si 

bi 

TRUSCOTT 

73.* 

48.1 

60.8 

93 

6 

35 

28 

194 

2 

0 

0 

0 

2.07 

1.18 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

TURKEY  2  WSW 

75.0 

47.5 

61.3 

90 

6 

32 

28 

176 

1 

0 

1 

0 

1.36 

.51 

16+ 

.0 

0 

3 

2 

0 

VERNON 

77.2 

50.3 

63.8 

91 

7+ 

33 

28 

123 

2 

0 

0 

0 

1.20 

.68 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

WELLINGTON  1  NNW 

74. 6M 

45.  8H 

60. 2M 

89 

7 

31 

26 

196 

0 

0 

1 

0 

.63 

.37 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

WICHITA  FALLS  W50        R 

73.1 

48.1 

60.6 

-  5.8 

91 

7+ 

32 

26 

205 

2 

0 

1 

0 

1.39 

-  1.46 

.60 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

WINTERS  1  NNE 

74.6 

46.9 

60.8 

90 

8 

30 

29 

179 

1 

0 

1 

0 

.75 

.21 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

60.9 

-  4.6 

1.61 

-   .77 

.0 

*   *   * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

75.2 

47.9 

61.6 

-  5.1 

92 

8 

34 

29 

185 

2 

0 

0 

0 

1.62 

-  1.03 

.55 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

ARCHER  CITY 

76.1 

51.3 

63.7 

94 

7 

35 

28 

145 

2 

0 

0 

0 

2.02 

.56 

23 

.0 

0 

6 

2 

0 

BARDWELL  DAM 

74.5 

53.1 

63.8 

SB 

5  + 

38 

29 

137 

0 

0 

0 

0 

7.32 

3.07 

27 

.0 

0 

4 

4 

3 

BELTON  DAM 

76.* 

54.7 

65.6 

89 

4 

39 

30  + 

98 

0 

0 

0 

0 

3.18 

2.00 

12 

.0 

0 

4 

2 

1 

BENBROOK  DAM 

73.3 

52.9 

63.1 

87 

8  + 

38 

29  + 

148 

0 

0 

0 

0 

1.60 

.71 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

BONHAM 

72.2 

52.0 

62.1 

87 

2 

36 

10 

150 

0 

0 

0 

0 

4.22 

1.22 

12 

.0 

0 

6 

4 

2 

BOWIE 

76.0 

52.7 

64.4 

38 

7 

36 

28 

119 

0 

0 

0 

0 

2.46 

.85 

23 

.0 

0 

5 

1 

0 

BOYD  3  S 

73.2 

50.1 

61.7 

86 

23+ 

32 

29 

174 

0 

0 

1 

0 

1.36 

.99 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

BRECKENRIDCE 

75.  2M 

50. 5M 

62. 9M 

93 

7 

33 

28 

155 

2 

0 

0 

0 

1.89 

-   .35 

.64 

23 

.0 

0 

6 

1 

0 

BRIDGEPORT 

75.6 

49.2 

62.4 

90 

8 

34 

29 

167 

1 

0 

0 

0 

1.11 

-  1.88 

.70 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

BRONNWOOD 

75.* 

50.1 

62.6 

-  4.6 

94 

7 

33 

28 

150 

2 

0 

0 

0 

1.41 

-  1.08 

.75 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAMERON 

78.2 

53.7 

66.0 

-  4.9 

90 

7+ 

34 

29 

68 

2 

0 

0 

0 

5.06 

2.44 

2.75 

23 

.0 

0 

5 

4 

1 

CLEBURNE 

7*. 6 

52.8 

63.7 

-  4.7 

88 

4  + 

34 

29 

133 

0 

0 

0 

0 

4.45 

1.51 

1.43 

11 

.0 

0 

6 

3 

3 

CORSICANA 

74,4 

51.7 

63.1 

-  6.1 

89 

3 

36 

30+ 

150 

0 

0 

0 

0 

6.21 

3.25 

3.21 

27 

.0 

0 

5 

4 

1 

DALLAS  WSO              //R 

73.9 

55.7 

64.8 

-  3.0 

88 

7 

42 

28 

113 

0 

0 

0 

0 

3.01 

.31 

1.59 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

DENISON  DAM 

74.1 

52.5 

63.3 

86 

3 

37 

29 

133 

0 

0 

0 

0 

2.06 

1.20 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

DENTON  2  SE 

75.3 

53.2 

64.3 

-  3.5 

87 

3  + 

39 

28 

114 

0 

0 

0 

0 

1.65 

-   .81 

.97 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

DUBLIN 

74.3 

51.4 

62.9 

-  4.8 

89 

8 

36 

28 

152 

0 

0 

0 

0 

1.17 

-  1.54 

.94 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

EASTLAND 

74. 4M 

49. 5M 

62. OM 

89 

27+ 

30 

30+ 

165 

0 

0 

2 

0 

1.90 

1.11 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

EVANT 

77.3 

51.8 

64.6 

90 

7 

36 

29 

114 

1 

0 

0 

0 

1.09 

.40 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

FERRIS 

74.0 

54.3 

64.2 

87 

4  + 

38 

29 

124 

0 

0 

0 

0 

7.95 

3.90 

12 

.0 

0 

4 

4 

2 

FORT  WORTH  WSO            R 

75.1 

55.0 

65.1 

-  2.8 

88 

7+ 

39 

29 

105 

0 

0 

0 

0 

2.95 

.36 

1.68 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

GAINESVILLE 

72.8 

50.4 

61.6 

-  5.4 

86 

8  + 

35 

29 

183 

0 

0 

0 

0 

2.04 

-   .67 

.80 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

GATESVILLE 

75.5 

49.8 

62.7 

89 

7 

32 

28 

157 

0 

0 

1 

0 

2.12 

1.50 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

GEORGETOWN 

79.0 

54.3 

66.7 

90 

7 

33 

29 

81 

1 

0 

0 

0 

3. 38 

.81 

27 

.0 

0 

7 

4 

0 

GLEN  ROSE 

77.0 

50.6 

63.8 

90 

7 

32 

29 

127 

1 

0 

1 

0 

2.33 

.93 

23 

.0 

0 

4 

2 

0 

GOLOTHWAITE 

76.1 

53.1 

64.6 

89 

7 

37 

28 

113 

0 

0 

0 

0 

1.91 

.82 

11 

.0 

0 

5 

1 

0 

GRAHAM 

76.7 

49.1 

62.9 

-  3.6 

95 

8 

32 

29 

159 

5 

0 

1 

0 

2.21 

-   .40 

.80 

23 

.0 

0 

5 

2 

0 

GRANBURY 

77.4 

53.8 

65.6 

90 

7 

35 

29 

99 

1 

0 

0 

0 

3.17 

1.23 

27 

.0 

0 

5 

2 

2 

GRAPEVINE  DAM 

74.0 

51.3 

62.7 

68 

8 

40 

30+ 

149 

0 

0 

0 

0 

1.99 

1.19 

24 

.0 

0 

2 

2 

1 

GREENVILLE  7  NW 

72.5 

51.2 

61.9 

-  5.1 

86 

3 

35 

29 

168 

0 

0 

0 

0 

4.52 

1.31 

2.23 

12 

.0 

0 

4 

4 

1 

GRQESBECK 

76.5 

53.2 

64.9 

89 

5  + 

39 

29 

113 

0 

0 

0 

0 

4.70 

2.07 

12 

.0 

0 

6 

2 

2 

HAMILTON  2SSE 

73. 8M 

52. 3M 

63. 1M 

66 

8 

38 

30+ 

151 

0 

0 

0 

0 

2.46 

1.03 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

HENRIETTA 

73.5 

49.0 

61.3 

-  5.7 

90 

7 

36 

28 

180 

1 

0 

0 

0 

2.81 

1.01 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

HICO 

77.7 

51.4 

64.6 

90 

7 

31 

29 

120 

1 

0 

1 

0 

1.06 

1.03 

24 

.0 

0 

1 

1 

1 

HILLSBORO 

74.7 

52.9 

63.6 

88 

5  + 

35 

29 

142 

0 

0 

0 

0 

7.99 

3.  BO 

27 

.0 

0 

* 

3 

3 

JACKSBORO 

77.3 

52.7 

65.0 

91 

7 

35 

28 

118 

2 

0 

0 

0 

2.66 

1.63 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

KAUFMAN 

74.9 

52.5 

63.7 

-  4.3 

90 

4 

36 

29 

132 

1 

0 

0 

0 

6.17 

2.99 

2.66 

12 

.0 

0 

6 

4 

2 

KILLEEN 

77.8 

53.5 

65.7 

89 

7 

32 

29 

91 

0 

0 

1 

0 

2.2» 

.94 

12 

.0 

0 

5 

2 

0 

LAVON  DAM 

72.8 

54.2 

63.5 

87 

4 

39 

30  + 

133 

0 

0 

0 

0 

3.83 

1.97 

12 

.0 

0 

4 

3 

2 

MARLIN  3  N£ 

76.9 

53.8 

65.4 

90 

2 

35 

29 

95 

1 

0 

0 

0 

4.16 

1.47 

23 

.0 

0 

5 

3 

2 

MC  GREGOR 

75.4 

53.9 

64.7 

89 

8 

37 

29 

116 

0 

0 

0 

0 

3.82 

1.36 

1.80 

12 

.0 

0 

4 

2 

2 

MC  KINNEY 

74.6 

51.9 

63.3 

88 

2 

34 

29 

132 

0 

0 

0 

0 

2.84 

1.33 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

MEXIA 

73.9 

54.1 

64.0 

-  5.3 

88 

5 

40 

29 

123 

0 

0 

0 

0 

5.33 

2.61 

3.00 

12 

.0 

0 

7 

3 

1 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

76.3 

52.1 

64.2 

91 

7 

35 

29 

128 

1 

0 

0 

0 

1.12 

.53 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

74.7 

53.3 

64.0 

89 

3 

37 

29 

131 

0 

0 

0 

0 

3.35 

1.22 

24+ 

.0 

0 

4 

3 

2 

OLNEY 

77. 3M 

53. OM 

65. 2M 

92 

7 

115 

2 

0 

0 

0 

1.18 

23 

.0 

0 

6 

3 

1 

PARIS 

73.1 

52.9 

63.0 

-  3.2 

86 

4 

39 

29 

146 

0 

0 

0 

0 

5.36 

2.14 

1.96 

12 

.0 

0 

5 

4 

2 

PILOT  POINT 

72.7 

52.1 

62.4 

88 

4+ 

37 

29  + 

162 

0 

0 

0 

0 

2.00 

.80 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

PROCTOR  RESERVOIR 

74.9 

50.3 

62.6 

91 

8 

33 

29 

158 

2 

0 

0 

0 

1.02 

.67 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

PUTNAM 

76.5 

50.8 

63.7 

92 

7 

33 

26 

126 

1 

0 

0 

0 

1.01 

-  1.72 

.33 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

QUINLAN 

74.6 

53.6 

64.1 

68 

22 

39 

29 

122 

0 

0 

0 

0 

5.77 

1.68 

11 

.0 

0 

7 

4 

2 

RANGER  1  W 

75.8 

52. 1M 

64. OM 

69 

8+ 

34 

28 

123 

0 

0 

0 

0 

1.40 

.86 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

RISING  STAR 

75.6 

48.6 

62.1 

92 

8 

34 

29 

162 

2 

0 

0 

0 

2.19 

1.20 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

ROSEBUD  3  WSW 

76.5 

54.9 

65.7 

90 

7 

36 

29 

95 

1 

0 

0 

0 

4.88 

2.28 

23 

.0 

0 

5 

4 

2 

SHERMAN  PUMP  STATION 

71.9 

51.5 

61.7 

-  4.9 

87 

4 

35 

29 

174 

0 

0 

0 

0 

2.26 

-   .97 

1.62 

24 

.0 

0 

2 

1 

1 

SPRINGTOWN 

74.2 

49.9 

62.1 

89 

8 

33 

29 

170 

0 

0 

0 

0 

1.18 

.87 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

STEPHENVILLE  4  N 

74.5 

51.5 

63.0 

87 

7 

36 

29 

141 

0 

0 

0 

0 

3.32 

2.26 

27 

.0 

0 

3 

2 

1 

STILLHOUSE  HOLLOW  OAM 

76.3 

53.9 

65.1 

88 

8  + 

38 

29 

108 

0 

0 

0 

0 

3.36 

1.96 

12 

.0 

0 

5 

2 

1 

TAYLOR 

77.3 

53.7 

65.5 

-  4.8 

90 

4 

38 

29 

92 

1 

0 

0 

0 

5.59 

2.87 

2.52 

23 

.0 

0 

6 

4 

2 

TEMPLE 

76.8 

53.7 

65.3 

-  4.7 

89 

5+ 

39 

29 

94 

0 

0 

0 

0 

3.41 

.71 

1.60 

12 

.0 

0 

5 

2 

1 

THROCKMORTON 

73.7 

47.7 

60.7 

-  6.4 

90 

8 

33 

28 

191 

1 

0 

0 

0 

2.26 

-   .47 

1.08 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

WACO  DAM 

74.9 

54.4 

64.7 

88 

8+ 

39 

29 

118 

0 

0 

0 

0 

3.23 

1.52 

12 

.0 

0 

4 

2 

2 

WACO  WSO                  R 

76.0 

56.5 

66.3 

-  3.1 

90 

7 

38 

29 

87 

1 

0 

0 

0 

3.37 

.82 

1.64 

11 

.0 

0 

3 

2 

2 

WAXAHACHIE 

75.6 

53.5 

64.6 

88 

4+ 

38 

29 

115 

0 

0 

0 

0 

6.53 

2.81 

27 

.0 

0 

4 

4 

3 

WEATHERPORD 

74.0 

49.8 

61.9 

-  4.1 

88 

8+ 

33 

29 

177 

0 

0 

0 

0 

1.59 

-  1.45 

1.08 

24 

.0 

0 

2 

1 

1 

WHITNEY  DAM 

74.9 

52.9 

63.9 

91 

6 

36 

30 

136 

1 

0 

0 

0 

5.41 

1.88 

24 

.0 

0 

4 

3 

3 

DIVISION 

63.7 

-  4.1 

3.17 

.33 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   320   - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
0CTUB6R 


1970 


Temperature 

Preci 

Dilation 

•1 

II 
«3 

.1 

0 

> 

< 

■a 
el 

I2 

If 

of 

a 

0 
Q 

1 
0 

£ 

a 

0 

0 

a 

i 
p 

No.  0 

Days 

3 

.1 

II 

Q 
6 

© 

Q 

Snow.  Sleet 

N 

0.  of  Days 

Station 

Max. 

Mm. 

H 

■S-n 

S5 

Q  0 

1. 

2  0 

Q 

• 

1 

0 

1 
0 

0 

2 

0 

I! 

0  * 

5  k 

g  k 

*    *    * 
EAST  TEXAS          0* 

ANDERSON 

77.  2M 

54. OM 

65.  6M 

90 

2 

37 

10 

93 

1 

0 

0 

0 

4.57 

1.72 

1.96 

9 

.0 

0 

7 

3 

1 

ATHENS  3  SSE 

74, 4M 

50. 4M 

62. 4M 

35 

29 

146 

0 

0 

0 

11.31 

2.86 

27 

.0 

0 

s> 

6 

6 

CARTHAGE 

76.3 

53.5 

64.9 

90 

3  + 

37 

30 

103 

2 

0 

0 

0 

7.67 

2.49 

27 

.0 

0 

7 

5 

3 

CENTER 

77.1 

50.0 

63.6 

93 

4 

34 

31  + 

126 

3 

0 

0 

0 

6.39 

1.83 

12 

.0 

0 

6 

4 

3 

CENTERVUlE 

77.2 

51.8 

64.5 

90 

8  + 

32 

30 

121 

4 

0 

1 

0 

4.82 

1.77 

24 

.0 

0 

5 

3 

2 

CLARKSVILLE  2  E 

73.9 

50.3 

62.1 

89 

5+ 

34 

31 

164 

0 

0 

0 

0 

6.26 

2.37 

12 

.0 

0 

7 

3 

3 

CQLOSPRING  5  SSW 

76.9 

52.4 

64.7 

91 

5 

36 

31  + 

108 

2 

0 

0 

0 

5.51 

2.46 

12 

.0 

0 

6 

4 

2 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

75.7 

55.6 

65.7 

88 

7+ 

40 

30  + 

92 

0 

0 

0 

0 

4.30 

2.23 

11 

.0 

0 

6 

3 

1 

C0NR0E 

78.8 

54.4 

66.6 

91 

4 

39 

30  + 

81 

5 

0 

0 

0 

5.31 

1.85 

12 

.0 

0 

0 

3 

2 

CROCKETT 

76.6 

53.2 

64.9 

91 

4 

38 

31  + 

104 

2 

0 

0 

0 

5.53 

2.48 

12 

.0 

0 

7 

4 

2 

OAINGERFIELD  9  S 

76.6 

55.0 

65.8 

91 

3+ 

40 

29 

89 

2 

0 

0 

0 

4.32 

1.29 

23 

.0 

0 

7 

4 

1 

DlALVlLLE  2  W 

75.7 

53.5 

64.6 

90 

3 

37 

29 

109 

1 

0 

0 

0 

6.00 

1.75 

8 

.0 

0 

9 

4 

2 

EMORY 

74.5 

51.2 

62.9 

89 

5+ 

35 

30  + 

152 

0 

0 

0 

0 

6.65 

3.02 

12 

.0 

0 

t 

4 

3 

EVADALE 

76.6 

50.0 

63.3 

89 

5+ 

35 

31  + 

123 

0 

0 

0 

0 

10.21 

4.62 

28 

.0 

0 

7 

4 

3 

FAIRFIELD 

74. 3M 

53. 4M 

63. 9M 

88 

3 

37 

29 

130 

0 

0 

0 

0 

5.11 

2.71 

11 

.0 

0 

3 

3 

2 

FRANKLIN 

77.3 

53.7 

65.5 

89 

3 

37 

29 

90 

0 

0 

0 

0 

6.70 

5.42 

23 

.0 

0 

6 

2 

1 

GILMER  2  W 

74. OM 

50.7M 

62. 4M 

90 

4 

34 

29  + 

164 

1 

0 

0 

0 

5.77 

1.34 

27 

.0 

0 

7 

5 

3 

GLADEWATER  3  WSW 

75.1 

51.5 

63.3 

90 

5 

35 

30 

139 

1 

0 

0 

0 

6.28 

3.66 

27 

.0 

0 

7 

5 

3 

GROVETON  1  SE 

73.8 

50.2 

62.0 

85 

27+ 

42 

13 

106 

0 

0 

0 

0 

3.57 

12 

.0 

0 

2 

HEMPHILL 

76.3 

50.3 

63.3 

93 

4 

34 

31  + 

132 

2 

0 

0 

0 

8.35 

3.31 

12 

.0 

0 

7 

5 

4 

HEMPSTEAD 

78.8 

52.7 

65.8 

90 

7+ 

40 

31  + 

76 

2 

0 

0 

0 

9.89 

3.35 

12 

.0 

0 

7 

6 

3 

HENDERSON 

74.4 

52.5 

63.5 

90 

4 

36 

29  + 

126 

1 

0 

0 

0 

8.89 

5.58 

4.41 

28 

.0 

0 

7 

5 

3 

HUNTSVILLE 

77.4 

54.7 

66.1 

-  4.1 

91 

8 

39 

31 

87 

3 

0 

0 

0 

5.65 

2.38 

1.21 

23 

.0 

0 

7 

7 

2 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

76.4 

50.0 

63.2 

92 

4 

35 

30 

130 

2 

0 

0 

0 

8.31 

3.85 

12 

.0 

0 

6 

5 

3 

JACKSONVILLE 

75.4 

53.7 

64.6 

89 

3 

36 

29 

HI 

0 

0 

0 

0 

5.44 

1.39 

24 

.0 

0 

6 

5 

2 

JASPER  3  SM 

75.9 

52.5 

64.2 

92 

4 

35 

30 

114 

1 

0 

0 

0 

9.37 

3.04 

12 

.0 

0 

8 

4 

4 

KARNACK 

75.2 

53.9 

64.6 

90 

3+ 

36 

29 

106 

2 

0 

0 

0 

7.24 

3.08 

27 

.0 

0 

7 

5 

3 

KIR8YVILLE  FOR  SERVICE 

78.5 

53.7 

66.1 

-  2.2 

90 

3+ 

36 

31 

74 

2 

0 

0 

0 

13.37 

10.71 

4.86 

28 

.0 

0 

7 

6 

4 

LINDEN 

74.3 

50.4 

62.4 

89 

4 

34 

29 

154 

0 

0 

0 

0 

3.75 

.92 

24 

.0 

0 

5 

5 

0 

LIVINGSTON  2  NNE 

77.4 

51.9 

64.7 

89 

28+ 

33 

31 

111 

0 

0 

0 

0 

9.11 

3.31 

12 

.0 

0 

e 

7 

3 

LONGVlEW 

75.5 

51.4 

63.5 

-  4.6 

92 

4 

36 

29 

136 

1 

0 

0 

0 

8.13 

5,06 

4.50 

27 

.0 

0 

6 

4 

3 

LOVELADY 

76.2 

52.8 

64.5 

89 

3  + 

37 

30 

114 

0 

0 

0 

0 

6.02 

1.85 

24 

.0 

0 

7 

5 

2 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

77.7 

54.7 

66.2 

-  2.8 

92 

3 

36 

30 

87 

3 

0 

0 

0 

7.69 

3.23 

11 

.0 

0 

9 

5 

2 

MADIS0NV1LLE 

77.9 

53.1 

65.5 

91 

4+ 

37 

29 

100 

3 

0 

0 

0 

7.03 

3.73 

23 

.0 

0 

6 

4 

2 

MARSHALL 

74,7 

52.1 

63.4 

-  4.9 

90 

4+ 

36 

30 

131 

2 

0 

0 

0 

9.38 

6.37 

3.87 

27 

.0 

0 

7 

5 

3 

MINEOLA  8  ENE 

75.3 

51.7 

63.5 

93 

3 

33 

29 

136 

1 

0 

0 

0 

7.87 

3.63 

27 

.0 

0 

6 

5 

3 

MOUNT  PLEASANT 

74.7 

50.0 

62.4 

-  3.9 

91 

4 

34 

29 

160 

1 

0 

0 

0 

7.21 

3.17 

12 

.0 

0 

7 

4 

2 

MOUNT  VERNON 

73.8 

51.4 

62.6 

89 

4 

36 

29 

154 

0 

0 

0 

0 

6.92 

3.14 

12 

.0 

0 

7 

4 

2 

NACOGDOCHES 

75.9 

52.9 

64.4 

-  3.5 

91 

5 

36 

30+ 

122 

1 

0 

0 

0 

6.91 

3.76 

1.74 

12 

.0 

0 

6 

6 

4 

NEWTON 

6.87 

3.60 

12 

.0 

0 

7 

5 

3 

PALESTINE 

76.1 

54.2 

65.2 

-  3.8 

90 

4 

41 

29+ 

105 

1 

0 

0 

0 

4.53 

1.37 

1.80 

12 

.0 

0 

5 

3 

2 

POYNOR  1  NE 

76.2 

54.5 

65.4 

90 

3 

37 

29 

91 

1 

0 

0 

0 

2.53 

.90 

23 

.0 

0 

5 

2 

0 

ROCKLAND  1  W 

76.9 

52.2 

64.6 

92 

3 

33 

31  + 

114 

4 

0 

0 

0 

9.25 

6.01 

4.22 

12 

.0 

0 

6 

5 

4 

RUSK 

74.7 

54.1 

64.4 

88 

4 

39 

10+ 

113 

0 

0 

0 

0 

4.97 

1.42 

24 

.0 

0 

8 

3 

2 

SAM  RAYBURN  DAM 

76.2 

54.1 

65.2 

91 

3 

35 

30 

96 

1 

0 

0 

0 

7.49 

3.26 

12 

.0 

0 

7 

4 

2 

SIMMS  2  NNW 

74.5 

51.0 

62.8 

90 

3 

33 

29 

146 

1 

0 

0 

0 

4,91 

1.76 

12 

.0 

0 

6 

3 

3 

SULPHUR  SPRINGS 

73.8 

50.2 

62.0 

90 

4 

35 

11 

164 

1 

0 

0 

0 

6.54 

3.64 

12 

.0 

0 

8 

3 

1 

TEXARKANA 

73. 2M 

51. 3M 

62. 3M 

89 

4 

38 

30+ 

137 

0 

0 

0 

0 

5.53 

1.60 

12 

.0 

0 

8 

5 

2 

TOWN  BLUFF  DAM 

76.5 

53.3 

64.9 

93 

1 

37 

30 

103 

1 

0 

0 

0 

9.33 

2.62 

12 

.0 

0 

8 

5 

3 

TYLER  5  NE 

75.3 

51.6 

63.5 

90 

3 

35 

29+ 

143 

1 

0 

0 

0 

7. 68 

3.59 

27 

.0 

0 

7 

5 

3 

WARREN 

77.0 

53.2 

65.1 

90 

4  + 

35 

31  + 

100 

2 

0 

0 

0 

14.19 

4.63 

27 

.0 

0 

6 

6 

6 

WILLS  POINT 

74.4 

51.7 

63.1 

89 

4+ 

39 

29+ 

150 

0 

0 

0 

0 

5.68 

2.23 

12 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

64.2 

-  4.2 

7.14 

3.99 

.0 

*   *   * 
TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

72.4 

43.5 

58.0 

-  7.0 

83 

13 

25 

28 

211 

0 

0 

3 

0 

2.08 

.87 

.94 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

8AKERSFIELD 

73.2 

47.5 

60.4 

91 

a 

31 

28 

191 

1 

0 

1 

0 

1.40 

.80 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

8ALMQRHEA 

73.9 

46.0 

60.0 

-  6.3 

88 

14  + 

33 

29 

187 

0 

0 

0 

0 

1.71 

,29 

1.40 

16 

.0 

0 

2 

1 

1 

CANDELARIA 

80. OM 

46.  1M 

63. 1M 

90 

7 

29 

29 

104 

1 

0 

2 

0 

1.28 

.76 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

CHISOS  BASIN 

66.9 

46.9 

57.9 

79 

22+ 

34 

29  + 

217 

0 

0 

0 

0 

2.09 

1.99 

2 

.0 

0 

1 

1 

1 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

73.7 

39.4 

56.6 

87 

13 

20 

28 

259 

0 

0 

5 

0 

.91 

.70 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

CRANE 

74,4 

46.3 

60.4 

88 

8 

29 

28 

180 

0 

0 

2 

0 

1.12 

.58 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

DRYDEN 

75.2 

48.9 

62.1 

91 

8 

33 

26 

145 

2 

0 

0 

0 

.58 

.42 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

EL  PASO  WSQ              R 

73.5 

45.5 

59.5 

-  4.9 

84 

7 

25 

30+ 

180 

0 

0 

3 

0 

.68 

-   ,17 

.51 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

FABENS 

73.5 

42.4 

58.0 

84 

15  + 

25 

29 

219 

0 

0 

4 

0 

.88 

.85 

3 

.0 

0 

1 

1 

0 

FORT  HANCOCK 

75.0 

28.2 

51.6 

88 

13 

8 

28 

♦  07 

0 

0 

19 

0 

.60 

.60 

5 

.0 

0 

1 

1 

0 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

74.8 

45.2 

60.0 

89 

8 

30 

28 

182 

0 

0 

1 

0 

1.90 

.97 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

GRANDFALLS  3  SSE 

75.1 

43.8 

59.5 

91 

8 

28 

30  + 

197 

1 

0 

4 

0 

1.62 

.57 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

LA  TUNA  1  S 

77.7 

45.6 

61.7 

86 

14  + 

29 

28 

128 

0 

0 

2 

0 

.71 

.39 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARATHON 

71.9 

40.7 

56.3 

85 

7 

25 

29 

265 

0 

0 

4 

0 

.0 

0 

0 

MARFA  2  ENE 

73.1 

38.9 

56.0 

82 

7 

22 

28 

272 

0 

0 

7 

0 

1.94 

.59 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

MENTONE  2  S 

MONAHANS 

74.4 

39.5 

57.0 

90 

7 

25 

23 

257 

1 

0 

e 

0 

.06 

.06 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  LOCKE 

64.  8M 

41. 5M 

53. 2M 

74 

15+ 

13 

16 

361 

0 

0 

6 

0 

.55 

.28 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

PANTHER  JUNCTION 

73.0 

48.6 

60.8 

85 

8 

35 

29 

158 

0 

0 

0 

0 

.76 

.50 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-    321    - 
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*  k 

PECOS 

77.0 

44.3 

60.7 

93 

1* 

29 

29  + 

176 

2 

0 

3 

0 

1.01 

.69 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

PENWELL  1  SSE 

PRESIDIO 

80.6 

48.9 

64.  B 

-  6.0 

91 

7 

32 

29 

79 

1 

0 

1 

0 

1.47 

.66 

.96 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

RED  BLUFF  DAM 

74.3 

45.1 

59.7 

86 

13 

27 

29 

185 

0 

0 

3 

0 

.80 

.56 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

salt  flat  10  ene 

69.3 

44.1 

56.7 

79 

14+ 

25 

30 

258 

0 

0 

3 

0 

1.00 

.50 

5  + 

.0 

0 

2 

2 

0 

SANDERSON 

73.6 

45.0 

59.3 

88 

8+ 

28 

29 

195 

0 

0 

3 

0 

.47 

.24 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

SHEFFIELD 

76.  * 

46.4 

61.4 

89 

7 

27 

29 

142 

0 

0 

2 

0 

.21 

.11 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

SIERRA  BLANCA 

72.8 

40.5 

56.7 

81 

7 

21 

29  + 

257 

0 

0 

5 

0 

1.92 

1.60 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

VAN  HORN 

73. OM 

45. 1M 

59. 1M 

82 

13+ 

28 

29  + 

184 

0 

0 

2 

0 

1.03 

.56 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

MINK  FAA  airport 

74.0 

45.0 

59.5 

88 

13 

27 

29 

204 

0 

0 

3 

0 

1.26 

.74 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

ysleta 

73. 8M 

41. 6M 

57. 7M 

85 

15+ 

26 

29+ 

227 

0 

0 

3 

0 

.60 

.38 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

58.9 

-  6.5 

1.09 

-   .09 

.0 

*   *   * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

76. B 

55.3 

66.1 

87 

a 

39 

30 

78 

0 

0 

0 

0 

.15 

.12 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

BIG  LAKE  NO  2 

73.5 

44.6 

59.1 

68 

e 

31 

28  + 

199 

0 

0 

3 

0 

1.47 

.68 

5 

.0 

0 

2 

2 

0 

BLANCO 

78.0 

50.8 

64.4 

-  4.1 

89 

7  + 

31 

29 

122 

0 

0 

3 

0 

.65 

-  2.50 

.53 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

BOERNE 

77.3 

50.9 

64.1 

-  4.3 

67 

7 

29 

30 

125 

0 

0 

3 

0 

1.74 

-  1.01 

.85 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

BRACKETTVILLE 

79.1 

54.2 

66.7 

90 

6 

34 

29 

75 

1 

0 

0 

0 

.50 

.50 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

BRADY  2NNW 

76.0 

47.8 

61.9 

92 

8 

25 

29 

174 

1 

0 

2 

0 

.37 

.17 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

BURNET 

77.3 

52.6 

65.0 

89 

7+ 

31 

29 

108 

0 

0 

1 

0 

2.09 

.65 

19 

.0 

0 

5 

2 

0 

CAMP  WOOD 

78.3 

52.7 

65.5 

88 

6 

30 

29 

95 

0 

0 

2 

0 

.79 

.74 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

CARTA  VALLEY 

78.5 

53. 6M 

66. 2M 

87 

30  + 

33 

24 

70 

0 

0 

0 

0 

.40 

.30 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

COPE  RANCH 

72.4 

45.3 

58.9 

86 

8 

28 

29 

213 

0 

0 

3 

0 

.99 

.53 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

DEL  RIO  WSO 

7B.3 

55.5 

66.9 

-  4.5 

89 

7 

36 

29 

69 

0 

0 

0 

0 

.06 

-  1.92 

.04 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

EDEN  1 

78.0 

50.6 

64.3 

91 

7 

31 

29 

113 

1 

0 

2 

0 

.61 

.27 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

ELDORADO  11  NW 

74.5 

47.0 

60.8 

89 

7 

30 

28 

178 

0 

0 

2 

0 

.42 

.15 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

FREDERICKSBURG 

77.4 

53.0 

65.2 

91 

6 

30 

29 

102 

1 

0 

1 

0 

1.16 

.48 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

JOHNSON  CITY 

77.2 

47.7 

62.5 

90 

8+ 

33 

28 

141 

6 

0 

0 

0 

1.00 

.34 

27+ 

.0 

0 

4 

0 

0 

JUNCTION 

78.7 

48.1 

63.4 

92 

7 

25 

29 

117 

2 

0 

3 

0 

.94 

.55 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

JUNO 

77.9 

47.8 

62.9 

BB 

26+ 

27 

28 

135 

0 

0 

3 

0 

.52 

.51 

IB 

.0 

0 

1 

1 

0 

KERRVILLE 

73. 8M 

46.  8M 

60. 3M 

-  5.8 

29 

29 

178 

0 

0 

2 

0 

.0 

0 

LAMPASAS 

76.3 

46.1 

62.2 

-  5.6 

89 

8+ 

29 

30+ 

160 

0 

0 

3 

0 

3.00 

.48 

.92 

12 

.0 

0 

4 

3 

0 

LANGTRY 

77.6 

51.3 

64.5 

89 

27  + 

31 

29 

107 

0 

0 

1 

0 

.13 

.08 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEAKEY  NO  2 

78.7 

49.6 

64.2 

90 

6 

25 

29 

121 

1 

0 

3 

0 

1.83 

1.53 

12 

.0 

0 

2 

1 

LLANO 

77.8 

49.7 

63.6 

-  4.9 

92 

7+ 

31 

28 

125 

2 

0 

2 

0 

1.19 

-  1.19 

.74 

19 

.0 

0 

2 

0 

MASON 

76. 9M 

47. OM 

62. OM 

93 

6 

29 

30  + 

164 

2 

0 

2 

0 

1.45 

.61 

19 

.0 

0 

3 

0 

MC  CAMEY 

74.8 

47.3 

61.1 

89 

6 

30 

28 

159 

0 

0 

1 

0 

1.32 

.66 

16 

.0 

0 

3 

0 

MEDINA 

78. 7M 

46.  5M 

63.  f 

90 

7 

29 

30  + 

135 

1 

0 

3 

0 

2.47 

1.51 

23 

.0 

0 

4 

1 

MENARD 

79.3 

46.8 

63.1 

92 

7 

22 

29 

129 

2 

0 

4 

0 

.60 

-  1.39 

.35 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

MERTZON 

OZONA 

72.  5M 

45. 6M 

59. 1M 

87 

26  + 

25 

29 

222 

0 

0 

4 

0 

.30 

.15 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

PAINT  ROCK 

78.9 

49.1 

64.0 

92 

7 

26 

29 

119 

4 

0 

3 

0 

.99 

-  1.21 

.32 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

PANDALE 

75.7 

46.4 

62.1 

89 

B 

29 

29 

146 

0 

0 

2 

0 

.36 

.31 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANKIN 

75.4 

50.1 

62.8 

88 

7 

31 

28 

126 

0 

0 

1 

0 

1.62 

.80 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

ROBERT  LEE 

75.0 

47.2 

61.1 

90 

B 

30 

30  + 

180 

1 

0 

2 

0 

.83 

.20 

23+ 

.0 

0 

4 

0 

0 

ROCKSPRINGS 

77.4 

53.7 

65.6 

90 

6 

36 

29 

84 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANGELO  DAM 

73.7 

48.1 

60.9 

88 

6+ 

32 

29  + 

173 

0 

0 

2 

0 

1.15 

.67 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

SAN  ANGELO  WSO           R 

76.9 

51.0 

64.0 

-  4.3 

91 

7 

31 

29 

126 

2 

0 

1 

0 

.94 

-   .89 

.37 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAN  SABA 

75.9 

51.6 

63.8 

92 

8  + 

31 

29 

130 

2 

0 

1 

0 

2.09 

1.57 

12 

.0 

0 

2 

1 

1 

SONORA 

77.9 

49.6 

63.8 

88 

7+ 

27 

29 

115 

0 

0 

2 

0 

2.03 

1.03 

12 

.0 

0 

5 

2 

1 

STERLING  CITY 

77.0 

44.1 

60.6 

89 

8 

27 

29 

172 

0 

0 

3 

0 

1.35 

-   .68 

.56 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

UVALDE 

77.8 

55.6 

66.7 

86 

23+ 

35 

29 

75 

0 

0 

0 

0 

.16 

.12 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

WATER  VALLEY 

74.5 

43.3 

58.9 

89 

8 

26 

30 

223 

0 

0 

5 

0 

.82 

.30 

17* 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

63.1 

-  5.5 

1.01 

-  1.32 

.0 

*   *   » 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WSO                R 

77.1 

56.2 

66.7 

-  4.0 

88 

4+ 

39 

29 

75 

0 

0 

0 

0 

5.22 

2.39 

1.69 

5 

.0 

0 

6 

J 

1 

AUSTWELL  WL  REFUGE 

80.  1M 

59. 9M 

70. OM 

88 

27+ 

39 

31 

30 

0 

0 

0 

0 

7.38 

3.45 

6 

.0 

0 

3 

3 

3 

BEEVILLE  3  NE 

83.1 

57.6 

70.4 

-  2.8 

94 

28 

37 

30 

38 

5 

0 

0 

0 

.05 

-  2.43 

.03 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRENHAM 

78.6 

55.6 

67.1 

-  3.8 

91 

8+ 

41 

29 

70 

2 

0 

0 

0 

7.72 

4.86 

2.83 

24 

.0 

0 

7 

4 

3 

CANYON  DAM 

78.8 

56.1 

67.5 

89 

8 

40 

30 

68 

0 

0 

0 

0 

2.32 

.82 

19 

.0 

0 

5 

2 

0 

CHAPMAN  RANCH 

82.3 

62.5 

72.4 

93 

23 

45 

30+ 

14 

3 

0 

0 

0 

2.44 

.94 

28 

.0 

0 

5 

2 

0 

COLUMBUS 

78.9 

50.4 

64.7 

90 

5+ 

34 

30  + 

94 

2 

0 

0 

0 

8.09 

4.96 

4.52 

12 

.0 

0 

8 

4 

2 

CORPUS  CHRISTI 

76. 3M 

65. 1M 

71. 7M 

91 

23 

53 

28 

13 

2 

0 

0 

0 

3.90 

1.42 

11 

.0 

0 

9 

3 

2 

CORPUS  CHRISTI  WSO       R 

82.4 

62.7 

72.6 

-  1.9 

92 

23 

46 

30 

12 

5 

0 

0 

0 

3.13 

.37 

1.06 

4 

.0 

0 

4 

3 

2 

CUERO  3  E 

81.7 

56.3 

69.0 

93 

25 

33 

30 

56 

4 

0 

0 

0 

2.73 

1.38 

11 

.0 

0 

2 

2 

2 

ELGIN 

78.7 

55.8 

67.3 

89 

7+ 

3B 

28 

70 

0 

0 

0 

0 

4.64 

2.18 

24 

.0 

0 

7 

4 

1 

FLATQNIA  2  W 

81.3 

56.1 

68.7 

-  3.3 

92 

3 

34 

29 

59 

5 

0 

0 

0 

3.63 

.83 

1.20 

6 

.0 

0 

6 

3 

2 

FLORESVILLE 

82.8 

54.7 

68.8 

93 

26 

28 

29 

67 

8 

0 

3 

0 

.61 

.30 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

GOLIAD 

83,6 

56.6 

71.1 

92 

23  + 

36 

30+ 

29 

6 

0 

0 

0 

1.60 

-  1.65 

.58 

13 

.0 

0 

4 

2 

0 

GONZALES 

80.9 

54.7 

67.8 

93 

8 

35 

30+ 

72 

4 

0 

0 

0 

3.11 

.69 

2.36 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

HALLETTSVILLE 

62.3 

56.8 

69.6 

-  2.4 

93 

27+ 

36 

29 

41 

6 

0 

0 

0 

3.17 

1.30 

12 

.0 

0 

6 

2 

1 

HONDO 

80.4 

54.6 

67.5 

-  3.7 

90 

7 

35 

30+ 

67 

1 

0 

0 

0 

.59 

-  2.00 

.42 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

KENEDY 

85.9 

45.6 

65.8 

93 

27 

34 

29 

40 

9 

0 

0 

0 

.09 

.08 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

KlNGSVILLE 

84.6 

60.8 

72.7 

95 

27+ 

38 

31  + 

23 

S 

0 

0 

0 

1.42 

.0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 
□CT0B6R 


Temperature 

Precipitation 

'J 

1 
<2 

•I 

9  'a 
>  3 
<2 

e 
< 

■ 
2 

o 

Q 

■ 

i 

0 

Q 

s 

a 

§ 

& 

s 

No.  o 

Da-, 

. 

3 

•3 

la 

«  2 

s 
a 
Q 

0 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

■St, 

Q  0 

2  S 

O 

• 

2 

2 
o 

• 

1 

s  < 

S» 

S  i 

;  S 

LA  GRANGE 

77.5 

56.6 

67.1 

88 

7 

39 

30  + 

70 

0 

0 

0 

0 

7.17 

3.06 

23 

.0 

0 

6 

4 

2 

LEXINGTON 

76.8 

54.8 

65.8 

88 

4 

36 

29 

88 

0 

0 

0 

0 

3.21 

1.43 

24 

.0 

0 

5 

2 

2 

LULlNG 

79.4 

54.0 

66.7 

-  4.5 

89 

26  + 

34 

30  + 

83 

0 

0 

0 

0 

2.51 

.01 

.85 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

MATHIS 

63.5 

58.6 

71.1 

96 

28 

41 

30 

21 

8 

0 

0 

0 

1.07 

.92 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

NATALIA 

81.9 

53.9 

67.9 

91 

24 

33 

30  + 

75 

1 

0 

0 

0 

.90 

.23 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

NEW  BRAUNFELS 

79.3 

53.5 

66.4 

-  5.7 

89 

27+ 

34 

29 

95 

0 

0 

0 

0 

2.33 

-   .32 

.76 

19 

.0 

0 

4 

3 

0 

NIXON 

82.1 

56.6 

69.4 

91 

27  + 

34 

29 

53 

5 

0 

0 

1 

1.95 

.78 

12 

.0 

0 

3 

2 

0 

RED  RDCK 

78.0 

54.6 

66.3 

89 

4 

33 

29 

84 

0 

0 

0 

0 

4.55 

1.30 

23 

.0 

0 

5 

4 

2 

REFUGIO 

82.6 

59.3 

71.0 

90 

24 

38 

29 

29 

1 

0 

0 

0 

4.94 

2.43 

5 

.0 

0 

5 

4 

1 

ROBSTOWN 

82.6 

60.2 

71.4 

95 

24 

43 

30+ 

23 

7 

0 

0 

0 

1.96 

.98 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

ROCKPORT 

80.0 

62.4 

71.2 

86 

27+ 

45 

30 

16 

0 

0 

0 

0 

10.17 

6.22 

6 

.0 

0 

5 

4 

2 

SAN  ANTONIO  WSO           R 

79,4 

56.0 

67.7 

-  2.9 

88 

4  + 

33 

29 

72 

0 

0 

0 

0 

1.31 

-  1.19 

.61 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAN  MARCOS 

79.6 

52.7 

66.2 

-  4.0 

89 

5  + 

34 

29 

86 

0 

0 

0 

0 

4.27 

1,02 

1.34 

23 

.0 

0 

4 

4 

2 

SEALY 

78.2 

54.8 

66.5 

-  5.6 

90 

7 

39 

29 

79 

1 

0 

0 

0 

12.61 

9.23 

4.48 

23 

.0 

0 

7 

6 

3 

SEGUIN 

81,5 

57.1 

69.3 

-  2.1 

92 

25 

34 

29 

56 

5 

0 

0 

0 

2.81 

-   .24 

1.36 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

SINTON 

SMITHVULE 

79.0 

53.5 

66.3 

-  5.6 

96 

22 

37 

30  + 

82 

2 

0 

0 

0 

7.94 

5.34 

3.47 

23 

.0 

0 

4 

4 

3 

SOMERVILLE  DAM 

77.1 

54.5 

65.8 

89 

4 

36 

29 

88 

0 

0 

0 

0 

4.44 

1.27 

24 

.0 

0 

7 

3 

2 

WASHINGTON  STATE  PARK 

77.6 

55.2 

66.4 

90 

8  + 

39 

30 

74 

2 

0 

0 

0 

3.09 

1.82 

11 

.0 

0 

7 

4 

2 

YOAKUM 

82.0 

57.2 

69.6 

93 

7+ 

36 

29 

45 

5 

0 

0 

0 

3.52 

1.73 

12 

.0 

0 

5 

2 

2 

DIVISION 

68.5 

-  3.8 

3.81 

.95 

.0 

*   *   * 
UPPER  COAST        08 

ALVIN 

79.1 

56.9 

68.0 

89 

8  + 

43 

30+ 

48 

0 

0 

0 

0 

3.77 

2.27 

12 

.0 

0 

6 

4 

2 

ANAHUAC  TBCD 

78.2 

55.3 

66.8 

86 

2 

44 

29  + 

42 

0 

0 

0 

0 

11.58 

5.82 

12 

.0 

0 

4 

3 

3 

ANGLETON  2  W 

79,6 

56. 6M 

68. 1M 

-  3.4 

89 

8  + 

40 

30 

48 

0 

0 

0 

0 

8.44 

4.64 

2.10 

24  + 

.0 

0 

8 

5 

3 

BAY  CITY  WATERWORKS 

80.9 

59.1 

70.0 

90 

5+ 

43 

29 

29 

3 

0 

0 

0 

8. IB 

3.93 

11 

.0 

0 

7 

3 

3 

BAYTOWN 

79.3 

58.8 

69.1 

96 

3 

42 

30 

32 

1 

0 

0 

0 

8.76 

5.03 

3.65 

23 

.0 

0 

4 

4 

4 

CLEVELAND 

78.0 

52.4 

65.2 

92 

4 

36 

30 

102 

2 

0 

0 

0 

9.32 

3.73 

12 

.0 

0 

6 

4 

3 

DANEVANG  2  SE 

81.0 

58.8 

69.9 

-  2.6 

91 

7 

42 

29 

31 

5 

0 

0 

0 

10.20 

6.29 

6.20 

11 

.0 

0 

6 

3 

2 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

80.6 

53.9 

67.3 

90 

28  + 

37 

30  + 

65 

2 

0 

0 

0 

5,79 

2.30 

2.06 

11 

.0 

0 

5 

4 

3 

EL  CAMPO 

81. 4M 

56.6 

69. OM 

91 

7  + 

39 

29 

41 

5 

0 

0 

0 

10.20 

6.87 

11 

.0 

0 

7 

4 

2 

FREEPORT  2  NW 

80.4 

60.6 

70.5 

89 

8  + 

46 

30  + 

31 

0 

0 

0 

0 

7.84 

3. 87 

12 

.0 

0 

4 

3 

2 

GALVESTON  WSO           R 

75.0 

64.3 

69.7 

-  3.8 

85 

3 

52 

9 

31 

0 

0 

0 

0 

5.14 

2.28 

1.36 

11 

.0 

0 

7 

5 

1 

HOUSTON  INCONT  AP 

77.8 

55.5 

66.7 

-  3.2 

89 

4 

39 

30 

72 

0 

0 

0 

0 

9.09 

5.36 

3.79 

23 

.0 

0 

7 

4 

2 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

79.7 

58.9 

69.3 

-  2.1 

90 

27+ 

46 

30  + 

33 

4 

0 

0 

0 

8.37 

4.60 

3.89 

11 

.0 

0 

B 

3 

2 

LIBERTY 

79.5 

52.9 

66.2 

-  4.6 

94 

5 

39 

31  + 

S3 

4 

0 

0 

0 

10.76 

7,04 

3.40 

12 

.0 

0 

6 

4 

3 

MATAGORDA  NO  2 

79.7 

59.6 

69.7 

-  3.5 

87 

24  + 

43 

30 

37 

0 

0 

0 

0 

5.29 

1.78 

2.96 

11 

.0 

0 

5 

3 

2 

NEW  GULF 

80.0 

57.7 

68.9 

90 

3+ 

43 

30 

41 

2 

0 

0 

0 

12.95 

7.46 

12 

.0 

0 

6 

4 

3 

ORANGE  4  NW 

75.8 

55.3 

65.6 

87 

4 

44 

31  + 

75 

0 

0 

0 

0 

19.62 

7.58 

.0 

0 

8 

6 

5 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

79.1 

59.0 

69.1 

87 

24+ 

41 

29 

41 

0 

0 

0 

0 

5.16 

3.70 

11 

.0 

0 

5 

2 

1 

PIERCE  1  E 

80.2 

56.3 

68.3 

-  3.2 

91 

4 

40 

29 

47 

1 

0 

0 

0 

10.81 

6.88 

6.32 

12 

.0 

0 

e 

4 

2 

POINT  COMFORT 

77.2 

59.9 

68.6 

88 

23 

43 

IB 

50 

0 

0 

0 

0 

6.52 

3.00 

11 

.0 

0 

6 

2 

2 

PORT  ARTHUR  WSO          R 

79,9 

60.3 

70.1 

-   .2 

91 

3 

46 

3D 

28 

2 

0 

0 

0 

15.09 

12.21 

7.96 

11 

.0 

0 

8 

4 

4 

PORT  LAVACA  NO  2 

81. 5M 

61. 6M 

71. 6M 

90 

7 

46 

29 

14 

1 

0 

0 

0 

4,39 

2.64 

11 

.0 

0 

5 

2 

2 

PORT  0  CONNOR 

79.6 

62.6 

71.1 

88 

25  + 

48 

30 

17 

0 

0 

0 

0 

6.24 

3.45 

.0 

0 

3 

3 

3 

SUGAR  LAND 

78.6 

56.9 

67.8 

-  4.4 

89 

28  + 

43 

29 

60 

0 

0 

0 

0 

13.07 

9,25 

6.57 

12 

.0 

0 

9 

5 

3 

THOMPSONS  3  WSW 

78. 9M 

57.1 

68. OM 

89 

28 

41 

30 

50 

0 

0 

0 

0 

9,88 

4.67 

12 

.0 

0 

9 

6 

2 

VICTORIA  WSO              R 

80.7 

57.8 

69.3 

-  3.3 

90 

27+ 

41 

29 

44 

2 

0 

0 

0 

2.63 

-   .85 

1.29 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

68. 6 

-  3.3 

8.98 

5.33 

.0 

»   *   * 
SOUTHERN           09 

ALICE 

84,2 

58.7 

71.5 

97 

28 

41 

30+ 

28 

10 

0 

0 

0 

1.17 

-  1.52 

.50 

6+ 

.0 

0 

3 

2 

0 

ARMSTRONG 

85.3 

58.8 

72.1 

96 

25  + 

38 

30 

22 

12 

0 

0 

0 

2.00 

2.00 

4 

.0 

0 

1 

1 

1 

BENAVlDES  7  S 

83.8 

58.3 

71.1 

96 

28 

37 

30 

35 

4 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CARRIZO  SPRINGS 

82.7 

56.9 

69.8 

-  3.6 

92 

7 

32 

29 

42 

3 

0 

1 

0 

.20 

-  2.09 

.20 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

CATARINA 

83. 1M 

59. 8M 

71. 5M 

91 

25  + 

38 

30  + 

37 

5 

0 

0 

0 

.49 

.48 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHARLOTTE  5  NNW 

82.3 

57.3 

69.8 

90 

26  + 

31 

29 

54 

4 

0 

1 

0 

.50 

.23 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

81.0 

56.2 

69.6 

92 

25 

35 

29 

51 

3 

0 

0 

0 

.01 

.01 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRYSTAL  CITY 

81.5 

57.9 

69.7 

92 

6 

35 

29 

51 

4 

0 

0 

0 

.06 

.02 

19+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

DILLEY 

81.4 

55.3 

68.4 

-  4.4 

93 

26 

35 

30 

66 

3 

0 

0 

0 

.46 

-  1.63 

.34 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

EAGLE  PASS 

79.8 

56.0 

67.9 

-  5.0 

90 

8 

34 

29 

60 

1 

0 

0 

0 

.04 

-  1.69 

.02 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

ENCINAL  3  NW 

82. 8M 

56. 5M 

69. 7M 

-  3.7 

94 

26 

33 

30 

61 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  2.18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FALCON  DAM 

82,1 

60.2 

71.2 

93 

25 

44 

30  + 

39 

6 

0 

0 

0 

1.16 

1.12 

5 

.0 

0 

1 

1 

FALFURRIAS 

80.2 

55.5 

67.9 

-  7.2 

89 

28  + 

33 

30 

53 

0 

0 

0 

0 

.59 

-  1.44 

.59 

5 

.0 

0 

1 

0 

FOWLERTON 

84.9 

57.6 

71.3 

95 

25  + 

32 

30  + 

37 

12 

0 

2 

0 

.oo 

.oo 

.0 

0 

0 

0 

FREER 

81.6 

57.5 

69.6 

92 

26  + 

37 

30 

40 

3 

0 

0 

0 

.42 

.30 

6 

.0 

0 

0 

0 

HEBBRONVILLE 

83,3 

57.7 

70.5 

94 

28  + 

37 

30 

39 

6 

0 

0 

0 

.55 

.47 

5 

.0 

0 

0 

0 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

62.5 

61.5 

72.0 

92 

23 

40 

29 

26 

5 

0 

0 

0 

.29 

.26 

4 

.0 

0 

0 

0 

OUTON 

82.  OM 

56. OM 

70. OM 

93 

25 

35 

30  + 

55 

5 

0 

0 

0 

1.25 

1.16 

5 

.0 

0 

1 

1 

PEARSALL 

82,7 

57.1 

69.9 

92 

24 

36 

30  + 

46 

4 

0 

0 

0 

.34 

.17 

4 

.0 

0 

0 

0 

POTEET 

82.2 

56.1 

69.2 

92 

26 

33 

30  + 

63 

5 

0 

0 

0 

.35 

.25 

5 

.0 

0 

0 

0 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

83.2 

56.8 

71.0 

94 

24 

35 

30 

39 

9 

0 

0 

0 

.85 

.84 

5 

.0 

0 

1 

0 

TlLDEN 

83.1 

56.1 

69.6 

93 

26 

33 

30 

53 

7 

0 

0 

0 

.02 

.01 

19+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 
OCTOBER 

1970 

Temperature 

Precipitation 

II 

1  9 

■ 

E 

< 

a  § 

J] 

9 
A 
01 

a 

£ 
a 

u 

i 
1 

£ 
a 

a 

1 

a 

No.  of  Days 

3 

•3 
o  C 

|z 

o  g 

Gu. 

a 

0) 

O 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Mln. 

3 

■S-o 
Q  o 

2  O 

£ 

8 

s 

o 

2 

0 

0 

£ 

o 

U 

.  * 

S» 

■a'i 

ZAPATA 

86.7 

61.0 

73.9 

98 

23 

43 

30 

14 

14 

0 

0 

0 

.44 

.44 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

70.3 

-   3.5 

.49 

-    1.60 

.0 

*         «         * 
LOWER    VALLEY                   10 

BROWNSVILLE    WSD                        R 

HARLINCEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

83.7 
83. 5M 
85.  8M 
83.3 
82.9 

66.6 

62. 1M 
61.  6M 
63.9 
59.8 

75.2 

72. 8M 
73. 8M 
73.6 
71.4 

-  .7 

-  3.4 

91 
93 
94 
95 
93 

24+ 
24 
24  + 
23 
24 

49 
44 
43 
46 
38 

30 
30  + 
31 
30 
30 

5 
17 
13 
10 
29 

4 
8 
9 

e 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.28 
5.56 
1.82 
2.11 
1.23 

-       .25 
2.88 

2.16 

4.20 

.89 

1.59 

1.17 

4 
5 
5 
4 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

3 
2 

1 

2 
2 
1 
1 

1 

1 

1 

0 

1 
1 

MISSION    4    W 
PORT    MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN    BENITO 
WESLACO    2    E 

84. 9M 
79.6 
83.4 
83.2 
85.  2 

60. 8M 

63.8 

61.7 

65.1 

64.6 

72. 9M 

71.7 

72.6 

74.2 

74.9 

-  3.0 

-  2.7 

95 
91 
94 
98 
94 

24 
24 
24 
25 
23+ 

43 
45 
41 
49 
45 

31  + 
30 
31  + 
30 
30 

16 

22 

20 

9 

8 

10 

1 

e 

3 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.69 
3.36 
.34 
3.92 
1.94 

-  .36 

-  2.23 

-  .16 

.97 
2.25 

.15 
2.50 
1.63 

5 

5 
5 

5 

4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
2 
3 
2 

2 

2 
0 
2 
1 

0 

1 

0 
2 
1 

DIVISION 

73.3 

-   2.7 

2.53 

-       .06 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
FORT  HANCOCK 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
DEWEYVILLE  5  S 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
6    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
DEWEYVILLE  5  S 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
2    STATIONS 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
2    STATIONS 


98 

DATE 

25  + 

8 

DATE 

28 

28.96 

.00 

15.49 

DATE 

28 

10.0 

8 

DATE 

09 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS      -       OCTOBER     1970 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


The  weather  during  the  month  was  unusual 
In  that  it  lacked  the  tranquility  so  characteristic 
of  the  season.  Its  abnormality  began  with  the 
heaviest  snowfall  on  record  for  so  early  in  the 
season,  in  the  Panhandle  on  the  8th.  Five  to 
10  inches  of  snow  fell  in  the  northern  Panhandle, 
and  hundreds  of  cattle  died  of  suffocation  as  a 
result  of  breathing  the  wet  snow. 

Torrential  rains  fell  in  the  extreme  southeast 
portion  of  the  State.  A  total  of  8.06  inches  fell 
at  Jefferson  County  Airport  on  the  11th,  break- 
ing the  National  Weather  Service  Office's  Octo- 
ber rainfall  record  in  a  single  day.  On  the  27th 
of  the  month,  Deweyville,  just  north  of  Orange, 
was  inundated  by  a  deluge  of  18  to  22  inches. 
Officially,  the  National  Weather  Service  gage 
recorded  18.15  inches;  elsewhere  in  town  un- 
official but  reliable  gages  measured  up  to  22.00 


inches.  Total  property  damage  in  the  lower 
Neches  and  lower  Sabine  basins  was  estimated 
at  $400,000  due  to  flooding. 

A  record  total  of  20  tornadoes  occurred  during 
the  month,  far  exceeding  the  number  known  to 
have  occurred  in  any  previous  October. 

While  East  Texas  and  the  Upper  Coast  had 
greater  than  average  rainfall,  the  western  half 
of  the  State  had  considerably  less  than  average. 
The  greatest  deficiency  was  in  Southwest  Texas. 

The  month  was  exceptionally  cool.  This  was 
the  coldest  October  on  record  at  El  Paso,  where 
temperature  observations  have  been  filed  since 
1880,  and  it  was  the  coldest  October  in  Galves- 
ton in  18  years. 


Robert  Orton 
NOAA  Climatologist 
3600  Manor  Road 
Austin,  Texas  78723 


Texas 


TEXAS  -  OCTOBER      1970 

SUPPLEMENTAL  PRECIPITATION  DATA 

STORM   OF   OCTOBER    27,     1970 


Location 


Town 


Lat. 


Long. 


Amount   and    time   of   observation 
Obs      10/26  '         Obs      10/27 


Total 


General  Storm  Period    Type  of  Gage 
Began 


"l-.ml.Tl 


Accuracy 


Deweyvllle,  Tex  30°17'34"  93°45'14" 

DeQuincy  5  SSW,  La  30°22'27"  93°28'05" 

DeQuincy  30°29'25"  93°26'00" 

Deweyvllle,  Tex.  30°16'55"  93°44'23" 


30°07'47"    93°49'17" 


Orange  6  N 

30°13'10" 

93°44'30 

Mauriceville 

30°11'29" 

93°51'47 

Vldor 

30° 16' 00" 

94° 00 '50 

Buna 

30°25'46" 

93°57'35 

Buna 

30°25'43" 

93°58'50 

Klrbyvllle 

30°39'35" 

93° 54' 06 

Kirbyville 

30°39'15" 

93° 53' 30 

Bon  Wler 

30°39'17" 

93°46'14 

Bon  Wler 

30°49'05" 

93°38'44 

Jasper,  Tex. 

30°55'10" 

93° 58 '08 

Magnolia  Spring 

30°44'25" 

94°00'57 

Spurger 

30°41'37" 

94°  10' 33 

Spurger 

30°36'34" 

94°10'30 

Silsbee 

30°20'35" 

94° 11 '45 

Vidor 

30°08'14" 

04° 00 '45 

Amelia 

30° 04 '23" 

94° 11 '25 

Bel,  La. 

30°31' 

93° 05' 

Ragley 

30°31' 

91°13'30 

LaBlanc  2  NW 

30°31'30" 

92° 58 '00 

Lake  Charles  3  N 

30° 15' 

93° 14" 

Beaver  Fire  Twr. 

30°47' 

92°34" 

Indian  Creek 

30° 26' 

93°  14" 

9.59   1700 
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1 

0830 

5 
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10 
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22.0      10/27   0315    10/28   0830   6"  plastic 
21.0        "    0500    10/27   1630   8"  Std. 
10.19       "    0500     "     1700   8"  Std. 


21.0 

"    0400 
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2030 

5' 
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6' 
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5' 
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5' 
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5' 
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4' 

3.2 
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5' 



3.17 

10/27   0500 
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5' 

gage              Good 

3.10 

"  before  0600 
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nown 

4' 

farm  type  Plastic   " 

3.0 

0200 

10/27 

2000 

5' 

Plastic  farm  gage   " 

4.1 

"  before  0600 

2000 

5' 



7.2 

0630 

2100 

5' 



7.75 

"     0700 

unknown 

4' 



4.0 

"  before  0500 

4. 

5"   " 

8.1/ 

unknown 

" 

5' 

Plastic 

8.0/ 

0500 

1600 

5' 

., 

6.25 
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1600 

6" 

" 

5.33 

"    0400 

1800 

8' 

Std. 

4.6 

0100 

2000 

8' 
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9.54 

"   unknown 
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FfcP  Digital  Recorder 

*  Gage  ran  over. 

Bucket  Survey  made  by  Substation  Network  Specialist,  NWS,  based  at  Alexandria,  La.,  and  by  Mr. 
Engineers. 


Leonel  Farias  of  Hydrology  Section,  Galveston  District,  Corps  of 
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.94 

.30 

.23 

ELECTRA 

2.02 

.05 

.07 

.18 

.32 

1.20 

.20 

FLOMOT  1  N 
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.03 

.46 

.76 

.04 

1.17 

BURLINGTON  3  WSW 

CAMERON 

CARROLLTON 

CELINA 
CENTER  CITY 

5.16 
5.06 
2.57 
2.32 
1.20 

.05 

.02 

.22 

.06 

.12 
.26 

.62 
.31 

T    1.28 

.90   .73 

1.00 

.07   .24 

.57 

T 
.03 

T 

.02 

T 

.40 
.54 

.32 

2.37 
2.75 

.16 

.27 

1.26 
.64 

T 

1.00 
.10 

CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  10  E 
COMANCHE 
COOPER 

1.55 
4.45 
3.41 
1.25 
6.54 

T 
.02 

.02 

.03 

.17 

.06 

.55 
.27 

T 
1.03 

.17 
.19 
.05 

.10 

1.02 

T     .12 

1.43   .20 

.47   .63 

.29 

2.48 

.02   T 

.16 

.04 

T 
.02 

.01 
.01 

.05 

.14 

T     T     T 

1.1' 
1.62 

.70 

.95 
1.34 

T          .03 
1.23 

.33 

.04 
T     .10 

T 

COPPERAS  COVE 
CORSICANA 
CRANDALL 
CRESSON 
CROSS  PLAINS 

2.25 
6.21 

8.74 
2.30 
1.02 

.05 

T 

.53 
.36 
.18 
.07 

.21 

.09 

T 

.72 
.97 
.12 

T     .51 

.90 

4.54 

T     .10 
.06 

.11 

T 

.02 

T 
.06 

.86 

.07 
.76 

.»9 

1.02 
1.00 

3.21 
1.92 
.95 

.01 

.11 

DALLAS  WSO             //R 

DAVILLA 

DECATUR  2  SSW 

DENISON  DAM 

DENTON  2  SE 

3.01 

3.26 

.52 

2.06 
1.65 

T 

.07 

.03 
.02 

.37 

.63 
.26 

1.59   .01 

.70 

T     .12 
.02   .03 

T 
T 

T 

T 
.17 

.01 

.10 
.03 
.07 

.73 

T 

T     .94 

1.20 
.97 

.24 

.03 

.02 

1.83 
.01 

.28 

DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 

EAGLE  MTN  LAKE  OAM 

EASTLAND 

ENNIS 

1.17 
2.08 
1.  IS 

1.90 
6.79 

T 
.10 

T 

T 

T 

.03 

.13 

1.11 
T 

T 

T 
.25 

.03 

.01 
.02 
.70 

.13 

.13 

.12 

T    2.91 

.01 

T 

.02 
.03 

T 

.01 

.04 

T 

.83 
.62 

.94 

l.CO 

.05 

T 

2.18 

T 

EVANT 

FARMERSVILLE 
FERRIS 

FLORENCE  3  SE 
FORESTBURG  A  S 

1.09 
4.42 
7.95 
1.48 
2.01 

T 

.07 
T     .25 

T 

.08 

T 

.96 

.30 

.03 

T 

.33 

.50 
.62 

.33 

1.92 
3.90 

.22 

.08 

.06 

T 

T 

.13 

.07 
.01 

.28 
.53 

.40 

.36 
1.14 

.69 
.62 

.05 
2.80 

T 

FORT  WORTH  WSO          R 

FRISCO 

FROST 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

2.95 
1.96 
5.89 
2.04 
2.12 

T 

T     .08 
.09 

.16 

T 

T 

.25 

■  05 

.12 

.23 
.12 

.24 

1.68   .01 

.34 

.25 

.04 

.11 

.05 

T 

T 

.04 
.01 

.09 

.05 

.02 
.30 

.89 
.80 

1.17 
1.20 
.75 
1.90 

T     T 
4.32 

GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
GOLOTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 

3.38 
2.33 
1.91 
2.21 
3.17 

.04 
.06 

.90 
.29 
.02 
.29 

,61 

.04 
T 

.50 

.09 

.22 

.02 

.17 

.04 

.01   .07 
.14   .04 
.82 

.10 
.07   .24 

.02 

.16 

.54 

T 

.02 

.43 
.01 

.02 

.61 
.22 

.1* 
.93 

.80 
1.16 

.39 

T 

.81 
T     .17 
.32 

.13  1.23 

GRANGER 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
GUNTER 

2.36 
1.99 
4.52 
4.70 
1.57 

T 
T 

.33 

.01 
.52 
.28 

.04 

.02 

.74 
.30 
.23 

.66 

.08   .67 

2.23 

2.67 

.12 

T 
T 

.04 

.04 
.06 

.61 
.24 

.53 

.03   .15 

.0» 

.?3 
1.19 

.53 
1.63 

1.10 

T 
T 
T 

HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT  I  SE 
HICO 
HILLSBORO 

2.46 
2.61 
4.57 
1.06 
7.99 

.12 

.01 

T 

.13 

.15 

T 

.31 

.08 

.63 
.31 

.13 
2.00 
2.27 

.01 

.05 

T 

T 
.26 

T 

.01 

T 

.24 

.24       T 

.82 

T 

1,03 

1.90 
1.03 
1.61 

.91 

1.01 

.03 
3.60 

HONEY  GROVE 
HUCKABAY 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  GAP 
JACKSBORO 

5.55 

1.21 
2.46 
2.12 
2.68 

T 

.03 

.06 

1.25 

.11 

.06 
.65 

.69 

•  10 
.63 

1.75 
T     .50 
.40 
.15 
.02 

T 

.22 

.06 
.02 
.32 

T 

.14 
.12 

1.10 
.45 

1.63 

1,67 

1.06 

.60 
T     .15 

.03 

.09 

JARRELL 
KAUFMAN 

KENNEDALE  6  SSW 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

2.10 
6.17 
5.49 
2.29 
3.83 

.03 

.30 
.21 
.13 
.28 
.10 

.05 

.25 

T 

.83 

.03 
.10 

.;« 

.10   .10 

T        2.66 

2.55 

.94 

1.97 

.02   .01 

T 

.01 

.01 

T 
T 
T 

.01 

.01 

T 

.05 

.70 

.63 

T 

.40 

.07 

.20 

.77 
.80 
.24 
1.15 

.01   T    1.50 
1.96 

T     .02 

.14 

T 

LEWISVILLE  DAM 
LIPAN 

HARLIN  3  IE 
MARYS  CREEK 
MC  GREGOR 

2.03 
.94 

4.18 
.03 

3.82 

T 

T 

.15 
.04 

T 

.04 

.03 

.23 

.02 

.09 

.02 

T 

.40 

.12 

1.26   .84 

.15  1.80 

T 

.02 
.01 

.01 

.04 

.27 

T 
.25 

1.47 

1.35 
.70 

1.58 

T 
.09   T 

T 

MC  KINNEY 

MERIDIAN  STATE  PARK 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MORGAN  3  WNW 

2.84 
3.12 
3.33 
1.12 
4.21 

T 

.28 
.23 

.20 

T 

.57 

.96 
1.00 
.02  3.00 
.23   T 

.91 

.15 

.04 
.09 

.10 

T 

.05 
.11 

2.00 

.11 

T     .55 

1.05 

1.35 

.98 

.12 
T     .25 

2.25 

.02 
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Continued 

OCTOBER 

1970 
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Day  o(  Month 

Station 

0 

I 

1 

| 

H 

1   |  2  |  3 

4    5 

6 

7  | 

8 

9 

10   11   12 

13   14   15 

16  | 

17  | 

18 

19  | 

20   21 

22  |  23 

24 

25  1  26 

27 

28   29  J  30 

31 

MORGAN  KILL 

1.39 

.09 

.35 

.95 

NUENSTER 

1.56 

.16 

.46 

.05 

.08 

.14 

.01 

.07 

.99 

HU1LIN 

1.83 

.07 

1.19 

.08 

.09 

.26 

.14 

navarro  hills  dam 

3.55 

.42 

1.22 

.04 

1.22 

.65 

NEWPORT 

2.14 

.25 

.25 

T 

.50 

.03 

1.00 

.11 

OLNEY 

. 

.10 

.20 

.50 

.02 

.55 

.02 

.48 

1.18 

. 

DLNEV  S  NNW 

2.07 

T 

.20 

.75 

.60 

.22 

.30 

PALO  PINTO 

1.16 

.21 

.20 

.18 

.06 

.40 

.11 

PARIS 

5.36 

.75 

.03 

.48 

1.96 

.04 

.01 

.03 

T 

1.33 

T 

.73 

T 

PILOT  POINT 

2.00 

.02 

T 

.50 

,48 

T     .10 

.05 

.02 

.80 

.03 

POSSUM  KINGDOM  0AM 

1.69 

.01 

.15 

.35 

.03 

.23 

.12 

.09 

.23   .45 

.03 

PROCTOR  RESERVOIR 

1.02 

.03 

.24 

.01 

.67 

.07 

PUTNAM 

1.01 

T 

.25 

.08 

.22 

.13 

.33 

OUINLAN 

5.77 

.27 

.42 

T 

.92 

1.68   .98 

T 

.06 

1.17 

T 

.27 

RAINBOW 

2.04 

.90 

.06 

.14 

.90 

.04 

RANGER  1  W 

1.40 

.03 

T     .01 

.26 

.12 

.01   .01 

.04 

.06 

T 

T 

.86 

RED  OAK 

6.63 

T 

.30 

T    1.78 

T 

T 

T 

T 

.95 

T 

3.60 

T 

RICHARDSON 

3.47 

.14 

.35 

1.53 

1.45 

RINGGOLD 

2.51 

.10 

.50 

.40 

.12 

1.09 

.30 

RISING  STAR 

2.19 

T     T 

.56 

T 

.07 

.26 

T 

.07 

.01 

T 

T    1.20 

•  02 

T 

ROANOKE 

1.65 

.17 

.06 

.23 

.04 

1.15 

ROCKDALE 

4. 20 

.14 

.05 

.30 

.78 

2.48 

.42 

.03 

ROCKWALL 

A. 55 

T 

.20 

T 

.41 

2.85 

T 

.97 

T 

.05 

ROSEBUD  3  WS« 

4.88 

.02 

.57 

1.06   .43 

.52 

2.28 

T 

ROS5 

4.18 

T 

T 

.48 

.05  2.06 

T 

.10 

.01 

1.48 

ROSSER  I  SE 

5.09 

.16 

.42 

2.66 

.80 

1.05 

ROUND  ROCK  3  E 

4.14 

.01 

I. 00 

.01 

.07 

.03   .02 

T 

T 

.01 

.86 

.87 

1.23 

T 

.03 

SANGER 

1.64 

.66 

.15 

.08 

.73 

SHERMAN  PUMP  STATION 

2.26 

T 

.02 

.42 

.05 

.09 

.03 

.03 

T 

1.62 

T 

SLIDELL 

1.25 

.12 

.05 

.08 

1.00 

SPRINGTOMN 

1.18 

.10 

.04 

.03 

.11 

.03 

.87 

STEPHENVILLE  A  N 

3.32 

.05 

.05 

T     .17   T 

T     T 

T 

.07 

.70 

2.28 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

3.38 

.10 

T    1.98 

.21 

T 

.75 

.08 

.26 

STRAWN  8  NNE 

1.02 

■  OB 

T 

.03 

.07 

.09 

.18 

.01 

.55 

.01 

TAYLOR 

5.59 

.31 

.13 

.73 

.61 

2.52 

1.27 

.02 

TEMPLE 

3.41 

.75 

T 

.38 

1.60 

T 

T 

.49 

.08 

.11 

TERRELL 

5.86 

.26 

.6? 

3.10 

.08 

.85 

.90 

THORNDALE 

4.29 

T 

.73 

.15 

.80 

T 

.72 

.21  1.11 

.52 

T     T 

.03 

THORNTON 

4.44 

.15 

.45 

1.86 

T 

.18 

T     .45 

1.35 

THROCKMORTON 

2.26 

.03 

T 

.08 

.20 

T 

.01 

1.08 

.53 

T 

.31 

THURBER  5  NE 

1.09 

.02 

.60 

.36 

T 

.06 

.05 

TRENTON 

3.18 

.25 

.04 

.25 

1.49 

T 

T 

T 

.95 

.20 

TROY 

2.85 

.78 

•  27 

.55 

.63 

.10 

.52 

VALLEY  VIEW 

2.21 

.64 

.09 

.10 

.06 

1.32 

WACO  0AM 

3.23 

.10 

1.52 

.13 

1.48 

WACO  WSO                 R 

3.37 

T 

T 

.21 

1.64   .04 

.01 

T 

.08 

.04 

T    1.33 

T 

WAXAHACHIE 

6.53 

.53 

2.10 

.01 

.02 

1.06 

2.81 

WEATHERPQRD 

1.59 

T 

•  24 

.03 

.02 

.06 

.06 

.07 

.03 

1.08 

WHITNEY  DAM 

5.41 

.02 

.25 

1.66 

T 

.07 

1.88 

1.53 

WOLFE  CITY 

5.24 

.65 

T 

.63 

2.14 

1.48 

.34 

EAST  TEXAS          04 

ALTO  S  SW 

5.16 

.61   .03 

•  10 

.82 

1.2( 

T 

T 

.34 

.39 

1.17 

T     .08 

.36 

ANDERSON 

4.57 

.-2 

.19 

..98 

.15 

.80 

.85 

.18 

ATHENS  3  SSE 

11.51 

1.-8 

1.85 

1.12  2.6! 

.02 

1.49 

2.86 

ATLANTA  A  WSW 

4.52 

T 

T 

.22 

1.51 

1.0! 

.04   T 

.06 

.05 

T 

.74 

.52 

.32 

BEDUS 

BON  WIER  2  E 

9.39 

.44 

T 

.37 

T    3.13 

.03 

.04 

.04 

T 

2.30 

1.34 

1.70 

BOXELDER 

8.30 

.07 

2.66 

.92 

2.4? 

.38 

.26 

1.31 

.21 

BREMONO 

5.61 

.99 

T    2.63 

.42 

.12 

.35 

1.10 

BRONSON 

7.53 

.39 

.54 

3.53 

.02 

1.03 

.03 

.26 

.98 

.75 

BUFFALO 

3.83 

.01 

.45 

.07  1.02 

.35 

.47 

1.36 

.10 

CANTON 

8.93 

.21 

.02 

.36 

1.89 

.02 

.02 

1.16 

T 

5.25 

CARTHAGE 

7.87 

.06 

T 

.03 

1.18 

.06 

.96   .7! 

.04 

.33 

1.50 

.03 

T 

2.49 

.41 

CENTER 

6.39 

.03 

.02 

1.48 

1.83 

.05 

.04 

.40 

.14 

.06 

.89 

.02 

1.41 

CENTERVILLE 

4.82 

.08 

.01 

.35 

.02  1.4C 

T          .01 

.48 

.01 

.65 

1.77 

.01 

.03 

CLARKSVILLE  2  E 

6.26 

•  14 

.05 

1.5! 

2.37 

.41 

.19 

1.19 

.29 

.07 

COLDSPRING  5  SSW 

5.51 

.05 

.37 

T 

•  45 

.05  2. 48 

.02 

1.01 

.52 

.56 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

4.30 

.18 

.05 

2.25   .10 

.26 

.61 

T     .83 

T     .02 

T 

CONROE 

5.31 

.07 

.05 

.29 

1.85 

.96 

.22 

1.55 

T 

.32 

CROCKETT 

5.53 

.02 

.10 

.45 

2.41 

.04 

.53 

1.22 

.52 

.02 

.01 

.14 

DACUS 

4.72 

•  13 

T 

.92 

.20  1.43 

1.20 

.31 

.49 

.04 

DAINGERFIELO  9  S 

4.32 

.45 

.68 

.01 

.25   .82 

.02   T 

T 

1.29 

.54 

.26 

DEKALB 

5.29 

T 

T 

.80 

2.62 

.11 

.11 

T 

1.05 

.19 

.41 

OEWEYVILLE  5  S 

28.96 

.14 

4.42 

.47 

4.96 

.13 

T 

.24 

.45 

T 

2.66 

13.49 

DIALVILLE  2  W 

6.00 

.01 

.21 

1.75 

.65   .30 

.26 

1.52 

.32 

.80 

.18 

EOOM  2  NW 

12.79 

T 

.05 

.03 

.26 

1.38 

1.11  1.61 

T 

T 

1.84 

T 

6.49 

EMORY 

6.B5 

.22 

.22 

.04 

.92 

3.02 

.03 

1.18 

1.18 

.04 

EVAOALE 

10.21 

.01 

.30 

.02 

.21 

.01  2.87 

.02 

.05 

.01 

.40 

1.00 

.61 

4.62   .07 

.01 

FAIRFIELD 

5.11 

.03 

.75 

2.71 

.07 

1.55 

FRANKLIN 

6.70 

.01 

.18 

.18   .19 

.56 

.16  5.42 

GILMER  2  W 

5.77 

.02 

.21 

1.20 

1.01 

.32   .01 

T 

.03 

T 

.06 

.87 

T 

1.34 

.70 

GLADEHATER  3  WSW 

8.28 

.71 

.60 

.37  1.10 

.09 

.08 

1.30 

3.68 

.35 

GRAPELAND 

5.37 

T 

T 

.31 

.55 

1.33   .63 

T 

.39 

T    1.79 

.03 

T 

.34 

T 

GROVETON  I  SE 

. 

_ 

. 

- 

. 

3.57 

.01 

.84 

.91 

2.54 

.30 

HAGANSPORT 

7.54 

.01 

.07 

1.17 

1.91 

2.43 

.60 

.13 

1.27 

.05 

HARLETON 

4.68 

T 

.58 

.86 

.08 

.02 

.01 

.01 

.99 

1.68 

.45 

HAWKINS  1  E 

5.78 

.05 

.03 

1.25 

1.40 

.25 

2.15 

.65 

HEMPHILL 

8.35 

.35 

.90 

3.31 

1.10 

.25 

1.10 

.09 

1.25 

HEMPSTEAD 

9.89 

•  25 

1.29 

.55 

3.35 

.76 

.75 

2.87 

.07 

HENDERSON 

8.89 

.05 

.20 

1.01 

1.30 

.27 

.95 

.70 

4.41 

HORGER 

7.49 

.06 

.44 

.60 

3.30 

.06 

.42 

.34 

1.57 

T 

.70 

HUNTSVILLE 

5.65 

.54 

.04 

.70 

.83  1.00 

T 

.76 

1.21 

.51 

.06 

JACKSDN  HILL  GUARD  STA 

8.31 

.06 

.80 

3.85 

.80 

.45 

1.24 

1.09 

JACKSONVILLE 

5.44 

.06 

.02 

.92 

1.13 

.02 

.09 

T 

.30 

1.39 

.68 

.83 

JASPER  3  S« 

9.37 

1.80 

.27 

3.04 

.03 

.36 

.37 

2.00 

.28 

1.22 

JEFFERSON 

4. 81 

1.18 

.35 

.40 

.06 

.09 

.03 

1.16 

1.34 

.20 

JEWETT 

3.99 

T 

.45 

1.26 

.53 

.34 

1.16 

.05 

KARNACK 

7.24 

1.30 

.82 

.09 

.17 

.10 

1.04 

3.06 

.64 

kirbyville  for  service 

13.57 

.89 

1.38 

3.20 

■  02 

T 

.07 

.64 

2.00 

.46 

4.86   .05 

LINDEN 

3.75 

T 

.02 

.04 

.80 

.57 

.06   T 

.07 

.03 

.92 

.68 

.56 

LIVINGSTON  2  NNE 

9.11 

.19 

.95 

.95 

3.31 

.03 

.97 

.03 

1.15 

1.01 

.52 

LONG  LAKE 

4.25 

T 

.43 

1.74 

.34 

.18 

1.52 

.04 

T 

LONGVIEW 

8.13 

T 

.01 

.12 

.36 

.80 

.05 

T 

T 

T 

1.02 

4.50 

1.25 

LOVELADY 

6.02 

.04 

.20 

.58 

.40  1.60 

.70 

.65 

1.85 

T 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

7.69 

.14 

•  14 

.63 

3.23   .12 

T 

.01 

.75 

1.76 

.70 

.21 

MAOISONVILLE 

7.03 

•  13 

1.43 

.77 

3.75 

.84 

.11 

MAGNOLIA 

6.23 

T 

.65 

.73 

.08  2.10 

.54 

1.99 

.15 

MARSHALL 

9.38 

.»2 

1.40 

.36 

.18 

.07 

.93 

3.87 

1.65 

MAUD  I  S 

4.91 

.83 

1.96 

.03 

.76 

.71 

.62 

MINEOLA  7  SSW 

8.21 

T 

T 

.92 

T    2.54 

.07 

T 

.95 

3.73 

T 

MINEOLA  B  ENE 

7.87 

.10 

T 

.88 

1.24   .91 

.01 

1.08 

.02 

3.63 

Branca  notsi  following  Station    ! 
-    329    - 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

OCTOBER 

1970 

n 

Day  of  Month 

Station 

o 

1 

1 1 f 

1 1 T 

1 1 T 

H 

'   1 

2  | 

3 

4  | 

5  | 

6 

7  | 

8 

rl 

10  |  11  |  12 

13   14 

15 

16  | 

17  | 

18 

19   20  |  21 

22  |  23  1  24 

25  '  26   27 

28  |  29  1  30 

31 

MONTGOMERY 

6.66 

.22 

.09 

.49 

.97  2.55 

1.11 

.31   .73 

.02 

.01 

MOUNT  PLEASANT 

7.21 

.01 

.16 

.83 

3.17 

.89 

.09 

1.49 

.47 

.10 

MOUNT  VERNON 

6.92 

.02 

.4A 

.03 

.95 

3.14 

.54   .03 

,06 

T 

1.16 

.01        .40 

.11   .01 

NACOGOOCHES 

6.91 

.03 

.01 

T 

1.14 

1.74 

T 

.71 

1.36  1.26 

.02 

.62 

NAPLES  1  Sw 

A. 55 

1.43 

1.24 

.10 

T    1.14 

.90 

.12 

NEGLEY  4  SSW 

6.46 

2.42 

2.31 

.30 

T 

1.43 

NEUVILLE 

6. S3 

.62 

2.73 

.05 

.97   .02 

.32   .77 

.03 

1.30 

NEW  CANEY  A  NW 

9.29 

T 

.04 

.60 

3.50 

.16   T 

.40  3.89 

.02   T 

.70 

NEHTON 

8. 87 

.77 

3.60 

.10 

.39  1,91 

■  62 

1.25   .07 

OVERTON 

10.97 

.03 

1.33 

.72 

.79 

T 

.09 

1.16 

6.32 

.31 

PALESTINE 

A. S3 

.07 

.67 

.02  1.80 

.02 

.07 

.17  1.48 

T          .23 

PITTSBURG  5  S 

S.29 

.93 

.69 

1.70 

.34 

1.03 

.40 

POVNOR  1  NE 

2.53 

•  01 

.34 

.32   .65 

.90 

.02   .29 

PRICE  2  SW 

7.9B 

.05 

1,33 

T 

.64 

.39   .85 

.19 

.91 

3.42 

QUITMAN  2  S 

7.16 

1.43 

3..A2 

.07 

.90 

1.26 

.06 

REKLAW  3  NNP 

5.69 

.10 

.08 

.10 

1.81 

.96 

.31 

.34  1.30 

.21 

.66 

RICHARDS 

6.0A 

.19 

.18 

1.5  5 

.24  1.60 

T 

1.00 

.32   ,80 

ROCKLANO  L  W 

9.25 

.03 

.01 

.61 

4.22 

.03 

1.61   .02 

.22  1.32 

T 

1.16 

RUSK 

A. 97 

.23 

T 

1  .20 

T     .76 

T 

.37 

.46  1,42 

.26 

.27 

SAM  RAYBURN  DAM 

7.49 

.23 

.09 

.97 

3.26 

T 

T 

.42   T 

.40  1,47 

.02        .03 

.58 

SIMMS  2  NNw 

A. 91 

.02 

.16 

1.16 

1.78 

.06 

.05 

1.11 

.46 

.11 

SULPHUR  SPRINGS 

6. St 

.18 

.40 

.03 

.64 

3.64 

.15 

.13 

.96 

.19 

TEXARKANA 

5.53 

.21 

.22 

.92 

1.60 

.18 

.07 

.06  1.04 

.90 

.73 

TEXARKANA  DAM 

5.32 

.12 

1.62 

1.22 

.10 

.02 

.04 

.70 

.96 

.92 

TOWN  BLUFF  OAM 

9.33 

.06 

T 

.77 

.03 

.46 

2.62 

T 

.47   T 

.39  2.20 

T     T     .60 

1.73 

TRINIDAD  POKER  PLANT 

7.37 

.20 

T 

1.32 

3.10 

.07 

.99 

1.63   .04 

TYLER  3  NE 

7.88 

.09 

.12 

T 

.73 

T    1.20 

.07 

T 

T 

.16  1.41 

3.39 

.33 

VALLEY  JUNCTION 

A. 67 

.05 

.33 

T 

.21 

.67 

T 

.95 

2.16   ,30 

T 

WALLER  3  SSW 

9.92 

.30 

T 

,34 

.50  4.00 

.50 

.60  2.90 

.78 

WARREN 

14.19 

.02 

.09 

.12 

1.05 

1.02  1.80 

.02 

.27 

3.41 

4.63 

1.76 

WILLS  POINT 

3.88 

T 

•  22 

.03 

T 

.55 

T    2.25 

.30 

T 

T     .90 

T    1.63 

WINNSBORO  6  SW 

3.73 

.41 

.72 

2.92 

.12 

.97 

.47 

.12 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

2.08 

.94 

.IB 

.45 

.15 

.20 

.16 

BAKERSFIELD 

l.AO 

.46 

.60 

.11 

.03 

BALMOAHEA 

1.71 

.09 

.10 

1.40 

.09 

.03 

BLOYS  CAMPGROUND 

1.52 

.16 

.98 

.05 

.07 

.10 

.16 

60QUILLAS  RANGER  STA 

.12 

.12 

CANDELARIA 

1.2! 

.39 

.76 

.13 

CHISDS  BASIN 

2.09 

T 

1.99 

.03 

.03 

.04 

T 

T 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

.91 

T 

.70 

.02 

.19 

T 

CRANE 

1.12 

.02 

.38 

.28 

.21 

.02 

.01 

DRYOEN 

.91 

T 

.06 

T 

.10 

.42 

EL  PASO  WSO              R 

.68 

.02 

.51 

.02 

.13 

T 

FABENS 

.88 

T 

.03 

.BS 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

FORT  DAVIS 

.86 

.22 

.91 

.11 

.02 

T 

FORT  HANCOCK 

.60 

.60 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

1.90 

.23 

.20 

.42 

.97 

.04 

.02 

.02 

GIRVIN 

1.A9 

T 

.02 

T 

.39 

.11 

.09 

.60 

.12 

GRANOFALLS  3  SSE 

1.62 

T 

.24 

.97 

.25 

.54 

.02 

T 

IMPERIAL 

1.03 

.2* 

.12 

* 

* 

• 

.67 

KENT 

.89 

.12 

.67 

.10 

LA  TUNA  1  S 

.71 

.32 

.39 

MARATHON 

- 

.23 

.03 

.37 

.04 

- 

.17 

- 

MARFA  2  ENE 

1.9A 

.32 

•  46 

.39 

T 

T 

.37 

T 

MENTONE  2  S 

HONAHANS 

.06 

.06 

MOUNT  LOCKE 

.93 

.19 

.03 

.26 

.05 

ODESSA 

1.17 

.07 

.04 

.97 

.09 

PANTHER  JUNCTION 

.76 

T 

.30 

.14 

.03 

.06 

.03 

PECOS 

1.01 

.04 

.03 

.69 

.20 

.03 

.02 

PENWELL  1  SSE 

PLATA 

l.o: 

.20 

.29 

.30 

.30 

PRESIDIO 

1.A7 

.43 

.96 

.08 

RED  BLUFF  DAM 

.80 

.08 

.08 

.06 

.36 

salt  flat  10  ene 

1.00 

.50 

.30 

SANDERSON 

.47 

.20 

.03 

.24 

SHEFFIELD 

.21 

.10 

.11 

T 

T 

T 

SIERRA  BLANCA 

1.92 

1.60 

.17 

.12 

.03 

TOYAH 

1.19 

.08 

.23 

.20 

.68 

T 

VALENTINE  10  WSW 

1.32 

.29 

.63 

.20 

VAN  HORN 

1.03 

.02 

.56 

.43 

WINK  FAA  AIRPORT 

1.26 

.02 

T 

.29 

.16 

.74 

.01 

.02 

YSLETA 

.60 

.12 

.38 

.10 

• 

•    •    • 

eowards  plateau    06 

adamsvulE 

1.42 

T 

.27 

T 

T          .41 

T 

.10 

.52 

.12 

AH1STAD  DAM 

.13 

.12 

.02 

.01 

T 

T     T 

BERTRAH  3  ENE 

1.23 

T 

T 

T 

.07 

T          .10 

T 

T 

T 

.12 

.52 

.06   .36 

BIG  LAKE  ND  2 

1.47 

.68 

.06 

.62 

.09 

BLANCO 

.63 

.02 

T 

T 

.55 

T 

T     .08 

BLEWETT  3  NW 

T 

T 

T     T     T 

BOERNE 

1.7A 

.33 

.22 

.16 

.09 

.85 

.02   .01 

.01   .02 

.05 

BRACKETTVILLE 

.30 

.90 

BRADY  2NNW 

.37 

.02 

.03 

.13 

.17 

T 

BURNET 

2.09 

.60 

.22   .18 

.04 

.65 

.40 

CAMP  WOOD 

.79 

.03 

.74 

CARTA  VALLEY 

.AO 

.30 

.10 

T 

CASE  RANCH  3  S 

.81 

.44 

.37 

CASTELL 

.90 

.90 

COPE  RANCH 

.99 

.55 

.06 

T 

.31 

.07 

COTTONWOOO 

1.42 

.20 

.72 

.30 

CRIDER  RANCH 

.64 

.64 

OEL  RIO  WSO 

.06 

T 

.04 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

T     T     T 

OOOLE  6  NNE 

.33 

.05 

T 

T 

.22 

T 

.06 

T 

T 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

EDEN  1 

.61 

.10 

.10 

.27 

.03 

.04 

.07 

ELDORAOO  11  NW 

.42 

.05 

.12 

.10 

.15 

ELDORADO  19  SW 

.31 

.11 

.20 

FIFE 

.36 

.07 

.03 

.13 

.11 

FREDERICKSBURG 

1.16 

.12 

T 

.07 

.48 

.27 

.22 

FUNK  RANCH 

.63 

.20 

.26 

.19 

GOLD 

1.82 

.06 

.06 

.80 

.90 

HARPER 

.96 

.06 

.04 

,9C 

.39 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNW 

.72 

.50 

.22 

HUNT 

HYE 

JAMES  RIVER  RANCH 

2.04 

.67 

1.37 

JOHNSON  CITY 

1.00 

.22 

.34 

.10   .34 
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OCTOBER 

1970 

« 

Day  of  Month 

Station 

0 

s- 

1  |  2  J  3 

<  1  5 

6 

7    8  | 

9 

10  |  11   12 

13  |  14  |  IS 

16  J 

17  | 

18 

19   20   21 

22  ,  23 

24 

25  1  26   27 

28   29  [  30 

31 

JUNCTION 

.9* 

.03   T 

T 

T 

.10 

.55 

.26 

JUNO 

.52 

.31 

.01 

KENPNER 

2.67 

.36 

1.20 

.87 

.06 

.16 

KERRVILLE 

.69 

.02 

.28 

.16 

.19 

.24 

LAmPaSaS 

3.00 

.02 

.42 

.92 

.60 

.S3 

.01 

LANGTAY 

.13 

.05 

T 

.08 

LEAKEY  NO  2 

1.83 

1.59 

.04 

.24 

LLANO 

1.19 

T 

.06 

T 

.74 

.57 

LYNXHAVEN  RANCH 

.44 

.06 

.25 

.13 

MUCH 

.41 

.06 

.10 

.14 

.09 

NASON 

1.4S 

T 

.15 

.81 

.49 

T 

NC  CAMEY 

1.32 

T 

.54 

.01 

.66 

.10 

.01 

MEDINA 

2.47 

.03 

.16 

T 

.48 

1.51 

.29 

MENARD 

.60 

.12 

T 

.01 

.01 

.35 

.11 

HERTZON 

NELSON  RANCH 

.66 

.12 

T 

T 

.33 

T     .10 

.11 

NIX  STORE  1  W 

1.97 

.09 

.65 

1.11 

.12 

OAK  CREEK  LAKE 

1.03 

T 

.32 

.30 

T 

.13 

T 

T 

.26 

010NA 

.30 

.15 

.07 

.06 

PAINT  ROCK 

.99 

.23 

T 

.10   .32 

.28 

.06 

PANOALE 

.36 

.09 

.31 

RANKIN 

1.62 

.65 

.05 

.80 

.12 

T 

RED  BLUFF  CROSSING 

.97 

T 

.09 

.05 

.37 

.46 

RICHLAND  SPRINGS 

.50 

.20 

.30 

HUBERT  LEE 

.63 

.20 

.18 

.05 

.20 

.20 

ROCKSPRINGS 

.00 

ROCKSPRINGS  21  Sw 

.34 

.15 

.04 

.15 

ROUND  MOUNTAIN  A  HNH 

1.90 

.30 

.68 

.92 

SA8INAL  1  WSH 

.69 

.34 

.35 

SAN  ANGELO  OAH 

1.19 

.10 

.06 

.67 

.20 

.12 

T 

T 

SAN  ANGELO  HSO           R 

.94 

T 

.22 

.37 

T 

.35 

T 

T 

SAN  SABA 

2.09 

.05 

1.57 

.04 

.43 

SLOAN 

1.09 

.05 

T 

.56 

.03 

.02 

.43 

T 

SONORA 

2.03 

.12 

.21 

T    1.03 

T 

T 

T     .51 

.10 

.06 

SPICEMOOD  1  S 

2.27 

.33 

T 

.07 

T 

T 

.74 

T 

1.13 

T 

T 

STERLING  CITY 

1.35 

.56 

.07 

.30 

.14 

.28 

TAYLOR  RANCH 

.69 

.02 

.65 

.02 

TEAGUE  RANCH 

1.76 

T     .01 

.06 

T     .02 

T 

T 

.81 

.»3 

.09 

TELEGRAPH 

1.16 

T 

.94 

.17 

.09 

UVALDE 

.16 

.04 

T 

.12 

liATER  VALLEY 

.62 

.30 

.12 

.30 

.10 

MATER  VALLEY  10  NNE 

HATSON 

1.54 

•  21 

.55 

T 

.65 

•  13 

•    •    • 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

10.45 

.05  1.60 

7.40 

.20 

1.20 

AUSTIN  MSO               R 

5.22 

T 

1.69 

T 

.10 

.02   .04 

T 

.77 

.04 

.80   .99 

T     T     .81 

AUSTHELL  »L  REFUGE 

7.36 

2.55 

3.45 

.05  1.33   T 

T 

BEEVILLE  9  HE 

.05 

.03 

.02 

BLUE 

3.12 

.10 

.07 

.04 

.08 

.83 

.14 

1.77 

T 

.09 

BRENHAM 

7.72 

.05 

.30 

.02   .04 

.07 

.31  2.0t 

.62 

1.15 

2.63 

.27 

BULVERDE 

3.87 

.25 

.5! 

.15 

.82 

.12 

.16 

1.82 

CAlDmElL 

3.17 

.19 

T 

.20 

.9C 

.02 

.01 

.96 

.13 

.69 

.07 

CANYON  OAH 

2.32 

.78 

T     .09 

T 

.62 

.01   .14 

.10 

.42 

CHAPMAN  RANCH 

2.44 

.41   .21 

T 

.36   .5C 

T 

.94 

CIBOLO  CREEK 

.96 

.96 

CLASSENS  RANCH 

2.50 

.69 

.06 

.03   .11 

.05 

.86 

.10   -OB 

.92 

COLUMBUS 

8.09 

1.30 

T 

.38 

.58  4.5! 

.37 

.26 

.50 

.16 

CORPUS  CHRISTI 

3.90 

.27   .95 

.22 

1.42 

1.04 

C0RPU5  CHRISTI  MSO       R 

3.13 

1.06   .76 

.03 

T     .22   .01 

T 

1.09 

CUERO  3  E 

2.73 

.03  1.36  1.16 

.02 

.02   .03 

.09 

DIME  BOX 

3.60 

.92 

.06 

.91 

1.03 

1.10 

.12 

DRYER  1  NW 

4.50 

.91 

T 

T 

.17   .16 

.23 

.04   .06 

T    2.91 

ELGIN 

4.64 

.96 

T     .15   .17 

.80 

T     .96 

2.18 

.20 

FAIR  OAKS  RANCH 

2.14 

.49 

.08   T 

.64 

.03   .42 

.19 

.04   .06 

.03 

FALLS  CITY  A  WSH 

.36 

T 

T     .25 

.11 

T 

T     T     T 

T 

T 

T 

T 

FEDOR 

4.60 

.33 

.72 

1.05 

.45 

1.73 

.32 

FISCHERS  STDRE 

3.40 

.12 

.08 

.97 

1.39 

.49 

.35 

FLATONIA  2  . 

3.63 

1.20 

.10   .36 

.32 

.55 

1.10 

FLORESVILLE 

.61 

.30 

.21 

.10 

GIDDINGS 

3.69 

.54 

.03 

.73 

.66 

.13 

1  .60 

GOLIAD 

1.60 

T 

.55   .27 

.38 

T 

.20 

T 

T 

GOLIAD  1  SE 

1.20 

.25   .10   .40 

.10 

.33 

GONZALES 

3.11 

2.36 

.12   .29 

.05 

.33 

T 

T 

HALLETTSvILLE 

3.17 

.75 

.49  1.30 

.16        T 

T     .16 

.33 

HONDO 

.59 

T 

.12 

.02 

.42 

.01 

T 

.02 

JEDDO  2  NNE 

6.88 

1.63 

.02 

T 

.02   .11 

1.25 

T 

.86 

T    2.68 

.11 

.02        T 

.18 

KARNES  CITY 

.83 

.67 

.16 

KENEDY 

.09 

.08 

.01 

KINGSVILLE 

1.42 

«    1.32 

.03 

.07 

LA  GRANGE 

7.17 

2.26 

.21 

T     .31 

.76 

3.06 

.54 

.03 

LEXINGTON 

3.21 

■  12 

T 

T 

.43 

T 

1.05 

.10 

1.43 

.05 

.03 

LOCKHART  2  NM 

3.80 

.16 

.14   .03 

1.30 

1.98 

.02 

.17 

LULING 

2.51 

.74 

T 

.02   .10 

.32 

T 

.65 

.26 

.20 

T 

HATHIS 

1.07 

.05 

.92 

.01 

.01 

.05   T 

T 

.03 

NATALIA 

.90 

.21 

.03 

.05 

.14 

.22 

.25 

NEK  BRAUNFELS 

2.53 

.65 

T     .04   .09 

T 

.76 

.68 

.05 

.26 

NIXON 

1.95 

.72 

.06 

.01   .78 

.25 

.06 

.04   .01 

POST  OAK  SCHOOL 

3.46 

.50 

•  06 

.70 

.63 

.12 

1.20 

.07 

RED  ROCK 

4.55 

.60 

T 

.80 

1.45 

1.90 

.20 

REFUGIO 

4.94 

T    2.43 

•  15 

T 

.92   T 

.63 

T 

.61 

RICAROO 

1.87 

1.72 

.19 

RIOMEOINA  2  N 

.90 

* 

• 

•     * 

.90 

ROBSTOHN 

1.96 

.22 

.98 

T 

T 

.76 

ROCKPORT 

10.17 

T    2.00 

6.22 

.30 

.85 

.60 

RUNGE 

.71 

.29 

T     .07 

.35 

SAN  ANTONIO  MSO          R 

1.31 

T 

T     .20 

.04 

T     .01 

T     .01   .27 

T 

.61 

.08 

.02   .09 

T     .02 

SAN  MARCOS 

4.27 

1.23 

.02 

T     .06 

.96 

1.34 

T 

.66 

SCHULENBURG 

3.22 

.67 

T 

.22 

.40   .72 

.11 

.76 

.09 

.09 

SEALY 

12.61 

.78 

.02 

.68 

3.37  1.72 

.38 

4.41 

.78 

SEGUIN 

2.11 

1.36 

T 

.09   .10 

.03 

.79 

.41   .03 

T 

SINTON 

SMITHVILLE 

7.94 

1.50 

.06 

T          .06 

.09   T 

.04 

i.eo 

3.47 

.92 

SOMERVILLE  Dam 

4.44 

.29 

.45 

.28 

T    1.03 

T 

.87 

.25 

1.27 

T 

SPEAKS 

6.09 

.82 

.03 

.37  2.48 

.46 

.12        T 

1.04   .23 

.52 

SPRING  BRANCH 

1.94 

T     .16 

.63 

.51 

.04 

.36 

MAELOER  7  SSH 

2.72 

1.89 

.10   .32 

.41 

T 

T 

WASHINGTON  STATE  PARK 

5.09 

T 

.19 

.14 

.09 

1.82   .70 

.74 

.21 

1.20 

"ELDER  WILDLIFE  FNOTN 

2.76 

1.90 

.21 

.63 

YOAKUM 

3.52 

1.15 

■  03 

T    1.73 

.26        T 

.09   .19 

.13 

YORKTOKN 

1.02 

.09 

.13   .53 

.25 

.03 

.01 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


11       12       13       14       15       16       17       18       19   I   20       21       22       23       24       25      26       27      28 


ALVIN 

ANAMUAC  TOCO 
ANGLETON  2  W 

BAY  [lir  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLODINE 

CYPRESS  1  SW 

OANEVANG  2  SE 

EDNA  HHY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NH 
GALVESTON  HSO 
HOUSTON  INCONT  AP 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-OEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INOEP  HEIGHTS 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  OM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEH  GULF 
ORANGE  4  NW 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 
PORT  ARTHUR  HSO 
PORT  LAVACA  NO  2 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  HSW 
TOMBALL 


ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIDES  7  S 
BIG  HELLS 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNH 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NH 
FALCON  DAM 

FALFURRIAS 
FOHLERTON 
FREER 
FRIO  TOHN 
GEORGE  HEST 

HEBBRONVILLE 
JOURDANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

OILTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  H 

SARITA  7  E 


THREE  RIVERS 
TILDEN 

HHITSETT  2  SH 
ZAPATA 


LOWER  VALLEY 


BROHNSvlLLE  WSO 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

KC  CODK 

MERCEDES  6  SSE 
MISSION  4  W 
PORT  MANSFIELD 
RAYHONDVILLE 
SAN  BENITO 

HESLACO  2  £ 


8.76 

26.31 
9.52 
10.79 
10.70 
10.20 

5.79 


9.09 

B.37 
11.73 
12.75 
14.36 
10.68 

12.03 
10.60 
13.50 
11.43 
9.02 


6.52 
15.09 
4.59 


.36 

04 

.73 

2 

40 

33 

.63 

05 

.11 

1 

B! 

2.57 

]? 

.14 

3 

02 

1.06 

41 

.05 

3 

45 

.09 

1 

10 

.02       .01 
1.12 


.02  2.27 
5.82 
2.03  2.10 
3.95  1.56 
2.32    1.44 

11.50 
.03    3.73 

4.5 
T  3.85 
6.20    2.30 

2.06  -1.93 
6.87  .60 
3.87 
1.36 
2.82 

3.89 

2.00    2.59 

4.56 

.52    3.13 

5.70 
.40  3.62 
4.58 
4.92 
3.10 


.02 


.95 


3.40 

2.98      .76 

T         7.46 

4.18 

3.70  .11 
.96  6.32 
3.00  .45 
7.96  .10 
2.64      .17 

.05    3.25 

5.20 

.05    6.57 

.50    4.67 

2.50 


.13 
.05 


.02      T 
.48      ,01 


.02 

.02 

3.63 

)8 

.45 

.99 

.16 

2.90 

1.63 

3.10 

.32 

3.68 

.21 

T 

.04 

.02 

25 

.22 

.87 

.02 

.97 

27 

3.79 

22 

2.25 

2.33 

1.26 

3.00 

.02 

1.60 

3.7( 

.65 

3.6  3 

.76 

2.12 

1.90 

Z,»l 

.77 

i.ll 

1.1B 

3.30 

.08 
1.35 
.27 

.53 

.62 
.73 


.98 

2.65 

.30 


1.87 
1.23 
3.52 


2.33 

1.03 

.45 

3.92 


1.16 
.05 

T 

.12 

60 

.37 

.96 

.03 

.90 

.90  2 

.50 

2.16 

r 

.45 

A 

.20 

.46 

H 

1.59 

1 

.0". 

17 

2 

.20 

97 

.12 

2 

25 
.15 

.17 

2 

.50 

1.63 

18 

1.16 
.06 
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Dl 

\1L 

I 

It 

MJ 

Jt*\ 

tlA 

1U 

tit 

.b 

TEXAS 
OCTOBER 

1970 

Station 

Day 

olM 

onth 

0 
Ol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

> 

< 

•     *     * 
HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  WSO 

MAX 

Mm 

66 

56 

84 
50 

8? 
51 

81 
54 

83 
60 

87 
50 

67 
37 

37 

31 

58 
27 

76 
40 

61 
44 

70 
33 

69 

44 

53 
42 

42 
34 

43 
39 

47 
39 

60 
43 

66 
38 

77 
44 

79 
48 

78 
44 

70 
49 

80 

41 

70 
46 

66 
39 

45 
31 

58 
25 

64 
32 

70 
35 

53 
33 

66.6 
41.3 

ANDREWS 

MAX 
MIN 

78 
61 

78 
57 

79 
55 

79 
56 

7e 

57 

83 

00 

85 
56 

86 
34 

84 

37 

63 
35 

79 
46 

74 
39 

87 

49 

85 

49 

70 
41 

42 
39 

45 

40 

51 
45 

66 
42 

77 
46 

81 
55 

81 
53 

73 
52 

79 
46 

79 
53 

87 
54 

71 
37 

60 
31 

69 
38 

76 
39 

67 
39 

73.9 
46.5 

BIG  SPRING 

MAX 

MIN 

81 
61 

77 
58 

82 
57 

62 
60 

82 
62 

86 
62 

87 

41 

63 

36 

76 
49 

75 
57 

73 
44 

85 
53 

85 
52 

7B 

43 

45 
42 

46 
43 

54 
46 

67 

44 

78 
44 

82 
58 

82 
58 

80 
57 

80 
46 

82 
56 

81 
56 

79 

46 

63 
33 

68 

43 

75.0 
50.3 

BORGER  ?  W 

MAX 

MIN 

85 

57 

86 
49 

83 
53 

81 
56 

84 
61 

90 

55 

84 
52 

53 
29 

58 
31 

77 
43 

71 
45 

74 

37 

70 
41 

66 

47 

47 
36 

44 
39 

48 
39 

61 
41 

66 
39 

77 
44 

80 

50 

80 
48 

70 
50 

81 
41 

76 
45 

65 
48 

49 
32 

61 
26 

65 
35 

67 

40 

63 
36 

69.8 
43.4 

BRAVO 

MAX 

MIN 

84 
52 

80 

50 

78 
44 

76 
51 

80 
49 

82 

48 

79 
50 

59 
26 

59 
25 

75 
36 

69 

41 

72 
34 

67 
34 

56 

44 

45 
32 

40 
32 

46 
38 

61 
33 

69 
31 

75 
41 

76 
44 

79 
42 

77 
40 

76 
30 

73 
39 

64 
35 

55 
31 

58 
24 

66 
27 

66 
35 

56 
33 

67.7 
37.6 

BROWHFIELO  NO  2 

MAX 

MIN 

83 

51 

79 
55 

83 
53 

81 
52 

79 
59 

61 
55 

89 

51 

90 
35 

51 
31 

62 
30 

82 
37 

67 
35 

75 
35 

80 
45 

68 
40 

43 
39 

40 
39 

45 
39 

58 
41 

68 
42 

81 
45 

82 
48 

80 
49 

73 
43 

81 
42 

80 
48 

76 
35 

53 
29 

62 
29 

72 

37 

77 
36 

71.6 
42.1 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 

Mm 

85 

53 

66 
49 

84 

48 

64 
52 

85 
6' 

89 

59 

86 

53 

53 
32 

58 
29 

67 
41 

68 
49 

71 
35 

73 
40 

67 
47 

49 
40 

47 
39 

53 

40 

53 

45 

70 
43 

70 
48 

83 

46 

64 
43 

Bl 
51 

77 
46 

74 
39 

67 
44 

52 
35 

61 
27 

65 
28 

66 
37 

56 
35 

69,8 
43.1 

CANYON 

MAX 

Mm 

84 
59 

82 

48 

82 

46 

80 
55 

80 

57 

86 

52 

86 
53 

68 

29 

60 
29 

77 
40 

77 
45 

71 
33 

71 
45 

66 
47 

53 

33 

41 
37 

46 
38 

59 
43 

67 
36 

76 
45 

76 
48 

76 
45 

76 
46 

78 
36 

78 
46 

70 
49 

65 
33 

60 
25 

65 
32 

71 
36 

70.9 
42.2 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

Mm 

70 
38 

63 
37 

72 
38 

63 
43 

47 
32 

40 
33 

42 
36 

45 
39 

60 
39 

70 
39 

75 
43 

75 
47 

73 
42 

70 
43 

77 
43 

67 

44 

63 
33 

47 
26 

58 
28 

65 
32 

66 

33 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

86 
51 

85 
49 

80 
49 

81 

49 

80 
48 

81 

52 

86 
50 

68 
30 

35 

28 

60 
28 

74 
41 

62 

34 

73 
35 

73 

40 

53 
35 

42 
35 

42 
35 

45 
38 

55 

40 

67 
39 

79 
46 

45 
26 

62 
27 

68 
34 

73 
34 

66.3 

38.9 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

84 
53 

79 
58 

81 
54 

79 
54 

80 
58 

83 
54 

87 
53 

87 
35 

46 
31 

63 

30 

77 
43 

68 

39 

72 
39 

79 
42 

60 
40 

42 
40 

41 
39 

46 
40 

56 

40 

65 

40 

75 
46 

77 
48 

81 
47 

72 
42 

78 
44 

79 
48 

74 
35 

50 
28 

62 
28 

70 
35 

75 
36 

69.9 

42.6 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

83 
51 

81 
45 

78 
43 

78 
52 

81 
51 

61 
43 

57 
32 

41 
26 

57 
27 

74 
37 

61 

41 

72 
36 

58 
41 

49 
38 

40 
33 

41 
34 

46 
38 

60 
40 

70 
33 

77 
40 

77 
39 

68 
42 

70 
43 

76 
37 

65 

41 

58 
33 

48 
29 

58 
23 

67 
29 

65 

34 

45 
31 

63.9 
37.5 

DIMMITT 

MAX 

Mm 

87 
50 

83 

45 

83 
45 

83 
45 

78 
50 

79 

50 

86 
49 

77 
27 

41 
24 

62 
24 

78 
37 

63 
31 

76 
31 

73 
42 

49 
34 

38 
31 

40 
35 

45 
37 

59 

34 

66 
33 

78 
40 

78 
43 

77 
43 

70 

36 

79 
36 

78 
44 

71 
30 

4? 
24 

63 
26 

66 
27 

74 
29 

68.7 
36.5 

DUMAS 

MAX 

Mm 

33 
53 

86 
45 

83 

46 

80 
49 

79 
58 

82 
52 

87 
52 

59 

28 

33 
25 

56 
25 

74 
42 

61 

35 

74 
36 

63 
45 

46 
33 

41 
34 

42 
37 

45 
39 

61 
40 

69 

40 

74 
45 

76 
43 

74 
43 

68 
42 

77 
40 

66 

41 

60 
32 

45 
28 

58 
30 

64 
34 

63 
32 

65.5 
39.5 

FLDYDADA 

MAX 

Mm 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

81 
55 

86 
52 

88 
51 

77 
54 

82 
60 

83 

54 

67 
54 

61 
32 

34 
29 

50 
30 

64 

40 

58 
37 

70 
40 

68 
42 

51 
39 

52 
35 

41 
38 

50 
39 

52 

43 

68 

44 

67 
45 

80 
49 

80 
48 

70 
45 

75 
48 

71 
46 

63 
33 

41 
30 

59 
31 

66 
31 

65 

31 

65.8 
42.1 

FRIONA 

MAX 

MIN 

65 
51 

82 
48 

ai 

46 

80 
55 

77 
53 

80 
50 

85 
50 

75 
28 

45 
27 

62 
27 

75 
26 

62 
32 

75 
33 

70 

43 

50 
32 

38 
33 

40 
35 

47 
39 

60 
37 

68 
36 

76 
43 

75 
43 

74 
45 

67 
38 

77 
38 

74 
46 

67 
32 

46 
26 

59 
26 

66 

30 

72 

34 

67.4 
38.1 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

85 
51 

83 
44 

82 

44 

81 
41 

78 
50 

80 
49 

85 
48 

70 
22 

42 

25 

63 
25 

77 
37 

61 
32 

75 
35 

68 
39 

49 
32 

36 
32 

39 
34 

45 
37 

58 
37 

63 
38 

75 
43 

75 
45 

74 
42 

68 
33 

76 
34 

73 

41 

62 
31 

44 
24 

56 
24 

65 
26 

72 
29 

66.6 
36.3 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

80 
51 

75 
55 

78 

53 

82 
53 

78 
55 

60 
60 

86 

44 

80 
32 

53 
32 

65 
46 

75 
46 

75 
40 

76 
40 

84 

47 

79 

49 

50 

41 

45 
41 

48 
44 

55 
42 

70 
45 

80 

38 

82 
38 

78 
53 

82 
40 

62 
25 

65 
25 

70 
36 

78 
40 

75 
36 

71.9 
43.0 

GRUVER 

MAX 

Mm 

88 
52 

90 
44 

86 
45 

84 
51 

85 
57 

93 
45 

88 
46 

46 
28 

55 

25 

74 
39 

65 
43 

78 
33 

76 
36 

60 
43 

45 
36 

50 
38 

47 
40 

64 
42 

71 
34 

77 
38 

80 
45 

79 

40 

70 
45 

79 
35 

76 
43 

61 
41 

47 
32 

59 

26 

65 
29 

67 
35 

55 
30 

69.7 
39.2 

HEREFORO 

MAX 

Mm 

85 
54 

82 
44 

82 

44 

B0 

44 

78 
46 

81 

49 

86 
46 

70 
28 

42 
28 

61 
28 

76 
40 

60 
30 

74 
29 

68 
37 

50 
33 

38 
32 

46 
35 

46 
39 

59 
36 

68 
36 

76 

40 

76 
43 

75 
40 

76 
36 

78 
36 

73 

41 

68 
33 

44 
22 

58 
23 

64 
24 

72 
31 

67.5 

36.4 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

83 
52 

78 
57 

80 
57 

86 
57 

78 
57 

64 
59 

87 
56 

88 
39 

52 
34 

64 
32 

80 
41 

69 
42 

75 
42 

91 
42 

75 
42 

42 
39 

42 
38 

53 
40 

55 

42 

69 
46 

79 
46 

83 

51 

83 
50 

75 
42 

72 
43 

82 

51 

80 
38 

55 

30 

64 
30 

73 
32 

68 
32 

72.4 
43.8 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

86 

46 

85 

55 

83 
53 

80 
53 

78 
56 

83 
53 

95 

45 

87 
34 

48 
28 

64 
28 

80 
36 

67 
36 

74 
35 

85 
39 

60 
39 

41 
38 

40 
34 

46 
39 

60 

42 

67 
42 

79 
45 

80 

44 

80 
44 

73 
39 

81 
40 

76 
48 

73 
33 

50 
28 

62 
27 

69 
29 

75 
37 

71.3 
40.2 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

81 
51 

a; 

48 

65 
45 

78 
50 

84 
60 

85 
53 

67 
51 

63 
33 

38 

30 

55 

30 

67 
44 

57 
34 

70 
35 

68 
35 

61 
40 

50 
33 

46 
36 

51 
40 

54 

41 

69 

42 

70 
43 

81 
39 

82 
39 

70 
36 

76 
35 

71 

40 

62 
35 

49 
26 

51 
28 

65 
26 

65 
33 

67.0 
39.1 

LITTLEFIELO  NO.  2 

MAX 

Mm 

83 
51 

82 

54 

61 
56 

77 
57 

79 
56 

65 
50 

85 
31 

67 
29 

52 

30 

68 
28 

66 
36 

74 
36 

80 
43 

75 
38 

40 
36 

41 
36 

48 
38 

57 
41 

67 
41 

78 

46 

79 
46 

77 
48 

71 
40 

80 

47 

77 
47 

71 
33 

68 
28 

59 
31 

66 
35 

75 
36 

58 
35 

69.9 
40.7 

LUBBOCK  WSO 

MAX 

Mm 

80 
61 

84 
56 

60 
52 

79 
59 

82 
59 

87 

55 

87 
47 

47 
34 

62 
29 

79 
38 

67 
43 

73 

34 

84 
42 

60 
50 

51 

41 

42 
38 

46 
40 

57 
45 

64 
42 

77 
46 

80 
53 

80 

44 

73 
47 

79 
40 

78 
44 

73 
47 

49 
32 

61 
25 

69 
32 

75 
33 

61 
37 

69.9 
43.4 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

82 
55 

83 
56 

85 
47 

82 
54 

86 
58 

73 
32 

38 
33 

60 
37 

70 
39 

61 

38 

70 
42 

75 
44 

56 
38 

46 
38 

42 
38 

47 
39 

54 
41 

67 
42 

75 
49 

82 

50 

81 
52 

77 
43 

72 
34 

48 

28 

63 

40 

66 
43 

69 
36 

67.1 
42.4 

MIAMI 

MAX 

Mm 

81 
53 

83 

47 

84 

45 

80 
48 

82 
62 

83 
52 

86 
53 

67 
32 

38 
32 

58 
33 

69 
40 

60 
36 

69 
36 

72 
43 

53 

41 

43 
38 

43 
40 

50 
40 

54 
42 

68 
42 

77 
47 

82 
45 

82 

46 

69 
35 

78 
36 

71 
42 

68 
36 

47 
25 

60 
28 

65 
36 

66 
38 

67.5 
40.9 

MIDLAND  WSO 

MAX 

Mm 

77 
63 

77 
59 

60 
57 

80 
59 

85 
61 

67 
61 

89 
55 

71 
43 

65 
36 

80 

44 

72 
52 

76 
42 

87 
47 

78 
52 

63 
45 

47 
45 

53 
46 

56 
47 

68 
50 

80 

47 

85 
58 

85 

53 

79 
54 

82 

47 

82 

50 

80 
53 

63 

40 

62 

36 

71 
38 

78 
41 

75 
40 

74.6 
49.1 

MIDLAND  *  ENE 

MAX 

Mm 

75 
62 

77 
56 

60 
55 

82 
52 

85 

57 

66 
59 

87 
56 

78 

40 

63 

32 

78 
43 

73 
55 

82 

44 

86 

40 

84 
51 

75 
42 

44 
40 

49 
42 

53 

46 

67 
42 

79 
45 

62 
54 

81 
53 

76 
54 

80 

41 

81 
53 

80 
50 

70 
39 

62 

30 

70 
36 

77 
35 

72 
35 

74.7 
46.4 

MORTON 

MAX 

Mm 

80 
49 

82 
56 

80 
52 

77 
52 

74 
58 

78 
58 

84 
58 

82 
33 

44 
29 

61 
29 

77 
41 

65 
35 

73 
35 

80 
46 

58 
38 

40 
36 

40 
36 

45 
39 

59 

41 

67 
41 

77 
46 

77 
49 

78 
49 

71 
42 

72 
42 

76 
50 

70 
32 

48 
28 

60 
29 

69 
32 

74 
35 

68.3 

41.8 

MULE5H0E  1 

MAX 

Mm 

84 
48 

81 
49 

ei 

46 

80 
46 

77 
56 

79 

53 

84 

50 

83 
30 

47 

24 

62 
27 

75 
40 

65 
32 

74 
32 

77 
42 

51 
36 

39 

34 

40 
35 

46 
39 

60 
35 

68 
35 

78 
44 

77 
43 

75 
42 

70 
37 

78 
35 

76 

45 

69 
32 

47 
23 

59 
23 

68 
27 

74 
30 

68.5 
37.7 

OLTON 

MAX 

Mm 

83 

47 

82 
50 

85 
51 

85 
52 

79 
54 

61 
52 

85 

46 

79 
28 

44 
26 

68 
26 

79 
30 

76 
32 

74 
32 

77 
37 

53 

36 

40 
32 

46 
34 

60 
34 

60 
39 

66 

40 

76 
43 

78 
40 

74 
34 

78 
42 

75 
42 

80 

44 

78 
30 

45 
24 

61 
25 

64 
29 

75 
29 

70.7 
37.4 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

63 
54 

83 
54 

82 
51 

80 
52 

80 
55 

82 
54 

86 
54 

63 
30 

36 
29 

56 
31 

72 
40 

59 
37 

70 
37 

72 

46 

51 
37 

43 
39 

41 
38 

49 
38 

55 

40 

68 

40 

77 
46 

79 
49 

79 
52 

66 
39 

79 
42 

71 
43 

70 
33 

45 
26 

58 
27 

62 

41 

64 
34 

66.6 

41.5 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

64 
56 

85 
46 

82 

50 

80 
47 

82 

57 

88 
48 

85 

54 

61 
28 

58 
28 

76 
37 

72 
44 

73 
34 

71 

40 

68 

46 

49 
34 

40 
37 

47 
38 

56 

42 

67 
38 

77 
43 

79 

47 

79 
41 

72 

47 

80 
39 

76 
45 

65 
47 

51 
32 

61 
24 

65 
33 

71 
31 

60 
33 

69.7 

40.8 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

63 
51 

88 
45 

67 
45 

79 
52 

84 
52 

85 

45 

88 
46 

57 
30 

35 

21 

48 
24 

67 
38 

60 
33 

70 
38 

67 

45 

47 
37 

47 
35 

45 
38 

48 

40 

56 

37 

70 
42 

6B 
40 

80 
40 

79 
47 

70 
37 

76 
40 

68 
44 

61 
32 

49 
27 

59 
28 

63 
30 

63 
30 

66.0 
38.4 

PLAINS 

MAX 

Mm 

82 
48 

84 
52 

82 

50 

78 
52 

80 
55 

80 

52 

84 
44 

85 

33 

50 
30 

64 
32 

80 
41 

65 
33 

75 
35 

86 
45 

72 
38 

42 
36 

42 
38 

46 
40 

58 

40 

68 
42 

78 
42 

79 
43 

78 
45 

72 
36 

80 
38 

78 
42 

74 
30 

52 
22 

60 
26 

69 
28 

75 
31 

70.9 
39.3 

See  Reference  Notaa  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
OCTOBER 

1970 

Station 

Da] 

oi  Month 

a 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

PLAINVIEW 

MAX 
MIN 

85 
57 

84 
54 

83 
54 

82 
55 

78 
57 

81 
52 

67 
49 

78 

31 

43 
30 

62 
35 

77 
36 

66 

34 

77 

41 

60 

47 

5S 

38 

40 

38 

40 
35 

45 
37 

57 
35 

62 

45 

69 
49 

80 
46 

79 
51 

72 
42 

79 
45 

76 
46 

72 
92 

47 
25 

61 
31 

66 
32 

67 
36 

68,6 
41.8 

SEMINOLE 

MAX 
MIN 

82 
50 

81 
55 

81 
54 

80 
54 

79 
58 

82 
53 

85 
49 

87 
»6 

55 

29 

63 
28 

80 
38 

67 
36 

75 

36 

89 
42 

75 
41 

42 

39 

41 
38 

46 
40 

56 
42 

69 
42 

79 
43 

81 
47 

79 
47 

74 
39 

79 
41 

80 
47 

77 
33 

57 

27 

63 
27 

71 
31 

73 
34 

71.9 
41.2 

SILVERTDN 

MAX 
MIN 

85 
49 

82 
52 

82 

50 

80 
53 

80 
57 

82 
52 

87 
48 

78 
31 

42 
29 

61 
27 

76 
43 

66 
33 

71 
33 

74 
39 

54 
37 

41 
37 

41 
33 

39 
37 

53 

38 

65 

40 

76 
44 

76 
45 

78 
44 

71 
38 

79 

44 

73 
44 

72 

3' 

44 
22 

60 
23 

68 

34 

74 
33 

68.3 

39.4 

SPEARMAN 

MAX 

MIN 

85 
54 

85 

46 

86 

46 

84 
52 

65 
59 

69 
48 

85 
46 

51 
24 

70 
39 

65 
44 

73 
34 

69 

41 

64 
44 

45 
36 

45 
3« 

47 
39 

58 
44 

70 
39 

74 
40 

60 
46 

80 
43 

70 
45 

77 
34 

73 
42 

59 
42 

46 
32 

51 
25 

62 
29 

65 
35 

57 
31 

66.3 

40.6 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

81 
51 

83 
45 

80 
43 

79 
45 

61 
54 

62 

44 

86 
45 

54 
29 

38 
26 

53 
27 

72 
38 

59 

36 

73 
37 

56 
36 

45 

35 

42 
35 

44 
39 

46 
40 

60 
32 

66 
32 

75 
37 

76 
41 

74 
44 

67 

34 

75 
35 

64 
42 

63 
33 

44 
25 

57 
26 

62 
32 

61 
31 

64.6 
37.1 

5UNRAY  4  SW 

MAX 
MIN 

81 
54 

84 
48 

82 

50 

82 
56 

84 
58 

67 
51 

87 
49 

55 
29 

55 

29 

77 
39 

77 
43 

74 
35 

73 

41 

63 
43 

44 
32 

44 
99 

46 
39 

57 
39 

70 

36 

75 
44 

77 
48 

76 

40 

75 
45 

76 
42 

76 

44 

65 

43 

49 

33 

57 
28 

63 
33 

64 
40 

66 

33 

69.1 
41.7 

TAHOKA 

MAX 

MIN 

81 
50 

78 
58 

83 
56 

80 
56 

78 
58 

63 
54 

87 
52 

86 
37 

♦9 

30 

62 

30 

78 

40 

70 
36 

74 

42 

84 
42 

65 
41 

42 

39 

42 
39 

46 
40 

59 

41 

64 

43 

76 

45 

80 

46 

81 
46 

80 
41 

79 
43 

79 

47 

7  0 
37 

53 
28 

62 
29 

71 
31 

77 
36 

70.8 
42.4 

TULIA 

MAX 

MIN 

87 
51 

83 
53 

84 
31 

82 

51 

80 
56 

81 
54 

88 
52 

76 
30 

40 
25 

62 

27 

76 
40 

64 
33 

72 

35 

77 
43 

54 
36 

40 
35 

42 
38 

46 
38 

60 
40 

67 
40 

79 
46 

79 
48 

76 
47 

70 
40 

80 
40 

75 
43 

71 
32 

45 
26 

62 

27 

68 
35 

75 
35 

69.2 
40.4 

VESA 

•      »      « 

MAX 

Mm 

82 
55 

82 
44 

80 
44 

79 
47 

77 
53 

79 
51 

85 

51 

64 
25 

37 
23 

59 
27 

73 

38 

60 
35 

72 

39 

62 
44 

47 

32 

36 
31 

40 
35 

44 
38 

58 

38 

67 
37 

73 
44 

73 

45 

73 
44 

67 
33 

76 

39 

67 
45 

63 
30 

44 

2' 

55 

31 

62 
34 

67 
31 

64.6 
38.6 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO 

MAX 
MIN 

81 
62 

85 
59 

85 
60 

85 

64 

65 
66 

91 
65 

92 

70 

77 
46 

65 
43 

77 
48 

74 
59 

71 
51 

84 
51 

76 
57 

57 
46 

53 
46 

52 
46 

57 

50 

68 
43 

76 

47 

60 
58 

62 

02 

79 
56 

83 

48 

87 
58 

84 
53 

55 
42 

62 
32 

69 
35 

77 
48 

64 
42 

74.7 
52.0 

ANSON 

MAX 

MIN 

83 
65 

87 
56 

86 

60 

84 
59 

84 
60 

90 

70 

92 

69 

90 
44 

65 

40 

77 
46 

76 
59 

71 
52 

84 
51 

83 
52 

72 

45 

55 

45 

52 

45 

57 

50 

67 

43 

79 
46 

83 
59 

85 
63 

93 
59 

63 
48 

87 
56 

83 

60 

6  0 
43 

64 
35 

73 
36 

78 

45 

72 
42 

77.6 
51.6 

ASPERMONT  2  SSW 

MAX 

MIN 

85 
53 

74 
60 

63 
59 

84 
61 

85 
61 

85 
66 

91 
65 

92 

42 

53 

40 

64 
39 

77 
39 

74 
51 

72 

45 

85 
45 

70 

48 

49 

46 

49 
44 

51 

45 

57 

40 

65 

41 

76 
46 

83 
56 

84 
59 

73 
47 

81 
47 

85 
52 

80 
39 

56 
32 

63 
32 

72 
37 

78 
39 

73.5 

47.6 

BALLINGER  1  SW 

MAX 

Mm 

79 
56 

79 
57 

83 

57 

61 
61 

82 
63 

87 
67 

86 
61 

88 
44 

64 
36 

75 
41 

73 
57 

70 
50 

82 
41 

78 
52 

54 

47 

50 
43 

52 

46 

55 

47 

77 
46 

78 
41 

78 
51 

82 

54 

77 
56 

82 
42 

85 

46 

84 
64 

65 
46 

64 
32 

70 
29 

78 
29 

78 
33 

74.8 
48.3 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

84 
65 

87 
58 

87 
57 

86 
58 

88 

63 

90 
62 

81 

43 

45 
39 

64 
34 

77 
43 

68 
52 

72 
44 

81 
44 

63 

49 

51 

43 

47 

42 

49 
42 

57 
45 

70 
42 

79 
49 

82 
52 

83 
52 

70 
52 

61 
48 

79 
53 

79 
44 

52 

36 

63 

31 

72 
35 

74 
39 

59 
43 

71.6 
47.1 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

85 
52 

85 
53 

87 
50 

84 
51 

82 
55 

84 
57 

89 
55 

82 

34 

41 
32 

62 

34 

76 

41 

64 
35 

74 

37 

77 
36 

56 
40 

45 
38 

44 
38 

47 
36 

55 

38 

67 
41 

77 
47 

82 
49 

81 
47 

72 
38 

81 
37 

76 
45 

74 

35 

48 

26 

63 

27 

70 
34 

75 
38 

70.5 
41.2 

COLEMAN 

MAX 

Mm 

87 
60 

85 
62 

88 
60 

84 
60 

84 
61 

90 
62 

96 
63 

92 

40 

91 
40 

77 
39 

76 
39 

72 
54 

8- 
46 

63 
42 

77 
50 

57 

46 

57 
41 

58 
44 

72 
43 

82 
42 

86 
57 

83 
50 

60 
44 

85 
48 

88 
50 

87 
62 

85 

47 

74 

40 

75 
40 

60 
41 

80.6 
49.1 

COLORADO  CITY 

MAX 

Mm 

8* 
63 

81 
54 

85 
55 

81 
60 

83 
62 

90 
66 

90 
65 

88 
44 

64 
35 

77 
40 

76 
57 

72 
44 

86 
42 

86 
53 

78 
44 

47 
43 

50 
43 

55 

48 

67 
3' 

81 

42 

84 
57 

84 
59 

84 
54 

83 
43 

8- 
51 

82 
51 

80 
41 

64 

30 

73 
32 

80 
36 

79 
38 

77.4 
46.2 

DICKENS 

MAX 

Mm 

84 
64 

85 
63 

65 
59 

90 
55 

90 
53 

82 

36 

65 
35 

70 
36 

77 
52 

72 

47 

82 
47 

82 

50 

6  0 
41 

45 
41 

47 
40 

66 
42 

78 

43 

80 

53 

84 
51 

81 
57 

82 
47 

73 

37 

63 

32 

72 

36 

74.8 
46.7 

GAIL 

MAX 

Mm 

75 
62 

83 

58 

82 
60 

80 
60 

85 
62 

88 
60 

89 
59 

78 
36 

63 
36 

78 
43 

76 
56 

73 
43 

88 

50 

74 
52 

60 

40 

45 
40 

49 
40 

54 
45 

66 
42 

78 
48 

83 
56 

84 
55 

75 

57 

81 
49 

62 
57 

79 
57 

72 

38 

62 

32 

73 
38 

63 
42 

73.9 
49.2 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

85 
57 

88 

57 

87 
54 

84 
61 

87 
61 

95 
63 

94 
58 

83 

41 

80 
39 

86 
39 

80 

51 

73 
49 

82 
39 

82 
52 

63 
44 

51 

44 

52 
42 

53 

47 

64 
36 

76 
45 

75 
53 

74 

58 

71 
59 

83 

61 

61 

79 
39 

61 

30 

65 
37 

67 
39 

77 
37 

71 
35 

75.6 
47.6 

HASKELL 

MAX 

Mm 

86 
55 

76 
57 

85 

57 

86 
58 

90 
65 

83 
65 

90 
62 

93 

42 

56 

37 

66 
38 

76 
45 

71 
31 

71 
48 

84 
49 

70 

48 

49 

44 

52 
44 

52 

44 

59 

41 

67 
42 

78 
45 

84 

57 

87 
58 

76 
48 

93 
52 

86 
57 

61 
43 

57 
34 

64 
36 

73 

41 

80 

41 

74.5 
48.5 

HORDS  CREEK  OAM 

MAX 

Mm 

80 
56 

82 

60 

82 
56 

84 
60 

83 

61 

63 
66 

88 
65 

90 
42 

59 
37 

65 

38 

75 

44 

69 

51 

69 

50 

81 
50 

77 

50 

54 
45 

53 

44 

52 

45 

57 
42 

68 
42 

76 
49 

79 

57 

64 
57 

75 
47 

82 
50 

85 

50 

85 
45 

60 

3  6 

62 

37 

70 
43 

78 
43 

73.6 
49.0 

JAYTON 

MAX 

Mm 

85 
51 

75 
58 

85 
55 

65 
58 

85 
60 

85 
65 

90 
63 

90 

41 

79 
34 

72 
45 

73 

45 

65 
43 

69 
45 

47 
42 

48 
40 

51 
42 

58 

41 

68 
39 

78 
45 

83 
55 

95 

55 

76 
46 

81 
44 

85 
50 

90 
40 

56 

'0 

64 
30 

72 
35 

78 
38 

74.6 
46.0 

MATADOR 

MAX 

Mm 

87 
56 

83 
61 

89 
53 

87 
53 

84 
59 

63 

60 

92 
61 

87 
38 

46 
33 

66 
35 

76 
40 

70 
45 

74 

41 

85 

41 

61 
42 

44 
42 

44 
41 

48 
41 

55 
43 

67 
43 

79 
52 

7 '5 
54 

93 

56 

73 
44 

90 
46 

80 
44 

79 

38 

51 
30 

64 
40 

73 
37 

72 
39 

72.3 

45.4 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

B7 
54 

85 

60 

86 
56 

64 
56 

84 
56 

83 

53 

90 
53 

66 

37 

57 
37 

63 

37 

76 
41 

66 
43 

71 
42 

78 
42 

62 
42 

4B 
42 

47 
40 

50 
40 

57 

40 

69 

40 

78 
46 

84 

48 

93 

48 

79 
57 

83 
46 

79 
48 

77 

38 

59 

30 

63 

30 

72 
38 

76 
40 

73.0 
44.6 

MUNOAY 

MAX 

Mm 

86 

62 

86 

55 

85 
57 

86 
59 

85 
65 

91 
66 

92 

60 

92 

40 

66 
37 

76 
43 

74 
51 

74 
52 

B4 
43 

81 
51 

66 

44 

51 
44 

52 

43 

61 
47 

68 
40 

76 
47 

83 
53 

96 

57 

85 
55 

82 

47 

65 
5  0 

83 
49 

78 
41 

69 

31 

74 
35 

80 
36 

75 
36 

77.7 
48.3 

PADUCAH 

MAX 

Mm 

88 
54 

81 
62 

83 

57 

87 
57 

85 

60 

88 
60 

92 
63 

90 
40 

41 
37 

66 
37 

75 
44 

71 
48 

72 
42 

82 
42 

65 
43 

46 
44 

46 
41 

51 
43 

57 
41 

68 
41 

78 
50 

82 
54 

64 
54 

73 
50 

62 
50 

81 

48 

80 

38 

55 

32 

64 
33 

74 
38 

79 
40 

73.2 
46.3 

POST 

MAX 

Mm 

85 
53 

77 
60 

85 
58 

84 
59 

82 

60 

86 

57 

91 
57 

90 
37 

50 
34 

65 
34 

80 
37 

73 
44 

7? 
44 

87 
50 

65 
41 

43 
41 

43 
39 

48 

41 

57 
43 

68 
43 

78 
49 

82 

53 

99 
52 

75 
42 

82 
53 

83 
53 

79 

36 

55 
31 

64 
35 

73 

40 

80 
40 

73.2 
45.7 

9UANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

86 
56 

79 
56 

85 
55 

65 

56 

87 
56 

86 

66 

91 
60 

68 

39 

41 
37 

65 
39 

74 
46 

71 
47 

69 
41 

79 
42 

66 
44 

50 
44 

48 
43 

54 

43 

60 
41 

69 

44 

75 
51 

82 
52 

94 
52 

73 
42 

80 
44 

80 
47 

81 
41 

56 

28 

65 
31 

'4 
26 

77 
42 

72.9 

45.6 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

77 
62 

92 
53 

83 
57 

60 
60 

60 
65 

88 
65 

85 
60 

78 
40 

50 
46 

75 

42 

75 
55 

66 
45 

82 

46 

79 

43 

70 
46 

72 

41 

59 
43 

60 
45 

65 
40 

7B 
43 

61 
63 

82 
61 

78 
52 

82 

44 

a? 

55 

81 
55 

74 
40 

61 
31 

72 
35 

78 
45 

67 
46 

75.3 
49.4 

ROTAN 

MAX 

Mm 

84 
65 

84 
57 

84 
37 

83 

60 

83 
64 

90 
66 

91 
65 

88 

42 

64 
34 

76 
43 

75 
45 

72 
49 

84 

47 

81 
54 

68 
43 

44 
44 

50 
43 

56 

48 

64 
40 

76 
45 

83 
58 

94 
60 

61 
59 

80 
44 

84 
55 

so 

57 

70 
43 

62 

32 

71 
36 

77 
47 

71 
43 

75.5 
49.6 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

85 

54 

79 
58 

63 

58 

85 

59 

86 

61 

85 
65 

92 
65 

92 

42 

53 
39 

65 

40 

73 
44 

71 
54 

71 

45 

80 
46 

67 
47 

48 
46 

52 

44 

52 

44 

62 
40 

67 

41 

77 
46 

82 

54 

96 
56 

75 
48 

61 
47 

65 
52 

62 

44 

99 

33 

65 
35 

73 
39 

78 
38 

73.9 

46.0 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

Mm 

83 

49 

85 

48 

82 

48 

83 
48 

85 
63 

86 
56 

83 
54 

60 
34 

63 
33 

69 
39 

67 
39 

70 
36 

76 

36 

69 
37 

56 
37 

49 
36 

46 
39 

54 
39 

66 
41 

76 

41 

83 
41 

81 
41 

75 
41 

76 
39 

76 

39 

75 
49 

56 
36 

62 
25 

68 
25 

70 
25 

64 
23 

71.0 

40.0 

SNYDER 

MAX 

Mm 

82 
52 

72 
56 

82 
56 

82 
57 

80 
60 

83 
63 

68 
57 

88 
42 

53 
36 

62 
36 

76 
43 

71 
47 

85 

48 

72 
47 

72 

47 

47 
43 

50 

41 

51 

43 

54 
36 

63 
43 

76 
44 

81 
55 

93 
53 

75 
43 

64 
45 

82 
48 

79 

39 

56 
31 

65 
32 

71 
37 

77 
36 

72.5 

45.7 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

86 
55 

78 
59 

84 
58 

65 
59 

86 
63 

86 
67 

92 
62 

93 

40 

52 
39 

66 
39 

76 
43 

74 
53 

72 

45 

82 

47 

66 
45 

46 
45 

47 
44 

53 

44 

48 
42 

69 
43 

75 
47 

82 

53 

95 
59 

73 
48 

6  0 
46 

83 
54 

82 
41 

36 
35 

65 

37 

73 
39 

79 
38 

73.4 

48.1 

TURKEY  2  wSw 

MAX 

Mm 

87 
65 

87 
58 

65 

55 

82 
55 

84 
64 

90 
60 

89 
56 

74 
36 

64 
37 

79 
38 

79 
54 

72 
41 

80 
44 

78 
48 

5' 
43 

46 
41 

48 
43 

53 

45 

67 
40 

79 
46 

62 
55 

82 
51 

92 
55 

64 
46 

78 

52 

78 

47 

63 
36 

64 
32 

73 
41 

76 
43 

73 
42 

75.0 
47.5 

VERNON 

MAX 

Mm 

84 
63 

67 
55 

86 
57 

86 

57 

86 
67 

91 
68 

91 
63 

68 
41 

66 
39 

74 
44 

73 
54 

73 
52 

79 

44 

79 
51 

68 
45 

53 

45 

54 
45 

61 

49 

70 

43 

77 
48 

84 
54 

86 
57 

84 
61 

80 

46 

8? 
50 

84 
51 

76 
43 

65 

33 

74 
40 

78 
42 

71 

47 

77.2 
50.3 
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VI 

\1L 

I 

in 
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JU 
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TEXAS 
0CT0BFR 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

Dl 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
> 
< 

WELLINGTON  L  NNW 

MAX 

Mm 

87 
63 

B7 
55 

86 
54 

66 
63 

88 
58 

89 
53 

70 
36 

64 
36 

74 
41 

71 
53 

70 
42 

78 
42 

75 
48 

62 
42 

56 

44 

49 
42 

55 

46 

69 
42 

77 
47 

84 
48 

84 
48 

84 
48 

61 
44 

81 
45 

79 
37 

63 
31 

71 
34 

70 
41 

74.6 
45.6 

WICHITA  FALLS  HSO 

MAX 

Mm 

82 

60 

84 

58 

3* 
57 

88 

57 

85 
68 

91 
67 

91 
61 

61 
40 

65 
35 

71 

38 

69 
52 

68 
50 

77 
42 

68 

46 

52 

45 

53 

45 

54 
44 

61 
43 

70 
39 

75 
44 

81 
53 

85 
58 

73 
53 

78 
50 

83 
53 

81 

48 

54 
38 

64 
32 

72 
36 

76 
41 

65 
39 

73.1 
48.1 

WINTERS  1  NNE 

•      *      * 

MAX 

Mm 

82 
55 

74 
57 

83 
58 

87 
56 

83 
62 

83 
62 

88 

60 

90 

43 

58 
37 

65 
38 

76 
45 

71 
50 

71 
41 

83 
43 

80 
50 

54 
44 

52 
44 

53 

45 

56 
43 

69 
42 

79 

46 

81 
55 

83 
56 

78 
45 

83 

44 

67 
51 

85 

44 

60 
33 

64 
30 

n 

34 

80 
41 

74.6 
46.9 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

Mm 

85 
51 

86 
58 

87 

53 

86 
57 

88 

60 

85 
64 

90 
63 

92 
42 

57 
38 

65 
36 

67 
37 

68 
52 

66 
42 

34 
42 

74 
52 

52 

45 

55 

45 

53 

44 

60 
40 

70 
40 

60 
44 

83 
62 

86 

57 

76 
50 

84 
49 

69 
56 

85 

45 

56 
36 

63 

34 

73 
41 

80 
44 

75.2 
47.9 

ARCHER  CITY 

MAX 

Mm 

87 
63 

87 
59 

87 
59 

88 
58 

87 
70 

90 
66 

94 
70 

80 
38 

64 
39 

73 
39 

70 
56 

68 
53 

79 
46 

69 
49 

64 
47 

54 
47 

56 
45 

62 

50 

70 

40 

76 
45 

81 
62 

35 
66 

77 
58 

79 
51 

85 

56 

83 
58 

73 
45 

63 
35 

72 
38 

80 
41 

76 

40 

76.1 
51.3 

BARDWELL  0»M 

MAX 

Mm 

83 
53 

84 
60 

86 
65 

88 
65 

88 

65 

82 
67 

84 
68 

87 
74 

78 
42 

64 
41 

72 
42 

62 

57 

67 
53 

76 
52 

74 
50 

65 
48 

59 
46 

57 
45 

63 

47 

71 
47 

74 
45 

75 
53 

80 
64 

71 
52 

79 
53 

79 
60 

84 
63 

71 
41 

62 
38 

69 
42 

72 
43 

74.5 
53.1 

8ELTDN  0AM 

MAX 

Mm 

82 

60 

83 
62 

87 
64 

89 
66 

87 
66 

80 
66 

84 
65 

68 

72 

78 
44 

67 
41 

73 
44 

65 
58 

70 
53 

79 
55 

78 
53 

65 
50 

61 
50 

61 
50 

65 
49 

70 
49 

76 
51 

77 
57 

81 
64 

61 
55 

84 
54 

63 
60 

86 
71 

79 
46 

64 
39 

70 
39 

74 
42 

76.4 
54.7 

6ENBR0OK  DAM 

MAX 

Mm 

83 
60 

86 
60 

86 
64 

87 
61 

67 

61 

80 
69 

64 
69 

87 
57 

61 
43 

64 

41 

70 
46 

63 

56 

64 
51 

77 
53 

72 

51 

60 
48 

58 
48 

54 

47 

63 
48 

70 
47 

75 
47 

75 
57 

83 
67 

75 
55 

81 
55 

80 

64 

84 
52 

57 
38 

62 
38 

70 
43 

75 
45 

73.3 
52.9 

BONHAM 

MAX 

Mm 

8  4 
58 

87 
59 

82 
59 

79 
67 

61 
67 

80 
65 

83 
68 

84 
48 

59 

40 

67 
36 

61 
50 

62 

50 

70 
51 

66 
49 

63 
48 

63 
48 

58 
47 

62 

50 

66 
44 

72 
47 

72 
52 

74 
64 

70 
58 

73 
54 

77 
58 

82 
60 

77 
50 

61 
40 

73 
44 

74 

41 

74 

41 

72.2 
52.0 

BOWIE 

MAX 

Mm 

86 

62 

87 
64 

86 
64 

87 
62 

83 
67 

87 

68 

86 
70 

85 

43 

64 
38 

70 
42 

69 
50 

65 
54 

77 
50 

72 
53 

67 
50 

62 

48 

56 

44 

65 

50 

73 
48 

76 
51 

60 

54 

84 
63 

81 
55 

80 
52 

83 
54 

64 
67 

74 
44 

62 
36 

71 
41 

76 
45 

75 
45 

76.0 
52.7 

BOYD  3  S 

MAX 

Mm 

79 
57 

80 
56 

86 
61 

83 
59 

85 
62 

81 

68 

85 
68 

82 
56 

58 
43 

63 
39 

70 
40 

67 
50 

67 
48 

78 
47 

73 
51 

58 
48 

56 
48 

57 
47 

63 
43 

70 
43 

76 

43 

78 
56 

86 
67 

75 
49 

79 

51 

82 
58 

85 

50 

57 
40 

63 
32 

70 
35 

76 
37 

73.2 
50.1 

BRECKENRIDGE 

MAX 

Mm 

8* 
53 

86 
56 

86 
60 

88 
60 

84 
65 

90 
65 

93 
66 

75 
42 

65 

40 

74 
45 

66 

57 

68 
51 

62 
43 

74 
53 

57 

45 

57 
45 

54 
45 

64 
49 

70 
42 

78 
46 

82 

57 

86 

61 

77 
56 

81 
49 

89 

57 

66 
55 

57 
42 

64 
33 

72 
35 

67 
41 

75.2 
50.5 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

85 
55 

87 
59 

88 
59 

89 
59 

89 
62 

33 
67 

68 
68 

90 
49 

58 
40 

65 
38 

72 
44 

74 
55 

68 

45 

79 

45 

74 
48 

55 

45 

56 
46 

59 

47 

63 
41 

71 
42 

77 
44 

82 
54 

87 
57 

76 
49 

62 
49 

88 
61 

86 
48 

53 
35 

64 
34 

72 
39 

78 
42 

75.6 
49.2 

BROwNWOOD 

MAX 

Mm 

83 
54 

83 
58 

80 
64 

86 
65 

81 
65 

90 
66 

94 
68 

82 
41 

64 

41 

70 
42 

74 
48 

70 
48 

70 
48 

77 
53 

59 
48 

57 
49 

54 
49 

59 

49 

73 
46 

75 
47 

80 
58 

65 

57 

77 
48 

86 

48 

86 
53 

86 

51 

70 
38 

61 
33 

71 
36 

76 
40 

77 
43 

75.4 
50.1 

CAMERON 

MAX 

Mm 

85 
58 

89 
60 

90 

64 

89 
64 

81 
65 

85 
66 

90 
70 

83 
56 

68 
43 

75 
40 

71 
57 

72 
57 

80 
50 

78 
53 

71 
51 

66 

48 

67 
49 

69 
49 

71 
49 

77 
46 

78 
55 

80 
66 

76 
62 

84 
50 

87 
54 

67 
71 

84 

59 

65 

43 

72 
34 

75 
37 

78 
40 

78.2 
53.7 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

85 
58 

88 
62 

86 

67 

86 
62 

80 
65 

84 
69 

87 
71 

80 
51 

65 

40 

70 
40 

67 
55 

65 
58 

78 
50 

72 
52 

66 
50 

58 
48 

55 

49 

63 

47 

72 
45 

76 
43 

75 
54 

83 
65 

76 
57 

80 
51 

80 
54 

84 
68 

68 
51 

61 
37 

70 
34 

74 
39 

76 
44 

74.6 
52.8 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

82 
53 

84 
56 

89 
63 

86 
63 

87 
65 

78 
65 

83 
67 

B7 
71 

78 
39 

63 
39 

69 
39 

63 
57 

69 
53 

75 
52 

73 
48 

65 
47 

59 
47 

60 
47 

64 
47 

70 
44 

74 
44 

77 
51 

80 
63 

70 
51 

77 
51 

80 
57 

85 
66 

75 

41 

60 
36 

69 
36 

72 
42 

74.4 
51.7 

DALLAS  WSO 

MAX 

Mm 

85 
66 

87 
68 

87 

68 

87 
68 

83 

71 

86 
71 

88 
70 

76 
47 

63 

43 

70 
45 

61 
56 

64 
57 

75 
53 

73 
53 

65 
52 

58 

51 

56 
46 

62 
43 

69 
50 

74 

51 

73 
56 

81 
67 

72 
60 

76 
55 

80 
59 

64 
66 

69 
48 

63 
42 

71 
43 

74 
46 

76 
49 

73.9 
55.7 

DENISON  OAM 

MAX 

Mm 

85 
59 

84 
62 

86 
60 

84 
56 

83 
65 

82 
69 

85 
69 

85 

48 

60 

44 

67 
38 

67 
48 

59 
55 

72 
53 

73 
49 

65 
49 

60 
48 

60 
49 

65 
46 

67 
45 

74 
43 

76 
50 

78 
65 

78 
58 

79 
54 

79 
52 

84 
65 

61 

51 

61 
44 

68 

37 

74 
50 

75 

44 

74.1 
52.5 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

86 
61 

87 
64 

87 
63 

85 
61 

83 
65 

83 
69 

66 
69 

63 
48 

68 
42 

68 

41 

67 
54 

64 
57 

76 
51 

74 
51 

68 
51 

58 
44 

57 
49 

65 
46 

70 
47 

75 
44 

76 
54 

82 
67 

78 
54 

77 
54 

82 
57 

82 
69 

62 
49 

64 
39 

70 
40 

75 
50 

75 
40 

75.3 
53.2 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

81 
57 

81 
59 

86 

63 

65 
62 

85 

63 

79 

64 

88 
67 

89 
50 

62 
37 

65 
37 

70 
45 

76 

56 

65 

51 

79 
51 

74 

51 

59 

44 

56 

46 

51 

46 

60 

45 

71 
46 

75 
49 

78 
59 

65 
64 

79 
53 

81 
53 

86 

60 

67 
50 

62 
36 

62 

38 

70 

44 

75 
46 

74.3 

51.4 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

79 
52 

80 
58 

82 

83 
61 

81 
63 

63 
63 

86 
65 

89 
42 

69 
39 

56 
39 

62 
41 

64 
55 

70 
42 

78 
43 

67 
50 

64 
49 

66 
49 

59 
51 

69 
44 

68 
42 

74 
43 

79 
51 

82 
60 

83 
62 

84 

54 

85 
66 

89 
46 

64 
35 

65 
30 

71 
30 

74.4 
49.5 

EVANT 

MAX 

Mm 

83 

60 

86 
61 

80 
62 

65 
61 

89 
66 

87 
68 

90 

70 

83 
50 

70 

40 

73 

42 

70 
45 

66 
58 

80 
49 

78 
53 

74 
45 

66 
46 

56 
47 

55 

47 

72 
46 

76 
49 

73 
55 

85 
56 

81 
61 

85 
50 

85 

54 

87 
54 

64 
54 

66 
41 

70 
36 

72 

40 

80 
39 

77.3 
51.8 

FERRIS 

MAX 

Mm 

85 
60 

87 
63 

87 
67 

87 
63 

82 
68 

84 
70 

86 
68 

82 
52 

62 

43 

69 
40 

64 
56 

67 
59 

73 
52 

72 
54 

66 

51 

60 
50 

58 
50 

63 
45 

69 

47 

73 

47 

74 
54 

78 
65 

76 
56 

74 
54 

79 
57 

83 
69 

78 
54 

61 

41 

68 
38 

72 
42 

75 
45 

74.0 
54.3 

FORT  WORTH  WSO 

MAX 

Mm 

83 

63 

87 
64 

88 
67 

87 
65 

84 
69 

85 

71 

88 

72 

78 

47 

66 

45 

71 
42 

64 
58 

67 
60 

77 
53 

74 
53 

66 
53 

60 
50 

57 
49 

64 
48 

69 

49 

76 
46 

76 
56 

83 

68 

74 
58 

78 
53 

82 
57 

86 
67 

68 
46 

65 
42 

72 
39 

75 
44 

77 
49 

75.1 

55.0 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

82 
54 

86 
59 

86 

59 

86 
59 

85 
62 

81 
67 

84 
68 

66 
71 

73 
41 

62 
36 

69 
39 

64 
54 

60 

47 

73 
48 

69 

46 

60 

49 

57 
47 

59 
46 

63 
42 

70 
41 

75 
42 

77 
55 

81 
66 

68 
52 

74 
52 

62 
57 

84 
50 

53 

36 

62 
35 

70 
36 

75 
42 

72.6 

50.4 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

82 
53 

88 

60 

68 
64 

86 

64 

81 

67 

67 
68 

89 

71 

85 
42 

65 
38 

71 
39 

68 
46 

66 

46 

70 
46 

78 

51 

64 

46 

57 
47 

56 
48 

59 

48 

71 

44 

75 
44 

76 
56 

84 
58 

61 

51 

62 
52 

85 
55 

86 

51 

71 

41 

63 
32 

70 
34 

75 
37 

78 
45 

75.3 

49.8 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

85 
60 

88 
60 

89 

62 

89 
63 

86 
67 

85 
67 

90 

71 

87 
59 

71 
45 

75 
38 

74 
58 

72 

57 

82 
49 

32 
51 

78 
51 

66 
49 

62 

50 

67 
50 

71 
49 

78 
47 

77 
55 

83 
67 

63 
63 

86 

51 

85 
54 

88 
72 

84 
60 

64 
43 

70 
33 

75 
39 

78 
42 

79.0 
54.3 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

83 
56 

88 
60 

89 
65 

87 
61 

83 
64 

87 
64 

90 
65 

87 
49 

66 

40 

72 
36 

67 
56 

66 
59 

81 

47 

76 
50 

72 
50 

61 
45 

58 
49 

63 
47 

74 
43 

77 
39 

78 

50 

86 
68 

80 
53 

83 
46 

84 
50 

87 
61 

69 
50 

65 

37 

71 
32 

77 
35 

60 

41 

77.0 
50.6 

GOLOTHWAITE 

MAX 

Mm 

82 
62 

84 
61 

66 
62 

86 
63 

81 
66 

88 
67 

89 
68 

86 
48 

65 
38 

71 
45 

78 
57 

76 
58 

78 
48 

77 
55 

73 
52 

57 
43 

54 
46 

54 
46 

70 
46 

74 

51 

77 
56 

84 

64 

80 
53 

82 
48 

65 
60 

84 
64 

75 
53 

62 

37 

66 
38 

75 
42 

79 
48 

76.1 
53.1 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

87 
55 

85 
58 

90 

5' 

90 
58 

89 
60 

85 

68 

94 
67 

95 

45 

60 
40 

66 
39 

74 
45 

68 
56 

69 

46 

83 
50 

75 
51 

55 

47 

55 

46 

54 

45 

66 

41 

73 
42 

79 
45 

83 
57 

88 
57 

79 
48 

84 
51 

90 
58 

88 
46 

36 
36 

65 
32 

74 
35 

80 
39 

76.7 
49.1 

GRAN3URY 

MAX 

Mm 

86 

61 

87 
60 

89 
66 

87 
62 

86 

67 

86 
68 

90 
72 

89 

49 

66 
42 

71 
42 

71 
57 

66 
59 

80 
53 

78 
51 

75 
51 

59 

50 

56 

49 

62 
48 

71 
50 

77 
44 

78 
55 

87 
66 

83 
58 

83 
50 

8  5 
5  6 

86 
68 

69 
49 

65 

40 

72 
35 

78 
43 

80 
46 

77.4 
53.8 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

82 
59 

85 
61 

87 
62 

87 
62 

87 
62 

84 
63 

85 
68 

88 

54 

76 
42 

63 

41 

70 
41 

62 

50 

63 

51 

75 
51 

71 
52 

63 

51 

61 
52 

57 
45 

63 
45 

70 
45 

75 
47 

75 
53 

83 
52 

71 
51 

77 
54 

80 
53 

85 

57 

38 
43 

63 

40 

70 
40 

75 
42 

74.0 
51.3 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

81 
5* 

84 

57 

88 
60 

87 
59 

85 

60 

79 
67 

81 
68 

64 
70 

76 

41 

62 
37 

67 
40 

61 
54 

63 
52 

74 
51 

71 
50 

65 

50 

60 

49 

56 

41 

63 
46 

70 
42 

73 
43 

73 
53 

77 
65 

66 
54 

73 
54 

76 
57 

84 
63 

65 

40 

62 

35 

66 
37 

72 
38 

72.3 
51.2 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

83 
57 

85 

60 

89 
66 

89 

65 

89 
66 

80 
66 

85 
66 

88 
74 

81 
42 

65 
41 

71 
43 

70 
53 

71 
56 

77 
54 

76 
50 

67 
46 

61 
43 

67 
43 

63 
48 

73 
43 

75 
46 

77 
55 

80 
62 

73 
52 

80 

52 

83 
60 

86 
71 

79 
43 

64 
39 

71 
40 

72 
42 

76.3 
53.2 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

81 
59 

82 

61 

85 
62 

85 

64 

85 
64 

78 
64 

86 

70 

86 

71 

72 
40 

64 
39 

71 
42 

71 
57 

65 

50 

79 
50 

76 
52 

63 
48 

53 
46 

53 

47 

57 
47 

70 
49 

74 
51 

78 
51 

84 
64 

78 
53 

84 
53 

85 
58 

62 

40 

61 
38 

68 
38 

74 

40 

73.8 
52.3 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

83 
54 

83 

54 

85 
60 

85 
58 

66 
61 

67 
69 

90 
64 

83 
39 

63 
39 

70 
43 

70 
43 

67 
55 

68 
45 

75 
46 

68 
48 

55 

47 

55 
46 

57 
47 

62 

39 

69 
40 

75 
46 

80 
56 

85 
58 

74 
50 

77 
50 

63 
58 

81 
46 

54 
36 

62 

37 

70 
43 

76 
41 

73.5 
49.0 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
OCTOBER 

1970 

Station 

Day 

ol  Month 

o 
a 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

a 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

B 

> 
< 

HICO 

MAX 

MIN 

83 
57 

8B 
60 

86 
64 

87 
61 

65 
63 

66 
66 

90 
70 

68 
46 

65 
39 

72 

37 

73 
65 

66 
57 

Bl 

44 

61 
50 

75 
50 

58 
45 

59 

47 

60 
46 

72 
45 

76 
44 

79 
54 

86 
65 

64 
55 

85 
51 

86 
52 

87 
65 

76 
49 

64 

36 

70 
31 

76 
36 

80 
41 

77.7 
51.4 

HILLSBORO 

MAX 

MIN 

ea 

55 

83 
62 

85 

66 

88 
66 

88 

67 

83 
68 

85 

70 

87 
73 

75 
41 

71 
40 

70 
42 

63 
59 

6? 
50 

77 
49 

74 
49 

65 
45 

57 

48 

60 
42 

63 
46 

72 

45 

75 
45 

76 
57 

80 
65 

77 
50 

80 
51 

80 
64 

65 
62 

67 

40 

63 
35 

69 
38 

72 

46 

74.7 
52.9 

JACKSBORO 

MAX 

MIN 

86 

64 

68 
60 

86 
61 

86 
61 

86 
68 

89 

68 

91 

70 

90 
53 

64 
39 

70 
45 

69 
56 

70 
55 

76 
48 

77 
49 

71 
46 

5J 

46 

57 
45 

65 

48 

70 
42 

76 
43 

81 
56 

85 
64 

85 
55 

60 
53 

85 
52 

66 
75 

61 
44 

63 
35 

71 
41 

77 
43 

76 
47 

77.3 
52.7 

KAUFMAN 

MAX 

MIN 

84 
55 

66 
58 

69 
62 

90 
63 

88 
63 

80 
67 

85 
68 

86 
71 

76 
42 

64 
39 

70 
39 

61 
57 

69 
54 

76 
53 

74 
51 

67 

49 

59 
50 

59 
44 

66 

47 

73 
46 

75 
45 

76 
52 

79 
64 

69 
57 

76 
55 

79 
56 

86 
63 

70 
41 

63 
38 

'0 
39 

73 

41 

74.9 
52.5 

KILLEEN 

MAX 

MIN 

84 
60 

6B 
61 

88 
62 

87 

61 

85 
68 

84 
68 

69 

73 

62 
52 

66 
44 

73 

4" 

73 
48 

69 
52 

82 

52 

78 

54 

75 
52 

66 

48 

57 

50 

74 
50 

72 
47 

74 
41 

77 
63 

83 
60 

82 

68 

62 
51 

62 

57 

81 
55 

80 
64 

76 

43 

70 
32 

73 
35 

79 
40 

77.8 
53.5 

LAVON  DAM 

MAX 
MIN 

Bl 
57 

84 
56 

65 
63 

67 
64 

66 
64 

80 
68 

83 
68 

85 
71 

76 
42 

62 

40 

68 
42 

61 
56 

65 
55 

73 
55 

72 
53 

65 

52 

59 
52 

57 
48 

64 
48 

71 
47 

73 
50 

73 
55 

78 
65 

67 

57 

72 
57 

77 
61 

83 
65 

67 

43 

63 
39 

69 
39 

72 
47 

72.8 
54.2 

MARLIN  3  NE 

MAX 
MIN 

84 
57 

90 
57 

87 
65 

88 
64 

84 
65 

64 
68 

89 
71 

86 
55 

66 
41 

72 

38 

76 
57 

69 
58 

78 
52 

76 
54 

72 
53 

64 

49 

63 
51 

65 
50 

72 
51 

75 
44 

77 
54 

80 

64 

75 
61 

S3 
51 

82 
53 

65 
69 

79 
58 

63 
45 

70 
35 

73 
36 

76 
39 

76.9 
53.8 

MC  GREGOR 

MAX 

MIN 

83 
54 

83 
63 

88 

64 

68 

64 

87 
68 

61 
67 

65 
69 

89 
72 

77 
42 

65 
42 

72 

46 

63 
55 

68 
50 

79 
50 

75 

51 

64 

49 

56 
49 

58 
49 

61 
49 

70 
50 

78 
50 

76 

58 

61 
64 

80 

54 

79 
55 

81 
57 

86 
62 

75 

43 

61 

37 

70 

40 

76 
49 

75.4 
53.9 

MC  KINNEY 

MAX 

MIN 

85 
5B 

88 
59 

87 
62 

86 
60 

84 
66 

82 
69 

66 
68 

84 
49 

63 
40 

67 

36 

67 
53 

66 
56 

75 

52 

74 
48 

69 

50 

60 
50 

56 
49 

66 

50 

70 
45 

74 
41 

73 
50 

79 
63 

76 
57 

74 
53 

76 
55 

63 
61 

78 
51 

63 
38 

69 
34 

73 
41 

74 
44 

74.6 
51.9 

MEXIA 

MAX 
MIN 

S3 
59 

83 
61 

86 
63 

87 
66 

88 
66 

79 
66 

82 
66 

86 
70 

78 
41 

63 

43 

68 
45 

69 
55 

70 

56 

75 
54 

74 
50 

65 

47 

58 
48 

61 
46 

64 
49 

70 
48 

73 
4B 

75 

50 

79 
61 

70 
61 

77 
54 

80 
59 

75 
70 

74 
43 

62 

40 

68 
42 

69 
43 

73.9 
54.1 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

e: 

61 

87 
61 

88 
62 

86 
62 

81 
67 

89 

68 

91 
69 

76 
44 

65 
42 

72 

41 

75 
56 

70 
55 

79 
52 

75 
52 

57 
46 

58 
46 

57 
46 

64 

47 

73 

44 

77 
45 

82 
54 

87 
64 

78 

57 

82 
52 

89 
54 

87 
61 

62 

45 

65 

39 

72 
35 

78 

40 

77 

44 

76.3 
52.1 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

MIN 

82 
56 

82 
61 

89 
64 

88 
66 

87 
66 

84 
68 

84 
69 

87 
73 

76 
42 

64 
41 

70 
43 

62 
57 

69 
53 

75 
53 

73 
50 

65 
4S 

56 
49 

61 
46 

63 
46 

70 
46 

75 
49 

75 
51 

80 
64 

73 
52 

80 
52 

60 
59 

85 
64 

75 
42 

61 
37 

69 
41 

71 
44 

74.7 
53.3 

OLNEY 

MAX 
MIN 

83 
62 

82 

61 

84 
62 

87 
59 

85 

65 

90 
67 

92 
66 

65 
42 

67 

38 

72 
40 

67 
55 

70 
53 

Bl 
46 

85 
54 

74 
46 

5  5 
45 

59 
46 

67 
45 

71 
43 

76 
41 

82 
56 

8  5 
70 

79 
56 

77.3 
53.0 

PARIS 

MAX 

MIN 

83 
56 

86 

64 

87 
63 

88 

60 

84 
62 

80 
65 

85 

67 

B3 

67 

78 
42 

60 

41 

66 
42 

59 
54 

64 

56 

72 
53 

69 

50 

65 
49 

63 

48 

59 

46 

65 
47 

70 
45 

74 
46 

74 

55 

60 
64 

69 
53 

70 
54 

79 
58 

84 
63 

65 
42 

63 
39 

69 

44 

74 
44 

73.1 
52.9 

PILOT  POINT 

MAX 
MIN 

82 

57 

85 

60 

88 
61 

86 

61 

85 
64 

83 
06 

83 

67 

86 
70 

72 

41 

62 
41 

69 
42 

63 
55 

65 

51 

75 
50 

70 

50 

60 
49 

59 
48 

56 
45 

65 
45 

68 

45 

74 
48 

75 
54 

78 
67 

68 
54 

73 
55 

79 
56 

83 

53 

54 

37 

62 
37 

66 

40 

73 
45 

72.7 
52.1 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

82 

56 

81 
59 

84 
62 

85 
63 

85 
63 

82 
64 

90 
66 

91 
46 

61 

39 

65 
40 

72 
40 

76 
58 

67 
46 

80 
43 

77 
53 

61 

45 

5B 
48 

54 

47 

59 

44 

70 
44 

76 
47 

80 
61 

85 

56 

78 
50 

62 
51 

87 
61 

86 
49 

60 
38 

62 
33 

69 
38 

76 
42 

74.9 
50.3 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

83 
64 

65 
57 

83 
59 

83 
61 

82 
64 

89 
66 

92 

67 

89 

41 

65 
J6 

74 
41 

71 
56 

69 
54 

82 

49 

60 
53 

70 
45 

56 
44 

52 

44 

62 

47 

69 

44 

77 
45 

62 
55 

85 
57 

82 
45 

82 
46 

88 
55 

63 
65 

73 
43 

61 

33 

71 
39 

78 
50 

73 
49 

76.5 
50.8 

9UINLAN 

MAX 

MIN 

85 
61 

87 
63 

87 
65 

86 
63 

80 
68 

83 
66 

85 
66 

85 
50 

62 
41 

68 
43 

67 
53 

65 
56 

74 

52 

73 
52 

68 
50 

61 

49 

57 
50 

65 

44 

70 
48 

74 
45 

74 
45 

88 
65 

77 
58 

76 
55 

78 
56 

84 
68 

78 
53 

62 
40 

68 
39 

71 
46 

74 
49 

74.6 
53.6 

RANGER  1  w 

MAX 

MIN 

82 

60 

84 
60 

85 
62 

85 
53 

82 
65 

89 
65 

69 
70 

69 
44 

64 
40 

71 

47 

73 
53 

64 
55 

79 

48 

75 
53 

69 

48 

55 
44 

52 
45 

62 

47 

70 
46 

76 
44 

79 
56 

85 
64 

82 
55 

81 
51 

58 
5C 

85 
65 

77 
47 

63 
34 

70 

72 
43 

72 
46 

75.6 
52.1 

RISING  STAR 

MAX 

MIN 

82 
52 

83 

58 

85 
58 

89 

61 

86 

63 

83 
64 

90 
63 

92 

45 

61 

36 

66 
36 

73 
42 

73 
55 

69 
47 

81 
47 

76 
51 

56 

45 

56 

45 

53 
46 

61 

42 

73 
43 

77 
48 

81 

56 

65 

57 

76 
48 

84 
48 

89 
60 

87 
46 

61 

36 

63 
34 

71 
36 

78 
40 

75.6 
48.6 

ROSEBUD  3  WSH 

MAX 

MIN 

33 

60 

89 
62 

89 
65 

89 

64 

84 
66 

35 
67 

90 

72 

85 
55 

65 
43 

73 
42 

69 
56 

70 
57 

77 
51 

75 
55 

70 
51 

63 
47 

64 
49 

65 
49 

69 

50 

74 
49 

77 
55 

81 
66 

76 
62 

62 
54 

83 

85 
72 

61 
59 

62 

44 

69 
36 

73 
40 

76 
43 

76.5 
54.9 

SHERMAN  PUMP  STATION 

MAX 

Mm 

84 
54 

84 
61 

86 
59 

87 
61 

83 
60 

60 
66 

82 

68 

82 
69 

74 
41 

62 

37 

67 
40 

57 
55 

60 
51 

73 
48 

69 
49 

62 
47 

61 

47 

57 
45 

65 
42 

69 
43 

73 
50 

71 
55 

79 
64 

63 
51 

72 

54 

78 
62 

84 
51 

54 

41 

63 
35 

69 
46 

74 
45 

71.9 
51.5 

SPRINGTOWN 

MAX 

Mm 

82 
57 

86 
58 

85 
58 

87 
57 

65 
58 

81 
66 

68 
66 

89 
51 

59 

41 

64 

J9 

72 
40 

70 
55 

68 

45 

78 

49 

72 
48 

58 
45 

56 

45 

57 
45 

65 
39 

70 
41 

76 
46 

79 
59 

89 

67 

75 
50 

al 
55 

36 
57 

85 
49 

56 
37 

63 
33 

71 

43 

72 
47 

74.2 
49.9 

STEPHENVlLLE  4  N 

MAX 

Mm 

80 
55 

60 

57 

82 
64 

86 
67 

82 

62 

85 
65 

87 
66 

65 

40 

63 

3* 

70 
42 

70 
55 

65 
56 

78 
48 

77 
53 

70 
45 

55 
45 

50 
45 

61 
44 

70 
44 

75 
46 

75 
55 

80 
65 

65 
65 

80 
50 

65 

54 

84 
61 

69 
46 

61 

39 

68 
36 

74 
46 

77 
43 

74.5 
51.5 

STILLHOUSE  HOLLOW  OAM 

MAX 

MIN 

B3 
56 

64 
61 

67 
63 

88 
65 

87 
65 

78 
66 

83 
66 

68 
71 

77 
44 

69 
41 

73 

41 

65 
56 

70 

51 

79 
53 

77 
51 

65 
47 

61 
49 

61 
48 

69 

47 

70 
47 

75 
51 

78 
57 

81 
64 

82 
55 

85 
54 

83 
59 

86 
70 

78 
43 

63 

38 

69 
45 

74 
46 

76.3 
53.9 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

85 
56 

64 
61 

89 
62 

90 
65 

87 
66 

76 
66 

84 
69 

68 

73 

76 
46 

69 
41 

75 

44 

70 
47 

72 

52 

80 
53 

80 
52 

66 
49 

66 
51 

66 
50 

69 
50 

70 
49 

78 
51 

78 
59 

78 
63 

81 
53 

84 
56 

84 
64 

86 
52 

72 
44 

64 
38 

71 

40 

74 
43 

77.3 
53.7 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

84 
57 

83 
62 

89 

64 

88 

67 

89 
65 

60 

67 

84 
69 

62 
69 

78 

44 

68 
44 

73 
46 

68 
57 

70 
52 

80 
52 

76 
46 

69 

46 

62 

50 

69 
49 

65 

49 

71 
49 

75 
52 

78 
57 

80 
63 

62 
55 

83 
54 

83 
60 

86 
52 

78 
43 

64 
39 

71 
40 

74 
47 

76.8 
53.7 

THROCKMDRTON 

MAX 

Mm 

84 
56 

82 
58 

65 
58 

85 

58 

86 

61 

64 
61 

89 
62 

90 
41 

55 
36 

64 
3« 

73 
45 

71 
53 

69 

46 

79 
45 

69 
46 

48 

44 

53 
44 

53 
44 

60 

40 

69 
42 

77 
45 

81 
58 

64 
55 

77 
46 

61 
51 

84 
54 

82 
43 

57 
33 

63 
36 

72 
40 

79 
38 

73.7 
47.7 

WACO  DAM 

MAX 

MIN 

83 

58 

82 
69 

86 
66 

87 
65 

68 
65 

83 

69 

85 

71 

68 
74 

77 
44 

65 
42 

71 
42 

63 
59 

67 

53 

72 
53 

74 
52 

66 
50 

59 

50 

60 
49 

62 
48 

71 
47 

74 
47 

75 
58 

80 
65 

78 
53 

80 
54 

60 
62 

84 
56 

76 
42 

63 
39 

69 

44 

72 
44 

74.9 
54.4 

WACO  WSO 

MAX 

Mm 

83 
63 

89 
66 

69 

68 

88 
66 

64 
71 

84 
71 

90 
75 

76 
49 

66 
45 

73 
44 

64 
60 

69 
59 

80 

55 

76 

57 

69 
54 

61 
S3 

62 

53 

64 
53 

71 
52 

74 
46 

76 
59 

81 
68 

77 
59 

62 
53 

8  1 

60 

65 

72 

76 
50 

64 
42 

69 
38 

74 
43 

76 
46 

76.0 
56.5 

WAXAHACHIE 

MAX 

MIN 

84 
60 

88 
62 

88 
68 

88 

64 

87 
67 

63 
69 

87 
69 

66 
51 

63 
41 

70 
39 

67 
55 

66 
58 

76 
51 

76 
53 

72 
51 

62 

SO 

57 
50 

64 
46 

70 

4  6 

75 
47 

75 
53 

80 
64 

79 
55 

76 
51 

80 
55 

64 
67 

80 
52 

61 
41 

70 
38 

73 
40 

75 
44 

75.6 
53.5 

WEATHERFORD 

MAX 

Mm 

82 
52 

84 
58 

87 
58 

88 
59 

67 
67 

60 
66 

87 
66 

86 
52 

58 

40 

62 

37 

70 
43 

72 
54 

68 
46 

79 
47 

72 
49 

57 
47 

56 
46 

55 

45 

6  3 
40 

70 
39 

76 
42 

78 
57 

69 

67 

76 
51 

60 
52 

64 
56 

64 
49 

56 
38 

63 
33 

70 
38 

76 

45 

74.0 
49.8 

WHITNEY  DAM 

•     •     * 

MAX 

Mm 

83 

57 

65 
59 

88 
64 

68 
65 

82 

64 

84 
66 

85 
69 

91 
71 

76 

42 

65 
38 

70 
39 

64 
59 

66 
52 

76 
53 

75 
53 

65 

51 

56 
51 

58 

46 

60 
50 

70 
44 

75 
44 

77 

54 

63 
60 

60 
55 

62 
53 

60 

57 

85 

61 

63 
49 

62 

36 

70 
36 

74 
41 

74.9 
52.9 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

87 

59 

90 
62 

86 

64 

80 
66 

89 
66 

85 
64 

87 

61 

65 
52 

71 

45 

69 
37 

76 
54 

78 
53 

73 
51 

68 

46 

67 
44 

69 
50 

72 

47 

73 
47 

78 
53 

79 
62 

70 
60 

81 
53 

6  5 
57 

64 
71 

64 
60 

65 
53 

65 
41 

69 

42 

71 
45 

77.2 

54.0 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

85 
58 

81 
62 

87 
68 

82 
52 

72 

42 

63 

37 

69 
42 

70 
58 

75 

57 

75 
49 

67 
4B 

60 

49 

62 
47 

65 

44 

62 

52 

76 
42 

76 
47 

81 
63 

76 
59 

78 
56 

82 
52 

88 
68 

86 
56 

74 
44 

62 
35 

75 
36 

77 
39 

74.4 

50.4 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

88 
56 

90 
62 

90 
67 

66 
61 

65 
63 

80 
64 

85 
68 

84 
56 

65 

39 

68 
39 

68 
55 

68 
59 

71 

6: 

77 
51 

73 
58 

64 

50 

65 
44 

63 

50 

69 
53 

74 
46 

75 
47 

81 
51 

77 
60 

79 
59 

64 
53 

85 
66 

79 
65 

69 
42 

70 
39 

75 
37 

77 
38 

76.3 
53.5 

CENTER 

MAX 

Mm 

62 

49 

67 
54 

91 
63 

93 
59 

90 
59 

89 
62 

78 

67 

85 

67 

65 
40 

67 
3' 

70 
35 

67 
55 

67 

60 

77 
47 

61 
47 

69 
46 

6B 

40 

70 
42 

65 
50 

73 
46 

75 
45 

74 
45 

81 
58 

70 
59 

80 
50 

83 
50 

85 

70 

74 

48 

67 
35 

72 
34 

75 
34 

77.1 
50.0 
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TEXAS 
OCTOBER 

1970 

Station 

Day 

ol  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CENTERVILLE 

MAX 
MIN 

85 
5* 

85 
55 

90 
60 

90 

61 

90 
63 

62 
65 

67 
68 

90 
71 

62 

42 

70 
44 

68 
46 

68 
57 

73 
54 

77 
47 

76 
48 

67 
46 

62 

47 

65 

49 

66 
51 

71 
40 

75 
40 

76 
52 

60 
62 

72 
52 

82 
54 

83 
63 

87 
72 

65 
44 

65 
33 

70 
32 

73 
35 

77.2 
51.8 

CLARKSVILLE  2  6 

MAX 

MIN 

83 

56 

86 
58 

88 
62 

89 
55 

89 

58 

83 
60 

82 
62 

92 
69 

81 
40 

61 
38 

67 
38 

59 
47 

63 

55 

71 
53 

73 
49 

67 
48 

63 

47 

59 
45 

63 
45 

69 
44 

72 
45 

74 
50 

81 
61 

66 

54 

75 
53 

62 
53 

83 
63 

72 
42 

66 
35 

68 
39 

73 
34 

73.9 
50.3 

COLDSPRING  5  SSw 

MAX 
MIN 

85 
53 

65 
57 

86 
59 

90 
59 

91 
61 

79 
67 

85 
70 

66 

71 

86 
43 

66 
41 

65 
41 

67 
59 

70 
56 

75 

50 

78 
49 

70 
50 

68 
47 

66 

47 

66 
52 

71 
45 

74 
45 

78 
53 

81 
59 

69 
53 

80 
54 

84 
57 

86 

71 

89 
47 

65 
36 

69 
36 

73 

36 

76.9 
52.4 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

MIN 

61 

60 

85 
63 

8° 
65 

87 
67 

76 
69 

62 

69 

68 
72 

82 
48 

65 
45 

68 
44 

72 
59 

77 
58 

76 
54 

77 
54 

65 
53 

67 
50 

65 
47 

66 
52 

70 
52 

74 
48 

75 
57 

78 
67 

72 
63 

61 
54 

84 
59 

84 
74 

86 

54 

64 
44 

67 

40 

70 
40 

74 
44 

75.7 
55.6 

CONROE 

MAX 
MIN 

86 
56 

86 
56 

90 
60 

91 
66 

90 

67 

68 
66 

89 
70 

90 
71 

8  8 
44 

67 

43 

69 
44 

68 
59 

72 
55 

78 
52 

78 
51 

74 
52 

69 
47 

67 

47 

68 
52 

71 
47 

78 
48 

79 

54 

81 
61 

69 
57 

63 
56 

87 
62 

87 
72 

90 
49 

66 
39 

70 
39 

75 

41 

78.8 
54.4 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

80 
55 

80 
62 

8? 
62 

91 
65 

90 
65 

84 
66 

89 
67 

88 
70 

86 

43 

64 

39 

67 
39 

69 
55 

71 
57 

76 
51 

78 
51 

69 
49 

63 
49 

67 
47 

67 
51 

72 
45 

74 
45 

78 
51 

62 
61 

67 

56 

78 
55 

81 
59 

86 

71 

84 
46 

65 
38 

71 
38 

73 
38 

76.6 
53.2 

DAINGERFIELD  9  S 

MAX 

MIN 

87 
56 

91 
67 

91 
66 

86 
63 

88 
68 

84 
67 

67 
69 

65 

54 

62 
42 

69 
41 

72 
56 

65 
53 

71 
57 

76 
52 

74 
55 

68 
52 

63 
48 

65 
48 

72 
52 

75 
48 

75 
52 

80 
61 

79 

60 

75 
59 

83 
56 

83 
69 

84 
56 

65 
46 

71 
40 

74 
46 

74 
45 

76.6 
55.0 

OIALVILLE  2  w 

MAX 

MIN 

87 
56 

88 
62 

90 
65 

69 
64 

65 
66 

86 

66 

66 
67 

80 
52 

62 
39 

70 
40 

75 
55 

67 

56 

74 
55 

75 
50 

71 
51 

63 
48 

63 

45 

63 

48 

70 
50 

74 
45 

77 
50 

82 
59 

75 
59 

78 
58 

80 
56 

85 

70 

72 
56 

62 

44 

69 
37 

74 
40 

76 
46 

75.7 
53.5 

EMORY 

MAX 

Mm 

84 
55 

85 
55 

68 

62 

89 
59 

89 
60 

62 
67 

85 
68 

86 
69 

76 
42 

62 
37 

70 
37 

61 
55 

68 
52 

73 

50 

72 
50 

66 
50 

60 
48 

59 

43 

63 
46 

71 
42 

75 
42 

75 
55 

80 
62 

69 
55 

77 
53 

78 
57 

85 
63 

75 
42 

63 
35 

69 
35 

73 

40 

74.5 
51.2 

EVADALE 

MAX 

MIN 

8". 
49 

64 
54 

88 
57 

69 
56 

89 
63 

92 
67 

76 
65 

85 
65 

87 
42 

68 

40 

65 

41 

69 
52 

71 
56 

76 

48 

78 
48 

71 
48 

69 
42 

70 
44 

70 
51 

71 
42 

75 
43 

76 
46 

79 
54 

72 
54 

76 
48 

85 
53 

87 
65 

75 
46 

64 
40 

69 
35 

72 
35 

76.6 
50.0 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

84 
55 

87 
64 

8B 
66 

86 
66 

84 
69 

67 
70 

86 
54 

62 

40 

40 

60 

74 

74 
53 

58 
46 

62 
46 

64 
46 

70 
52 

72 
45 

74 

57 

79 
64 

78 
59 

77 
56 

74 
58 

62 

44 

69 
37 

71 
38 

74.3 
53.4 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

84 
58 

86 

57 

69 
60 

87 
60 

60 

67 

96 
69 

88 
72 

66 
56 

65 

43 

71 
39 

72 
56 

73 
57 

75 
52 

78 
52 

76 
50 

65 

47 

68 

46 

68 
50 

71 
50 

77 
45 

75 
53 

78 
65 

77 
61 

62 
52 

85 
56 

85 
73 

81 
58 

70 
44 

70 
37 

73 
39 

76 
43 

77.3 
53.7 

GILMER  2  W 

MAX 

Mm 

53 

84 

ee 

63 

90 
60 

85 
63 

83 
64 

84 
65 

83 
67 

79 
48 

62 

34 

68 
36 

60 
54 

65 
56 

71 
46 

74 
47 

68 
50 

61 
43 

63 

43 

64 
48 

71 

41 

73 
48 

77 
51 

80 
60 

68 
56 

77 
53 

61 
55 

63 
62 

70 
44 

66 
34 

70 
36 

72 
41 

74.0 
50.7 

GLADEWATER  3  WSW 

MAX 

Mm 

84 
53 

85 

54 

8B 
56 

69 
62 

90 
58 

94 
64 

83 
67 

83 
69 

83 
42 

62 

36 

66 
38 

66 

55 

65 
57 

72 
48 

74 
53 

67 
52 

63 

45 

62 

45 

64 

51 

70 
44 

72 
45 

76 
45 

80 
63 

69 
56 

77 
55 

83 
65 

86 
63 

71 

44 

70 
36 

69 

35 

73 
39 

75.1 
51.5 

GROVfcTON  I  SE 

MAX 

MIN 

78 
53 

81 
57 

79 

55 

73 
51 

71 
49 

66 
50 

73 
51 

69 

48 

72 
46 

70 
51 

71 
44 

68 
49 

72 
42 

74 
49 

73 
53 

59 

48 

68 
46 

69 

54 

70 
46 

74 
44 

75 
46 

78 
52 

84 
45 

81 
56 

80 
52 

85 
53 

85 
46 

69 

57 

72 
59 

74 
56 

75 

45 

73.8 
50.2 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

86 

50 

66 
55 

99 

57 

93 
59 

90 

60 

88 
65 

77 
65 

84 
67 

87 
39 

66 
36 

70 
43 

67 
56 

70 
56 

76 

47 

78 
53 

67 

48 

65 
42 

69 

47 

66 
53 

70 
46 

71 
42 

75 
45 

62 
55 

66 
56 

76 
49 

84 
49 

87 
67 

71 

47 

62 

34 

69 
36 

74 
34 

76.3 
50.3 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

86 
51 

86 
63 

90 
67 

89 
70 

87 
68 

86 
69 

90 
72 

67 
44 

67 
46 

68 
47 

70 
40 

74 
55 

78 
54 

78 
54 

76 
49 

72 
47 

68 
47 

70 
51 

72 
49 

77 

49 

78 
49 

79 
53 

61 
54 

74 
54 

87 
55 

86 
62 

89 

47 

75 
41 

71 
41 

74 
45 

77 
40 

78.8 
52.7 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

61 
52 

85 
57 

87 

65 

90 
61 

85 
63 

84 
64 

83 
65 

84 
67 

82 

41 

62 
36 

70 
37 

66 

54 

64 

57 

72 

49 

76 
48 

67 
49 

62 
48 

64 
50 

64 
52 

72 
52 

67 
54 

81 
57 

76 
55 

67 
60 

70 
55 

78 
54 

86 
63 

71 
45 

66 
36 

69 
37 

75 
45 

74.4 
52.3 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

85 
57 

85 
62 

99 
64 

90 
66 

90 
66 

80 
69 

69 
69 

91 

71 

85 
42 

65 
42 

66 
49 

70 
56 

74 
56 

75 
56 

77 
52 

67 

48 

68 

46 

67 

51 

68 
51 

70 
51 

75 
53 

77 
57 

81 
59 

68 
47 

81 
53 

85 

61 

85 
72 

88 
46 

64 

41 

69 
42 

74 
39 

77.4 
54.7 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

85 
50 

87 
53 

83 
59 

92 
63 

91 
63 

97 
66 

79 
66 

87 
43 

86 
39 

65 
37 

69 

40 

68 
53 

72 
59 

75 
49 

78 
49 

67 
45 

65 
42 

68 

44 

67 
52 

69 

44 

72 

44 

75 
49 

60 
58 

68 
57 

75 

51 

83 
51 

85 

70 

76 
47 

67 

37 

69 
35 

72 
36 

76.4 
50.0 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

85 
57 

88 
63 

89 
66 

88 
65 

86 
67 

94 
69 

84 
68 

82 

54 

63 
39 

69 
39 

74 
54 

67 
59 

72 

54 

76 
49 

72 

51 

64 

50 

63 
46 

64 

48 

72 
51 

73 
46 

74 
49 

81 
61 

76 
60 

78 
58 

77 
55 

64 
70 

72 
56 

63 
44 

69 
36 

73 

40 

75 
43 

75.4 
53.7 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

82 
45 

86 
58 

89 
60 

92 
65 

89 
66 

91 
67 

80 
67 

83 
68 

87 
41 

65 
39 

67 
51 

66 
57 

71 
58 

75 
49 

78 
55 

63 

48 

66 
43 

69 

48 

69 

46 

71 
45 

74 
47 

75 
52 

80 
59 

69 
56 

76 
50 

84 
56 

86 
71 

72 
49 

62 
38 

69 
35 

72 
37 

75.9 
52.5 

KARNACK 

MAX 

Mm 

86 
56 

90 
63 

90 
65 

88 
58 

87 
63 

83 
69 

84 
69 

84 
58 

61 
42 

66 
38 

67 
58 

65 
60 

69 
61 

74 
52 

72 
55 

66 
52 

63 

44 

66 
51 

68 
55 

71 
50 

72 

45 

80 

54 

78 
61 

72 
58 

82 
50 

84 
62 

79 
64 

69 

48 

67 
36 

73 
36 

74 
38 

75.2 
53.9 

KIRBYVILLE  FDR  SERVICE 

MAX 

Mm 

67 
55 

90 
59 

90 
61 

89 

61 

68 
66 

83 
67 

84 
69 

67 
49 

78 

41 

67 
42 

65 
56 

72 

64 

76 
59 

79 

51 

78 
57 

70 
46 

73 
43 

71 
52 

74 
57 

75 
47 

77 
46 

80 
51 

78 
57 

78 
57 

83 

52 

85 
71 

84 
66 

66 
46 

72 

41 

75 
36 

76 
36 

79.3 
53.7 

LINDEN 

MAX 

Mm 

84 
54 

65 
58 

33 
63 

89 
56 

65 
56 

95 
61 

83 
66 

63 
67 

a; 

39 

61 
37 

67 
35 

61 
55 

66 
58 

70 
50 

75 
49 

69 
50 

63 

43 

61 
47 

66 

47 

70 
49 

74 
45 

72 
46 

80 
57 

68 
55 

72 
52 

82 
53 

83 
63 

73 
44 

64 
34 

70 
35 

73 
38 

74.3 
50.4 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

85 
51 

68 
55 

89 

58 

89 
65 

68 
68 

90 
69 

63 

70 

65 
70 

86 
45 

67 
38 

68 
39 

68 
57 

70 
57 

76 
50 

79 
49 

70 
47 

66 
44 

70 
45 

69 
50 

72 

46 

75 

45 

78 

48 

81 
62 

69 

54 

79 
53 

84 
54 

86 
70 

89 

48 

66 
36 

69 

34 

72 
33 

77.4 
51.9 

LONGVIEH 

MAX 

Mm 

84 
54 

85 
59 

89 
65 

92 
65 

87 
62 

84 
65 

83 
65 

83 
66 

85 
40 

63 
39 

69 
42 

66 
55 

65 
55 

71 
48 

76 
49 

68 
51 

63 

45 

64 
46 

67 

47 

71 
40 

75 
40 

72 
50 

81 
62 

69 
59 

79 
55 

83 

57 

86 

57 

71 
45 

64 
36 

70 
37 

74 
39 

75.5 

51.4 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

67 
54 

64 
57 

64 

61 

89 
63 

69 
64 

92 
67 

88 
66 

87 
71 

86 
41 

64 
39 

65 

40 

70 
56 

70 
56 

76 

50 

76 
50 

68 
49 

65 
46 

66 
46 

65 
51 

70 
45 

73 
45 

76 
54 

80 
60 

67 
58 

78 
55 

81 
61 

85 
71 

95 
46 

65 
38 

69 
37 

73 
39 

76.2 
52.8 

LUFkIN  faa  AIRPORT 

MAX 

Mm 

67 
57 

89 
62 

92 

65 

91 
70 

86 

70 

83 
70 

88 
68 

90 

50 

67 
43 

69 

40 

72 
59 

71 
63 

77 

57 

78 
51 

70 
55 

67 
50 

70 
46 

65 

54 

71 
51 

75 
46 

77 
48 

82 
62 

70 
60 

79 
59 

85 
56 

89 
72 

80 
54 

67 
44 

71 
37 

74 
36 

76 
38 

77.7 
54.7 

MADISONVlLLE 

MAX 

Mm 

85 
58 

86 
60 

91 

65 

91 
65 

89 
67 

97 

68 

90 
69 

86 
57 

66 
41 

69 
39 

71 

45 

73 
58 

77 
54 

77 
51 

76 
51 

67 
46 

67 
46 

66 
50 

71 
49 

75 
44 

77 
53 

80 
52 

75 
52 

81 
54 

84 
55 

85 
71 

66 
60 

65 
45 

70 
37 

73 
39 

76 
42 

77.9 
53.1 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

85 
52 

85 

57 

90 
65 

90 
60 

86 
62 

93 
64 

82 
67 

83 
66 

83 
40 

62 

42 

68 
42 

66 
56 

66 
60 

70 
56 

75 
53 

66 
51 

62 

45 

64 
46 

66 

49 

70 
51 

74 
46 

74 
47 

80 
59 

68 
58 

74 
50 

62 
52 

83 
63 

72 
43 

63 
37 

69 
36 

73 
37 

74.7 
52.1 

MINEOLA  8  ENE 

MAX 

Mm 

86 
52 

89 
60 

93 
63 

87 
62 

85 
67 

96 

68 

85 
68 

81 
53 

63 
43 

68 
34 

61 
54 

65 

57 

74 
56 

75 
45 

66 
51 

62 

51 

63 

45 

64 
42 

72 
48 

73 
40 

75 
45 

82 
63 

75 
59 

79 
53 

81 
53 

84 
66 

75 
54 

64 
44 

70 
33 

74 
35 

75 
38 

75.3 
51.7 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

85 
53 

86 
53 

88 
61 

91 
56 

88 
60 

95 
64 

64 
66 

83 
68 

81 
42 

62 

35 

64 
36 

59 
53 

64 
56 

72 
49 

73 
49 

68 

51 

64 
45 

62 

44 

64 
45 

70 
41 

75 
41 

76 
45 

82 
62 

67 
54 

72 
55 

83 
52 

84 
63 

75 

44 

64 
34 

70 
35 

74 
37 

74.7 
50.0 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

84 
57 

84 

57 

87 
62 

89 
60 

85 
59 

80 
65 

81 
67 

63 

68 

76 
41 

62 
39 

68 

40 

59 
42 

63 
56 

72 
49 

71 
50 

67 

50 

62 

47 

59 

44 

62 

46 

71 
43 

74 

43 

75 
54 

80 
62 

67 
55 

77 
56 

81 
60 

84 
64 

76 
42 

63 
36 

70 
39 

73 
42 

73.9 
51.4 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

85 
53 

66 
55 

89 
66 

68 
68 

91 
63 

33 
67 

82 
66 

87 
69 

86 

41 

64 
36 

68 
39 

68 
60 

67 
60 

76 
49 

79 
49 

67 
49 

63 
46 

68 
48 

68 
51 

70 
44 

74 
46 

75 
47 

81 
62 

65 

60 

70 
51 

62 
66 

86 
71 

76 
46 

65 
36 

70 
36 

74 
37 

75.9 
52.9 

NEWTON 

MAX 

Mm 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

83 
59 

84 
60 

87 
66 

90 
65 

86 
65 

64 
67 

66 
67 

87 
70 

81 

41 

63 

41 

70 
43 

70 
55 

70 
56 

74 
54 

76 
52 

67 
47 

61 
45 

65 
45 

66 

48 

73 
46 

74 
50 

76 

57 

81 
60 

68 
57 

77 
57 

81 
60 

86 
69 

82 
43 

65 

41 

70 
44 

73 
47 

76.1 
54.2 

POYNOR  I  NE 

MAX 

Mm 

85 
56 

69 
65 

90 

67 

86 

67 

84 
68 

86 
69 

85 
68 

82 
53 

63 
40 

69 
36 

76 
55 

68 
59 

75 
55 

77 

50 

66 
53 

63 
51 

63 
47 

66 

47 

73 
51 

75 
45 

76 
53 

82 
63 

72 
56 

79 
56 

80 
58 

65 
65 

77 
55 

69 
44 

72 

37 

73 
44 

75 
48 

76.2 
54.5 

ROCKLAND  I  H 

MAX 

Mm 

87 
51 

90 
56 

92 

61 

91 
60 

88 
66 

78 
67 

96 
66 

90 
59 

66 
40 

68 
35 

67 
53 

69 
64 

75 
59 

77 
53 

76 
55 

66 
46 

67 
41 

67 
52 

69 
53 

72 
44 

76 
45 

81 
54 

76 
59 

76 
53 

84 
48 

87 
70 

79 
59 

70 
46 

68 
34 

71 
33 

74 
33 

76.9 
52.2 

S««  R«fei*nc«  Nol«»  Following  Station  Index 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 
OCTOBER 

1970 

Station 

Da] 

of  Month 

g 
| 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

RUSK 

MAX 
MIN 

82 

60 

83 

60 

86 
64 

88 
65 

67 
68 

63 

67 

64 
66 

65 

08 

61 
39 

62 
3? 

69 
48 

74 
55 

68 
55 

72 
55 

75 
52 

67 
48 

63 
43 

65 
45 

64 
48 

70 
49 

71 
50 

75 

54 

80 
61 

67 
58 

77 
57 

78 
59 

84 
68 

73 

44 

63 
42 

68 
42 

73 
45 

74.7 
54.1 

SAM  RAY6URN  0AM 

MAX 

MIN 

85 
54 

85 

51 

86 
61 

89 
66 

91 
69 

66 
70 

61 
66 

65 
68 

66 
45 

66 
46 

69 
46 

68 
58 

71 
59 

74 
52 

76 
54 

67 
54 

67 
49 

69 
49 

69 
55 

69 
48 

73 
47 

75 

50 

81 
61 

68 
57 

72 
51 

83 
61 

87 
70 

8  0 
50 

63 
39 

68 
35 

71 
37 

76.2 
54.1 

SIMMS  2  NNW 

MAX 

MIN 

84 
53 

87 
62 

90 
59 

85 
62 

85 
68 

80 
65 

60 
69 

79 
53 

59 

40 

65 

34 

64 
50 

64 
55 

68 
56 

76 
43 

74 
50 

70 
47 

64 
42 

67 

45 

71 
50 

71 
43 

77 
42 

77 
67 

76 
56 

73 
52 

62 
50 

82 
60 

80 
58 

66 

44 

69 
33 

72 
35 

73 
35 

74.5 
51.0 

SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

MIN 

84 
55 

85 
55 

88 
62 

90 
54 

85 
54 

78 
64 

65 
66 

83 

66 

76 
40 

63 
36 

69 
35 

62 

54 

63 

54 

73 
50 

73 
50 

66 
49 

61 
46 

54 
42 

61 
42 

72 

41 

76 

41 

73 

5? 

81 
62 

67 
56 

80 
55 

80 
57 

65 
62 

69 
42 

64 
36 

70 
36 

73 

42 

73.8 
50.2 

TEXARKANA 

MAX 

MIN 

83 

57 

85 
59 

89 
55 

82 

53 

86 
62 

60 
66 

80 
67 

79 
42 

60 

41 

64 
45 

65 
52 

66 
59 

69 
52 

75 
52 

69 
46 

63 

46 

61 
48 

66 
49 

69 

49 

70 

47 

72 

47 

77 
57 

70 
57 

75 

5? 

61 
54 

81 
64 

73 

45 

65 
38 

68 
38 

73 
40 

73.2 
51.3 

TOWN  BLUFF  DAM 

MAX 
MIN 

93 

56 

84 
96 

68 
61 

89 
64 

88 
66 

87 
66 

83 
67 

64 
67 

85 
40 

65 
41 

66 
44 

66 
58 

71 
59 

74 

51 

76 

55 

76 
52 

67 
49 

68 
49 

67 
55 

69 
46 

74 
46 

78 

48 

60 
59 

70 
54 

72 

53 

83 
56 

85 

71 

73 

48 

70 
40 

67 
37 

70 
38 

76.5 
53.3 

TYLER  5  NE 

MAX 

MIN 

85 

53 

86 

57 

90 
65 

89 
62 

86 
63 

83 
67 

86 
68 

83 
70 

83 
40 

63 
35 

68 
41 

70 
50 

66 
56 

74 
47 

75 
51 

67 
50 

60 
45 

64 
43 

64 

47 

72 
43 

74 
44 

76 
51 

62 
62 

69 

57 

76 

53 

80 
65 

85 
63 

70 

43 

63 
35 

69 
37 

73 
38 

75.3 

51.6 

WARREN 

MAX 

MIN 

84 
7? 

89 
57 

90 
59 

90 
60 

87 
66 

81 
69 

86 
67 

87 
52 

80 
40 

65 
38 

65 
51 

69 
63 

75 
65 

77 
48 

75 

53 

69 
47 

69 
44 

69 
52 

70 
54 

74 
43 

77 
46 

60 
54 

75 
57 

77 
56 

82 

50 

65 
69 

80 
53 

69 
46 

67 
36 

70 
35 

73 
35 

77.0 
53.2 

WILLS  POINT 

•     *     • 

MAX 

MIN 

84 

57 

as 

57 

69 
60 

89 

64 

88 
64 

88 
68 

85 
66 

87 

68 

79 
40 

65 
40 

60 
44 

60 
43 

67 
52 

73 
53 

75 
50 

66 

49 

60 
47 

59 

43 

60 

47 

70 
48 

72 
45 

78 

50 

78 
57 

71 
55 

72 
53 

80 
60 

85 
63 

76 

39 

65 
39 

69 

41 

72 
42 

74.4 
51.7 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

MAX 

MIN 

72 

58 

71 
54 

71 
50 

76 

47 

78 
53 

77 
50 

82 
52 

79 
42 

68 
30 

78 
43 

75 
50 

72 
36 

63 

46 

78 
42 

69 
40 

51 
36 

46 
37 

50 
44 

69 

34 

77 
40 

79 
54 

60 
49 

73 
49 

79 
42 

79 

47 

77 
48 

69 
42 

60 

25 

69 
30 

76 
35 

62 
45 

72.4 
43.5 

BAKERSFIEID 

MAX 

MIN 

82 
57 

78 
56 

76 
55 

82 
55 

80 
60 

82 
61 

87 
61 

91 
49 

63 

34 

66 
39 

70 
45 

78 
43 

70 
43 

85 
52 

79 

56 

56 
42 

47 
42 

51 
46 

54 
43 

69 
46 

78 
55 

S3 
59 

82 
57 

76 
43 

76 
42 

75 
41 

68 
41 

70 
31 

63 
38 

73 
40 

80 
40 

73.2 
47.5 

BALMORHEA 

MAX 
MIN 

77 
53 

75 
S9 

76 
56 

76 
54 

80 
57 

85 
58 

86 
62 

68 
55 

65 
37 

69 
40 

85 
42 

75 
43 

79 
45 

88 
50 

77 

52 

56 
40 

45 
40 

46 
43 

55 
42 

62 

36 

68 
40 

79 
44 

62 

55 

83 
46 

78 
46 

84 
48 

83 

40 

61 
36 

64 
33 

68 
35 

75 

40 

73.9 
46.0 

CANDELARIA 

MAX 

MIN 

84 
56 

82 

60 

62 
60 

84 
56 

84 
58 

86 
54 

90 
51 

83 
53 

74 
39 

82 

41 

79 
49 

81 
40 

88 

41 

67 

44 

77 
51 

57 
45 

64 
48 

69 

40 

81 
40 

85 
51 

86 

50 

78 
50 

65 
40 

86 
44 

84 
45 

77 
47 

68 
35 

73 
29 

60 
31 

85 

34 

80.0 
46.1 

CHISOS  BASIN 

MAX 

Mm 

70 
50 

67 
55 

70 

51 

70 
49 

72 

51 

74 
56 

77 
58 

79 
53 

64 
38 

63 
38 

75 
51 

70 

41 

67 
42 

74 
51 

75 

54 

65 
39 

52 
41 

56 

41 

56 
39 

64 
41 

74 
52 

79 
57 

74 
55 

69 
50 

75 
51 

75 
52 

75 
50 

68 
34 

55 
34 

62 
36 

71 
45 

68.9 
46.9 

COPNUDAS  SERVICE  STA 

MAX 
MIN 

80 

54 

77 
58 

73 
55 

75 
52 

78 
47 

80 
45 

62 

46 

77 
40 

74 
33 

80 
35 

70 
46 

79 
33 

67 
36 

76 
38 

67 

44 

45 
39 

58 

40 

63 

42 

68 
32 

78 
37 

80 

45 

78 

39 

74 
40 

79 
37 

78 

38 

75 
38 

62 
30 

65 

20 

72 
22 

77 
26 

78 
33 

73.7 
39.4 

CRANE 

MAX 

Mm 

82 
53 

72 
55 

78 
54 

82 
53 

82 
57 

84 
57 

66 
60 

88 
46 

62 
34 

66 
36 

77 
49 

75 

44 

75 
43 

86 
53 

79 
52 

56 
41 

46 
41 

53 

45 

55 

41 

75 
44 

79 
51 

82 
53 

63 
52 

76 
44 

84 
43 

84 
51 

62 
46 

65 
29 

64 
32 

71 
36 

78 
37 

74.4 
46.3 

ORVDEN 

MAX 

Mm 

79 
59 

78 
61 

75 
56 

80 

56 

82 

56 

83 
63 

90 
58 

91 

57 

66 
38 

66 
41 

75 

44 

36 
46 

79 
44 

63 

49 

79 

56 

66 
46 

51 
47 

57 
47 

56 
49 

66 

45 

75 
49 

70 
55 

76 
56 

83 
47 

67 
49 

87 
53 

71 
36 

65 
33 

72 
35 

79 
38 

77 
40 

75.2 
48.9 

EL  PASO  USD 

MAX 

Mm 

78 
56 

78 
58 

76 
55 

74 
56 

79 
54 

82 

57 

84 

51 

64 
46 

70 
38 

79 
46 

71 

50 

75 
42 

63 
48 

63 

44 

61 
47 

49 
43 

65 
45 

68 
41 

73 
42 

79 

44 

82 
51 

77 

53 

74 
47 

79 
42 

77 
53 

75 
52 

63 

36 

60 

28 

68 
25 

74 
25 

79 
35 

73.5 

45.5 

FABENS 

MAX 

Mm 

70 
47 

78 
55 

79 
55 

77 
56 

77 
50 

78 
48 

81 
52 

84 
41 

64 
36 

75 
38 

79 
45 

70 
36 

76 
39 

61 

40 

64 
45 

57 
43 

55 

45 

64 
45 

69 
38 

71 
45 

62 

48 

80 

43 

77 
47 

74 
38 

75 

47 

78 
42 

75 
36 

62 
27 

63 
25 

68 
27 

75 
32 

73.5 
42.4 

FORT  HANCOCK 

MAX 

Mm 

80 

41 

82 

41 

66 

33 

60 

38 

79 
34 

81 
33 

86 

40 

65 
25 

60 
38 

71 
33 

81 
23 

79 
26 

66 
26 

86 
36 

57 
29 

49 
29 

67 
27 

66 
25 

73 
34 

81 
33 

81 
30 

78 
31 

80 
23 

78 
24 

62 
31 

76 
21 

63 
10 

63 
8 

68 

14 

74 
17 

81 
22 

75.0 
28.2 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

MAX 

Mm 

81 

51 

71 
55 

76 
53 

76 
55 

82 

57 

83 

56 

86 
54 

89 
53 

60 

34 

66 
34 

85 
36 

82 

41 

73 

43 

86 
52 

77 
54 

64 

41 

45 
41 

63 
42 

54 
41 

68 
38 

60 
44 

83 
54 

64 
53 

77 
44 

84 
43 

83 
44 

82 
48 

63 
30 

63 

33 

72 
34 

61 
44 

74.8 
45.2 

GRANDFALLS  3  SSE 

MAX 

Mm 

82 
52 

75 
57 

76 
54 

80 
54 

62 
56 

87 
53 

88 
53 

91 

50 

63 

34 

67 
34 

83 
42 

75 
43 

75 
42 

88 
43 

76 

50 

58 

42 

46 
42 

52 
45 

50 

40 

66 

41 

80 
45 

64 
52 

84 
51 

78 
39 

85 
42 

84 
44 

83 

44 

66 
29 

65 
28 

74 
28 

82 

30 

75.1 
43.8 

LA  TUNA  I  S 

MAX 

Mm 

82 
53 

80 
62 

80 

54 

79 
56 

60 
51 

83 
54 

85 
54 

82 
40 

75 
40 

82 
3? 

77 
53 

80 
40 

86 
46 

86 
49 

82 
42 

62 

44 

68 
44 

72 
43 

72 
44 

80 
47 

82 
52 

76 
46 

77 
46 

80 
43 

78 
5  0 

77 
47 

67 
37 

66 
29 

71 
31 

78 
34 

83 

40 

77.7 
45.6 

MARATHON 

MAX 

Mm 

75 
46 

70 
54 

73 
53 

75 
50 

75 
48 

79 
49 

85 

49 

63 

48 

69 

34 

62 

34 

74 
35 

76 
39 

74 
38 

80 
38 

76 
45 

66 
39 

46 
39 

50 
42 

51 

41 

71 
39 

76 
39 

76 

48 

79 
47 

73 
37 

80 
36 

80 

45 

80 
43 

64 

26 

62 
25 

69 

26 

76 
28 

71.9 

40.7 

MARFA  2  ENE 

MAX 

Mm 

73 
56 

74 
54 

72 
47 

75 

46 

77 

51 

77 

44 

82 

48 

80 
46 

65 
29 

78 
33 

76 
44 

74 
34 

80 

34 

61 
38 

72 

41 

56 
37 

59 
39 

55 
27 

67 

36 

75 
36 

76 
46 

76 

42 

76 
42 

78 
32 

76 

40 

75 
44 

75 
39 

61 

22 

67 
29 

74 
23 

80 
28 

73.1 
38.9 

MENTONE  2  S 

MAX 

Mm 

MONAHANS 

MAX 

Mm 

80 
45 

79 
52 

80 
54 

81 
53 

86 

47 

88 
52 

90 
45 

61 
30 

65 
30 

70 
43 

74 
36 

73 

40 

78 
33 

60 
47 

55 

40 

58 

38 

50 
32 

55 

40 

5e 

34 

60 

39 

83 
40 

83 
49 

75 
25 

85 

41 

83 
41 

81 
38 

85 
42 

65 
27 

72 
29 

71 
32 

80 
27 

74.4 
39.5 

MOUNT  LOCKE 

MAX 

Mm 

62 
53 

69 
51 

67 
49 

65 
46 

69 
52 

69 
52 

74 
53 

69 
39 

61 
26 

69 
32 

66 

34 

64 
36 

72 
49 

74 
54 

74 
16 

38 

13 

46 
36 

48 
32 

63 

38 

70 
46 

68 
35 

68 
52 

66 

47 

69 
49 

69 

50 

65 
49 

62 

40 

63 
41 

60 
28 

65 
43 

64.8 
41.5 

PANTHER  JUNCTION 

MAX 

Mm 

76 
52 

71 
52 

75 
55 

75 
54 

77 
56 

81 
57 

84 
57 

65 
59 

70 
39 

68 
40 

77 
43 

79 
47 

74 
47 

81 

50 

82 
52 

61 
42 

46 
42 

51 

44 

54 

44 

66 
44 

76 

45 

76 
56 

80 
57 

77 
52 

61 
52 

81 
58 

81 
55 

76 

36 

60 
35 

67 
40 

75 
46 

73.0 
48.6 

PECOS 

MAX 

MIN 

84 
50 

80 
60 

80 
57 

79 
57 

84 
57 

68 
52 

89 
52 

91 
50 

62 

34 

69 
34 

69 
36 

74 
42 

61 
42 

93 

42 

82 
53 

58 

42 

49 
42 

53 

45 

56 
44 

66 

43 

82 

44 

85 
46 

64 
50 

78 
41 

67 
45 

66 

47 

64 
42 

65 
29 

69 
29 

77 
31 

83 
33 

77.0 
44.3 

PENHELL  1  SSE 

MAX 

Mm 

PRESIDIO 

MAX 

Mm 

84 
64 

62 

60 

62 
59 

64 
56 

65 
62 

68 

57 

91 
56 

88 
48 

82 

44 

83 

47 

63 
55 

60 

44 

68 

44 

88 
48 

67 

48 

54 
49 

64 
51 

63 
53 

71 
44 

82 
45 

79 
54 

35 
55 

82 
50 

60 

43 

67 

47 

86 

46 

81 
44 

72 

36 

73 
32 

60 

34 

85 
37 

80.6 
48.9 

RED  BLUFF  DAM 

MAX 

MIN 

79 
61 

79 
60 

77 
56 

79 
56 

82 
56 

85 
57 

77 
56 

78 
35 

65 
34 

83 
38 

77 
53 

78 
41 

66 

40 

77 
51 

66 
43 

45 

41 

51 

43 

56 
48 

65 
44 

78 
42 

82 
47 

80 
51 

76 
48 

82 
37 

80 
50 

78 
48 

67 
38 

66 

30 

74 
27 

80 
30 

75 
36 

74.3 
45.1 

SALT  FLAT  10  ENE 

MAX 

Mm 

71 
45 

76 
58 

74 
56 

71 
58 

73 
53 

76 
54 

78 
57 

79 
45 

60 
42 

67 
41 

77 
41 

68 
40 

72 
40 

79 
43 

75 
45 

SO 
40 

44 
40 

55 

41 

58 
35 

64 
37 

76 
41 

76 
52 

74 
50 

70 
49 

75 
52 

74 
53 

72 
43 

62 
26 

60 
28 

68 
25 

74 
35 

69.3 

44.1 

SANDERSON 

MAX 

Mm 

79 
51 

78 
59 

74 
55 

78 
53 

79 

54 

80 
56 

88 
53 

ea 

53 

63 

35 

64 
35 

72 
39 

81 

44 

77 

41 

84 
42 

77 

48 

57 
44 

47 
44 

52 

45 

51 
48 

67 
42 

77 
42 

74 
52 

81 
52 

79 
43 

84 
42 

65 

48 

65 

46 

67 
30 

64 
28 

71 
32 

79 

34 

73.6 
45.0 

SHEFFIELD 

MAX 

MIN 

80 
59 

80 
56 

81 

54 

60 
53 

79 
60 

67 
54 

89 
60 

88 
44 

67 
35 

73 
48 

80 

50 

76 
45 

65 

40 

82 

47 

78 
42 

55 

45 

55 

47 

55 

50 

69 

48 

76 
43 

77 
50 

79 

55 

77 
52 

86 
39 

67 

47 

76 
53 

72 

40 

65 
33 

71 
27 

79 
30 

83 
33 

76.4 
46.4 

SIERRA  BLANCA 

MAX 

MIN 

79 
54 

77 
58 

73 
53 

74 
52 

74 
48 

77 
46 

81 
50 

60 

45 

68 
33 

77 

40 

77 
49 

77 
35 

78 
40 

60 
43 

77 

46 

54 
38 

62 

40 

61 
39 

67 
32 

77 
37 

77 
37 

75 

46 

73 
48 

77 
35 

75 
42 

74 
45 

70 
37 

58 
21 

65 
21 

72 
22 

70 
23 

72.6 
40.5 

S**  R*f*r*nc*  Not**  FoUowlng  Sullen  Ind*x 


Continued 

Ul 

UL 

Y 

It 

MJ 

JLl 

ttA 

1U 

Kt 

.b 

TEXAS 
OCTOBER 

1970 

Station 

Day 

olM 

onth 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

> 
< 

YAN  HORN 

MAX 

NUN 

77 
55 

7» 
59 

71 

55 

78 
54 

79 
48 

82 
50 

74 
35 

79 
43 

77 
54 

74 
39 

62 
45 

77 
46 

74 
43 

44 
39 

55 

48 

68 
36 

78 
46 

77 
50 

76 
50 

78 
40 

78 
46 

75 
49 

66 
42 

63 
28 

68 
28 

73.0 
45.1 

MINK  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
61 

81 
58 

79 

5  5 

81 
56 

63 
57 

86 
55 

87 
59 

66 
41 

64 
33 

8* 
42 

71 
53 

75 
40 

88 

40 

79 
51 

60 

41 

44 
40 

50 
42 

54 
42 

67 
40 

79 
45 

83 
54 

81 
52 

78 
47 

83 

40 

80 

47 

79 

43 

64 
40 

63 
30 

73 
27 

79 
29 

75 
34 

74.0 
45.0 

VSLETA 

•     •     • 

MAX 
MIN 

75 
49 

79 
56 

79 
53 

78 
49 

80 
47 

62 

51 

85 

45 

66 
36 

74 
40 

81 
37 

61 
37 

82 
41 

65 

45 

57 
43 

49 
43 

66 
42 

60 
38 

74 
42 

60 
46 

80 
44 

78 
48 

74 
36 

79 
42 

76 
41 

63 
26 

63 
26 

67 
27 

74 
34 

73.8 
41.6 

EOMARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  0AM 

MAX 

MIN 

79 
58 

79 
62 

76 
64 

82 
64 

82 
65 

82 
68 

85 
68 

67 
69 

72 
48 

68 
46 

74 
49 

85 

59 

78 
53 

82 
52 

62 
58 

72 
54 

62 
54 

62 
55 

59 
53 

68 

51 

76 
51 

76 
59 

62 
62 

86 
53 

86 
50 

83 
59 

86 
65 

78 
46 

66 
40 

70 
39 

75 
41 

76.8 
55.3 

3IC  LAKE  NO  2 

MAX 

Mm 

80 
50 

78 
53 

78 
52 

80 
53 

82 
53 

60 
55 

85 
58 

88 
43 

65 

31 

61 

36 

78 
43 

84 
43 

71 
42 

85 
43 

82 

47 

58 
42 

48 
39 

53 

43 

53 

44 

67 
44 

78 

45 

76 
56 

60 
57 

75 
39 

81 
39 

80 
54 

80 
44 

64 
31 

60 
32 

73 
33 

77 

38 

73.5 
44.6 

BLANCO 

MAX 

Mm 

64 
52 

63 
59 

86 
59 

89 
59 

89 
63 

85 
62 

89 
70 

87 
62 

81 
45 

69 
37 

74 
37 

74 
56 

73 

45 

83 
45 

62 
49 

67 
47 

67 
47 

59 

46 

65 
50 

72 

45 

77 
46 

77 
64 

82 
69 

85 
50 

67 
49 

82 
65 

85 
61 

79 
42 

63 
31 

69 
32 

74 
32 

76.0 
50.8 

B06RNE 

MAX 

MIN 

S3 
50 

83 
59 

86 
57 

86 
57 

66 
61 

63 
66 

87 
69 

81 
72 

80 
45 

69 
37 

73 
37 

73 
56 

73 
46 

80 
46 

62 

50 

69 
46 

67 
46 

59 
48 

63 

48 

73 

45 

74 
45 

78 
64 

81 
66 

65 
46 

85 
46 

83 
67 

84 
67 

84 
43 

64 
30 

69 
29 

73 
31 

77.3 
50.9 

BRACKETTVILLE 

MAX 

Mm 

83 
56 

82 
62 

60 
62 

85 

61 

85 
67 

83 
69 

88 
65 

90 
67 

72 
42 

72 
42 

77 
47 

84 

57 

77 
52 

85 
53 

65 

60 

74 
53 

69 

54 

63 

54 

61 

51 

71 
49 

79 
48 

79 
63 

65 

67 

85 

45 

88 

47 

84 
65 

67 
63 

81 
41 

67 
34 

73 
37 

78 
46 

79.1 
54.2 

BRAOV  2NNW 

MAX 

Mm 

82 
52 

64 
60 

76 

55 

84 
55 

63 
59 

83 

64 

89 
65 

92 

69 

74 
37 

66 
36 

75 
41 

80 
56 

70 
41 

63 
43 

61 
51 

60 
45 

53 

45 

55 
46 

52 

47 

66 
43 

79 
44 

79 
56 

86 
59 

80 
42 

66 
43 

88 
49 

68 
57 

64 
34 

63 
25 

71 
27 

79 
35 

76.0 
47.8 

BURNET 

MAX 

Mm 

83 

59 

63 
58 

87 
59 

86 
60 

83 
69 

89 
69 

89 
70 

86 
54 

67 
42 

72 
39 

71 
58 

70 
56 

80 
45 

80 
52 

76 
54 

64 
48 

60 
48 

62 

46 

71 

48 

75 
45 

77 
55 

62 
63 

61 
63 

84 
48 

63 
50 

8S 
68 

83 
60 

63 
42 

68 

31 

75 
33 

76 
38 

77.3 
52.6 

CAMP  WOOD 

MAX 

Mm 

81 
58 

79 
62 

84 
59 

64 
59 

81 
69 

88 
67 

67 
65 

82 
62 

75 

45 

74 
40 

84 
59 

82 
55 

81 

47 

81 

51 

78 
58 

68 
51 

62 
52 

60 
52 

73 
49 

75 
44 

76 
55 

83 
61 

83 

67 

66 

40 

82 
51 

65 
63 

82 

61 

66 
38 

70 
30 

75 
31 

80 
34 

78.3 
52.7 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

80 
58 

78 
62 

82 

58 

83 
56 

79 
66 

86 
68 

87 
69 

S3 
62 

77 
41 

72 
49 

85 
61 

79 
56 

60 

45 

81 
56 

78 
59 

64 
49 

62 
52 

56 
52 

68 

50 

77 
42 

74 
69 

80 
60 

63 
66 

80 
33 

64 
47 

76 
60 

85 
59 

87 
40 

77 

87 
34 

82 
35 

78.5 
53.8 

COPE  RANCH 

MAX 

Mm 

80 
51 

75 
55 

79 
54 

82 
55 

79 
55 

79 
60 

84 
62 

86 
44 

59 
36 

64 
38 

73 
45 

77 
44 

71 
43 

83 
43 

79 
51 

53 

42 

47 
42 

52 

44 

54 
42 

68 

41 

77 
43 

78 
59 

79 
58 

75 
40 

80 

40 

82 

47 

61 
42 

62 
30 

62 
26 

69 
29 

76 
42 

72.4 
45.3 

DEL  RIO  HSO 

MAX 

Mm 

82 
62 

78 
64 

84 
62 

83 
62 

65 

67 

67 
69 

89 
66 

76 
56 

70 
44 

75 
46 

86 
61 

79 
55 

83 
53 

84 
58 

74 
60 

62 

54 

63 
55 

60 
52 

70 
53 

77 
49 

77 
60 

83 
62 

87 
59 

88 
47 

64 
60 

68 
65 

80 
55 

67 

44 

71 
36 

76 

40 

60 
44 

76.3 
55.5 

EDEN  1 

MAX 

Mm 

80 
59 

77 

57 

B5 
54 

83 
56 

63 
63 

89 

67 

91 
65 

85 
46 

66 

37 

76 
42 

81 
52 

73 

51 

64 
44 

83 

51 

61 
53 

62 

44 

56 
46 

53 

47 

67 
47 

78 
44 

79 
57 

84 
60 

84 
66 

84 
43 

89 
55 

85 

61 

84 
50 

63 
32 

71 
31 

78 
41 

83 
49 

76.0 
50.6 

ELOORAOO  11  NN 

MAX 

Mm 

80 
52 

79 
50 

72 
55 

84 
57 

60 
60 

80 
60 

89 
66 

88 
46 

62 

3* 

65 
35 

71 
45 

80 
47 

70 
44 

82 
49 

80 
49 

64 
42 

50 
42 

56 
46 

56 
46 

68 
44 

77 
48 

60 

48 

76 

45 

83 
52 

67 
56 

88 
51 

65 

53 

65 
30 

64 
32 

66 

33 

76 
36 

74.5 
47.0 

FREDERICKSBURG 

MAX 

Mm 

84 
59 

8J 
61 

86 
60 

85 
61 

83 
67 

91 
65 

86 
69 

80 
60 

69 

44 

73 
39 

75 
61 

72 
59 

82 
45 

81 
50 

78 
54 

66 
46 

60 
49 

62 
48 

72 
48 

76 
47 

74 
48 

82 
65 

61 
64 

85 

48 

82 
53 

84 
68 

78 
58 

63 
40 

70 
30 

74 
36 

78 
41 

77.4 
53.0 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

90 
61 

66 

60 

88 

60 

90 
52 

90 
52 

90 
52 

90 
53 

90 
53 

74 
36 

69 
40 

66 
44 

70 
46 

82 
50 

81 

49 

81 
47 

66 
47 

58 
50 

64 
47 

60 

47 

71 

47 

73 
45 

73 
46 

78 

45 

80 
49 

62 
52 

82 

56 

80 
43 

67 
33 

70 
34 

73 
38 

75 

40 

77.2 
47.7 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

86 
5* 

79 
57 

85 
52 

62 

55 

63 
57 

91 
65 

92 
62 

85 
52 

71 
32 

75 
35 

84 
51 

74 
55 

86 
38 

84 

46 

75 
55 

67 
46 

59 

47 

59 

46 

71 

47 

81 
40 

78 
49 

80 

56 

81 
61 

85 
40 

83 

47 

87 
61 

77 
55 

65 
37 

72 
25 

78 
28 

84 
38 

78.7 
48.1 

JUNO 

MAX 

Mm 

81 
59 

75 
57 

85 
57 

82 
59 

85 
68 

68 

70 

68 
62 

82 
39 

67 

40 

75 
40 

75 
50 

76 
41 

83 
41 

83 
40 

85 
50 

58 
49 

63 
50 

65 
50 

66 
42 

76 
52 

76 
54 

62 
55 

82 
39 

85 
39 

68 
56 

88 
60 

83 
34 

66 
27 

70 
29 

76 
32 

82 
40 

77.9 
47.8 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

69 

44 

70 
37 

73 
50 

83 
55 

72 
43 

80 
45 

79 
45 

68 
46 

66 
49 

57 

48 

61 

48 

71 
48 

76 
51 

78 
58 

83 
65 

80 
44 

84 

48 

82 
54 

63 
67 

78 

39 

62 
29 

68 
30 

75 
33 

73.8 
46.8 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

63 

49 

65 
56 

86 
58 

87 
57 

66 
57 

78 
62 

89 
68 

89 
68 

76 
39 

65 
3* 

72 
34 

69 
55 

67 

45 

81 
48 

79 
48 

64 

43 

62 

47 

58 
47 

58 

46 

71 
42 

77 
42 

78 
54 

84 
65 

82 

46 

84 

47 

85 
48 

86 
57 

73 

37 

64 
29 

70 
29 

76 
32 

76.3 
48.1 

LANGTRY 

MAX 

Mm 

81 
55 

82 
63 

77 
61 

84 
60 

84 
62 

86 
68 

82 
65 

86 
63 

70 
42 

70 
43 

76 
52 

87 
55 

79 
45 

83 
42 

82 
59 

68 

50 

58 

51 

64 

53 

60 
52 

70 
46 

80 
46 

75 
52 

81 
59 

87 
45 

89 
45 

87 
51 

69 
60 

75 
42 

63 

31 

73 
34 

76 
37 

77.6 
51.3 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

MIN 

61 
54 

82 
58 

85 

60 

83 
55 

81 
64 

90 
65 

88 
63 

84 
62 

72 
40 

72 
36 

85 
58 

83 
50 

80 
42 

80 
47 

78 
53 

70 
46 

66 

48 

60 

45 

75 
46 

73 
40 

76 
53 

83 
58 

83 
68 

87 
39 

85 
46 

82 
59 

86 
62 

68 
38 

69 
25 

73 
27 

79 
30 

78.7 
49,6 

LLANO 

MAX 

MIN 

86 
58 

64 
58 

88 
58 

88 
59 

81 
65 

92 

68 

92 

70 

78 
41 

69 

36 

75 
40 

74 
46 

72 
48 

74 
47 

80 
55 

76 
48 

65 
50 

59 
50 

62 

48 

62 

49 

70 
52 

80 
50 

86 
58 

61 
47 

66 
47 

85 
55 

87 
57 

83 
40 

65 
31 

71 
32 

78 
35 

84 
40 

77.8 
49.7 

MASON 

MAX 

Mm 

82 
52 

87 
57 

87 
55 

85 
62 

91 
63 

93 
65 

75 
39 

68 
33 

75 
38 

80 
53 

71 
39 

84 

41 

82 

48 

65 

47 

65 

47 

57 
47 

58 
42 

71 

45 

80 
49 

79 
53 

85 

57 

60 
45 

60 
45 

83 
56 

87 
56 

66 

37 

64 
29 

72 
29 

79 
33 

76.9 
47.0 

MC  C4MEY 

MAX 

Mm 

81 
54 

76 
57 

74 

56 

80 
58 

79 
60 

82 
59 

87 
58 

89 
49 

63 

40 

64 
40 

75 
44 

77 
44 

72 
44 

85 
50 

78 
41 

67 

42 

62 
43 

62 

47 

55 

44 

67 
43 

77 
48 

83 
58 

63 

45 

77 
43 

83 
50 

83 
54 

80 

47 

66 
30 

62 
36 

72 
39 

79 
42 

74.8 
47.3 

MEDINA 

MAX 

Mm 

85 
56 

87 
56 

67 
60 

85 
66 

90 
63 

86 
68 

81 
43 

72 
34 

74 
35 

83 
52 

75 
41 

83 
45 

62 
49 

73 
45 

70 
48 

58 
48 

64 

47 

73 
46 

74 
46 

81 
53 

82 

64 

84 
42 

85 
43 

86 
63 

86 
64 

85 
39 

65 
29 

71 
29 

75 
32 

78.7 

48.5 

MENARO 

MAX 

Mm 

82 
55 

78 
54 

84 

52 

84 
53 

83 
54 

91 
63 

92 
63 

85 
48 

69 
33 

75 
33 

65 

50 

76 
54 

62 
48 

67 
55 

82 
53 

59 
44 

57 
47 

56 
46 

70 
47 

81 
39 

79 
49 

84 
52 

82 

64 

86 
38 

88 

44 

88 
57 

80 
46 

75 
32 

73 
22 

80 
26 

83 
31 

79.3 

46.8 

MERTZON 

MAX 

Mm 

OZONA 

MAX 

Mm 

78 
55 

73 
53 

61 
55 

80 
64 

87 
63 

87 
49 

64 
3* 

67 
36 

71 
53 

81 
48 

75 
39 

82 
41 

60 
49 

55 

43 

50 
44 

56 

46 

52 

48 

66 
41 

75 

48 

75 
53 

87 
60 

85 
48 

68 
30 

65 
25 

68 
28 

75 
31 

72.5 
45.6 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

85 
56 

81 
56 

87 
55 

85 
58 

85 
58 

90 
64 

92 

66 

91 

45 

70 
39 

77 
48 

74 
55 

70 
51 

86 
41 

85 
52 

60 
51 

55 

43 

55 

46 

54 

48 

69 

46 

81 
42 

82 
52 

89 

54 

64 
60 

86 
43 

90 
55 

88 
60 

85 
43 

65 
32 

74 
26 

61 
31 

74 
41 

78.9 
49.1 

panoale 

MAX 

Mm 

80 
55 

80 
59 

76 

5B 

84 
58 

82 
62 

64 
65 

87 
65 

89 
60 

67 
38 

69 
38 

76 
45 

85 

54 

77 
43 

84 
44 

63 

50 

64 

50 

55 

50 

62 
53 

59 
51 

67 
45 

70 
47 

71 
54 

75 
55 

82 

41 

65 
42 

87 
43 

87 
46 

66 
34 

67 
29 

70 
31 

76 
35 

75.7 
48.4 

RANKIN 

MAX 

Mm 

74 
61 

60 
55 

82 

55 

82 
57 

81 
5« 

86 
63 

88 

76 

78 
48 

65 

35 

74 
47 

77 
58 

73 
53 

62 

47 

78 
52 

71 
50 

51 
41 

62 

44 

06 
45 

68 

45 

77 
49 

81 
5B 

78 
59 

80 

56 

82 

45 

84 
45 

80 
56 

67 
45 

63 

31 

70 
35 

78 
39 

80 
43 

75.4 
50.1 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

81 
53 

79 
56 

84 
57 

B6 
57 

84 
61 

85 
64 

69 
69 

90 
45 

59 
38 

66 
38 

77 
42 

74 
4« 

71 

44 

88 
44 

74 

50 

53 
43 

50 
44 

55 
44 

56 
40 

68 
40 

60 
44 

81 
60 

62 

57 

81 
44 

84 
44 

62 
54 

65 
44 

64 
34 

65 
30 

75 
30 

78 

41 

75.0 
47.2 

ROCKSPRINOS 

MAX 

Mm 

80 
59 

76 
60 

77 
59 

78 
59 

78 
65 

86 
69 

88 
66 

90 
51 

85 
39 

75 
48 

83 

57 

79 
59 

81 
49 

77 
56 

75 
55 

65 

45 

60 

47 

59 
47 

68 

46 

76 
45 

74 
56 

80 
61 

62 

65 

85 

49 

65 
61 

84 
69 

80 
60 

74 
38 

70 
36 

70 

40 

78 
48 

77.4 
53.7 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 

Mm 

82 
54 

77 
60 

76 

57 

82 

57 

80 
59 

81 
61 

86 

66 

88 
46 

61 

37 

63 

37 

75 
48 

72 
50 

69 
44 

82 

44 

60 
53 

54 
43 

54 
43 

53 

46 

54 

45 

67 
42 

79 
42 

79 
59 

81 
59 

77 
44 

84 
46 

86 
50 

84 

50 

63 
32 

63 
32 

71 
40 

79 

46 

73.7 
48.1 

Sa*  Rfli«r»Dc«  Nolst  Following  Station  Index 
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TEXAS 
OCTOBER 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

0) 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

> 

< 

SAN  ANGELO  NSO 

MAX 

MIN 

82 

61 

80 
60 

B6 
56 

83 

60 

84 
63 

90 
69 

91 
69 

76 
46 

66 
40 

78 
42 

80 
60 

72 
52 

85 

46 

83 
53 

65 
49 

52 

46 

56 
48 

55 

49 

67 
49 

81 
44 

81 

59 

83 
60 

60 
53 

66 
43 

88 
55 

87 
57 

66 
44 

64 
35 

73 
31 

81 
38 

84 
45 

76.9 

51.0 

SAN  SABA 

MAX 
MIN 

83 
60 

83 
60 

6- 
59 

85 

60 

81 
63 

83 

63 

92 

6B 

92 
«1 

68 
42 

67 
41 

74 
53 

79 
58 

76 
47 

81 
52 

80 
55 

63 
46 

58 
49 

56 

50 

53 

46 

70 
50 

76 

53 

79 
36 

60 
63 

61 

45 

84 
51 

34 
57 

66 
56 

65 
39 

64 
31 

70 
33 

77 
38 

75.9 
51.6 

SONDRA 

MAX 
MIN 

84 
58 

81 
56 

84 
53 

83 
55 

81 
61 

88 

65 

88 
63 

86 
52 

67 
35 

74 
41 

83 
58 

60 
48 

62 

41 

62 
52 

79 
55 

57 
46 

60 
49 

59 
49 

66 
46 

73 
42 

75 

59 

81 
52 

76 
64 

63 
39 

86 
47 

86 

53 

61 

54 

81 
43 

69 
27 

73 
30 

60 
38 

77.9 
49.6 

STERLING  CITV 

MAX 

Mm 

83 
53 

85 
55 

64 
54 

86 

57 

83 
55 

86 
5? 

88 
56 

89 

44 

58 
33 

65 
35 

76 
42 

78 
43 

79 
44 

66 

48 

79 
45 

79 
42 

47 
44 

54 
40 

53 

39 

81 
42 

61 
43 

80 
49 

61 

50 

82 
49 

80 
45 

33 
43 

85 
40 

79 

31 

67 

27 

72 
31 

73 
34 

77.0 
44.1 

UVALDE 

MAX 

MIN 

79 
61 

80 
63 

81 
61 

83 
63 

80 
68 

86 

71 

86 

70 

83 

51 

71 
43 

76 
44 

84 
53 

78 
62 

63 
52 

64 
60 

74 
53 

69 
53 

65 
54 

60 
54 

73 

50 

72 
49 

78 
60 

82 

67 

66 

70 

63 
48 

82 

59 

84 

70 

79 
58 

67 
43 

68 
35 

74 
37 

79 
41 

77.6 
55.6 

WATER  VALLEY 

*     *     * 

MAX 

MIN 

83 
50 

75 

49 

ez 

51 

83 
50 

85 
55 

83 
60 

86 
63 

89 
45 

60 
32 

59 
32 

65 
33 

75 
38 

77 
44 

60 
39 

84 
39 

61 
50 

55 
43 

50 
42 

53 
43 

65 
44 

77 
40 

80 
39 

82 

83 

58 

78 
40 

77 
38 

86 
42 

77 
44 

62 
28 

64 
26 

73 
27 

74.5 
43.3 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WSO 

MAX 
MIN 

8* 
63 

87 
63 

88 
64 

88 
66 

74 
69 

84 
70 

87 
75 

80 

54 

68 
48 

74 
45 

69 
59 

75 
56 

80 
53 

60 
57 

66 
53 

67 
52 

62 
52 

67 
51 

71 

51 

76 
51 

77 
57 

81 
69 

84 

61 

63 
55 

85 
55 

86 

73 

84 
53 

64 

45 

66 
39 

74 
40 

78 
44 

77.1 
56.2 

AUSTWELL  wl  refuge 

MAX 

MIN 

64 
62 

64 
65 

84 
64 

80 
70 

85 
70 

88 
72 

78 

50 

71 
57 

84 
66 

83 
64 

78 
52 

61 
62 

79 
59 

76 
54 

73 
54 

75 
57 

75 
54 

61 
63 

80 
64 

85 
73 

87 
56 

84 

69 

84 
69 

88 
75 

80 
31 

66 
46 

71 
40 

77 
39 

80.1 
59.9 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 

MIN 

85 

60 

86 

61 

68 
64 

89 
66 

87 
68 

66 

68 

89 
72 

69 

75 

91 

49 

78 
48 

75 

47 

79 
63 

60 
52 

66 
57 

85 

57 

79 
51 

74 
50 

74 
49 

76 
54 

72 
52 

78 
56 

85 

65 

66 
73 

92 
52 

92 

61 

90 

75 

63 
74 

94 

50 

73 
36 

73 
37 

78 
43 

63.1 
57.6 

BRENHAM 

MAX 
MIN 

86 
57 

87 
62 

88 
63 

91 
66 

89 
67 

77 
68 

84 
69 

91 
72 

84 
46 

70 
44 

68 
44 

72 
59 

76 
55 

60 
54 

79 
54 

65 
49 

71 
47 

6B 
47 

71 
52 

72 
51 

78 
50 

79 
60 

80 

66 

75 
55 

84 

55 

87 
66 

87 
72 

67 
46 

66 

41 

70 
42 

75 
45 

78.6 
55.6 

CANYON  DAM 

MAX 

MIN 

B6 
59 

84 
61 

65 

64 

87 
63 

87 
66 

80 
68 

87 

70 

89 
73 

83 
49 

70 

43 

75 
45 

71 
5B 

76 
54 

83 

54 

82 
55 

69 

50 

69 

50 

62 

50 

68 
50 

73 
49 

76 
51 

60 
63 

64 
66 

84 
58 

86 
57 

87 
68 

87 
72 

84 
45 

65 

42 

70 
40 

75 
46 

78.8 
56.1 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 
MIN 

8  4 
62 

86 
67 

66 
66 

80 

71 

83 
70 

86 
70 

87 

72 

92 
76 

85 
50 

75 
55 

86 

60 

80 
65 

83 
56 

84 
62 

79 
62 

76 
54 

74 
54 

74 
57 

72 
53 

79 
56 

84 
66 

82 

72 

93 
73 

92 

74 

87 
72 

86 

74 

68 
74 

82 
52 

70 
45 

75 
45 

79 
50 

82.3 
62.5 

COLUMBUS 

MAX 
MIN 

85 
50 

84 
55 

65 
56 

90 
59 

90 
62 

67 
62 

86 
63 

69 
65 

80 
41 

71 
41 

70 
43 

73 
53 

74 
55 

75 
S5 

77 
54 

62 

44 

70 
43 

76 
43 

73 
48 

74 
49 

76 
49 

81 
52 

60 
55 

81 
48 

8  8 
49 

37 
56 

83 
61 

81 
43 

67 
34 

71 
34 

74 
39 

78.9 
50.4 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 
MIN 

83 
68 

84 
72 

84 
70 

80 

73 

81 
73 

62 
72 

87 
76 

88 
64 

70 
57 

73 
60 

85 
73 

80 
65 

78 
61 

80 
71 

78 
62 

72 

57 

69 
58 

69 
57 

73 
60 

76 
6B 

80 
75 

79 
76 

91 
68 

62 
68 

58 

67 
53 

70 
54 

75 
53 

77 
62 

78. 3 
65.1 

CORPUS  CHRISTI  WSO 

MAX 
MIN 

85 
64 

84 
68 

87 
69 

81 
73 

85 

72 

88 
72 

90 

74 

91 
64 

73 

54 

77 
56 

87 

72 

83 
61 

85 

57 

84 
64 

60 
63 

75 
56 

74 
57 

75 
5B 

72 
59 

79 
58 

87 
66 

64 

74 

92 

68 

90 
55 

90 
73 

87 

77 

69 

62 

71 

54 

72 

47 

76 
46 

82 
50 

82.4 
62.7 

CUERO  3  E 

MAX 

MIN 

88 
59 

8B 
58 

69 
58 

88 

58 

84 
67 

89 
68 

92 

69 

86 
70 

72 

46 

73 
49 

83 

60 

78 
61 

83 

54 

82 
56 

77 
58 

67 
52 

65 

50 

68 
56 

74 
54 

79 
48 

83 
52 

82 
62 

66 
70 

89 
49 

93 

67 

91 
74 

90 
68 

78 

48 

73 
34 

77 
33 

81 
34 

81.7 
56.3 

ELGIN 

MAX 
MIN 

85 
64 

89 
64 

8  8 
65 

88 

66 

87 
68 

84 

66 

89 

70 

87 
59 

71 
46 

74 
42 

73 
60 

72 
57 

80 
54 

81 

so 

74 
52 

67 
52 

65 
53 

66 
52 

70 
49 

79 
48 

76 

58 

77 
69 

63 
61 

84 
54 

83 
57 

87 
73 

B5 
61 

67 

38 

74 
39 

74 
39 

78 
43 

76.7 
55.8 

FLATONIA  2  W 

MAX 

MIN 

87 
60 

89 
60 

92 

64 

90 
65 

80 
67 

66 
66 

90 

72 

87 
67 

71 
42 

76 
44 

60 
60 

78 
58 

81 
50 

84 
54 

76 
54 

74 
48 

70 
50 

73 
53 

74 
51 

80 
50 

61 
60 

81 
69 

67 
67 

89 
52 

90 
61 

89 

74 

90 
64 

66 
46 

73 
34 

76 
38 

80 
40 

61.3 
56.1 

FLORESVILLE 

MAX 

MIN 

87 
53 

88 
59 

89 
61 

90 
63 

89 
66 

67 

71 

91 

71 

91 
72 

89 
46 

74 
40 

79 
51 

82 

61 

65 

52 

65 
52 

86 

57 

75 
52 

73 
53 

60 
54 

68 
53 

75 
46 

75 

48 

65 
62 

68 
72 

90 
46 

92 

48 

93 

71 

90 
73 

90 
50 

66 

28 

75 
30 

79 
32 

62.8 
54.7 

GOLIAD 

MAX 

MIN 

87 

60 

88 
58 

89 
63 

89 
66 

83 

70 

89 
68 

90 
73 

92 
74 

79 

46 

76 
49 

66 
64 

83 
62 

65 
52 

64 
58 

82 

56 

74 
51 

73 
50 

74 
55 

74 
54 

77 
52 

85 
63 

62 
69 

92 
73 

92 

53 

92 
62 

86 
73 

91 

74 

61 

54 

77 
36 

76 
36 

81 
42 

83.6 
58.6 

GONZALES 

MAX 

Mm 

87 
55 

87 
61 

67 
60 

89 
65 

88 
66 

78 
67 

88 
69 

93 
73 

65 
46 

71 
44 

74 
44 

81 
58 

77 
53 

63 

54 

82 
54 

70 
50 

72 
50 

65 
.50 

71 
51 

73 
49 

74 

49 

83 
59 

64 
69 

88 
50 

90 
51 

91 

72 

83 
73 

90 
47 

67 
35 

73 
35 

79 
36 

80.9 
54.7 

HALLETTSVILLE 

MAX 

Mm 

87 
60 

89 
61 

93 
60 

90 

67 

84 
67 

88 
66 

92 

72 

90 
74 

82 
48 

72 

46 

76 
61 

78 
59 

62 
52 

83 

54 

74 
56 

73 
50 

70 
48 

74 
50 

75 
52 

81 
50 

82 

58 

80 
68 

86 
69 

89 
51 

90 

57 

89 
74 

93 

66 

76 
47 

75 
36 

76 
39 

61 
43 

62.3 

56.8 

HONDO 

MAX 

Mm 

84 
56 

85 
62 

65 
61 

86 

62 

88 
66 

85 
71 

90 

70 

84 
72 

63 

47 

74 
42 

76 
44 

82 
60 

79 
50 

84 
52 

86 
56 

79 
49 

73 
51 

61 
53 

62 
53 

73 
50 

73 

51 

81 
63 

65 
72 

88 
48 

69 
4' 

87 
65 

83 

67 

87 

45 

69 
35 

74 
35 

73 
37 

80.4 
54.6 

KENEDY 

MAX 

Mm 

88 

51 

89 

50 

90 
51 

89 
52 

88 

51 

91 

51 

90 
52 

90 
52 

89 
49 

60 
48 

85 
44 

85 

44 

87 
43 

SB 
45 

86 
46 

86 
43 

66 
43 

82 

44 

76 
43 

78 
44 

78 
43 

67 
44 

90 

45 

92 

45 

92 
45 

92 

46 

93 

46 

80 
45 

75 
34 

76 
37 

64 
37 

65.9 
45.6 

MNGSVILLE 

MAX 

Mm 

87 
60 

87 
63 

87 
62 

82 
67 

86 

70 

90 

70 

91 
61 

92 

76 

86 

51 

76 
53 

91 
68 

87 
66 

87 
54 

85 
57 

81 
61 

77 
52 

73 
54 

74 
54 

70 
55 

60 
54 

84 
66 

64 
73 

95 

75 

94 
72 

93 

74 

84 

75 

95 

74 

89 
53 

73 
38 

80 

39 

82 
38 

84.6 

60.8 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

B3 
58 

85 

62 

67 
65 

87 
66 

83 
68 

82 
69 

88 

72 

87 
65 

67 

47 

70 
46 

74 
60 

73 
59 

77 
55 

79 
55 

75 
55 

70 
49 

67 
49 

69 
54 

70 
52 

75 
50 

79 
60 

7B 
67 

77 

66 

82 
53 

86 

58 

85 
63 

85 
63 

64 
48 

6B 
39 

73 
39 

77 
43 

77.5 
56.6 

LEXINGTON 

MAX 

Mm 

82 

58 

83 
62 

87 

63 

88 

64 

87 
66 

77 

67 

62 
69 

87 
73 

83 
46 

67 

41 

70 
51 

74 
57 

70 
51 

78 
52 

78 
53 

64 
48 

68 
49 

66 
51 

67 
48 

70 
48 

76 

49 

77 
59 

77 

68 

79 
53 

83 

50 

85 
67 

86 

72 

85 
45 

63 
36 

69 
39 

72 
43 

76.8 
54.8 

LULING 

MAX 

Mm 

85 
53 

85 
59 

87 
61 

89 
62 

88 

65 

78 
67 

86 

70 

68 

73 

64 
48 

70 
42 

74 
43 

78 
59 

77 
52 

81 
53 

61 
53 

67 
49 

70 
50 

63 
52 

68 

46 

72 
48 

77 
49 

81 
58 

82 
68 

86 
50 

88 
50 

89 
65 

88 
74 

B6 
47 

65 
34 

72 
34 

76 
37 

79.4 
54.0 

MATHIS 

MAX 

Mm 

84 
58 

85 
63 

85 
65 

86 
64 

87 
63 

85 
70 

90 
72 

91 
72 

91 
52 

81 
53 

80 
50 

60 
51 

80 
56 

85 
55 

81 
62 

79 
53 

76 
53 

74 
54 

76 
59 

71 
54 

78 
55 

67 
67 

86 
73 

93 
56 

93 
58 

93 
75 

90 
74 

96 

51 

70 
42 

75 
41 

79 
47 

83.5 
58.6 

NATALIA 

MAX 

Mm 

87 
57 

88 
59 

B7 
56 

87 
64 

87 
65 

89 
69 

87 

70 

66 

70 

78 

42 

79 
39 

80 
59 

60 
57 

85 

46 

86 
53 

84 
49 

72 
46 

69 

49 

63 

51 

73 
49 

75 
46 

64 
56 

66 

66 

86 
70 

91 

45 

89 
55 

69 
69 

68 
65 

69 
41 

73 
33 

73 
33 

83 
37 

81.9 
53.9 

NEW  BRAUNFELS 

MAX 

Mm 

85 
53 

85 

59 

87 
64 

88 
65 

86 

67 

81 
70 

87 

70 

69 

74 

83 
46 

72 
42 

72 

44 

76 
57 

76 
46 

83 
50 

63 

54 

70 
48 

69 
48 

61 
43 

67 
47 

70 
46 

75 
47 

81 
59 

83 
6° 

85 

49 

87 
54 

89 
58 

89 
73 

87 
44 

66 

34 

72 
35 

74 
35 

79.3 
53.5 

NIXON 

MAX 

Mm 

SB 
60 

.90 
61 

89 
62 

88 
65 

85 

70 

39 
69 

90 
71 

87 
68 

74 

45 

75 
44 

85 
60 

79 

56 

62 
52 

82 
55 

75 
55 

72 
49 

66 

50 

71 
54 

75 
52 

76 
50 

85 
61 

87 
70 

88 

71 

91 
50 

91 
59 

89 
74 

91 

64 

70 

45 

73 
34 

78 
36 

85 

40 

62.1 
56.6 

RED  ROCK 

MAX 

Mm 

83 
60 

84 
60 

66 

6  0 

89 
63 

66 
65 

75 

65 

64 
65 

68 
73 

62 

48 

69 

44 

72 
49 

76 
59 

76 
49 

79 
52 

60 

54 

65 
48 

70 
50 

63 

50 

69 

49 

70 

46 

78 

58 

79 

69 

80 

63 

84 
48 

65 
5T 

87 
65 

66 

72 

85 
46 

64 
33 

70 
35 

74 
39 

78.0 
54.6 

REFUGIO 

MAX 

Mm 

86 
60 

89 
60 

88 
61 

89 
63 

84 
72 

85 
69 

68 

72 

89 

76 

79 

46 

73 
46 

65 

67 

81 
66 

84 
53 

84 
60 

79 

58 

74 
52 

75 
51 

76 
53 

74 
55 

79 
54 

84 

65 

82 
70 

8» 
74 

90 

51 

87 
62 

83 

75 

69 
75 

62 
51 

74 
38 

78 
39 

61 
43 

62.6 
59.3 

ROBSTOWN 

MAX 

Mm 

83 
60 

85 

64 

86 

65 

85 
70 

B2 

70 

84 
70 

90 
72 

90 
74 

92 

52 

76 
54 

73 
54 

80 
65 

62 

56 

86 
56 

84 
60 

60 
53 

74 
52 

71 
54 

73 
56 

71 
56 

79 
56 

86 
67 

63 

72 

95 

58 

94 
63 

90 

75 

6B 
75 

93 
52 

70 
43 

74 

43 

76 

47 

82.6 

60.2 

ROCKPORT 

MAX 

Mm 

84 
64 

84 
64 

65 

67 

85 
73 

80 
72 

84 

68 

66 

75 

86 

77 

77 
54 

72 
57 

85 
69 

61 
63 

78 
57 

81 
63 

79 
54 

79 
52 

71 
56 

75 
55 

72 
56 

75 
57 

62 
67 

81 
73 

63 
74 

83 
57 

84 
63 

83 

75 

86 
76 

80 
52 

69 
48 

72 
45 

76 
50 

80.0 
62.4 

SAN  ANTONIO  WSO 

MAX 

Mm 

84 
61 

88 
64 

86 
64 

86 
66 

86 

71 

87 
72 

86 

75 

82 
57 

71 

48 

78 
44 

75 
62 

77 
56 

62 
52 

83 
55 

73 
55 

70 
50 

60 
54 

65 

54 

74 
51 

75 
50 

82 

61 

83 
71 

67 
61 

87 

51 

8  6 
55 

86 
74 

86 
55 

66 
41 

70 
33 

76 
34 

60 
38 

79.4 
56.0 
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Continued 

Ul 

UL 

I 

it 

MJ 

JfcJ 

iA 

1U 

tit 

.b 

TEXAS 
OCTOBER 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

V 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28. 

29 

30 

31 

> 

< 

SAN  MARCOS 

MAX 

MM 

B9 
55 

86 
62 

88 
60 

89 
60 

89 
62 

84 
66 

85 
67 

88 
71 

83 
49 

71 

40 

77 
41 

74 
53 

78 
49 

82 

50 

83 
51 

70 
50 

69 
51 

61 
51 

66 
50 

73 
47 

78 
47 

80 
54 

85 
63 

86 
51 

86 
52 

88 
60 

87 
71 

82 
46 

66 
34 

71 
35 

75 
37 

79.6 
52.7 

SEAL* 

MAX 
MIN 

86 

57 

86 
59 

89 
64 

89 
63 

85 
68 

83 
66 

90 
70 

88 
57 

68 
43 

69 
43 

70 
58 

74 
59 

78 
54 

78 
53 

77 
53 

71 
48 

69 
45 

70 
51 

70 
50 

77 
49 

80 
54 

79 
65 

78 

63 

82 
55 

62 
56 

86 
71 

89 
58 

65 
46 

67 
39 

72 

40 

76 

42 

78.2 
54.8 

SEGUIN 

MAX 

MIN 

SB 
61 

88 
61 

88 
62 

90 
66 

83 
69 

90 

70 

90 
71 

83 

70 

78 

47 

77 
43 

75 
61 

78 
60 

84 
52 

85 
56 

74 
55 

71 
51 

65 
53 

68 
52 

73 
50 

78 
49 

62 

60 

88 

70 

88 
71 

89 
50 

92 

67 

90 
73 

88 
65 

67 
47 

74 
34 

78 
36 

84 
39 

81.5 
57.1 

SINTON 

MAX 

Mm 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

BO 
54 

83 
55 

83 
60 

89 
62 

88 
64 

87 
67 

86 
67 

92 
66 

88 

47 

76 
48 

74 
43 

71 
44 

76 
50 

75 
60 

71 
54 

80 

54 

65 
49 

70 
49 

63 
51 

69 
51 

79 
48 

96 
48 

79 
56 

78 
52 

65 
53 

68 
70 

66 
73 

68 
♦7 

65 
37 

69 
37 

69 
41 

79.0 
53.5 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 

MIN 

83 
54 

85 
60 

86 

64 

89 
65 

88 
67 

76 
67 

83 
68 

88 
72 

83 
45 

62 

43 

69 

46 

72 
58 

75 
54 

78 
54 

78 
53 

67 
48 

69 
46 

68 
49 

69 
50 

70 
49 

76 

47 

77 
60 

78 

65 

76 
56 

84 
55 

65 
64 

65 

72 

85 
45 

64 
36 

69 
37 

72 

41 

77.1 
54.5 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 
MIN 

64 
59 

85 
61 

87 
63 

88 
64 

90 
67 

78 
67 

85 
69 

90 
69 

85 

44 

67 
43 

71 

57 

73 
58 

75 
52 

78 
53 

77 
54 

67 
48 

68 

47 

67 
52 

68 

50 

70 
48 

74 
53 

79 

61 

80 

64 

72 
53 

82 
56 

86 
64 

85 
65 

87 
47 

65 

40 

70 
39 

74 
43 

77.6 
55.2 

YOAKUM 

•     »     • 

MAX 

MIN 

87 
61 

88 
62 

93 

60 

89 
64 

84 
67 

88 
67 

93 

73 

90 
74 

62 
48 

72 

47 

76 
61 

7B 
59 

62 
53 

83 
54 

78 
57 

73 
50 

70 
48 

73 
54 

73 
51 

80 
53 

83 
59 

80 
68 

67 
70 

89 
51 

90 
58 

89 
74 

92 
65 

67 
46 

74 
36 

76 
39 

80 
43 

82.0 
57.2 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

Mm 

82 
57 

86 
59 

87 
60 

89 
65 

87 
68 

81 
70 

81 
70 

89 

71 

86 

47 

70 
47 

72 

50 

75 
63 

71 
57 

79 
56 

80 
56 

73 
53 

72 
48 

70 
49 

75 
52 

75 
51 

79 
52 

79 
55 

82 

66 

60 
59 

86 
59 

85 
69 

86 
73 

77 
51 

68 

43 

70 
43 

76 
44 

79,1 
56.9 

ANAHUAC  tbcd 

MAX 

Mm 

84 
58 

86 

69 

82 
68 

81 
67 

79 
64 

80 

64 

63 
62 

84 

44 

62 

49 

64 
54 

80 
54 

79 
57 

80 
57 

77 
44 

78 
44 

70 
46 

74 
48 

74 
48 

75 
52 

77 
54 

76 
56 

74 
56 

75 

59 

76 
60 

77 
62 

79 
63 

82 

64 

83 
56 

71 
44 

60 
45 

81 
45 

76.2 
55.3 

angleton  2  W 

MAX 

Mm 

81 
53 

86 

61 

88 
64 

88 
70 

89 
70 

91 
69 

64 
69 

89 
74 

67 
49 

71 
49 

74 
54 

80 
54 

71 
56 

79 
51 

00 
57 

76 
53 

72 
47 

71 
50 

74 
51 

74 
50 

79 
54 

78 
63 

61 

67 

62 
57 

66 

86 
58 

84 

72 

86 

51 

67 
42 

69 

40 

75 
42 

79.6 
56.6 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

86 
59 

87 
61 

90 
63 

90 
69 

90 
69 

81 

70 

64 

70 

89 
73 

86 
48 

71 
50 

74 
53 

82 
64 

72 
58 

60 
59 

82 
58 

77 
54 

74 
50 

73 
90 

76 
53 

75 
55 

81 
55 

64 
65 

80 
70 

63 
60 

69 
60 

66 
72 

85 

74 

86 
51 

67 
43 

71 
44 

78 
49 

80.9 
59.1 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

85 
59 

89 
61 

96 
65 

89 
66 

84 
73 

85 

70 

84 
71 

83 
69 

76 
46 

75 
54 

72 

59 

69 

64 

80 
58 

81 
55 

80 
58 

74 
52 

73 
47 

75 
52 

75 
55 

79 

50 

78 
55 

78 
65 

77 
63 

78 
62 

85 
61 

84 
73 

85 
72 

76 
52 

68 

51 

72 

42 

74 
43 

79.3 
58.8 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

85 

51 

86 
55 

90 
58 

92 

62 

68 
64 

76 
68 

68 
69 

86 
70 

88 

43 

66 
40 

65 
42 

67 
58 

69 
55 

74 
49 

79 
50 

78 
48 

69 
45 

68 
44 

72 
45 

72 
45 

75 
44 

78 
53 

80 
60 

79 
55 

82 

55 

83 

66 

85 
71 

89 
48 

65 
36 

69 
36 

71 
37 

78.0 
52.4 

OANEVANG  2  SE 

MAX 

Mm 

85 
60 

87 
61 

90 
66 

90 
68 

62 
72 

86 

70 

91 
69 

90 
62 

80 
48 

69 

49 

80 
54 

80 
64 

78 
56 

79 
60 

74 
58 

71 
54 

70 

51 

72 
53 

73 
55 

80 
54 

83 
60 

82 
70 

83 
70 

88 
58 

68 
60 

86 
72 

90 
62 

79 

51 

69 
42 

76 
44 

79 
48 

81.0 
56.6 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

Mm 

85 
54 

87 
57 

88 
58 

89 
63 

88 
65 

82 
65 

87 
67 

90 
71 

87 
45 

71 
46 

71 
47 

80 
59 

76 
52 

80 
53 

82 

54 

75 
49 

72 

47 

71 
47 

73 
50 

74 
48 

79 
50 

85 
58 

78 
69 

84 
51 

88 
52 

87 
67 

66 
69 

90 
46 

66 
37 

71 
37 

76 
39 

80.6 
53.9 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

88 
56 

90 
58 

91 
62 

90 
65 

82 

70 

87 
65 

91 
69 

90 
60 

71 

45 

69 
47 

75 
59 

75 
59 

60 
53 

81 
55 

75 
55 

73 
50 

72 
49 

71 

51 

74 
52 

80 
52 

83 
57 

86 

68 

85 

09 

68 
55 

89 
59 

86 

70 

89 
70 

76 
48 

71 
39 

42 

85 
46 

81.4 
56.6 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

82 
62 

85 
63 

87 
64 

89 
68 

88 

71 

83 

70 

87 
73 

89 
75 

88 
54 

70 
52 

78 
52 

82 

61 

72 
62 

80 
62 

80 
62 

78 
60 

72 
52 

70 
50 

78 
53 

75 
55 

78 
54 

82 
65 

82 
70 

63 
65 

68 

65 

85 
72 

85 
75 

86 
52 

68 
46 

70 
46 

73 
48 

80.4 
60.6 

GALVESTON  WSO 

MAX 

Mm 

81 
69 

84 

70 

85 

71 

82 

74 

81 
75 

82 

72 

82 

77 

82 
62 

66 
52 

71 
58 

78 
71 

77 
64 

76 
63 

76 
64 

71 
63 

68 

57 

65 
53 

68 
56 

69 
57 

71 
61 

73 
68 

76 

70 

76 

06 

82 
66 

76 
72 

79 
75 

79 

61 

65 
54 

65 
54 

67 
58 

70 
61 

75.0 
64.3 

HOUSTON  INCONT  AP 

MAX 

Mm 

85 
57 

86 

59 

88 
63 

89 
65 

82 
70 

86 

71 

87 

70 

88 
53 

69 
45 

65 
44 

69 
58 

71 
59 

78 
55 

80 
51 

74 
55 

70 
50 

68 

47 

72 
53 

73 
51 

76 
48 

78 
53 

80 

64 

73 

63 

82 
58 

86 

60 

86 
74 

88 

56 

67 
46 

70 

41 

72 
39 

75 
41 

77,8 
55.5 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
61 

88 
63 

90 
68 

90 
69 

81 
72 

87 
71 

90 

71 

89 
57 

70 
49 

68 
50 

70 
63 

70 
61 

60 
59 

61 
57 

74 
59 

72 
55 

71 
52 

75 
55 

76 
57 

79 
53 

80 
57 

83 
66 

80 
60 

85 
59 

88 
60 

87 
73 

90 
59 

69 
51 

71 
46 

75 
46 

77 
47 

79.7 
58.9 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

84 
52 

88 
56 

90 
59 

92 
58 

94 
64 

83 
70 

90 
69 

89 
72 

85 

43 

69 
44 

70 
41 

67 
54 

71 
55 

79 

50 

82 
53 

76 
49 

75 
44 

74 
46 

75 

53 

70 
44 

69 

45 

79 
47 

75 
61 

80 
59 

82 

55 

86 
64 

87 
69 

86 
48 

69 
39 

72 
39 

75 
39 

79.5 
52.9 

MATAGORDA  ND  2 

MAX 

Mm 

S3 
60 

85 
61 

86 
64 

85 
66 

85 
68 

85 
68 

87 
72 

86 
60 

69 
48 

70 
49 

83 
66 

78 
64 

80 
57 

80 
59 

76 
58 

73 
54 

72 
50 

75 
51 

72 
55 

77 

53 

82 

60 

81 

71 

82 

73 

87 
62 

65 
64 

85 
74 

65 

75 

79 
51 

70 
44 

73 
43 

76 
48 

79.7 
59.6 

NEW  GULF 

MAX 

Mm 

85 
56 

86 

59 

88 
60 

90 
65 

90 
67 

79 
69 

65 

70 

89 

71 

87 

48 

69 

48 

69 
49 

76 
63 

73 
58 

81 
58 

81 
57 

74 
53 

73 
49 

72 
51 

74 
55 

74 
53 

81 
56 

82 
63 

80 
67 

82 
59 

87 
60 

66 
68 

85 
72 

■  8 

50 

67 
44 

70 
43 

76 

47 

80.0 
57.7 

ORANGE  4  NW 

MAX 

Mm 

81 
54 

83 
58 

86 
61 

87 
65 

86 
66 

79 
69 

75 
66 

80 
68 

84 
47 

66 

46 

67 
46 

72 
60 

73 
62 

76 
55 

78 
55 

70 
50 

68 
46 

70 
46 

71 
53 

71 
50 

74 
49 

74 
51 

77 
59 

77 
61 

78 

57 

83 
57 

83 

71 

77 

51 

61 
46 

67 

44 

76 
44 

75.8 
55.3 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

84 
61 

84 
63 

87 
68 

85 
68 

83 
71 

85 
67 

67 
74 

66 
57 

70 
49 

73 
50 

81 
68 

73 
60 

78 
56 

80 
59 

75 
56 

72 
54 

71 
50 

74 
53 

72 
55 

78 
54 

82 
59 

80 
72 

62 
66 

87 
59 

85 
66 

85 
75 

85 
58 

65 
48 

69 
41 

76 

43 

76 
48 

79.1 
59.0 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

86 
57 

86 

58 

86 
58 

91 
60 

89 
69 

81 
66 

85 
69 

89 
71 

88 
46 

80 
48 

74 
46 

75 
62 

74 
55 

80 
56 

79 
56 

72 

51 

72 
49 

70 
50 

71 
53 

74 
51 

78 
53 

84 
63 

61 
68 

63 
54 

87 
58 

87 
70 

85 
70 

88 
49 

65 
40 

70 
42 

77 
46 

80.2 
56.3 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

80 
57 

81 
62 

82 
65 

83 
66 

80 
69 

83 
69 

84 

76 

84 
58 

77 
51 

70 
50 

76 
68 

73 
68 

76 
58 

79 
58 

79 

51 

71 
45 

71 
59 

72 
43 

71 
45 

71 
56 

76 
62 

77 
71 

88 

74 

80 
65 

80 
69 

78 
74 

62 

76 

82 
53 

68 

44 

67 
46 

72 
46 

77.2 
59.9 

PORT  ARTHUR  WSO 

MAX 

Mm 

85 
61 

89 
65 

91 
68 

90 
69 

83 
75 

80 

72 

86 
73 

89 
60 

71 
50 

71 

50 

77 
62 

78 
65 

80 
64 

62 
59 

77 
64 

75 
53 

74 
49 

77 
57 

75 
58 

79 
53 

80 
58 

82 
62 

81 

65 

81 
60 

85 
60 

87 
71 

82 
69 

70 
53 

71 
50 

73 
46 

75 
47 

79.9 
60.3 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

B5 

64 

88 
64 

87 

68 

85 
70 

81 
72 

88 
69 

90 
86 

87 
61 

76 
53 

76 
53 

61 

54 

78 
63 

81 
57 

62 
61 

88 
59 

78 
57 

55 

74 

75 
55 

77 
55 

78 
64 

82 
63 

84 
73 

87 
59 

86 

69 

84 
74 

87 
74 

80 
53 

72 
46 

73 

48 

75 
48 

81.5 
61.6 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

83 

59 

84 
64 

84 
66 

84 
70 

84 
75 

80 
74 

86 

7B 

88 

78 

86 
55 

72 
54 

79 

51 

82 
66 

75 
58 

78 
58 

80 
63 

78 
58 

72 
58 

72 
58 

75 
58 

72 
56 

76 
56 

82 

68 

82 
75 

83 
61 

88 
65 

84 

76 

84 

78 

64 
54 

68 
52 

10 
48 

72 
52 

79.6 
62.6 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

83 
59 

85 
61 

87 
63 

89 
66 

88 
68 

81 
69 

85 
68 

89 
73 

68 

46 

68 
45 

68 
47 

72 
62 

72 
57 

77 
56 

79 
56 

70 
52 

71 
48 

66 
48 

71 
53 

73 
51 

78 
53 

60 
61 

81 
65 

80 
58 

84 
57 

67 
67 

86 
72 

89 
50 

67 
43 

69 

44 

73 
46 

78.6 
56.9 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

82 

57 

89 
58 

87 
63 

68 
66 

88 
66 

80 
69 

64 
69 

68 

72 

68 
49 

68 

48 

72 
48 

72 

61 

70 
60 

77 
55 

79 
58 

73 
54 

72 
50 

51 

73 
55 

73 
49 

77 
52 

79 
59 

81 

05 

79 

57 

83 
59 

87 
69 

65 

70 

89 

51 

65 
45 

69 
41 

73 
44 

78.9 
57.1 

VICTORIA  WSD 

»     *     » 

MAX 

Mm 

85 
61 

85 
60 

87 
66 

87 
68 

84 
70 

07 
68 

90 

74 

87 
53 

73 
47 

70 
49 

64 
66 

76 
59 

81 
56 

81 
59 

76 
57 

72 
52 

71 
50 

74 
53 

75 
55 

79 
55 

85 
62 

81 
70 

86 
62 

66 
55 

88 
62 

87 
72 

90 
56 

68 
44 

70 

41 

75 

43 

60 
45 

80.7 
57.8 

SOUTHERN            09 

ALICE 

MAX 

Mm 

85 
61 

86 
63 

90 
65 

88 

66 

80 
69 

86 
70 

92 

73 

91 
73 

92 
52 

74 

51 

77 
53 

90 
60 

63 
56 

89 

57 

83 
56 

63 
51 

77 
52 

72 
53 

72 
56 

70 
55 

79 
56 

87 

61 

96 
72 

95 

56 

94 
59 

94 
74 

93 

74 

97 

5; 

71 
41 

75 

41 

76 
42 

84.2 

58.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 
OCTOBER 


Slalion 


Day  o(  Month 


10      11       12      13      14      IS      16       17      18 


19      20      21      22 


23      24      25      26      27      28      29      30      31 


ARMSTRONG 

BENAVIOES    7    S 

CARRIZO    SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

CRYSTAL  CITY 

DILlEY 

EAGLE  PASS 

ENCINAL  3  NW 

FALCON  0AM 

FALFURRIAS 

FOWLERTDN 

FREER 

HEBBRONVILIS 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

OILTON 

PEARSALL 

POTEET 

RID  GRANDE  CITY  3  M 

TILDEN 

ZAPATA 

♦     *     » 
LOWER  VALLEY 
BROWNSVILLE  WSD 
HARLINGEN 
MC  ALLEN 
MC  ALLEN  FAA  AP 
MC  COOK 
MISSION  4  W 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 
WESL'CO  2  E 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


89   86 
63   64 


61   61   62 


85   86 
63   64 


85   85 
60   61 


83   75 
59   60 


86   88 
65   65 


83   84 
58   61 


86   86   86 
61   61   62 


85   87   87 
57   63   63 


84   84 
57   60 


86   85   87 
56   61   61 


88   89   90 
61   63   62 


85   87 
63   66 


85   86 
60   62 


65   86 
62   64 


83   84 
58   60 


85   86 
57   59 


76   83 
61   64 


84   85 
60   60 


85   87 
64   65 


87   89 
62   65 


80  90  95 

72  70  70 

88  88  86 

66  67  71 

85  88  35 

69  66  70 


87   86 
68   68 


87   85 
68   69 


66   88   86 
63   67   68 


82   86 
63   67 


86  90  se 

63  70  71 

84  84  87 

65  70  72 


85   87 
60   62 


87   86 
67   62 


86   83 
62   70 


84   88 
69   70 


85   78   85 


93   90 
70   50 


89   78 
74   48 


91   84 
74   46 


87   87 
75   49 


87   79 
75   45 


84   72 
57   49 


83   74 
66   44 


88   87 
73   46 


90   77 
71   51 


90   86 
74   50 


91   88 
74   60 


86   85 
70   50 


90   76 
75   49 


88   68 
70   53 


89   89 
74   53 


90   87 
76   74 


87   89   86 
73   73   52 


89   87   79 
71   74   43 


89   89 
71   72 


92   90 
74   59 


90   94 
75   61 


90   93   72 


91   93 
72   51 


85   88 
76   49 


90   90 
73   59 


85   81 
53   55 


81   89 
54   55 


74   78 
43   65 


78   85 
46   65 


77   80 
43   64 


78   92 
49   66 


80   87 
44   67 


72   78 
44   45 


74   77 
42   60 


78   75 
42   42 


72   77 
52   52 


85   82 
51   50 


81   60 
45   62 


79   73 
50   45 


72   80 
48   50 


86   82 
70   62 


82   62 
63   60 


79   84 
45   62 


79   90 
55   67 


77   88 
51   63 


94   90 
69   63 


73   82 

56   59 


78   90 
57   68 


55  57  65 

74  81  91 

56  59  69 

67  77  62 

57  61  63 

72  79  68 

58  59  70 

74  75  87 

60  63  66 


52   55   56 


87   86 
57   55 


64   85 
50   56 


86   85 
54   60 


87   87 
52   59 


60   85 
52   54 


77   84 
49   49 


68   87 
55   64 


80   87 
53   54 


86   85 
52   58 


84   64 
52   53 


83   86 

51   50 


60   89 
49   49 


91   92 
54   55 


88   86 
60   64 


86   87 
56   57 


85   89 
57   57 


66   87 
56   63 


81   86 
54   54 


83   86 
56   55 


60   82 
58   59 


85   36 
57   57 


65   86 
62   63 


8«   86 
56   64 


78   73 
54   53 


78   68 
53   56 


78   75 
59   54 


68   62 
52   55 


73   64 
50   55 


61   62 
53   56 


65   60 
55   57 


72   61 
50   52 


67   63 
55   54 


73   63 
53   54 


71   61 
57   55 


78   71 
51   51 


75   64 
50   57 


78   75 
48   50 


76   64 
51   54 


69   62 
55   55 


74   58 
50   54 


70   61 
56   54 


74   62 
52   54 


75   66 
55   56 


76   63 

50   51 


76   64 
53   54 


66   62   65 

83   75   76 
60   58   60 


87  86 

56  58 

76  71 

58  59 

76  76 

54  56 

76  76 

57  58 

75  75 
57  70 

76  76 

56  57 

78  79 

60  60 

78  77 

57  62 


74   76 
60   62 


68   69 
56   54 


75   72 
54   48 


72   74 
53   47 


70   75 
53   50 


74   72 
55   50 


60   72 
55   48 


61   72 
54   52 


61   69 
55   48 


61   61 
56   61 


68   65 
55   54 


70   77 
55   45 


75   70 
56   54 


66   68 
57   55 


69   77 
56   56 


62   66 
55   53 


72   73 
53   50 


65   74 
54   46 


62   68 
55   59 


67   70 
56   48 


72   76 
57   56 


77   82 
64   65 


77   67 
58   58 


82   70 
59   60 


66   81 
60   63 


68   66 
60   58 


79   69 
58   60 


76   69 
61   61 


77   68 
60   60 


78   69 
62   62 


67   82 
60   62 


95   95 

71   54 


89   94 
73   53 


89   89 
68   49 


89   91 
68   51 


90   90 
73   43 


91   91 
61   51 


90   91 
71   49 


86   90 
70   51 


84   66 
67   50 


66   88 
70   72 


90   90 
65   60 


81   83 
69   59 


93   93 
78   68 


85   87 
65   70 


92   91 

71   54 


69   91 
74   71 


86   93 
73   68 


87   94 
72   67 


95   91 
72   65 


90 
72 


96   90   93 

54   74   71 


84   94   94 
66   69   75 


89   91   85 
50   73   69 


91   87   83 
61   73   70 


90   90   88 
59   73   71 


92   88   67 

66   75   57 


89   84 
62   70 


92   93   69 

51   69   69 


86   87   67 
54   65   66 


92   94 
53   62 


93   92   92 

62   70   71 


89   88   67 

63   70   69 


95   90   93 
65   73   70 


90   92   88 

70   73   72 


92   92 

74   74 


86   90 
72   73 


93   90   90 
57   73   73 


91   90 
60   72 


87   89 
78   69 


90   90 
74   74 


90   93 
75   66 


90   90 
74   72 


93   92 
74   74 


84   84 
77   77 


91   91 
74   74 


68   88 
75   75 


90   91 
73   73 


72   82 
38   45 


96   73 
53   36 


74 
44 

72   73   80 
32   34   38 


80   85 
39   46 


89   69 
47   37 


46   34   35   39 


85   66 
JO   34 


94   69 
54   40 


74 
33 

72  79 

44  47 

69  75 

33  34 


75   79 
37   41 


76   80 
37   43 


33 


70 
41 


69   74 
55   53 


92   68 
55   47 


93   70 
59   49 


69   74 
55   49 


92   69 

56   43 


93   70 
59   49 


85   66 
56   46 


92   71 
57   45 


90   68 
57   51 


85   75 
56   46 


78   83 
49   54 


77   78 
45   43 


78   83 
46   51 


74   79 
38   40 


75   79 
43   43 


67   75 
45   52 


74   79 
41   41 


73   79 
49   50 


78   83 
45   51 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 

OCTOBER 


_ISI2_ 


Day  Oi  Month 


10     11      12      13      14      15      16      17      18      19     20     21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


*3  ,.  6S 
o  o  > 


*   •   • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 


HORDS  CREEK  DAM 


•    •    * 
NORTH  CENTRAL       03 


BAROWELL  DAK 

9ELT0N  DAM 
8EN8R00K  DAM 
0ENISON  DAM 

GRAPEVINE  DAM 

LAVON  DAM 
NAVARRO  MILLS  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
WACO  DAM 

WHITNEV  DAM 


DAINGERFIELD  9  S 


SAM  RAVBJRN  DAM 


TOWN  BLUFF  DAM 


TRANS  PECOS         05 
MOUNT  LOCKE 


red  bluff  dam 


•   •   • 
edmards  plateau    06 


AMISTAD  DAM 


SAN  ANGELO  DAM 


*    *    • 
SOUTH  CENTRAL       07 


AUSTIN  WSO 


EVAP  .27 
HIND!  64 


EVAP  .26 

WIND 

MAX 


EVAP  .20 
WIN,)    8 


EVAP  .25 
WIND   44 


EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP  .22 
WIND  40 
MAX  86 
MIN    60 


EVAP  .14 
WIND   45 


EVAP  .12 
WIND 


MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP  .19  .20 

WIND   27  47j 

MAX  I  88  83 

MIN    63  66 


.21 


,25  .20 
30 

.281 .20 
74  57 
85  78 
5S   60 


.2- 
46 

39 
66 

.12 

5  | 

.19 
32 

.26 
59 
69 
61 

.18 
26 
93 
65 

.25 

30 

.17 
22 
92 

70 

.15 

15 

85 
65 

.20 
23 


,23  .10  .37 
74  137   96 


.36  .16  .28  .05  .11 
175   48  122   72   63 


23  .23 
46   97 


.03  .06  .06  .08 
65   44   33   26 


.23  .12  .17  .25  -  .20  .22   -  .08 

68  124  114  158  170  79  103  103  64 

87  78  81  83  72  71  70   58  67 

65  65  67  70  40  40  43   54  55 


.14  .07 
14   30 


,11  .16  .19  .11  .17 
31   62   49   16   32 


.21 


.13  .17  .15 

31  9H  141 

80  77|  64 

55  50   46 

.01  .22  .13 

4  36   88 


.14  .16 
69  106 


.28  .30 
111   74 


.05  .07 
62   50 


.19  .96  .18  .24  .29 

57  107  105  139  214 

.17  .11  .15  .20  .22 

85  172  136  207  201 

82  79  83  83  65 

65  67  69  55  j  42 

.22  .12  .17  .31  .22 

59  107  112  157  181 

89  81  83  98  77 

60 i  65  66  72  46 

.19  .08  .16  .23  .22 

62  128  124  164  169 

.22. 15  .17  .23  .37 

44  99  103  141  163 

92  85  86  88  75 

72  70  71  75  42 

.27  .18  .24  .35  .32 

38  126  71  142  163 

84  80  B5  87  64 
64  63  55  61  38 

.27  .09  .15  .19  .26 

50  76  84  123  118 

.25  j.15  .15 ' .27  .25 

85  129  129  188  142 
87  80  83  86  70 
67;  66  68  70  40 


19  .25 

57  113 


.15  .16 
25   73 


,12  .05 
93   54 


.15  .17  .09  .14   - 

45  71  113  162   96 

75  74  70  75|  70 

50  50  52  63   55 

.10  .10  .02  .09  .15 

5  5  20  32    4 


.10  .04  -  .12 

45  108  121  152 

77|  73  81  66 

55   56  65  40 

.12  .04  .12  .20 

1   12  25  58 


,13  .16 
75   53 


,14  .14  .07  .18 
32   59  120  154 


44   51 

,19  .21 

69  119 

68  69 

40  43 

,27  .22 
68   93 

,17, .20 
61  94 
70 

43 


.14  .19  .16  .09 

43  134   93  44' 

79  71   62  64 
55  49   47  50 

.09  .14,  .21  .13, 

21  82  123  76 

80  75 1  65  641 
55  521  47  48: 


,07  .10 
28  23 
68  72 
48   50 


.09' 
24 

65 


46 


-  .09 

61  42 

.03  .11 

97  57 

63  72 

56  60 


12  .18 
25   66 


,19  .09 
88   51 


.14 
30 


19  .15  .08 
72,  118   59 


,12  .24 

46  116 

68  69 

37  42 


.15 
62 
73 
55 


23 


11  .32 

61  116 

68  71 
39 


-  .07 

63  29 

.30  .18 

98  49 

61  65 

44   54  54 


Hi 

8i 

68 

59 

60 

57 

50 

51 

16 

.19 

.16 

.07 

15 

67 

126 

60 

r<i 

77 

63 

55 

50 

52 

45 

45 

14 

.20 

.14 

.08 

27 

55 

80 

61 

04  .07 

31  19 

10  .04 

54  41 
62 
51 


56 


.15  .14  .18  .14  .03 

30  78  144  185  30 

75  73  75  76  66 

51  52  63  61  57 

.14  .15  .16  .16  .25 

30  68  130  170  60 

75  75  75  80  68 
50  51  53  60  53 

.13  .18  .11  .11  .15 

19  65  129  167  71 

.14  .16  .07  .13  .28 

33  45  106  140  74 

76  78  74  80  76 
55  56  58 


.13  .18  .10 

106   91   85 


.09  .19  .07  .12 

59  137  109  159 

78  80  78  65 

55  68  53  42 

.13  .14  .17  .17 

50  112  103  162 

64  79  62  62 

56  64  62  42 

.11  .04  .16  .11 

49  126  117  136 

.14  .05  .27  .18 

33  98  120  141 

84  79  85  72 


63 

68 

41 

42 

14 

.14 

23 

4 

11 

.19 

4» 

66 

.17  .29  .16 

60  166  62 

66  67  82   74.6 

43  45  47!  54.7 


6.09 
2559 


4.856 
2752 
73.0 
53.3 

3.91B 
735 

5.59 
2242 

4.41 
2795 


14    .18    .21 
♦  5      73    1201 


,14 
51       59      61      70      46      45 


,24  .13  .26  .33  .29  .18  .23 

42  105  98  145  173  114  22 

68  >  78  84  87  70  68  71 

63   65  66  69  39  38  59 


39 

93 

92 

88 

6  6 

71 

72 

63 

20 

.15 

. 

. 

16 

20 

11 

11 

89 

87 

91 

- 

53 

60 

63 

" 

25  ,.341.31 I .12  .14  .43  .19 

42106, 1081 113  120  ,165  122 

85   85  84   84  72 

66   69  71   65  46 


,33  .15  .16  .16  .41 

44  51  60  54  107 

91  80  82  88  85 

65  68  68  68  47 


25 

.07 

65 

108 

73 

73 

48 

57 

17 

.  12 

51 

21 

73 

72 

47 

46 

EVAP  .19  .23 

WIND   19  20 

MAX    88  65 

MIN    58  58 


,22! .191.20'. 07 
17  14  27  26 
69  90  90  78 
63   66   67   6B 


49 


.35  .42 

62  131 

73  78 

48  62 


EVAP I. 17  .30 
WINOi  39  28 
MAX  61  78 
MIN    64   63 


,01 ,.15  j .29, .33  .42 1 .35 

50   19   83  105  115  212 

78   80   77   78  77   72 

59   60   58   54  55   45 


,16  .14 
30  42 
78  78 
62   60 


,27  .31  .31 

51   37  125 

79   78  78 

51  I  51  43 


,25  .07 
67  116 
72:  72 
67   44 


.13  .09  .23  .19 

28  71  H7  63 

79  79  63  65 

53  51,  46  48 

.14  .19  .14  .07 

26  71  100  81 

81  80  65  55 

53  48  51 


.05  .07 

24  14 

52  58 

47  46 

.06  .15 

41  36 

.09  .05 

60  45 

98  62 

47  47 

.07  .04 

47  49 

59  60 

51  47 


12  .14  .15   -  .10 

19   51  74  110  50 

73   75  76   80  75 

47   49,  55|  61  54 

10  .13  .15  .19  ,23 

25   35  82  112  54 


.19  .16  .25  .19 

31   60  86  124 

77   81  82  64 

54)  55  55  40 


,11,  .13  .31 
72  101   82 


.14  .06  .17 
72  116  166 


70  74  69  79  76 

48  50  56  62  54 

.13  .14  .09  .16  - 

20  48  99  139  88 

76  75  72  82  78 

49  51  54  65  55 


.18  .13  .19  .19 

58  116  141  153 

80  83  82  71 

54  57  68  41 


16 

.12 

. 

.22 

.14 

27 

101 

114  103 

52 

84 

78 

82   76 

66 

55 

56 

66 

42 

42 

12  .14  .22  .11 

58  102  69  49 

79  72  74  66 

60  66  52  53 


.11  .10  .14  .09 

24  56  104  106 

61  79  84  85 

57  56  62  64 


.09  ,08 

5  11 

76  77 

55  55 


.12  .12  .15  .22 

95  97  98  110 

82  82  82  70 

60  70  62  50 


.24 


.12  .09  .16  .12 

23  50  39   30 

84,  73  74,  73 

57  51  49' 


,09  .13!  .05 
45]  34 
74   79]  56 


45   44   35   37l 


.09  .10  .08  .14 

32   10  25  62 

75,  79  75|  62 

52   51  53  58 


.07  .27 

30  80 

71  70 

43  46 


.20  .26  .15  .18  .30  .09 

44  110  17  8, 167  118 

73  75  73  76 

41  56  45  47   50  52 


,17  .16  .17  .17  .47  .20  .23 

75  88  61  97  146  49  119 

78  81  83  83  66  69  66 

57  60  62  59  38  38  39 


,19  .24 

18    5  61 

74   75  80 

44   42  49 


. 

.01 

.02 

.061 

4 

34 

3 

2l! 

63 

53 

58 

71 

43 

45 

30 

51 

.16 

.07 

,06 

.16 

145 

62 

20 

19 

54 

46 

66 

72 

42 

42 

43 

45 

.22 


-  .06  .11 
28  43  66 
77,  76  83 
56   55   56 


5.16 
2501 
74.8 
53.8 

4.84B 
2467 


2314 
77.1 
57.9 

5.24B 
1974 
73.2 
51.1 

5.09B 
1607 

5.628 
2755 
74.3 
53.5 

5.268 
2189 
75.6 
54.1 


5.01 
31!  56  54  2379 
71  72  74!  79.2 
47   4B   50   59.7 


.03  .18 
45   35 


.20  .25 

67  118 

68  70 


.19 

.17 

39 

53 

68 

72 

42 

42 

.17 

.15 

.16  .10 

19  9 

73  73 

43  46 


4.98B 
1244 
77.3 
56.7 


.171  .32  .22  .23  .19  .23 

58i  126  101  78  102  75 

72   70  65  67  65  63 

47   43  41  45  43  39 


.12  .11  .12  3.96B 

54   24  14  1156 

68:  71  74 I  77.6 

45   45  45  55.5 


,13  .16 
60 
63  45 
40   35 


,23  .31  .19  .08,  .17 

69  104  83  24   71 

75   78  62  54   57 

46   48  46  47   46 


,17  .07 

21  23 

89  87 

56  56 


,20  .13  .15  .30  .35  .32 

29  38  114  122  165  151 

86  62  81  85  88   67 

59  63  63  65  57 ,  39 


16  .28 

38  129 
70   72 

39  46 


-  .10  .22  .22 

71  28  45  103 

75  74  80  81 

52  52  52  55 


.11  .07  .20  .31 

38  66  68  239 

75  85  88  75 

69  69  72  42 


.07  ,02  .07 

153  78  69 

56  51  56 

45  45  51 


.10 
58 

74 
46 

.06 
17 
72 


88  55 
72  66 
51   51 


.24 

.28 

.21 

42 

67 

99 

73 

71 

64 

50 

50 

42 

• 

.65 

.33 

* 

94 

78 

• 

74 

71 

42 

41 

50 


,14  .37 

40  142 

81  69 

59  36 


33  .16  .05  .09  .21  .24  .13  .20  .05 

81   73  106   66   32  88  167  124  86 

71   75   67   71   83  83  74  68  61 

42   46   58   55   55  54  48  46  47 


16  .17  .14  .29  .23  .22  .28  .30  .14  .20|.26 

81  114   98  125  35  53  80  94  34  65 1  90 

76  79   80  74  84  80  81  73  66  72   71 

51  59   61  48  48  54  54  37  38  40   42 


. 

5.998 

_ 

1884B 

- 

67.7 

- 

46.0 

18 

6.17B 

3 

1757 

66 

71.2 

41 

49.2 

11 

6.79 

6 

1418 

67 

71.3 

37 

45.0 

,17  .07  .15  .07  .33  .29  .25  .14 

77  47  45  60   96  93   35   73 

71  76  81  74,  80  80   63   81 

49  50  53  59   66  S  2  i  56'  61 


.04  .38 

93  178 

86  81 

72  44 


6.02 
2074 
71.0 
48.2 

5.808 
2387 
74.5 
51.4 


,19  5.50 

44,  2307 

72  78.5 

471  55.4 
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EVAPORATION  AND  WIND 

TEXAS 

OCTOBEF 

970 

Day  01  Month 

~   S  t 

Button 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   • 
SOUTH  CENTRAL       07 

BEEVILLE  5  NE 

EVAP 

.26 

.12 

.17 

.16 

.16 

.03 

.16 

.15 

.56 

.11 

.05 

.11 

.12 

.16 

.21 

.27 

.20 

.24 

.16 

.13 

.16 

.07 

.11 

.26 

.24 

.04 

.12 

.44 

.42 

.06 

.17 

5.66 

WIND 

40 

37 

40 

48 

55 

88 

78 

136 

126 

56 

31 

94 

98 

23 

62 

173 

89 

111 

105 

43 

29 

111 

190 

96 

74 

143 

155 

242 

114 

30 

34 

2755 

MAX 

ee 

91 

90 

88 

89 

88 

90 

91 

,91 

72 

72 

81 

64 

87 

87 

82 

77 

72 

75 

74 

75 

61 

83 

86 

84 

67 

85 

89 

69 

78 

75 

82.6 

MIN 

61 

63 

64 

66 

66 

71 

72 

74 

50   52 

50 

63 

56 

56 

59 

50 

50 

50 

56 

55 

56 

64 

71 

56 

56 

71 

74 

43 

39 

41 

46 

58.2 

CANYON  DAM 

EVAP 

.23 

.16 

.16 

.13 

.20 

. 

.10 

.25 

.41  .23 

.17 

.04 

.15 

.18 

.17 

.27 

.15 

.12 

.10 

.12 

.14 

.05 

.13 

.26 

.24 

.08 

.17 

.38 

.16 

.17 

.17 

5.47B 

WIND 

6 

4 

3 

6 

26 

45 

41 

78 

179   40 

46 

40 

55 

13 

21 

103 

49 

26 

37 

22 

19 

59 

99 

73 

31 

70 

89 

146 

60 

12 

32 

1530 

MAX 

86 

86 

86 

87 

85 

79 

88 

91 

76!  72 

75 

70 

74   83 

84 

74 

70 

62 

65 

76 

76 

75 

79 

81 

80 

82 

64 

80 

74 

70 

72 

78.2 

MIN 

59 

60 

64 

64 

67 

68 

67 

70 

43 

42 

47 

51 

64   65   56 

47 

47 

49 

49 

50 

52 

60 

67 

53 

32 

63 

70 

42 

42 

43 

44 

55.4 

SOMERVILLE  DAM 

EVAP 

.23 

.18 

.22 

.21 

.19 

.04 

.13 

.22 

.20 

.25 

.12 

.04 

.23! ,06i .16 

.07 

.16 

.16 

.11 

.08 

.20 

.18 

.07 

. 

.23 

.10 

.19 

.24 

.16 

.13 

.07 

4.818 

WIND 

32 

21 

20 

19 

43 

58 

55 

117 

89 

46 

55 

72 

44   16'  23 

55 

40 

31 

35 

22 

26 

76 

118 

37 

15 

83 

127 

111 

54 

13 

26 

1581 

•   *    * 
UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 

.18 

.20 

.14 

.24 

.31 

.02 

.30 

.30 

.40 

.10 

_ 

_ 

.00 

.20 

.23 

.25 

.14 

.18 

.25 

.05 

.19 

.11 

.18 

.20 

.20 

.10 

.56 

.12 

.19 

.21 

.05 

6.01B 

WIND 

46 

32 

55 

41 

34 

100 

90 

135 

115 

70 

no 

120 

30   40   611  130 

76 

95 

93 

23 

34 

100 

153 

76 

102 

139 

124 

273   87 

54 

57 

2695 

MAX 

87 

88 

87 

82 

77 

87 

87 

84 

72 

72 

73 

75 

76 

79 

77]  75 

69 

70 

71 

71 

60 

84 

82 

82 

83 

83 

87 

63   74 

73 

77 

76.9 

MIN 

51 

62 

63 

62 

67 

65 

70 

70 

67 

62 

72 

72 

74 

76 

71   49 

46 

47 

50 

53 

58 

65 

67 

60 

62 

68 

69 

45 

36 

40 

45 

60.2 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 

.40 

.05 

.08 

.26 

.20 

.03 

.14 

.10 

.47 

.22 

.20 

_ 

.06 

.06 

.26!  .15 

.10 

.21 

.25 

. 

.11 

.11 

.07 

.12 

.12 

.12 

.12 

.52 

.16 

.19 

.09 

5.33B 

WIND 

31 

15 

17 

28 

41 

39 

28 

27 

129 

109 

82 

69 

58 

26 

501  97 

71 

57 

93 

56 

19 

51 

52 

36 

31 

41 

42 

167 

146 

39 

16 

1767 

MAX 

86 

89 

89 

92 

86 

81 

87 

90 

89 

71 

72 

69 

71 

84 

82 

77 

76 

70 

76 

76 

80 

77 

80 

77 

64 

66 

87 

69 

68 

71 

75 

79.6 

MIN 

56 

60 

62 

61 

67 

67 

69 

70 

47 

46 

48 

47 

61 

56 

57 

53 

50 

52 

51 

51 

51 

58 

62 

61 

39 

62 

70 

50 

44 

44 

47 

56.2 

*    »    » 
SOUTHERN           09 

DILLEY 

EVAP 

.14 

.20 

.12 

.13 

.20 

.09 

.20 

.17 

.35 

.14 

.17 

.06 

.16 

.17 

.20 

.20 

.16 

.09 

.06 

.07 

.07 

.13 

.12 

.23 

.18 

.16 

.08 

.26 

.18 

.09 

.06 

4.70 

WIND 

11 

13 

11 

10 

17 

24 

27 

34 

46 

14 

35 

16 

21 

* 

35 

49 

35 

25 

25 

10 

16 

26 

43 

26 

14 

33 

25 

66 

27 

10 

14 

758 

MAX 

90 

93 

92 

92 

94 

90 

97 

93 

68 

78 

B2 

86 

86 

90 

94   65 

80 

62 

61 

86 

76 

95 

86 

90 

85 

68 

69 

86 

67 

86 

75 

85.9 

MIN 

64 

68 

67 

69 

72 

73 

75 

76 

54 

56 

53 

65 

60 

59 

51   55 

53 

54 

55 

57 

56 

66 

76 

59 

57 

58 

75 

51 

45 

44 

45 

60.3 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.21 

.13 

.14 

.13 

.11 

.13 

.13 

.22 

.16 

.12 

.11 

.19 

.16 

.19 

.19 

.19 

.06 

.03 

.09 

.07 

.08 

.09 

.22 

.24 

.12 

.11 

.15 

.29 

.13 

.15 

•  13 

4.55 

WINO 

13 

14 

9 

13 

26 

24 

27 

60 

10 

20 

16 

14 

11 

36 

30 

36 

12 

3 

7 

3 

20 

41 

48 

31 

44 

44 

49 

30 

3 

27 

22 

749 

MAX 

92 

91 

89 

88 

89 

93 

95 

90 

81 

77 

92 

68 

68 

89 

87 

81 

73 

61 

75 

75 

80 

84 

92 

67 

92 

86 

92 

65 

77 

77 

81 

64.7 

MIN 

67 

69 

70 

73 

74 

76 

76 

7J 

56 

55 

69 

65 

62 

65 

65 

61 

61 

56 

56 

63 

67 

73 

70 

63 

71 

73 

73 

57 

50 

49 

53 

65.1 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 

.21 

.09 

.19 

.13 

.04 

.12 

.11 

.16 

.31 

.20 

.09 

.08 

.29 

.12 

.06 

.23 

.18 

.10 

.01 

.04 

.04 

.09 

.11 

.27 

.10 

.13 

.14 

.29 

.15 

.15 

.09 

4.34 

*    *    • 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 

.21 

.24 

.19 

.19 

.14 

.19 

.19 

.22 

.45 

.23 

.08 

.27 

.28 

.21 

.27 

.26 

.29 

.13 

.13 

.07 

.12 

.16 

.20 

.30 

.22 

.20 

.21 

.31 

.31 

.20 

.20 

6.67 

WIND 

20 

34 

25 

35 

47 

74 

57 

105 

115 

41 

54 

44 

56 

34 

64 

65 

64 

74 

67 

32 

45 

106 

126 

45 

72 

115 

115 

114 

92 

26 

26 

2013 

MAX 

89 

91 

91 

66 

84 

92 

94 

94 

95 

79 

78 

95 

67 

91 

88 

87 

61 

81 

71 

66 

79 

63 

86 

93 

92 

89 

89 

93 

68 

75 

79 

85.4 

MIN 

59 

63 

65 

65 

70 

70 

73 

73 

55 

53 

57 

67 

58 

56 

60 

55 

55 

56 

54 

56 

59 

65 

70 

59 

60 

72 

72 

52 

45 

43 

45 

60.2 

WESLACO  2  E 

EVAP 

.16 

.16 

.23 

. 

.11 

.29 

.22 

.11 

.36 

.17 

.20 

.33 

.22 

.21 

.28 

.27 

.10 

.07 

.06 

.16 

.16 

.111  .33 

.23 

.12 

.33 

.13 

.35 

.18 

.15 

.15 

6.196 

WIND 

22 

39 

28 

19 

32 

69 

90 

76 

71 

42 

61 

64 

9 

41 

32 

65 

49 

33 

60 

27 

70 

58 

103 

42 

67 

120 

44 

106 

35 

20 

30 

1624 

MAX 

89 

91 

89 

79 

91 

93 

92 

94 

92 

84 

90 

87 

88 

89 

87 

60 

77 

75 

71 

79 

86 

88 

93 

92 

91 

94 

88 

80 

75 

79 

84 

86.1 

MIN 

68 

71 

69 

73 

72 

73 

73 

73 

75 

60 

61 

70 

62 

65 

67 

60 

60 

62 

60 

62 

68 

71 

73 

72 

72 

74 

73 

50 

50 

51 

57 

66.0 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


See  Reference  Notes  Following  Sutton  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


76X4S 
OCTOBER 

1970 

a 

0) 

Day  of  month 

41 

Station 

a 

Q 

!  IN) 

H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

BUSHLAND    1    WSW 

2 

9AM 

65 

62 

60 

6* 

65 

60 

62 

54 

48 

45 

51 

48 

50 

52 

46 

46 

45 

45 

46 

48 

50 

50 

50 

46 

49 

51 

46 

40 

41 

42 

44 

50.8 

6 

8AM 

62 

64 

64 

66 

65 

63 

64 

60 

52 

51 

51 

52 

54 

52 

52 

47 

47 

46 

46 

47 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

48 

45 

45 

47 

52.9 

LUBBOCK    9    N 

(BARE    GROUND) 

4 

MAX 
MH 

81 
6B 

85 
67 

62 
67 

76 
69 

77 
65 

80 
63 

82 

64 

69 
54 

67 
SO 

68 
54 

68 

60 

73 

54 

77 
57 

67 
61 

61 
49 

49 

45 

48 
45 

53 
46 

58 
47 

66 

48 

70 
54 

68 
55 

69 
59 

70 
55 

71 
56 

69 
58 

60 
52 

60 
45 

62 

46 

64 
48 

61 
49 

68.1 
55.2 

8 

MAX 

MIN 

76 
70 

79 

70 

77 
71 

76 
72 

7* 
69 

75 
67 

76 
68 

72 

60 

64 
56 

66 
59 

66 

62 

66 
59 

71 
61 

69 

64 

64 
54 

54 
50 

50 
48 

53 
49 

56 

50 

62 

51 

66 
56 

66 

58 

66 

61 

66 
58 

67 
59 

66 
60 

62 
55 

58 
50 

59 

51 

60 
51 

59 
53 

65.9 

58.8 

8USHLAND  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 


:  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.  VEGETATION 
SHORT  GRASS  SOD.  MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.  SLOPE  OF 
1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST.  2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL- 
TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THERMOCOUPLES. 

•  TYPE  SOIL  UNKNOWN,  BARE.  SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.  TYPE  OF 
SOIL  THERMOMETERS  UNKNOWN. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relc 

itive 

hum 

dity 

N 

umber 

of  days  w 

th 

0) 

_ 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

F 

recipitatio 

n 

IE 

V) 

c 

—    ® 

©ri! 

t-    V) 

0)  0 

in 

c 

3 

1.2 
11 

c 

"3  • 
"  5 

01    0. 
OCtO 

0 
01 
0 

L. 
0) 

> 

< 

w 

a 

W     — 

"o.2 

o'1 

6  2 

M-'i 

in 

0)  0) 

o» 

o5 

Star 

ldard  of  1 
CENTRAL 

ime 

4) 
u 
0 

I. 

1— 

q 
q 

Co 

6 

Co 

6 

Co 

Co 

o 
q 

u 
4) 
> 
0 

9l 

CN  0 

0 

IA 

i-    0 

0)    »  — 

?  2;  ® 

00 

06 

12 

18 

Averc 
sky  a 

sunris 

ABILENE    WB    AIRPORT 

21 

3.5 

11.2 

34 

NW 

08 

69 

75 

50 

47 

2 

2 

5 

0 

0 

0 

9 

65 

4.5 

AMARIILO    WB    AIRPORT 

26 

1.9 

13.8 

42 

NW 

08 

60 

74 

46 

42 

5 

2 

1 

1 

0 

0 

9 

69 

4.6 

AUSTIN    MB    AIRPORT 

9 

0.7 

8.5 

36 

NW 

09 

74 

83 

56 

57 

5 

3 

1 

4 

1 

0 

14 

59 

5.5 

BROWNSVILLE    WB    AIRPORT 

11 

2.2 

9.7 

31 

N 

28 

84 

82 

59 

69 

7 

3 

1 

1 

0 

1 

13 

48 

5.6 

CORPUS    CHRISTI    WB    AIRPORT 

9 

3.7 

10.7 

34 

NE 

27 

84 

89 

58 

67 

2 

2 

1 

1 

2 

0 

8 

57 

5.5 

DALLAS    WB    AIRPORT 

16 

3.0 

9.5 

31 

W 

08 

73 

80 

60 

57 

5 

4 

1 

1 

1 

0 

12 

52 

5.6 

DEL    RIO    WB    AP 

10 

3.6 

8.8 

30++ 

32 

08 

71 

83 

53 

49 

9 

2 

0 

0 

0 

0 

11 

4.9 

EL    PASO    WB    AIRPORT 

28 

1.5 

8.8 

43 

W 

07 

43 

56 

35 

25 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

5 

78 

3.1 

FORT    WORTH    WB    AIRPORT 

18 

2.1 

8.1 

30++ 

31 

08 

80 

86 

61 

65 

5 

3 

1 

1 

1 

0 

11 

m 

5.7 

GALVESTON   WB    CITY 

33 

NW 

08 

- 

1 

2 

2 

4 

1 

0 

10 

58 

HOUSTON    INCONT    AP 

6 

1.4 

5.9 

26  +  + 

31 

23 

91 

92 

58 

75 

1 

3 

3 

2 

0 

2 

11 

65 

5.9 

LUBBOCK    WB    AIRPDRT 

26 

2.0 

10.5 

32  +  + 

33 

08 

59 

70 

41 

36 

3 

1 

1 

2 

0 

0 

7 

4.5 

MIDLAND    WB    AIRPORT 

21 

2.7 

10.4 

36++ 

31 

08 

71 

81 

44 

39 

6 

3 

0 

1 

0 

0 

10 

m 

3.4 

PORT    ARTHUR    WB    AIRPORT 

6 

2.3 

7.8 

29 

S 

08 

88 

91 

63 

76 

4 

0 

4 

0 

1 

3 

12 

56 

5.6 

SAN    ANCELO    WB    AIRPORT 

20 

3.7 

11.2 

38  +  + 

32 

08 

78 

86 

51 

53 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

7 

4.5 

SAN    ANTONIO    WB    AIRPORT 

7 

0.9 

8.7 

29 

NE 

27 

76 

83 

54 

52 

6 

7 

2 

1 

0 

0 

16 

64 

5.5 

VICTORIA    WB    AIRPORT 

9 

2.3 

8.9 

45    % 

N 

27 

86 

90 

58 

66 

5 

3 

1 

1 

1 

0 

11 

■ 

5.5 

WACO   WB    AIRPORT 

17 

2.5 

9.6 

27++ 

14 

23 

78 

84 

62 

64 

5 

4 

1 

0 

2 

Q 

12 

5.7 

WICHITA    FALLS    WB    AIRPORT 

16 

2.3 

11.9 

32++ 

29 

08 

87 

94 

60 

62 

3 

2 

3 

1 

0 

0 

9 

4.8 

%    PEAK    GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
-   345   - 


ni' 

\U 

TEXAS 

HCTUBEP 

1970 

Button 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

«      *       • 

HIGH    PLAINS                     01 

AMARILLO    WSO 

SNOWFALL 
SN    ON    CNO 
WTR    EOUIV 

2.9 
1 

1.0 

T 

T 

T 
T 

DALHART    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

T 

5.0 
1 

3.0 
1 

T 

1.0 

1 

1.0 

1 

FOLLETT 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

8.0 
8 

1.0 

SPEARMAN 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

2.0 

2 

8.0 
8 

STRATFORD 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

.3 

T 

6.0 
2 

3.0 
2 

TULIA 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

VESA 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

- 

2 

T 

1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-    346    - 


STATION  INDEX 


U 

OBSERVATION 

<$ 

Z 

W 

H 

O 

TIME  AND 

Z 

O 

0 

§ 

p 

P 

TABLES 

STATION 

| 

3 
> 
Q 

COUNTY 

< 

O 
Z 
O 

< 

3 

OBSERVER 

3!   < 
K    -J 

Q 

1 

ei 

i 

2 

Si 

ABERNATHi 

|   I 
0012  Oil  HALE 

1 

33  50 

101  50 

3339 

81 

M.  U.  HOOD 

ABILENE  M$0 

0016,  03  TAYLOR 

1 

32  26 

99  41 

1762 

MIC 

HIE 

C   Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ACKERLY  3  SE 

1  0034!  Oil  HOMARD 

3 

32  31 

101  40 

2760 

6C 

LEONaRO  COLEHAN 

AOANSVHlE 

00)0  :e  lanpaSas 

1 

31  18 

98  10 

1072 

It 

BEN  L.  LONG 

ALBANY 

012Q  OS  SMACKELFQRO 

1 

32  ** 

99  IB 

1*36 

It 

71 

JOHN  0.  WIUETT,  JR. 

ALEDO  1  SE 

0129  03  PARKER 

13 

32  39 

97  3* 

790 

CHESTER  WILEY 

ALICE 

31**  09  JIM  NELLS 

5 

98  04 

201 

a 

GILBERT  H.  GORDON 

ALPINE 

017*  09  BREWSTER 
0190  3-  CHEROKEE 

30  21 

103  40 

**55 

ftp 

WILLIAM  H,  HUDGINS 

ALTO  3  SN 

* 

31  36 

95  08 

280 

71 

MRS.  MAY6ELL  KELLUM 

ALVIN 

020*  OBI  BRaZORIA 

9 

29  2S 

95  IS 

Si 

If 

CITY  OF  ALVIN 

ALVORD  *  NE 

0206  03  MI SE 
021ll  Oil  POTTER 

19 

33  23 

97  39 

1035 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

ANAAlLLO  WSO 

i 

35  1* 

101  42 

3607 

HIE 

Mil 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AMISTAO  DAM 

0229  Od  VAL  VERDE 

11 

29  29 

101  02 

1137 

•J 

BA 

INT  BOUNORY  +  WTR  COMM 

ANAMUAC  TBCD 

0239  08  CHAMBERS 

: 

24 

BJ 

4NAHUAC  TBCD 

ANOEASON 

02**  On  GRIMES 

30  29 

95  59 

330 

*p 

3P 

WILLIAM  J.    BARGER 

ANDICE  1  WNM 

02*6  03  WILLIAMSON 

i 

30  47 

97  52 

1026 

71 

LAWRENCE  I.  DUNLOP 

ANDREWS 

02*8  01    ANDREWS 
G2S7  08  BRAZORIA 

3 

32  19 

102  32 

3172 

C 

ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 

ANGlETQN  2  W 

5 

29  09 

95  27 

27 

6A 

" 

CITY  QF  ANCLETON 

0262  03  COLLIN 

is 

33  21 

96  31 

674 

JESSE  T,  VANDAGRIFF 

ANSON 

0268  02j  JONES 

1 

32  45 

99  54 

170Q 

3P 

31 

C.  M.  RICE 

ANTELOPE 

0271J  03  JACK 

0302J  07  SAN  PATRICIO 

is 

33  26 

98  22 

1079 

MACK  V.  ROBERTS 

ARANSAS  PASS  2 

5 

27  55 

97  08 

16 

6P 

ROBtRT  L*  HERNOON 

ARCHER  CITY 

0319  03,  ARCHER 

15 

33  35 

98  37 

106Q 

6P 

6P 

cordon  Elmore 

ARLINGTON 

0337*  03  TARRANT 

.5 

32  ** 

97  07 

595 

7A 

CHARLES  T.  HAWKES 

ARMSTRONG 

03*2  09  KENEOY 

5 

26  56 

97  48 

25 

6P 

6P 

HA2EL  W.  PELHAH 

ARTHUR  CITt 

03ft?  0^  LAMAR 

10 

33  52 

95  31 

415 

?8 

INACTIVE  6/30/70 

,  A5PERNONT  2  SSW 

039*  021  STONEWALL 

0*0*  ON  HENOERSOn 
0-OS  ON  CASS 

1 

33  06 

100  1* 

1750 

7A 

C.  Q.    VIERTEL 

!  ATHENS  3  SSE 

is 

32  10 

95  50 

435 

DR.  DWIGHT  A.  JONES 

ATLANTA  *  . S tf 

10 

33  06 

9*  1* 

310 

73 

LAWRENCE  H.  CAVER 

AUSTIN  WSO             ( 

0428  07  TRAVIS 

3 

30  IB 

97  *2 

597 

MID 

Mia 

7A 

C  HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

AUSTwELL  ML  REFUGE 

0*37  07  ARANSAS 

3 

26  16 

96  4B 

15 

9P 

J" 

U  S  HlLOLlFE  REFUGE 

MALUM 

0*0  03  ELLIS 

13 

32  12 

96  48 

533 

7A 

HER1CHEL  H.  SMITH 

MIM 

0*78  03  CALLAHAN 

1 

32  2* 

99  25 

1760 

7A 

8.  L.  CHR1SMAN 

6AKERSFIEL0 

0*82J  05]  PECOS 

30  53 

102  IB 

2530 

9A 

B« 

CLYDE  GRAVES 

6ALLINCEA  1  5W 

0*93  02]  RUNNELS 
0*94  OS  REEVES 

3 

31  44 

99  58 

1375 

Bj 

RADIO  STATION  KRUN 

■ALNORHEA 

30  59 

103  45 

3210 

REEVES  COUNTY  WTR  DIST 

6ANKERSNITH 

0503  06<  KENDALL 

1 

30  08 

98  49 

1740 

c 

ELRUY  SCHNELLE 

BAROWELL  dah 

'.a   03  ELLIS 

: 

32  16 

96  38 

461 

6A 

BA 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATESVILLE 

ose-q  o3  ZAVALA 

a 

28  57 

99  37 

734 

Hi 

EARL  P.  KING 

BAT  CITY  WATERWORKS 

05C>9  09  MATAGORDA 

3 

28  59 

95  58 

48 

8A 

9A 

c 

CHARLES  SLATER 

lAvram 

OSsJ  08  HARRIS 

1* 

29  ** 

9*  58 

26 

3P 

5P 

O.B.  5MITH 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

0611  08  JEFFERSON 
063SJ  ON  CRIMES 

i 

30  06 

94  06 

20 

11 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

BEOIAS 

.J 

30  46 

95  57 

338 

Hi 

RICHARD  R.  PYLE 

BEEVUlE  3  N£ 

0633  07  BEE 
0665  od  8ELL 

3 

28  27 

97  42 

233 

BA 

BA 

c 

TEXAS  AGRI  EXP  STATION 

BEL TON  OAH 

1 

31  06 

97  29 

664 

81 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENAVIOES 

0689J  09  DUVAL 

3 

27  36 

98  29 

380 

c 

RUBtRTA  R.  8«ZAN 

SENAVIOES  7  S 

0690  09  DUVAL 

3 

27  30 

9B  23 

395 

9* 

04 

D.  5,  CHAPA 

BEK3R00K  OAH 

069L  03  TARRANT 
070-  02  KNOX 

19 

32  39 

97  27 

770 

94 

'4 

83 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENJAMIN  *  SSE 

1 

33  32 

1403 

7A 

LEAGUE  RANCH 

BERTRAM  3  ENE 

073B  06  BURNET 

1 

30  45 

98  01 

1139 

73 

c 

WILSON  KLOSE 

SIC  LAKE 

077fl  06  REAGAN 

3 

31  12 

101  28 

2680 

CITY  OF  8IC  LAKE 

BIC  LAKE  NQ  2 

0773  06  REAGAN 

3 

31  12 

101  28 

2690 

u 

OWAlN  CARR 

BIG  SPRING  FIELD  STA 

078*1  Oil  HOWARD 

3 

32  16 

101  29 

2480 

G 

U  S  0  A  BIG  SPRG  F  STA 

BIG  SPRING 

0766  OL  HOWARD 

3 

32  15 

101  27 

2500 

SP 

5P 

CITT  OF  BIG  SPRING 

BIG  HELLS 

0787]  03  OINNIT 
0832  Oft  BLANCO 

a 

28  33 

99  34 

510 

94 

HERBERT  T.  STANFIELD 

BLANCO 

4 

30  06 

98  25 

1330 

7A 

74 

W.  A.  BYARS 

6LEWETT  5  NW 

0852  06)  UVALDE 
086U  09  JEFF  OAVIS 

9 

29  14 

100  06 

970 

BA 

MRS  LLOYD  KIRKPATRICK 

BLOVS  CAMPGROUND 

S 

30  32 

104  06 

5760 

GEORGE  P.  KNIGHT 

BLUE 

j9o6  0?  LEE 

1 

30  23 

97  09 

463 

CLYDE  L.  RUTHVEN 

BOERNE 

0902  06  KENDALL 

13 

29  47 

98  44 

1422 

7A 

7A 

EDGAR  SCHWAR7J,  JR. 

BON  hIER  Z  E 

0913  0*j  NEwTON 
0923  03  FANNIN 

12 

30  *S 

93  37 

90 

7A 

CLARENCE  A.  PENNINGTON 

BONHAM 

10 

33  36 

96  11 

566 

6P 

7* 

R.  M.  CANTRELL 

BONITA 

092^  03  MONTAGUE 

LC 

33  46 

97  36 

97fl 

: 

R.  0.  TOMPKINS 

BOOKER 

09-*  01  LIPSCOMB 
095d  OS  BREWSTER 

2 

36  27 

100  32 

2730 

6P 

DWIGHT  F.  SPIES 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

11 

29  11 

102  59 

1880 

BIG  6END  NATL  PARK  SERV 

BORGEfl  3  - 

0958]  Olj  HUTCHINSON 

2 

35  39 

101  27 

3140 

ARTHUR  W.  MORGAN 

BOwIE 

098*  03  MQNTACuE 
099d  ON  REO  RIVER 
09961  33  WISE 

1" 

33  3* 

97  51 

111* 

6P 

7A 

ORAN  C.  STOVALL 

BOxElDER 

1G 

33  29 

94  53 

330 

7A 

OTIS  L.  DANIEL 

BOYD  3  S 

15 

33  02 

97  34 

710 

73 

7A 

JACK  E.  HATAWAY 

BRACKETTVILLE 

1007]  06  KINNEY 

U 

29  19 

100  24 

1120 

54 

FRANK  0.  SANCHEZ 

BNAOY  2NNM 

10171  Od  MCCULLOCH 

y 

31  09 

99  21 

1722 

73 

7A 

: 

THOMAS  A.  PARKER 

BRAVO 

1033  01  HARTLEY 

i 

35  39 

103  00 

4160 

6P 

7A 

JOSEPH  E.  HUGHS 

BRAZOS 

1039  03  PALO  PINTO 

1 

32  40 

9B  07 

812 

7A 

MRS.  LORENE  S.  FORO 

BRECKEnRIDCE 

10*2  03  STEPHENS 

1 

32  46 

98  34 

1185 

MIC 

1ID 

ECTUR  8.  FIELOS 

BREMONO 

10*5!  0*  ROBERTSON 

1 

31  10 

96  *0 

470 

6A 

MISS  JEAN  H,  KOTCH 

BRENMAN 

10*8.  07]  WASHINGTON 
1057  02J  HALL 

1 

30  09 

96  24 

333 

73 

7A 

W.  G.  STEIN 

MICE 

10 

34  43 

100  54 

2240 

E 

CHARLES  V.  MURFF 

BRIDGEPORT 

1063  03  WISE 

15 

33  13 

97  45 

813 

TA 

7A 

W.  E.  HEMSREE 

BRIGGS 

1068  06  BURNET 

1 

30  53 

97  $6 

1090 

: 

CARL  A.  STEWART 

BRITTDN 

lOBlj  03  ELLIS 

13 

32  33 

97  04 

556 

E 

HA2LE  OOLLAR 

BRONSON 

109*j  ON  SABINE 

7 

31  21 

9*  01 

323 

7A 

LESTER  £.  SISK 

BROHNFIElD  NO  2 

1 1  £  »  51  TERRY 

3 

33  11 

102  16 

3290 

7A 

LEWIS  SIMMONDS 

BROWNSvlLLE  WSO        R 

113N  id  CAMERON 

11 

25  5* 

97  26 

19 

Nil 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BR0MNWOO0 

1138  03  BROWN 

3 

31  43 

98  59 

1435 

%t 

RADIO  STATION  KBWO 

BUFFALO 

1188  ON  LEON 

ii 

31  28 

96  03 

360 

CHARLIE  A.  SOUYRES 

BJLER  2  NE 

1203  01  OCHILTREE 

2 

36  10 

100  49 

2900 

7A 

L.  PAULENE  MCCARTOR 

6ULVERDE 

1219  07]  COMAL 

13 

29  45 

98  27 

UOO 

it 

LAURA  0.  WOOD 

BUNKER  hill  5  N 

122*  OU  OALLAM 

2 

36  12 

102  32 

*370 

**> 

ROBtRT  L.  LAMBERGER 

BJRKETT 

1239  02  COLEMAN 

3 

32  00 

99  14 

15*5 

MERREL  F.  BURKETT 

BURLESON  2  SSw 

12*9  03  JOHNSON 

19 

32  31 

97  20 

749 

W.  RUSSELL  LACE 

BURLINGTON  3  WSW 

12*J  03  MILAM 

1 

31  00 

97  02 

408 

Ik 

MRS.  ANNIE  G.  KLEIN 

BURNET 

1250  06  BURNET 

3 

30  46 

98  14 

1320 

4P 

CITY  OF  BURNET 

BUSMLAND  1  MSN 

12ST  OL  POTTER 

2 

35  11 

102  05 

3819 

0 

USDA*  ARS 

CAlDMELL 

131*.  07  BURLESON 

1 

30  32 

96  42 

407 

CHALMERS  E.  TgRRY 

CAMERON 

1 

30  51 

96  39 

390 

6P 

ft* 

ALVIN  HEFFT 

CAMP  WOOD 

1395  06  REAL 

a 

29  40 

too  01 

1470 

6P 

WALTER  C.  ANOERSON 

CANADIAN  1  ENE 

2 

35  53 

100  22 

2335 

n 

SP 

HlL^ON  CRAHFORO 

CANDELARIA 

1-l6  03  PRESIDIO 

u 

30  09 

104  41 

2875 

7P 

HISS  FRANCES  E  HOWARD 

CANTON 

1*29  ON  VAN  ZANDT 

12 

32  33 

95  52 

504 

7A 

J  HARRISON  TAYLOR 

CANYON  DAM 

1*2«  03  COMAL 

a 

29  52 

98  12 

1000 

BA 

S3 

•A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CANYQN 

1*30  OL  RANDALL 

10 

3*  59 

101  55 

3577 

if 

4P 

ROBERT  0.  SAWVELL 

CANYON  DAM  NO  1 

l*JL  OTJ  COMAL 

29  51 

96  17 

960 

: 

ARTHUR  W.  NEY 

CANYON  DAM  NQ  2 

1*32  071  COMAL 

A 

29  50 

96  21 

10*0 

. 

RUOULPH  poggenpohl 

CANYON  DAM  NQ  3 

1*33  07  COMAL 

29  57 

9B  24 

1260 

: 

RALPH  SCHAEFERKOETER 

CANYON  OAH  NO  * 

14  3*1  Of   COMAL 
1*39  07j  COMAL 

A 

29  55 

9B  22 

1093 

: 

HR5.  £.  A.  PALM 

29  53 

96  21 

1020 

: 

WALDIE  K.  WUNOERLICH 

CANYQN  OAN  NO  6 

.-36  07J  COMAL 

29  57 

98  16 

1137 

. 

HERMAN  LUEHLFING 

CANYON  DAM  NQ  7 

29  55 

96  13 

978 

NELDA  m.  halh 

CARRIZO  SPRINGS 

1-S6  09  DIMMIT 

e- 

28  31 

99  92 

600 

7A 

STELLA  B.  KELLOGG 

CARROLLTQN 

1490  03  OALLAS 

19 

32  57 

96  3* 

520 

7A 

OAN  MOSLEY 

CARTA  VALLEY 

1492  06  EOWAROS 

11 

29  48 

100  40 

1698 

9P 

SP 

: 

AUDREY  H  VARGA 

CARTHAGE 

150(1  0-  PANOLA 

,2 

32  10 

94  21 

317 

6P 

6P 

CITY  QF  CARTHAGE 

CASE  RANCH  3  s 

15111  06  STERLING 

3 

31  38 

101  02 

2190 

CLINTON  HO0GES 

CASTELL 

152ll  j 6  LLANO 

3 

30  42 

98  37 

1205 

73 

WULARD  E.  DALCHAU 

CATARINA 

1528  0*  OIMMITT 

a 

28  21 

99  37 

55* 

SP 

MARGUERITE  BURNS 

CELINA 

1573  03  COLLIN 

13 

33  19 

96  47 

686 

SAMUEL  W.  KERR 

CENTER 

1578  OM   SHELBY 

12 

31  48 

94  10 

325 

7» 

JAMES  w.  FORBES 

CENTER  CITY 

lSBd  03  MILLS 

1 

31  28 

98  25 

1370 

DARREL  HEAD 

LENTERVlLLE 

159eJ  0*.  LEON 

19 

31  16 

95  59 

330 

BA 

J.  E,  OICKEY 

CHALK  MOUNTAIN 

1629  03  ERATh 

1 

32  09 

97  33 

1189 

7A 

MRS  BESSIE  L.  OLSON 

C MANNING 

16*8  OU  HARTLEY 

1 

35  41 

102  20 

3800 

G.  E.  CARGILL 

CHANNING  NO.  2 

16*3  OL  HARTLEY 

1 

35  41 

102  20 

3790 

94 

6A 

FLOYO  ROBERTS 

CHAPMAN  RANCH 

1651  07  NUECES 

9 

27  35 

97  27 

23 

SP 

5P 

CHAPMAN  RANCH 

CHARLOTTE  S  NNM 

1663  09  ATASCOSA 
1671  07  GONZALES 

a 

28  56 

98  43 

441 

4P 

ELMER  E  BOOTH 

CHEAPSIOE 

29  16 

97  2* 

250 

EARL  L.  FREEMAN 

CHEROKEE 

168d  Ofti  SAN  SABA 
169d  OZ  CHILDRESS 

3 

30  59 

98  *3 

1493 

DUDLEY  BATTLE 

CHILDRESS 

u 

34  26 

100  12 

1680 

MORRIS  HIGLEV 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

1698  02  CHILORESS 

10 

34  26 

100  17 

1951 

HID 

NIB 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY] 

C-MLLICOTHE 

1T0U  OZ 

HARDEMAN 

LC 

3*  15 

99  31 

1400 

ftp 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

CHISOS  BASIN 

171J  03 

BREWSTER 

11 

29  16 

103  IB 

5300 

6A 

94 

U  S  NATL  PARK  SERVICE   j 

CIBOLO  CREEK 

i7*ii  or 

KARNES 

13 

29  01 

97  96 

302 

74 
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ROBERT  C.  MERRITT 

NEUVILLE 

6269  04  SHELBY 

I! 

31  *0 

9*  09 

32* 

M.  D.  WARREN 

NEW  8RAUNFELS 

29  *2 

98  07 

718 

RAOIO  STATION  KGNB 

NEW  CANEY  *  NW 

628Q  0*|  MONTGOMERY 

30  12 

95  15 

230 

7i 

NAT  GAS  PL  CO  OF  AMEfl 

NEW  GULF 

62861  081  WHARTON 

: 

29  16 

95  55 

72 

BA 

TEXAS  GULF  SULPHUR  CO 

NEWPORT 

633L1  03  CLAY 

1! 

33  28 

98  01 

1030 

71 

THOMAS  F.  HANSON 

NEW  SUMMERFIELD  2  W 

6335  0".  CHEROKEE 

31  59 

95  OB 

**0 

: 

MRS.  ANNA  M.  KEENEY 
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01 

HOCKLEY 

33  *9 

102  3* 

3660 

: 

L.  V.  HOGUE 

PERRYTON  5  NNE 

6950 

01 

OCHILTREE 

; 

36  26 

100  *7 

2930 

7A 

7A 

J.  H.  KERSHAW 

PERRYTON  10  WNW 

699! 

01 

OCHILTREE 

36  27 

100  56 

3000 

7A 

A.  R.  HOGHLAND 

PIERCE  1  E 

7O20 

08 

WHARTON 

: 

29  1* 

96  11 

105 

8A 

8A 

PIERCE  RANCH 

PILOT  POINT 

7028 

^3 

OENTON 

15 

33  2* 

96  57 

665 

7A 

7A 

ALVIN  N,  BRANUM 

PITTSBURG  5  S 

CAMP 

10 

32  56 

9*  56 

350 

; 

MRS.  MINA  RUTH  HART 

PLAINS 

70  74 

01 

YOAKUM 

3 

33  11 

102  50 

3650 

BA 

: 

D.E.  GREEN 

PLAINVIEW 

7079 

01 

HALE 

1 

3*  11 

101  *2 

3370 

u 

PLAINVIEW  HERALO 

PLATA 

7091 

05 

PRESIDIO 

11 

29  31 

10*  01 

3750 

6P 

E.  0.  HAMILTON 

POINT  COMFORT 

71*0 

08 

CALHOUN 

5 

28  *0 

96  33 

23 

3P 

3P 

5P 

: 

ALUMINUM  CO  OF  AMERICA 

POLAR 

71*6 

02 

GARZA 

1 

33  01 

101  03 

2330 

6A 

JIM  COX 

PORT  ARTHUR  WSO        R 

717* 

09 

JEFFERSON 

5 

29  57 

9*  01 

16 

MID 

-TO 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PORT  ISABEL 

7179 

10 

Cameron 

9 

26  05 

97  12 

17 

BA 

BA 

INACTIVE  2/9/70 

PORT  LAVACA  ND  2 

?ih; 

06 

CALHOUN 

5 

28  38 

96  38 

20 

5P 

SP 

L.  OEAN  HOLFORD 

PORT  MANSFIELD 

718* 

10 

WILLACY 

5 

26  33 

97  26 

9 

Si 

8A 

WILLACY  CO  NAVIG  OIST 

PORT  0  CONNOR 

7L86 

SI 

CALHOUN 

5 

26  26 

96  26 

1* 

8A 

BILL  H.  YOUNG 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

7205 

03 

PALO  PINTO 

32  52 

96  26 

900 

-ID 

BRAZOS  RIVER  AUTHORITY 

POST 

7206 

02 

GARZA 

1 

33  12 

101  2* 

2620 

BA 

BA 

GLEN  BARLEY 

POST  Oak  school 

7213 

07 

LEE 

1 

30  16 

96  *3 

31* 

7A 

c 

CLAYTON  TURNER 

POTEET 

72.15 

ATASCOSA 

8 

29  02 

98  35 

*80 

8A 

BA 

JOSEPH  J.  CARSON 

POYNOR  1  NE 

7230 

0* 

HENDERSON 

7 

32  05 

95  35 

523 

6P 

6P 

HUNT  OIL  CO 

PRADE  RANCH 

7232 

06 

REAL 

8  29  55 

99  *6 

2032 

*P 

*P 

INALTIVE  10/7/70 

PRAIRIE  MOUNTAIN 

72*3j  06i  LLANO 

3t  30  35 

98  53 

1**8 

c 

JAMES  C.  RUSCHE 

PRESIDIO 

7262  051  PRESIDIO 

7271^  0*j  RUSK 

1! 

29  33 

10*  21 

2590 

6P 

6P 

TED  HlLLINGTON 

PRICE  2  SW 

32  07 

9*  58 

370 

5P 

MRS.  BESS  BRANHAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

7300  03 

COMANCHE 

i 

31  58 

98  30 

1221 

6A 

8* 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

PUTNAM 

732fl  03 

CALLAHAN 

1 

32  22 

99  U 

1591 

ftp 

6P 

J.  0.  ISENMOWE* 

QUANAH  5  S£ 

7336  02 

HARDEMAN 

10 

3*  13 

99  *l 

1*95 

6A 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

QUINLAN 

7358  03 

HUNT 

12 

32  5* 

96  06 

533 

?P 

5P 

CHARLEY  EARL  DUNCAN 

QUITAOUE  2  SE 

736U  01 

BRISCOE 

10 

3*  21 

101  02 

2510 

11. 

C.  T.  RUCKER 

QUITMAN  2  S 

7363)  0* 

WOOD 

12 

32  *6 

95  26 

371 

7A 

ARDIS  D.  SANDERS 

RAINBOW 

7388]  03 

SOMERVELL 

1 

32  16 

97  *2 

6*8 

8A 

JAMES  W,  GOSOIN 

RANDOLPH  FIELD 

7*22]  07 

BEXAR 

13 

29  32 

96  17 

760 

U  S  AIR  CORPS 

RANGER  1  W 

7*26^  03  EASTLAND 

1 

32  2B 

98  *J 

15*0 

Af 

6P 

HOMER  S.  PERRY 

RANKIN 

7*31  061  UPTON 

9 

31  1* 

101  37 

2603 

6  = 

7A 

c 

FRED  H.  WELLING 

RAYMONDVIllE 

7*58  id  MILLACY 

5 

26  29 

97  *6 

29 

7A 

EUGENE  L.  PETRU 

RED  BLUFF  CROSSING 

7*60  06  SAN  SABA 

3 

31  13 

98  35 

1233 

7A 

MRS.  QNETA  J.  SOWERS 

REO  BLUFF  DAH 

7*81  0S|  REEVES 

9 

31  5* 

103  55 

2600 

6f 

6P 

6P 

c 

W.6.  JENSON 

RED  OAK 

7*95 

03 

ELLIS 

15 

32  31 

96  AS 

600 

TA 
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1 

RED  ROCK 

7*91 

01 

BASTROP 

29  58 

97  27 

301 

94 

HOWARD  Q.  GOULD 

KED  ROCK  3  SH 

7491 

07 

BASTROP 

i 

29  37 

97  29 

473 

: 

CORNELIUS  C.  HOKE 

RED  SPRINGS  2  ESE 

;:  BAYLOR 
07  REFUGIO 

I 

33  36 

99  23 

1367 

! 

CHESTER  B.  COX 

REFUGIO 

732* 

3 

23  IB 

97  17 

*5 

6P 

T.  G.  JETER 

REKLAH  3  NNE 

75, 

0*1  RUSK 

7 

31  3* 

9*  39 

330 

71 

JEWELL  PLUNK  LOWE 

RENO 

755. 

03*  PARKER 
07T  KLEBERG 

15 

32  37 

97  35 

726 

: 

BYRUN  A,  WELCH 

RICAROO 

73BC 

3 

27  25 

59 

7A 

DOYLE  W  DRYER 

RICHARDS 

79i< 

;-  GRIMES 

14 

30  32 

9S  51 

331 

7A 

C.  IRVIN  HOOD 

RICHARDSON 

756! 

15 

32  57 

96  46 

623 

5P 

CITY  OF  RICHARDSON 

RICHLAND  SPRINGS 

7593 

06  SAN  SABA 

3 

31  16 

96  37 

1375 

7A 

CALVIN  BUSH 

RICHMOND 

739* 

08  FORT  BEND 

29  35 

95  45 

101 

7A 

: 

IRINEO  L.  REYES 

RINGGOLD 

03i  MONTAGUE 

10 

33  49 

97  57 

888 

L.  H,  CAMPBELL 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

7622)  091  STARR 
7629J  07f  MEDINA 
7*33  01  EASTLAND 
7659;  03J  DENTON 

26  23 

98  52 

176 

71 

MILTON  w.  NEIE 

RIONEOINA  2  N 

13 

29  28 

96  52 

930 

ELIZABETH  huegele 

RISING  STAR 

1 

32  06 

98  58 

1627 

7A 

71 

JOHN  H.  LEE 

ROANOKE 

13 

33  00 

97  13 

648 

7A 

GEORGE  R.  JONES 

ROBERT  LEE 

76491  061  COKE 
767T  07^  NUECES 

3 

31  54 

100  29 

1780 

7A 

IMOGENS  M.  QUISENBERRY 

ROBSTOwN 

3 

27  *7 

97  40 

B5 

BR 

81 

CARROLL  KEACH 

ROBV  1  ESE 

76781  021  FISHER 
76B3J  0*    MILAM 

1 

32  *5 

100  22 

1936 

REV  EMMETT  L  YEATS 

ROCKQALE 

30  39 

97  00 

471 

71 

WYNETTE  C  MARRS 

ROCKLAND  1  ■ 

770(J  0*  TYLER 

7 

31  01 

9*  24 

133 

3P 

7A 

c 

MRS.  LILY  S.  MAY 

ROCKPORT 

770*j  0*  ARANSAS 
7706)  06  EDWAR05 

5 

26  01 

97  03 

3 

PAUL  C.  SQRENSON 

ROCKSPRINGS 

1 

30  01 

100  13 

2400 

c 

MRS.  BESSIE  BECKER 

UCKWLL 

7707|  01  ROCKWALL 

15 

32  56 

96  28 

5*3 

7A 

WOOOROW  W.  HARRELL 

R0CKSPRING5  11  SH 

77J2  06  EDWARDS 

29  45 

100  24 

1720 

MRS.  JAHES  A.  RU0AS1LL 

ROSCOE 

77*3]  02j  NOLAN 

1 

32  27 

100  32 

2380 

6P 

E.  M.  COOPER 

ROSEBUD  3  WSW 

77**1  03  FALLS 
77b«  o3  MCLENNAN 

31  03 

97  01 

495 

5P 

5P 

ED  SCHILLER 

ROSS 

1 

31  43 

97  07 

570 

5P 

LOUIS  B,  JASKA 

R3SSER  I    SE 

7773]  03 

13 

32  27 

96  26 

352 

7A 

GEORGE  W.  COCHRAN 

ROTAN 

7782)  02 

FISHER 

1 

32  32 

100  28 

1925 

6F 

7A 

MALCOLM  F.  BYERLY 

ROUND  MOUNTAIN  *  HUM 

77871  06 

BLANCO 

3 

30  28 

96  25 

1365 

7A 

E.  BERGMAN 

ROUND  ROCK  3  E 

77911  03 
7B36J  07 

HILLIAMSON 

1 

30  31 

97  3B 

740 

7A 

ERNEST  N.  JOHNSON 

RUNGE 

KARNES 

13 

28  32 

97  43 

308 

6? 

MRS.  P.  F.  K0EN1G 

RJSK 

78*lj  0* 

CHEROKEE 

1 

31  48 

95  09 

720 

8A 

SA 

J.  0.    NORTON 

SABINAL  1  WSW 

7873 

0( 

UVALDE 

a 

29  19 

99  29 

931 

MRS.  SUSIE  H.  RANGE 

salt  Flat  io  ene 

7921 

0! 

CULBERSON 

31  47 

104  54 

3890 

8A 

BA 

EL  PASO  NATURAL  GAS  CO 

SAN  RAVBURN  OAH 

7936 

JASPER 

31  04 

94  06 

189 

BJ 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  ANGELO  OAH 

08 

TOM  GREEN 

31  28 

100  29 

1964 

BA 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  ANGELO  wso       r 

79*3 

TOM  GREEN 

3 

31  22 

100  30 

1903 

.110 

MID 

C  HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

SAN  ANTONIO  WSO        R 

794! 

07 

BEXAR 

13 

29  32 

96  28 

7BB 

HIE 

MID 

C  HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

SAN  AUGUSTINE 

7951 

OR 

SAN  AUGUSTlN 

7 

31  32 

94  07 

326 

MCNEIL  METTEAUER 

SAN  BENITO 

7952 

:j 

CAMERON 

11 

26  OB 

97  38 

37 

Bl 

8/ 

JESUS  VILLAFRANCO 

SAN  MARCOS 

79B3 

07 

HAYS 

29  53 

97  57 

600 

7A 

JAMES  C.  METCALF 

S*N  SABA 

:6 

SAN  SABA 

3 

31  11 

96  43 

1194 

94 

9A 

LAWES  STROHLE 

SANDERSON 

iozi 

0  5 

TERRELL 

11 

30  09 

102  2* 

2B0Q 

8A 

W.  6,  GRIGS6Y 

SANDERSON  S  NNH 

I02i 

3  5 

TERRELL 

11 

30  13 

102  29 

3080 

C 

W.  H.  GOLOWIRE 

SANGER 

eo-3 

:3 

DENTON 

13 

33  22 

97  10 

668 

IP 

SANGER  POWER  AND  LIGHT 

SANTA  ANNA 

1041 

12 

COLEMAN 

3 

31  44 

99  19 

1733 

c 

COLtMAN  COUNTY 

SARITA  7  E 

I0B1 

01 

KENEDY 

3 

27  13 

97  41 

3B 

6P 

c 

MRS.  J.  KENEOY,  JR. 

SCHULENBURG 

I12< 

07 

FAYETTE 

e 

29  41 

96  54 

374 

74 

ELMU  H.  SCHAEFER 

SEALV 

a:aa 

07 

AUSTIN 

l 

29  47 

96  09 

201 

*P 

6P 

OTTO  H.  8ECKMAN 

SEGUIN 

itae 

GUADALUPE 

29  34 

97  37 

520 

6P 

J.  L.  SOWDERS 

SEMINOLE 

1201 

»I 

GAINES 

3 

32  43 

102  40 

3334 

JOHN  E.  MOFFATT 

SEYMOUR 

■221 

02 

BAYLOR 

1 

33  36 

99  15 

1294 

MRS.  Z.ONELLE  JACKSON 

SHAMROCK 

62  3  5 

02 

HHEELER 

1C 

35  12 

100  13 

2320 

R.  C.  DAVIDSON 

SHAMROCK  RADIO  K6VP 

523( 

0! 

HHEELER 

10 

35  14 

100  15 

2345 

RADIO  STATION  KBYP 

SHEFFIELD 

1253 

;s 

PECOS 

? 

30  41 

101  50 

2162 

3P 

BA 

c 

J.  WAYNE  HOLMES 

SHERMAN  PUMP  STATION 

■274 

03 

GRAYSON 

10 

33  39 

96  37 

716 

8A 

JOE  RHUOY 

SIERRA  BLANCA 

8  30  5 

0  5 

HUOSPETH 

11 

31  11 

105  21 

4590 

5P 

3P 

c 

JUDGE  TOM  H.  NEELY 

SILVERTON 

1323 

31 

BRISCOE 

10 

3*  29 

101  19 

3280 

6A 

BA 

FREU  A.  STRANGE 

SIMMS  2  NNH 

833  5. 

04 

BDwlE 

10 

33  22 

94  31 

338 

6P 

7A 

c 

JAMES  Li  LINDSEY 

SINTON 

833- 

01 

SAN  PATRICIO 

28  02 

97  31 

39 

6P 

6P 

DONALD  8  BRYANT 

SLATON  3  SE 

837} 

01 

1 

33  22 

101  36 

3030 

7P 

EOWARD  L.  BROSCH 

SL1DELL 

e3?a 

03 

HISE 

15 

33  22 

97  24 

980 

7A 

ZYLPHIA  C.  DURHAM 

SLOAN 

6382 

06 

SAN  SAB* 

3 

31  09 

98  35 

1303 

6P 

THOS.  A.  SLOAN 

SMITMVILLE 

8*15 

BASTROP 

3 

30  00 

97  09 

324 

BA 

MRS.  CLAUDIA  K.  YOUNG 

SNYDER 

1*31 

OS 

SCURRY 

3 

32  *3 

100  35 

2325 

CITY  OF  SNYDER 

SOMERVILLE  dam 

|44| 

or 

BURLE50N 

1 

30  20 

96  32 

263 

BA 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SOnORA 

SPEAKS 

■441 

8519 

30 

01 

SUTTON 
LAVACA 

11 

30  34 
29  16 

100  39 
96  42 

2140 
141 

5P 

5P 

PAT  8R0WN 

MRS.  FARRIE  H,  COOK 

SPEARMAN 

3523 

01 

MANSFORO 

2 

36  11 

101  12 

3090 

6P 

7A 

H 

VIRGINIA  L.  GATES 

SP1CEMOOO  1  S 

353. 

01 

BURNET 

1 

30  27 

98  10 

868 

6A 

c 

HRS  E.N,  H0LL1NGSW0RTH 

SPRING  BRANCH 

■544 

07 

COMAL 

29  32 

98  24 

1030 

FALUN  C.  BEIERLE 

SPRINGTOKN 

■96] 

03 

PARKER 

l! 

32  58 

870 

7A 

7A 

JOE  C.  SOUTH 

STAMFORO  1 

6563 

02 

JONES 

1 

32  56 

99  48 

1634 

7A 

MILBURN  0.  THOMPSON 

STAMFORD  NO  2 

853*. 

0  2 

JONES 

1 

32  57 

99  48 

1604 

c 

CITY  OF  STAHFQRO 

STEPMENVILLE  *  N 

■424 

03 

ERATH 

1 

32  17 

98  12 

1415 

7A 

HRS.  CAROL  N.  MCENTIRE 

STERLING  CITY 

6630 

STERLING 

i 

31  31 

100  39 

2290 

?A 

JAMES  T,  HINSHAW 

STERLING  CITr  10  E 

8631 

5TERLING 

3 

31  52 

100  49 

2620 

: 

MRS.  J.  0.  COUNTS 

STULHOUSE  HOLLOW  DAM 

■64( 

03 

BELL 

1 

31  02 

97  32 

706 

BA 

64 

9A 

c 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

STINNETT 

es-7 

OL 

HUTCHINSON 

2 

35  SO 

101  27 

3160 

c 

TOMMY  FERGUSON 

STRATFORD 

66*2 

01 

SHERMAN 

I 

36  21 

102  03 

3693 

6A 

HORACE  0.  SNEED 

STRAHN  S  NNE 

■698 

03 

PALO  PINTO 

I 

32  *0 

98  28 

1177 

7A 

MARGUERITE  RIE8E 

SUGAR  LAND 

■721 

at 

FORT  BEND 

5 

29  37 

95  38 

65 

BA 

BA 

DONALD  BROOKS 

SULPHUR  SPRINGS 

37-3 

D4j 

HOPKINS 

l« 

33  08 

95  36 

495 

t 

RALPH  HILL 

SUNRAV  4  SN 

8761 

01 

MOORE 

2 

3S  58 

101  52 

3540 

5P 

3P 

I 

S  W  PUBLIC  SVC  CO 

SHAN  4  NM 

B^7& 

0- 

SMITH 

32  27 

95  25 

430 

I 

FRANK  D,  HOLEY 

TAHOKA 

66.* 

01 

1 

33  10 

101  49 

3120 

BA 

BA 

FRANK  P.  HILL 

TAMPICO 

ae33 

10 

34  28 

100  49 

2233 

5f> 

MRS  F  IIFiL  PROCTOR 

TARPLEY 

114! 

06 

BANDERA 

8 

29  39 

99  17 

1410 

: 

MRS.  GEORGIA  M.  ERFURT 

++ 

U 

Z 

o 

OBSERVATION 

d 

2 

Ul 

w 

TIME  AND 

z 

0 

2 

P 

P 

p 

TABLES 

STATION 

B 

p 

COUNTY 

< 

g 

o 

< 

OBSERVER 

|i 

a 

1 

< 

z 
o 

H 

| 

si 

Q 

£ 

1 

£ 

£s 

TASCOSA 

8352 

01 

OLDHAM 

I 

35  34 

102  IB 

3410 

6P 

ROY  TURNER 

TATUM 

■859 

RUSK 

U 

32  19 

336 

C 

HARUlO  C.  kuykenoall 

TAYLOR 

8361 

o: 

WILLIAMSON 

1 

30  33 

97  24 

570 

8A 

H,  N.  PATTERSON 

TAYLOR  RANCH 

■663 

06 

SAN  SABA 

3 

30  58 

9B  96 

1991 

BA 

MRS.  DORIS  TAYLOR 

TEAGUE  RANCH 

do-7 

01 

GILLESPIE 

3 

30  26 

1630 

7A 

MRS.  HELEN  T.  TEAGUE 

TELEGRAPH 

KIMBLE 

3 

30  21 

99  54 

1731 

H.E.  HOOKS 

TELEPHONE 

33  47 

96  01 

540 

t 

MALLOM  H.  BARKER 

TEMPLE 

8910 

0; 

BELL 

31  06 

97  21 

700 

7A 

TEMPLE  OAKY  TELEGRAM 

TERRELL 

6*29 

03 

KAUFMAN 

i: 

32  43 

96  17 

510 

FINIS  G.  EPPLER 

TESCO 

6*39 

02 

NOLAN 

1 

32  30 

100  19 

2000 

BA 

L.H.ADCOCK 

TEXARKANA 

69,: 

0« 

BOWIE 

10 

33  25 

94  05 

390 

7A 

7A 

MUNICIPAL  HATER  PLANT 

TEXARKANA  OAK 

B944 

CASS 

10 

33  18 

94  10 

282 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMPSONS  3  WSW 

1996 

01 

FORT  BEND 

1 

29  29 

95  38 

72 

BA 

HOUSTON  LIGHT  ANO  POWtR 

THORNDALE 

9001 

03 

MILAM 

30  37 

468 

7A 

DAVIO  F,  HESTERMAN 

THORNTON 

9004 

03 

LIMESTONE 

31  25 

489 

MRS.  IRA  C.  STRICKLAND 

THREE  RIVERS 

9009 

09 

LIVE  OAK 

6 

28  28 

96  11 

130 

■A 

MRS  VIOLA  E  AOLQF 

THROCKMORTON 

9014 

03 

THROCKMORTON 

33  11 

99  U 

1320 

SA 

8A 

HEST  TEXAS  UTILITIES  CO 

THURBER  5  NE 

9015 

03 

PALO  PINTO 

32  32 

9B  20 

964 

4P 

LONE  STAR  GAS  COMPANY 

TILDEN 

90  31 

09 

MCMULLEN 

B 

28  28 

98  33 

236 

BA 

SA 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

TOMBALL 

9076 

OB 

HARRIS 

14 

30  06 

93  37 

200 

7A 

JANES  A,  MCTICRIT 

TOWN  BLUFF  OAH 

9101 

04 

TYLER 

30  48 

94  11 

214 

BA 

BA 

BA 

U.S.  CORPS  OF  ENGINEERS 

TOYAH 

9  106 

05 
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31  IB 

103  48 

2622 

IIP 

c 

JOE  C.  KUHN 

TRENT  2  ENE 

9122 

02 

TAYLOR 

1 

32  30 

100  06 
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6P 

J.  C.  CRA1N 

TRENTON 

9125 

03 

FANNIN 

15 

33  26 

764 

GRADY  S.  VINCENT 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

9137 

04 

HENDERSON 

19 

32  08 

96  06 

292 

8A 

TEXAS  PQHER  t  LIGHT  CO 

TROY 

9153 

03 

BELL 

1 

31  12 
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8A 

JACK  E.  THOMPSON 
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9154 

02 
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32  3B 

99  53 

1706 

8A 

OAN  E,  BRAZEE 

TRUSCOTT 

9163 

02 

KNOX 

1C 

33  45 

99  49 

1529 

JOE  P.  BULLION 

TULIA 

9175 

01 

SWISHER 

10 

34  32 

101  46 

3500 

64 

JOHN  H.  BALLENGER 

TURKEY  2  MSW 

9191 

02 

HALL 

10 

34  23 

100  36 

2390 

6P 

6P 

G.R.  HEDGE 

TYLER  5  NE 

9214 

04 

SMITH 

12 

32  24 

95  16 

490 

BA 

DR.  ELOQN  W.  LYLE 

UMBARGER 

9^2- 

01 

RANDALL 

10 

34  57 

102  07 

37*6 

IP 

L.  L.  RAEF 

UVALDE 

9265 

06 

UVALDE 

6 

29  13 

910 

6P 

JACK  CARPER 

VALENTINE 

9270 

99 

JEFF  DAVIS 

11 

30  34 

104  29 

4430 

c 

HIGH  OUTLAW 

VALENTINE  10  WSH 

927S 

09 

PRESIDIO 

11 

30  30 

104  38 

4420 

CLAY  £.  MILLER/  JR. 

VALLEY  JUNCTION 

9280 

04 

ROBERTSON 

1 

30  30 

96  38 

272 

BA 

CHARlES  0.  JONES 

VALLEY  VIEW 

9286 

03 

COOKE 

15 

33  29 

720 

CECIL  A.  MCFARLIN 

VAN  HORN 
VEGA 

9293 
9330 

03 
01 

CULBERSON 
OLDHAM 

; 

31  03 
35  15 

104  50 
102  25 

4030 
4010 

6P 

6P 

H 

HARULO  SMITH 
LESLIE  A.  LINGER 

VERNON 

9346 

02 

WILBARGER 

10 

34  10 

99  18 

1212 

6P 

7A 

CITY  OF  VERNON 

VICTORIA  WSO          R 

9364 

08 

VICTORIA 

4 

28  51 

96  53 

104 

MID 

HID 

:  hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

VOSS  1  WSW 

9410 

02 

COLEMAN 

3 

31  37 

99  35 

1633 

8A 

VERNON  M.  STACY 

WACO  DAM 

9411 

03 

MC  LENNAN 

1 

31  36 

97  13 

493 

BA 

8A 

BA 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WACO  WSO             R 

9419 

03 

MCLENNAN 

1 

31  37 

97  13 

500 

110 

HID 

:  hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

WAELDER  7  SSW 

9-^4 

07 

GONZALES 

29  36 

97  19 

367 

7A 

THOMAS  W.  STEINER 

WALLER  3  SSW 

9446 

04 

WALLER 

14 

30  01 

143 

7A 

ROSS  I.  DAVIS 

WARREN 

9480 

04 

TYLER 

7 

30  37 

94  23 

116 

9P 

5P 

THEODORE  8USSELLE 

WASHINGTON  STATE  PARK 

9-91 

07 

WASHINGTON 

30  20 

96  09 

210 

9A 

MRS.  J.  SUE  CLEESATTLE 

WATER  VALLEY 

9499 

06 

TOM  GREEN 

3 

31  40 

100  43 

2120 

8A 

C.  G.  PARSONS 

WATER  VALLEY  10  NNE 

9301 

06 

COKE 

3 

31  46 

100  40 

2533 

7A 

JAHES  N.  COUNTS 

WATSON 

9304 

06 

BURNET 

1 

30  56 

9B  01 

1045 

7A 

CORBIT  C.  CASTLE8ERRY 

WAXAHACHIE 

9522 

03 

ELLIS 

19 

32  24 

96  31 

628 

9P 

7A 

WAXAHACHIE  FIRE  OEPT. 

WAYSIDE 

9521 

ARMSTRONG 

10 

34  48 

101  33 

3400 

: 

DARRAL  G.  HATSON 

WEATHERFORO 

9332 

o: 

PARKER 

15 

32  46 

1065 

7A 

: 

FREDDIE  H.  POTTER 

!  WELDER  WILOLJFE  FNQTN 

9559 

07 

SAN  PATRICIO 

5 

28  06 

97  29 

47 

6A 

HELOER  WILDLIFE  FNDTN 

WELLINGTON  1  NNH 

9565 

02 

C0LL1NGSW0RT 

34  52 

100  14 

2040 

3P 

5P 

: 

HURiHEL  L.  PRUITT 

WESLACO  2  E 

9566 

10 

+HDALGO 

26  09 

97  98 

75 

9P 

9P 

5P|C 

TEXAS  AGRI  EXP  STATION 

WHARTON 

9655 

08 

WHARTON 

3 

29  19 

96  06 

111 

GEORGE  L.  SCHEEL 

HHEELOCK  1  SE 

9665 

04 

ROBERTSON 

1 

30  53 

96  23 

394 

: 

ERNEST  V.  GOODMAN 

WHITNEY  OAM 

9715 

03 

BOSOUE 

1 

31  51 

97  22 

574 

BA 

8A 

8a|c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HHITSETT  2  ',„ 

9717 

09 

LIVE  OAK 

B 

26  37 

98  17 

221 

PRENTICE  TAYLOR 

HICHITA  FALLS  WSO      R 

9729 

02 

HICHITA 

10 

33  5B 

98  29 

99* 

MID 

MIC 

NATL  HEATHER  SERVICE 

HICHITA  VALLEY  FARM  29 

9730 

02 

WICHITA 

10 

33  56 

98  35 

960 

6P 

MRS.  GAIL  V.  MITCHELL 

HILLS  POINT 

9600 
9829 

04 
05 

VAN  ZANDT 
HINKLER 

12 

9 

32  42 

96  01 

103  09 

516 

2790 

7A 

7A 

JACK  GI8BARD 
MIS5  KAREN  HOWARD 

WINK  FAA  AIRPORT 

9630 

05 

HINKLER 

31  47 

103  12 

2807 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HINNSBORO  6  SH 

9636 

HOOO 

K 

32  53 

95  20 

429 

BA 

ClAUDINE  WOODARD 

HINTERS  1  NNE 

02 

RUNNELS 

3 

31  56 

99  37 

1B62 

BA 

ROY  0.  RICE 

hOlf  creek  dam 

9fl:,S 

01 

OCHILTREE 

2 

36  14 

100  40 

2700 

c 

SAM  j.  MANOLY 

holfe  CITY 

9859 

03 

HUNT 

K 

33  22 

96  04 

670 

7A 

MARION  H  MC  WMIRTER 

HOO0SON  5  NNE 

9593 

03 

THROCKMORTON 

33  09 

99  02 

1300 

c 

HlLMON  LATHAM 

YOAKUM 

9952 

07 

LAVACA 

29  18 

97  09 

383 

6P 

6P 

PAUL  LEO  BRIER 

YORKTOHN 

99S3 

07 

DEHITT 

28  59 

97  30 

260 

MRS.  WANDA  A.  TURNER 

YSLETA 

9966 

09 

EL  PASO 

11 

31  42 

106  19 

3670 

9A 

9A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

ZAPATA 

09 

ZAPATA 

LI 

26  94 

99  16 

301 

6P 

&P 

c 
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REFERENCE   NOTES  Tf._ 

TEXAS 
OCTOBER  1970 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatolo- 
tfational  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Addition..!  pre*  Lpitation  data  sire  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  tines  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
Stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index . 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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23 
24+ 
23 

629 
576 
615 
469 
556 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
20 
20 
17 
20 

0 

0 
0 

0 
0 

.82 

.06 
.10 
T 
.54 

-   .71 

.60 

.06 

.10 

T 

.35 

14 
14 
14 
14 

13 

5.0 
.0 

.0 

3.0 

1 
0 

0 
0 

14  + 

2 

0 

1 

0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

hereford 
lamesa  i  sse 

levellanc 
lipscomb 
littlefield  no.  2 

60.5 
65.4 
63.7 

57.5 
62. 7M 

28.5 
32.6 
31.1 
25.8 
32. 7M 

44.5 
49.0 
47.4 
41.7 
47. 7M 

-  1.1 

80 
83 
83 
78 

80 

26 

26 

26 

30+ 

26 

15 
22 
20 

16 
18 

24+ 
25  + 
24+ 
24 
23 

609 
474 
523 
693 
513 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
16 
19 
28 
16 

0 
0 
0 

0 
0 

T 

.00 
.04 
.40 

T 

-   .74 

T 

.00 
.04 
.40 

T 

14+ 

14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
2.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

LUBBOCK  WSO              R 

MC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  WSO            //R 

MIDLAND  4  ENE 

64.5 
56.0 
57.9 
69.7 
66.8 

32. B 
32.4 
27.8 
36.4 
35.5 

46.7 
45.2 
42.9 
53.1 
52.2 

.8 

-  2.6 
.6 

83 
83 
82 
86 
84 

25 
26 
26 

7 
6 

19 
21 
16 
20 
20 

23 

23  + 
25  + 
24 
24 

484 
585 
656 
348 
377 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

18 
25 
9 
10 

0 
0 
0 
0 

0 

.05 

.41 

.94 

T 

.00 

-  .49 

.27 

-  .47 

.05 

.41 

.77 

T 

.00 

13 
1* 
14 
28  + 

.1 

6.0 

6.2 

.0 

.0 

0 

5 
0 
0 

14 

0 

1 

2 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MORTON 
MULESHOE  1 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

62.8 
62. J 
63.5 
57.3 
62.4 

32.4 

27.7 
27.9 
30.2 
31.8 

47.6 
45.0 
45.7 
43. B 
47.1 

.0 

BO 
79 
80 

81 
81 

26 
26  + 
30 
26 
25 

19 

16 
14 
19 
16 

24+ 
24+ 
23+ 
24+ 
23 

515 
595 
571 
630 
528 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

24 
25 
20 
16 

0 

0 
0 
0 
0 

.00 

T 

.05 

.63 

.33 

-   .55 

.02 

.00 

T 

.05 

.58 

.28 

14 
14 
14 
14 

.0 

.0 

.0 

5.2 

3.3 

0 
0 
0 
4 
T 

14 
15  + 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

PERRYTON  5  NNE 
PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 
SlLVERTON 

56.6 
64.5 

65.2 
60.2 

27.1 
30.5 

32.5 
28.8 

42.9 
47.5 

48.9 
44.5 

79 
80 

83 

80 

26 

26+ 

26 
26 

18 

18 

20 
17 

24 
23+ 

24+ 
23 

656 
520 

479 
608 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

26 

20 

17 
24 

0 
0 

0 
0 

.56 
.00 

.00 
.55 

-   .17 

.30 
.00 

.00 
.55 

14 

14 

4.5 
.0 

.0 

.0 

0 
0 

0 
0 

2 

0 

0 

1 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  4  SW 
TAHOKA 
TULIA 

62. u 
58.4 
63.7 
64.2 
61.1 

30.2 
26.  B 
32.8 
32.3 
30.4 

46.0 
42.6 
48.3 
4B.3 
45.8 

1.6 

78 

77 
77 
82 
80 

29 

22 

26 

27+ 

26 

18 
14 
18 
20 

17 

23 

23 
23 
24 

24+ 

557 
664 
496 
492 
568 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
24 

17 
14 
19 

0 
0 

0 
0 
0 

.65 
.22 
.15 

T 
.11 

-   .25 

.46 

.10 

.15 

T 

.11 

14 

14+ 

1 

14 
14 

4.6 
.2 

.0 
.0 

T 

T 

T 
0 
0 
0 

14  + 
13  + 

2 
2 

1 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

VEGA 

59.2 

29.4 

44.3 

-   .6 

79 

30 

13 

23 

614 

0 

0 

22 

0 

.27 

-   .41 

.27 

14 

T 

15  + 

1 

0 

0 

DIVISION 

46.6 

-   .7 

.22 

-   .39 

1.3 

*    *    * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  aSO            119. 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

65.5 
66.6 
64.7 
66.4 
63.1 

36.8 
39.3 
34.0 
36.4 
35.0 

51.2 
54.0 
49.4 
52.4 
49.1 

-  1.8 

-  1.2 

84 
85 
84 
87 

87 

7 
26+ 
27 

7 
26+ 

15 
16 
20 
16 
21 

24 
24 
25  + 
24 

24 

414 
337 
466 
374 
475 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
8 
12 
12 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

.08 

.07 

.15 

T 

.42 

-  1.03 

-  .95 

-  1.06 

-  .23 

.08 

.07 

.15 

T 

.42 

13 

13 

14 

14+ 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
GAIL 

60.4 
70.3 
70.7 
67. 5M 
67.5 

29.3 

39.9 
36.5 
36.8m 
39.6 

44.9 
55.1 
53.6 
52. 2M 
53.6 

-   .1 

85 
88 
85 
85 
83 

26 

7 

7  + 
26 
26+ 

19 
19 
20 
21 
22 

24 
24 
16 
24 
24 

598 
300 
341 
378 
341 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
6 

10 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

.29 

T 
T 

.12 
.00 

-  1.31 

.20 

T 
T 

.09 
.00 

14 
14+ 
13 
13 

2.6 

•  0 
.0 
.0 
.0 

3 

0 
0 
0 
0 

14 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

MATADOR 

66.1 
65.0 
64.8 
64.6 
63.4 

34.2 
35.8 
37.5 
32.9 
33.9 

50.2 
50.4 
51.2 
46.8 
48.7 

83 
84 
86 
83 
88 

6 
27+ 

8 
27+ 
27 

18 
20 
19 
21 

24 

24 
24 
24 

24 
23 

440 
432 
411 
478 
484 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
6 
8 
16 
12 

0 
0 
0 
0 

0 

.00 
.08 

T 

.00 

.21 

-  1.25 

.00 

.08 

T 

.00 

.21 

14 
14 

14 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

MEMPHIS 
MUNDAY 
PADUCAH 
POST 
QUANAH  5  SE 

63.1 
67.3 
63.4 
65.8 
62.4 

31. B 
35.5 

34.4 
34.0 
31.0 

47.5 
51.4 
48.9 
49.9 
46.7 

-  1.3 

-  3.9 

87 
83 
88 
84 
85 

26 
26 
27 
27 
27 

20 
18 
20 
21 
14 

25  + 

24 

24 

25 

24 

522 

401 
475 
446 
541 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
13 
7 
11 

16 

0 
0 

0 
0 

0 

.10 
.13 
.36 
.00 
.42 

-  1.25 

-  .74 

-  .72 

.10 
.13 
.36 
.00 
.42 

2 

14 

14 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

67.8 
68.0 
63.5 
66.1 
65.3 

37.5 
37.7 
33.2 
33.6 
32.7 

52.7 
52.9 
48.4 
49.9 
49.0 

-  2.6 

-  2.1 

86 
86 
82 
84 
83 

26 

7 
27  + 
26 

8  + 

19 
22 
17 
20 
18 

24 
24 
24 
23 
24 

369 
367 
491 
446 
472 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 

w 

16 

0 
0 

0 
0 
0 

T 

.10 
.29 
.39 

T 

-  .96 

-  1.06 

-  .92 

T 

.10 
.29 
.34 

T 

13 
14 
14 
13 
14 

T 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
T 
0 

14  + 

0 

1 
1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ILLINOIS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE    356 
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2 

ti 

bl 
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-d 

TRUSCOTT 

TURKEY  2  WSW 

VERNON 

WELLINGTON  1  NNW 

WICHITA  FALLS  WSO        R 

63.6 
67.6 
67.2 
66. 6M 
63.8 

32.6 

38.0 
36.8 
33. 4M 
34.2 

48.2 
52.8 
52.0 
50. OM 
49.0 

-  3.5 

82 
86 
84 
87 
83 

27 
25 
26 
25 
26 

19 
22 

19 
20 
17 

24 
23 
24 
24 
24 

494 
363 
387 
441 
474 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
8 
9 

16 

L4 

0 

0 
0 
0 
0 

.18 
.33 
.28 
.65 
.22 

-    1.20 

.18 
.33 
.28 
.35 
.22 

14 
13 
14 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WINTERS  1  NNE 

66.2 

34.7 

50.5 

87 

6 

16 

24 

432 

0 

0 

12 

0 

T 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

50.5 

-  1.6 

.16 

-   .91 

.1 

»    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDWELL  DAM 

belton  DAM 
BENBROOK  DAM 

66.3 

65.7 
65.2 
68. 7 
65.5 

34.9 
39.4 

41.0 

42.7 
40.4 

50.6 
52.6 
53.1 
55.7 
53.0 

-  2.7 

89 
83 

78 
81 
79 

8 
26 

8 

8 

27 

16 
18 
22 
25 
22 

24 
24 
24 
16 
24 

429 

375 
353 
267 
360 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
6 
5 
3 

5 

0 
0 

0 

0 
0 

.16 
.30 
.59 
.07 
.30 

-  1.18 

.16 
.27 
.55 
.06 
.30 

14 
13 

14 
14 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

BONHAM 

BDwIE 

BDYD  3  S 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

63.2 
65.3 
63. 6M 
66.2 
64.6 

39.5 

39.6 
33.  2M 
35.5 
35.6 

51.4 
52.5 
48.  4M 
50.9 
50.1 

75 
80 
80 
86 
85 

26+ 
26 
30  + 

7 
22 

18 
22 
16 
18 
18 

24 
24 
25 
24 

24 

405 
379 
496 
421 
444 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 

17 

13 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

1.09 
.57 
.45 
.04 
.30 

-  1.39 

-  1.57 

1.09 
.57 
.45 
.04 
.30 

14 
14 
14 
13 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

0 

1 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

BROWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WSO              //R 

67.0 
71.9 
67.4 
65.6 
65.7 

36.6 
42.4 
40.8 
39.4 
44.6 

51.8 
57.2 
54.1 
52.5 
55. Z 

-  2.8 

-  1.4 

-  1.9 

-  3.6 

.3 

63 
83 
79 
79 
79 

7 
19  + 
26 
20 
30 

20 
24 
19 
24 
26 

24+ 

24  + 
24 

25  + 
24 

392 

261 
335 
376 
313 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

9 
4 
5 
5 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.27 
.20 
.63 
.36 

-  1.41 

-  2.57 

-  2.08 

-  2.34 

-  2.32 

.00 
.22 
.17 
.63 
.38 

14 
13 
14 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

65.0 
66.7 
66.0 
60.0 
69.4 

42.8 
42.2 
39.7 
31.9 
40.6 

53.9 
54.5 
52.9 
46.0 
55.1 

-  .2 

-  1.5 

77 
80 
82 
74 
84 

27+ 
26 

8 

30  + 

6 

20 
20 
20 
16 

19 

24 
24 
24 
25  + 
24 

335 
325 
365 
566 
304 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
6 
17 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

.71 
.48 
.02 
.00 
.00 

-  1.57 

-  2.01 

.38 
.38 
.02 
.00 
.00 

13 
13 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FERRIS 

FORT  WORTH  WSO            R 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

GEORGETOWN 

66.6 
67.2 

63.8 
68.6 
71.0 

43.6 
42.1 
35.1 
37.3 
43.4 

55.1 
54.7 
49.5 
53.0 
57.2 

-  .1 

-  4.2 

78 
79 
79 
64 
83 

30+ 
30+ 
27 
7 
30 

22 

24 
18 
16 
23 

24 

24 
24 
24  + 
24 

307 
316 
460 
369 
255 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

4 

11 

12 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

.57 
.20 
.43 
.00 
.02 

-  2.26 

-  1.66 

.55 

.19 
.32 

.00 
.01 

14 
13 

14 

29+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 

2 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

69.0 
67.9 
66.7 
69.7 
64.5 

39.3 

41.4 
34.4 
41.2 
37.9 

54.2 
54.7 
50.6 
55.5 
51.2 

-  2.3 

82 

83 
83 
82 
80 

26+ 

7 
27  + 
26 
27 

17 
19 

16 
20 

20 

24 
24 
24 
24 
16 

338 
311 
433 
296 
406 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

7 

17 

8 

6 

0 
0 
0 
0 

0 

.09 
.00 
.55 
.26 
.45 

-  1.11 

.05 
.00 
.55 
.17 
.41 

13 

14 
13 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 
1 

1 

0 
0 

I 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

63.4 
67.7 
66.2 
62.7 
68.7 

37.6 

41.3 
40.0 
34.7 
40.3 

50.5 

54.5 
53.1 
48.7 
54.5 

-  2.9 

-  3.9 

76 
80 
81 
81 
83 

20 

6 

8 

27 

7 

19 
26 
25 

18 
16 

24 
24 

25  + 

24 

24 

436 
324 
363 
463 
323 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 

5 

11 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

.85 

.84 

T 

.32 

.04 

-  2.69 

.65 

.76 

T 

.32 

.04 

14 
14 
30  + 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KlLLEEN 
LAVON  DAM 

66.6 

67.9 
65.7 
68.2 
64.7 

36.6 
41.3 
39.2 
42.5 
40.2 

52.6 

54.6 
52.5 
55.4 
52.5 

-  1.7 

80 
80 
78 
82 
91 

8 

21 
20+ 

7 
7 

20 
21 
21 
19 
25 

25  + 
24 
25  + 
24 
24 

368 
321 
375 
311 
377 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

4 
5 
6 

5 

0 
0 
0 

0 
0 

.20 
.27 
.93 

.01 
.54 

-  2.25 

.11 
.27 
.90 
.01 
.54 

22 

14 
14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

0 

1 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MExIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

68.6 
67.4 
65.5 
65.7 
66.4 

42.0 
40.8 
39. 6M 
40.7 
38.8 

55.4 
54.1 
52. 6M 
53.2 
52.6 

-  2.8 

81 
81 
82 
78 
81 

19 

6 
30 

6 
26+ 

24 
21 
20 
23 
18 

16 
25  + 
24 
24 
24 

304 
334 
387 
358 
373 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
6 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

.03 
.06 
.40 
.81 
.16 

-  2.20 

-  2.36 

.03 
.06 
.40 
.69 
.18 

13 
14 
14 
14 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

2 

1 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

66.4 

63.2 
62.6 
66.8 

39.9 

40.1 

37.6 
37.9 

53.2 

51.7 
50.1 
52.4 

-  1.0 

80 

79 
79 

83 

8 

29 

27 

8 

23 

20 
20 

19 

25  + 

24 
24 

24 

351 

401 
444 
379 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

9 

6 
6 

9 

0 

0 
0 
0 

.34 

2.41 
.43 
.02 

-  1.37 

.34 

1.85 
.34 
.02 

14 

14 
14 
14 

.0 

.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 
0 

1 

2 

1 

0 

0 

2 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

PUTNAM 
QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

66.8 
66.0 
66.  OM 
68.4 
70.4 

36.9 
42.9 

38. 9M 

35.4 

43.3 

52.9 

54.5 
52. 5M 
51.9 
56.9 

87 
79 
84 
87 
82 

7 
10 

7 

6 

30  + 

20 

20 
13 
17 
23 

24 
24 
24 

24+ 
24 

364 
321 
365 
404 
257 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 
5 
15 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.10 
1.17 
.06 
.10 
.23 

-  1.15 

.10 
1.00 
.04 
.10 
.23 

13 
13 
13 
14 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

0 

1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  n 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

63.6 

63. 9M 
66.4 
68.7 
70.  1M 

37.7 
36.0 
40.8 
41.6 
40. 3M 

50.7 
50. OM 
53.6 
55.2 
55.  2M 

-  2.0 

-  2.5 

78 

80 
82 
81 
62 

27 

27+ 
7 
8 
9 

21 
15 
20 
25 
23 

24 

24 
24 
24 
24 

426 

454 
343 
294 
299 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

10 
6 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

.85 
.52 

.10 
.04 
.05 

-  1.85 

-  2.55 

.85 
.52 

.10 
.04 
.05 

14 
14 
14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 
1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WSO                  R 

WAXAHACHIE 

69.6 
64.2 
66.9 
68.5 
67.4 

42.0 
34.3 
41.1 
43.3 
43.2 

55.6 
49.3 
54.0 
55.9 
55.3 

-  1.2 

-  4.3 

-  .9 

81 
83 
79 
81 
79 

9 

8 
20 
30 
30 

27 
15 
25 
24 
24 

25  + 
24 
25  + 
24 
24 

285 
465 
327 
286 
297 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

11 
4 
4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.08 

.10 

.13 

.40 

-  2.80 

-  1.34 

-  2.06 

T 

.08 

.09 

.13 

.37 

29+ 
14 

14 
13 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WEATHERFDRD 
WHITNEY  DAM 

65.4 
67.6 

36.4 
39.3 

50.9 
53.5 

-  1.8 

60 
80 

27+ 
8 

18 
23 

25  + 

16 

420 
341 

0 
0 

0 
0 

11 
4 

0 
0 

.29 

.06 

-  1.53 

.27 
.04 

14 

14 

.0 
.0 

0 
0 

1 

0 

0 

0 

0 
0 

DIVISION 

53.0 

-  1.7 

.33 

-  1.95 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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East  tExas       04 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERvlLLE 

M 
68. 7 
66.5 
67.2 
67.9 

44. OM 

41.4 

42.2 

36.1 

36.9 

M 
55.1 
55.4 
51.7 
52.4 

83 
82 
80 
80 
80 

22 

7 
29  + 
30 

9 

24 
22 

23 

17 
18 

24 
25 

24  + 

25  + 
24 

309 
305 
398 
385 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

6 

3 
6 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

1.76 

2.50 

1.94 

.78 

.00 
1.30 
1.49 
1.36 

.39 

14 

13 

14 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 
3 
3 
2 

1 
2 

1 
0 

0 

1 
1 
1 

0 

CLARKSVILLE  2  E 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

64.3 
67.7 
68.5 
70.0 
66.9 

36.5 

39.7 
44.5 
41.7 
38.2 

50.4 
53.7 
56.5 
55.9 
52.6 

78 
80 
86 
82 

81 

8 
20 
19 
23 
23 

16 
22 
27 
25 
21 

24 
17+ 
24  + 
16 
17  + 

430 
346 
280 
291 
377 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
3 
4 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.58 
1.60 
.85 
1.19 
2.35 

1.55 
.82 
.73 
.65 

1.26 

14 

9 

13 

14 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
2 
2 

2 

1 
2 

1 

2 
2 

1 

0 
0 
0 
2 

DAINGERFIELD  9  S 

DIALVlLLE  2  W 

EMORY 

EVADALE 

FAIRFIELD 

67.5 
66.8 
64.6 
68.2 
65. 5M 

43.6 
43.1 
3B.1 
36.9 
41. 3M 

55.6 
55.0 
51.4 
52.6 
53. 4M 

80 
79 
78 
80 

19 

20 

8 

23  + 

21 
22 

21 
20 
23 

24 
24 
25  + 
16 
24 

289 

317 
414 
375 
360 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
5 
9 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.74 
1.18 
1.35 
1.63 
.96 

1.14 

.97 

1.35 

1.11 

.92 

13 
13 
14 
14 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

1 

1 

2 

1 

1 
1 
1 
2 

1 

1 

0 

1 
1 

0 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER  3  WSW 
GRDVETON  1  SE 
HEMPHILL 

71. 4M 
65.2 

69.3 
66.3 

46. 2M 
37.9 

41.0 
37.6 

58.8" 
51.6 

55.2 
52.0 

80 
77 

80 
79 

30  + 
29  + 

22 
9 

23 

17 

22 

20 

24+ 

25  + 

16 
16 

223 
412 

296 
391 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

6 

5 
10 

0 
0 

0 

0 

.47 
1.98 

.94 
3.10 

.24 
1.43 

.39 
1.47 

13 
14 

2 

14 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

2 

2 

3 
4 

0 

2 

0 
2 

0 

1 

0 
2 

HEMPSTEAD 
HENDERSON 
HUNTSVIUE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 
JACKSONVILLE 

69.5 
66.9 
68.2 
66.6 
66.8 

40.2 
39.5 
43.9 
37.8 
42.8 

54.9 
53.2 
56.1 
52.2 
54.8 

-  2.1 

82 
78 
80 
79 
79 

30+ 

29 

23 

30  + 
28 

25 

21 
24 
20 
22 

25 
24 

24 
25  + 
24 

325 
356 
284 
388 
319 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
5 
4 

9 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.30 
1.96 
.63 
2.00 
1.57 

-  2.06 

-  3.71 

1.72 

1.61 

.37 

.95 

1.14 

9 
14 
14 

9 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
3 
3 

2 
1 
0 
2 
1 

1 
1 

0 
0 

1 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KlRBYVRLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

67.7 
67.2 
69.1 

64.4 
68.0 

40.6 
42.8 
42.4 
37.6 
38.2 

54.2 
55.0 
55.8 
51.0 
53.1 

-  1.7 

80 
77 
80 

77 
80 

23 

29  + 
22 

30  + 
20 

22 
24 
24 
21 
22 

16 
24 
24 
16 
17 

332 
308 
289 
419 

374 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 
6 
8 
8 

0 
0 
0 
0 

0 

2.10 
2.78 
3.08 
3.31 
2.08 

-  1.50 

1.41 
1.76 
1.38 
1.68 
1.32 

14 

14 

14 

9 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 
3 
3 

2 
2 
2 

2 

1 

1 
1 

2 

2 
1 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAQISDNVILLE 

MARSHALL 

65.7 
67.2 
68.4 
69.6 
64.7 

38.7 
39.6 
40.7 
43.4 
38.6 

52.2 

53.4 
54.6 
56.5 

51.7 

-  3.5 

-  2.3 

-  3.6 

79 
80 
81 
81 
78 

8 
23 
22 
22 

30 

23 
23 

21 
24 
21 

25+ 

24 

16 
24 
24 

390 
354 
334 
281 
400 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
7 
2 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

2.20 
1.67 
1.14 
.83 
2.48 

-  1.92 

-  1.93 

1.25 

1.15 

.45 

.65 

1.72 

14 

9 

9 

14 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
3 
2 

2 

2 
1 

0 

1 

2 

1 
1 
0 
0 
1 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNDN 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

67.0 
65.4 
64.6 
66.7 

40.2 
36.2 
38. 7 
39.0 

53.6 
50.8 
51.7 
52.9 

-  2.3 

-  2.6 

79 
80 
78 
80 

30  + 
29 
29+ 
30  + 

19 
19 
18 
22 

16 
24 
25  + 
16 

353 
426 
404 
368 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

9 

10 
5 
6 

0 
0 
0 
0 

1.42 
2.07 
1.65 
1.71 
2.01 

-  3.00 

1.26 
1.82 

1.55 

.81 

1.28 

13 
14 
14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

1 
3 
3 

1 
1 
1 
2 

2 

1 
1 
1 
0 

1 

PALESTINE 

POYNOR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

66.1 
67.6 
68.7 
65.9 
66.4 

41.5 
44.1 
39.9 
41.4 
42.6 

53.8 
55.9 
54.3 
53.7 

54.5 

-  3.0 

79 
79 
81 
78 
80 

8 
7 

22 
8 

23 

22 

24 
20 
21 

24 

24 
24+ 
16 
24 

16 

346 
295 
332 

344 
321 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
3 
9 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

1.32 
.88 

2.47 
1.88 
3.08 

-  2.61 

-  2.16 

.65 

.80 

1.39 

1.45 

1.86 

14 

13 

9 

14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
3 
3 

3 

1 
1 
2 
1 
2 

0 
0 

1 
1 

2 

SIMMS  2  NNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 

65.6 
65.1 
63.7 
66.7 
65.7 

39.6 

38.2 
38.2 
41.4 
39.8 

52.6 
51.7 
51.0 
54.1 
52.8 

78 
80 
78 
78 
79 

7 

8 
29  + 
30+ 

B 

16 
21 
20 
23 
22 

24 
25  + 
25  + 
16 
24  + 

375 
407 
424 
334 
374 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
5 

5 
6 

0 
0 
0 

0 
0 

2.57 
1.82 
2.76 
2.01 
2.93 

1.98 
1.82 
1.92 
1.27 
1.62 

14 
14 
14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
3 
3 
2 

1 
1 
2 
2 
2 

1 
1 

1 
1 
2 

WARREN 
WILLS  POINT 

67.5 
66.5 

40.5 
41.0 

54.0 
53.8 

78 
78 

30  + 
20  + 

21 
22 

16 
16 

340 
339 

0 
0 

0 
0 

8 
7 

0 
0 

3.38 
1.05 

1.29 
1.05 

9 
14 

.0 

.0 

0 
0 

3 

1 

3 

1 

2 
1 

DIVISION 

53.7 

-  2.6 

1.86 

-  2.40 

.0 

*    *    * 
TRANS  PECOS          05 

ALPINE 

bakersfield 
balmqrhea 
candelaria 
chisos  basin 

70.9 
69.6 
72.8 
74.1 
66.3 

33.5 

36.6 
38.0 
34.0 

40.1 

52.2 
53.1 
55.4 
54.1 
53.2 

-  1.7 
1.0 

81 
86 
87 
83 
81 

28  + 

6 
27 
28  + 
27 

17 
24 
22 
24 
20 

15 
24  + 
24 
24  + 
23 

377 
351 
289 
320 
350 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

13 

7 
5 
8 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

-  .42 

-  .51 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WSO               R 

FABENS 

69.5 

70.3 
70.7 
68.7 
69.7 

29.3 

33.7 
36.0 
35.0 
31.3 

49.4 

52.0 
53.4 
51.9 
50.5 

.7 

82 
85 
84 
79 
80 

30  + 
29  + 

1 
12 
29  + 

15 
21 
21 
18 
20 

24 
15 
24 
16 
24 

456 
382 
341 
388 
429 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

22 
12 
8 
12 
IB 

0 
0 
0 
0 

0 

.00 
.00 

.00 

T 
T 

-   .33 

.00 
.00 
.00 
T 

T 

13 
13 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADID 

GRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

71.4 
71.2 
71.6 
71.2 
68.4 

31.3 
34.8 
29.7 
35.9 
29.7 

51.4 
53.0 
50.7 
53.6 
49.  1 

83 

86 
86 
80 
82 

29 

27 

13+ 

12 

1 

23 

21 
20 
22 

18 

15 
24 
24  + 
16 
24 

403 
353 
424 
337 
471 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

19 

1  1 
19 

e 
iv 

0 

0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MARFA  2  ENE 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

71.4 

M 
71. OM 
67.3 
69.8 

28.8 
M 

31. 2M 

34.4 

40.3 

50.1 

M 
51. 1M 
50.9 
55.1 

80 

85 
77 
82 

26 

B 
21 
27 

14 

21 
13 
23 

24 

4 
23 
24 

439 

410 
419 
299 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

2  0 

13 
5 

0 

0 
0 
0 
0 

.00 

.00 

T 

.00 

.00 

.00 
.00 

T 

.00 

.00 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    353    - 
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VI J 

UJN 

/ 

UN 

D 

u 

1V1S 

1UJN7 

\L  D 

AI 

A 

TEXAS 
NOVEMBER 

1970 

Temperature 

Precipitation 

if 
Si 

<2 

< 

■a 

el 

a)  £ 
Qu. 

I 

i 

£ 

s 

o 
■3 

Q 

>• 

a 

1 

a 

No.  of  Day 

3 

A 

|z 

II 

Q 

a 

Sno 

«.  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

■3-a 
11 

a  o 

ii 

2  % 

o 

I 

i 

s 

1 

0 

11 

si 

si 

•J 

PECOS 

PENWELL  1  SSE 

PRESI DID 

RED  BLUFF  DAM 

SILT  FLAT  10  ENE 

73.  U 
72.7 
74.5 
70.5 
66.2 

31.8 
3*. 5 
35.3 
3*. 7 
32.8 

52.4 
53.6 
54.9 
52.6 
49.5 

-  2.1 

88 
83 
85 
82 
86 

B 

7 

7 
25  + 
28 

21 
20 
25 
20 
18 

25  + 

16 

16+ 

24 

24 

374 
335 
296 

364 
457 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
10 
9 
13 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

-   .34 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

70.3 
70.0 
69.1 

69.0 

33.6 
33.5 
30.3 

33.1 

52.0 
51.8 
49.7 

51.1 

86 
84 

79 

82 

23 

7 

29 

30+ 

22 
18 
16 

18 

16 
24 
24 

16 

385 
387 
451 

410 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

13 
14 

21 

15 

0 
0 
0 

0 

.00 
.00 
.00 

.00 

.00 
.00 
.00 

.00 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

YSLETA 

69. 3M 

33. OM 

51. 2M 

80 

13  + 

21 

16 

40? 

0 

0 

12 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

52.0 

-  1.0 

T 

-   .40 

.0 

*    »    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

70.  4 
66.6 
71.0 
70.7 
72.2 

41.7 

32. A 
37.3 
37.0 
39.8 

56.1 
50.5 
54.2 
53.9 
56.0 

-  2.2 

-  3.1 

84 
85 
82 
83 
85 

20 

8 
23+ 
20 

8 

25 
17 
20 
20 
22 

16 
24 
25  + 
24 
23 

262 

429 
328 
332 

276 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
13 
8 
9 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.00 

.00 

.02 

.00 

-  2.16 

-  1.56 

T 

.00 

.00 

.02 

.00 

29+ 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

69.0 
70.3 
73.1 

71.'. 
67.'. 

32.7 
40.8 
38.8 
38.7 
31.2 

50.9 
55.6 
56.0 
55.1 
49.3 

89 
82 

84 
83 
83 

8 

20  + 
8 

8  + 
8 

13 
18 
20 
22 
18 

24 
24 
25  + 

24  + 

25  + 

416 
28B 
270 
298 
461 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

IB 

11 

7 
10 
IB 

0 
0 
0 
0 
0 

.08 

.00 

.00 

T 

.00 

.06 

.00 

.00 

T 

.00 

14 
30+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DEL  RID  WSO 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

71.9 
69.2 
66.6 
69.  S 
71.7 

42.6 
39.5 
34.9 
40.9 
35.5 

57.3 
54.4 
50.8 
55.4 
53.6 

-  1.5 

85 
86 
85 
83 
83 

22 

7 

7 

17 

7 

26 
16 
17 
19 
19 

24 
24 
24 
24 

24  + 

233 
321 
423 

297 

342 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

11 
11 

5 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.03 

.00 

T 

.00 

-   .62 

T 

.03 

.00 

T 

.00 

30+ 

13 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVlLLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

72.1 
71.1 
69.5 
69.8 
71.6 

35.9 
33.3 
35.0 
33.3 
36.1 

54.0 
52.2 
52.3 
51.6 
53.9 

-  1.9 

-  3.8 

89 
86 

83 
85 
86 

7 
7 
8 

a 

9 

14 
19 
16 
15 
25 

24 
24 
24 

25 
24  + 

329 
379 
379 
403 
329 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

14 
15 
15 
19 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

.00 
T 
T 
.00 

-  1.52 

-  2.17 

.00 

.00 

T 

T 

.00 

13 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

72.7 
71.0 
71.1 
6B.6 
71.7 

36.4 

35.1 
35.6 
36.9 
33.8 

54.6 
53.1 
53.4 
52.8 
52.8 

-  2.4 

85 
87 
89 
83 
84 

22 

7 
8 
8 
9 

16 
17 
14 
24 
16 

24 
23 
24 

24+ 

24 

311 
358 
345 
359 

364 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
14 
14 
10 
15 

0 
0 

0 
0 
0 

T 

.00 
.00 
.00 

T 

-  1.73 

T 

.00 

.00 

.00 

T 

29 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANOALE 

70.6 
69. 6M 
67. 6M 
71.6 
70.0 

33.6 

35. 6M 
32. OM 
36.5 
34.2 

52.1 
52. 6M 
49. 8M 
54.1 
52.1 

89 
87 
82 
86 

84 

7 
8 
8 
7 
23 

12 
15 
16 
15 
20 

24 
24 

24 
24 
24 

385 
368 
447 
332 
379 

0 

u 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

13 

17 

13 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

.01 
.00 
.00 
.00 
.00 

-  1.00 

-  1.10 

.01 
.00 
.00 
.00 
.00 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WSO           R 

67.9 
67.9 
70.1 
68.3 
70.7 

37.3 
34.3 
39.4 
35.5 
38.0 

52.6 

51.1 
54.8 
51.9 
54.4 

.4 

83 
86 
84 
86 
89 

27+ 
27 

8 

8 

7 

23 

18 
21 
22 
20 

24+ 
25  + 
24 
24 

24 

364 

414 
309 
393 
320 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

8 

10 

8 

13 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.00 

.00 

.00 

T 

-   .78 

T 

.00 
.00 
.00 

T 

28 

14+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

69.1 
68.8 

71.0 

69.". 

38.1 
34.4 
31.8 

31.3 

53.6 

51.6 
51.4 

50.4 

85 
84 
86 

88 

8 

7 
8 

8 

19 
IB 
16 

18 

24 
24 
24 

24 

341 
393 
400 

434 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

12 
13 

15 

21 

0 
0 

0 

0 

.00 
.00 
.00 

.00 

-   .77 

.00 
.00 
.00 

.00 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

DIVISION 

53.1 

-  3.3 

T 

-  1.28 

.0 

*   *   * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WSO                R 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVILLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

70.9 

M 
75.1 
70.9 
71.8 

43.9 
49. 2M 
45.9 
43.4 
45.3 

57.4 

M 
60.5 
57.2 
58.6 

-  1.4 

-  2.5 

-  1.8 

82 

87 
82 

84 

30+ 

23 
23 
23 

27 
29 
27 
26 
27 

24 
16 
24 
25  + 
24 

240 

167 
247 

218 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
2 

3 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

T 

.00 

.00 

.56 

.02 

-  2.12 

-  1.90 

-  3.25 

T 

.00 

.00 

.49 

.02 

29  + 

9 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

CHAPMAN  RANCh 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO       R 

CUERO  3  E 

75.'. 
70.8 
71.9 
75.7 
76.  i 

50.3 
38.9 
58.7 
51.3 
43.8 

62.9 
54.9 
65.3 
63.5 
60.1 

-   .6 

88 
83 
86 
87 
86 

19 
23 
19 
22  + 
21 

28 
20 
35 
33 
23 

16 
24 
24 
16 
16 

135 
311 
108 
125 

187 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

7 
0 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

.46 

.16 

1.10 

.81 

.17 

-  3.13 

-  .91 

.46 
.16 
1.10 
.81 
.08 

2 
14 
2 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

l 
l 
l 
l 

0 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVlLLE 
GOLIAD 
GONZALES 

72.8 
74.0 
75.6 
76.7 

74.3 

44.9 
44.7 
39.5 
46.9 

41.0 

58.9 
59.4 
57.6 
61.8 
57.7 

-  1.2 

82 
85 
86 
88 
85 

22  + 
22 

8 
22 

23  + 

25 
23 
21 
26 
26 

24 
24 
16 
24 

16 

205 
211 
253 
155 
240 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

2 
5 
6 
3 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.00 

.00 

.08 

.03 

-  2.57 

-  1.97 

-  2.39 

T 

.00 

.00 

.08 

.03 

13 

2 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSV1LLE 

75.5 

75.1 
78.9 
77.6 

45.5 
40.5 
42.8 
48.3 

60.5 
57.8 
60.9 
63.0 

-  .5 

-  1.6 

85 
87 
85 
87 

22 

23 

22+ 

22 

24 
23 
25 

27 

16 
24 
24  + 
24 

185 
234 
167 
128 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

3 
5 
5 

2 

0 
0 

0 
0 

.00 
.03 
.00 
.64 

-  1.41 

.00 
.03 
.00 
.57 

13 
2 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA       ;§»ggEB  1970 


Temperature 

Precipitation 

g  2 

©  g 

< 

■a 

J 

|z 
o  2 

! 

0 

.-a 

a 

>• 

(0 

a 

o 
o 

1 

No.  ol 

Days 

3 

■3 

1  a 

Q 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

Mm. 

3 

■3-a 
a  | 

Q  0 

s  § 

To 
Q 

1 

1 

o 

1 

0 

u 

5  ► 

o  » 

B  fc 

LA  GRANGE 

71.9 

45.3 

58.6 

82 

22 

26 

24 

217 

0 

0 

3 

0 

.21 

.21 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

LEXINGTON 

69.1 

42.9 

56.0 

82 

23 

24 

24 

280 

0 

0 

3 

0 

.05 

.05 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

LULlNG 

73.0 

40.7 

56.9 

-  2.3 

83 

23+ 

23 

16 

257 

0 

0 

6 

0 

.02 

-  2.33 

.02 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

MATHIS 

76.0 

46.2 

61.1 

87 

23 

29 

24 

164 

0 

0 

2 

0 

.90 

.85 

2 

.0 

0 

1 

I 

0 

NATALIA 

77.4 

41.5 

59.5 

85 

22  + 

22 

16 

200 

0 

0 

8 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEW  B&AUNFELS 

71.0 

39.0 

55.0 

-  5.7 

87 

22 

25 

24 

310 

0 

0 

8 

0 

.00 

-  2.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NIXON 

77.1 

44.3 

60.7 

85 

22  + 

23 

24 

172 

0 

0 

3 

0 

.03 

.03 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

RED  ROCK 

70.9 

41.7 

56.3 

82 

23  + 

20 

24 

279 

0 

0 

7 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REFUGIO 

76.1 

46.6 

61.4 

86 

22  + 

26 

24  + 

159 

0 

0 

3 

0 

.28 

.28 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROBSTOWN 

75.7 

48.5 

62.1 

89 

23 

25 

25 

141 

0 

0 

2 

0 

.66 

.68 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

rockport 

M 

M 

M 

33 

24 

0 

0 

0 

0 

.10 

.10 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  ANTONIO  WSO           R 

73.3 

42.6 

58.0 

-  1.5 

86 

22 

25 

24 

247 

0 

0 

7 

0 

.01 

-  1.36 

.01 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MARCOS 

72.  4 

39.3 

55.9 

-  2.4 

86 

23 

24 

16 

272 

0 

0 

7 

0 

T 

-  2.07 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEALY 

72.9 

43.9 

58.4 

-  3.0 

82 

30 

23 

24 

223 

0 

0 

3 

0 

.16 

-  3.06 

.16 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

SEGUIN 

75.9 

43.6 

59.8 

-   .  1 

86 

22 

26 

24+ 

193 

0 

0 

4 

0 

.00 

-  1.71 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SINTON 

SMITHVILLE 

70.9 

41.6 

56.2 

-  3.5 

85 

20 

26 

24  + 

270 

0 

0 

4 

0 

.00 

-  2.97 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SOMERVILLE  DAM 

68.8 

41.7 

55.3 

82 

23 

23 

24  + 

295 

0 

0 

3 

0 

.26 

.23 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

WASHINGTON  STATE  PARK 

70.1 

43.5 

56.8 

81 

23 

26 

24  + 

260 

0 

0 

2 

0 

.36 

.21 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

YOAKUM 

75.2 

47.3 

61.3 

85 

22 

29 

24 

167 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

59.1 

-  1.9 

.19 

-  2.02 

.0 

•   *    * 
UPPER  COAST         08 

ALVIN 

71.2 

45.9 

58.6 

83 

23 

28 

16 

223 

0 

0 

4 

0 

2.53 

1.58 

14 

.0 

0 

3 

2 

1 

ANAHUAC  TBCD 

69.3 

43. 8M 

56. 6M 

78 

2  + 

25 

16 

251 

0 

0 

3 

0 

2.22 

1.14 

14 

.0 

0 

2 

2 

2 

ANGLETON  2  W 

70.6 

45.0 

57.8 

-  3.9 

81 

28  + 

25 

16 

236 

0 

0 

2 

0 

1.25 

-  2.45 

.65 

14 

.0 

0 

3 

2 

0 

BAY  CITY  WATERWORKS 

71.9 

48.5 

60.2 

81 

30  + 

30 

16 

181 

0 

0 

3 

0 

.72 

.38 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

BAYTOWN 

70.9 

47.9 

59.4 

82 

22 

28 

24+ 

203 

0 

0 

2 

0 

3.51 

-   .97 

1.64 

9 

.0 

0 

3 

2 

2 

CLEVELAND 

67.1 

40.* 

53.8 

79 

20 

23 

16 

345 

0 

0 

6 

0 

1.33 

.83 

14 

.0 

0 

2 

2 

0 

DANEVANG  2  SE 

74.0 

48.0 

61.0 

-  1.5 

85 

22 

26 

16 

165 

0 

0 

2 

0 

.31 

-  2.31 

.18 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

72.9 

40.1 

56.5 

84 

23 

23 

16 

262 

0 

0 

6 

0 

.27 

-  2.38 

.25 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

EL  CAMPO 

74.5 

46.4 

60.5 

85 

1 

27 

16 

177 

0 

0 

2 

0 

.30 

.22 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

FREEPORT  2  NW 

71.4 

50.0 

60.7 

81 

29 

28 

17 

171 

0 

0 

3 

0 

1.22 

.99 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

GALVESTON  WSO             R 

66.1 

55.1 

60.6 

-  2.4 

75 

1 

33 

24 

161 

0 

0 

0 

0 

1.48 

-  2.08 

1.42 

9 

.0 

0 

1 

1 

1 

HOUSTON  INCONT  AP 

69.8 

44.0 

56.9 

-  1.9 

81 

28 

25 

16 

274 

0 

0 

4 

0 

1.54 

-  2.36 

.90 

9 

.0 

0 

3 

2 

0 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

71.1 

47.2 

59.2 

-  1.6 

83 

28 

30 

24  + 

222 

0 

0 

2 

0 

1.76 

-  2.08 

1.10 

13 

.0 

0 

2 

2 

1 

LIBERTY 

67.8 

40.7 

54.3 

-  5.9 

80 

30  + 

24 

16 

331 

0 

0 

7 

0 

2.83 

-  1.25 

2.35 

14 

.0 

0 

2 

1 

1 

MATAGORDA  NO  2 

71.9 

50.0 

61.0 

-  2.3 

80 

8  + 

28 

24+ 

169 

0 

0 

2 

0 

.43 

-  2.52 

.38 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEW  GULF 

72.0 

46.4 

59.2 

82 

29+ 

28 

16 

202 

0 

0 

4 

0 

.51 

.32 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

ORANGE  4  NW 

66.7 

42.7 

54.7 

78 

23  + 

27 

25  + 

311 

0 

0 

4 

0 

1.30 

1.01 

14 

.0 

0 

2 

1 

1 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

70.6 

48.0 

59.3 

81 

13 

29 

24 

204 

0 

0 

2 

0 

.08 

.08 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

PIERCE  1  E 

72.6 

43.9 

58.3 

-  2.4 

82 

30  + 

24 

16 

225 

0 

0 

4 

0 

.17 

-  3.17 

.16 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

POINT  COMFORT 

71.5 

51.2 

61.4 

84 

13 

29 

24 

144 

0 

0 

2 

0 

.46 

.22 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

PORT  ARTHUR  WSO           R 

70.2 

48.3 

59.3 

-   .4 

81 

22  + 

30 

24 

213 

0 

0 

2 

0 

1.57 

-  1.89 

1.24 

13 

.0 

0 

2 

1 

1 

PORT  LAVACA  NO  2 

73.7 

50.6 

62.2 

84 

13 

32 

16 

138 

0 

0 

1 

0 

.23 

.18 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORT  0  CONNOR 

72.0 

50.1 

61.1 

83 

14 

34 

17+ 

166 

0 

0 

0 

0 

.10 

.05 

15  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUGAR  LAND 

70.5 

46.0 

58.3 

-  2.5 

81 

29  + 

26 

24 

231 

0 

0 

3 

0 

1.33 

-  2.83 

1.01 

9 

.0 

0 

2 

1 

1 

THOMPSONS  3  WSW 

71.1 

45.5 

58.3 

83 

29 

25 

16 

226 

0 

0 

3 

0 

.98 

.40 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

VICTORIA  WSO              R 

73.4 

47.2 

60.3 

-  2.1 

85 

22 

27 

24 

189 

0 

0 

3 

0 

.10 

-  2.26 

.10 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

5B.B 

-  2.5 

1.10 

-  2.45 

.0 

*    *    * 
SOUTHERN            09 

ALICE 

77. 3M 

47. 2M 

62. 3M 

89 

23 

31 

24 

139 

0 

0 

2 

0 

1.24 

-   .22 

1.22 

2 

.0 

0 

1 

1 

1 

ARMSTRONG 

80. OM 

46. 5M 

63. 3M 

88 

8 

25 

16 

121 

0 

0 

4 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BENAVIDES  7  S 

78.1 

46.4 

62.3 

89 

21  + 

29 

16 

150 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CARRIZO  SPRINGS 

77.2 

43.7 

60.5 

-  1.2 

88 

8 

22 

24 

185 

0 

0 

5 

0 

T 

-   .83 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATARINA 

78.  8M 

45. 1M 

62. OM 

88 

7 

25 

24 

142 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHARLOTTE  5  NNW 

78.9 

43.1 

61.0 

89 

18 

20 

24 

166 

0 

0 

6 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

76.2 

45.9 

61.1 

86 

7  + 

28 

16 

173 

0 

0 

3 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRYSTAL  CITY 

76.0 

44.4 

60.2 

85 

7  + 

24 

24 

162 

0 

0 

4 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

DILLEY 

76.3 

40.2 

58.3 

-  2.9 

85 

20+ 

24 

24 

220 

0 

0 

5 

0 

.00 

-  1.22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  PASS 

73.9 

40.1 

57.0 

-  2.9 

85 

8 

25 

25 

244 

0 

0 

8 

0 

.00 

-   .66 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ENCINAL  3    NW 

79.0 

40.3 

59.7 

-  2.5 

93 

21 

21 

24 

184 

1 

0 

6 

0 

.00 

-   .93 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FALCON  DAM 

77.5 

47.9 

62.7 

87 

30+ 

31 

17 

132 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FALFURRIAS 

74.6 

42.4 

58.5 

-  6.7 

85 

8 

27 

16 

210 

0 

0 

8 

0 

.00 

-  1.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FDWLERTDN 

80.4 

44.3 

62.4 

92 

1 

22 

24 

146 

1 

0 

5 

0 

.80 

.80 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

FREER 

76.2 

46.5 

61.4 

89 

11 

28 

24 

157 

0 

0 

4 

0 

.28 

.28 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

HEBBRONVILLE 

77.9 

47.3 

62.6 

89 

20 

29 

24 

141 

0 

0 

3 

0 

T 

T 

29+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  PRYOR 

LAREDO  NO.  2 

77.5 

50.9 

64.2 

89 

19 

30 

24 

109 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OILTON 

75.8 

46.3 

61.1 

87 

20 

28 

24  + 

171 

0 

0 

4 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PEARSALL 

77.7 

44.1 

60.9 

86 

7 

28 

24+ 

161 

0 

0 

4 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POTEET 

77.4 

41. OM 

59. 2M 

98 

30 

24 

24+ 

210 

1 

0 

6 

0 

T 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

78.9 

43.9 

61.4 

89 

20  + 

24 

17  + 

168 

0 

0 

7 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TILDEN 

76.7 

43.7 

60.2 

87 

23  + 

25 

24  + 

185 

0 

0 

5 

0 

T 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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t 
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Temperature 

Precipitation 

if 

>  3 
<2 

01 

B 

< 

•3 
o  G 

|z 
i  8 

01 

s 

0 

Q 

& 

O 

9 

& 
O 

No.  of  Days 

3 

•a 

,1 

ij 

fa 

Q 

s 
5 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

SUtlon 

Max. 

Mln. 

3 

H 

■a -a 

Q  8 
2§ 

Q 

p 
5 

8 

1 

0 

o 

g 

U 

si 

5  | 

■li 

0 

ZAPATA 

79.0 

51.7 

65.4 

90 

19 

31 

24 

92 

1 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

61.2 

-    1.4 

.10 

-       .88 

.0 

*         *          * 
LOWER    VALLEY                     10 

BROWNSVILLE    WSO                        R 

HARLINGEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

78.0 
77.6 
79.0 
78.2 
77.9 

54.4 
49.6 
48.9 
53.1 
45.5 

66.2 
63.6 
64.0 
65.7 
61.7 

-  1.4 

-  4.0 

87 
87 
91 
89 

91 

13 
12 
12 
19 
20 

35 
30 

31 
34 
30 

16 
16 
16 

16 
25  + 

86 
118 
117 

92 
151 

0 
0 
2 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

1 

0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.14 
.32 
.02 
.10 
.08 

-  1.18 

-  .93 

.12 
.30 
.02 
.10 
.08 

29 
3 
3 
2 
2 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MISSION    4    W 
PORT    MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN    BENITO 
WESLACD    2    E 

78.1 
73. 5M 
77.6 
76.0 
79.* 

49.3 
49. 1M 
49.1 
51.9 
53.7 

63.7 
61. 3M 
63.4 
64.0 
66.6 

-  2.8 

-  2.9 

89 
88 
89 
88 
90 

20 
18 
20 
14 
19 

32 
32 

31 
36 

31 

16 
24 
16 
16 
16 

130 
156 
129 
108 
78 

0 
0 

0 
0 

l 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

.01 
.36 
.00 
.00 
.29 

-  .73 

-  1.37 

-  .73 

.01 
.29 
.00 
.00 
.18 

3 
2 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

I 

0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

64.0 

-    3.3 

.13 

-    1.03 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
POTEET 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HOUSTON-DEER  PARK 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
167    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
LIBERTY 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
MIAMI 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
2    STATIONS 


98 

DATE 

30 

11 

DATE 

23 

3.85 

.00 

2.35 

DATE 

1* 

8.2 

6 

DATE 

13 

TEXAS 


NOVEMBER      1970 


SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


Rainfall  was  deficient  throughout  the  State,  with 
much  of  the  western  half  receiving  no  measurable 
amounts.  Austin,  Del  Rio,  El  Paso,  Midland,  and 
San  Angelo  were  among  those  locations  receiving 
no  measurable  rain.  San  Antonio  received  only 
.01  inch. 


Extreme  variations  in  temperature  occurred. 
Very  cold,  windy  weather  swept  southward  across 
the  State  on  the  22d  and  23d,  and  temperatures 
plunged  into  the  middle  "teens"  as  far  south  as 
Central    Texas    on    the    morning    of    the    24th. 


Robert  Orton 

NOAA  Climatologist  -   Texas 

Airport  Administration  Building 

3600  Manor  Road 

Austin,  Texas    78723 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13   14   15 


19   20   21   22  ,  23   24   25  !  26   27 


ABERNATHY 
ACKERLY  3  SE 
AHAR1LL0  WSD 
ANDREWS 
BIG  SPRING 

BOOKER 
BORDER  3  W 
BRAVO 

BRDWNFIELD  NO  2 
BULER  2  NE 

BUNKER  HILL  5  N 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CMANNINC  NO.  2 
CLAUDE 

COLOWATER  3  - 

CONLEN 

CROSBYTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

OARROUZETT 

OIMHITT  6  E 

DIMNITT 

DUMAS 

FLOYDADA 

FLOYDADA 


S£ 


FOLLETT 

FDRSAN 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

CAROEN  CITY  1  E 

GRUVER 

HART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HIGGINS 

HITCHLAND 
LAMESA  1  SSE 
LENORAH 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 

LITTLEFIELO  NO.  2 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK  WSO 

MC  LEAN  3  E 


MIAMI 

MIDLAND  WSO 
MIDLAND  4  ENE 
MORSE 
MORTON 

MULESHOE  I 
NOTLA  3  SE 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANOLE 

PERRYTON  5  NNE 
PERRYTON  10 
PLAINS 
PLAINVIEW 
OUITAOUE  2  SE 

SEMINOLE 
SILVERTON 
SLATON  5  SE 
SPEARMAN 
STRATFORD 

SUNRAY  4  SW 

TAHOKA 

TASCOSA 

TULIA 

UMBARGER 

VEGA 


NH 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 


ABILENE  HSO 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
BENJAMIN  4  SSE 

BURKETT 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CHILLICOTHE 

CLARENDON 

COLEMAN 

COLORADO  CITY 
CROWELL 
OICKENS 
ELECTRA 
FLOMOT  1  N 

GAIL 

GUTHRIE 

HAMLIN 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 
K.NAPP  6  SW 
LAKE  ABILENE 
LAWN 
MATADOR 

MEMPHIS 
MOBEETIE  2  S 
MUNOAY 
NORTHFIELD 
NOVICE  1  E 

NUGENT  1  ESE 

PAOUCAH 

POLAR 

POST 

QUANAH  "  SE 


.12   .60   .02 


.09 

.15 

T 

.28   T 


.05   T 
T     .41 

.05   .77 


.08   T 
.1 

.04 


.07 

.13 

T 

T 

.16 

.42 

.34 

.02 

.29 

.09   .03 
.36 


.21   T 

.48 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


roby  1   ese 

RDSCOE 
ROTAN 
SEYMOUR 
SHAMROCK 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYOER 

STAMFORD  1 

TAMPICO 

TESCO 

TRENT  2  ENE 
TRUBY  3  ESE 

TRUSCOTT 
TURKEY  2  W5W 
VERNON 

VOSS  1  USX 
WELLINGTON  1  NNW 
WICHITA  FALLS  WSO 
WICHITA  VALLEY  FARM  2» 
WINTERS  1  NNE 


NORTH  CENTRAL 


ALBANY 
ALEOD  A  SE 
ANDICE  1  WNW 
ANNA 
ANTELOPE 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
AVALON 
BAIRO 
BAROwELL  OAM 

belton  dam 
benbroqk  dam 

BONHAM 
BOWIE 
BOYO  3  S 

BRAZOS 

BRECKENRIOGE 
BRIDGEPORT 
BROWNWOOD 
BURLESON  2  SSW 

BURLINGTON  3  WSW 

CAHERON 

CARROLLTON 

CELINA 

CENTER  CITY 

CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  10  E 
COMANCHE 
COOPER 

COPPERAS  COVE 
CORSICANA 
CRANDALL 
CRESSON 
CROSS  PLAINS 

DALLAS  WSO 
DAVILLA 

decatur  2  ssw 
denison  dam 
denton  2  se 

Dublin' 
oundee  6  nnw 
eagle  mtn  lake  oam 
eastland 

ENNIS 


EVANT 

FARMERSVILLE 
FERRIS 
FLORENCE  3 
FORESTBURG 


St 


FORT  WORTH  WSO 

FRISCO 

FROST 

GAINESVILLE 
GATESVILlE 

GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
COLDTHWAITE 
GRAHAH 
GRANBURY 

GRANGER 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
GUNTER 

HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT  I  SE 
HICO 
HILLSBORO 

HONEY  GROVE 
HUCKABAY 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  GAP 
JACKSBORO 

JARRELL 
KAUFMAN 

KENNEDALE  6  SSW 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

LEWlSVILLE  OAM 
LIPAN 

MARLIN  3  NE 
MARYS  CREEK 
MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MERIDIAN  STATE  PARK 

MEXlA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MORGAN  3  WNW 


12     3 


13   14   15 


.35   .30 
.22   T 
.26 


.06 

.30 
1.09 


16   17   IB 


19   20   21 


22   23   24   25   26   27 


T     T     T 
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Day 

of  Month 

Station 

75 

1     1 

E- 

1  |  2  1  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8 

9  1  10   11   12 

13 

14   15 

16   17   18 

19  |  20  1  21 

22   23  1  24 

25   26  |  27 

28 

29   30 

31 

MORGAN  MILL 

.21 

.21 

MUSTEK 

.52 

.11 

.39   .02 

NULLIN 

.00 

NAVARRO  HILLS  OAM 

.34 

.34 

NEWPORT 

.55 

.55 

OLNEY 

OLNEV  5  NNh 

.30 

.30   T 

PALO  PINTO 

.38 

.38 

PARIS 

2.-1 

T 

.54 

T 

1.85   .02 

PILOT  POINT 

.43 

.06 

.34   .03 

T 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

.35 

.35 

T 

PROCTOR  RESERVOIR 

.02 

.02 

PUTNAM 

.10 

.10 

T     T 

OUINLAN 

1.17 

T 

1.00 

.17 

T 

RAINBOW 

.00 

RANGER  1  w 

.06 

.04 

.02 

REO  OAK 

.50 

T 

.50   T 

T 

RICHARDSON 

.47 

.47 

RINGGOLD 

RISING  STAR 

.10 

.10   T 

ROANOKE 

.36 

.38 

ROCKDALE 

.07 

.07 

ROCKWALL 

.56 

.56   T 

ROSE6JD  3  WSw 

.23 

.23 

ROSS 

.12 

T 

.10 

.02 

ROSSER  1  SE 

.82 

.82 

ROUND  ROCK  3  E 

.05 

T 

.04 

.01 

SANGER 

.3* 

.34 

SHERMAN  PUMP  STATION 

.85 

T 

.85 

SLlOELL 

.29 

.29 

SPRINGTOWN 

.52 

.52 

STEPmENVILlE  a  n 

.10 

T 

.10 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

.OA 

T 

.04 

STRAWN  B  NNE 

.06 

.06 

TAYLOR 

.05 

T 

.05 

TEHPLE 

T 

T 

T 

TERRELL 

1.02 

1.02 

THORNDALE 

.05 

.05   T 

T 

THORNTON 

.60 

T 

.60 

THROCKMORTON 

.08 

.08 

THURBER  5  NE 

.07 

.07 

T     T 

TRENTON 

1.03 

1.03 

TROV 

.02 

T 

.02 

VALLEY  VIEW 

1.75 

1.75 

WACO  DAM 

.10 

.01 

.09 

WACO  WSO                R 

.13 

T 

.13 

WAXAHACHIE 

.40 

.03 

.37 

WEATHERFORD 

.29 

.27   .02 

WHITNEY  DAH 

.06 

.02 

.04 

WOLFE  CITY 

1.13 

1.13 

•    •    • 

EAST  TEXAS         04 

ALTO  5  SW 

1.81 

T 

.55 

1.26 

ANDERSON 

- 

- 

- 

- 

- 

ATHENS  3  SSE 

1.76 

.10 

.36 

1.30 

ATLANTA  A  WSW 

2.99 

.08 

1.31 

1.60 

6EDIAS 

.40 

■  40 

BON  WIER  2  E 

2.05 

.89 

1.12   .04 

T 

T 

BOxELDER 

1.78 

.06 

.06 

1.66 

BRENDND 

.56 

T     T 

.41 

.15 

T 

T 

T 

BRONSON 

2.08 

.15 

1.09 

.84   T 

BUFFALO 

.46 

.46 

CANTON 

1.14 

.03 

1.11 

CARTHAGE 

2.50 

T     .23 

.69 

1.49 

.09 

T 

CENTER 

1.94 

.25 

.30 

1.36   .03 

T 

CENTERVlLLE 

.78 

.39 

.01 

.37   .01 

T 

CLARKSVILLE  2  E 

1.58 

.03 

1.55 

COLOSPRING  5  SSW 

1.60 

.18 

.82 

.60 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

.85 

.12 

.73 

T     T 

T 

CONROE 

1.19 

.54 

.65 

CROCKETT 

2.35 

.02 

1.21 

1.05   .02 

OACUS 

.86 

.18 

.66 

DAINGERF1ELO  9  S 

1.74 

.05 

.17 

1.14 

.38 

DEKALB 

2.34 

.38 

.38 

1.58 

DEWEYVILLE  5  S 

1.36 

.05 

■4fl 

.78   .03 

.02 

OIALVILLE  2  W 

1.18 

.05 

.02 

.58 

.97 

.06 

T 

EDOM  2  Nw 

1.97 

T 

.75 

1.22 

EMORY 

1.35 

1.35 

EVAOALE 

1.63 

.02 

.50 

1.11 

FAIRFIELD 

.96 

.04 

.92 

FRANKLIN 

.47 

.23 

.24 

T 

GILMER  2  W 

1.96 

T 

.55 

1.43   T 

GLAOEWATER  3  WSW 

GRAPELAND 

1.13 

.54 

.19 

.40 

T 

GROVETON  1  SE 

.94 

.39 

.35 

.20 

HAGANSPORT 

1.60 

.15 

1.45 

HARLETQN 

2.73 

.07 

1.24 

1.42 

HAWKINS  I  E 

2.84 

1,04 

1.80 

HEHPHILL 

3.10 

.14 

1.3B 

1.47   .11 

HEMPSTEAD 

2.30 

1.72 

.58 

HENDERSON 

1.96 

.30 

.05 

1.61 

HORGER 

2.29 

.18 

.58 

1.53 

HUNTSVILLE 

.63 

.15 

.09 

.37 

.02 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

2.00 

.20 

.95 

.85 

JACKSONVILLE 

1.57 

.18 

.25 

1.14 

JASPER  3  SW 

2.10 

.12 

.5- 

1.41   .03 

T 

JEFFERSON 

2.29 

.05 

.72 

1.52 

JEWETT 

.35 

T 

.09 

.26 

KARNaCk 

2.78 

.16 

.86 

1.76 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE    , 

3.08 

.30 

1.36 

1.38   .04 

T 

T 

LINDEN 

3.31 

.12 

i.6a 

1.51 

T 

T 

LIVINGSTON  2  NNE 

2.08 

.33 

1.32 

.43 

LONG  LAKE 

.74 

.05 

.69   T 

LONGVIEW 

2.20 

.05 

.90 

1.25 

LOVELAOY 

1.67 

.07 

1.15 

.45 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

1.14 

.07   .01 

.24 

.45 

.36 

.01 

MADISONVILLE 

.83 

.08 

.10 

.65 

MAGNOLIA 

1.42 

1.30 

.12 

MARSHALL 

2.48 

.08 

.68 

1.72 

MAUD  1  S 

3.03 

.23 

.85 

1.95 

MINEOLA  7  SSw 

2.10 

.57 

1.53 

MINEOLA  8  ENE 

1.42 

.05 

1.26 

.11 

S*«  relefence  notes  following  Station   I 
-    359    - 


DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 

Continued 

NOVEMBER 

1970 

3 

Day 
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H 

12   3 

4  |  5  |  6 

7  |  8   9 

10  |  11  |  12 

13 

14   15 

16   17   18 

19   20  |  21 

22  |  23   24 

25   26  |  27 

28 

29   30 

31 

MONTGOMERY 

.27 

.27 

MOUNT  PLEASANT 

2.07 

.01 

.24 

1.82 

HOUNT  VERNON 

1.65 

.02 

.08 

1.55   T 

NACOGDOCHES 

1.71 

.21 

.69 

.81 

NAPLES  1  Sw 

2.51 

.22 

.72 

1.57 

NEGLEY  «  SSW 

NEUVILLE 

2.15 

.30 

.30 

1.35 

NEW  CANEY  A  NW 

1.75 

1.09 

.66 

NEWTON 

2.01 

.18 

.55 

1.28 

OVERTON 

1.19 

.04 

1.15 

PALESTINE 

1.32 

.05 

.42 

.85   T 

PITTSBURG  5  S 

1.55 

1.55 

POYNOR  1  NE 

.86 

T     .01 

.01 

.60 

.06 

PRICE  2  SW 

1.93 

.54 

.07 

1.25 

.07 

OUITMAN  2  S 

1.44 

.32 

1.12 

REKLAW  3  NNE 

1.51 

.07 

.09 

1.35 

RICHARDS 

.15 

.15 

ROCKLAND  1  i 

2.47 

.24 

1.39 

.84 

T 

RUSK 

1.8B 

.12 

.31 

1.45   T 

SAM  RAYBURN  DAM 

3.08 

.21 

1.01 

1.86   T 

T 

SIMMS  2  NNW 

2.57 

.17 

.42 

1.98 

SULPHUR  SPRINGS 

1.82 

1.62 

TEXARKANA 

2.76 

.27 

.57 

1.92   T 

TEXARKANA  DAM 

2.04 

.21 

.23 

1.60   T 

town  bluff  dam 

2.01 

.18 

.56 

1.27   T 

TRINIDAD  POWER  PLANT 

1.09 

■  20 

.89   T 

TYLER  5  NE 

2.93 

.01' 

1.30 

1.62   T 

VALLEY  JUNCTION 

.25 

.04 

T 

.21 

WALLER  3  SSW 

1.60 

1.24 

.56 

WARREN 

3.38 

.96 

1.29 

1.12 

.01 

WILLS  PDINT 

1.05 

1.05 

T     T 

WINNSBORO  6  SW 

2.20 

.08 

.40 

1.30   .42 

TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

.00 

BAKERSF1ELD 

.00 

BALMORHEA 

.00 

BLOYS  CAMPGROUND 

.00 

BOQUILLAS  RANGER  STA 

.00 

CANDELARIA 

.00 

CHISOS  BASIN 

.00 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

.00 

CRANE 

.00 

DRYDEN 

.00 

EL  PASO  WSO              R 

T, 

T 

FABENS 

T 

T 

FORT  DAVIS 

.DO 

FORT  HANCOCK 

.00 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.00 

5IRVIN 

.00 

GRANDFALLS  3  SSE 

.00 

IMPERIAL 

.00 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

.00 

MARATHON 

.00 

MARFA  2  ENE 

.00 

MENTONE  2  S 

.00 

MONAHANS 

T 

T 

MOUNT  LUCKS 

.00 

ODESSA 

.00 

PANTHER  JUNCTION 

.00 

PECOS 

.00 

PENWELL  1  SSE 

.00 

PLATA 

.00 

PRESIDIO 

.00 

RED  BLUFF  DAM 

.00 

SALT  FLAT  10  ENE 

.00 

SANDERSON 

.00 

SHEFFIELD 

.00 

SIERRA  BLANCA 

.00 

TOYAH 

.00 

VALENTINE  10  WSW 

.00 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

.00 

YSLETA 

.00 

•    .    • 

eowards  plateau   06 

AOAMSVILLE 

.00 

AMISTAD  DAM 

T 

T 

T 

BERTRAM  3  ENE 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BIG  LAKE  NO  2 

.00 

BLANCO 

.00 

BLEWETT  5  NW 

.00 

BOERNE 

.02 

.02 

BRACKETTVILLE 

.00 

BRADY  2NNW 

.08 

.06   .02 

BURNET 

.00 

CAMP  WOOD 

.00 

CARTA  VALLEY 

T 

T 

T     T 

CASE  RANCH  3  S 

CASTELL 

.00 

COPE  RANCH 

.00 

COTTONWOOD 

.15 

.10 

.05 

'.RIDER  RANCH 

.00 

1EL  RIO  WSO 

T 

T 

T 

T 

T 

T     T 

JODIE  6  NNE 

T 

T     T 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

.00 

EDEN  1 

.03 

.03 

ELDORADO  11  NW 

.00 

ELOORADO  19  SW 

.00 

FIFE 

.00 

FREDERICKSBURG 

T 

T 

FUNK  RANCH 

.00 

GOLD 

.00 

HARPER 

.00 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNW 

.00 

HUNT 

T 

T 

HYE 

.00 

JAMES  RIVER  RANCH 

.00 

JOHNSON  CITY 

.00 

lies  following  Station   1 
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Day  of  Month 

Station 

o 

] 

1     I          II 

e- 

I  1  2  1  3 

4    5     6 

7    8    9 

10   11  J  12 

13  |  14  |  15 

IB  |  17  |  18 

19  1  20  |  21 

22  1  23  |  24 

25   26  |  27 

28   29  |  30 

31 

JUNCTION 

.00 

JUNO 

.00 

KEHPNER 

.00 

KERRvlLLE 

T 

T 

LAMPASAS 

T 

T 

LANGTRY 

.00 

LEAKEY  NO  2 

T 

T 

LLANO 

.00 

LYNXHAVEN  fUl.CH 

.00 

MARCO 

.00 

MASON 

.00 

HC  CA1EV 

.00 

MEDINA 

T 

T 

MENARD 

.01 

.01 

HERT23N 

.00 

NELSON  RANCH 

T 

T 

T     T 

NIX  STORE  1  w 

.00 

OAK  CREEK  LAKE 

.00 

OZONA 

.00 

PAINT  ROCK 

.00 

PANDALE 

.00 

RANKIN 

T 

T 

RED  BLUFF  CROSSING 
RICHLAND  SPRINGS 

.00 

ROBERT  LEE 

.00 

ROCKSPRINGS 

.00 

ROCKSPRINGS  21  Sw 

.00 

ROUND  MOUNTAIN  4  WNH 

.00 

SABINAL  1  W$W 

.00 

SAN  ANGELA  DAM 

.00 

SAN  ANGELO  MSO           R 

T 

T     T 

SAN  SABA 

.00 

SLOAN 

T 

T 

SONOkA 

.00 

SPICEWOOD  1  S 

T 

T     T 

T 

STERLING  CITY 

.00 

TAYLOR  RANCH 

.04 

.04 

TEAGUE  RANCH 

.08 

T      .08 

TELEGRAPH 

.00 

UVALDE 

MATER  VALLEY 

.00 

MATER  VALLEY  10  NNE 

.00 

WATSON 

.00 

•    •    • 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

.50 

.50 

AUSTIN  NSO               R 

T 

T 

T     T 

AUSTWELL  Ml  REFUGE 

.00 

6EEVILLE  5  N6 

.00 

BLUE 

.05 

.05 

BRENHAM 

.56 

.49 

.07 

BULVEROE 

T 

T 

CALDWELL 

.25 

.10 

.15 

CANYON  OAM 

.02 

.02 

T 

CHAPMAN  RANCH 

.46 

.46 

T 

CIBOLO  CREEK 

.00 

CLASSENS  RANCH 

.00 

COLUMBUS 

.16 

.16 

CORPUS  CHRISTI 

1.10 

1.10 

CORPUS  CHRISTI  MSO       R 

.81 

.81 

T 

CUERO  3  E 

.17 

.05   .08 

.04 

DIME  SOX 

T 

T 

DRYER  1  NW 

.05 

T 

.05 

T 

ELGIN 

T 

T 

FAIR  OAKS  RANCH 

.02 

T 

.02 

T 

FALLS  CITY  A  WSW 

T 

T 

T 

T 

FEDOR 

.00 

FISCHERS  STORE 

T 

T 

FLATONIA  2  M 

.00 

FLORESVILLE 

.00 

BIDDINGS 

.04 

.04 

T 

GOLIAD 

.OB 

.08 

GOLIAD  1  SE 

.00 

GONZALES 

.03 

.03 

HALLETTSVILLE 

.00 

HONDO 

.03 

.03 

T 

JEDOO  2  NNE 

.06 

.06 

T 

KARNES  CITY 

.07 

.07 

KENEDY 

.00 

KINGSVILLE 

.64 

.57 

.07 

LA  GRANGE 

.21 

.21 

LEXINGTON 

.05 

.05 

LOCKHART  2  NW 

.00 

LULING 

.02 

T     .02 

T 

MATH1S 

.90 

T     .85   T 

T     .01   T 

T     .01 

.02   .01 

NATALIA 

.00 

NEW  BRAUNFELS 

.00 

NIXON 

.03 

.03 

T 

POST  DAK  SCHUOL 

1.07 

.04 

.65 

.38 

RED  ROCK 

.00 

REFUGIO 

.28 

.28 

T 

T 

RICARDO 

.36 

.36 

RIOMEDINA  2  N 

.00 

ROBSTOwN 

.68 

.68 

ROCKPORT 

.10 

.10 

T 

RUNGE 

.00 

SAN  ANTONIO  WSU           R 

.01 

.01 

T 

T     T 

SAN  MARCOS 

T 

T 

SCHULENBURG 

.50 

.24 

.26 

T 

SEALY 

.16 

.16 

SEGUIN 

.00 

SINTUN 
SMITHVILLE 

.00 

somerville  dam 

.26 

.03 

.23 

T 

T     T     T 

SPEAKS 

.56 

.45 

.11 

T 

T     T 

SPRING  BRANCH 

T 

T 

T 

WAELDER  7  SSw 

.00 

WASHINGTON  STATE  PARK 

.36 

.21 

.15 

WELDER  WILDLIFE  FNOTN 

YOAKUM 

.00 

YORKTOWN 

.13 

.13 

See  leUience  nolei  lollowing  Station    I 
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Station 

1 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4T5T6 

7  |  8  | 

9 

10   11  [  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  ie 

19   20  |  21 

22  |  23   24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

*   *   • 
UPPtR  COAST        oe 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLfcTON  2  - 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

2.53 
2.22 
1.25 

.72 
3.51 

.15 

.10 
.14 
.27 

.80 
1.00 
.50 
.38 
1,64 

1.58 
1.14 
.65 
.20 

1.60 

T 

beaumont  filter  plant 
Cleveland 

ClOOINE 
CYPRESS  1  SW 
DANEVANG  2  SE 

1.62 
1.33 
1.19 
2.35 
.31 

T 

.27 
T 

.10 

T 

.44 
.30 
.54 

1.25 
,  18 

T 
T 

1.16   T 
.83 
.38   T 

1.10   1 
.03 

.01 

T 

.01 

T 

EDNA  HHY  59  BRIDGE 

EL  CAHPO 

FREEPORT  2  Nw 

GALVESTON  WSO            R 

HOUSTON  1NCONT  AP 

.27 
.30 
1.22 
l.AB 
1.5A 

.25 
.13 

.22 

T 
.13 

.99 

1.42 
.90 

.02 
.08 

.10 
.06 

.31   T 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-OEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

1.7B 
.20 
3.85 
2.02 
2.09 

T     .08 
.22 

.03 
.01 

.57 
.20 
1.(2 
,90 

1.60 

1.10   T 

1.80 

1.12 
.49 

T 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

1.02 
1.45 
2.52 
1.27 
1.30 

.02 

.45 

1.:: 

1.16 
.93 

.85 

.55 

.20 
1.36 
.34 
.45 

KATY  MOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  A  NX 

1.69 

2.83 

.A3 

.51 

1.30 

.38 

T 
T 

.15 

,41 
.05 
■  It 

.29 

1.54 
2.33 

T 

.32 

1.01   T 

T 
T 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSO          R 

PORT  LAVACA  NO  2 

.OB 
.17 
,A6 
1.57 
.23 

T     .08 
.21 
.18 

T 
.03 

.16 

.30 

.03 

T 

.22 
1.24 
.05 

T 

T 

.01 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 
TOMBALL 

.10 
.62 

1.33 
.98 

1.67 

T 
.01 

.38 

T 

.48 

1.01 
.40 
.80 

.03   ,05 

.13 

.32 

.20 

.87 

T 

T     T 

T 

VICTORIA  WSO             R 
WHARTON 

.10 
.18 

T     .10 
.08 

T 

.10 

T     T     T 

SOUTHERN            09 

» 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIOES  7  S 
BIG  WELLS 

1.24 
.00 
.00 
.00 
.00 

1.22 

T 

.02 

CARR120  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

T 

.00 
.00 
.00 

T 

T 

T 

T 

CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 

FALCON  OAM 

T 

.00 

.00 

.00 

.00 

T 

FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 
FRIO  TOWN 
GEORGE  WEST 

.00 
.80 
.28 
.00 
.10 

.80 
.28 

.10 

HEBBRONVILLE 
JOUROANTON 
<AFFIE  RANCH 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

T 
.00 

.00 

T 

T 

OILTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

.00 

.00 

T 

.00 

.55 

.55 

T 

T 

T 

THREE  RIVERS 
TILOEN 

WHITSETT  2  SW 
ZAPATA 

.35 

T 

.50 

.00 

.35 

T 
.50 

»    •    • 
LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO          R 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

.14 
.32 
.02 
.10 
.08 

T 

.30 
.02 

.10 
.08 

T 

.02   .12 

.02 

T 

MERCEDES  6  SSE 
MISSION  A  w 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONOVILLE 
SAN  BENITO 

T 

.01 

.36 

.00 

.00 

T 

.01 
.29 

.07 

WESLACO  2  E 

.29 

.18 

.11 

Sm  i«l««mce  nolei  following  Suuon   Ind*x. 
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VI 

UL 

Y 

it 

MJ 

JiL\ 

rtA 

1U 

lit 

.b 

TEXAS 

NOVEMBER 

1970 

Station 

Day 

oiM 

onth 

(0 

01 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

•     »     * 
MICH  PLAINS         01 

AMARILLQ  HSD 

MAX 
MIN 

42 
33 

50 
27 

44 
27 

52 
27 

64 
26 

75 
38 

77 

41 

61 
45 

63 
35 

71 
36 

58 
34 

63 

30 

41 
33 

36 
28 

53 

24 

66 
24 

63 

35 

68 

32 

56 
36 

65 

30 

74 
39 

56 

21 

35 

16 

55 

21 

61 
38 

78 
38 

60 
26 

73 
32 

77 

40 

77 
50 

61.1 
32.1 

ANDREWS 

MAX 
MIN 

58 
34 

54 
31 

53 
29 

55 

28 

62 
31 

81 
41 

80 
48 

71 

51 

66 
35 

72 
38 

72 
33 

75 
38 

50 
31 

57 
24 

70 
32 

69 
41 

72 
40 

66 
26 

71 
32 

79 
37 

74 
35 

71 
34 

56 
25 

78 
23 

79 
37 

76 
47 

73 
35 

71 

42 

70 
47 

78 
49 

66.6 
36.0 

BIG  SPRING 

MAX 

MIN 

62 
38 

56 
35 

54 
30 

57 
31 

65 
31 

83 
41 

84 
50 

71 
51 

70 
40 

75 
44 

71 
47 

73 
37 

59 
38 

50 
35 

57 
26 

72 
32 

71 
41 

73 
36 

70 
52 

73 
33 

80 
39 

76 
45 

49 
26 

54 
25 

75 
35 

82 
48 

70 
39 

78 
46 

74 
47 

78 
57 

68.7 
39.2 

BQRGER  3  W 

MAX 

MIN 

49 
33 

49 
29 

46 
31 

52 
29 

66 

27 

76 

4i 

79 

43 

63 
45 

66 

37 

71 
39 

59 

40 

63 
37 

50 
32 

37 
30 

56 

24 

67 
27 

62 
35 

66 
33 

5B 
39 

67 
28 

76 
30 

66 
27 

37 
20 

56 
22 

80 
26 

60 
54 

69 
28 

72 
26 

79 
48 

78 

48 

63.2 
33.7 

BRAVO 

MAX 

MIN 

41 
33 

47 
25 

47 
26 

55 
19 

64 
23 

75 
40 

74 
39 

68 
43 

64 
31 

62 
31 

63 

38 

70 
30 

67 
29 

42 
26 

60 
19 

71 
24 

62 
33 

68 
32 

60 
34 

67 
19 

75 
35 

63 
25 

35 

11 

56 
16 

74 
40 

75 
46 

66 
23 

71 
22 

74 

36 

73 
44 

63.0 
29.9 

BROhNFIELD  NO  2 

MAX 

MIN 

63 
36 

53 
31 

53 

28 

49 
26 

55 
26 

65 
28 

81 
40 

82 
47 

70 
35 

68 
35 

74 
37 

60 
33 

75 
34 

40 
33 

39 
21 

60 
25 

76 
36 

67 
30 

75 
35 

64 
29 

70 
34 

78 
40 

51 
21 

42 

21 

55 

21 

85 
35 

62 
48 

6  6 

35 

67 
35 

71 

51 

64.5 
32.9 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 
MDJ 

50 
35 

4B 
30 

47 
29 

52 

31 

68 
25 

75 
34 

74 
34 

62 

44 

62 

34 

72 
36 

68 

40 

66 

25 

56 
33 

36 

32 

50 
25 

6  = 
24 

62 

30 

67 
31 

64 

42 

63 
27 

77 
35 

62 

30 

35 
22 

51 
20 

62 
28 

77 
47 

58 
25 

70 
23 

62 

41 

78 
45 

62.8 
31.9 

CANYON 

MAX 

MIN 

54 
37 

47 
27 

46 
28 

50 
25 

64 
23 

75 
39 

78 

41 

77 
45 

65 

34 

70 
35 

70 
40 

65 

30 

65 
31 

35 
32 

56 
21 

70 
24 

69 

34 

69 

40 

55 

39 

66 
29 

76 

34 

76 
29 

38 

17 

56 
22 

81 
22 

61 
54 

76 
29 

72 
30 

75 
42 

77 
49 

65.1 
32.7 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

MIN 

48 
34 

40 
26 

48 
27 

43 
22 

52 
25 

64 
29 

76 

41 

77 
41 

55 

33 

65 
35 

73 

37 

55 

32 

66 
32 

40 
32 

37 
20 

56 
22 

68 
29 

62 
32 

62 

33 

57 
29 

64 
31 

73 
23 

38 

15 

36 

16 

61 
25 

70 
45 

71 
25 

64 
27 

73 
34 

75 
41 

59.0 
29.8 

Claude 

MAX 

MIN 

64 
34 

42 
24 

50 
24 

45 

24 

50 
25 

63 

26 

78 
39 

74 
45 

60 
37 

70 
33 

66 
28 

60 
32 

55 
32 

35 

30 

36 
22 

54 
22 

68 
25 

63 
29 

66 
32 

56 
26 

66 

28 

74 
28 

40 
14 

40 
14 

53 
23 

84 
39 

77 
27 

55 
27 

65 
30 

76 

44 

59.5 
28.8 

CROSBYTON 

MAX 

MIN 

57 
38 

48 
28 

53 
27 

49 
25 

53 
26 

65 
27 

78 

40 

77 
40 

70 
37 

66 
37 

73 
39 

58 
33 

66 
35 

39 
34 

40 
21 

55 

21 

74 
32 

67 
31 

73 

36 

62 
31 

69 
33 

77 

3" 

46 
21 

36 

19 

53 

23 

S3 
36 

63 
36 

64 
35 

61 
36 

75 
49 

62.4 
32.2 

DALHART  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

41 
32 

47 
25 

44 
24 

52 
22 

63 
21 

73 
36 

73 
38 

54 
36 

67 
30 

72 
28 

54 
34 

64 
30 

39 

31 

38 
25 

60 
20 

69 
2' 

60 
33 

63 
26 

5B 
30 

65 
24 

77 
30 

50 
21 

36 
12 

56 
20 

75 

34 

75 
30 

65 
28 

70 
26 

74 
39 

72 
39 

60.2 

28.3 

DIMMITT 

MAX 

MIN 

56 
32 

44 
22 

51 
22 

46 
19 

52 

19 

64 

29 

80 

40 

71 
42 

65 

30 

69 
30 

70 
32 

56 
32 

69 
31 

37 
30 

38 
17 

60 
19 

73 
27 

63 

30 

70 
30 

60 
27 

66 

27 

76 
26 

42 
12 

41 
12 

56 
16 

60 
38 

77 
38 

65 

34 

70 
35 

78 
40 

61.6 
28.1 

OUHAS 

MAX 
MIN 

48 
34 

42 
35 

47 
28 

43 
24 

50 
25 

64 
30 

74 
38 

76 
42 

55 
35 

66 
35 

71 
39 

53 
35 

63 
32 

39 
30 

39 
23 

54 

24 

69 
25 

60 
35 

62 
35 

56 
32 

62 

30 

74 

25 

36 

15 

36 
16 

59 
27 

75 

47 

76 
28 

63 
24 

73 
24 

75 
45 

58.7 
30.6 

floyoaoa 

MAX 
MIN 

44 
28 

53 

28 

47 
25 

52 
25 

62 
27 

78 
38 

75 
41 

68 
35 

67 
34 

70 
36 

57 
34 

63 
35 

38 
33 

39 
21 

51 
24 

70 
28 

65 
27 

70 
33 

59 
22 

66 
34 

76 
34 

44 

19 

37 
19 

50 
19 

82 
34 

81 
35 

64 

32 

62 
35 

73 

47 

60.8 
30.4 

fqllett 

MAX 

Mm 

50 
33 

46 
28 

47 

28 

47 
28 

57 
30 

65 

30 

76 

40 

73 
45 

57 
37 

62 

37 

61 

30 

50 
32 

58 

31 

35 
31 

34 
21 

55 

22 

62 
31 

66 
37 

65 

37 

55 
32 

60 
33 

72 
26 

36 

21 

35 

19 

48 
16 

75 
32 

68 
23 

60 
23 

68 
23 

76 
48 

57.3 
30.1 

FRIONa 

MAX 

Mm 

55 

33 

44 
25 

48 
26 

44 
21 

51 
23 

63 
31 

77 
43 

76 
42 

62 
30 

66 
32 

69 
34 

55 
33 

70 
32 

38 
32 

39 
20 

5B 
28 

72 
32 

61 
30 

68 
37 

58 
23 

66 
26 

71 

29 

41 
16 

36 
16 

60 
22 

BO 
46 

75 
39 

66 
32 

72 

41 

75 
43 

60.6 
30.7 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

53 
32 

40 
22 

47 
22 

44 
18 

50 
22 

62 
34 

75 
42 

77 
39 

61 
29 

67 
30 

70 
34 

55 

31 

71 
30 

37 
31 

39 
18 

48 
22 

70 
27 

61 
28 

70 
35 

57 
25 

67 
28 

72 
27 

40 
11 

37 
12 

60 
19 

79 
40 

75 
39 

67 
35 

72 

34 

75 
40 

59.9 
28.5 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

55 
36 

59 
28 

58 
24 

55 
22 

60 
22 

67 
22 

83 
44 

80 
36 

68 
33 

73 
33 

71 
41 

63 

30 

73 
31 

52 
35 

52 
20 

60 
20 

72 
27 

75 
30 

76 
31 

71 
30 

73 
32 

78 

38 

46 
23 

43 
20 

52 

21 

82 
33 

81 
46 

73 

42 

73 
42 

83 
42 

66.9 
31.1 

GRUVER 

MAX 

Mm 

47 
32 

47 
25 

45 
26 

52 

26 

61 
22 

74 
33 

78 
36 

66 
43 

65 

34 

72 
32 

59 
37 

65 
25 

54 
32 

38 
30 

55 
26 

73 
23 

62 

31 

68 
28 

57 
38 

62 

21 

77 
27 

69 
25 

39 

17 

55 

20 

77 
35 

72 
45 

69 

20 

70 
10 

77 
38 

77 

45 

62.7 
29.7 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

55 
34 

42 
24 

48 
23 

45 
19 

50 
21 

64 
27 

76 
36 

76 
42 

62 
30 

66 
32 

69 
33 

53 

31 

68 

31 

39 
30 

37 
17 

59 

17 

69 

24 

60 
27 

70 
31 

56 
33 

67 
33 

73 
31 

41 
15 

39 
15 

61 
22 

80 
41 

76 
32 

67 
33 

70 
34 

75 
36 

60.5 
28.5 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

58 
32 

54 
34 

54 
32 

49 
29 

55 
28 

64 
30 

81 
36 

68 
36 

70 
36 

68 

36 

75 
35 

02 
31 

75 
31 

52 
35 

55 
32 

57 
24 

74 
28 

72 
32 

67 

64 
33 

73 
33 

75 
37 

53 
25 

45 
22 

54 
2  2 

83 

30 

80 
42 

77 
41 

75 
42 

73 

43 

65.4 
32.6 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

61 
37 

52 
30 

52 
28 

46 
26 

54 
25 

66 
27 

78 
38 

80 
39 

69 
33 

68 
30 

74 
31 

58 
30 

74 
30 

39 
32 

45 
21 

58 
23 

73 
33 

61 
28 

rt 

30 

61 
27 

69 
30 

77 
39 

48 
20 

39 
20 

55 
22 

83 
43 

82 
42 

68 
34 

68 
38 

77 
47 

63.7 

31.1 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

52 
32 

48 
26 

47 
26 

47 
30 

52 
24 

66 
23 

75 
29 

75 
30 

58 
36 

61 
25 

60 
27 

52 
23 

59 

23 

37 
31 

36 

19 

50 
20 

62 
22 

65 
28 

66 
28 

56 
23 

61 
25 

74 

28 

36 
21 

36 
16 

51 
24 

78 
30 

68 
22 

60 
19 

60 
19 

78 
43 

57.5 
25.6 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

49 
29 

52 
31 

47 
25 

53 
27 

64 
29 

76 
40 

78 
44 

68 
35 

65 
37 

73 
39 

58 

32 

71 
34 

39 

31 

42 
22 

58 

29 

74 
37 

65 
32 

n 

38 

61 
27 

68 
32 

75 
34 

46 
18 

39 
19 

56 
23 

80 
42 

79 
45 

67 
31 

70 
39 

71 
47 

62.7 
32.7 

LUBBOCK  WSO 

MAX 

Mm 

49 
32 

54 
29 

49 
27 

54 
26 

65 
23 

80 
36 

78 
39 

70 
42 

66 
34 

72 
33 

60 
36 

68 
33 

50 
35 

42 
23 

58 
20 

73 

26 

68 
34 

73 
28 

62 

34 

68 
26 

77 
38 

51 
28 

41 
19 

55 

23 

83 

36 

82 

45 

68 

41 

68 
3h 

74 
49 

78 
55 

64.5 
32.8 

HC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

53 
36 

42 
28 

49 
28 

46 
27 

51 
21 

63 
31 

68 

47 

75 
42 

60 
39 

64 
39 

70 
43 

54 

31 

58 
32 

34 
32 

34 
22 

49 

28 

60 
35 

62 

37 

66 

32 

55 
32 

63 
39 

77 

30 

39 
21 

33 
22 

49 

31 

83 
43 

80 
28 

60 
27 

63 
37 

80 
33 

58.0 
32.4 

MIAMI 

MAX 

Mm 

52 
35 

44 
27 

49 
27 

45 
30 

50 
22 

65 
23 

75 
35 

72 
37 

58 
39 

63 

30 

70 
32 

52 
25 

57 
27 

37 
32 

34 
22 

50 
23 

60 
25 

61 
28 

66 

,1 

54 
22 

64 
23 

76 
29 

37 
23 

34 
18 

40 
18 

82 
30 

80 
26 

58 
25 

63 
25 

81 
47 

57.9 
27.8 

MIDLAND  KSO 

MAX 

Mm 

64 
38 

60 

35 

59 

31 

61 

30 

67 
30 

84 
41 

66 

44 

74 

47 

69 
39 

76 
37 

69 

44 

79 
40 

56 
43 

55 
31 

60 
29 

72 
35 

73 
36 

75 
35 

70 
39 

75 
30 

61 

40 

O0 
35 

43 
23 

57 
20 

70 
2  9 

81 
38 

80 
40 

72 
45 

75 
40 

79 
49 

69.7 
36.4 

MIDLAND  *  ENE 

MAX 

Mm 

60 
37 

57 
31 

56 

27 

57 
27 

64 
27 

84 
36 

82 

41 

73 
46 

72 
35 

72 
39 

66 
44 

73 
33 

65 
39 

53 
35 

57 
25 

73 
34 

72 
36 

72 
31 

6  8 
49 

73 
29 

60 
38 

70 
41 

45 
23 

57 
20 

77 

32 

81 
38 

79 
37 

72 
47 

75 
39 

79 
50 

68.8 
35.5 

MORTON 

MAX 

Mm 

60 
33 

51 
31 

50 
30 

46 
24 

54 
29 

63 
30 

79 
44 

78 
46 

68 
34 

66 
33 

72 
34 

59 
34 

74 
34 

39 
32 

42 
21 

56 
24 

73 
37 

64 
32 

74 

it 

61 
28 

68 
27 

39 

47 
19 

39 

19 

57 
23 

80 
42 

77 
44 

67 
35 

73 
35 

74 
40 

62.8 
32.4 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

57 
32 

46 
24 

51 
24 

46 
20 

54 
20 

65 
27 

78 
39 

79 
39 

61 
32 

67 

30 

71 

31 

56 

30 

73 
33 

40 
29 

41 
17 

56 

IB 

74 
29 

63 

27 

11 
25 

60 
20 

68 
19 

71 

31 

44 
16 

40 
16 

62 
23 

79 

41 

77 
41 

31 

74 

30 

76 
36 

62.3 
27.7 

OLTON 

MAX 

Mm 

55 

32 

52 
25 

50 
26 

46 
21 

54 
21 

65 
30 

78 
31 

79 
39 

67 
29 

79 
31 

74 
35 

54 
36 

61 

30 

39 
30 

40 
14 

57 
26 

72 

34 

73 
27 

73 

3  5 

72 
31 

70 
30 

75 
26 

40 
14 

40 
16 

64 
24 

78 
28 

71 
26 

70 

29 

78 

30 

80 
30 

63.5 
27.9 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

54 
32 

42 
25 

47 

26 

43 
27 

48 
28 

64 
29 

74 
41 

74 
47 

56 
36 

61 
35 

69 
39 

52 
28 

58 
33 

33 

30 

33 
23 

49 

22 

63 
29 

60 
35 

67 

i^ 

54 
26 

66 
29 

75 

38 
19 

34 
19 

51 
22 

81 
42 

76 
25 

53 

25 

64 
26 

80 
44 

57.3 
30.2 

PANHANOLE 

MAX 

Mm 

46 
34 

49 
24 

45 
26 

49 
25 

64 
23 

77 
37 

75 
44 

68 
42 

64 
37 

69 
34 

61 
39 

60 

28 

54 
32 

36 
29 

52 
21 

68 
25 

61 
34 

68 
30 

53 

3  8 

66 
25 

75 
37 

66 

27 

37 

16 

54 
19 

81 

78 
50 

71 
25 

66 

29 

79 

40 

77 
48 

62.4 
31.8 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

MIN 

48 
32 

49 
24 

48 
25 

48 
26 

54 
31 

65 
22 

73 
26 

76 
31 

70 
39 

64 
34 

71 
32 

48 
25 

60 
32 

37 
32 

35 
22 

53 

24 

64 
25 

65 
29 

'  3 
29 

56 
22 

62 
26 

73 
25 

35 
19 

35 

18 

53 

24 

79 
37 

65 
19 

66 

19 

65 
24 

78 
39 

58.6 
27.1 

PLAINS 

MAX 

Mm 

65 
32 

54 
28 

54 
32 

48 
26 

54 
22 

64 
25 

80 
38 

78 
40 

68 
28 

65 
30 

74 
34 

60 
29 

75 
32 

40 
30 

47 
16 

58 
20 

75 
35 

66 
30 

74 

33 

63 
29 

70 
31 

76 
37 

51 
16 

42 
20 

58 
22 

80 
34 

77 
52 

6.5 
32 

72 
34 

78 
44 

64.5 
30.5 

See  Reference  Noiei  Following  Station  Ind«: 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

NOVEMBER 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

0 
E 

1 

2 

3 

4 

S  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  I 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

V 

> 
< 

PUAINVIEk 

MAX 

MIN 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

53 
36 

53 
30 

55 
29 

52 
28 

56 
28 

64 
28 

82 
43 

80 
46 

69 
34 

66 
34 

74 
36 

62 
32 

75 
32 

41 
30 

50 
20 

57 
20 

73 
32 

69 
31 

74 
34 

64 
29 

72 
32 

79 
42 

53 

23 

42 
20 

59 
22 

63 
37 

79 
43 

76 
40 

70 
40 

75 
43 

65.2 
32.5 

S1LVERT0N 

MAX 

MIN 

53 
36 

42 
24 

50 
23 

46 
22 

52 

24 

63 
25 

76 
39 

76 
44 

65 
30 

66 

31 

70 
32 

60 

27 

63 
29 

38 
31 

36 
21 

53 
26 

69 
27 

64 
28 

71 
28 

57 
27 

66 
29 

75 
31 

42 
17 

37 
19 

51 
21 

60 
35 

79 
33 

60 
26 

65 
32 

79 

44 

60.2 
28.8 

SPEARMAN 

MAX 

MIN 

53 
36 

47 
26 

45 
27 

50 
28 

65 
25 

74 
35 

77 
37 

66 
42 

62 
34 

71 
31 

61 
38 

62 
27 

63 
32 

37 
30 

43 
21 

66 
23 

62 

31 

66 
30 

65 
30 

62 
23 

76 

31 

59 
25 

35 

16 

54 
19 

68 
25 

71 

30 

74 
32 

70 
31 

78 
42 

77 
48 

62.0 
30.2 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

46 
33 

44 
25 

46 
25 

42 
25 

49 
21 

63 
22 

72 
34 

74 
36 

56 
29 

65 
2' 

72 
31 

51 
30 

62 
33 

41 
32 

37 
23 

57 
24 

70 
28 

58 

27 

66 

27 

54 
20 

60 
22 

77 
22 

36 
14 

37 

17 

55 
28 

76 
39 

76 
27 

63 

19 

70 
19 

74 

42 

58.4 
26.6 

SUNRAY  4  SW 

MAX 

MIN 

46 
32 

48 
30 

45 
29 

50 

28 

64 
25 

73 
41 

76 
42 

73 

44 

65 
39 

73 
33 

67 
39 

64 
32 

61 
32 

39 

30 

56 
25 

69 
27 

67 
36 

65 
31 

60 
39 

63 

30 

73 
35 

73 
25 

37 
18 

58 

21 

76 

41 

77 

48 

69 
25 

73 
25 

75 

43 

76 
40 

63.7 
32.8 

TAHQKA 

MAX 

MIN 

63 
38 

52 
32 

55 

30 

49 
26 

50 
27 

63 

29 

81 
3B 

78 
41 

71 
38 

68 
35 

72 
35 

61 
31 

71 
34 

40 
35 

44 
21 

60 
21 

76 
34 

69 

30 

74 
32 

66 
32 

69 
33 

77 
35 

50 
22 

42 
20 

52 
21 

62 

34 

82 
40 

70 
39 

69 

40 

71 
48 

64.2 
32.3 

TULIA 

MAX 

MIN 

55 

34 

44 
26 

50 
21 

46 
25 

51 
26 

64 
29 

77 
42 

76 

45 

65 
35 

67 
35 

71 
37 

55 

32 

65 
34 

38 
33 

40 
22 

56 
24 

71 
29 

64 
31 

71 
31 

59 
29 

67 
32 

75 
30 

42 

17 

40 
17 

55 
22 

60 

42 

78 
34 

61 

30 

69 
29 

79 

40 

61.1 
30.4 

VEGA 

*     *     * 

MAX 

MIN 

48 
34 

39 
24 

47 
24 

43 
20 

49 
25 

62 
33 

72 

44 

76 
38 

69 
26 

64 
32 

68 
38 

54 
32 

68 
31 

37 
30 

35 
22 

55 

25 

68 
30 

60 
30 

65 
32 

56 
27 

66 
30 

71 
25 

36 
13 

36 

15 

60 
16 

77 

5  0 

75 
25 

67 
26 

71 
39 

79 
42 

59.2 
29.4 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO 

MAX 

MIN 

52 
37 

54 
32 

52 
28 

53 
28 

67 
26 

79 

41 

84 
42 

77 
49 

68 
39 

75 
36 

63 

35 

66 

30 

59 
39 

42 
34 

51 
27 

73 
31 

66 
38 

73 
33 

66 

40 

69 
29 

76 
50 

59 
30 

40 
19 

52 
15 

70 
41 

82 
51 

74 
45 

70 
45 

74 
57 

77 
58 

65.5 
36.6 

ANSON 

MAX 

MIN 

60 
38 

56 
34 

54 
29 

55 
29 

65 
30 

82 

42 

85 

41 

62 

54 

70 
39 

76 

43 

73 

50 

69 

31 

66 

38 

43 
37 

53 
28 

73 
33 

71 

44 

75 
38 

70 
54 

68 
32 

81 

50 

77 
46 

46 
23 

43 
16 

74 
41 

85 
i? 

60 
42 

65 

41 

76 
46 

79 
58 

66.6 
39.3 

A5PEKM0NT  2  SSW 

MAX 

MIN 

63 
39 

53 
34 

51 
34 

54 
32 

66 
30 

66 
30 

81 
41 

63 

41 

74 
44 

69 
37 

75 
37 

63 
31 

68 
31 

45 
39 

45 
25 

56 
25 

73 
37 

71 
35 

75 
35 

66 
29 

72 
29 

80 
49 

51 
21 

42 
20 

52 
20 

76 
40 

64 
38 

62 

36 

59 
37 

75 
43 

64.7 
34.0 

BALLINGER  1  SW 

MAX 

MIN 

61 
35 

56 
30 

58 
27 

56 
25 

65 
23 

84 
38 

87 
38 

78 
59 

70 
37 

76 
39 

66 

41 

72 
29 

63 
40 

46 
39 

57 
27 

72 
21 

71 
42 

74 
27 

69 
50 

73 
26 

77 
50 

65 

38 

44 
27 

54 
16 

71 
32 

81 

41 

81 
41 

72 
42 

74 
56 

76 
56 

68.4 

36.4 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
36 

55 
29 

50 
32 

54 
31 

65 
31 

76 
41 

77 
42 

70 
50 

67 

74 

40 

59 
36 

61 
34 

44 
32 

40 
30 

54 
26 

67 
25 

66 
34 

72 
36 

62 
42 

67 
31 

81 
42 

60 
29 

38 
24 

49 
21 

87 
32 

87 
•.6 

50 
32 

58 

30 

77 

44 

79 
49 

63.1 
35.0 

CLARENDON 

MAX 

MIN 

56 
38 

43 
27 

51 
29 

46 
27 

52 

24 

65 
25 

80 
37 

74 
38 

64 
39 

66 

34 

72 
35 

56 
27 

61 

35 

37 
32 

37 

25 

55 

22 

66 
24 

64 
28 

69 
28 

57 
24 

67 
25 

78 
32 

41 
21 

38 

19 

51 
21 

85 

30 

81 
30 

60 

25 

61 
26 

79 
52 

60.4 
29.3 

COLEMAN 

MAX 
MIN 

74 
41 

58 
35 

52 
33 

55 
33 

67 

31 

82 

40 

88 
52 

80 
55 

75 
47 

76 
46 

77 
43 

70 
32 

65 
42 

59 
38 

52 

28 

73 
31 

70 
44 

75 
37 

72 
49 

73 
34 

79 

44 

72 
45 

47 

26 

53 

19 

71 
33 

83 

44 

81 
46 

74 
41 

77 
53 

78 
54 

70.3 
39.9 

CULURAOO  CITY 

MAX 

MIN 

61 
41 

56 
32 

54 
28 

56 
28 

66 
25 

65 
38 

85 
36 

81 
52 

71 
38 

76 
37 

75 
44 

73 
28 

71 
35 

50 
37 

57 
24 

73 
20 

73 
35 

75 
32 

70 
38 

75 
34 

61 
52 

79 
39 

50 
26 

53 

21 

75 
36 

84 

52 

81 
43 

80 
45 

75 
46 

80 
52 

70.7 
36.5 

DICKENS 

MAX 

MIN 

54 
33 

52 
32 

55 
30 

66 
34 

80 
41 

76 
47 

79 
41 

74 

41 

71 
46 

67 
34 

64 
34 

45 
35 

76 
26 

74 
44 

73 

40 

65 

44 

70 
35 

50 
24 

52 
21 

80 
37 

85 

40 

77 
35 

57 
39 

78 

47 

67.5 

36.8 

GAIL 

MAX 
MIN 

54 
39 

55 
33 

53 
33 

55 
32 

64 
34 

82 
41 

83 
46 

72 
54 

68 
44 

74 
40 

62 
46 

73 
37 

59 
37 

48 
36 

58 
28 

74 
32 

70 
46 

75 
40 

67 
53 

73 
37 

79 
45 

70 
39 

41 
25 

53 
22 

80 
35 

S3 
45 

78 
48 

69 

40 

73 
44 

79 
53 

67.5 
39.6 

GUTHRIE 

MAX 
MIN 

62 

30 

53 
32 

56 
31 

52 

22 

63 
27 

83 
39 

79 
37 

75 

41 

74 
40 

68 
38 

66 
50 

67 

28 

65 

30 

40 
30 

53 
26 

76 
28 

75 
27 

74 
27 

71 
49 

69 
29 

73 
44 

72 
39 

40 
22 

50 
18 

74 
39 

79 

44 

78 
33 

52 
35 

69 
37 

73 
53 

66.1 
34.2 

HASKELL 

MAX 

MIN 

64 

41 

53 
35 

57 
33 

54 
33 

56 
32 

63 
37 

80 
42 

84 
47 

75 

45 

69 
38 

75 
40 

63 
33 

68 
38 

51 
38 

43 
26 

54 
28 

72 

34 

70 
35 

74 
35 

67 
33 

72 
37 

81 
45 

50 
24 

41 
20 

52 

24 

76 
40 

64 
37 

62 

37 

58 
39 

77 
47 

65.0 
35.8 

HDRDS  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

67 

41 

55 
33 

57 
33 

55 
32 

53 
29 

64 

36 

80 

48 

86 

44 

77 
47 

66 
37 

74 
48 

66 
32 

69 
39 

50 
38 

47 

25 

51 
30 

71 
41 

69 
36 

7* 
45 

70 
36 

70 
39 

77 
43 

52 
23 

41 
19 

52 
25 

70 
40 

60 
49 

6  0 
35 

63 
45 

75 
55 

64.8 
37.5 

JAYTDN 

MAX 
MIN 

62 

41 

53 
32 

56 
30 

53 
30 

55 
28 

67 
28 

80 
40 

63 
41 

73 
40 

70 
37 

75 
35 

62 
31 

68 
31 

46 
35 

45 
23 

57 
23 

75 
32 

71 
33 

75 
32 

66 

30 

71 
30 

79 
45 

50 
25 

41 
21 

53 

22 

76 
38 

83 
37 

60 

35 

60 
37 

74 
45 

64.6 
32.9 

MATADOR 

MAX 

MIN 

60 
37 

47 
28 

55 
31 

50 
29 

54 
28 

65 

38 

78 
40 

78 
50 

72 
38 

69 
35 

73 
39 

59 
29 

64 
37 

41 
35 

41 
27 

58 
33 

75 
38 

69 
35 

71 
36 

63 
27 

68 
33 

60 
38 

47 
24 

41 
25 

51 
31 

6*. 
29 

88 
36 

61 

31 

63 
33 

78 
48 

63.4 
33.9 

MEMPHIS 

MAX 
MIN 

57 

40 

45 
30 

54 
31 

49 

33 

54 
28 

65 

28 

60 

38 

75 
42 

66 
42 

68 
32 

73 
32 

58 

31 

61 
35 

40 
32 

46 
26 

61 
25 

63 
25 

66 

36 

72 
36 

60 

30 

68 
30 

80 
35 

59 
24 

47 
20 

50 

20 

87 
29 

84 
32 

68 
32 

58 
32 

76 
47 

63.1 
31.8 

MUNDAY 

MAX 
MIN 

57 
39 

57 
32 

54 
30 

56 
29 

67 
28 

79 
37 

82 
36 

76 
48 

70 
43 

76 
32 

71 
47 

64 
29 

60 
38 

42 
37 

52 

24 

72 
25 

70 
32 

74 
32 

66 
51 

71 
31 

61 
47 

76 
40 

43 
22 

51 

18 

76 
34 

83 
45 

76 
34 

57 
36 

77 
42 

82 
48 

67.3 
35.5 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

61 
42 

50 
31 

57 

32 

51 
34 

56 
34 

67 

34 

79 
41 

79 
41 

73 
43 

69 
36 

75 
36 

60 
34 

63 

37 

43 
35 

-3 
27 

55 

27 

75 
35 

70 
36 

74 
37 

64 
35 

65 
35 

62 

41 

41 
23 

41 
20 

52 
22 

61 

42 

88 

33 

56 

33 

58 
33 

75 
43 

63.4 
34.4 

PDST 

MAX 

MIN 

64 
39 

57 
33 

55 
33 

52 
29 

57 
31 

66 
31 

63 
43 

81 
49 

72 

42 

69 
38 

75 
40 

62 
33 

72 
36 

43 
35 

48 
24 

60 
28 

77 
34 

71 
36 

75 
37 

66 
30 

73 
29 

79 
35 

51 
23 

42 
22 

53 
21 

82 
33 

84 
31 

65 
37 

67 
35 

73 
52 

65.8 

34.0 

OUANAH  5  SE 

MAX 

MIN 

61 
42 

49 
30 

56 
29 

53 
29 

55 
27 

67 
34 

75 
34 

77 
43 

74 
44 

68 
29 

75 
38 

60 
27 

60 
30 

44 
35 

42 
22 

51 
20 

66 
25 

68 
30 

72 
34 

64 
26 

67 
29 

61 
39 

47 
21 

39 
14 

51 
23 

80 
36 

85 
32 

51 
32 

58 
33 

75 
43 

62.4 
31.0 

ROSCOE 

MAX 
MIN 

56 
37 

54 
31 

53 

27 

53 
27 

65 
26 

83 

42 

60 
45 

78 
50 

80 

50 

78 
40 

70 
43 

72 
25 

56 
34 

45 
36 

54 
21 

72 
33 

70 

40 

74 
34 

60 
35 

71 
35 

60 
52 

74 
43 

45 
23 

53 

19 

70 
33 

86 
49 

80 
46 

70 

41 

74 
52 

78 
55 

67.8 

37.5 

ROTAN 

MAX 

MIN 

59 
34 

56 
33 

54 
26 

56 
27 

65 
27 

82 

45 

66 
42 

74 
53 

74 
40 

75 
40 

75 
49 

69 
30 

59 

34 

53 
38 

55 
25 

72 

28 

71 
39 

75 
33 

64 
38 

71 
29 

60 
50 

74 
43 

44 
24 

50 
22 

75 
45 

85 
59 

72 
36 

62 

38 

74 
49 

79 
52 

68.0 
37.7 

SEYMOUR 

MAX 

MIN 

63 
38 

52 
35 

55 

32 

53 
32 

55 
28 

66 
33 

76 
36 

82 
39 

76 

44 

69 
34 

76 
36 

62 

28 

62 

30 

49 
39 

41 
25 

51 
26 

70 
33 

70 
33 

74 
35 

65 
28 

69 

30 

79 
47 

49 
25 

40 
17 

50 
16 

75 

3» 

82 
35 

59 
36 

59 
39 

75 
46 

63.5 
33.2 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 
MIN 

58 

35 

58 
28 

47 
25 

52 
25 

62 
24 

79 
35 

74 
37 

70 
45 

65 
40 

72 
39 

71 
44 

68 
26 

56 
32 

37 
34 

52 
23 

76 
24 

64 
32 

67 
30 

65 
42 

64 
26 

80 
46 

76 
32 

48 

20 

59 
22 

61 
28 

84 

45 

79 
38 

59 

36 

61 

44 

76 
50 

66.1 
33.6 

SNYDER 

MAX 

MIN 

61 
39 

60 
33 

55 

29 

55 
26 

54 
28 

63 
37 

83 
40 

63 
40 

73 
41 

70 
34 

70 
34 

63 
32 

71 
32 

48 
36 

48 
24 

57 
24 

72 
24 

72 
25 

74 
31 

62 
32 

73 
32 

80 

45 

52 
25 

42 
18 

52 

20 

76 
32 

82 
42 

66 

41 

68 

41 

74 
45 

65.3 
32.7 

TRUSCOTT 

MAX 

MIN 

62 

42 

53 
32 

57 
33 

53 
30 

56 
29 

67 
29 

76 
39 

80 
39 

75 

43 

70 
35 

75 

35 

62 
29 

63 
30 

46 
37 

42 
25 

53 
28 

70 
29 

70 
34 

64 
34 

65 
30 

70 
32 

80 
41 

48 
23 

40 
19 

51 
22 

79 
39 

82 
33 

55 
33 

66 
39 

75 
40 

63.6 
32.8 

TURKEY  2  WSw 

MAX 

MIN 

69 

40 

55 

30 

52 

31 

55 
30 

66 
32 

80 
45 

77 
49 

72 
51 

69 
44 

73 
40 

69 

46 

64 
36 

61 
33 

41 
35 

56 
27 

72 
33 

66 
35 

73 
40 

67 

45 

69 
35 

60 
42 

75 
36 

45 
22 

53 

23 

86 
38 

84 

55 

78 
33 

65 
32 

80 
48 

79 
55 

67.6 
38.0 

VERNON 

MAX 

MIN 

57 
43 

56 
32 

56 
34 

56 
33 

68 

31 

75 

41 

78 
38 

76 

41 

70 

47 

76 

34 

74 

50 

61 
31 

56 
41 

43 
39 

50 
25 

69 
28 

70 
32 

74 
34 

72 
46 

67 
31 

81 
42 

79 

41 

44 
23 

51 
19 

76 
34 

84 
49 

79 
33 

60 

3° 

75 
40 

80 
50 

67.2 
36.8 

See  Reference  Notea  Following  Station  lnd*x 
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TEXAS 

NOVEMBER 

1970 

Station 

Da; 

of  Month 

a 

01 

' 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

■oj 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

9 

> 
< 

"ELLINGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

54 

39 

54 
29 

50 
30 

54 

30 

66 
29 

79 
37 

76 
39 

73 
49 

67 
42 

73 
34 

73 
41 

60 
31 

59 

31 

60 
31 

54 
24 

69 
24 

66 
35 

69 
33 

69 
30 

60 
32 

44 
23 

50 

20 

37 

30 

84 
41 

82 
31 

57 
30 

76 
39 

79 
50 

66.6 

33.4 

WICHITA  FALLS  WSO 

MAX 

MIN 

51 
35 

55 
31 

54 
30 

56 

31 

62 
30 

74 
39 

77 
39 

78 
48 

69 
42 

74 
32 

60 
33 

59 

30 

47 
38 

42 
27 

47 
22 

67 
27 

70 
30 

73 
35 

65 
38 

67 
32 

B0 
43 

63 
28 

41 
22 

49 

17 

71 
33 

83 
52 

64 
33 

66 
39 

75 
43 

76 

47 

63.8 
34.2 

WINTERS  I  NNE 

*     *     « 

MAX 
MIN 

67 

39 

57 
30 

56 
29 

55 
29 

55 
25 

06 
32 

64 
39 

87 
47 

77 
39 

69 
33 

77 
45 

66 
29 

72 
37 

51 
39 

45 
29 

55 
23 

73 
33 

70 
29 

75 
37 

68 
33 

72 
39 

78 

45 

55 

25 

43 
16 

53 
23 

70 
38 

83 

44 

68 
38 

63 
46 

75 
52 

66.2 

34.7 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

MIN 

64 
40 

55 
35 

56 
31 

54 
33 

55 
31 

68 
35 

76 
40 

89 

43 

77 
47 

68 

30 

78 

30 

64 

31 

70 
33 

55 

37 

44 
25 

52 
23 

73 
34 

70 
38 

75 
43 

67 
30 

73 
32 

82 

49 

57 
25 

41 
16 

52 
20 

72 
37 

84 
40 

70 
40 

70 
44 

76 
56 

66.3 
34.9 

ARCHER  CITY 

MAX 

MIN 

57 
40 

55 

34 

53 

3: 

55 
34 

66 
34 

77 
39 

bl 
38 

76 
65 

68 
45 

76 
36 

63 

52 

61 
29 

53 
42 

42 

38 

4B 
25 

69 
29 

69 
36 

74 
36 

66 
57 

68 
33 

81 
49 

72 

41 

41 
24 

50 
18 

72 

37 

83 
57 

70 
36 

68 
49 

77 
48 

79 

50 

65.7 
39.4 

BARDWELL  0AM 

MAX 

MIN 

75 
49 

64 
37 

5' 
39 

56 
3B 

55 
37 

67 
39 

71 
45 

78 
52 

77 
48 

68 
40 

70 

43 

71 
38 

62 

40 

49 
43 

48 

33 

46 
27 

63 
30 

71 
40 

73 
44 

75 
40 

67 
40 

74 
44 

67 
31 

44 
22 

45 
26 

68 
36 

75 
61 

72 

58 

73 
54 

72 
57 

65.2 
41.0 

BELTON  0AM 

MAX 

MIN 

77 
50 

65 

40 

6  0 
38 

58 
37 

57 
34 

68 
36 

75 
43 

81 
52 

79 
53 

71 
39 

73 
42 

74 
37 

66 
45 

56 
44 

50 
35 

51 
25 

70 
36 

79 
42 

75 
47 

80 
44 

71 
49 

79 
53 

75 

34 

45 
27 

48 
31 

70 

36 

77 
59 

7B 
55 

74 
56 

78 
62 

68.7 
42.7 

BENBROOK  0AM 

MAX 

Mm 

76 
45 

59 
34 

57 
36 

55 
36 

56 
38 

66 
41 

74 
45 

77 
51 

77 
48 

68 
36 

72 

42 

67 

35 

61 
40 

48 
41 

49 

29 

48 
29 

69 
35 

66 

41 

73 
43 

72 
38 

67 

41 

77 
54 

61 
30 

43 
22 

47 
26 

74 

37 

79 
59 

77 
48 

74 
54 

75 

57 

65.5 
40.4 

BONHAM 

MAX 

MIN 

68 
44 

54 
31 

53 
33 

53 
38 

61 
35 

71 
40 

74 
39 

75 

61 

65 
43 

68 
33 

71 
44 

56 
36 

52 
35 

46 
38 

42 
29 

61 
24 

65 
40 

71 
35 

75 
42 

65 
35 

70 
44 

67 
41 

42 
29 

39 

18 

65 
30 

75 
50 

72 
47 

72 

57 

73 
56 

74 
57 

63.2 
39.5 

BOWIE 

MAX 

MIN 

65 
43 

55 

34 

53 
32 

54 
33 

63 

34 

76 
40 

76 
44 

78 
56 

70 
46 

70 
38 

70 
48 

63 
35 

55 
35 

43 
38 

45 
26 

67 
30 

65 
38 

72 
39 

66 
52 

64 
36 

79 
46 

71 
34 

43 
27 

42 

22 

72 
32 

90 

53 

74 
38 

72 
46 

77 
56 

78 
57 

65.3 

39.6 

BOYO  3  S 

MAX 

MIN 

77 
39 

56 
35 

56 
32 

58 
32 

56 
29 

66 
31 

76 
37 

72 
41 

80 
46 

72 
32 

66 
30 

62 
30 

48 
41 

46 
2B 

48 
20 

68 
31 

65 
31 

74 
31 

72 

30 

67 
31 

79 
51 

57 
29 

42 
19 

46 

18 

80 
53 

63.6 
33.2 

BRECKENRIDGE 

MAX 

MIN 

54 
35 

57 
32 

5  5 
30 

55 

32 

67 
29 

79 
40 

86 
37 

78 

51 

69 

40 

75 
33 

64 

35 

66 
30 

53 
39 

43 
29 

51 
24 

71 
30 

70 
42 

73 
32 

69 
38 

69 
29 

81 
36 

65 
31 

41 
21 

50 

18 

72 

39 

92 

53 

70 
40 

67 
40 

76 
43 

78 
58 

66.2 
35.5 

BRIDGEPORT 

MAX 

MIN 

75 
42 

54 
34 

56 
32 

54 
33 

55 
31 

66 
34 

78 
37 

76 
39 

80 
46 

67 
31 

74 
32 

63 

31 

63 
36 

47 
40 

44 
27 

48 
24 

69 
29 

65 
34 

70 
37 

69 
33 

68 
35 

95 
50 

53 
27 

41 
18 

49 
24 

71 

35 

61 
46 

66 
42 

74 
51 

78 
56 

64.6 
35.6 

BROWNWOOD 

MAX 

MIN 

54 
36 

59 
33 

55 

32 

54 
29 

65 
33 

78 
38 

83 

44 

78 
48 

66 
33 

77 
39 

68 
32 

66 

34 

68 
41 

46 

41 

50 
24 

70 
28 

69 
32 

74 
34 

73 

34 

73 
36 

76 
38 

56 

28 

41 

20 

49 
20 

70 
39 

80 
46 

79 
53 

79 
56 

76 
50 

77 
48 

67.0 
36.6 

CAMERON 

MAX 

Mm 

75 
3B 

62 
38 

60 
35 

58 
35 

69 
29 

75 
34 

81 
50 

63 
63 

80 
48 

76 
34 

78 

44 

71 
36 

60 
44 

51 

43 

51 

35 

70 
24 

78 
39 

77 
34 

83 

49 

74 
42 

80 
50 

90 
49 

61 
34 

51 
24 

72 
30 

78 

58 

81 
61 

80 
55 

79 
56 

82 

61 

71.9 
42.4 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

66 
43 

58 
34 

57 
33 

56 

34 

67 
32 

74 
34 

78 
42 

77 
60 

70 
45 

72 
33 

71 
45 

63 
33 

54 

44 

54 
41 

48 
26 

69 
25 

71 
39 

73 
35 

77 
54 

69 
35 

78 
43 

65 

49 

51 
30 

48 
19 

70 
34 

79 

56 

77 
59 

75 

5', 

76 
53 

78 
59 

67.4 
40.6 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

74 
42 

66 
35 

59 

34 

57 
34 

54 
34 

65 

34 

71 
40 

77 
40 

76 
46 

67 
38 

6" 
36 

63 
37 

60 
37 

50 
43 

46 
34 

46 
28 

64 
30 

72 

41 

73 

41 

79 
40 

69 
43 

75 
43 

76 

31 

44 

24 

46 
24 

69 
34 

76 
61 

75 
59 

75 
58 

73 
56 

65.6 
39.4 

DALLAS  WSO 

MAX 

Mm 

62 
43 

58 
38 

56 

37 

55 
39 

66 
38 

74 
44 

78 
48 

77 
60 

66 

49 

70 
40 

70 
44 

61 
38 

50 
45 

47 
39 

47 
33 

65 
32 

68 
45 

73 
42 

77 
52 

66 
41 

76 
50 

65 
40 

42 
29 

45 

26 

71 
38 

78 

61 

76 
64 

74 

61 

77 
59 

79 
62 

65.7 
44.6 

DENISON  DAM 

MAX 

Mm 

74 
45 

54 

40 

53 

38 

54 
42 

62 

37 

73 
43 

74 
40 

73 
63 

73 
50 

69 
35 

69 
44 

57 
42 

56 
39 

53 
42 

44 
32 

60 
25 

61 
42 

71 

41 

73 
54 

66 

40 

72 
43 

72 

50 

50 

30 

43 
20 

67 
35 

77 

60 

77 
51 

73 

46 

75 
57 

76 
59 

65.0 
42.8 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

74 
46 

56 
37 

54 
36 

56 
37 

65 
36 

74 
37 

75 
37 

76 
62 

76 
48 

70 
35 

67 
47 

61 
37 

58 

40 

47 
40 

45 
29 

64 
28 

65 
41 

72 
32 

74 
55 

68 
43 

77 
45 

74 
51 

52 
29 

45 
20 

70 
36 

B0 
59 

74 
57 

7^ 
52 

78 
55 

78 
60 

66.7 
42.2 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

78 
43 

52 
33 

57 
32 

56 
33 

56 
33 

66 
35 

78 
45 

82 
54 

80 
46 

70 
43 

74 
46 

68 

34 

64 
36 

52 
39 

43 
25 

50 
25 

71 
34 

70 
43 

73 

44 

73 
38 

67 

40 

78 
55 

60 
27 

41 

20 

48 
23 

69 
38 

79 

54 

78 
55 

74 
58 

74 
59 

66.0 
39.7 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

59 
35 

57 
32 

56 

28 

59 
28 

49 
26 

54 
26 

56 
35 

64 
36 

71 
40 

61 
41 

62 

29 

64 
30 

67 
31 

68 
34 

62 
29 

57 
25 

59 
23 

61 
23 

67 
29 

68 
32 

70 
36 

74 
44 

55 

24 

41 
16 

36 

16 

44 
34 

52 
37 

64 
42 

70 
46 

74 
49 

60.0 
31.9 

EVANT 

MAX 

Mm 

67 
39 

60 
37 

59 
3* 

57 
34 

67 
33 

78 
41 

81 

45 

64 
47 

74 
45 

76 
41 

72 

39 

67 
33 

59 
45 

47 
42 

53 

26 

71 
30 

73 
39 

75 

41 

76 
35 

77 
39 

80 
44 

76 

40 

49 

28 

49 
19 

70 
35 

80 
55 

75 
62 

75 
57 

76 
58 

80 
60 

69.4 

40.8 

FERRIS 

MAX 

Mm 

69 

49 

58 
36 

56 
34 

55 
38 

63 
35 

71 
41 

78 
45 

76 
63 

74 
49 

68 
39 

71 

43 

60 
36 

57 
42 

47 
44 

46 
36 

63 
29 

69 
42 

72 

40 

77 
55 

67 
37 

76 
41 

74 
53 

58 
32 

47 
22 

69 
34 

76 

59 

77 
63 

72 
58 

73 
56 

78 
58 

66.6 
43.6 

FORT  WORTH  WSO 

MAX 

Mm 

64 
43 

61 
37 

58 
39 

58 
37 

67 
36 

75 
40 

79 
43 

79 
59 

71 
45 

72 
36 

72 

43 

62 
38 

51 
44 

50 

40 

50 

31 

68 
29 

70 
44 

74 
39 

78 
46 

68 

37 

77 
47 

63 

42 

46 
29 

46 

24 

70 
37 

78 
58 

75 
55 

76 
52 

78 
54 

79 
59 

67.2 
42.1 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

74 
42 

55 
34 

56 

32 

53 
35 

55 
30 

65 

31 

73 
36 

73 
38 

77 
46 

65 
32 

70 
32 

61 
35 

61 

35 

47 
41 

44 
27 

46 
24 

62 
29 

64 
33 

72 
35 

70 
34 

76 
33 

70 
36 

61 
28 

41 
18 

44 
19 

68 
35 

79 
56 

78 

45 

78 
48 

77 
52 

63.8 
35.1 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

61 
37 

59 
32 

58 
32 

56 

30 

68 
30 

76 
35 

84 
46 

78 
49 

70 
41 

74 
32 

73 
34 

66 
34 

59 
29 

55 

32 

51 
23 

71 
24 

75 
34 

75 
35 

78 
37 

71 
37 

79 
41 

71 
31 

44 
18 

49 
18 

71 
38 

79 

58 

76 
56 

75 
54 

78 
61 

80 
61 

68.6 
37.3 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

75 
50 

62 
39 

60 
34 

57 
34 

68 
32 

75 
33 

62 
48 

81 
63 

78 
49 

76 
35 

77 

45 

70 
35 

63 

44 

53 

44 

52 
35 

71 
27 

72 
38 

76 
37 

80 
52 

75 
36 

80 
50 

79 

56 

57 
34 

50 

23 

71 
34 

78 

57 

79 

64 

74 
56 

77 
57 

83 
62 

71.0 
43.4 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

67 
43 

60 
33 

58 

31 

58 
31 

68 
29 

78 
30 

82 
37 

82 

57 

71 
49 

74 
30 

71 
45 

65 
31 

57 
39 

49 
42 

52 

27 

72 
21 

70 

31 

75 
30 

77 
53 

69 
30 

79 
44 

65 
52 

54 
31 

50 
17 

7? 

37 

82 

58 

79 
53 

75 
49 

77 
51 

81 
62 

69.0 
39.3 

GOLOTHWAITE 

MAX 

Mm 

72 
44 

57 
34 

56 
31 

54 
28 

63 

30 

76 
41 

83 
47 

80 
55 

72 
41 

74 
39 

69 
48 

68 
34 

63 
46 

48 
39 

50 
26 

70 
32 

70 
44 

72 
37 

73 
54 

71 
42 

77 
52 

73 

43 

51 
27 

48 
19 

68 
33 

74 

52 

75 
57 

76 
52 

76 

57 

78 

56 

67.9 

41.4 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

71 
38 

54 
32 

58 
32 

54 
34 

56 
28 

69 
29 

61 
36 

83 

40 

91 
46 

69 

30 

78 

35 

64 
27 

66 
29 

51 
40 

43 
27 

51 
24 

75 
25 

68 
31 

75 
32 

70 
29 

69 
30 

92 
52 

57 
27 

42 

16 

52 

17 

74 
42 

83 
40 

74 
43 

72 
61 

80 

61 

66.7 
34.4 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

75 

45 

59 
36 

57 
32 

56 
34 

68 
30 

79 
37 

80 
41 

81 
58 

81 
49 

74 
32 

71 

49 

64 
33 

63 

46 

47 

42 

50 
30 

71 
27 

69 
39 

75 
32 

76 
53 

69 
33 

81 
43 

79 
51 

53 
30 

49 

20 

72 
36 

82 
58 

79 
57 

76 

53 

75 
55 

80 
56 

69.7 

41.2 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

76 
48 

58 
38 

57 

36 

55 
38 

55 

37 

66 
39 

73 
41 

77 
45 

77 
40 

62 
37 

71 
38 

69 
32 

61 
32 

49 
39 

47 
31 

41 

20 

65 
26 

65 
38 

73 
37 

75 
38 

67 
41 

76 
41 

60 
31 

42 
22 

45 
24 

65 
37 

80 
47 

75 
5  2 

75 
54 

78 
58 

64.5 
37.9 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

74 
43 

63 
33 

54 

34 

55 

34 

53 

33 

65 
35 

72 
36 

74 
42 

75 
43 

65 
35 

68 
35 

71 
34 

60 
34 

46 
43 

47 
32 

45 
23 

60 
27 

65 

37 

71 
39 

76 
34 

65 

35 

71 
44 

62 

30 

41 
19 

43 
22 

66 
37 

75 
61 

74 
63 

74 
56 

71 
55 

63.4 
37.6 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

75 
49 

68 
36 

60 
37 

59 
34 

56 

34 

66 

38 

72 

42 

B0 
55 

79 
48 

71 
38 

72 

43 

74 
37 

64 
40 

53 

43 

49 
35 

49 
27 

65 
30 

74 
38 

75 
43 

79 
39 

74 
43 

76 
45 

73 
34 

46 

26 

48 
27 

69 
37 

76 
62 

77 

60 

77 
57 

75 
61 

67.7 
41.3 

HAMILTON  25SE 

MAX 

Mm 

78 
39 

57 
35 

56 
33 

55 
33 

54 
34 

65 
36 

74 

41 

81 
48 

79 
47 

68 
42 

73 
44 

68 
34 

64 
34 

55 

39 

49 
28 

49 
29 

70 
34 

70 
40 

73 
42 

75 

41 

69 
41 

78 
56 

66 
30 

43 

25 

47 
25 

69 
35 

78 
56 

75 

60 

74 
60 

73 
60 

66.2 
40.0 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

66 

41 

51 
35 

55 

34 

53 
34 

55 
31 

62 

35 

75 
38 

76 
45 

76 
46 

66   73   59 
32   35   30 

S«e  Reference  N 

59 
32 

olee  F 

46 

40 
Uowlji 

-3 

26 

Siati 

46   67 

28   31 

on  Index 

66 
34 

7  2 
3B 

64 
32 

66 

34 

90 
45 

57 
25 

41 

18 

48 
20 

71 

36 

81 
35 

59 
35 

69 

44 

78 
53 

62.7 
34.7 

Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

NOVEMBER 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

• 
01 

1 

' 

2  | 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10  i 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20 

21 

22 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

> 
< 

HICO 

MAX 
MIN 

70 
42 

58 
34 

56 

31 

55 
32 

67 
32 

76 
42 

83 
44 

81 
58 

76 
48 

75 
30 

71 
48 

65 
30 

61 
45 

46 
39 

50 
27 

72 
23 

70 
38 

74 

32 

7? 
53 

69 

33 

79 

45 

76 
48 

51 
It 

48 
16 

70 
32 

80 
54 

78 
59 

74 
53 

75 
55 

80 
59 

68.7 
40.3 

HILLSBORL 

MAX 
MIN 

75 
46 

63 
36 

32 

57 
32 

57 
31 

6B 
33 

73 

41 

60 
43 

77 
46 

70 
35 

72 

37 

73 
32 

63 
33 

49 
45 

47 
30 

52 
32 

66 
34 

73 

3fl 

73 
40 

79 
36 

68 
35 

78 
51 

67 
32 

45 
20 

47 
20 

70 
33 

75 
59 

75 

57 

73 
5B 

73 
60 

66.6 
36.6 

JACKSBORO 

MAX 
MIN 

66 
40 

56 
34 

J7 

31 

55 
34 

66 
33 

79 
44 

75 

40 

76 
65 

76 
46 

79 
39 

76 
50 

61 
34 

60 
44 

45 
39 

48 
25 

68 
31 

66 
41 

74 

40 

70 
45 

68 

36 

SO 

49 

79 
46 

49 
26 

47 
21 

70 
36 

79 
54 

79 
60 

74 

44 

78 
54 

78 
57 

67.9 
41.3 

KAUFMAN 

MAX 

MIN 

75 
45 

69 
35 

5" 
3^ 

57 
35 

54 
35 

67 
35 

72 
36 

78 

48 

77 
47 

67 
38 

71 
38 

73 
36 

62 

37 

43 
45 

48 
35 

47 
25 

64 
27 

70 
40 

74 
39 

78 
38 

67 
39 

73 
46 

69 
3? 

43 
21 

45 
21 

67 
35 

76 
62 

75 
58 

75 
55 

72 
57 

65.7 
39.2 

KILLEEN 

MAX 
MIN 

6B 
55 

61 
38 

57 
33 

57 
32 

61 
32 

77 
32 

82 
35 

80 
68 

72 
50 

72 
32 

75 

45 

67 
33 

60 
48 

48 

44 

52 
37 

68 
31 

70 
40 

70 

34 

68 
42 

70 
38 

78 
49 

75 
49 

5  0 
33 

49 
19 

70 
36 

77 
59 

80 
65 

72 

5  2 

78 
52 

81 
61 

68.2 

42.5 

LAVON  DAM 

MAX 
MIN 

75 

50 

61 
3B 

96 

37 

55 
38 

54 
36 

65 
39 

91 
44 

75 
49 

76 
46 

64 
39 

69 

41 

71 
39 

6  0 
39 

49 
45 

46 
34 

45 
26 

62 

27 

67 
36 

71 
38 

76 

35 

67 
33 

72 
49 

6? 
32 

41 
25 

44 
26 

67 
34 

76 

60 

7  5 
5  6 

74 

56 

72 

57 

64.7 
40.2 

MARLlN  3  NE 

MAX 

MIN 

66 
51 

60 
37 

51 
34 

57 
32 

67 
31 

73 
33 

80 
49 

80 
62 

75 
42 

72 
34 

75 

41 

65 

34 

5? 
39 

50 
45 

50 
36 

67 
24 

75 
39 

74 
32 

81 
51 

71 
37 

78 
40 

74 
54 

55 
36 

48 
25 

70 

3  3 

77 
60 

79 
62 

76 
52 

75 
54 

80 
61 

66.6 
42.0 

MC  GREGOR 

MAX 

MIN 

77 
56 

61 
38 

59 
35 

58 
35 

57 
35 

67 
36 

75 
43 

61 
50 

78 
4B 

70 
36 

73 
42 

73 
35 

63 
41 

52 
43 

43 
32 

45 
29 

70 
32 

76 
41 

76 
42 

79 
40 

70 
40 

78 
55 

71 

33 

44 
21 

48 
21 

72 
34 

76 

58 

76 

56 

76 
56 

77 
62 

67.4 
40.6 

MC' KINNEY 

MAX 

MIN 

71 
37 

58 
33 

56 
34 

55 
34 

65 
31 

72 
37 

75 
37 

76 
60 

72 
46 

69 
32 

70 

4  0 

60 
34 

53 
37 

46 
42 

46 
32 

61 
24 

65 
39 

72 
34 

75 

67 
34 

73 
40 

71 
42 

4  3 

30 

44 
20 

68 
34 

77 
62 

75 
60 

73 

54 

76 
55 

82 
55 

65.5 

39.6 

MEXIA 

MAX 
MIN 

73 

46 

66 
37 

5e 
37 

SB 

34 

55 

35 

65 
39 

70 
39 

78 
43 

77 
47 

69 
42 

70 
45 

72 
37 

60 
37 

50 
44 

48 
34 

46 
27 

63 
30 

70 

39 

73 

41 

77 

42 

68 
44 

74 
44 

74 
33 

45 
23 

47 

25 

66 
32 

75 
64 

75 

6  5 

75 
57 

72 
60 

65.7 
40.7 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

55 

38 

57 
35 

55 

33 

56 
36 

67 
32 

78 
38 

76 
39 

81 
55 

69 
41 

74 
33 

05 
40 

64 

34 

51 

4? 

45 
36 

50 
29 

69 
28 

68 
38 

75 

34 

71 
45 

66 

34 

81 
44 

66 
35 

43 
26 

49 

18 

72 
35 

81 
52 

71 
52 

76 

5  0 

77 
55 

60 
56 

66.4 
36.6 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

MIN 

75 

48 

64 
37 

59 
36 

57 
28 

56 
28 

65 

41 

72 

43 

80 
52 

78 
49 

69 
39 

71 

40 

73 
37 

62 

39 

51 
44 

46 

32 

48 
27 

64 
32 

42 

73 

47 

78 
37 

66 

41 

77 
46 

69 
3  2 

45 
23 

47 
23 

70 
32 

76 
53 

75 

57 

76 
54 

74 
59 

66.4 
39.9 

OLNEV 

MAX 

MIN 

PARIS 

MAX 

MIN 

76 
51 

63 

34 

55 
35 

51 
37 

52 
35 

64 
38 

72 

42 

75 
48 

75 

45 

63 
38 

69 

42 

69 

41 

59 

41 

48 
43 

47 
33 

44 
26 

60 
31 

65 

3  8 

71 
41 

75 
40 

66 

42 

71 
46 

62 

3: 

39 
20 

43 
22 

64 
32 

75 
62 

72 
94 

79 
59 

71 
56 

63.2 
40.1 

PILOT  POINT 

MAX 

MIN 

73 
45 

56 
34 

55 

33 

54 
34 

55 
34 

64 
35 

70 

41 

72 
43 

74 
45 

65 
36 

66 

SB 

67 
33 

58 
34 

47 
36 

45 
28 

45 
27 

61 
26 

63 
37 

70 
36 

72 
37 

64 
38 

74 
51 

56 

29 

40 
20 

44 
21 

68 

37 

79 
58 

69 

50 

74 
52 

77 
56 

62.6 

37.6 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

78 
43 

54 
36 

57 
31 

56 
34 

55 
29 

66 

37 

79 
45 

83 
49 

80 
49 

69 

3* 

75 
41 

67 
31 

65 

37 

56 

40 

45 
27 

49 
26 

72 
31 

69 
3  3 

73 
39 

74 
34 

70 
36 

79 
51 

62 
28 

43 
19 

49 
21 

71 
41 

60 
51 

78 
52 

75 
56 

75 
55 

66.8 
37.9 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

65 

36 

55 
32 

53 

30 

54 
31 

66 
35 

80 
43 

87 
47 

79 

56 

68 
41 

75 
40 

63 
46 

68 
33 

58 

39 

42 
37 

50 
24 

71 
35 

69 
46 

73 

35 

67 
35 

70 
34 

79 
35 

69 
45 

45 
24 

49 
20 

70 
40 

82 
49 

74 
43 

69 
45 

75 
52 

76 
58 

66.6 
38.9 

OUINLAN 

MAX 

MIN 

67 

50 

5S 
35 

55 

36 

53 
36 

64 
34 

71 
45 

76 
46 

75 
61 

67 
46 

79 
38 

72 
45 

60 
36 

56 
43 

48 
42 

45 
33 

67 
31 

72 
33 

70 

37 

77 
42 

77 

35 

72 
45 

69 

52 

53 
32 

43 
20 

6  5 
35 

75 
57 

74 
63 

75 
60 

71 
59 

75 
60 

66.0 
42.9 

RANGER  1  W 

MAX 

MIN 

58 
40 

57 
34 

54 

3  3 

54 
33 

66 
34 

78 
42 

84 
39 

78 
58 

68 
43 

74 
32 

65 
43 

65 

33 

56 
40 

42 
36 

49 
24 

71 
29 

6e 

44 

72 

38 

69 

46 

68 

39 

79 

47 

71 
45 

45 
24 

49 
13 

70 
40 

60 
48 

72 
49 

74 
64 

78 

66.0 
38.9 

RISING  STAR 

MAX 
MIN 

B0 
40 

54 
34 

39 
32 

57 
32 

56 
29 

68 
29 

81 
34 

87 
45 

82 
48 

71 
37 

75 
37 

75 
31 

69 
32 

60 
38 

42 
24 

52 

24 

73 
31 

71 
34 

74 
35 

71 
32 

71 
32 

79 
26 

42 
17 

50 

17 

65 
18 

72 
38 

73 
58 

60 
60 

81 
59 

82 
58 

68.4 

35.4 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

MIN 

73 
52 

62 
39 

59 

35 

57 
36 

67 
34 

73 
38 

61 
50 

62 
63 

78 
46 

73 

40 

77 
43 

69 
36 

60 
46 

56 
42 

49 
36 

68 
28 

76 
41 

76 

39 

78 
52 

71 
41 

79 
45 

77 
48 

58 

35 

49 
23 

71 
34 

78 
55 

79 
48 

76 

53 

77 
58 

62 
62 

70.4 
43.3 

SHERMAN  PUMP  station 

MAX 

MIN 

76 
45 

56 
32 

56 
33 

55 

34 

54 
32 

65 

30 

73 
"12 

74 
49 

74 
45 

65 
33 

70 

39 

70 
33 

68 
36 

47 
42 

45 
32 

45 
25 

61 
34 

64 

34 

72 
36 

72 
31 

66 

41 

73 
53 

56 
29 

40 
21 

44 

24 

68 
36 

78 
60 

68 
46 

76 
50 

77 
50 

63.6 
37.7 

SPRINGTOKN 

MAX 

MIN 

48 

58 
35 

58 
»4 

55 

34 

56 
35 

66 
35 

68 

35 

76 
38 

80 

47 

68 

30 

74 
32 

65 
32 

62 
34 

47 
39 

45 
28 

48 
23 

49 
30 

65 

36 

73 
40 

71 
31 

67 
35 

60 

55 

57 
27 

42 

15 

49 
18 

70 
37 

80 
56 

70 

43 

75 
46 

76 
49 

63.9 
36.0 

STEPHENVILLE  4  N 

MAX 

MIN 

63 
42 

58 
36 

54 
32 

64 
31 

68 

34 

77 
39 

82 
49 

80 
55 

68 
49 

72 
40 

63 
49 

63 
34 

53 
43 

44 
38 

52 
27 

69 
28 

67 
34 

72 
37 

72 
50 

67 
35 

79 
45 

69 

45 

45 
26 

45 
20 

64 

34 

79 
51 

78 
55 

74 

55 

73 
54 

79 
56 

66.4 
40.8 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

MIN 

77 
50 

65 
38 

61 
35 

59 

34 

57 
36 

66 
38 

75 
44 

81 
52 

78 
50 

71 
39 

75 
46 

75 
38 

65 
43 

57 
43 

51 
34 

52 
32 

70 
36 

77 
41 

75 
47 

79 
44 

70 
46 

78 
55 

77 
33 

45 
25 

49 

30 

69 
36 

77 
59 

77 

4  6 

76 
48 

77 
46 

66.7 
41.6 

TAYLOR 

MAX 
MIN 

78 
45 

77 
39 

61 

35 

59 
35 

57 
36 

68 
37 

74 
42 

81 
52 

82 
47 

73 
39 

76 

40 

72 
37 

69 

40 

68 
39 

51 
37 

52 

28 

69 
31 

76 
40 

76 
42 

80 
40 

75 
42 

60 
56 

eo 

35 

47 
23 

51 
25 

71 
35 

77 
60 

78 

5. 

76 
56 

70.1 

40.3 

TEMPLE 

MAX 

MIN 

75 
48 

67 
40 

62 
35 

60 
34 

58 
34 

68 
36 

75 
42 

75 
42 

81 
49 

73 
41 

73 
40 

76 
38 

67 

44 

67 
42 

50 
34 

67 
32 

65 
35 

79 
39 

75 
43 

B0 
49 

70 
47 

79 

51 

77 

34 

46 
27 

49 
27 

65 
35 

77 
64 

76 
54 

76 
60 

77 
63 

69.6 

42.0 

THROCKMORTON 

MAX 

MIN 

66 

37 

53 
33 

5'. 
31 

54 
29 

55 
29 

66 
36 

76 
32 

83 
43 

71 
45 

69 

36 

75 

44 

63 
29 

64 
37 

52 
37 

42 
22 

51 
25 

72 
35 

70 
35 

74 
36 

67 

32 

69 
36 

61 

47 

22 

40 
15 

50 
25 

73 
42 

82 
35 

6  1 
37 

63 

39 

77 
47 

64.2 
34.3 

WACO  DAM 

MAX 
MIN 

75 
46 

62 

38 

60 
36 

58 
35 

57 
36 

68 
40 

72 
49 

78 
53 

76 

47 

71 
39 

71 

43 

75 
37 

64 
42 

52 

43 

49 
33 

49 
26 

67 
34 

75 

42 

73 
45 

79 
37 

71 
43 

76 
53 

71 
33 

45 
25 

48 
25 

69 

31 

73 
50 

75 
55 

74 
57 

75 
60 

66.9 
41.1 

WACO  WSO 

MAX 

MIN 

62 
49 

60 
40 

5? 
36 

58 

34 

69 
35 

75 
42 

80 

51 

78 
57 

72 
42 

72 
36 

75 
46 

64 
37 

55 

46 

50 
42 

52 

30 

71 
29 

77 
45 

75 

39 

80 

45 

71 
37 

78 
47 

73 
44 

47 
29 

49 
24 

70 
39 

76 
60 

76 
62 

74 
56 

75 
59 

81 
62 

68.5 
43.3 

WAXAHACHIE 

MAX 

MIN 

70 

48 

58 
37 

56 
36 

54 
37 

69 

35 

73 
40 

78 
46 

77 
62 

75 
42 

71 
38 

72 

-5 

61 
37 

58 
41 

47 
43 

47 
30 

64 
29 

71 
41 

74 

43 

77 
52 

72 
41 

76 
40 

74 
53 

55 

32 

46 
24 

70 
35 

76 
58 

76 
62 

72 

56 

74 
55 

79 
58 

67.4 
43.2 

WEATHERFORD 

MAX 

Mm 

77 
43 

55 
36 

56 

3  0 

55 
34 

55 

34 

65 
37 

77 
40 

80 
42 

60 
47 

68 
31 

73 
32 

65 
32 

64 
32 

47 
40 

45 
27 

48 
24 

68 
33 

66 
37 

73 
39 

71 
31 

68 
33 

60 
52 

56 
27 

42 

18 

48 
16 

70 
35 

so 

56 

77 
46 

75 

51 

75 
56 

65.4 

36.4 

WHITNEY  DAM 

•     *     • 

MAX 
MIN 

72 

45 

61 
38 

59 
35 

56 
36 

56 
36 

68 
34 

75 
40 

80 
45 

78 
50 

70 
35 

72 
41 

73 
37 

63 

40 

50 
41 

55 
33 

55 

23 

70 
27 

72 

39 

7  3 
40 

78 
37 

70 
40 

78 
50 

78 

33 

45 
24 

46 
27 

70 
35 

79 
53 

76 
52 

73 
54 

74 
56 

67.6 
39.3 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

MIN 

45 

42 

36 

34 

32 

41 

53 

52 

50 

38 

39 

39 

39 

25 

39 

80 
52 

72 
47 

78 
45 

83 
59 

79 

36 

50 
24 

69 

34 

78 
61 

80 
60 

77 
62 

81 
61 

44.0 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

MIN 

70 
46 

59 
36 

56 
36 

53 
35 

64 
32 

74 
32 

B2 

45 

80 
61 

72 
48 

80 
35 

72 

37 

74 
39 

62 

3  0 

50 
40 

52 

34 

50 
26 

64 
41 

72 

39 

76 
52 

79 
46 

69 
35 

78 
51 

75 
55 

56 
24 

58 
22 

74 
40 

76 
58 

80 

57 

79 
58 

75 
51 

68.7 
41.4 

CARTHAGE 

MAX 

MIN 

77 
41 

70 
42 

56 

35 

54 
35 

61 
35 

72 
35 

76 
41 

75 
59 

71 
47 

69 
39 

73 
3" 

66 
38 

56 
47 

50 
45 

49 
38 

58 
23 

72 
33 

74 

35 

78 
46 

73 
39 

74 
36 

so 

59 

73 
38 

45 
23 

60 

28 

78 
S5 

75 
64 

75 
62 

SO 
55 

78 
54 

68.5 
42.2 

CENTER 

MAX 

MIN 

75 
34 

76 
45 

64 

3". 

61 
33 

55 

33 

68 
34 

70 
34 

75 
40 

77 
47 

68 
38 

72 

35 

71 
35 

65 
34 

49 
37 

52 

38 

51 

19 

58 
19 

70 

34 

75 
34 

76 
36 

72 
32 

72 

36 

79 
40 

52 

17 

46 

17 

60 

30 

75 
58 

75 
54 

75 
53 

60 

52 

67.2 
36.1 

See  Reference  Nol«>  Following  Sution  Index 
-    366    - 


Continued 

UJ 

UL 

I 

It 

MJ 

J£.J 

1A 

IU 

lit 

.b 

TEXAS 

NOVEMBER 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

a 
> 

< 

CENTERVILLE 

MAX 

Mm 

75 
43 

75 
39 

60 
32 

58 
30 

56 
26 

66 
29 

72 
35 

79 
40 

80 
46 

70 
33 

73 
35 

75 
35 

68 
36 

51 
45 

50 
37 

48 
19 

63 
25 

73 
32 

75 
37 

78 
33 

71 
33 

76 

40 

79 
35 

47 
18 

47 
22 

68 
32 

77 
63 

78 
55 

76 
65 

75 

54 

67.9 
36.9 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

74 
43 

68 
35 

57 
34 

58 
35 

58 
34 

63 
34 

71 
32 

78 

41 

74 
39 

62 

36 

69 

38 

68 
39 

63 

3" 

52 
35 

50 
34 

45 
21 

56 
24 

68 
33 

71 
39 

74 
39 

66 
35 

70 
43 

70 
32 

40 

16 

42 
18 

63 
29 

75 
54 

73 
60 

76 
54 

73 
52 

64.3 
36.5 

COLDSPRING  5  SSw 

MAX 

MIN 

75 
39 

78 
41 

60 
34 

58 

32 

50 
32 

64 
32 

72 
39 

78 
42 

76 
52 

69 

38 

70 
36 

75 
36 

6? 
36 

58 
46 

51 
39 

47 
22 

61 
22 

73 
37 

75 
37 

80 

45 

70 
39 

75 

35 

78 
45 

50 
28 

50 
28 

65 
37 

77 
59 

76 
59 

77 

60 

78 
58 

67.7 
39.7 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

MAX 

MIN 

7* 
50 

60 
41 

57 
35 

55 
34 

64 
34 

71 

39 

79 

50 

79 
61 

71 
46 

71 
39 

74 
45 

69 
36 

56 

46 

52 
44 

48 
30 

63 

27 

76 
38 

74 
41 

86 
54 

71 
50 

76 
47 

81 
46 

48 
33 

47 
27 

67 
33 

76 
62 

77 
60 

78 
61 

75 
60 

79 
63 

68.5 

44.5 

CONROE 

MAX 

MIN 

77 
46 

80 
47 

63 

36 

60 
36 

57 
35 

67 
35 

73 
37 

80 
43 

79 
53 

71 
39 

75 
40 

76 
38 

67 
40 

61 
44 

53 
39 

51 
25 

62 
26 

76 
36 

76 
36 

61 
42 

74 
43 

78 

82 
42 

51 
27 

52 

28 

66 
40 

77 
64 

79 

64 

77 
61 

79 
60 

70.0 
41.7 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

74 

41 

74 
40 

61 
34 

58 
32 

55 
32 

65 
32 

71 
35 

78 
43 

78 
48 

67 
39 

71 
39 

73 
37 

64 

37 

51 

45 

49 
37 

46 
21 

60 
21 

71 
35 

74 
35 

78 
37 

70 
37 

73 
40 

61 
36 

49 
23 

49 
23 

64 

30 

76 
59 

77 
60 

72 

6o 

77 
57 

66.9 

38.2 

OAINGERFIELD  9  S 

MAX 

MIN 

73 
48 

66 
39 

56 
37 

52 
38 

62 
36 

72 
38 

77 
45 

74 
59 

72 
52 

69 

41 

72 
42 

68 
41 

59 
42 

52 
45 

49 
37 

56 
25 

70 

41 

72 
38 

BO 
48 

74 
43 

73 
40 

74 

6  0 

66 
35 

44 
21 

58 
33 

76 
56 

77 
56 

76 
61 

76 

57 

77 
55 

67.5 
43.6 

dialville  2  u 

MAX 

MIN 

75 
46 

64 
38 

56 
35 

52 

32 

63 
33 

70 
42 

78 

46 

73 
60 

67 
46 

69 
42 

72 
42 

66 
36 

50 

35 

49 
44 

46 
36 

60 
25 

72 
38 

74 
37 

77 
50 

79 
39 

73 
42 

78 
55 

55 
34 

43 
22 

60 

30 

76 
59 

78 
64 

77 
60 

75 
62 

77 
58 

66.8 

43.1 

EMORY 

MAX 

Mm 

75 

41 

70 
34 

59 
35 

55 
35 

53 

34 

64 

33 

71 
39 

78 
44 

75 
47 

65 
39 

70 
36 

71 
35 

60 

3  5 

47 
44 

46 
33 

45 
23 

60 
25 

67 
37 

72 
37 

77 
35 

67 
35 

72 
44 

69 
32 

42 

21 

45 
21 

65 
33 

75 
63 

74 
61 

77 
57 

71 
55 

64.6 
38.1 

EVADALE 

MAX 

MIN 

75 
36 

76 
41 

61 

34 

60 
33 

58 
28 

64 
28 

72 
29 

80 
34 

80 
52 

70 
34 

71 
34 

74 
35 

65 
35 

58 
44 

55 

41 

45 
20 

59 
22 

74 
31 

73 
38 

77 
37 

70 
31 

74 
34 

60 
48 

55 

23 

47 
24 

65 
34 

77 
57 

77 
54 

76 

58 

79 
59 

68.2 
36.9 

FAIRFIELD 

MAX 

Mm 

62 
37 

56 
34 

64 
34 

70 
39 

77 
50 

78 
61 

76 
45 

69 
38 

61 
35 

59 
42 

50 
44 

48 
36 

62 
25 

67 
38 

73 
44 

78 
54 

75 
38 

54 
34 

41 
23 

65 

36 

77 
61 

79 

60 

65.5 

41.3 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

75 

48 

80 

50 

80 
64 

76 

47 

74 
37 

75 

45 

76 
67 

70 
36 

51 
44 

48 
36 

65 

23 

74 
43 

75 
37 

60 
52 

71 
39 

77 
44 

77 

55 

56 
34 

49 
23 

68 
32 

76 
62 

77 
62 

79 
59 

76 
57 

80 
59 

71.4 
46.2 

GILMER  2  W 

MAX 

Mm 

74 
44 

74 
36 

59 
33 

56 

34 

51 
32 

65 
33 

70 
43 

77 
45 

74 
46 

63 
35 

69 
35 

71 
34 

60 

36 

47 
45 

50 
36 

45 
21 

59 
22 

70 
34 

73 

35 

77 
37 

67 
38 

72 
45 

77 
33 

43 
17 

45 
17 

64 
32 

76 
64 

77 
61 

77 
60 

75 
54 

65.2 
37.9 

GLADEHATER  3  WSW 

MAX 

Mm 

GROVETON  1  SE 

MAX 

Mm 

78 
50 

72 
44 

58 
35 

55 

34 

60 
32 

70 
32 

76 
44 

75 
52 

76 

46 

71 
34 

73 
37 

75 
36 

58 

36 

57 

40 

60 
28 

70 
22 

74 
35 

74 
35 

79 
46 

70 
36 

76 
35 

60 
60 

64 

40 

49 
25 

64 
39 

74 
60 

76 
54 

71 

58 

68 

50 

75 
54 

69.3 

41.0 

HEMPHILL 

MAX 

Mm 

75 
38 

76 
45 

61 
31 

59 
29 

56 
28 

66 

3  3 

70 
39 

76 
46 

79 

48 

68 
34 

69 
34 

70 
34 

63 
33 

54 

42 

52 

36 

42 
20 

57 
28 

70 
33 

73 
38 

77 
34 

68 
32 

73 

50 

78 
41 

50 
23 

46 
24 

60 
32 

74 

57 

76 
56 

72 

54 

78 
59 

66.3 
37.6 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

78 
44 

71 
38 

59 
37 

57 
35 

56 
38 

73 
27 

80 
32 

82 
52 

71 
41 

74 
45 

77 
41 

66 

44 

67 

46 

54 
38 

50 
34 

44 
27 

65 
29 

74 
36 

81 
47 

72 
44 

69 
32 

81 

40 

79 
27 

50 
29 

70 
25 

68 
30 

78 
60 

79 
61 

76 
63 

62 
63 

69.5 

40.2 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

75 
46 

76 
39 

59 
36 

57 
33 

58 
35 

70 
37 

74 
42 

77 
52 

74 
48 

63 

40 

72 
37 

67 
36 

62 
39 

48 
40 

50 
36 

54 

24 

56 
25 

71 
36 

73 
37 

77 
38 

67 
41 

73 
45 

77 
35 

56 
21 

47 
22 

71 
31 

74 
56 

75 
61 

78 

62 

75 
57 

66.9 
39.5 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

77 
51 

77 
44 

60 
38 

58 
36 

56 
36 

64 
36 

72 
43 

79 
55 

79 
51 

69 

45 

71 
45 

75 
40 

64 
40 

60 

45 

51 
37 

46 
30 

63 
31 

73 

44 

75 
46 

78 
46 

73 
46 

75 
49 

80 
40 

48 
24 

51 
27 

66 

44 

77 
64 

76 
62 

74 
62 

78 

60 

68.2 
43.9 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

74 
36 

75 
43 

60 
32 

59 
32 

55 

30 

6  4 

31 

74 
33 

77 
47 

78 
46 

67 
35 

71 
35 

73 
38 

63 
37 

53 
42 

52 
40 

43 
21 

58 
27 

70 
35 

73 
35 

79 
36 

69 
35 

72 
36 

79 

43 

49 
20 

45 

20 

63 

31 

75 
59 

75 
61 

73 
57 

79 
60 

66.6 
37.8 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

75 
48 

64 

37 

56 
34 

52 

30 

64 
32 

71 

38 

76 
48 

73 
60 

68 

45 

71 
40 

73 
42 

63 
33 

52 

42 

49 
44 

46 
36 

61 
24 

72 
40 

74 
37 

77 
52 

69 
37 

73 

41 

78 
56 

56 

34 

47 
22 

60 
33 

74 
56 

77 
63 

79 
61 

75 
61 

77 
57 

66.8 
42.8 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

75 
41 

76 
48 

61 
33 

59 
33 

56 
30 

71 
32 

72 
39 

79 
52 

79 

51 

69 
35 

71 
38 

73 
39 

64 
37 

54 

46 

52 
41 

43 
22 

59 
29 

71 
36 

75 
41 

78 
37 

71 
35 

74 
50 

80 
45 

51 
26 

48 
27 

64 
38 

76 
60 

76 
57 

75 
57 

78 
62 

67.7 
40.6 

KARNACK 

MAX 

Mm 

74 
43 

68 
42 

57 
39 

53 
38 

63 
37 

70 
34 

77 
40 

74 
54 

71 
50 

66 
38 

70 
38 

64 
41 

57 
40 

52 

47 

50 

40 

57 
25 

70 
35 

71 
39 

77 
46 

73 
40 

72 
36 

77 

58 

70 
40 

44 
24 

58 
30 

76 
55 

75 
63 

77 
62 

77 

56 

76 
54 

67.2 
42.6 

KIRBWILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

77 
44 

71 
49 

60 
35 

58 
31 

65 
30 

71 
31 

77 
43 

79 
52 

73 

54 

73 
39 

72 
39 

67 
36 

59 

36 

53 

47 

50 
42 

59 
26 

71 
33 

75 
38 

77 

45 

73 
39 

72 
35 

80 
54 

70 
45 

46 
24 

60 
27 

75 
54 

78 
57 

79 
61 

76 

63 

75 
62 

69.1 
42.4 

LINDEN 

MAX 

Mm 

70 
40 

72 
37 

60 

33 

56 

31 

51 
31 

64 
32 

71 
36 

77 

45 

74 

46 

61 
36 

68 
37 

70 
39 

61 
39 

47 

43 

51 
37 

45 
21 

57 
22 

69 
34 

73 
34 

77 
38 

65 
36 

71 
41 

74 
34 

44 
23 

44 
24 

58 
31 

75 
58 

77 
61 

72 
56 

77 
52 

64.4 
37.6 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

74 
35 

77 
42 

62 
34 

57 

31 

59 
31 

65 
32 

70 
32 

70 
38 

78 
38 

68 
36 

72 
34 

77 
36 

65 

37 

56 
45 

56 
41 

47 
23 

58 
22 

73 
36 

75 
3  4 

80 
38 

71 
35 

75 
35 

79 
40 

50 
25 

-6 

24 

66 
36 

76 
64 

76 
64 

77 
63 

78 
64 

68.0 
38.2 

LONGVIEW 

MAX 

Mm 

75 
43 

77 
38 

60 
34 

56 
33 

52 
33 

65 

35 

71 
38 

79 
46 

75 
35 

63 
36 

69 
37 

74 
36 

61 
41 

49 
45 

52 
37 

46 
24 

59 
24 

71 
36 

74 
36 

78 
40 

68 
39 

64 

41 

69 
36 

46 
23 

4  5 
23 

66 
33 

76 
66 

77 
59 

77 

58 

78 
56 

65.7 
38.7 

LOVELADY 

MAX 

Mm 

75 
41 

78 
42 

60 
35 

57 
34 

54 
32 

65 

34 

71 
36 

78 
49 

77 
47 

68 
38 

70 
40 

75 
36 

62 

38 

58 
45 

50 
36 

46 
24 

61 
26 

72 
37 

75 

35 

78 
37 

70 
37 

74 

40 

60 
39 

46 
23 

,8 

64 
33 

72 
61 

76 
63 

74 
61 

77 
60 

67.2 
39.6 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 
41 

62 

40 

60 
33 

56 
32 

66 
31 

72 

33 

78 
44 

79 
60 

72 
44 

72 
37 

75 
39 

64 
36 

54 

3' 

53 

45 

46 
26 

60 
21 

74 
37 

74 
34 

;9 
45 

70 
36 

76 
36 

81 
54 

54 
29 

47 
22 

6  4 

28 

76 
62 

78 
62 

77 
57 

79 
55 

79 
62 

68.4 
40.7 

MADISONVULE 

MAX 

Mm 

77 
49 

73 
40 

60 
36 

56 
34 

66 
33 

70 
37 

76 
48 

79 
58 

72 
46 

71 
38 

75 
41 

69 
37 

61 
42 

51 

45 

48 
37 

61 
25 

73 
37 

73 
39 

79 
46 

73 
39 

76 
39 

Bl 

58 

60 
36 

49 
24 

67 
37 

76 
60 

79 
62 

79 
61 

76 

61 

60 
60 

69.6 
43.4 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

74 
38 

73 
40 

58 
39 

54 
37 

51 
34 

63 
32 

71 
36 

76 
46 

73 
48 

62 

39 

68 
37 

71 
39 

60 

38 

49 
43 

51 
38 

43 
22 

57 
23 

70 
37 

72 

37 

76 
42 

67 
35 

71 

4  0 

76 
38 

45 

21 

44 
23 

58 
30 

76 
57 

76 

61 

77 

55 

78 
52 

64.7 
38.6 

HINEOLA  6  ENE 

MAX 

Mm 

74 
45 

63 
36 

56 
33 

52 

30 

64 
28 

72 
32 

79 
40 

76 
60 

71 
48 

70 
31 

73 
38 

61 
33 

52 
37 

52 

37 

47 
35 

60 
19 

71 
40 

73 
31 

78 

-6 

70 
32 

73 
40 

74 
59 

59 
33 

46 
20 

60 
32 

78 
58 

78 
64 

77 
63 

73 
57 

79 
50 

67.0 
40.2 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

76 
38 

71 
37 

58 
35 

54 
31 

51 
30 

6  3 
3  0 

73 

31 

79 
39 

76 
46 

63 
32 

69 
33 

71 
37 

59 
36 

50 
44 

51 

42 

45 
20 

60 
20 

70 
34 

73 
36 

77 
33 

67 
34 

72 

41 

73 
33 

42 
19 

45 

2  0 

63 
32 

77 
60 

77 
56 

30 

50 

76 
58 

65.4 
36.2 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

75 
51 

70 
33 

58 
33 

55 

34 

51 
33 

6  5 
35 

71 
43 

76 
50 

73 
45 

63 

35 

68 
36 

71 
36 

55 
36 

48 
44 

54 
35 

45 
25 

60 
29 

69 
35 

36 

77 
35 

66 
39 

73 
43 

70 
32 

40 
16 

43 

18 

64 
33 

75 
62 

73 
61 

78 

59 

73 
56 

64.6 
38.7 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

77 
44 

76 
37 

61 
35 

58 
31 

52 

32 

65 

33 

71 
35 

75 
46 

76 
42 

66 
37 

71 
38 

73 
36 

62 

38 

50 
46 

49 
40 

51 
22 

59 
28 

72 
34 

73 
it 

78 
37 

70 
36 

69 
41 

80 
41 

48 
24 

4^ 

It 

65 
38 

75 
64 

76 
58 

76 
58 

SO 
55 

66.7 
39.0 

NEWTON 

MAX 

Mm 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

75 
49 

73 
37 

60 
35 

56 
33 

53 

34 

63 
39 

72 
45 

79 
54 

78 

46 

65 
44 

71 
45 

73 
36 

63 
37 

49 
43 

47 
35 

46 

26 

61 
30 

72 
40 

73 
41 

77 

44 

68 

44 

74 
47 

77 
33 

45 
22 

47 

23 

63 
36 

75 
62 

77 
61 

77 
62 

73 

61 

66.1 

41.5 

POYNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

72 
51 

60 
37 

57 
34 

52 
33 

65 
33 

73 

h2 

79 
51 

78 
61 

69 
46 

73 
40 

75 
45 

65 
38 

56 

42 

49 
44 

48 
36 

63 
24 

74 
38 

74 
38 

7! 

D2 

69 
39 

74 
46 

77 
54 

55 
35 

46 
24 

61 
32 

76 
58 

78 
68 

78 
61 

73 
61 

78 
59 

67.6 
44.1 

ROCKLAND  1  W 

MAX 

Mm 

76 
38 

65 

47 

59 

31 

57 
30 

64 
29 

71 

30 

77 
39 

79 
54 

72 
49 

69 
33 

73 
34 

66 
35 

56 

34 

53 

47 

51 
39 

56 
20 

73 
31 

72 

34 

.9 

40 

71 
34 

75 
31 

81 
57 

70 
44 

47 
25 

63 
27 

76 
57 

77 
58 

74 
56 

60 

55 

78 
58 

68.7 
39.9 

S«e  Rof«r»nc*  Notoa  Following  SUtloa  Ind»x 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


RUSK 

SAM    RAYBURN    (JAM 

SIMMS    2    NNW 

SULPHUR    SPRINGS 

TEXARKANA 

TOWN  BLUFF  0AM 

TYLER  5  NE 

WARREN 

WILLS  POINT 

*     *     * 
TRANS  PECOS         05 
ALPINE 
BAKERSF1ELD 
BALMDRHEA 
CANOELARIA 
CHISDS  BASIN 
C0RNUDAS  SERVICE  STA 
CRANE 
DRVDEN 
EL  PASO  WSO 
FABENS 

FORT  HANCOCK 
FT  STOCKTON  KFST  RAOID 
CRANDFALLS  3  SSE 
LA  TUNA  1  S 

marathon 
marfa  2  ene 
mentone  2  s 
monahans 
mount  locke 
panther  junction 

PECOS 

PENwELL  1  SSE 

PRESIDIO 

REP  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSDN 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


74   75   58 
47   38   37 


75   61 
48   46 


70   60   55 

42   35   30 


74   70   6! 
44   38   3' 


73   65 
41   36 


74   75   59 


74   68   59 
40   47   35 


76   70   60 
47   33   36 


78   62 
41   32 


78   64 
43   39 


81   63 
50   41 


71   68 
36   36 


75   74 
52   31 


77   57 
30   27 


78   63 
36   32 


84   74 
41   40 


78   60 
44   36 


80   77 
35   34 


81   65 
30   32 


79   65 
36   32 


79   64 
35   32 


79   66 
40   38 


82   60 
35   30 


76   66 
31   33 


64   65 
43   28 


80   72 
50   38 


78   64 
36   36 


78   57 
34   28 


77   65 
40   41 


63   57 
33   34 


75   60 
38   39 


84   76 
37   38 


77   61 
35   36 


56   52 
33   35 


33   33   32 


56   51 
31   33 


55   66 
26   37 


59   67 
34   36 


69   81 
29   32 


49   69 
32   36 


5S   78 
20   29 


58   67 
27   27 


60   67 
29   35 


64   76 
28   32 


58   67 
27   31 


61   70 
27   35 


53   68 
26   27 


58   68 
24   24 


67   79 
33   36 


54   62 
22   24 


63   74 
19   30 


59   65 
25   25 


69   70 
30   44 


55   62 
33   41 


60  n 
26   28 


65   80 
26   33 


70   81 
35   36 


68   80 
27   35 


54   72 
22   34 


54   65 
26   29 


66   83 
23   30 


64   75 
30   32 


72   79   75 
46   55   48 


77   78   72 
41   54   50 


78   77 
54   44 


73   68 
49   29 


40   48   35 


B5   76 
49   42 


75   75 
45   36 


75   66 
53   42 


66   72 
36   34 


84   74 
41   34 


83   82 
45   42 


68   66 
44   38 


79   67 
44   27 


81   74 
32   31 


86   74 
43   31 


78  69  70 
45  41  35 

80  78  76 

36  43  36 

79  77  78 
29  39  29 


85   72 
35   35 


74   62 
43   34 


80   75 
57   46 


88   75 
44   34 


82   76 
44   34 


72   67 
51   33 


76   64 
42   34 


84   79 
44   42 


81   72 
47   40 


76   72 
38   35 


63   69 
44   44 


67   67 
36   37 


67   68 
33   34 


67   74 
37   39 


70   70 
37   40 


75   75 
35   35 


68   73   68 
41   42   42 


72   78   69 
40   42   39 


80   79   78 
33   41   34 


64   71   70 
44   48   46 


77   74   78 
26   32   25 


72   75   70 
34   50   35 


71   75 
36   39 


72   73   79 
33   35   34 


69   74 
28   33 


74   75   72 
33   28   34 


67   81 
38   43 


67   78   70 
31   33   33 


71   77   80 
32   34   38 


72   71   71 
30   34   30 


74   71 
26   32 


69   78   70 
38   36   37 


67   70   72 
43   45   43 


67   75 
42   43 


71   81   70 
29   30   31 


75   73   77 
36   35   38 


78   68   80 


66   71 
30   30 


70   72 
33   37 


73   71 
28   40 


62  55 

40  48 

54  53 

38  44 

61  47 

37  40 

61  48 

41  43 

63  57 
40  43 

61  47 

36  44 

58  53 

35  46 

60  48 

38  43 


67   48   57 


73   62 
37   36 


83   61 
41   34 


68   60 
42   38 


73   59 
49   31 


63  52  60 

40  27  19 

71  55  56 

34  34  21 

71  69  57 

40  40  27 

61  57  56 

43  35  28 


80   62 
35   31 


78   66   57 
40   26   23 


83   58 
39   34 


86   57   57 
36   32   20 


65   60   60 
41   35   30 


74   60 
31   34 


73   57   55 

40   33   16 


54   57 
28   23 


54   58 
31   24 


48   70 
26   18 


77   67 
43   37 


73   76 
29   28 


85   57   58 
31   32   22 


75   53   70 


74   61   62 
42   35   32 


60   57   61 
37   32   22 


74   53   51 
31   40   26 


70   65   55 
37   39   25 


67   57   56 
41   40   29 


75   60   70 
41   19   23 


60  71 

29  39 

57  72 
29  38 

68  71 

35  32 

59  68 
23  32 

55  68 

25  35 

58  71 

26  30 

60  72 
29  36 

72  72 

29  34 

62  65 

25  36 
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66  75 

27  23 

56  78 

29  33 

60  75 

30  40 

68  78 

24  27 

49  62 

30  35 

66  73 

17  22 

57  74 

24  27 

61  71 

26  32 

62  68 

18  29 

57  65 

21  24 

66  69 

25  28 

57  75 

27  36 

59  75 

20  23 

64  72 

22  30 

58  65 

21  21 

65  71 

19  29 

55  72 

20  27 

60  75 

24  24 

72  64 

18  39 

55  64 

32  34 

63  75 

25  31 

73  74 
20  31 

70  78 

25  27 

72  72 

23  34 

53  64 

30  27 

60  70 

22  33 

73  75 
20  26 

63  70 

19  24 


72  76 

41  43 

69  78 

43  42 

76  73 

50  36 

73  77 
38  35 

71  76 
36  39 

72  76 
45  36 

72  77 

42  35 

72  69 

43  38 


71   78   63 


69   74   79 


43   47   47 


69   70   74 
50   28   32 

76   69   72 


31  29  32 

81  74  7B 

36  38  41 

63  74  79 

29  23  23 

70  72  76 

44  32  36 

68  70  75 

30  31  31 

74  77  75 

37  24  30 


70   78 
33   34 


68   77 
36   48 


75   72 

47   45 


74   82 
30   31 


74   81 
34   38 


78   81 
30   34 


76   81 
30   43 


66   68 
35   41 


79   71 
33   32 


71   74 

26   37 


68   74 
37   31 


77  47 
34  21 

80  50 

47  26 

65  42 

33  16 

69  51 
31  21 

74  43 

34  20 

78  49 
47  27 

76  44 

34  22 

70  40 
38  24 

70  65 

30  31 


79   55   63 

42   20   20 


79   71   43 
42   24   24 


85   80   45 
51   24   22 


82   67   60 
36   35   24 


74   74   38 
53   20   22 


77   56   65 
32   24   15 


82   67   42 
40   25   26 


72   77   46 
41   30   21 


75   53   60 

36   30   21 


75   75   50 
31   30   20 


79   71   42 
32   25   26 


84   77   40 
43   24   21 


84   71   44 
34   24   20 


79   66   61 
38   33   26 


79   81   46 
35   22   18 


76   65   66 
35   21   14 


83   70   45 
37   25   25 


56   65 
13   23 


60   80   43 


76   46 
25   21 


81   56   59 

36   30   24 


53   60 
37   27 


70   56 

45   26 


72   76   48 
46   22   18 


77   66   43 
37   28   26 


74   62 
39   27 


72   64 
34   24 


49   64 
26   35 


46   64 
28   38 


55   75 
27   55 


45   65 
21   32 


42   58 
20   30 


47   64 

30   34 


45   62 
24   35 


62   72 
25   59 


66   70 

50   60 


71   75 
33   40 


73   62 
26   33 


57  75  61 

26  39  54 

69  77  72 

22  46  46 

57  76  64 

27  27  43 


54   73 

24   33 


76   75 
25   48 


56   77 
29   41 


61   60   85 
22   29   35 


77   75 
32   45 


60   78 
19   29 


78   80 
23   33 


60   64 
25   23 


69   70 
29   32 


57   76 
25   38 


65   84 
21   29 


82   60   79 
30   45   36 


55   70 

24   28 


67   75 
32   33 


65   73 
20   39 


76   75 
61   58 


76  75 

54  50 

78  70 

60  60 

78  76 

55  58 

75  78 

60  63 

77  75 
58  53 

78  78 
57  57 

75  71 

57  55 


60   77 
43   50 


70   73 
42   45 


84   64   75 
42   42   42 


78   82 
37   41 


75   75 
42   45 


82   82 
33   46 


85   74 
48   49 


71   67 
44   44 


75   74 
36   45 


80   75 
36   35 


83   78 
37   36 


77   75 
40   42 


75   75 
42   35 


77   74 
38   42 


76   76 
37   35 


75   79 
33   43 


80   71 
40   37 


74   67 
30   41 


74   71 
40   42 


78   65 
40   39 


71   60 
49   52 


80   64 
43   41 


76   68 
36   37 


76   71 
49   43 


69   79 
46   52 


79   75 
31   50 
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TEXAS 

NOVFrtRER 

1970 

Station 

Day 

olM 

onth 

O 
01 

1  I  2 

3 

4 

5 

6 

7 

9  1 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 
> 
< 

VAN  HORN 

MAX 

MIN 

NINK  =::  AIRPORT 

MAX 

MIN 

63 
36 

57 
31 

57 
36 

56 

26 

65 
24 

81 
30 

82 
36 

73 
46 

67 

32 

79 
33 

66 
37 

81 
32 

53 

40 

56 
28 

58 
22 

72 
18 

70 
34 

77 
29 

70 
39 

74 
28 

81 
29 

63 
38 

44 
23 

59 
23 

82 

27 

62 
38 

80 

40 

77 
40 

64 

51 

82 

45 

69.0 
33.1 

VSLETA 

•     •     * 

MAX 

MIN 

80 
39 

76 

34 

64 

34 

62 
36 

60 
29 

66 
33 

76 
41 

79 

47 

67 
36 

72 
33 

75 
31 

90 
44 

64 
31 

59 
26 

60 
21 

63 
27 

68 
27 

75 
38 

70 

31 

70 
31 

75 
32 

49 
22 

61 
25 

75 
35 

71 
36 

78 

34 

75 
39 

69.3 
33.0 

EDWARDS  PLATEAU     Ob 

AMISTAD  DAM 

MAX 

MIN 

79 

45 

75 
45 

62 

41 

65 
42 

62 
39 

67 
40 

74 
42 

82 

45 

B3 
40 

72 

40 

76 
43 

78 
43 

70 

47 

74 
46 

59 

37 

59 

25 

72 
36 

80 

43 

75 

45 

64 
43 

74 
44 

76 

50 

55 
35 

49 
27 

52 
29 

63 
32 

72 
49 

72 
52 

73 
52 

78 
55 

70.4 
41.7 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

78 
38 

73 
31 

55 

27 

55 
26 

55 

24 

67 
27 

79 
41 

85 
44 

79 
37 

69 
36 

73 
37 

72 

3". 

71 
33 

61 
31 

55 

23 

57 
22 

71 
24 

70 
33 

73 
35 

70 
33 

72 
37 

75 

41 

70 
23 

46 
17 

50 
19 

67 
32 

76 
42 

79 
42 

78 
42 

77 

41 

68.6 
32.4 

BLANCO 

MAX 

MIN 

79 
49 

79 

39 

60 

36" 

60 
32 

57 
29 

67 
29 

73 
37 

81 
44 

79 
45 

79 
33 

76 
33 

78 
33 

77 
33 

79 
43 

53 
3* 

53 
23 

69 
23 

79 
34 

74 
34 

82 
34 

72 
34 

76 

48 

62 
32 

45 
20 

50 
20 

68 
39 

78 
56 

75 

56 

73 
56 

77 
61 

71.0 
37.3 

80ERNE 

MAX 

MIN 

73 
44 

79 
39 

61 
33 

62 

33 

59 
28 

68 
29 

73 
39 

80 
48 

60 
47 

73 
32 

75 
31 

78 
36 

78 
36 

77 
42 

60 
34 

55 
23 

66 
23 

78 
35 

78 
35 

83 
34 

72 
33 

75 
40 

65 
32 

47 
20 

50 
21 

68 
46 

78 
46 

77 
56 

77 
54 

76 
61 

70.7 
37.0 

9RACKETTVULE 

MAX 

MIN 

82 
42 

78 
42 

63 
33 

66 

34 

63 
30 

69 
35 

78 
45 

85 

43 

75 

40 

79 
39 

70 
42 

73 

44 

75 
41 

60 
32 

57 
26 

62 
29 

79 
34 

78 
39 

82 
36 

77 

43 

79 
49 

76 

34 

53 
22 

55 

24 

60 
36 

78 
52 

78 
56 

76 
55 

60 
59 

80 
58 

72.2 
39.8 

8RADY  2NNH 

MAX 

MIN 

85 
37 

56 
35 

56 

26 

57 
22 

54 
26 

67 
26 

81 
40 

89 
40 

63 
40 

70 
28 

76 

27 

70 

27 

72 
30 

70 
39 

48 
28 

52 
21 

73 
26 

72 
29 

76 
28 

74 
27 

73 
26 

76 
52 

65 
27 

42 
13 

54 
14 

70 
38 

81 
46 

76 

53 

75 
55 

74 

56 

69.0 
32.7 

BURNET 

MAX 

MIN 

74 
54 

60 
38 

56 
32 

56 
34 

65 
29 

75 

32 

82 
44 

79 
60 

77 
46 

73 
32 

75 
45 

69 

31 

77 
47 

52 

42 

52 
32 

70 
22 

7B 
32 

73 
32 

78 
44 

82 
35 

76 
41 

75 
55 

57 
30 

48 
18 

69 

41 

76 
52 

76 
53 

74 
55 

75 
56 

78 
61 

70.3 
40.8 

CAMP  WOOD 

MAX 

MIN 

77 
48 

65 

40 

63 

35 

62 
35 

69 
26 

76 

31 

83 
39 

84 
49 

79 
40 

75 
33 

80 
44 

72 

37 

73 
52 

55 

44 

56 

31 

69 
22 

62 
29 

75 
34 

80 
42 

78 
35 

75 
50 

63 
44 

75 
36 

52 
20 

66 
20 

77 
37 

77 
46 

79 
56 

78 
55 

77 
54 

73.1 
38.8 

CARTA  VALLEY 

MAX 
MIN 

62 
32 

73 
34 

65 

28 

65 
29 

63 
22 

76 
36 

83 

40 

83 
56 

75 
36 

75 
36 

77 
52 

76 

40 

73 

49 

56 
42 

53 

31 

68 
24 

71 

28 

70 
40 

80 
38 

60 
31 

73 
53 

61 
40 

63 

31 

48 
22 

63 

34 

75 
49 

77 
51 

70 
49 

73 
48 

73 

60 

71.4 
38.7 

COPE  RANCH 

MAX 
MIN 

77 
39 

60 

29 

56 
23 

55 

24 

56 
22 

64 
23 

81 
36 

83 

40 

74 
35 

66 
31 

73 
31 

76 
29 

71 
29 

60 
35 

52 
23 

56 
23 

72 
27 

71 
26 

73 
26 

66 
29 

72 
36 

77 
45 

59 
24 

42 
16 

50 
19 

69 
34 

82 
43 

92 

44 

72 
44 

72 

47 

67.4 
31.2 

DEL  RIO  WSO 

MAX 

MIN 

77 
50 

62 
43 

65 

38 

63 
37 

67 
34 

75 
39 

83 
45 

84 
56 

74 

45 

77 
39 

78 
47 

71 

42 

75 
46 

58 
41 

59 
35 

72 
30 

81 
34 

75 
38 

84 
45 

73 
39 

77 
54 

85 
48 

51 
35 

51 
26 

64 
31 

74 
46 

75 
52 

73 
52 

78 
55 

74 
57 

71.9 
42.6 

EDEN  1 

MAX 

MIN 

78 
38 

57 
31 

57 

26 

54 
26 

67 
27 

80 

38 

86 
52 

80 
56 

75 
39 

75 
36 

75 
52 

72 
30 

69 
46 

49 
36 

54 
26 

67 
29 

71 
43 

73 

31 

70 
53 

73 
29 

76 
52 

69 
50 

50 
25 

53 
16 

69 
38 

79 
51 

76 
43 

72 
53 

73 
54 

74 
55 

69.2 
39.5 

Eldorado  ll  nw 

MAX 

MIN 

80 
40 

58 
32 

56 
28 

56 
26 

54 
26 

64 

30 

85 

44 

78 
34 

69 
38 

72 

37 

70 
33 

70 
40 

72 

40 

58 
38 

50 
23 

54 
28 

74 
31 

71 
35 

71 
40 

72 
34 

72 

40 

72 
40 

66 
24 

42 
17 

50 
20 

62 
36 

76 
42 

79 
49 

72 
52 

72 
52 

66.6 

34.9 

FREDERICKSBURG 

MAX 

MIN 

75 
51 

60 
37 

59 
35 

56 
35 

66 

28 

74 
38 

92 

47 

82 
60 

74 
49 

76 
34 

76 
34 

72 
35 

73 
35 

50 
41 

52 
32 

70 
27 

83 

41 

72 
33 

70 
41 

71 
35 

75 
53 

78 
55 

55 

30 

50 

19 

66 
35 

72 
38 

76 
55 

75 
55 

75 
58 

78 

60 

69.3 
40.9 

JDHNSON  CITY 

MAX 
MIN 

79 
33 

60 
33 

59 
31 

56 
26 

66 
33 

72 
34 

83 
34 

82 
35 

B0 
34 

81 
35 

76 
33 

76 
32 

74 
31 

76 
30 

56 
22 

50 
25 

72 
35 

78 
35 

79 
35 

71 
40 

78 
42 

80 

31 

75 
19 

54 
19 

69 
38 

70 
40 

70 
55 

74 
59 

75 
59 

79 
57 

71.7 
35.5 

JUNCTION 

MAX 

MIN 

79 
43 

62 
32 

61 

2- 

58 
24 

69 
20 

86 
36 

89 
38 

85 
53 

73 
32 

78 
26 

75 
41 

74 
29 

74 
44 

50 
40 

54 
29 

71 
20 

79 
30 

80 
25 

76 
47 

78 
26 

74 
40 

78 
46 

54 
29 

54 
14 

68 
36 

80 
47 

77 
43 

76 

56 

73 
49 

75 
52 

72.1 
35.9 

JUNO 

MAX 

MIN 

77 
41 

63 
29 

63 

30 

62 
23 

66 
24 

69 
33 

86 

38 

84 
40 

74 
31 

75 
30 

74 
38 

70 
40 

70 
42 

57 
29 

58 

20 

60 

20 

72 
25 

74 
30 

79 
29 

74 
34 

74 
40 

81 
30 

79 
20 

51 
19 

60 
36 

78 
41 

76 
46 

75 
45 

75 

50 

76 

45 

71.1 
33.3 

KERRVILLE 

MAX 
MIN 

79 
37 

73 

38 

58 
29 

59 
28 

56 
28 

66 
26 

74 
33 

83 
38 

62 
39 

71 
31 

74 
33 

76 
31 

72 
35 

57 
41 

59 
32 

52 
25 

69 
25 

60 
30 

73 
32 

79 
30 

72 
36 

75 

45 

79 
31 

45 
16 

51 
20 

66 
39 

79 
56 

75 

76 
55 

74 
57 

69.5 
35.0 

LAMPASAS 

MAX 
MIN 

30 
34 

62 
35 

61 
29 

60 
29 

58 
26 

67 
28 

73 
31 

85 
38 

80 
43 

73 
29 

76 
29 

75 
29 

69 
29 

71 
41 

52 

30 

54 
20 

71 
20 

79 
26 

75 
29 

79 
26 

72 
26 

78 
44 

74 
30 

45 
16 

50 

15 

70 
38 

79 
57 

7  5 
53 

76 
54 

76 
60 

69.8 
33.3 

LANGTRY 

MAX 

MIN 

80 
43 

78 
41 

63 

31 

65 
31 

62 
28 

69 
33 

71 
38 

84 
43 

96 
42 

74 
34 

76 

41 

76 

36 

74 
42 

74 
41 

60 
33 

61 
25 

70 
27 

64 
31 

78 
35 

65 
33 

72 
34 

76 
43 

82 
33 

47 
25 

53 
31 

63 
31 

71 
37 

70 
42 

68 
46 

73 
50 

71.6 
36.1 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

MIN 

75 
46 

6B 
35 

65 
28 

63 
28 

69 
22 

75 

27 

81 
36 

83 
52 

79 

37 

75 
27 

81 
42 

72 

31 

75 
48 

54 
42 

59 
19 

72 
24 

77 
28 

80 
40 

78 

42 

76 
30 

74 
46 

95 

40 

73 
26 

50 
16 

65 
28 

75 
41 

77 
47 

75 

60 

75 
52 

76 
50 

72.7 
36.4 

LLANO 

MAX 

MIN 

67 
37 

60 
29 

60 
29 

58 
29 

67 
29 

70 
34 

97 
42 

84 
47 

70 
30 

78 
34 

74 
30 

70 
34 

73 

43 

74 
33 

53 

20 

54 
25 

60 
28 

76 
35 

78 
31 

74 
35 

79 
45 

75 
31 

76 

17 

53 
22 

60 
32 

70 
36 

76 
52 

76 

5'. 

78 
58 

60 
54 

71.0 
35.1 

MASON 

MAX 
MIN 

84 
41 

66 
36 

60 
29 

61 
30 

59 
29 

68 
31 

80 

35 

89 
48 

84 
42 

70 
32 

78 
39 

78 
30 

75 
38 

71 
41 

52 

28 

53 
21 

73 
30 

79 
32 

77 
42 

77 
30 

75 
38 

75 
49 

72 
30 

44 
14 

55 
22 

70 
36 

80 
43 

76 
46 

78 
50 

75 
52 

71.1 
35.6 

MC  CAMEY 

MAX 

MIN 

79 
44 

62 
34 

59 
31 

58 
29 

57 
28 

66 
33 

80 
42 

83 

46 

73 

38 

67 
39 

73 
43 

69 

39 

73 
43 

55 
35 

55 

24 

55 

27 

75 
30 

73 
33 

74 
39 

72 
39 

73 
42 

79 
40 

69 
25 

44 
24 

64 
27 

71 
32 

82 

44 

8n 
48 

67 
50 

71 
55 

68.6 
36.9 

MEDINA 

MAX 

MIN 

80 
39 

79 

30 

64 
29 

62 
25 

60 
24 

7  0 
27 

75 
32 

62 

40 

94 
39 

75 
28 

76 
34 

60 
31 

71 
36 

75 
40 

55 

31 

55 

18 

68 
24 

83 

30 

75 
34 

76 
36 

81 
29 

77 
43 

65 
29 

47 

16 

52 

20 

70 
35 

80 
51 

77 
46 

79 
56 

78 
54 

71.7 
33.8 

MENARD 

MAX 

MIN 

71 
37 

61 
32 

60 
23 

58 
20 

70 
19 

82 
29 

89 

38 

83 
56 

72 
39 

77 
24 

73 
38 

74 
26 

71 
39 

48 
39 

54 

24 

72 
20 

75 
40 

75 
24 

75 
50 

75 
24 

76 
39 

68 

40 

50 
26 

54 
12 

70 
37 

80 

40 

91 

43 

74 
42 

75 
44 

75 

45 

70.6 
33.6 

MERTZON 

MAX 

MIN 

70 
35 

60 
2' 

59 

21 

59 
22 

66 
23 

63 
42 

67 
45 

77 
31 

74 
28 

63 
40 

54 
37 

57 
29 

67 

31 

73 
37 

76 
28 

72 

'.8 

74 
28 

75 
40 

68 

48 

62 
26 

52 

15 

69 
26 

72 
46 

83 
43 

78 
52 

73 
51 

74 
56 

69.6 
35.6 

OZONA 

MAX 
MIN 

80 
39 

62 
32 

59 
26 

59 
26 

58 
21 

65 
27 

80 
36 

82 
40 

7  8 
34 

70 
28 

71 
42 

71 
29 

69 

43 

64 
36 

55 

24 

55 

20 

70 
26 

75 
25 

71 
28 

73 
26 

71 
31 

72 
38 

73 
26 

45 
16 

49 
32 

75 
44 

70 
51 

73 
51 

67.6 
32.0 

PAINT  ROCK 

MAX 

MIN 

74 
38 

60 
32 

53 
23 

56 
25 

67 
24 

83 
43 

86 
50 

81 
59 

75 
41 

76 
29 

73 
29 

75 

29 

73 
39 

51 
39 

56 
28 

73 
25 

73 
35 

76 
28 

74 
33 

75 
27 

79 

50 

74 
49 

54 
27 

56 
15 

72 
35 

83 
50 

84 
48 

77 
48 

76 
47 

77 
50 

71.6 
36.5 

PANDALE 

MAX 

MIN 

80 
42 

70 

42 

63 

30 

63 

30 

60 
25 

62 

29 

79 
33 

80 

40 

90 

40 

74 
32 

74 
42 

76 

34 

70 
40 

68 
43 

59 
30 

59 
21 

70 
25 

80 
29 

79 
31 

75 
32 

72 
34 

72 

43 

84 
32 

49 
20 

51 
27 

63 

30 

72 
35 

72 
44 

72 

43 

72 
49 

70.0 
34.2 

RANKIN 

MAX 

MIN 

71 
39 

56 
32 

59 
27 

57 
26 

65 
27 

8  0 
37 

63 
42 

75 
50 

71 
41 

73 
40 

67 
45 

72 
37 

61 
40 

54 
35 

55 

24 

74 
27 

73 
38 

74 
36 

71 
45 

75 
37 

74 
39 

62 

40 

42 
23 

48 
23 

70 
35 

79 
36 

83 

41 

69 
53 

72 

51 

72 
52 

67.9 
37.3 

ROBERT  LEE 

MAX 

MIN 

68 
41 

58 
33 

56 

33 

57 
30 

55 
25 

67 
25 

85 
41 

84 
41 

7  3 
42 

70 
31 

66 
33 

66 

31 

72 
31 

58 
39 

55 

28 

56 
28 

71 
31 

72 
29 

75 
29 

66 
23 

67 
29 

79 

50 

57 
27 

46 
18 

66 
16 

72 

41 

86 
50 

92 

50 

76 
48 

73 
46 

67,9 
34.3 

ROCKSPRINGS 

MAX 

MIN 

75 
35 

J9 

42 

63 

29 

55 
33 

67 
28 

77 
42 

60 
55 

84 
55 

83 
40 

74 
35 

76 
51 

71 
*0 

68 
38 

53 

39 

50 
26 

66 
31 

79 
41 

78 
46 

79 
43 

80 
33 

73 
43 

79 
52 

54 
26 

48 
21 

63 
22 

70 
32 

74 
50 

70 
49 

77 
53 

77 
54 

70.1 
39.4 

SAN  ANGELO  DAM 

MAX 

MIN 

82 
38 

59 
32 

57 
29 

56 
25 

55 

27 

67 

33 

82 
49 

96 
52 

77 

-1 

69 
33 

70 
37 

68 

32 

74 
39 

63 
38 

51 
25 

55 

27 

73 
28 

72 
32 

75 
40 

70 
30 

75 
36 

76 
50 

62 
26 

43 
22 

53 
23 

69 
37 

81 
49 

62 
49 

75 
45 

73 

43 

68.3 
35.5 

See  Reference  Note 


i  Following  Station 
369    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

NOVEMBER 


Day  of  Month 


13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 


SAN  ANGtLO  WSC1 
SAN  bAbA 
S0N0RA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

*     *     * 
SOUTH  CENTRAL 
AUSTIN  WSO 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
8EFVILLE  5  NE 
3RENHAM 
CANYDN  DAM 
CHAPMAN  RANCH 
CULUMBUS 
CURPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WSO 
CUERO  3  E 
ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 
HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LULIH6 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 

REFUGIO 

KDBSTOWN 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WSO 


MAX 

M1N 


MAX 
MIN 


MAS 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MM 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mill 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


60   60 
37   35 


58   59 

35   31 


76   73 
56   47 


78   79 
46   42 


79   81 
52   41 


57   50 
74   79 


79   68 
68   56 


84   72 
59   52 


74   64 
52   41 


84   85 
32   48 


83   73 
53   47 


82   83 

40   44 


83   83 

51   45 


83   83 
47   43 


85   82 
39   45 


82   71 
53   51 


76   74 
52   43 


75   71 
52   40 


80   82 
40   44 


84   86 
49   50 


84   80 
48   42 


73   79 
42   41 


81   71   66 
51   49   40 


82   84 
57   50 


79   75 
59   49 


82   63 
55   42 


57   69   B4 
28   26   46 


58   56   o7 
31   26   35 


58   66 
27   20 


65   71 
28   36 


65   73 
37   36 


31   35   35 


65   69 
36   41 


58   68 
37   38 


58   67 

37   40 


66   66 

37   41 


60   67 
32   32 


63   73 

48   50 


70   72 
30   32 


67   74 
42   37 


69   75 
32   34 


64   68 
27   38 


70   75 
30   41 


60   69 
32   33 


66   76 
32   38 


66   71 
30   34 


71   76 
28   28 


65   73 
33   37 


57   65 
33   36 


64   68 
29   31 


65   68 
38   38 


70   77 
30   30 


56   68 
33   33 


56   67 
30   35 


65   69 
39   42 


67   72 
40   42 


68   74 
33   32 


89   81 
51   46 


64   80 
35   50 


85   86   76 
39   43   39 


32   44   37 


81   82 
47   56 


57   61   64 


74   82 
46   52 


73   30 
43   54 


74   81 
40   58 


76   78 
33   45 


79   81 
66   71 


82   84 
53   61 


82   84 
45   66 


79   81 
47   64 


72   84 
52   64 


75   86 
42   53 


81   84 
50   58 


77   84 
34   48 


83   84 
51   62 


77   84 
36   45 


83   85 
49   59 


80   85 
51   50 


80   81 
49   63 


72   79 
44   60 


75   82 

38   47 


76   84 
44   51 


85   85 
48   57 


73   82 
33   41 


84   85 
44   64 


75   80 
48   54 


80   81 
50   64 


77   84 
48   54 


76   79 
55   67 


81   83 
41   58 


71   75   72 
30   43   30 


75   77 
42   45 


80   79   79 
42   50   46 


73   75 
44   44 


73   76 
43   45 


79   78 
45   55 


73   74 
39   40 


72   76 
56   68 


77   79 
46   55 


77   80 
34   43 


79   80 
35   51 


61   82 
38   36 


78   78 
41   48 


78   78 
38   38 


78   78 
39   40 


84   82 
39   38 


75   77 
35   35 


80   79 
43   44 


80   61 
34   41 


73   76 
36   38 


80   60 
38   44 


72   76 
34   43 


78   77 
41   48 


81   78 
46   53 


77   79 
35   43 


37   44   40 


73   74 
28   32 


51 
37 

se 

26 

74 

31 

74 
40 

76 

JO 

73 

40 

77 
28 

78 
55 

72 

42 

4B 

29 

53 
22 

73 
32 

74 

30 

75 
36 

75 
31 

71 
41 

47 

35 

55 

23 

67 
23 

68 

31 

73 
26 

76 
40 

75 
27 

73 

46 

56 

37 

51 

24 

56 
26 

68 
32 

71 
34 

74 
38 

73 
24 

74 
25 

54   54 
45   31 


64   61 
49   36 


72   52 
46   39 


77   55 
45   37 


79   58 

50   38 


69   49 
43   36 


63   55 
52   47 


61   60 
48   41 


79   56 
49   42 


56   54 
42   36 


56   55 

43   38 


84   75 
36   35 


78   58 
49   38 


62   60 
48   38 


72   57 
46   39 


79   61 
45   35 


74   79 
48   39 


75   65 
45   34 


56   52 

47   41 


66   50 
45   39 


80   57 
47   38 


84   62 
51   40 


67   59 
42   30 


76   57 
31   38 


72   59 
48   39 


78   52 
46   36 


74   59 
50   36 


85   62 
51   39 


74   71 
33   25 


69   76 
28   35 


65   73 
29   42 


58   69 
29   38 


52   66   75 
30   33   41 


54   69 
32   39 


69   79 
28   41 


56   59 
21   23 


63   79 
43   57 


70   82 
33   46 


70   80 
23   33 


69   78 
26   35 


57   71 
26   27 


70   78 
24   33 


60   71 
26   29 


80 

35 

78 
37 

61 

33 

74   74   80 
25   34   34 

72   82   78 
29   40   44 

66   75   74 
27   35   36 


80   58 
48   40 


51   67 
28   34 


59   72 
33   34 


54   65 
26   27 


53   69 
24   33 


70   79 
26   39 


59   72 
34   40 


75   69   74 
29   26   28 


55  43  50 

79  85  78 
37  48  45 

62  73  82 

55  40  47 

78  85  78 

43  41  43 

85  85  83 

55  34  44 

82  82  85 

56  52  55 

80  75  79 


85   80   83 


74   82   72 


63   77   83 


48   49 
33   27 


87  54 

41  27 

82  50 
39  26 

84  46 
35  27 

74  53 

44  32 

83  51 

35  20 

65  47 

43  35 

62  53 

41  34 

73  54 
41  29 

76  51 

36  25 

75  54 
39  23 

85  53 

39  22 

82  55 

41  26 

85  50 

40  27 

70  55 

40  26 

87  54 

36  23 

64  55 

35  25 

74  58 

45  27 

65  50 
38  26 

82  46 

36  24 

63  49 

38  24 

67  56 

42  J9 

80  54 

34  23 

64  43 
34  J5 

80  54 

39  23 

82  46 

37  20 

76  56 

42  26 

89  38 

44  30 

72  50 

43  33 

91  50 

29  25 


63   75   77 


71   77 

31   56 


72   78 
36   59 


54   74 
33   46 


51   69 
26   36 


50   70 
30   46 


74   79 
39   61 


53   71 
23   34 


72   76 
45   69 


75   80 
43   63 


74   79 

34   58 


71   76 
33   56 


72   78 
31   58 


54   74 
24   41 


72   78 
33   58 


54   75 
27   33 


74   78 
36   60 


54   70 
25   34 


75   60 
35   57 


77   63 
38   48 


70   77 
32   59 


49   71 
29   37 


52   72 
27   37 


55   77 
30   40 


74   83 
24   41 


47   68 
26   32 


75   81 
30   52 


51   71 
31   31 


75   78 
33   60 


55   75 

25   44 


68   75 
39   62 


72   80 
32   48 


76   78 
47   51 


75   75 
56   57 


72   72 
45   50 


86   78   74 
42   43   52 


76   82 
59   65 


74   77 
62   61 


79   82 
64   65 


60   79 
59   61 


60   62   63 


79   80   80 
66   61   60 


78   80 
59   60 


78   79 
69   66 


83   83 
63   60 


83   85 
64   65 


60   60 
80   82 


81   82 

64   64 


78   80 
62   63 


62   63 
61   65 


80   61 
63   61 


84   84 
59   59 


82   85 
64   65 


77   77 
59   62 


79   83 
63   65 


84   84 
61   59 


75   76 
60   63 


80   64 
62   63 


75   76 
63   64 


80   61 
61   61 


76   77 
64   65 


81   32 
63   65 


Se*  Reference  Note*  Following  Sletlon  Index 
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Continued 

VI 

UL 

1 

It 

MJ 

Jt.l 

iA 

1U 

tit 

.b 

TEx«$ 

NOVEMBER 

1970 

Station 

Day 

oi  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SAN  MARCOS 

MAX 

min 

79 
43 

81 
43 

63 
37 

64 
35 

60 
32 

68 
32 

74 
34 

82 
45 

83 
46 

75 
33 

76 

36 

78 
42 

70 
43 

80 
46 

58 
37 

56 
24 

69 
26 

77 
32 

76 
41 

83 
37 

74 
43 

8  0 

51 

66 
37 

50 
25 

5  0 
28 

71 

34 

78 
50 

7  8 
32 

77 
54 

77 
59 

72.4 
39.3 

SEALY 

MAX 

MIN 

79 
46 

74 
44 

65 
37 

58 
35 

65 
36 

71 
37 

79 
45 

61 
56 

75 

5  3 

71 
41 

73 
40 

78 
44 

78 
43 

70 
45 

51 
37 

63 
26 

75 
34 

74 
37 

60 
50 

77 
42 

79 
42 

8  0 
61 

72 
39 

49 
23 

71 
29 

79 
60 

79 
57 

B0 
SB 

79 
58 

82 
60 

72.9 
43.9 

SEGUlN 

MAX 

MIN 

84 
55 

64 
42 

64 
37 

61 
34 

70 
32 

77 
34 

65 
44 

65 

46 

77 
47 

60 
37 

80 
44 

40 

80 

50 

70 
40 

57 
36 

70 
26 

80 
32 

80 

37 

64 
50 

77 
42 

83 
47 

66 
64 

76 
38 

55 

26 

74 
33 

60 
52 

80 
61 

76 

58 

82 

61 

84 
64 

75.0 

43.6 

SINTON 

MAX 
MIN 

SMITHVILLE 

MAX 

MIN 

68 

48 

79 
42 

62 
38 

61 

35 

55 

36 

67 
35 

74 
39 

82 
50 

74 
37 

75 
41 

78 
41 

70 
43 

76 
47 

54 

40 

54 
26 

69 
29 

76 
37 

77 
40 

85 
42 

75 
43 

6  0 
52 

84 

37 

50 
26 

52 

28 

71 
35 

79 
59 

76 
56 

72 

60 

77 
62 

70.9 
41.6 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 

MIN 

76 
48 

78 
40 

61 
36 

59 
36 

56 
36 

65 
36 

71 
42 

78 
59 

79 
52 

72 
36 

73 
39 

76 
39 

67 
40 

65 
45 

51 
37 

50 
23 

65 

34 

73 
37 

74 
37 

79 
44 

73 
44 

75 
55 

62 
37 

48 
23 

49 
24 

67 

40 

74 
58 

74 
57 

77 
57 

76 
60 

68.6 
41.7 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 

MIN 

77 
45 

76 
43 

61 
37 

56 
35 

56 
37 

69 

38 

72 
39 

79 

50 

B0 
50 

74 
41 

75 
39 

76 

40 

65 

44 

66 
43 

52 

38 

49 
26 

64 
40 

75 
39 

74 
52 

80 

49 

73 
42 

8  0 
56 

81 
37 

51 
26 

47 
33 

78 
45 

79 
59 

79 

56 

80 
61 

77 
62 

70.1 
43.5 

YOAKUM 

•      »      • 

MAX 

MIN 

S3 
54 

83 
45 

62 

38 

59 
35 

67 
35 

75 
41 

82 

50 

83 
63 

77 

55 

60 
42 

30 

47 

70 
40 

61 
49 

72 

47 

57 
36 

69 
31 

77 
41 

79 
40 

83 

54 

72 
43 

81 
49 

83 
64 

72 
39 

54 
29 

72 
3B 

78 

61 

80 
64 

76 

60 

62 
62 

62 
65 

75.2 
47.3 

UPPER  COAST        OB 

ALVIN 

MAX 

MIN 

72 
43 

81 
49 

64 

40 

61 
35 

59 
36 

67 

37 

74 
43 

80 
56 

77 

55 

72 
43 

74 
44 

78 

44 

71 
44 

75 

44 

55 

41 

52 
28 

63 
29 

74 

45 

74 
50 

80 
47 

73 
48 

76 
53 

83 
46 

55 

29 

57 
31 

69 

55 

80 
65 

79 
65 

62 

64 

80 
64 

71.2 
45.9 

ANAHUAC  TBCD 

MAX 

MIN 

78 
52 

78 
46 

66 

44 

66 
38 

68 
39 

69 

42 

73 
46 

75 
52 

74 
51 

72 
50 

74 
50 

75 
42 

70 
44 

66 
42 

60 
35 

60 
25 

58 
34 

72 

37 

75 
42 

77 
44 

70 
46 

71 

55 

77 
42 

50 
29 

54 
30 

59 
37 

72 

67 
58 

74 
62 

77 
55 

69.3 
43.8 

ANGLETON  2  W 

MAX 

Mm 

77 
48 

80 

50 

60 
40 

62 

37 

58 
36 

66 
36 

73 
46 

79 
52 

79 
55 

74 
40 

74 
40 

76 

44 

70 
43 

77 

48 

50 
42 

52 
25 

63 
36 

74 
40 

75 
50 

79 
42 

74 
42 

77 
61 

81 
45 

55 
27 

52 

34 

71 
45 

60 
63 

81 

62 

70 
65 

79 
55 

70.6 
45.0 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

76 
52 

61 
49 

64 

42 

62 
39 

60 
38 

62 
42 

72 
50 

80 
62 

6  0 
59 

74 
46 

77 

4  6 

77 
45 

72 
50 

B0 
48 

54 
42 

55 

30 

64 
40 

75 
46 

77 
52 

78 
48 

77 
51 

78 
62 

81 
43 

55 
31 

57 
32 

69 
57 

77 
63 

78 
64 

81 
64 

81 
59 

71.9 
48.5 

BAYTOWN 

MAX 

Mm 

78 
51 

76 
50 

62 

39 

59 

39 

68 

49 

72 
43 

79 
49 

77 
64 

74 
66 

72 
44 

74 

44 

70 
42 

71 

46 

69 
43 

55 

42 

57 
28 

74 
43 

72 

43 

80 

54 

75 

45 

76 
43 

82 

57 

57 
38 

4* 
28 

65 
35 

75 

61 

76 
65 

79 
62 

78 
63 

76 
62 

70.9 
47.9 

CLEVELAND 

MAX 

Mm 

73 
38 

76 

43 

60 
37 

59 
34 

56 
32 

64 
32 

75 
33 

76 
59 

77 
50 

69 
33 

69 
33 

72 
37 

63 
38 

60 
47 

52 

44 

47 
23 

58 
25 

73 
35 

72 
37 

79 
41 

71 
38 

74 
36 

78 
48 

50 
27 

47 
27 

65 
39 

71 
62 

75 

63 

77 
60 

75 
59 

67.1 
40.4 

OANEVANG  2  SE 

MAX 
MIN 

82 
54 

76 
49 

62 

42 

60 
38 

65 
36 

74 
39 

80 
51 

81 
61 

73 
58 

73 
44 

78 
43 

69 

44 

62 
49 

75 
50 

52 
43 

67 
26 

77 
41 

76 
43 

61 
56 

76 
45 

79 
46 

85 
62 

74 
42 

53 
30 

72 
35 

74 

61 

61 
64 

83 

65 

78 
64 

79 
60 

74.0 
48.0 

EDNA  HWY  5?  BRIDGE 

MAX 

Mm 

80 
43 

82 
44 

63 

37 

62 

32 

60 
31 

67 
33 

74 
35 

81 
45 

30 
56 

75 
36 

77 

38 

79 
40 

70 
40 

83 
46 

55 

40 

54 
23 

68 
27 

75 
34 

77 
40 

83 
38 

79 
41 

80 
47 

64 
39 

53 
25 

53 
27 

73 
42 

79 
52 

80 

5  3 

79 
59 

61 
59 

72.9 
40.1 

EL  CAMPO 

MAX 

Mm 

85 
46 

74 
46 

63 
38 

60 
34 

68 
34 

74 
39 

82 

50 

80 
59 

75 
56 

72 
41 

79 

48 

70 
41 

61 
48 

70 
49 

55 

40 

67 
27 

76 
39 

76 
39 

81 
52 

78 
44 

80 
49 

82 
61 

74 
41 

52 

29 

71 
35 

79 
61 

83 
62 

82 
64 

62 
61 

81 
60 

74.5 
46.4 

FREEPORT  2  NW 

MAX 

Mm 

75 
52 

79 
53 

65 

44 

62 
44 

59 
45 

66 

44 

73 
46 

60 
60 

8o 
58 

73 
50 

71 

5  0 

76 
51 

75 
51 

78 
50 

56 
45 

52 

34 

64 
28 

75 
43 

71 
51 

79 
54 

71 
53 

77 
60 

80 
49 

58 
32 

58 
32 

70 
58 

80 
66 

79 

66 

81 
64 

80 
66 

71.4 
50.0 

GALVESTON  WSO 

MAX 

Mm 

75 
67 

70 
52 

59 
50 

56 
45 

64 
46 

66 
53 

74 
63 

74 
69 

72 

61 

67 
58 

70 
61 

63 

50 

71 
53 

53 
48 

48 
43 

57 

41 

69 
57 

65 
56 

73 
65 

68 

57 

70 
62 

73 

57 

57 

40 

49 
33 

65 
49 

70 
64 

72 
64 

70 
63 

72 
62 

70 
63 

66.1 
55.1 

HOUSTON  INCONT  AP 

MAX 

Mm 

76 
47 

63 
42 

60 
39 

57 
35 

66 
35 

72 
37 

79 
47 

79 
59 

72 
46 

72 
39 

76 
42 

66 
41 

67 
42 

54 
46 

50 
30 

61 
25 

75 
39 

73 
38 

80 

51 

72 

42 

76 
37 

79 
51 

53 
35 

48 
26 

67 
32 

80 
65 

79 
65 

8  1 
6  5 

79 
63 

78 

60 

69.8 
44,0 

HOUSTON  PAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

81 
54 

65 
50 

62 

43 

59 
37 

66 
36 

73 

41 

61 
50 

78 
62 

73 

50 

72 

45 

79 
39 

66 
44 

72 
48 

56 
47 

50 
34 

62 
30 

75 
40 

73 
43 

80 
52 

73 
47 

78 
45 

82 
53 

53 

37 

48 

30 

68 

3  5 

81 
64 

81 
65 

83 
64 

81 
63 

81 
65 

71.1 
47.2 

LIBERTY 

MAX 

Mm 

77 
45 

77 
46 

65 
32 

60 
33 

56 
31 

56 
29 

71 
36 

76 
47 

75 
53 

70 
39 

72 

it 

75 
38 

73 
39 

62 
39 

49 

41 

42 

24 

58 
29 

72 
33 

75 
35 

77 
40 

73 
40 

75 
37 

80 
49 

52 
25 

5  0 
25 

64 

46 

65 
61 

77 

63 

77 
64 

80 
64 

67.8 
40.7 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

Mm 

80 
52 

71 
48 

62 

41 

59 
37 

66 

36 

72 
44 

78 
55 

80 
66 

73 
62 

72 
43 

77 
47 

71 
47 

79 
52 

76 
50 

54 
43 

62 

28 

74 
48 

69 

45 

77 
59 

71 
50 

77 
55 

76 
65 

74 
43 

49 
28 

71 
35 

76 
66 

77 
66 

78 
64 

77 
64 

77 
59 

71.9 
50.0 

NEW  GULP 

MAX 

Mm 

79 
52 

62 
49 

64 

41 

62 
39 

59 
39 

68 

40 

73 

44 

60 
55 

80 

58 

74 
43 

77 
47 

76 
44 

71 
45 

81 
49 

55 
42 

52 

28 

65 

30 

74 
45 

77 
46 

79 
49 

75 
52 

78 
52 

62 
42 

53 
29 

53 

30 

70 
49 

76 
65 

SO 
63 

82 
63 

80 
63 

72.0 
46.4 

ORANGE  4  NW 

MAX 

Mm 

72 
45 

75 
50 

61 
38 

59 
34 

57 
34 

64 
36 

70 
37 

76 
47 

78 
58 

71 
42 

71 
42 

70 
42 

6* 
42 

63 
46 

55 

41 

45 
27 

55 
27 

69 
39 

7  3 
45 

76 
46 

70 
41 

70 

78 
52 

53 
27 

46 
27 

65 
36 

73 
59 

74 
58 

72 
59 

77 
61 

66.7 
42.7 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
54 

62 

48 

62 

41 

60 

36 

66 
35 

69 

44 

77 
52 

79 
64 

74 
50 

74 
45 

76 

48 

69 
45 

81 

54 

57 

49 

54 
34 

62 

30 

71 

47 

74 
43 

76 
58 

74 
47 

78 
49 

7  9 

5? 

54 
37 

51 
29 

71 

36 

77 
64 

76 
62 

79 
63 

78 
62 

76 
58 

70.6 
48.0 

PIERCE  1  E 

MAX 

Mm 

79 
50 

82 
46 

62 
39 

61 
35 

58 
34 

66 
36 

73 
44 

80 
55 

82 
55 

74 
40 

76 
44 

78 
41 

70 
45 

81 
46 

54 

41 

53 

24 

66 
30 

75 
38 

79 
45 

81 

42 

80 
50 

80 

4  6 

81 
41 

53 
27 

54 

32 

73 
50 

79 
59 

81 
62 

82 
57 

82 
62 

72.6 
43.9 

POINT  COMFORT 

MAX 

Mm 

74 
55 

75 
48 

60 
44 

60 
47 

63 
41 

71 
52 

70 
59 

63 
64 

82 

70 

73 
46 

75 
53 

75 
42 

64 
46 

83 

47 

55 
52 

60 
32 

75 
53 

74 
46 

79 
60 

77 
49 

70 
44 

79 
64 

79 
42 

48 
29 

65 
36 

70 
64 

70 
61 

72 

65 

71 
63 

73 
61 

71.5 
51.2 

PORT  ARTHUR  WSO 

MAX 

Mm 

76 
53 

64 
45 

62 
41 

60 
36 

67 
36 

72 
43 

79 
S3 

81 
62 

73 
51 

73 
45 

74 

47 

67 
43 

70 
50 

56 

51 

51 
36 

58 
32 

75 
42 

73 
47 

80 
59 

72 
50 

73 
49 

81 

60 

62 
37 

48 
30 

6  6 
36 

77 
63 

78 
63 

77 
64 

80 
65 

79 
60 

70.2 
48.3 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

Mm 

82 
58 

70 
48 

65 

44 

63 
39 

69 

37 

73 
42 

80 

55 

80 
65 

74 
56 

74 
44 

78 
52 

71 
50 

84 
55 

78 
49 

57 
43 

67 
32 

75 
42 

76 
42 

61 
66 

74 
56 

78 
58 

82 

58 

76 
43 

50 
34 

!1 

41 

74 
61 

60 
59 

74 

62 

74 
62 

80 
63 

73.7 
50.6 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mm 

78 
56 

79 
52 

64 
42 

66 
38 

64 
36 

66 
38 

72 
46 

78 
60 

78 
66 

76 
44 

73 
46 

78 
44 

72 
54 

63 

53 

60 
46 

58 
34 

63 
34 

74 
46 

71 
52 

77 
50 

72 
53 

77 
66 

78 
46 

56 
37 

03 
37 

70 
63 

77 
66 

78 
67 

77 
65 

77 
65 

72.0 
50.1 

SUGAR  LAND 

MAX 

Mm 

77 
51 

78 
49 

62 
39 

60 
36 

57 
37 

65 
42 

73 
49 

61 
59 

79 

55 

71 
43 

73 
46 

77 
41 

67 
45 

76 

47 

53 

40 

51 
28 

63 
33 

75 
43 

75 
47 

79 

50 

73 
48 

7B 
54 

80 
43 

52 

26 

53 
3  0 

69 
45 

78 
63 

81 

65 

61 
64 

79 
63 

70.5 
46.0 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

73 
49 

79 
49 

62 
42 

60 
40 

57 
38 

65 
39 

73 
49 

80 
45 

80 
57 

71 
40 

73 
43 

79 
46 

67 
45 

76 
48 

59 
41 

51 
25 

64 
35 

75 
42 

74 
49 

60 
45 

81 
44 

78 

4  5 

61 
44 

52 

30 

53 
3! 

69 

51 

79 
63 

81 
64 

83 
63 

79 
64 

71.1 
45.5 

VICTORIA  WSO 

t     *     • 

MAX 

Mm 

82 

54 

65 
48 

64 
40 

62 

37 

67 
36 

74 
42 

61 
46 

83 
60 

77 
54 

76 
42 

79 
50 

70 
44 

84 
54 

58 

47 

56 
36 

68 
32 

76 

43 

76 
42 

83 
56 

76 
45 

80 
48 

85 
53 

54 
31 

52 

27 

73 

80 
64 

80 
56 

80 
64 

81 
64 

81 
61 

73.4 
47.2 

SOUTHERN           09 

ALICE 

MAX 

Mm 

83 
55 

86 
50 

66 
47 

68 
40 

65 
38 

70 
41 

78 
47 

85 
51 

86 
60 

62 
46 

79 
52 

62 

50 

85 
51 

63 
38 

60 
32 

72 
36 

84 
43 

87 

51 

87 
49 

60 
55 

85 
49 

89 
43 

57 

31 

56 
35 

64 
42 

83 
61 

79 
65 

84 
62 

77.3 
47.2 

S«e  Refarsnc*  NoUi  Following  Station  Ioda: 
-    371     - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

NOVEMBER 

1970 

Station 

Day 

oIM 

onth 

01 

2 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

ARMSTRnNG 

MAX 

M1N 

85 
57 

77 
46 

78 
50 

70 
32 

68 
33 

70 
33 

84 

45 

88 
53 

85 
59 

60 
43 

83 
52 

86 
59 

82 

60 

61 
44 

76 
40 

70 
25 

80 
32 

80 
35 

87 
56 

81 
50 

67 
58 

86 
63 

74 
47 

65 
28 

83 

43 

84 
49 

63 
53 

66 
52 

80.0 
46.5 

BENAVIOES  7  S 

MAX 
MIN 

B5 
51 

66 

52 

65 

47 

66 

40 

68 
36 

70 
37 

60 
42 

64 
61 

88 
55 

63 
43 

82 
49 

86 
51 

71 
55 

68 
48 

65 
34 

59 
29 

73 
36 

85 
44 

82 

4B 

89 
51 

69 
56 

88 
43 

55 

37 

55 

32 

79 
34 

84 
39 

80 
56 

84 
58 

83 

64 

68 
63 

78.1 
46.4 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 

MIN 

85 
58 

87 
49 

67 
34 

70 
33 

68 
29 

72 
34 

79 
40 

88 
52 

85 
50 

82 

35 

80 

46 

85 

40 

75 
58 

84 
45 

59 
39 

62 
29 

74 
31 

83 
36 

81 

44 

86 
36 

62 
59 

82 

60 

65 

42 

57 
22 

55 
27 

71 
43 

82 

50 

85 
59 

62 
63 

83 
66 

77.2 
43.7 

CATAMNA 

MAX 

MIN 

87 
52 

B9 

50 

68 
39 

66 
37 

70 
33 

79 

40 

86 

45 

86 

54 

82 
49 

61 

41 

B2 
49 

74 

42 

62 
51 

85 

54 

73 
35 

74 
29 

82 
36 

79 

40 

62 
44 

81 

44 

82 

57 

80 
55 

78 
42 

55 

25 

70 

30 

83 
56 

83 

57 

84 

61 

85 
62 

76.8 
45.1 

CH»RL0TTE  5  NNW 

MAX 
MIN 

84 
50 

83 
46 

72 
33 

65 
33 

69 
28 

78 
33 

84 

43 

86 
62 

85 
50 

77 
34 

82 

45 

79 
48 

63 
52 

75 
48 

60 
31 

71 
23 

80 
28 

89 
35 

B3 
48 

84 
38 

63 
52 

83 
53 

83 

3  9 

58 

20 

75 
28 

83 

47 

83 
61 

62 
60 

B3 
63 

84 
61 

78.9 
43.1 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
59 

66 
52 

46 
38 

66 
35 

70 
32 

79 
39 

66 
48 

84 
58 

80 
49 

80 
42 

81 
51 

75 
50 

S3 

49 

63 

40 

59 

34 

72 
28 

80 
36 

78 
38 

65 

49 

60 

48 

63 

56 

81 
55 

56 
36 

54 
29 

74 
33 

84 
53 

83 
58 

63 
60 

83 
61 

65 
62 

76.2 
45.9 

CRVSTAL  CITY 

MAX 

MIN 

65 
57 

75 

47 

69 
37 

68 
34 

71 
30 

78 
37 

85 
45 

83 
55 

81 
51 

80 
40 

82 
50 

72 
42 

82 
56 

64 
45 

61 
33 

71 
29 

78 
33 

77 
37 

84 
47 

79 
39 

60 
56 

79 

54 

70 
39 

53 
24 

70 
30 

79 
49 

80 

54 

80 
58 

61 
61 

82 
62 

76.0 
44.4 

DILLEY 

MAX 

MIN 

64 

44 

8  5 
45 

65 
39 

67 
35 

66 
33 

71 
33 

79 
35 

85 
44 

84 
50 

80 
40 

80 

40 

83 

42 

74 
42 

82 

45 

63 
27 

60 
27 

72 
2B 

82 
33 

76 

43 

85 
42 

79 

45 

83 
54 

82 

39 

55 

24 

54 

25 

75 
33 

84 
46 

83 
52 

84 
60 

84 
58 

76.3 
40.2 

EAGLE  PASS 

MAX 
MIN 

83 

50 

63 

48 

63 
43 

66 
36 

63 
32 

69 
32 

79 
39 

85 
49 

80 
49 

75 
39 

79 
39 

79 
42 

74 
41 

80 
44 

60 
33 

58 
29 

73 

30 

77 
31 

78 
39 

82 

36 

79 
38 

80 
48 

64 
39 

53 
26 

54 
25 

69 
29 

77 
48 

75 
52 

79 
56 

82 
58 

73.9 
40.1 

ENCINAL  3  Nw 

MAX 

MIN 

66 

40 

87 
5? 

77 
36 

68 
33 

66 
30 

73 
36 

60 
40 

85 
42 

66 
55 

60 
37 

80 
38 

62 

46 

74 
47 

63 
45 

74 
31 

69 
29 

73 
39 

64 
38 

79 

40 

83 
38 

93 
43 

62 

47 

85 
37 

62 

21 

56 
23 

65 
30 

84 
48 

85 
52 

85 
56 

85 
58 

79.0 
40.3 

FALCUN  DAM 

MAX 

MIN 

85 
52 

67 

43 

65 

52 

68 

40 

65 
39 

68 
39 

79 
50 

87 
56 

67 

57 

87 
49 

80 
53 

82 
58 

75 
58 

87 
50 

66 

45 

61 
32 

72 
31 

63 
43 

79 
49 

85 
50 

82 
50 

82 
55 

85 
51 

55 
32 

55 
34 

77 
38 

85 
50 

64 

57 

84 
62 

87 
63 

77.5 
47.9 

FALFURRIAS 

MAX 

MIN 

77 
43 

81 
47 

72 
47 

81 
33 

B0 
29 

65 
29 

73 
29 

85 
39 

84 
54 

76 
38 

76 
39 

60 
51 

70 
52 

82 

45 

62 
32 

56 

27 

67 
28 

79 

40 

77 
44 

B3 

47 

76 

54 

80 
59 

84 
46 

52 

28 

54 
29 

72 
35 

78 
52 

78 
56 

79 
56 

79 
64 

74.6 
42.4 

FOWLERTON 

MAX 

MIN 

92 

52 

87 
50 

67 
38 

67 
33 

70 
31 

80 
36 

88 
42 

89 
58 

88 
58 

68 
35 

82 

47 

84 
40 

85 
50 

76 

49 

62 
35 

74 
24 

82 

31 

81 
36 

85 
46 

84 
48 

83 
52 

63 
50 

78 
40 

55 
22 

76 
29 

85 

51 

84 
60 

85 
66 

35 
62 

87 

57 

80.4 
44.3 

FREER 

MAX 

MIN 

66 
5* 

66 

49 

65 
40 

66 
32 

67 
40 

69 
45 

76 

50 

87 
57 

87 
52 

78 
42 

89 
42 

78 
46 

75 
50 

78 
46 

64 

43 

60 
30 

73 
35 

78 
40 

85 

47 

82 
48 

78 
58 

83 
62 

67 
40 

56 
28 

57 
32 

76 
45 

78 
58 

78 
56 

78 
65 

84 
61 

76.2 
46.5 

HEBBRONVILLE 

MAX 

MIN 

85 

55 

67 
53 

65 
52 

68 

40 

66 
33 

71 
40 

79 
42 

86 

50 

87 
56 

81 
41 

81 
49 

85 
50 

76 
55 

85 

47 

64 
36 

60 
31 

73 
39 

66 
45 

82 

51 

89 
49 

83 
57 

82 
61 

68 

44 

56 
29 

57 
31 

77 
41 

83 

57 

84 
60 

65 
61 

85 
64 

77.9 
47.3 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

LAREDO  ND.  2 

MAX 

MIN 

85 
62 

74 
56 

69 
51 

67 
40 

71 
37 

79 

44 

85 
50 

63 
63 

80 
55 

80 
47 

79 
55 

76 
54 

83 
63 

73 
48 

59 
37 

71 

31 

81 
45 

61 
43 

89 
54 

63 
51 

81 
63 

82 

60 

73 
46 

55 
30 

71 
37 

81 
57 

83 
57 

83 

60 

83 
66 

84 
65 

77.5 
50.9 

ORTON 

MAX 

MIN 

63 
52 

65 

52 

63 

47 

66 

38 

64 
32 

68 
34 

78 
46 

85 

48 

66 
55 

78 
40 

79 
55 

82 
49 

74 

51 

64 
44 

64 
36 

59 
28 

70 
29 

83 
45 

79 
46 

67 
49 

80 
56 

so 

61 

85 
42 

55 

28 

54 
33 

75 
43 

80 
60 

82 

62 

63 
64 

84 
64 

75.8 
46.3 

PEARSALL 

MAX 

MIN 

65 

44 

83 
45 

67 

3  8 

67 
34 

72 
33 

79 
38 

86 
42 

85 

64 

80 

49 

80 
39 

63 

48 

83 
44 

81 
55 

76 

44 

61 
32 

73 

28 

83 

34 

81 
37 

74 
42 

85 
46 

79 
53 

62 
57 

84 

36 

54 
28 

55 
32 

80 
43 

84 
55 

84 
60 

63 
63 

82 

60 

77.7 
44.1 

POTEET 

MAX 
MIN 

63 
46 

83 
46 

64 
36 

66 
37 

65 
30 

72 
35 

78 

41 

85 
45 

87 
52 

80 
36 

79 
40 

83 
40 

74 
45 

85 

73 
32 

63 
24 

71 
25 

81 

35 

78 
40 

86 

40 

79 

43 

83 
56 

64 
33 

69 

24 

58 
27 

75 
34 

83 
53 

77 
60 

60 
63 

98 
63 

77.4 
41.0 

RIO  GRANDE  CITY  3  U 

MAX 

MIN 

66 
45 

89 
55 

69 
56 

67 

45 

68 
32 

71 
32 

60 
35 

88 
42 

68 
53 

63 
39 

81 
40 

84 
55 

74 
60 

66 
48 

66 
40 

62 

24 

73 
24 

85 
37 

84 
40 

89 
44 

81 
44 

86 
56 

87 
53 

56 
27 

57 
28 

79 
30 

66 
50 

85 
57 

66 
62 

86 
63 

76.9 
43.9 

TILDEN 

MAX 
MIN 

84 

50 

86 

51 

67 

38 

67 
34 

67 
32 

71 
39 

78 
44 

65 
52 

67 
55 

82 

36 

79 
45 

82 
45 

75 
50 

85 
50 

63 

34 

60 
25 

72 
31 

81 
36 

78 
42 

85 
39 

79 
50 

84 
57 

87 
41 

56 

25 

55 

31 

76 
41 

84 

57 

81 
60 

61 
61 

84 
59 

76.7 
43.7 

ZAPATA 

•     t     * 

MAX 
MIN 

65 

60 

78 
55 

73 

5o 

71 
44 

72 

40 

78 

43 

88 
50 

87 

61 

83 
56 

80 
48 

65 
56 

77 
58 

89 
64 

76 
46 

64 
35 

73 
33 

82 

41 

82 
45 

90 
54 

84 
54 

84 
64 

86 
60 

74 

*6 

56 
31 

69 
40 

74 
53 

77 
61 

79 

67 

85 
62 

86 
66 

79.0 
51.7 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO 

MAX 

MIN 

64 
64 

71 

55 

66 

55 

68 
50 

70 
42 

79 
43 

83 
59 

84 
67 

82 
54 

80 
52 

84 
57 

76 
64 

87 
66 

68 

50 

65 
38 

70 
35 

78 
42 

83 
48 

82 

60 

83 
56 

83 
63 

84 
63 

66 
45 

64 
39 

78 
43 

83 
64 

84 
57 

86 

70 

82 
66 

84 
64 

78.0 
54.4 

HARLlNGEN 

MAX 

MIN 

84 
55 

83 
54 

74 
50 

67 
50 

67 
44 

74 

41 

80 
44 

83 
59 

83 
60 

80 
48 

80 
50 

87 
62 

76 
65 

78 

43 

62 

39 

63 
30 

70 
33 

79 

44 

82 

44 

83 
56 

83 
58 

85 
63 

84 
48 

59 
35 

74 
35 

75 
41 

85 
55 

64 
55 

85 
63 

78 
63 

77.6 
49.6 

MC  ALLEN 

MAX 

MIN 

84 
48 

87 
46 

75 

53 

68 

50 

77 
41 

71 
39 

79 
43 

85 

54 

86 
62 

63 
49 

82 

50 

91 

61 

74 
61 

88 
46 

66 
36 

62 
31 

72 
34 

83 
42 

83 
46 

90 
55 

64 
56 

85 
63 

68 
53 

57 
35 

60 
35 

77 
37 

82 
59 

84 
58 

83 
58 

84 
65 

79.0 
46.9 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

85 
61 

72 
53 

67 
55 

67 
49 

71 
40 

79 

44 

85 
55 

66 
64 

83 
56 

81 

50 

87 
59 

72 
63 

88 
59 

67 
49 

63 
42 

70 
34 

83 

44 

83 
44 

B9 

61 

63 
56 

83 
63 

66 
64 

66 
43 

59 

36 

77 
40 

82 
59 

82 
60 

82 

57 

62 
66 

85 
66 

76.2 
53.1 

1C  COOK 

MAX 

MIN 

84 
45 

67 
51 

60 

51 

68 
40 

67 
33 

71 
36 

79 
41 

85 
49 

86 
55 

82 
42 

81 
44 

87 
55 

72 
58 

87 
45 

66 
35 

62 

31 

72 
35 

84 
43 

83 
45 

91 
48 

84 
49 

85 
61 

88 
52 

56 
30 

59 
30 

78 
35 

83 
54 

85 
54 

82 
54 

83 

64 

77.9 
45.5 

MISSION  4  W 

MAX 

MIN 

84 
53 

67 
55 

6? 

53 

68 
48 

68 

40 

71 

40 

79 
44 

66 

54 

86 
5B 

84 
44 

81 
46 

87 
62 

74 
63 

88 
49 

65 

40 

62 

32 

71 
34 

83 

44 

82 
44 

89 
54 

62 
57 

85 
63 

66 
55 

57 
35 

58 
35 

79 
33 

64 
56 

84 
59 

85 

61 

85 
67 

78.1 
49.3 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

77 
55 

79 
51 

61 
50 

62 

46 

71 

45 

78 
63 

82 

63 

74 
38 

75 
42 

54 

73 
53 

78 
37 

64 
39 

60 
33 

63 
42 

88 
43 

74 
48 

62 

60 

80 
65 

78 
61 

81 

48 

58 
32 

67 
41 

78 
48 

76 
59 

78 
58 

73.5 
49.1 

RAYMONDVILLE 

MAX 

MIN 

83 
52 

85 
53 

60 
52 

66 

45 

68 
40 

69 
39 

80 

39 

64 
57 

85 
60 

81 
47 

80 
48 

66 
60 

72 
62 

68 
47 

67 
40 

62 
31 

70 
35 

80 
45 

82 
45 

89 
54 

84 

59 

63 
59 

86 

52 

60 
34 

61 
35 

80 
42 

84 
55 

85 
56 

83 
68 

82 
63 

77.6 
49.1 

SAN  BENITO 

MAX 

Mm 

82 
58 

64 
54 

70 

55 

66 
52 

67 
47 

69 

46 

70 
48 

80 
49 

82 
60 

79 
53 

80 
55 

84 
60 

75 
66 

88 
50 

66 
43 

62 
36 

70 
37 

73 
50 

62 
54 

82 
57 

82 

56 

82 
64 

84 
54 

58 

37 

61 

37 

75 
45 

79 
46 

81 
48 

62 
69 

62 
70 

76.0 
51.9 

WESL'CO  2  E 

MAX 

MIN 

85 
61 

8! 
52 

67 

55 

66 

49 

70 
41 

76 
40 

63 
56 

85 
63 

81 
61 

80 
49 

85 
5B 

80 
63 

89 
64 

83 

49 

64 

40 

70 
31 

81 
46 

83 

47 

90 
62 

83 
56 

84 
62 

87 
67 

79 
50 

61 
34 

76 
39 

82 

59 

63 

60 

63 
63 

80 
70 

84 
65 

79.4 
53.7 

S*»  Reference  Notei  Following  Station  Index 
-    372    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
NOVEMBER   1970 


Station 

Day  Oi  Month 

1>j 
0  0  > 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

MORDS  CREEK  0AM 

EVAP 

.22 

.12 

.13 

• 

.37 

.17 

.23 

.30 

.34 

.25 

.29 

.23 

.21 

.14 

• 

.19 

.29 

.27 

.35 

.33 

.36 

.19 

* 

* 

* 

1.02 

.25 

.14 

.13 

.10 

6.62 

WIND 

98 

146 

97 

121 

89 

49 

111 

100 

157 

77 

106 

100 

87 

223 

180 

101 

160 

102 

153 

116 

112 

177 

250 

96 

182 

161 

137 

62 

109 

96 

3755 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  DAM 

EVAP 

.17 

.15 

.13 

.18 

.12 

.14 

.24 

.17 

.21 

.18 

.14 

.19 

.14 

m 

.08 

* 

.26 

.15 

.20 

.28 

.14 

.12 

* 

* 

1.21 

.20 

.25 

.06 

.05 

.08 

5.42B 

WIND 

80 

139 

96 

129 

99 

52 

116 

120 

145 

76 

55 

131 

76 

179' 183 

69 

123 

B6 

103 

163 

70 

166 

262 

140 

99 

273 

236 

92 

62 

94! 

3736 

MAX 

70 

63 

60 

58 

54 

65 

75 

71 

72 

65 

67 

67 

62 

46   44!   - 

56 

63 

65 

67 

63 

66 

- 

- 

65 

60 

69 

68 

69 

67 

63.7 

MIN 

45 

37 

37 

37 

36 

37 

42 

47 

47 

42 

42 

37 

38 

42   35 

- 

34 

38 

40 

42 

41 

41 

- 

- 

30 

34 

55 

58 

55 

55 

41.6 

BELTON  DAM 

EVAP 

.18 

.14 

.12 

.08 

.23 

.09 

.16 

.17 

.17 

.16 

.14 

.18 

.12 

.05  .08 

.12 

.13 

.15 

.15 

.25 

.11 

.06 

.21 

* 

.30 

.10 

.16 

.08 

.02 

.07 

3.98 

WIND 

21 

84 

37 

40 

23 

2 

61 

97 

76 

32 

29 

76 

38 

110  122 

45 

66 

47 

85 

65 

51 

79 

144 

116 

69 

144 

141 

47 

24 

58 

2031 

BENBROOK  DAM 

EVAP 

.17 

.10 

.14 

.17 

.14 

.18 

.09 

.25 

.16 

.14 

.16 

.19 

.15 

.15 

.04 

.25 

.16 

.27 

.22 

.27 

* 

* 

.55 

.12 

.21 

.12 

.11 

.09 

4.62 

WIND 

45 

108 

64 

103 

72 

51 

72 

107 

124 

63 

80 

86 

81 

1*5| 144 

71 

114 

44 

114 

105 

81 

113 

206 

106 

117 

165 

141 

38 

68 

94 

2922 

DENISON  0AM 

EVAP 

.12 

.07 

.15 

.16 

.07 

.23 

.12 

.13 

.16 

.10 

.17 

.11 

.05 

.05' .11 

.14 

.09 

,15 

.27 

.12 

.17 

.19 

.26 

.12 

.18 

.20 

.13 

.10 

.06 

.11 

4.09 

WIND 

72 

150 

139 

167 

87 

112 

45 

174 

163 

38 

86 

132 

53 

224  174   63 

85 

65 

207 

66 

126 

225 

244 

99 

216 

343 

204 

41 

109 

154 

4065 

MAX 

72 

67 

61 

55 

62 

66 

68 

68 

67 

65 

65 

62 

60 

48   51 

56 

60 

62 

63 

62 

73 

67 

50 

42 

63 

70 

69 

68 

70 

72 

62.8 

MIN 

47 

38 

38 

39 

40 

43 

46 

59 

45 

43 

45 

39 

42 

43   32 

36 

39 

43 

49 

41 

43 

50 

36 

32 

35 

53 

61 

49 

56 

57 

44.0 

GRAPEVINE  DAM 

EVAP 

.15 

.15 

.14 

.14 

.15 

.13 

.18 

.24 

.23 

.16 

.17 

.20 

.11 

.15  .11 

* 

.26 

.12 

.20 

.23 

. 

.17 

• 

* 

* 

.74 

.19 

.12 

.09 

.10 

4.798 

WIND 

* 

194 

95 

137 

93 

60 

86 

115 

153 

79 

64 

131 

61 

159  181 

74 

122 

55 

121 

126 

61 

179 

220 

122 

127 

234 

200 

44 

72 

98 

3463 

MAX 

74 

56 

61 

58 

58 

63 

74 

78 

77 

65 

75 

65 

62 

47   45 

- 

57 

61 

66 

66 

55 

69 

- 

- 

- 

65 

72 

72 

70 

72 

64.7 

MIN 

50 

38 

39 

38 

37 

38 

41 

58 

45 

42 

41 

39 

39 

42 

32   - 

30 

39 

41 

41 

45 

43 

- 

- 

- 

36 

55 

56 

55 

55 

42.9 

LAVON  DAM 

EVAP 

.21 

.10 

.14 

.20 

.17 

.12 

.20 

.16 

.21 

.14 

.15 

.18 

.10 

.07 

.121  * 

.23 

.13 

.19 

.26 

.17 

.12 

* 

« 

* 

.67 

.20 

.09 

.08 

.08 

4.51 

WIND 

82 

115 

102 

114 

92 

56 

119 

134 

170 

67 

56 

147 

65 

150 

218   54 

151 

69 

113 

126 

76 

218 

182 

124 

131 

289 

243 

66 

89 

117 

3755 

NAVARRO  MILLS  0AM 

EVAP 

.19 

.12 

.18 

.15 

.10 

.12 

.18 

.16 

.23 

.18 

.13 

.18 

.10 

.06 

.09   * 

.23 

.20 

.19 

.26 

.21 

.08 

* 

* 

.70 

.39 

.19 

.11 

.06 

.05 

4.86 

WIND 

64 

126 

86 

108 

90 

59 

117 

129 

139 

79 

39 

122 

64 

175 

179   59 

135 

109 

100 

144 

41 

176 

263 

132 

Bl  249 

212 

93 

49 

93 

3512 

MAX 

74 

67 

65 

57 

59 

67 

68 

77 

75 

69 

71 

70 

66 

51 

45!  - 

61 

67 

70 

70 

67 

70 

- 

- 

51 

67 

72 

70 

72 

72 

66.3 

MIN 

49 

42 

42 

40 

39 

41 

45 

52 

51 

45 

46 

42 

42 

45 

37l  - 

1 

37 

43 

45 

45 

45 

64 

- 

- 

33 

36 

59 

61 

59 

60 

46.1 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

.18 

.10 

.12 

.20 

.13 

.12 

.23 

.19 

.30 

.21 

.24 

.21 

.16 

.04 

.08  ,14 

.22 

.24 

.24 

.32 

.16 

.21 

* 

* 

.66 

.16 

.18 

.16 

.10 

.12 

5.44 

WIND 

55 

147 

64 

99 

69 

32 

69 

72 

121 

65 

56 

71 

B4 

191 

171   70 

86 

64 

102 

101 

92 

134 

248 

no 

121 

154 

109 

46 

63 

80 

2946 

MAX 

73 

51 

58 

56 

56 

63 

66 

72 

70 

65 

66 

65 

62 

51 

421  51 

60 

62 

63 

63 

61 

70 

60 

- 

46 

61 

70 

73 

66 

70 

61.9 

MIN 

44 

36 

36 

35 

36 

37 

39 

46 

44 

40 

40 

40 

39 

38 

32   30 

31 

39 

40 

41 

39 

47 

28 

- 

28 

34 

47 

51 

55 

55 

39.6 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 

.17 

.13 

.16 

.14 

.10 

.02 

.29 

.21 

.21 

.18 

.19 

.16 

.11 

.09 

.091  .10 

.18 

.23 

.20 

.25 

.17 

.11 

.14 

.13 

.18 

.09 

.18 

.20 

* 

.08 

4.49 

WIND 

47 

74 

45 

54 

56 

38 

70 

117 

98 

47 

50 

62 

46 

98 

981  50 

85 

72 

103 

81 

59 

110 

115 

76 

86 

172 

168 

65 

58 

64 

2386 

WACO  DAM 

EVAP 

.20 

.18 

.16 

.18 

.15 

.12 

.20 

.22 

.22 

.21 

.18 

.20 

.13 

.02 

.08   * 

.32 

.18 

.27 

.31 

.19 

.10 

* 

* 

.62 

.14 

.20 

.10 

.08 

.05 

5.01 

WIND 

91 

145 

85 

107 

90 

53 

129 

164 

141 

74 

81 

103 

60 

174 

181   84 

164 

92 

144 

123 

80 

146 

220 

121 

156 

255 

218 

81 

59 

94 

3715 

MAX 

72 

61 

61 

59 

57 

65 

72 

72 

72 

66 

67 

67 

63 

51 

45   - 

60 

65 

71 

67 

63 

67 

- 

- 

66 

61 

69 

71 

72 

71 

64.9 

MIN 

45 

38 

37 

36 

35 

37 

43 

48 

46 

41 

40 

39 

38 

41 

34 

- 

34 

39 

39 

41 

40 

45 

- 

- 

30 

32 

45 

55 

55 

58 

41.1 

WHITNEY  0AM 

EVAP 

.17 

.12 

.15 

.16 

.13 

.13 

.20 

.18 

.23 

.20 

.15 

.18 

.08 

.03 

.10 

.06 

.17 

.19 

.16 

.28 

.14 

.13 

.24 

.18 

.13 

.15 

.22 

.12 

.06 

.06 

4.54 

WIND 

56 

95 

62 

89 

68 

31 

73 

110 

125 

51 

39 

76 

25 

109 

114 

45 

92 

69 

SO 

108 

34 

101 

148 

116 

87 

199 

176 

65 

54 

59 

2556 

MAX 

72 

72 

63 

60 

59 

75 

73 

79 

71 

67 

74 

74 

77 

54 

551  54 

60 

63 

64 

65 

70 

68 

66 

4B 

48 

58 

72 

76 

76 

70 

66.1 

MIN 

42 

39 

38 

43 

43 

38 

40 

46 

40 

40 

41 

39 

41 

48 

351  34 

33 

36 

41 

41 

41 

41 

35 

32 

32 

42 

53 

55 

53 

56 

41.3 

*    *    * 
EAST  TEXAS          0". 

DAINOERFIELD  9  S 

EVAP 

.11 

.14 

.18 

.11 

.14 

.16 

.06 

.09 

.19 

.08 

.10 

.13 

.09 

.04 

.11  .08 

.13 

.11 

.21 

.27 

.06 

.11 

.27 

.11 

.08 

_ 

.05 

.15 

.01 

.12 

3.61B 

WIND 

47 

96 

116 

110 

80 

64 

54 

105 

147 

32 

51 

104 

80 

113 

1131  48 

121 

32 

133 

91 

84 

98 

139 

74 

124 

146 

100 

66 

66 

72 

2708 

MAX 

72 

63 

63 

57 

64 

70 

75 

74 

70 

68 

71 

67 

65 

52 

51   57 

66 

69 

71 

67 

73 

74 

71 

48 

57 

71 

73 

75 

74 

74 

66.7 

MIN 

54 

41 

42 

40 

38 

44 

48 

60 

51 

45 

47 

43 

46 

47 

40 

39 

41 

44 

52 

46 

44 

59 

40 

36 

36 

57 

62 

64 

62 

60 

47.6 

SAM  RAYBURN  DAM 

EVAP 

.13 

.24 

.15 

.20 

.11 

.10 

.09 

.11 

. 

.14 

.10 

.15 

.10 

.07 

.06 

.07 

.11 

.09 

.15 

.11 

.14 

.25 

.23 

.13 

.04 

.12 

.06 

.04 

.10 

3.63B 

WIND 

12 

62 

97 

95 

86 

29 

40 

59 

95 

35 

10 

86 

29 

97 

125 

49 

42 

81 

36 

106 

25 

93 

127 

167 

43 

104 

98 

54 

25 

42 

2049 

MAX 

82 

77 

66 

65 

58 

66 

78 

73 

76 

73 

72 

72 

66 

63 

51 

44 

56 

68 

70 

73 

70 

68 

76 

62 

50 

55 

71 

72 

70 

76 

67.4 

MIN 

53 

52 

44 

42 

39 

38 

42 

51 

57 

46 

46 

46 

46 

46 

42 

35 

33 

39 

47 

49 

44 

45 

45 

34 

33 

35 

55 

61 

61 

64 

45.7 

TOWN  BLUFF  DAM 

EVAP 

.12 

.13 

.10 

.15 

.12 

.10 

.13 

.10 

.12 

.17 

.07 

.05 

.19 

.04 

.07 

.02 

.08 

.09 

.09 

.15 

.12 

.12 

.18 

. 

_ 

. 

.10 

.06 

.03 

.08 

3.09B 

WIND 

23 

58 

56 

74 

66 

42 

52 

62 

95 

46 

21 

72 

31 

75 

72 

56 

38 

89 

35 

98 

28 

78 

99 

106 

46 

94 

98 

54 

30 

47 

1641 

MAX 

75 

78 

65 

63 

59 

66 

72 

75 

74 

72 

73 

72 

66 

50 

50 

44 

57 

55 

71 

72 

69 

68 

75 

- 

56 

64 

70 

71 

71 

76 

66.6 

MIN 

42 

49 

40 

38 

37 

38 

45 

48 

56 

44 

44 

43 

43 

44 

41 

35 

35 

38 

46 

47 

42 

42 

46 

- 

33 

34 

54 

59 

60 

62 

44.3 

*    *    • 
TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 

_ 

.02 

.08 

.09 

.26 

.03 

.09 

.18 

.13 

.22 

.05 

.10 

.09 

.16 

.35 

. 

.06 

.13 

.25 

.12 

.02 

.03 

.05 

.09 

.20 

.18 

.13 

.04 

.18 

.13 

3.71B 

WIND 

193 

42 

33 

41 

35 

118 

76 

135 

54 

74 

59 

75 

77 

193 

7 

93 

195 

55 

151 

100 

80 

116 

37 

40 

111 

130 

37 

25 

111 

24 

2517 

MAX 

54 

72 

65 

69 

55 

61 

59 

60 

62 

60 

59 

59 

45 

44 

65 

62 

58 

61 

63 

61 

60 

56 

55 

52 

58 

60 

70 

60 

63 

61 

59.7 

MIN 

33 

65 

55 

50 

25 

31 

33 

31 

28 

30 

32 

40 

31 

29 

20 

31 

33 

35 

36 

42 

30 

33 

25 

26 

30 

38 

36 

37 

36 

39 

34.7 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 

.13 

.14 

.14 

.10 

.11 

.13 

.20 

.34 

.16 

.12 

.16 

.22 

.20 

.17 

.08 

.19 

.23 

.20 

.27 

.23 

.23 

.23 

.15 

.12 

.22 

.42 

.28 

.13 

.06 

.20 

5.56 

WIND 

43 

35 

28 

14 

15 

12 

51 

140 

20 

16 

33 

55 

165 

123 

3 

71 

65 

31 

72 

37 

64 

55 

36 

27 

47 

155 

71 

19 

11 

77 

1591 

MAX 

62 

61 

53 

56 

59 

63 

69 

65 

63 

64 

66 

66 

59 

55 

56|  59 

62 

64 

63 

61 

66 

62 

58 

53 

79 

68 

66 

58 

65 

66 

62.4 

MIN 

43 

39 

38 

33 

32 

39 

45 

48 

38 

37 

43 

38 

43 

30 

331  37 

39 

37 

43 

36 

42 

44 

31 

30 

35 

50 

45 

47 

52 

47 

39.6 

YSLETA 

EVAP 

.28 

.10 

.27 

.22 

.15 

.11 

.20 

.30 

.21 

+ 

.29 

.15 

.30 

.20 

.17  .10 

.09 

.13 

.20 

.32 

.23 

* 

.40 

.12 

.11 

* 

.40 

.11 

.16 

.13 

5,45 

WIND 

6 

50 

53 

97 

62 

27 

53 

69 

77 

* 

10 

6 

119 

114 

16|  20 

8 

24 

38 

73 

75 

* 

10 

83 

13 

* 

83 

17 

4 

15 

1224 

MAX 

67 

69 

64 

60 

61 

66 

69 

71 

66 

- 

67 

71 

73 

64 

60 

60 

60 

61 

63 

72 

63 

- 

66 

49 

56 

- 

66 

61 

68 

64 

64.3 

MIN 

40 

41 

38 

37 

37 

38 

41 

43 

38 

" 

37 

38 

39 

37 

37 

36 

36 

36 

37 

32 

43 

" 

36 

34 

33 

- 

36 

43 

43 

42 

38.1 

*    *    * 

Edwards  plateau        06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 

.16 

.19 

.14 

.16 

.17 

.17 

.16 

.18 

.21 

.19 

.27 

.22 

.23 

.29 

.19 

.17 

.18 

.17 

.33 

.21 

.20 

.08 

.31 

.16 

.20 

.20 

.08 

.03 

.06 

.09 

5.40 

WIND 

56 

116 

50 

39 

57 

42 

40 

69 

49 

52 

100 

55 

114 

190 

137 

61 

44 

41 

90 

41 

93 

60 

121 

81 

112 

77 

49 

37 

71 

80 

2224 

MAX 

68 

65 

56 

62 

57 

61 

63 

68 

73 

65 

60 

65 

62 

60 

54 

56 

59 

62 

61 

64 

58 

65 

69 

46 

45 

52 

62 

62 

60 

66 

60.9 

MIN 

39 

36 

36 

36 

33 

33 

34 

42 

40 

3B 

38 

39 

41 

34 

30 

30 

30 

32 

37 

39 

39 

46 

30 

29 

27 

26 

36 

45 

45 

46 

36.2 

SAN  ANGELO  DAM 

EVAP 

.25 

.14 

.15 

* 

* 

.46 

.27 

.29 

.32 

.16 

.33 

.21 

.22 

.21 

* 

.32 

.27 

.22 

.36 

.32 

.21 

.23 

* 

* 

.70 

.29 

.22 

.13 

.13 

.11 

6.56 

WIND 

64 

108 

65 

70 

66 

75 

104 

116 

105 

46 

115 

73 

106 

200 

134 

92 

154 

77 

174 

115 

115 

196 

178 

93 

184 

176 

100 

54 

55 

92 

3304 

MAX 

73 

55 

62 

- 

- 

63 

70 

73 

70 

67 

67 

68 

66 

66 

55 

63 

64 

65 

63 

62 

72 

. 

- 

64 

60 

70 

72 

70 

68 

65.9 

MIN 

45 

38 

37 

- 

" 

37 

41 

48 

43 

41 

41 

40 

40 

38 

- 

32 

37 

38 

39 

38 

38 

53 

- 

- 

35 

36 

44 

49 

54 

55 

41.5 

•    *    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WSO 

EVAP 

.19 

.22 

.22 

.21 

.17 

.14 

.16 

.10 

.27 

.28 

.05 

.16 

.03 

.27 

* 

.17 

.26 

.32 

.10 

.31 

.17 

.04 

.37 

.09 

.19 

.22 

.23 

.02 

.06 

.15 

5.17 

WIND 

62 

137 

119 

128 

138 

30 

83 

111 

124 

88 

24 

89 

43 

194 

* 

291 

67 

104 

88 

103 

50 

152 

215 

162 

65 

168 

181 

60 

43 

74 

3193 

MAX 

75 

74 

72 

63 

60 

63 

70 

84 

78 

71 

73 

73 

71 

72 

- 

66 

71 

70 

75 

76 

74 

80 

- 

72 

67 

72 

75 

70 

74 

71.4 

MIN 

48 

42 

40 

39 

37 

38 

45 

46 

50 

43 

43 

42 

42 

43 

36 

35 

35 

46 

44 

43 

50 

31 

- 

29 

33 

55 

59 

60 

63 

43.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    373    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
NOVEMBER   1970 


Day  Of  Month 

"3  „  6S 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

,2°.$ 

#   *   * 
SUUTH  CENTRAL       07 

REEVILLE  5  NE 

EVAP 

.20 

.14 

. 

.25 

.25 

.23 

.11 

.02 

.10 

_ 

.19 

.11 

.28 

.24 

.17 

.25 

.16 

.16 

.14 

.27 

.05 

.09 

.43 

.16 

.13 

.13 

.11 

.19 

.07 

.06 

5.05B 

WIND 

54 

256 

170 

42 

45 

25 

83 

105 

125 

98 

35 

62 

88 

222 

142 

77 

73 

71 

103 

70 

63 

126 

178 

180 

58 

145 

146 

65 

101 

125 

3153 

MAX 

62 

89 

65 

66 

63 

70 

72 

81 

82 

75 

75 

73 

72 

82 

- 

60 

66 

72 

72 

80 

80 

84 

95 

65 

65 

66 

74 

75 

74 

76 

74.2 

MIN 

50 

48 

43 

39 

38 

39 

44 

51 

55 

43 

45 

50 

49 

47 

- 

36 

39 

41 

45 

47 

47 

54 

35 

34 

34 

39 

96 

59 

64 

66 

46.2 

CANVDN  DAM 

EVAP 

.21 

.19 

.22 

.20 

.16 

.16 

.16 

.20  .20 

.22 

.20 

.17 

.20  .24 

.16 

.18 

.17 

.18 

.24 

.21 

.20 

.12 

.33 

* 

.32 

.17 

.13 

.17 

.15 

.10 

5.56 

WIND 

AS 

116 

81 

88 

95 

22 

62 

61   68 

53 

51 

62 

431  171 

170 

70 

57 

45 

66 

43 

52 

90 

162 

94 

47 

100 

117 

62 

60 

75 

2351 

MAX 

67 

76 

64 

63 

59 

65 

70 

75:  79 

70 

72 

74 

70   72 

53 

56 

63 

72 

69 

73 

67 

73 

76 

- 

50 

75 

73 

75 

70 

73 

68.8 

MIN 

47 

41 

39 

40 

34 

36 

43 

51   51 

43 

44 

45 

45i  45 

>5 

32 

32 

39 

44 

45 

46 

52 

30 

- 

29 

35 

54 

60 

60 

59 

43.4 

SOMERVIILE  DAM 

EVAP 

.27 

.13 

.16 

.15 

.15 

.12 

.18 

.15  .09 

.17 

.15 

.10 

.14  .06 

.07 

• 

.22 

.12 

.18 

.16 

.17 

.11 

.21 

* 

.33 

.07 

.56 

. 

.06 

.06 

4.578 

WIND 

51 

69 

56 

98 

66 

35 

67 

90 

67 

43 

32 

52 

44 

101 

116 

42 

78 

44 

61 

50 

51 

105 

116 

94 

101 

114 

105 

37 

44 

62 

2053 

UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 

.16 

.11 

.33 

.20 

.04 

.16 

.20 

.10 

.25 

.15 

.10 

.73 

.01  .06 

.10 

.10 

.09 

.20 

.10 

.29 

.00 

.18 

.40 

.12 

.00 

.16 

.10 

.10 

.06 

.21 

4.79 

WIND 

65 

193 

143 

95 

110 

77 

100 

120 

140 

70 

50 

122 

104  274 

194 

71 

107 

68 

163 

100 

85 

110 

260 

123 

65 

197 

117 

70 

90 

HI 

3616 

MAX 

77 

73 

65 

60 

77 

69 

80 

76 

73 

68 

70 

66 

79   70 

ii. 

60 

73 

67 

83 

62 

68 

75 

75 

50 

62 

74 

75 

74 

77 

75 

70.2 

MIN 

54 

45 

39 

36 

34 

43 

55 

59 

57 

42 

45 

44 

49   43 

46 

30 

45 

45 

62 

46 

62 

68 

35 

25 

32 

57 

55 

60 

59 

56 

47.7 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 

.13 

.16 

.18 

.20 

.17 

.13 

.12 

.09 

.11 

.14 

.18 

.21 

.17  .06 

.17 

.07 

.04 

.11 

.26 

.12 

.11 

.07 

.23 

.24 

.09 

.13 

.05 

.18 

.29 

.05 

4.22 

WIND 

4 

107 

129 

150 

140 

30 

37 

34 

77 

90 

20 

85 

68  194 

2*2 

101 

30 

64 

35 

62 

52 

41 

186 

167 

41 

91 

73 

49 

93 

32 

2504 

MAX 

77 

78 

66 

62 

60 

67 

71 

60 

77 

70 

73 

74 

69   72 

51 

94 

60 

71 

72 

76 

77 

74 

79 

56 

55 

60 

72 

76 

78 

79 

68.9 

MIN 

50 

50 

42 

39 

40 

44 

44 

50 

56 

44 

46 

45 

45 

46 

40 

34 

36 

41 

47 

46 

46 

45 

40 

34 

33 

38 

98 

62 

75 

64 

46.1 

»    *    * 
SOUTHERN            09 

OILLEY 

EVAP 

.24 

.22 

.19 

.14 

.16 

.10 

.13 

.17 

.12 

.20 

.14 

.11 

.13 

.23 

.19 

.13 

.16 

.07 

.19 

.14 

.14 

.14 

.14 

.16 

.11 

.08 

.14 

.07 

.15 

.15 

4.46 

WIND 

19 

64 

29 

26 

- 

- 

- 

21 

25 

24 

20 

19 

26 

91 

56 

25 

20 

23 

14 

15 

34 

25 

52 

46 

18 

28 

29 

29 

26 

26 

924B 

MAX 

80 

85 

75 

75 

72 

70 

71 

77 

64 

77 

73 

77 

75 

77 

66 

63 

75 

71 

71 

65 

72 

76 

77 

60 

56 

73 

76 

80 

80 

80 

74.4 

MIN 

49 

52 

47 

43 

43 

42 

45 

50 

55 

48 

47 

52 

50   47 

40 

46 

40 

38 

46 

49 

48 

60 

45 

38 

37 

38 

90 

58 

63 

66 

47.8 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.16 

.20 

.18 

.11 

.11 

.13 

.15 

.12 

.17 

.16 

.07 

.20 

.18 

.16 

.19 

.11 

.09 

.16 

.13 

.16 

.11 

.07 

.21 

.15 

.11 

.0, 

.13 

.12 

.14 

.15 

4.24 

WIND 

51 

27 

12 

13 

11 

21 

24 

44 

IB 

27 

22 

36 

42 

51 

32 

11 

31 

18 

30 

21 

64 

21 

26 

18 

32 

55 

49 

34 

47 

64 

952 

MAX 

87 

77 

77 

69 

74 

75 

60 

84 

81 

76 

78 

78 

84 

76 

60 

69 

75 

73 

78 

76 

80 

79 

76 

60 

67 

77 

80 

79 

81 

82 

76.3 

MIN 

63 

58 

55 

46 

44 

49 

55 

62 

59 

53 

57 

56 

65 

51 

40 

39 

44 

49 

54 

54 

64 

63 

51 

39 

40 

54 

39 

63 

67 

66 

54.0 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 

.02 

.27 

.16 

.10 

.13 

.13 

.10 

.13 

.07 

.21 

.11 

.12 

.12 

.31 

.13 

.11 

.11 

.12 

.10 

.16 

.08 

.12 

.15 

.19 

.10 

.06 

.19 

.09 

.11 

.12 

3.93 

WIND 

8 

27 

46 

10 

20 

7 

5 

12 

4 

31 

9 

20 

12 

100 

86 

47 

6 

6 

9 

10 

16 

15 

30 

74 

6 

17 

17 

19 

11 

20 

702 

*   *   • 

LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 

.19 

.26 

.14 

.16 

.18 

.14 

.20 

.19 

.18 

.25 

.25 

.17 

.16 

.37 

.25 

.19 

.16 

.17 

.18 

.16 

.12 

.15 

.22 

.22 

.13 

.15 

.29 

.20 

.29 

.20 

3.90 

WIND 

49 

97 

67 

47 

51 

20 

55 

90 

59 

56 

49 

55 

73  126 

109 

71 

30 

37 

72 

33 

62 

84 

57 

HI 

30 

122 

136 

69 

39 

105 

2081 

MAX 

84 

86 

59 

66 

66 

73 

78 

81   86 

62 

79 

82 

70   84 

67 

65 

70 

79 

80 

84 

60 

62 

86 

56 

61 

74 

78 

82 

77 

81 

76.1 

MIN 

50 

54 

50 

44 

40 

38 

42 

50 

60 

47 

47 

55 

55   45 

36 

35 

35 

43 

45 

54 

54 

61 

49 

30 

30 

40 

39 

60 

97 

52 

47.2 

WESLACO  2  E 

EVAP 

.20 

.19 

.15 

.21 

.16 

.18 

.25 

.15 

.16 

.25 

.14 

.27 

.09  .20 

.12 

.19 

.17 

.24 

.19 

.14 

.12 

.15 

.39 

.10 

.17 

.14 

.07 

.10 

.12 

.23 

9.20 

WIND 

36 

61 

29 

22 

33 

50 

70 

84 

51 

15 

44 

55 

58  145 

31 

21 

81 

81 

87 

59 

60 

54 

69 

59 

91 

108 

72 

54 

49 

101 

1630 

MAX 

85 

75 

67 

66 

70 

75 

76 

80 

83 

79 

82 

60 

84   96 

65 

70 

76 

79 

80 

79 

80 

64 

78 

66 

76 

78 

78 

77 

76 

82 

77.2 

MIN 

63 

54 

52 

46 

46 

48 

58 

65 

59 

55 

58 

64 

65 

52 

45 

40 

49 

92 

59 

53 

58 

61 

55 

40 

40 

60 

62 

63 

66 

65 

99.2 

8EEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 
NOVEMBER 

1970 

H 

Q 

(  IN) 

B 

Day  of  month 

e 

0) 

4 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUSHLAND     1    HSH 

2 

8AM 

44 

40 

40 

37 

36 

40 

43 

46 

44 

42 

44 

42 

43 

38 

34 

38 

36 

38 

40 

3» 

40 

40 

35 

34 

38 

44 

42 

40 

43 

46 

40.3 

t 

6AM 

46 

45 

42 

42 

42 

42 

43 

44 

44 

44 

45 

44 

44 

44 

38 

37 

36 

36 

39 

40 

40 

40 

40 

35 

35 

41 

42 

41 

42 

43 

41.3 

LUBBOCK    9    N 

4 

MAX 

MIN 

53 
48 

55 

43 

52 
45 

52 
41 

55 
41 

62 

46 

61 
49 

62 
53 

61 

50 

60 
48 

59 
51 

59 
46 

54 

44 

44 
40 

50 
36 

55 

40 

55 
44 

57 
43 

56 
46 

55 
42 

59 

45 

53 
47 

50 
37 

46 
36 

57 

40 

46 

54 
49 

56 

46 

61 
51 

62 
53 

55.7 
44.9 

a 

MAX 
MIN 

56 
52 

54 
48 

52 
48 

51 
45 

53 
45 

57 
48 

58 

50 

59 
55 

58 
53 

58 
51 

57 
53 

56 
50 

54 
48 

48 
44 

50 
4B 

51 
43 

53 

46 

53 
46 

54 
49 

53 
46 

55 

49 

54 
49 

49 
41 

46 
41 

52 
43 

55 
48 

54 
50 

54 
48 

57 
52 

59 
54 

54.0 
48.1 

BUSHLAND  1  WSW 


LUBBOCK  9  N 


SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD, 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 
2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL-TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH  READINGS  FROM  THER- 
MOCOUPLES. 

TYPE  SOIL  UNKNOWN,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   TYPE  OF  SOIL  THERMOMETERS 
UNKNOWN. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relc 

itive  hum' 

dity 

N 

umber 

of  day. 

>  w 

th 

0 

— 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

' 

F 

recipitation 

IE 

I/> 

c 

*.    ® 

u    V* 
L.    (A 

a)  o 
o-cl. 

in 

C 
D 

1.2 

11 
•  r 

a.  Q 

c 

"3  • 

0)   0. 

9) 

o> 

0 

49 
> 
< 

9 

•*-     4) 
</>    _ 

t°.'i 

o   i 

'11 

0_ 

V) 

o» 
o2 

Standard  of  1 

CENTRAL 

ime 

4) 
U 
0 

i_ 
1- 

o> 
q 

q 

o> 
o 

o. 
o> 

o 

c* 

o 
q 

4> 

> 

0 
CM  0 

"o 

0 

1— 

to 

i-    0 

(1)    0)   — 

?  ?;  * 

00 

06       12 

18 

Averc 
sky  c< 
sunris 

ABILENE    WSO 

23 

4.0 

13.4 

36 

sw 

30 

55 

62 

36 

36 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

77 

3.7 

AMARILLO    WSO 

28 

5.2 

15.9 

59 

NW 

38 

53 

65 

39 

36 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

73 

4.8 

AUSTIN    WSC 

28 

1.7 

10.7 

35 

SW 

25 

66 

74 

45 

43 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

74 

3.7 

BROWNSVILLE    WSO 

16 

2.6 

10.7 

33 

N 

14+ 

77 

80 

50 

62 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

56 

4.1 

CORPUS    CHRISTI    WSO 

12 

3.2 

11.8 

34 

N 

32 

81 

83 

49 

62 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

2 

78 

3.5 

DALLAS    WSO 

20 

2.2 

12.1 

31 

W 

19 

61 

70 

46 

45 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

71 

4.2 

DEL    RIO    WSO 

6 

2.4 

9.1 

30++ 

31 

13 

54 

75 

45 

37 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

- 

3.1 

EL    PASO    WSO 

24 

1.4 

8.4 

40 

W 

19 

35 

46 

25 

21 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

96 

2.5 

FORT    WORTH    WSO 

24 

2.8 

11.2 

28++ 

21 

30  + 

69 

78 

47 

53 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

- 

4.1 

GALVESTON    WSO 

- 

- 

- 

30 

N 

02 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

3 

70 

- 

HOUSTON    INCONT    AP 

22 

0.7 

6.9 

21++ 

35 

23 

84 

87 

52 

71 

1 

0 

1 

2 

0 

0 

4 

68 

4.5 

LUBBOCK    WSO 

28 

3.7 

12.3 

30++ 

2 

13+ 

54 

62 

38 

34 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

- 

4.4 

MIDLAND    WSO 

24 

2.8 

11.9 

35  +  + 

34 

13 

49 

55 

31 

30 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

- 

3.0 

PORT    ARTHUR    WSO 

21 

0.7 

9.5 

26 

NE 

23  + 

81 

84 

56 

71 

2 

1 

1 

0 

1 

0 

5 

62 

4.5 

SAN    ANGELO    WSO 

23 

5.5 

13.3 

28++ 

33 

13 

59 

68 

37 

39 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

- 

3.1 

SAN    ANTONIO    WSO 

30 

1.3 

10.2 

33 

NW 

13 

69 

75 

44 

39 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

83 

3.3 

VICTORIA    WSO 

11 

0.2 

10.1 

45    % 

N 

13 

78 

82 

46 

57 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

6 

- 

3.9 

WACO    WSO 

21 

3.4 

12.9 

2B++ 

18 

26+ 

66 

76 

48 

49 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

- 

3.6 

WICHITA    FALLS    WSO 

27 

2.2 

14.9 

40  +  + 

29 

19 

70 

79 

46 

49 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

- 

4.2 

%    PEAK    GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


TEXAS 
NOVEMBER   1970 


Day  oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   » 

HIGH  PLAINS         01 

AMARILLO  USD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

2.6 

T 

DALHART  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
1 

T 

FOIUTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1 

T 

LUBBOCK  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.1 

T 

MIAMI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

7.7 
5 

SPEARMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

<1.6 

T 

STRATFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

T 
T 

T 
T 

TULI» 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

VEGA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

*    *    • 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

SNDWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ABERNATHY 
ABILENE  NSQ 
ACkERLY  3  SE 


"ISTAD  DAM 
NAHUAC  TBCO 
NOERSQN 
NOICS  1  "N* 
NORE-S 
NGLETQN  I  M 


i* 

TMUR  CITY 

i> 

»ER*ONT  2 

SSH 

HENS  3  S5 

IANTA  *  - 

AUSTIN  -ST 

w 

STXlLL  Hl 
ALON 

REFUGE 

i-   ■: 

B' 

<E«SF IELD 

M 

LLlNGER  1 

5W 

81 

LHQRHEA 
N«E«SH[rH 

BEAUMONT  F 

LTER  PL 

BBDUS 

BEEVJLLE  5 

NE 

BElTQN  D4M 

BENAVtDES 

9ENAVI0ES 

S 

BEN8R00K  0 

BENJAMIN  A 

SSE 

BERTRAM  3 

NE 

BIG  LAKE 

BIG  LAKE  Nl 

2 

BIG  SPRING 

FIELD  S 

BIG  SPRING 

BIC  HELLS 

BLANCO 

BLEWETT  5  >> 

BLQVS  CAMPGROUND 

BLUE 

BOERNE 

SON  HIER  2 

E 

BONHAH 

BONITA 

BOOKER 

BOQUILLAS  1 

ANGER  S 

BORGER  3  * 

BDwIE 

BOXELDER 

BOYO  3  5 

BRACKETTVI 

LE 

BRADY  2NNN 

BRAVO 

BRAZOS 

BRECKENRIOGE 

BREMDNO 

BRENHAm 

BRICE 

BRIDGEPORT 

BRIGGS 

BRITTON 

BRONSON 

8ROWNPIEL0 

NO  I 

BRQMNSVlLLi 

MSO 

BROMNMOOO 

BJFFALQ 

BJlER  2  NE 

8JLVER0E 

8JNKER  HIL' 

5  N 

BURKETT 

BURLESON  2 

SSN 

BURLINGTON 

3  mSm 

BURNET 

BUShlanD  I 

MSH 

CALOHElL 

CAMERON 

CAMP  WQOO 

CARTHAGE 
CASE  R 

CAST£L 
CATARI 


30  32 
36  2B   . 

31  30  I  99 

30  35  |  9b 

32  23  ,  100 

29  43  ,   96 

31  5*    98 

33  IS    95 
31  33  ' 

2j  36  t* 

30  19 
33  22 

31  34 
31  07  '  97 

9l  31  47   105 


32  03  ; 

31  33 

30  10 

B  28  26  ! 

B  26  27 

IS  32  38 

9|  31  23 


4  29  05 

14  29  38 

14  30  26 

10  3£  35 


Z  3b  26   100 

1  30  47    97 

3  33  12    97 

0|  33  30    94 

29  22 
0|  33  49 

33  12 

Oj  33  31 

30  14 
7^  31  52 


33  37 

B|  28  40 

30  21 

10j  34  33 

10,  34  33 

3|  31  29 

30  03 

29  23 


3|  30  48 
10  33  49 
3  29  35 
S  32  53 
8  42 
1  32  24 
3  31  13 
3|  31  13 
2B  58 
7J  32  23 


30  20 

31  29 
31  30 


33  29 

32  06 

30  36 

31  IB 
30  56 
30  23 
30  32 

32  50 


96  3 

94  o: 

98  09 
106  09 

9B  38 

96  10 

99  08 
98  09 
98  04 

96  22 

97  03 


101  22 
103  53 

105  50 
100  07 
103  02 

102  54 
97  03 

97  21 

97  20 

98  49 
9b  29 

98  32 

I  95  23 
I  98  37 

99  19 
102  43 

I  9b  50 

! 

96  < 


102  44 

101  28 

101  06 

97  46 


32  < 

31  03 

32  31 
32  14 

30  21 

31  27 
26  40 


9B  42 
9B  34 

97  24 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


2070 
2690 
2530 


idi  mio|        :  WJ 


OBSERVER 


LEROY  S.  QABNEY 

FRANKLIN  CHAPMAN 

MRS  MELPA  r,  ste\ 

:NS 

U  S  FED  AVIATION 

1GENCY 

coLnAoo  cm  f i f 

I    DEPT 

ERwiN  J.  KN1PPEL 

ELTON  K.  MC  CULlt 

MRS.  MELVA  LEMON 

JAMES  G.  TAYLOR 

JESSE  C.  DAVIS 

B.W.  FULLEN 

ODIE  L.  BRIDGES 

LINOON  L.  CLICK 

A.R.  THOMPSON 

LEE  R.  TINNIN 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

NATL  HEATHER  SER\ 

ICE 

RAOIO  STATION  KAf 

3 

ERVIN  C,  MUELLER 

EOGAR  A,  AHRENS 

MRS.  SALLY  S.  JEN 

NINGS 

U  S  FED  AVIATION 

AGENC> 

VALLIE  SUE  SORREL 

lS 

J.C.  NEHLAND 

MRS  ELSIE  LEE  PHI 

LLIPS 

MRS.  ORA  YORK 

MR5.  VELMA  CP-1DEI 

JAMES  H,  GIBBS 

CITY  OF  CROS8YT0I 

F,  C.  NEWTON 

CHESTER  GLOVER 

ROY  LEE  BLACK 

JOHN  B.  HOLDSwORTH 

RAOIO  STATION  KCFH 

JDHNNIE  -.  DOLEN 

PAUL  WEST 

LONE  STAR  STEEL 

U  S  F£0  AVIATION  AGENCY 

NATL  HEATHER  SERVICI 

JOHANNA  H.  ALLENSON 


M.  M. 

ALTMILLER 

ETOIL 

:  H.  MOORE 

MRS. 

IARY  H.  SANDERS 

ROSCOE  HALL 

NATL 

HEATHER  SERVICE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CITY 

IF  DENTON 

JACKS 

]N  B.  NIXON 

5ABin 

i  RIVER  AUTHORITf 

JOHN 

H.  THOMASON 

SAM  L 

.  PORTER 

KATHfl 

'N  S.  DEHODOY 

POLANSKY 

EDHU 

RAMEV 

HDMAR 

1  V.  COOK 

MR5. 

.ELA  f.  BROWN 

H.  E. 

TEN  EYCK 

JOHN 

:.  HENKHAUS 

MRS. 

IRRA  L.  NELSON 

RADIO 

STATION  KODD 

DUNCA 

N  WILSON 

JAMES 

W.  CLU8B 

C.  E. 

DOWDY 

TARRANT  CO  HTR  CONTROL 

JUAN 

I.  ES0U1VEL 

F.  Jt 

1ES  DABNEY 

G.  H. 

SPISER 

CLENt. 

Y.  MC  CORD 

MRS  IDA  8EHRYHILL 

MRS. 

ODESSA  M,  JAMES 

ORELL 

A  C.  SPARKMAN 

NATL 

LEATHER  SERVICE 

GAIL 

1ITT6L 

JACK 

1ADE 

H.  C. 

WALKER 

MRS  B 

;8Y  E.  COATS 

EOHIN 

0.  LONDGREN/  JR. 

S.  L.  BRUNSDN 
MRS.  ARRIS  0,  ROBERT 
JAMES  L  1NABNET 
E.  MACIAS 
ETE  SUTTON 


TE> 


hk- 


OEP- 


BNDRY  -«TR  COMM 
WILLIAM  S.  BRINK 
BONNIE  SKLOSS 
CHARLES  J.  RIKE 

MRS  LORINE  R  JENKE 
HENRY  H,  HAMM 
JAMES  F1NLAY*  JR. 
EOOIE  FISCHER 
BERNARD  8.  BOTKIN 
F,  F.  PECHACEK*  JR. 
MR  GEORGE  0  POPE 
MRS  8ETTIE  LEFN6R 
R.  W.  JOHNSON 
PRODUCERS  COOP  ELEVATOR 

HILTON  HARRISON 
KENNETH  V.  SHARPE 

ELBERT  H.  FOSTER 
ESTHER  E.  GUMORE 
BARRY  SCOBEE 


OLEf 

JOHN 


i  E.  CA 


TREAOWEL 


FT  STOCKTON  RADIO  KFST 
NATL  HEATHER  SERVICE 

NATL  HEATHER  SERVICE 
NATL  HEATHER  SERVICE 
OTIS  H.  HERMAN 
RALPH  MC  KINNEY 
NORMAN  J.  OIETEL 
DOW  CHEMICAL  CO 
L.  H.  HARBURTON 
CHRIS  F,  FELPS 
ARLEY  L  OUTLAND 
PASCHAL  B.  ROBERTS 


MRS. 


NA  MC  GR. 
RS.  KATHERYN  F,  FIELDS 
RS.  JACK  MEEKS 
1MBALL  T,  REODELL 
EXAS  PWR  AND  LIGHT  CO 
ATL  WEATHER  SERVICE 
HILLIP  MILLER 


HERBERT  L  SULLIVAI 
BROOKS  M.  SCHLEY 
HERBERT  G.  KOEHLEI 
CHARLES  F,  STILL 
PAUL  J.  IEITLER 
CLEO  MARLOWE 
MISS  ORA  HICKEV 
EDMUND  KOENNECKE 


EMIL  H. 


'EBER 


STATION  INDEX 


NOVEMBER   19T0 


STATION 


GOlUD     1     SE 

C0N!AL£S 

GOROONVULE 


GRAPEVINE  DAI 


3622 


GAEFNVULE 
GROES6ECK 
GAOVETON  1 

SE 

OJNTER 
G  JT^fRl  L 
MAGANSPORT 
Hill  BtNC*< 
HALLETTSVlLLE 
HAMILTON  2SS£ 

HAMLIN 
HARLETQN 

HAMPER 

COLlAO 
GONZALES 
3l    GRAYSON 
*    EASTLAND 
3666    Oil    YOu'tQ 
3673    03J  HOOO 
"iBO|  091  HARD 
3685    Ci   WILLIAMSON 
3609  0*|  HOUSTON 
369U   03   TARRANT 

37sJ  OS  HUNT 
377(1  03   LIMESTONE 
377d  0*   TRINITY 
3787]   Oil   HANSFORO 
»B2Z    031   GRA 


32  1 

33  06 
32    27 


96   31 

98    41 

9a  3» 


OBSERVATION 
TIME  AND 
P  TABLES 


KINO 
I   0<J   RED   RIVER 


M1I.T0N 


IS.'- 


3890J    02,  JONES 

39*v    0*1  HA^"* 

3»*i  ia  ca 

395*1  061  GlLLESI 

3972]  01  CASTRO 

3961]  Ol(  HARTLE' 
3992  0 


02d  ( 


HEMPHILL 

HEMP5UA0 

HENDERSON 

HENRIETTA 

HEREFORD 

HEWITT  1  SE 

HUO 

HlGGINS 

HlLLSBORO 

HlNOES 
MITCHLAND 

HONDO 

HDNEY  CHQVE 

HDRDS  CREEK  DAM 

HORGER 

HOUSTON  INCONT  AP 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

HOUSTON-ADOUkS 

H3UST0N-ALIEP 

HOUSTON-BARKER 

hOuSTON-DEER    PARK 

HOUSTON-HEIGHTS 

H3UST0N-INDEP    HEIGHTS 

hOuSTON-hESTBURY 

HOUSTON-NORTH  HOUSTON 

HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 

H3UST0N-5ATSUMA 

HOUSTON-SPRING  BRANCH 

HUCKABAY 

HUMBLE 

HUMBLE    PUMP    STA    5    WNW 


IMPERIAL 
INDIAN  GAP 
IREDELL 

jACKSBORO 

JACKSON  HILL  GUARD 

JACKSONVILLE 


HOOD 


|  WALLER 

RUSK 

CLAY 
|  DEAF  SMITH 
|  MCLENNAN 
MUTQN 

LIPSCOMB 


ES  RIVER  | 
REL 


mc:  h 


NN£ 


JASPER  3  S 

JAYTON 
jEDOO  . 

JEFFERSON 
JEWETT 
JOHNSON   CI 
JOUROANTON 
JJNCTION 


lENNEOALE    6    SSW 


1. 162   i  HILL 


30*  Oi  HARRIS 
3)l|  OS  HARRIS 
313]  00  HARRIS 
3 IS  08)  HARRIS 


I  Ob  SUTTON 


KERR 
I  WALKER 
I  CORYELL 
I  BLANCO 
I  PECOS 
I  HAMILTON 
I  BOSOUE 

JACK 


-'■3b  t.  MASON 

4S5tJ  03l  MILLUMSl 

*563l  0*j  JASPER 

*S70  02  KENT 

45731  OTi   BASTROP 

.577  0*1  MARION 


9|  31  IB   102  30  I   2*40 

1  30  A3    47  16 

T  31  29    9J  2« 

15  32  SB    97  03 

33  12    «6  13 

31  31    9b  32 

31  03    93  07 

36  13   101  2* 

33  27  ,  96  43 

33  37  I  100  20 

33  23 

30  OB    99  36 

29  27    9ft  36 
B  07 


32  33 

32  fcO 

26  13 

30  IB 
3*  23 
35  33 

33  10 
32  33 

27  IB 

31  20 


31  27 

31  39 
36  07 

32  01 


99  13  I 

102  07  I 

102  2* 

99  ** 

95  11  I 

98  *0  I 

93  3; 


98  12 
102  28 
97  11 


4391]  < 

4609  I 


LEON 


|  KARNES 

HARRIS 

I  KAUFMAN 


kT.9    061  LAMPASAS 


(1 LLEEN 

iINGSVILLE 

URBYVILLE    EOR    SERVICE    i 

(NAPP     6    SW 

OPPERL    S"NE 

OUMIE    3    SE 

(RESS 

.A    GRANGE 


■f    ABILENE 
*E    BRIDGEPORT    DAM 
«E   COLORADO   CITY 
MESA    1    SSE 


LlVELLAND 

LEnISVlLLE  dam 

LEXINGTON 

LIBERTY 

LINDEN 

LI  PAN 

LIPSCOMB 

LITTlEFIElD  ND.  2 
LIVINGSTON  2  NNE 
LLANO 

L3CKHART  2  NH 
ON  DON 


OS)  CUiBERSON 
O&j  KERR 
031  BELL 
07i  KLESURC 
0*|  NEWTQH 


.ONC  I 

.3NGVIEW 


LORENZO 
L3VELA0Y 

LJBBOCk  9  I 
LJBBOCk  «SI 


*aeo|  oil  Swisher 

4903  07^  FAYETTE 


.  021  MITCHELL 

01  DAWSON 
I  06|  LAMPASAS 
i  06,  VAL  VERDE 


509t|  02J  TAYLOR 

31131  06{  REAL 

511*,  06,  REAL 

5158]  Oil  MARTIN 

5183  01!  HOCKLEY 

5192  031  0ENT0N 

5193  07  LEE 
5196J  0B|  LIBERTY 
3229  0*  CASS 
52*3  J3  HDOC 


5272  06.  LLANO 
S284{  071  CALDWELL 
5312!  06)  KIMBLE 
53271  0*,  ANDERSON 
53*l!  0*  GREGG 
3351,  01  GAINES 
535ft  02  MITCHELL 


29  5  3 

29  55 

29  39 

2*     *B 

32  21 

30  00 
10  12 


31  59 

33  14 

31  19 

31  5B 

30  32 

30  49 

30  54 

33  13 

29  50 

32  46 


4  30 

1  3i 


95  08 

95  26 

95  23 

95  2fl 

95  31 

95  09 

95  37 

95  30 

96  18 
95  15 

100  IB 

99  20 


98  25 

97  S3 

98  09 
94  17 


97  ia 

94  20 

96  09 

9a  24 

9B  33 

99  47 

101  07 


94  09 

97  34 

95  50 

96  19 

98  00 

97  51 
97  14 

104  14 


93  49 
101  13 

97  29 

94  16 


3*  22  I  101  43 


B  26  57 


31  58 


32  14 
15  33  13 
3  32  20 
3  32  42 

31  03 


29  . 


29  44 

29  42 

32  18 

33  34 
33  04 

30  25 
30  03 
33  01 

32  31 

36  1* 

33  5* 

15|  30  44 

3|  30  49 

29  5* 


53631  01;  CROSBY 
53*8  04  MDUSTDN 
5-10  01  LUBBOCK 
5*11  01  LUBBOCK 
5*24  0*.  ANGELINA 
5*291  07-  LALDwELL 
5**91  Ob  KERR 

1  03)  HENDERSON 

04.  MADISON 

5-96  04  MONTGOMERY 


100  35 

101  56 

98  11 


30  40 

31  39  J 


12 

32  28 

■ 

32  54 

3 

32  24 

1 

33  40 

I! 

31  OS 

1 

33  42 

33  39 

7 

31  14 

29  SB 

32  20 

15|  30  57 

1*1  30  13 


1970 
1622 
16O0 

2  BOO 
3530 


101  49    325. 


57 

40 

405 

n 

11 

1996 

'6 

Of 

342 

->•> 

Jfl 

230 

95 

45 

273 

POLO  PEREZ 

CARL  H,  FRIEDRICH 

MISS  EMMA  JEAN  CECIL 

DAISY  L.  SLATQN 

DAVIO  H.  BAKER 

JOHN  G.  LITTLE'  M.D. 

CHARLES  w,  POTTS 

FRANK  MACHACEK 

F.  M,  THOMAS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


HAL  W.  ENGLISH 
J.  0.  WILSON 
MELBURN  E,  MINTER 
ARTHUR  W.  EVANS 
FRANK  BROOKS 
KATIE  SLOVER 
MR5  MARGARET  SULL 
THOMAS  C.  HALL 


CLYDE  RA16QURN 


HOWARD  E,  BAKER 
SAMUEL  P.  HERREN 
JARVIS  CHRISTIAN 
DON  E,  MEYER 


IAM  D.  KIMBROUGH 
Y  SUGAR  CORP 
TT  C  CHAPMAN 


RADIO  STATION  KH 

MA2IE  HINOES 

H,  J.  DQNDLINGER 


ELIZABETH 

H£MHI 

ANDREW  F, 

JAMES  0, 

,PANBE 

JOHNNIE  W 

.  DOLE 

CLAUOE 

AARON  M 

TATE 

LYMON  L 

HDLLlNGSWOR 

LEVI  A. 

DEIKE 

PECOS  COUNTY  WATER 

LOIS  W. 

BYNUM 

MRS  LA 

ONA  L  BOYD 

JOHN  W. 

ASH 

HRS,  Ml 

OREO  E.  LAC 

JEWELL  H.  JAYROE 

CLARENC 

HC  OOUGALL 

JAMES  H 

JONES 

LYLE  P. 

SQUIRES 

TRAVIS 

SMITH 

BUD  JOH 

SON 

ROBERT 

.  CONNOR 

MRS.  EL 

A  E.  LEAZAR 

PENICK 

ROS.  LBR.  C 

ALBERT  H.  JUNGERMAN 

MRS,  HE 

EN  S,  COLEM 

GEORGE  A.  CHERRY 

wlLBURN 

G.  ROESLER 

MRS.  JO 

CE  D.  ORAwE 

THIOKOL 

CHEM  CORP 

ALVIN  S 

LCE 

LERQY  W 

LKINSON 

MRS.  AILEEN  C.  NOLA 

J  MORGAN  PICKETT 

CITY  OF 

KENEDY 

.RTS  AND  IND 


DON  FR, 

HEW  BROi 
RUTH  Rl 
LOSSON 


AUL  P.  PITTS 
ED  CORRECTIONAL  H 
ITY  OF  ABILENE 
.  G.  MASSINGILL 
EXAS  ELECTRIC  SER1 
DIO  STATION  KPET 


NQL, 


wane 


SKtLES 
JOHN  LEACH 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  OCELLIA  MC  ADAMS 


IOM 


RICKS 
SPRIN' 


LOUIS  L.  DUNLAP 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  LEXINGTON 
MRS.  VERA  E.  GARNER 
PAUL  F.  GAMMILL 
BUTLER  B.  IVES 

W.  W.  GUNN 

PIONEER  NATURAL  GAS  CO 
HAROLD  J.  HALEY 
LIGHT 


EHIL 


MIL 


.   C.  DA' 
MRS.  SHIRLEY  J.  LYL6S 
LONGvIEW  FIRE  DEPT 
FRANCIS  F  MILLS 
JOHN  W.  KING 

WILLIAM  0.  LISTON 

LESTER  JONES 

WSO   FOR   AGRICULTURE 

NATL  WEATHER  SERVICE 

WIN    AGENf 


J.    MERRITT 


SECQR 
CITY  OF  MA8ANK 
ROSS  KAOOLE 
GRAQV  E.  ADAMS 


STATION 


TAGOROA    NO    2 


4EXIA 

4IAHI 

HDLANO  WSO 

4tDLAN0  4   ENE 

tlNEOLA  7   SSW 

5INEQLA  8    EN£ 

1INERAL  WELLS    1SSW 


HELLS    I 


MISSION  < 
MOBEETIE  2  S 
MOLINE 

MONAHANS 
MONTGOMERY 
MORGAN  3  WNW 
MORGAN  MILL 
MORSE 
MORTON 

1  MOUNT  LOCKE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 

1  MJENSTER 


MUNDAY 

NACOGDOCHES 
NACOGDOCHES  2  ENE 
NAPLES  1  SW 


■JEW  SUMMERFIELO  2 

NEWTQN 

Nix  STORE  1  W 

NIXON 


northfielD 


■on 


SE 


NOVICE  1  E 
NUGENT  1  ESE 
OAK  CREEK  LAKE 
ODESSA 
0  DONNELL 
OU  TON 
OLNEY 


LACIQS  FAA 
LESTINE 
LO  PINTO 


PANHANDLE 
PANOLA  2  NNW 
PANTHER  JUNCTION 

PAT  MAYSE  OAK 

PEARSALL 

PECOS 

PECOS  12  SSW 


PENWEL 


SSE 


PERRYTON  3  NNE 
PERRYTDN  10  WNW 
PIERCE  1  E 
PILOT  POINT 
PITTSBURG  5  S 
PLAINS 
PLAINVIEW 


PORT  MANSFIELO 

PORT  0  CONNOR 

POSSUM  KINGDOM  0, 

POST 

POST    OAK    SCHOOL 


RAIR1E  MOUNTAIN 
■ESID10 
RICE  2  SW 
PROCTOR  RESERVOIR 


PJTNAI 


5  SE 


QJINLAI 

QUITAQUE  2  SE 

QUITMAN  2  S 

RAINBOW 
RANDOLPH 
RANGER  1 

RANKIN 


tELB 


5379]  03j  BREWSTER 
CONCHO 
">    PRESIDIO 
3  PRESIDO 


MATAGOROA 
0*  SAN  PATRICIO 
04  BOWIE 
03;  ELLIS 
"1  HIDALGO 
I  HIDALGO 
I  UPTUN 
I  HIQALGO 
BANDERA 
MCLENNAN 


5Si  2 


03^  COLL 


Ob  MEN 


,  :r. 


5B3b  Id  HIDALGO 
5840  06j  MC  CULLOCH 
5B47J  03]  BOSQUE 
9639]  Ob  1R1UN 
38691  031  LIMESTONE 

5B7S  ON  ROBERTS 


SMITH 

WOOD 

PALO  PINTO 

PALO  PINTO 

HIOALGO 

WHEELER 

LAMPASAS 


.  MONTGOMERY 

■  aosouE 

ERAT* 
J   HANSFORD 
i  COCHRAI 


DAVJS 


i  6335  . -  CHEROKEE 

6339;  04  NEWTON 

63671  06  LAMPASAS 

6360  07  GONZALES 

6*351  02  MOTLEY 
6477^  Oil  OCHILTREE 
6*B4  02  COLEMAN 
6494  02)  JONES 
6*9jj  06  COKE 
6502(  05  ECTOR 
6504.  01  LYNN 
>a|  09]  WEBB 
-  YOUNG 
ARCHER 

*l    01,    LAM6 


66**)    01, 
666*.     )& 


722j   04|   RUSK 
734]   061  CROCKETT 
736)   06J   CROCKETT 
7*cJ  02j  COTTLE 
747|   Ob   CONCHO 
750    08    MATAGOROA 
757   04J    ANDERSON 
76(J   03    PALO    PINTO 


i5  BHEWSTEP- 

679*j   03j  LAMAR 

6634    03l  LAMAR 

6B79^    09  FRIO 

6692^  05  REEVES 

6B93)   05)  REEVES 

ECTOR 
6935|   Oil  HOCKLEY 

01    OCHILTREE 
01    OCHILTREE 
OH  WHARTON 
03    DENTON 
7066|  0«J  CAMP 
'07*.    Oil   YOAKUM 
7079    Oil  HALE 
7091^  OS   PRESIOIO 

71*d   081    CALHOUN 
71*W   021   GARZA 
717^    OS   JEFFERSON 


7205  03]   PALO    PINTO 

7206  021  GARZA 
7213    Oi   LEE 

7215  09J  ATASCOSA 

723ol  041  HENDERSON 

7232J  Ob  REAL 

7243|  ■-&  LLANO 

72621  05  PRESIDIO 

727?  04]  RUSK 

COMANCHE 


7361 

OU  BRISCOE 

F96' 

0«  WOOD 

'386 

03  SOMERVEL 

!<•>? 

07  BEXAR 

7*2( 

031  EastlanO 

7*31 

Ob  UPTON 

"*5b 

101  WILLACY 

7»ao 

Ob  SAN  SABA 

r*»i 

05  REEVES 

7*»S 

:3  ELLIS 

T30  12 

31  07 

11    30  16 

U    30  OB 

31  20 

32  32 

3   iZ  ** 

1    30  4* 


103  14 

99  33 

103  39 

103  S3 

96  31 

94  21 


9B  14 

102  12 

98  23 

99  13 


MOa|  04|  TITUS 
iU9|  04|  FRANKL 
t,:ii    33   CO0*E 


5139   OL    BAILEY 


0*(  NACOGDOCHES 
D*i  NACOGOOCHES 
0*j  MORRIS 


31  33 

14]  30  23 

32  01 
32  23 


9  30  40 

10  33  10 

10  33  11 

15  33  39 


33  27 

31  36 

31  37 

33  11 


S   33  28 

i   31  59 

2]  30  31 

"  31  07 


32  1 
32  03 


102  12 

102  01 

95  33 

95  22 


I  " 


99  38 

94  39 
94  3B 


99  31 

94  09 
98  07 

95  15 
95  53 
98  01 
95  08 
93  46 
98  22 


100  36 

100  36 

99  37 

99  40 

100  1 


31  33  I  102  2* 

32  38  I  101  49 
27  27  I  96  33 

33  22 
33  26 

102  08 


101  12 

101  20 

100  16 

99  33 

96  15 

95  39 

98  18 

100  56 

101  34 
101  23 

9*  06 

103  13  I 


35  34 

30  12 

35  21 

32  23 


3  29  1* 
33  2* 

lOi  32  36 
3  33  11 


29  37 
26  03 
28  3B 
26  33 

28  26 

32  32 

33  12 

30  16 

29  02 

Tt  32  05 
29  39 

3(  30  35 
29  33 

7]  32  07 


99  05 
I  103  30 
I  103  36 


31  58 

32  22 


32  16 

13]  29  32 

32  28 

31  1* 

26  29 

31  13 

9^  31  3* 

13  32  31 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

£    S3 


MRS,  SHIRLEY  S,  ROONEY 
MRS.  KITTIE  FLLINGTON 
HARRY  W  FIRJTflAOOK 
RADIO  ASTRONOMY  08S 
LEON  D.  AFINOHICZ 
CITY  OF  MARSHALL 

KENNETH  W,  DAVIS 

MASON  VETERINARY  HOSP 


SCHUMACHER 
RACHEL 
MAOISON  C,  WILSON 


CITY 


193   BRJ   BA 

1360 

6p|   7A 

2010 
2900 
1973 
1590 
2029 
2912 
3046 


3220   74   7A 


98  33 

4  80 

95  35 

525 

99  46 

2092 

98  53 

14*« 

104  21 

2590 

94  58 

3*0 

9B  30 

Utl 

99  11 

1391 

1495 

96  08 

933 

101  02 

2910 

95  26 

371 

97  42 

64  a 

98  17 

76C 

98  42 

154Q 

101  57 

2605 

97  46 

29 

98  35 

1233 

103  35 

260G 

96  48 

600 

BA   BA   BA 


TER  PLA 


S  FED  AVIATION  AGENCT 
EST  TEXAS  UTIL  CO 
.  F.  MACHAC 
LLEN  A.  KEESE 
IPPITT 


0L1N 


HJAL 


IATURAL  GAS  CI 
VFORD  E.  HUTCHERSON 
NNIS  C.  OECKER 
HRS.  ELGIN  R,  JONES 
C.  0.  WILLIAMS 

UNDERWOOD 
>A  M.  "LOSE 


E. 


JOSE 
AURENCE 


INE  NEW 


LINDLEY 
PIPELINE  INC. 

AVIATION    AGENCY 

owER  Plant 


BEN  S.  BEAVERS 
NORMAN  D.  BRANCH 
MRS.  SUE  WHEELER 
MRS  M  MAXINE  KNIGHT 
VELMA  LOUJSE  EMBRY 
N.H.  STEED 
MCOONALD  OBSERVATORY 
CLARENCE  C.  TAYLOR 
JAMES  T.  BASS 
STEVE  J.  MOSTER 

V.  PEELER 

F.  aLACKMAN 

V.  K1MM0NS 

GLVNN  0.  WEAVER 

DIO  STATION  KSFA 
RADIO  STATION  KSFA 
U6Y  j.  WELCH 
RANVRLE  HARRISON 

S  CURPS  OF  ENGINEERS 
ULA  E.  PREWITT 


GAS  PL  CO  OF  AMER 
AS  GULF  SULPHUR  CO 
MAS  F.  HANSON 
.  ANNA  M.  KEENEY 

GEORGE  C.  NEAL 
JAMES  B.  FERGUSON 
OQNALO  CHESSHER 

J.  M.  DOBBINS 

RALPH  HALE 

OUGAN  6ARNETT 

MACK  OOTV 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CO 

CITY   OF    ODESSA 

BEN   MOORE*    JR. 

ARCHIE    G.    LONG 

JAMES    F.    PAGE 

OLNEY  WATER  WORKS 


JEWEL 


TODD 


JOHNIE  HOKIT 

V.  OWENS 

P.  SANDLIN 
LLIAM  L.  WARREN 
S  FED  AVIATION  AGENCY 
S  JIMMIE  DALE  TREZISE 

C.  MCCLURE 

MES  B.  HUGHES,  JR 

F.  MILLS 

J.  WEISER 

ZEB  v.  HIGHTOHER 

BIG  SENG  NATL  PARK  5ER.V 

""  AS  HWV  DEPT  DIST 

ARMY  ENGINEER  C 

Y  OF  PEARSALL 

N  V.  NC  CRACKEN 

NS  PECOS  EXP  STATION 


HILLIPS    , 


KINS    1 


V.  HQGUE 
J.  H.  KERSHAW 
A,  R.  HOCHLANO 
PIERCE  RANCH 
ALVIN  N,  BAANUM 
MRS.  MINA  RUTH  H 
D.E.  GREEN 
PLAINVIEW  HERALD 
E.  0.  HAMILTON 

ALUMINUM  CO  OF  AMERICA 
JIM  COX 

NATL  WEATHER  SERVICE 

INACTIVE  2/9/70 
L,  DEAN  HOLFORD 
WILLACY  CO  NAVIC  OIST 
BILL  H.  YOUNG 
BRAZOS  RIVER  AUTHORITY 
GLEN  BARLEY 
CLAYTON  TURNER 

JOSEPH  J.  CARSON 
HUNT  OIL  CO 
INACTIVE  10/7/70 
JAME5  C.  RUSCHE 
TED  MlLLINGTON 
MRS.  BESS  BRANHAM 
U  S  CORP  OF  ENGINEERS 
J.  0.  ISENHOHER 
ARTHUR  E.  HERCHHAN 
CHARLEY  EARL  OUNCAN 

C.  T.  RUCKER 

AROIS  0,  S*NDE«S 
JAMES  w,  GOSOIN 
U  S  AIR  CORPS 

HOMER 


FMD 


LING 


EUGENE  L.  PETRU 
MRS.  ONETA  J.  SOWERS 

,  B.  JENSON 

LLIAM  H.  BRO-N 


STATION  INDEX 


STATION 


g    <3     COUNTY 


RED    ROCK 

MO   ROCK    3   5m 

RED  SPRINGS  2  ESE 


RICHARDS 
RICHARDSON 
RICHLAND  SPRINGS 

RICHMOND 

RINGGOLD 

RIO  GRANDE  CITY  3 

RIQN£OINA  2  N 

RISING  STAR 

ROANQKE 

ROBERT  LEE 

ROBSTOwN 

ROB"  1  ESE 

ROCKQAlE 

R3CXLAN0  1  H 

:   R3CKPORT 
i   R3CKSPRINCS 

■    RDCKWA1.L 

ROCXSPRINGS   21    Sw 
I   ROSCQE 
|   ROSEBUD   1   hSh 
1   R0S5 

R3SSEA  1  SE 

ROTAN 

ROUND  MOUNTAIN  4  l 
ROUND  ROC«  3  E 
RJNGE 
I  RJSK 

I  SASINAL  1  «'S'k 
i  SALT  FLAT  10  ENE 
SAN  RAYBURN  D»N 
SAN  ANGELO  DAN 

SAN  ANGELO  MSO 
:  SAN  ANTONIO  HSQ 

1  SAN  AUGUSTINE 

SAN  BENITO 
SIN  MARCOS 
SAN  S*BA 

SANDERSON 
S-NOERSON  S  NNW 
SANGER 
SANTA  ANNA 

SARITA  7  E 
SCHULENBURC 

SEAly 
SEQUJN 

SENInOlE 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK  RA0I3  KB' 

SHEFFIELD 

SHERMAN    PUMP    STAT 

SIERR*    BL»NCA 

SKVERTON 


50 

MERVlLLE    DA 

S3 
SP 

NORA 
EA*S 

SP 

EARMAN 

ICEHOOD    1    S 

-? 

)ING    BRANCH 

SI 

UNGTOWN 

SI 

AMFORD    I 

si 

IMFORO    NO    2 

ST 

EPMENVILLE 

749« 

»1 

BASTROP 

7499 

°3 

BAYLOR 

?S29 

oi 

REFUGIO 

'5.7 

:. 

RUSk 

'"3 

- 

PARKER 

*LEBERC 

75861 

GRIMES 

MSB 

i 

DALLAS 

md 

Da 

SAN    SABA 

TS94| 

08 

FORT   BENQ 

nu 

» 

MONTAGUE 

I«2B 

MEOINA 

-  s  3  S 

01 

EASTLANO 

7659 

03 

DENTON 

w 

COKE 

07)   NU6C6S 

J«7fl 

°i 

FISHER 

T&es 

°1 

HUM 

"JO 

. 

T»LE« 

ITM 

ARANSAS 

770(1 

:J 

EDWARDS 

ROCKWALL 

771? 

od 

EDMARDS 

7743 

-t 

NOLAN 

TT6« 

> 

MCLENNAN 

7767    00    BLANCO 
77BL    03    WlLLIANSQI 
l    783tJ   Oil   KARNES 
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REFERENCE   NOTES  TEXAS 

NOVEMBER  1970 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatolo- 
gist,  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

I 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  montb . 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table . 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402 . 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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;1 

H  * 

ill 

1 1 

■A 

TRUSCOTT 

TURKEY  2  WSW 

VERNON 

WELLINGTON  1  NNW 

WICHITA  FALLS  WSO        R 

63.3 
65.5 
65.6 
63. 4M 
62.9 

30.9 
34.6 
34.2 
29. 6M 
32.5 

47.1 
50.1 
49.9 
46. 5M 

47.7 

3.1 

82 
80 
81 
84 

80 

4  + 

8 

3 

8 

2 

17 
17 
17 
17 
18 

24 
24 
24 
24 
24 

548 
457 
464 
568 
529 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
13 
14 
22 

14 

0 
0 
0 
0 

0 

.29 

.06 
.16 
.05 
.41 

-  1.04 

.17 
.06 
.15 
.03 
.22 

15 
20 
16 
20 
30 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 

1 

0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WINTERS  1  NNE 

66.4 

34.6 

50.5 

82 

4 

18 

24 

447 

0 

0 

L2 

0 

.23 

.21 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

49.3 

4.6 

.22 

-   .97 

T 

*    *    » 
NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ARCHER  CITY 
BARDWELL  DAM 
BELTON  DAM 
BENBROOK  DAM 

66,2 

65.4 
64.9 
68.3 
64.7 

34.5 
37.0 
41.3 
44.5 
39.8 

50.4 
51.2 
53.1 
56.4 
52.3 

3.8 

82 
BO 
78 
80 

81 

4 

3 

4+ 

1 

4 

17 
18 
23 
24 
23 

24 
24 
26 
26 

26  + 

454 
426 
381 
291 
400 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

12 

6 

7 
7 

0 

0 
0 
0 

0 

.22 
.53 

1.00 
.58 
.72 

-  1.15 

.22 
.35 

.36 
.37 
.69 

30 
30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
3 
2 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  S 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

62.8 

65.4 
66. 7M 
66.6 
65.7 

39.1 
39.3 
36. 6M 
36.5 
34.2 

51.0 
52.4 
51. 7M 
51.6 
50.0 

79 
80 
82 
83 
83 

3  + 

1 

4 

3 

4 

20 
25 

18 
18 

24 
24 

24 
24 

439 

388 
410 
409 
460 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

8 

11 

12 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

.91 
.48 
.52 
.26 
.44 

-  1.26 

-  1.71 

.35 
.42 
.52 
.23 

.37 

30 
30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

1 
1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

BRQWNWOOD 

CAMERON 

CLEBURNE 

CORSICANA 

DALLAS  WSO              //R 

67.4 
71. OM 
66.9 
66.2 
66.2 

38.3 

46. 1M 
42.4 
43.4 
44.7 

52.9 

58. 6M 
54.7 
54.8 
55.5 

5.1 

6.1 
5.4 
5.6 
7.4 

79 
83 
83 

79 
83 

3 

1 
3 

6  + 
3 

24 
24 
20 
26 
26 

23 
26 
24 

27  + 
24 

374 
237 
337 
334 
323 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
4 
7 
6 
3 

0 
0 
0 

0 

0 

.26 
.77 
.60 
1.04 
.94 

-  1.52 

-  2.32 

-  1.98 

-  2.17 

-  1.73 

.26 
.37 
.44 
.32 
.73 

30 
30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 
2 

4 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

DENISQN  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

63.5 
66.5 
66.1 
68.2 
69.8 

40.8 
41.3 
39.9 
38.1 
43.7 

52.2 

53.9 
53.0 
53.2 
56.8 

6.4 
5.6 

78 
80 
82 
83 
82 

3 

1 
4 
1 
3 

23 
23 
23 
18 
22 

26+ 
26+ 
25  + 
25 

24 

408 
361 
371 
364 
268 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

6 

7 

13 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

.87 
.88 
.33 
.32 
.47 

-  1.31 

-  1.93 

.30 
.48 
.30 
.32 
.40 

30  + 

30 

30 

30 

31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 

1 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FERRIS 

FORT  WORTH  WSO            R 

GAINESVILLE 

GATFSVRLE 

GEORGETOWN 

67.6 
65.8 
62.5 

67. 4M 
71.2 

44.3 
41.3 
34.0 
40. 2M 
46.4 

56.0 
53.6 
48.3 
53. 8M 
58.  8 

5.9 
2.2 

81 
83 
80 
81 
81 

3 
3 

4 

4 

18  + 

21 
21 
18 
21 
25 

26 
26 

25  + 
27  + 
26 

304 
369 
513 
353 
229 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
7 

13 
9 
4 

0 
0 
0 

0 
0 

1.05 

1.01 

.57 

.62 

.35 

-  1.34 

-  1.66 

.53 

.68 
.32 
.53 

.19 

30 
30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
3 

1 
1 

1 
1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

69.6 
69.2 
67.8 
70.3 
65.2 

40.4 
43.9 
33.5 
42.2 
38.9 

55.0 
56.6 
50.7 
56.3 
52.1 

4.9 

84 

80 
85 
85 
83 

3 
3 

4 
3 

4 

18 
23 
16 
20 
22 

26+ 

24 

24 

24 

26 

320 
269 
435 
289 
409 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

8 
5 

14 

5 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

.41 
.42 
.38 
.48 
.85 

-  1.13 

.37 
.42 
.30 
.39 

.54 

30 
30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 
1 

1 

2 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

62.6 

67.6 
67. OM 
64.4 
69.8 

37.4 
45.4 
42. 4M 
32.2 
40.6 

50.0 
56.5 
54. 7M 
48.3 
55.2 

3.8 
3.6 

81 
81 
81 
80 
83 

4 
1 
4 
3 
3 

19 
27 
26 

17 
20 

26 
26 

25+ 
25+ 
26+ 

475 
295 
326 
512 
311 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
6 

19 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.00 

1.33 

.52 

.57 
.78 

-  2.26 

.53 
.65 
.52 

.37 
.65 

30 

20 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
1 
2 
1 

1 
1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KlLLEEN 
LAVON  DAM 

66.1 

68.3 
64.6 
67.7 
62.9 

42.3 

40.5 
40.6 
43.7 
41.1 

54.2 

54.4 
52.6 

55.7 
52.0 

5.4 

81 
83 
79 
79 
82 

4 
3 

4+ 
4+ 

4 

21 
21 
23 
23 

23 

24 
24 
26 
26  + 
26 

349 
335 

395 
304 
413 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

9 
9 
6 
6 

0 
0 

0 
0 
0 

1.35 

.38 

1.25 

.37 
1.04 

-  2.07 

.63 
.28 

.54 
.37 
.67 

30 
30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
5 
1 
2 

1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

MARLIN  3  NE 

MC  GREGDR 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

69.8 
67.3 
65.4 
65.9 
66.2 

45.7 
42.4 
40.4 
42.9 
39.5 

57.8 
54.9 
52.9 
54.4 
52.9 

5.1 

80 
81 
82 
78 
83 

18  + 
2 
3 

3+ 
3 

26 

25 
20 
27 
21 

24+ 
26  + 
24 
26  + 
24 

255 

332 
387 
340 
373 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

5 
6 

9 
6 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

.65 
.78 
.95 
1.15 
.55 

-  1.76 

-  2.12 

.39 
.51 
.58 
.55 
.35 

30 

30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
2 
5 
2 

0 

1 
1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

65.9 
67.1 
60.9 
62.3 
66.9 

41.7 
36.7 
39.2 
37.3 
38.6 

53.8 
51.9 
50.1 
49.8 
52.8 

4.7 

80 
83 
80 
80 
81 

19+ 
3 
4 

4 
4 

24 
16 
25 
22 
23 

26 
24 
26 
25  + 
26+ 

363 

405 
471 
473 
378 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

11 
8 
6 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

.97 
.62 
2.84 
.95 
.36 

-   .52 

.50 
.37 
1.76 
.43 
.36 

30 
30 
22 
16 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
5 

2 
1 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

PUTNAM 
QUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

66.7 
65.3 

66. 4M 

66.1 

70.1 

39.3 
42.9 

41. 9M 

36.5 

46.3 

53.0 

54.1 
54.  2M 
51.3 
58.2 

83 

79 

82 
82 
80 

3 
3 
3 

4 
18  + 

20 
23 
27 
19 
24 

24 
26+ 
12 
25  + 
26 

369 
352 

345 
420 
241 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

8 
4 

8 
15 
4 

0 
0 

0 
0 
0 

.29 
1.23 

.31 
.30 

1.02 

-   .97 

.29 
.70 
.31 
.26 

.50 

30 
30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
1 
1 
4 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

62.3 

65.1 
67.5 
67.8 
69.5 

36.7 

34.9 
41.0 
44.5 
45.0 

49.5 
50.0 
54.3 
56.2 
57.3 

4.3 

6.0 

84 
83 
80 
80 
82 

4 
4 
3 

1 
4  + 

21 
16 
20 
26 
25 

23 

25  + 
26+ 
26+ 
26 

481 
463 
333 
294 
274 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
11 
5 
6 
5 

0 

0 
0 
0 
0 

.91 
.49 
.46 
.44 
.52 

-  1.73 

-  2.41 

.39 
.35 

.30 
.35 

.15 

16 

30 
30 
30 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
1 
1 

3 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

TEMPLE 

THROCKMORTON 

WACO  DAM 

WACO  WSO                 R 

WAXAHACHIE 

68.5 
64.1 
66.5 
68.0 
68.4 

44.8 
33.2 

42.0 
43.1 
44.4 

56.7 

48.7 
54.3 
56.6 
56.4 

6.5 
2.6 

6.3 

82 

80 
79 
81 
82 

1 

4+ 

4 

1 

3 

26 

16 
24 
26 
24 

26 

24 
26 
26  + 
26 

285 
302 

341 
288 
296 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
16 
8 
7 
5 

0 
0 

0 
0 
0 

.58 
.25 
.93 

.83 

.94 

-  2.19 

-  1.12 

-  1.91 

.21 
.18 
.61 
.58 

.51 

31 
30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
2 

2 

a 

0 

0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 

66.2 

67.0 

37.6 
41.0 

51.9 

54.0 

6.1 

83 
82 

11 

4 

20 
22 

26 

27+ 

406 
356 

0 

0 

0 

0 

10 

10 

0 

0 

.56 
1.30 

-  1.56 

.42 
.94 

30 
30 

.0 
.0 

0 

0 

2 

3 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

53.6 

6.0 

.72 

-  1.69 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  384    - 
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*    *    * 
EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

72. OM 
67. 9M 
67.7 
67.7 
69.2 

49. OM 
42. 3M 
44.6 
39.8 
44.2 

60. 5M 
55. 1M 
56.2 
53.8 
56.7 

82 
82 
80 

79 
81 

3 
28 
22  + 

2 
2 

28 
21 
22 
20 
22 

26 
26 
26 

27  + 
12 

202 
322 
297 
365 
290 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

8 

It 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.10 

.73 
2.65 
1.71 
1.20 

-  2.60 

1.10 
.47 

1.36 
.75 
.31 

30 
20 
20 
31 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
5 
6 
6 

1 

0 

1 

0 

0 

CLARKSVILLE  2  E 
COLDSPRING  5  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

62.2 
70.1 
68.7 
71.8 
68.9 

36.9 

46.7 
47.6 
48.1 
44.5 

49.6 

58.4 
58.2 
60.0 
56.7 

80 
82 
80 
82 

80 

2 

4 

5  + 
4  + 
4  + 

20 
27 
30 
30 
24 

27+ 
26 
26  + 
26 

27 

482 
257 
250 
221 
294 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
4 
3 

3 
8 

0 
0 

0 

0 

0 

1.64 
.99 

1.00 
.98 

1.56 

.59 
.51 
.56 
.62 
.56 

16 
30 
30 
31 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 

3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

DAINGERFIELD  9  S 

DIALVlLLE  2  W 

EMORY 

EVAOALE 

FAIRFIELD 

65.4 
66.4 
63.1 
70.2 

M 

44.7 
45.7 
39.5 
43.7 
M 

55.1 
56.1 
51.3 
57.0 

M 

78 
79 
78 
81 
79 

1 
5 
2  + 

6  + 
1 

22 
24 
20 
25 
26 

26 
26 
26 

26 

14 

324 
296 
435 
275 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
12 
8 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

1.99 
1.58 
1.91 
1.59 
.78 

.95 
.72 
.61 
.57 
.55 

15 
20 
30 
12 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 

4 
4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

FRANKLIN 
GUMER  2  W 
CLADEWATER  3  WSM 
GRDVETON  1  SE 
HEMPHILL 

69.8 
64.3 

71.7 
67.8 

47.3 
39.1 

45. OM 
43.1 

58.6 

51.7 

58.  4M 
55.5 

80 
78 

79 
79 

22+ 
2 

23+ 
2 

25 
19 

26 

21 

26 
26 

17 
26 

238 

415 

223 
318 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4 
12 

6 

7 

0 
0 

0 
0 

1.33 
1.90 

1.99 
2.07 

.68 
.86 

1.43 
.94 

20 
16 

31 
31 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

3 

5 

3 

5 

0 

0 

1 

0 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

70.6 
65.8 
69.5 
67.8 
67.0 

45. 9M 

42.0 

46.9 

42.6 

45.9 

58. 3M 

53.9 

58.2 

55.2 

56.5 

5.7 

83 
78 
80 
79 
79 

3 

23  + 

4 

2 

5 

31 
22 
26 
22 

24 

11 
26 

27 
26 
12 

250 
359 
259 
328 
287 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

12 

6 

13 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

1.29 
3.12 
1.46 
1.49 
2.89 

-  1.74 

-  2.83 

.62 
2.30 

.96 
1.16 
1.67 

31 
20 
31 
31 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
3 
2 
5 

0 

1 

0 

1 

1 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

70. 1M 

64.4 

69.3 

62.5 

70.0 

45. 8M 

44.4 

48.3 

39.3 

45.4 

58. OM 

54.4 

58.8 

50.9 

57.7 

6.1 

82 
77 
80 
77 
81 

2 

1 

3  + 
2 

4 

25 
24 
26 
19 
23 

27 
26 
26 
26 
27 

254 
342 
239 
441 
274 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 

7 

13 

11 

0 

0 
0 
0 
0 

3.07 
3.06 
3.16 
1.76 
.91 

-  2.80 

1.12 

1.75 

.96 

.59 

.64 

21 
20 
30 

16 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 
5 
2 

2 

1 

0 
0 
0 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

66.5 

66.1 
69.2 
70.5 
64.9 

41.4 
44.8 
45.3 
47.1 
41.6 

54.0 
56.5 
57.3 
58.8 
53.3 

4.8 
6.0 
4.3 

79 
80 
81 
81 
78 

2 

23  + 

1 

4 
23+ 

21 
25 
24 
27 
23 

12 
26 
26 
26 

26 

357 
304 
283 
233 
376 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
9 
7 
4 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

2.67 
1.75 
1.55 
1.41 
3.18 

-  1.91 

-  1.83 

.96 
.90 

1.12 
.72 

1.53 

20 
31 
30 
30 
20 

.0 
■  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

4 
2 
4 
5 

0 
0 

1 

0 

1 

MINEOLA  8  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

65.5 

63.0 
62. 7M 
68.5 

41.7 
37.5 
39. 5M 
44.9 

53.6 
50.3 
51. 1M 
56.7 

3.8 
6.7 

79 
81 
79 
80 

4+ 
2 
2 
2 

18 
19 
21 
24 

26 
27+ 
26 
26 

367 
463 
437 
286 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

9 

13 
10 
9 

0 
0 
0 
0 

1.19 
2.25 

1.87 
1.74 
3.48 

-  3.51 

.74 
.76 
.81 
.76 
1.34 

30 
21 
21 
31 

31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
4 
5 

8 

0 
0 
0 
0 

1 

PALESTINE 

POYNDR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

66.1 
67.3 
69.2 
66. OM 
69.5 

44.5 

46.1 
45.7 
44. 9M 
46.3 

55.3 

56.7 
57.5 
55. 5M 
57.9 

4.7 

78 

80 
81 
78 
85 

23+ 
1 

5+ 
6+ 
2 

26 
25 
22 
26 
26 

26 
26 

26 
26 
26 

324 
286 
264 
310 
257 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
8 
5 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.27 
2.08 
1.23 
1.94 
2.65 

-  1.83 

-  3.85 

1.35 

1.18 

.72 

.82 

.76 

20 
20 
31 
20 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

4 
3 
4 
5 
5 

2 
2 

1 
1 

0 

0 
0 

SIMMS  2  NNW 

SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 

63.2 
62.3 
62.2 
70.2 
65.2 

40.9 
38.7 
39.6 
46.9 
41.9 

32. 1 

50.5 
50.9 
58.6 
33.6 

78 
79 
78 
81 
80 

1 
2 
11  + 
4 
1 

19 
21 
23 
28 
20 

26 

27+ 
26 
27 
26 

408 
458 
444 
241 
370 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

10 

12 

5 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

2.66 
1.42 
2.66 

2.05 
1.89 

1.20 
.38 

1.26 

1.00 
.57 

21 
30 
16 
31 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
5 

3 
4 

2 

0 
3 
2 

1 

2 
0 

1 
1 

0 

WARREN 
WILLS  POINT 

70.0 
63.4 

48.2 
39.5 

59.1 
51.5 

79 

78 

1 
4+ 

25 
22 

26 
26 

227 
424 

0 
0 

0 
0 

7 
9 

0 
0 

3.00 
1.95 

.90 
.70 

30 
30 

.0 
.0 

0 
0 

5 

4 

2 

1 

0 

0 

DIVISION 

35.5 

5.1 

1.92 

-  2.70 

.0 

*   »   * 
TRANS  PECOS        05 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

68.5 

68.1 
68.0 
74. 6M 
66.0 

36.0 
37.7 
35.4 
36. 4M 
45.7 

52.3 
52.9 

51.7 
35. 5M 
55.9 

3.8 
3.2 

82 
80 
85 
81 
76 

3 

10+ 
2 

9+ 
4+ 

22 
22 
25 
23 
35 

31 
13 
25 
24 
16 

389 
366 
406 
284 
278 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

12 
7 

13 
8 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

.12 

.03 

T 

.03 

.17 

-  .55 

-  .62 

.12 
.03 

T 
.03 

.17 

21 
30 
31 
21 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

CDRNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WSO            R 

FABENS 

66.0 
70.  3M 
67.1 
64.4 
66.4 

27.5 
35. 1M 
38.9 
31.6 
29.2 

46.8 

32. 7M 
33.0 
48.0 
47.6 

3.9 

79 
83 
80 
75 
79 

3+ 

4 
23 

4+ 
10 

17 
22 
27 
19 
19 

24 

27 
24+ 
12 
24  + 

555 

371 
364 
519 
526 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

24 

13 
6 
L6 

23 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.14 
.00 
.06 

T 

-   .43 

T 

.14 
.00 
.06 

T 

15 
30 

14 
30  + 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

l 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

67.5 

70.9 
69. 1M 
64.7 

30.3 
33.9 
29. 5M 
33.7 

48.9 
52.4 
49. 3M 
49.2 

76 
85 
81 
76 

9+ 
1 
4 
8 

20 
23 
19 
21 

16 
31 
18  + 
12 

491 
384 
479 
486 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

19 
13 

19 
12 

0 
0 

0 
0 

.00 
.06 
.12 
.20 

.00 
.03 
.12 
.20 

30  + 

30 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

l 
l 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

MARFA  2  ENE 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

68.4 
70. 3M 
68.1 
61. 8M 
70.4 

30.7 
28. 3M 
28.6 
38. 6M 
42.6 

49.6 

49. 3M 
48.4 
50. 2M 
36.5 

78 
83 
83 
76 

80 

3+ 
5+ 
1 
20 
4+ 

17 
17 
20 
12 
35 

24 
12 
14 

15 
12 

473 
482 
508 
450 
254 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 

2b 

23 

7 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

T 
.15 

.11 
.19 
.18 

T 

.15 

.10 

.10 

.18 

21 
30 
13 
30 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 

1 
1 
1 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   385   - 
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PECOS 

PENWELL  1  SS6 

PRESIOIO 

RED  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

69.9 

69. 5M 

66.  8 
62.5 

30.5 

36. 5M 

32.0 
32.7 

50.2 
53. OM 

49.4 
47.6 

66 
80 

60 
74 

4  + 
3 

9  + 

1 

21 
22 

19 
20 

25  + 
11 

24 
13+ 

449 
365 

476 
532 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

19 
8 

17 
17 

0 
0 

0 
0 

.16 
.14 

.08 
.07 

.16 
.14 

.06 
.05 

30 
30 

30 
20 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

66.  8 
69.0 
65.0 

66.5 

34.5 
36.5 
31.3 

31.3 

50.7 
52.8 
48.2 

46.9 

80 
81 

76 

82 

29 
3 

4 

3 

24 
20 
18 

16 

24+ 

24 

24 

24 

436 
374 
514 

492 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

14 

10 

lb 

19 

0 
0 
0 

0 

.00 
.00 
.08 

.17 

.00 
.00 
.08 

.06 

21 
30 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

YSLETA 

65. OM 

30.7M 

47. 9M 

77 

5 

20 

16 

527 

0 

0 

18 

0 

.03 

.02 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

50.7 

3.6 

.08 

-   .48 

.0 

*    *    * 
EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

68.5 
66.3 
69.0 
69.* 

70.1 

45.2 
34.9 

42.2 
42.5 

41.1 

56.9 

50.6 
55.6 
56.0 
55.6 

5.0 
4.5 

77 
80 
81 
79 
79 

31  + 

4 

4 

4+ 
29 

31 
20 
24 
25 
26 

31 
24 
27+ 
27  + 
12 

245 
439 
297 
282 
286 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

12 
6 
8 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

.17 
.14 

.14 
.18 
.00 

-  2.47 

-  2.05 

.10 
.08 
.06 
.08 
.00 

13 
30 
30  + 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

68.5 
68.9 
71.0 
70.3 
66.2 

36.7 
44.3 
43.8 
43.6 
34.5 

52.6 
56.6 
57.4 
57.0 
50.4 

82 
78 
79 
82 

80 

4 
5 

31  + 
1 
4 

16 
24 
25 
24 
18 

25  + 
12 
26 
31 

25  + 

383 
268 
226 
249 
446 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
6 
6 
7 

14 

0 

0 
0 
0 
0 

.14 
.25 

.68 
.12 

.10 

.14 
.25 
.50 

.12 
.10 

30 

30 
14 
13 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

2 

1 
1 

0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DEL  RIO  WSO 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

69.0 
70.3 
66.9 
68.4 

71.7 

46.3 
40.1 
35.8 
44.9 
36.1 

57.7 
55.2 
51.4 
56.7 
53.9 

5.4 

79 
80 
80 
80 
80 

15 

28 

28 

5 

5 

34 
16 
21 
25 
22 

31 
24 
23 
26  + 
25 

224 
301 
416 
265 
339 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

8 

12 

5 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

.12 

.07 
T 

.24 
.04 

-   .70 

.05 

.07 

T 

.10 

.02 

12 
30 
30 
20 
13  + 

00000 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVULE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

70.2 
68.8 
68.7 
69.0 
68. 8M 

39.8 
38.3 
40.4 
37.6 
39. 4M 

55.0 
53.6 
54.6 
53.3 

54. 1M 

6.3 

4.1 

82 
81 
78 
80 
80 

3 
1 
6 
1 
2 

20 
25 
23 
20 
28 

24 

11 
12 
26  + 
24  + 

306 
346 
320 
363 
331 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

11 

10 
12 
9 

0 

0 
0 
0 
0 

T 
.22 

.19 

.40 
.14 

-  2.06 

-  1.95 

T 

.12 
.06 
.39 

.07 

30  + 

21 

13 

30 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

2 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

69.3 

70.2 
71. 1M 
66.6 
69. 7M 

39.6 
37.5 
37. 4M 
38.3 
39. 2M 

54.5 
53.9 
54. 3M 
52.5 
54. 5M 

5.1 

80 
81 
82 
79 
84 

29 
3 

4 
4 
2 

21 
22 
19 
27 
22 

26 

25 
24 
12 
26 

321 

344 
325 
383 
322 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

12 

10 
8 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

.29 
.42 
.05 

.08 
.51 

-  1.38 

.13 
.27 
.05 
.05 

.15 

13 

12 
21 
30 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

70.3 
69.4 
67.7 
71.7 
67.8 

36.9 

3B.7 
35.8 
38.6 
36.0 

53.6 
54.1 
51.8 
55.2 
52.9 

84 
82 
79 
82 
80 

3 
28  + 
28+ 

3 

2 

17 
16 
20 
22 
20 

24 
24 

12  + 

12 

24 

347 
338 
405 
305 
369 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

10 

13 

8 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

.03 
.08 

.00 

T 

.05 

-  1.10 

-  1.12 

.03 
.08 

.00 

T 

.05 

30 

30 

21 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

a 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

RANKIN 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

SAN  ANGELO  DAM 

SAN  ANGELO  WSO          R 

66.8 
67.3 
68.7 
68.6 
69.1 

40.1 
35.9 
41.6 
36.5 
40.1 

53.5 

51.6 
55.2 
52.6 
54.6 

6.9 

80 
78 
78 
81 
84 

3 

10+ 
29+ 

4 

3 

26 

19 
27 
18 
21 

24 
25  + 
25  + 
24 
24 

350 
409 
302 
377 
326 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

7 

12 
7 

11 

9 

0 

0 
0 
0 
0 

.07 
.30 
.21 
.08 
.06 

-   .79 

.03 
.25 

.19 
.08 
.06 

22 

30 
13 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAN  SABA 
SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 

68.9 
70.0 
70.5 
71.5 
68.6 

40.6 
38.2 
34.3 
48.1 
35.2 

54.8 
54.1 
52.4 
59.8 
51.9 

64 
80 
84 
78 
82 

4 
1 
2 
30+ 
4 

23 

22 
17 
25 
18 

24+ 
24  + 
24 
24 
24 

315 
330 
382 
184 
400 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 
9 
2 

11 

0 
0 

0 
0 
0 

.31 
.12 
.38 
.14 
.21 

-   .80 

.25 
.03 
.38 
.06 

.18 

30 
30  + 
30 
21 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

DIVISION 

54.3 

4.0 

.17 

-  1.50 

.0 

*   *   * 
SOUTH  CENTRAL      07 

AUSTIN  WSO               R 
BEEVI LLE  5  NE 
BRENHAM 
CANYON  DAM 

69.3 

74.8 
72.2 
70.5 

48.1 
52.  3M 
48.7 
48.1 

58.7 
63. 6M 
60.5 
59.3 

6.0 
6.3 
7.6 

81 
85 
83 
81 

21  + 
23+ 

4 
4  + 

31 
35 

29 

31 

26+ 
27+ 
26 
26 

231 

148 
208 
213 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 

0 
6 
2 

0 

0 

0 
0 

.11 
.48 
.73 
.45 

-  2.42 

-  1.75 

-  2.96 

.06 
.20 
.39 

.13 

30 

13 
31 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 
3 

2 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

CHAPMAN  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  WSO      R 

CUERO  3  E 

75.3 
70.4 
72.2 
76.3 
74.9 

56.7 
46.1 
62.1 
57.5 
52.6 

66.0 
58.3 
67.2 
66.9 
63.6 

7.7 

82 
79 
64 
B5 
85 

29  + 
23  + 

5 

5 

3 

39 
28 
45 
40 
32 

17+ 
26 
17 
17 
26  + 

90 

246 

74 

93 

119 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
8 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.12 

1.43 

.05 

.40 
1.71 

-  2.26 

-  1.68 

.12 
.75 
.05 
.25 
.65 

15 
24 
30 
13 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
0 

1 

3 

0 
1 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

ELGIN 

FLATONIA  2  W 
FLORESVILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

71.1 
74.4 
75.0 
74.9 
73.8 

49.0 
50.8 
49.6 
53.2 
49.1 

60.1 
62.6 
62.3 
64.1 
61.5 

7.6 

81 

85 
85 
84 
86 

4+ 
3 

4 
5+ 

4 

32 

28 
28 
34 
30 

26  + 

26 

17 

26 

17 

196 

154 
17B 
118 
195 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

2 

4 
4 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.08 

1.11 

.22 

.64 

.64 

-  1.72 

-  1.79 

-  1.89 

.45 
.54 
.12 
.31 
.32 

21 
20 
21 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
2 
3 
2 

0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 

73.1 
72.4 
76.8 
78.8 

50.8 
47.9 

55.3 

62.0 
60.2 

M 
67.1 

6.5 
6.6 

85 
83 

85 
87 

5+ 

1 
22  + 
22 

31 
29 

36 

26  + 
26 

26  + 

170 
185 

85 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

2 
3 

0 

0 
0 

0 

.66 
.28 

.44 
.17 

-  1.42 

.31 
.17 
.20 
.12 

19 
21 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 

1 
2 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   386   - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA       ;^BER  1970 


Temperature 

Precipitation 

H 

•I 
9  « 
2  0 

>  3 
<S 

Si 

« 

> 

K 

.1 

01 

a 

£ 

a 

t 

0 

• 

a 

0 

a 

& 
a 

No.  o 

Days 

3 

a 

3 
o 

£ 

a 

Sno 

w,  Sleet 

N 

o.  ot  Days 

SUttoD 

Max. 

Min. 

•3 
■2 

■B-n 

a   o 

So 

£ 
a 

1 

i 

0) 
0 

s 

0 

u 

s  * 

s  1 

B  c 

LA  CRANGE 

LEXINGTON 

LULlNG 

MATHIS 

NATALIA 

72.1 
70.0 
72.3 
76.0 
7*.  6 

51.0 
46.8 
47.8 
53.6 
47.0 

61.6 
58.4 
60.1 
64.8 
60.8 

7.0 

82 
84 
84 
87 
64 

3 
2 
4 
23 
3 

30 
27 
27 
37 
26 

26  + 
26 
26 

27  + 
26 

166 
254 
220 
121 
178 

0 
0 
0 
0 
0 

c 

0 

0 
0 
0 

3 
5 
6 

0 
5 

0 
0 
0 
0 

0 

.97 
.92 
.65 
.31 
.15 

-  1.68 

.43 
.46 
.40 
.23 
.05 

31 

20 
30 
13 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

REO  ROCK 

REFUGIO 

ROBSTOHN 

70.0 
75.1 
71.0 
75.2 
75.0 

46.6 

50.7 
47.9 
54.4 
54.0 

58.3 
62.9 
59.5 
64.8 
64.5 

3.3 

83 
85 
83 
B5 
86 

20 

3* 

4 

3 
23  + 

30 
29 
25 
33 
37 

27+ 

26 

26 

17 

26 

242 

140 
225 
100 
119 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

1 

5 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.51 
.35 
.45 
.45 
.40 

-  1.76 

.19 
.21 
.20 
.25 
.26 

20 
30 
20 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

3 

2 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WSO           R 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

71.4 
71.7 
71.1 
72.9 
73.5 

57.3 
48.5 
45.7 
50.3 
50.5 

64.4 
60.1 
56.4 
61.6 
62.0 

6.4 
6.2 
5.8 

7.8 

78 
82 
82 
83 

85 

29  + 
3 

4  + 
2 
3 

40 
29 
28 
29 
31 

15 
26 

17 
26 

17 

10« 

201 
241 
165 
155 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
4 
6 

3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.60 
.15 
.39 
.66 
.49 

-  1.60 

-  1.90 

-  3.54 

-  1.68 

.35 
.06 
.13 
.26 
.23 

13 

19 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 

1 

3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SINTON 

SMITHVRLE 
SOMERVILLE  oam 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 

75.6 
72.2 
69.9 
71.8 
72.9 

55.4 
47.1 
47.0 
47.8 
51.5 

65.5 
59.7 
58.5 
59.8 
62.2 

6.0 

85 
85 
80 
83 
85 

5 
6 
4 
2 
5 

34 
30 
26 
31 
32 

26 
26  + 
26 
26  + 
26 

98 
215 
243 
214 
163 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
8 
7 
4 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

.65 
.96 
.87 
.09 
.64 

-  1.87 

.35 
.50 
.32 
.05 
.41 

13 

30 
31 
15 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

5 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

61.9 

6.5 

.57 

-  1.99 

.0 

*    *    * 
UPPER  COAST          OB 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

72.6 
72.5 
72. B 
71.2 

48.  5M 
49.6 
52.6 
53.3 

60. 6M 
61.1 
62.7 
62.3 

4.0 

87 
61 
83 
82 

4 

6 

30 

4 

32 
32 
34 
33 

26 
26+ 
26 
26 

203 
178 
144 

145 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 
2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

.81 

2.92 

.68 

.91 
1.03 

-  3.93 

-  3.73 

1.63 
.49 
.52 
.32 

24 

31 
31 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
2 
5 

2 

0 

1 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

70.3 
73.5 
73.2 
74. OM 
72.3 

46.1 
52.9 

47.6 
53. 8M 
54.7 

58.2 
63.2 
60.4 
63. 9M 
63.5 

5.9 

80 
84 
83 
83 
81 

23  + 
5 

6+ 

23+ 
4 

26 
33 
28 
36 

37 

26 
26 
26 

12 
27+ 

258 

126 
203 
122 

144 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 

0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.76 
.52 
.67 
.76 
.87 

-  2.77 

-  2.05 

.44 
.28 
.23 
.45 
.50 

31 
13 
31 
30 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

2 
3 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

GALVESTON  WSO           R 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

66. 8 
71.5 
72.7 
70.2 
71. 9M 

56.8 

49.4 
52.0 
46.6 
55. 2M 

61.8 

60.5 
62.4 
58. 4 
63. 6M 

4.6 
7.1 
6.7 
3.2 

5.4 

73 
82 
84 
82 
79 

29 

3  + 

3 
11 
29  + 

40 
30 
33 
29 
33 

12 
26 
26 

26  + 
26 

130 
209 
158 
240 
112 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 
6 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.96 

.64 

.49 

1.46 

1.07 

-  2.93 

-  3.89 

-  3.B7 

-  3.70 

-  2.58 

.37 
.53 
.20 
.72 
.75 

11 
30 
30 
31 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
1 
2 
3 
2 

0 

1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

NEW  GULF 
ORANGE  4  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

73.0 
6B.8 
71.7 
73.7 
6B.1 

51. J 

47.9 
53.8 
50.5 
54.2 

62.3 

58.4 
62.8 
62.1 
61.2 

6.9 

82 
79 
79 
83 

77 

30+ 
6  + 
3+ 
6+ 
3 

33 

31 
34 
31 
34 

26 
27+ 
26 
26 

26  + 

160 
245 
144 
166 
150 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 

1 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

.34 
2.38 
1.03 

.63 

.97 

-  2.75 

.19 
.82 
.58 
.26 

.59 

14 
24 
30 
31 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

5 
3 
3 
2 

0 
2 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

PORT  ARTHUR  WSO          R 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

71.4 

72.7 
72.7 
72.7 

52.7 

55.5 

50.5 
50.4 

62.1 

64.1 
61.6 
61.6 

7.3 
6.4 

82 

60 
83 
63 

5  + 

30 
4+ 
4 

33 

36 
32 

31 

26 

26 

26 

26  + 

166 

125 
184 
177 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

2 

0 

0 

0 
0 

2.03 

.90 
.73 
.30 

-  3.06 

-  3.41 

.61 

.44 
.49 
.17 

30 

3 

31 
14 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

5 

3 
2 

1 

2 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

VICTORIA  WSO             R 

73.2 

52.2 

62.7 

5.5 

83 

5+ 

33 

26 

149 

0 

0 

0 

0 

.65 

-  1.96 

.32 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

61.7 

5.5 

.96 

-  3.19 

.0 

*   *   * 
SOUTHERN           09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIDES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

78. 6M 
80. 1M 
76.5 
74.  4M 
75. 2M 

55. 6M 

54. 9M 
54.4 
49. BM 
50. OM 

67. 1M 
67. 5M 
66.5 
62. 1M 
62. 6M 

6.6 

89 
90 
92 
85 
84 

23 

20 

23 

4 

3 

37 
34 
34 
31 
33 

26 
31 
31 
17 
26 

91 

8* 

109 

137 

126 

0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.41 
.00 
.00 

.27 

-  1.24 

.37 
.00 
.00 

.12 

13 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
DILLEY 
EAGLE  PASS 

75.9 
73.5 
72.2 
74.3 
73.3 

50.3 
52.0 
49.3 
47.5 
46.9 

63.1 

62.8 
60.8 
60.9 
60.1 

5.8 

6.9 

85 

85 
81 
66 
86 

22 
22 

9+ 
11 
22 

29 

34 
31 
30 
33 

17 
26 
26 

27  + 
12 

137 
140 
161 
176 
179 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

u 
2 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.24 
.02 

.10 
.31 
.10 

-  1.25 

-  .90 

.14 
.02 
.03 
.07 
.03 

30 
23 

21  + 
20 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

a 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

75.9 
77.0 
78.2 
78.  OM 
76.3 

49.8 
54.6 
54.2 
51.  2M 
52.5 

62.9 
65.8 
66.2 
64.  6M 
64.4 

6.9 
6.5 

86 
88 
68 
87 
87 

23 
23 
23 
22 
23 

29 

40 
33 
30 
35 

26 

27  + 
17 
26  + 
26 

130 
98 
106 
106 
125 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

.00 
.17 
.00 
.00 
.38 

-  1.29 

-  1.46 

.00 
.17 
.00 
.00 
.16 

15 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OUTON 
PEARSALL 

76.2 

74.8 
78. 5M 
74.2 

54.8 

55.2 

54. 5M 
49.1 

66.5 

65.0 
66. 5M 
61.7 

87 
85 

85 

26  + 
22 

1 

38 

36 
32 
32 

27  + 

26 

17 
26 

96 

100 

71 

155 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

1 
1 

0 

0 

0 
0 

.39 

.27 
.32 

.08 

.20 

.17 
.22 

.03 

13 

13 
1* 
23  + 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

2 

1 
2 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 

TILDEN 

75.1 
79.2 
76.3 

49.0 
52.8 
50.4 

62.1 
66.0 
63.4 

86 
89 
87 

1 
23  + 
22 

30 
34 
30 

17 
18  + 
26  + 

166 
102 
147 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

1 

0 
3 

0 

0 
0 

.08 
.08 
.15 

.08 
.08 
.11 

30 
15 
13 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

0 

0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   387    - 
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Temperature 

Precipitation 
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3 

■3-a 
J] 

i  $ 

a 

0 

Z 

0 

1 

£ 

0 

s 

0 

u 

t  * 

a  a 

ZAPATA 

77.0 

56.5 

66.8 

88 

22 

*0 

26 

76 

0 

0 

0 

0 

.09 

.05 

1* 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

6*.l 

7.* 

.16 

-  1.11 

.0 

*         «          » 
LOWER    VALLEY                     10 

BROWNSVILLE    WSO                          R 

HARLINGEN 

MC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

MC    COOK 

79.0 
79. 8M 
78.5 
78.3 
79.0 

60.5 
57. 2M 
57.* 
58.9 
55.3 

69.8 

68. 5M 
68.0 
68.6 
67.1 

6.9 
5.9 

87 
87 
87 
87 
89 

29+ 
28  + 
23 
22 
23 

** 

*2 
*2 
*3 

37 

17 
18  + 
27  + 
26 
31 

*6 
68 
77 
6* 
91 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.12 

.31 
.08 
.10 
.03 

-  1.60 

-  1.20 

.07 
.21 
.07 
.05 
.03 

l* 

31 
1* 
1*+ 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MISSION    *    W 
PORT    MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN    BENITO 
WESLACO    2    E 

79.1 
73. 9M 
79.3 
78.2 
79.2 

56.8 
60. 8M 
56.* 
59.2 
59.6 

68.0 
67. *M 
67.9 
68.7 
69.* 

6.8 
6.3 

89 
82 
88 
83 
85 

23 

30  + 
23 
30  + 
28  + 

*2 
*0 
*0 

*7 
*2 

27  + 
26 
18  + 
18  + 
26 

7* 
73 
70 
*2 
*7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.07 
1.01 
.10 
.00 
.12 

-  .95 

-  1.23 

-  1.1* 

.05 
.85 

.07 
.00 
.08 

1* 
12 
15 

1* 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

68.* 

6.1 

.19 

-    1.27 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BENAVIDES  7  S 


LOWEST  TEMPERATURE 
BRAVO 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
NEWTON 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
66    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
HENDERSON 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
FRIONA 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
FRIONA 


92 

DATE 

23 

5 

DATE 

23 

3.*8 

.00 

2.30 

DATE 

20 

.5 

1 

DATE 

11 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 


DECEMBER      1970 


SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


The  month  was  warm  and  dry  and  the  second  in 
a  row  with  below  normal  precipitation  statewide. 
The  lack  of  significant  rainfall  in  the  western 
half  of  the  State  perpetuated  the  extremely  dry 
conditions  already  in  existence  in  this  area. 
The  month  was  unusually  warm.  Average  tem- 
peratures were  much  above  normal  throughout 
the  eastern  two-thirds  of  the  State.  At  Port 
Arthur  this  was  the  warmest  December  in  37 
years.  Three  tornadoes  occurred  during  the 
month  -  all   on   the  30th.     A  violent  windstorm 


caused  an  estimated  $300,000  property  damage 
in  the  Nederland-Port  Arthur  area,  also  on  the 
30th.  Peak  wind  gusts  of  74  m.p.h.,  the  highest 
ever  recorded  at  El  Paso  during  the  month  of 
December,  struck  that  city  on  the  15th. 

As  the  month  ended,  precipitation  continued  to  be 
the  most  pressing  need  for  farmers  and  ranchers. 
On  the  Edwards  Plateau,  grazing  was  virtually 
non-existent  after  nine  weeks  of  little  or  no  pre- 
cipitation. 


Robert  O.  Orton 

NOAA  Climatologist  -  Texas 

Airport  Administration  Bldg. 

3600  Manor  Road 

Austin,    Texas,       78723 
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Day  of  Month 

Station 

O 

H 

12   3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10   11   12 

13  1  14   IS 

16   17   18 

19  1  20   21 

22  j  23   24 

25  [  26   27 

28   29   30 

31 

•   •   • 

HIGH  PLAINS         01 

ABERNATHY 

.06 

T 

.05   .01 

ACKERLY  3  SE 

.10 

T 

.07 

.03 

AMARILLO  WSO           //R 

T 

T 

T 

ANDREWS 

.04 

T 

.0* 

BIO  SPRING 

.27 

T 

.07 

.20 

. 

BOOKER 

.00 

BORGER  3  w 

.00 

BRAVO 

T 

T 

BRDWNFIELD  NO  2 

.OB 

.04 

T     .03 

.01 

6UIER  2  NE 

.00 

BUNKER  HILL  5  N 

.00 

CANADIAN  1  ENE 

.00 

CANVON 

.00 

CHANNING  NO.  2 

.00 

CLAUDE 

.00 

COlDwATER  3  w 

.00 

CDNLEN 

.00 

CROSBYTON 

.02 

.02 

T 

DALHART  FAA  AIRPORT 

.00 

OARROUZETT 

T 

T 

OIMMITT  6  E 

.00 

DIMMITT 

T 

T 

T 

T 

DUMAS 

.00 

FLOYDADA 

.13 

.05   .08 

FLOYOAUA  9  SE 

.00 

FOLLETT 

.00 

FORSAN 

.34 

T 

T 

.14 

FRIONA 

.02 

.02 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

.00 

GARDEN  CITY  1  E 

.37 

.06 

.31 

GRUVER 

.00 

HART 

T 

T 

HARTLEY 

.00 

HEREFORD 

T 

T 

HIGGINS 

T 

T 

HITCHLANO 

LAMESA  1  SSE 

.15 

.01 

.03 

.11 

LENORAH 

.15 

T 

.19 

LEVELLAND 

.00 

LIPSCOMB 

.00 

LITHEFIELD  NO.  2 

.01 

.01 

LOOP 

.00 

LORENZO 

.00 

LUBBOCK  WSO              R 

.08 

T 

.08 

MC  LEAN  3  E 

T 

T 

MIAMI 

.00 

MIDLAND  WSO            //R 

.11 

T 

T 

.04   .07 

MIDLAND  *  ENE 

.11 

.11 

MORSE 

MORTON 

T 

T 

MULESHOE  1 

.00 

NOTLA  3  SE 

.00 

OLTON 

T 

T 

PAMPA  NO.  2 

.00 

PANHANDLE 

.00 

PERRYTQN  5  NNE 

.00 

PERRYTON  10  WNW 

.00 

PLAINS 

.OB 

.03 

.05 

PLAINVIEW 

T 

T 

T 

OUITAOUE  2  SE 

.00 

SEMINOLE 

.08 

.04 

.03   T 

.01 

SILVLRTON 

.00 

SLATON  5  SE 

.04 

.04 

T 

T 

SPEARMAN 

.00 

STRATFORD 

.00 

SUNRAY  A  Sw 

.00 

TAHQKA 

.07 

.02 

.03 

T 

.02 

TASCOSA 

.00 

TULIA 

.02 

.02   T 

T 

UMBARGER 

T 

T 

>'EGA 

T 

T 

T 

.    .    . 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO            //R 

.24 

T 

T 

.0!   .16 

ANSON 

.27 

.05 

.22 

ASPERMONT  2  SSW 

.23 

.04 

.05 

.14 

BALLINGER  1  SW 

.52 

.52 

BENJAMIN  4  SSE 

.29 

.16   .05 

.08 

BURKETT 

.26 

T 

.26 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

.21 

T 

.18 

.03 

T 

CHILLICOTHE 

.07 

.07 

T 

T 

CLARENDON 

T 

T 

COLEMAN 

.23 

T 

T 

T     T 

.23 

COLORADO  CITY 

.51 

.09 

.06 

.03 

.33 

CROWELL 

DICKENS 

.12 

.07 

.05 

ELECTRA 

.24 

T 

.12 

.12 

FLOMOT  1  N 

.15 

.15 

GAIL 

.24 

.05 

.07 

.12 

guthrie 

.00 

HAMLIN 

.33 

.01 

.07 

.25 

HASKELL 

.35 

.10 

.05 

.20 

HORDS  CREEK  OAM 

.24 

T     T 

T 

T 

.24 

JAYTDN 

.00 

KNAPP  6  SW 

.33 

.31 

LAKE  ABILENE 

.25 

T 

.29 

LAWN 

.22 

T 

.22 

MATADOR 

.05 

.02 

T 

.03   T 

MEMPHIS 

.00 

MOBEETIE  2  S 

.00 

MUNDAY 

.44 

.07 

.10 

T 

.05 

.22 

NORTHFIELO 

.10 

.10 

T 

NOVICE  1  E 

.30 

T 

T 

.30 

NUGENT  1  ESE 

.21 

.11 

.10 

PADUCAH 

.10 

T 

.10 

T     T 

T 

POLAR 

T 

T 

T 

T 

T 

POST 

.07 

.02 

T 

.01 

.04 

CuANAM  5  SE 

.08 

.OS 

T     T 

T 
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Station 

O 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10    11 

12 

13   14   15 

16  |  17  |  18 

19 

20 

21 

22   23  ■  24 

25  |  26  |  27 

28 

29    30 

31 

KOBT 

ROSCOE 
ROTAN 
SEYMOUR 
SHAMROCK 

.99 

.*0 
.99 

T 

■  08 
.03 

T 

.05 

.10 

.11 

.04 

.04 
.39 
.26 

.30 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 

STAMFORD  1 

TAHP1C0 

TESCO 

.00 

.30 

.03 

T 

.3* 

T 
T 

T 

.10 

T 

.05 

.26 
.03 

.29 

TRENT  2  ENE 
TKUIT  1  ESE 

TRUSCOTT 
TURKEY  2  WSW 
VERNON 

.33 
.33 

.29 

.06 
.IB 

T 

.17 

.15 

.06 

.09 

T 
.09 

.24 
.29 
.12 

.03 

VOSS  1  MS* 
■ELLINGTON  1  NNW 
WICHITA  FALLS  WSO        R 
NICHITA  VALLEY  EARN  29 
WINTERS  1  NNE 

.IS 
.05 
.41 
.40 
.23 

T 

T 

.02 
■  07 
.04 

T 

.03 

.02 

.10 
.10 

.02 

T 

.18 

.22 

.26 

.21 

•    «    • 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 
ALEDO  A  $E 
ANOICE  1  WNW 
ANNA 
ANTELOPE 

.22 
.79 
.93 
.BA 
.A3 

T 

.02 
T         T 

.08 

.27 

.10 

.02 

.01 
.05 

T 

T 

.22 
.62 
.31 
.38 
.33 

T 
.14 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
AVALON 
MIU 
BAROWELL  oan 

.33 

1.0* 
.73 

l.OO 

.02 

T 

T 

.18 
.27 

.06 
■  04 

.01 

.11 

.22 

T 

T 
.02 

.10 
.04 
.22 

.OS 

.01 
.05 

.33 

.78 
.35 

.36 

.05 

beltqn  oan 
benbr00k  oan 

BONHAN 
BOWIE 
BOYO  1  S 

.58 
.72 
.91 
.♦8 
.52 

T 
.02 

T 
.01 

.10 

.30 

.05 

.04 

.07 

.01 

.01 

T     T 

.01 

.08 

T 

.37 
.69 
.09   .33 
.42 
.52 

T 
.07 

BRAZOS 

BRECKENRIOGE 
BRIDGEPORT 
BROWNWOOD 
BURLESON  2  SSW 

.A3 

.26 
.44 
.26 
.61 

T 
T 

T 

.04 
T 

T 

.05 
.14 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

.39 
.03   .23 

.37 
.26 

.46 

.01 

BURLINGTON  9  WSW 

CAMERON 

CARROLLTDN 

CELINA 

CENTER  CITY 

1.02 
.77 
.84 
.71 
.34 

T 

.14 

.16 
.06 

.21 

.22 

T 

.22 
.34 

.12 
.09 

.01 

T     .37 
.37 

T     .62 
.41 
.34 

T 

CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLI'TON  10  E 
COMANCHE 
COOPER 

.52 

.60 
1.26 

.33 
1.68 

T    T 

.24 

T 

.19 

.08 

.11 
.41 

T 

T 
T 

.01 
.01 

T 

T 
T 

.74 

T 

.41 
.44 
.93 
.33 
.53 

COPPERAS  COVE 
CORSICANA 
CRANOALL 
CRESSON 
CROSS  PLAINS 

.39 
1.04 
1.33 
.67 
.25 

T 

.11 

.0! 

.04 

T 

.24 
.31 
.12 

.08 

.01 

.12 
.12 

T 

.03 

T 

T 

.38 
.32 
.61 
T     .30 
.25 

.18 
.11 

T 

DALLAS  WSO            //R 

OAVILLA 

OECRTUR  2  SSW 

DENISON  DIM 

DENTON  2  SE 

.94 
.83 
.68 
.87 
.88 

T 
.02   T 

.21 

.07 
.25 
.33 

T 
.12 

T 
T 

T 

.05 
.30 
.05 

.04 

T 

T     .73 
.83 
.38 

.30 
.48 

.02 

DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 

EAGLE  NTN  LAKE  DAM 

EASTLANO 

ENNIS 

.33 
.30 
.55 

.32 
.96 

T 

.11 

T 

T 
T 

.03 

.10 
.18 

T 

.0! 

.15 

T 
.09 

T 

.30 
.25 

.43 
.32 

.46 

EVANT 

FARMERSVILLE 
FERRIS 

FLORENCE  3  SE 
FORESTBURG  A  S 

.47 
1.21 
1.05 
.45 
.57 

T 

.03 

.05 
.12 

.07 
.27 
.22 

T 
T 

T 
T 

.03 
.02 
.12 
.05 

.30 
.06 

T 

T     .53 

.53 
.33 

.40 

.40 
.08 
.12 

FORT  WORTH  WSO           R 

FRISCO 

FROST 

GAINESVILLE 

GATESVILLE 

1.01 
.88 

.80 
.57 
.62 

T 

T 

.05 

T 

.01 
.04 

.19 

T 

T 
.29 

.14 
.10 
.06 

.01 

.06 
T 

.07 
.07 
.07 
.12 

T 

.01 
.02 
.03 
T 

T 
T 

T     .68 
.46 
.42 
.32 
.53 

.04 
.10 
T 
.03 

GEORGETOWN 
GLEN  ROSE 
GOLOTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 

.35 

.41 
.42 
.38 

.AS 

.02 

.04 

T 

.06 

.07 

.06 

.08 

.02 

.01   .01 

T 

.19 

.37 
.42 

.30 
.39 

GRANGER 
GRAPEVINE  DAM 
GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
GUNTER 

.31 
.85 

1.00 

1.33 

.88 

T 

T 

T 
.04 

.06 
.07 

T 

.16 
.15 
.09 
.42 

T 

.65 

.07 
,09 
.05 
.03 

.01 
.16 
T 
.02 

T 

.29 

.34 
T     .93 

.37 
.37 

.11 
.17 
T 

HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HEWITT  1  SE 
HICO 
HILLSBORO 

.52 

.57 
.81 
.78 
1.35 

.05 

T 
.38 

T 
T 

T 

.07 

.16 

.07 

.22 

T 

T 

T 

T 

.12 

.02 

T 
.13 

.02 
.01 

T 

.3! 

.37 
.44 
.65 

.63 

.07 
.10 

HONEY  GROVE 
HUCKABAY 
HURST  SPRINGS 
INDIAN  GAP 
JACKSBORO 

1.09 
.33 

.86 
.65 

.38 

.06 

.40 
.05 
.10 

T 

.20 

T 

.20 
T 

T     .29 
.39 

.75 
.65 
.21 

T 

JARRELL 
KAUFMAN 

KENNEOALE  6  SSW 
KILLEEN 
LAVON  OAM 

.40 
1.25 
.75 
.37 
1.04 

T 

.12 
.01 

T 

T 
.03 

T 
.35   .01 

.19 

.18 

T 
T 

T 
T 

.12 
.01 
T 
.05 

.01   T 
.01 

.07 

.40 
.54 
.53 

.37 
.67 

.10 
.04 

LEWISVILLE  DAM 
LlPAN 

MARLIN  9  NE 
MARYS  CREEK 
MC  GREGOR 

.84 

.47 
.65 

1.04 
.78 

T    T 

T 

.03 

T 

.08 
■  09 

.20 
.09 

.11 

T 
T 

T 
.15 

.09 
.01 
.10 

.01 

T 

T 

T     .50 
.3! 
.39 

T    1.04 
.51 

T 

T 
.06 

MC  KINNEY 

MERIDIAN  STATE  PARK 

HEXlA 

MID  CITY 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

.95 
.80 
1.15 
1.29 
.55 

.03 

T 

T 

.0! 

T 
.08 

.22 

.10 
.45 

T 

T 

.25 

T 

.03 

•  10 
.2C 
.11 

.05 
.39 

T 

T     .38 

.80 
.9! 
T 
.01   .3! 

.02 

.12 
.26 
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Station 

I 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  |  5  1  6 

7  |  8   9 

10   11 

12 

13   14   IS 

16  |  17  |  18 

19  ] 

20  J 

21 

22 

23   24 

25  |  26  ]  27 

28   29  |  30 

31 

MORGAN  3  WNW 

MDRGAN  MILL 

MUENSTE" 

MULLIN 

NAVARRO  MILLS  0AM 

1.02 
.55 

.57 
.58 
.97 

T 

T 

.18 

.17 

T 
T 
.02 

.04 
.23 

■  03 
.02 

1.02 
.55 
.32 
.38 

.50 

.03 

NEWPORT 
OLNEY 

OLNEY  5  NNW 
PALO  PINTO 
PARIS 

.50 
.62 
.47 
.52 

2.84 

T 

T 

.05 

.10 
.08 

.10 
.05 
.28 

T 

.20 
.29 

.12 
.09 
1.78 

.03 

T 

.40 

.37 

.30 

T         .33 

.02   .24 

.12 

PILOT  POINT 
POSSUM  KINGDOM  DAM 
PROCTOR  RESERVOIR 
PUTNAM 
QUINLAN 

.95 
.31 
.36 
.29 
1.23 

T 

T 

T 
T     .01 

.03 
.02 

.08 

.43 

T 

T 

T 
.35 

.09 
.09 

.05 

.35 

T    .29 

.36 

.29 

.70 

RAINBOW 
RANGER  1  » 
RED  OAX 
RICHARDSON 
RINGGOLD 

.52 
.31 

1.15 
1.29 
.49 

T 

T 

T 

.14 
T 
T 
.04   .05 

.20       T 
.06 

T 

.05 

T 
T 
.55 

.28 
.07 

.38 
.31 
T     T     .32 
.60 
.36 

.15 

RISING  STAR 
ROANOKE 
ROCKOALE 
ROCKWALL 
ROSEBUD  3  WSW 

.30 
.56 
.42 

1.03 
1.02 

T     T 

T 

T 
.10 

.02 
.13 

.08 
.04 
.15 

T 

T 

.32 

T 
.26 

.01 
.01 
.03 

.05 
.03 

.01 
.07 

T 
.03 

.26 

.45 

.70 
.50 

.02 

.06 

ROSS 

ROSSER  1  SE 

ROUND  ROCK  3  E 

SANGER 

SHERMAN  PUMP  STATION 

1.39 
.BO 
.22 
.57 
.91 

.02 

T 
.01 

.54 

T         T 

.11 
T 

.20 
.39 

.03 

.11 

.03 

.10 
.17 

.01 
.04 
■  02 

.01 

T 

.74 
.60 
.08 
.30 
.27 

.03 
.06 

5LIDELL 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHDUSE  HOLLOW  OAM 
STRAWN  8  NNE 

.66 

.49 
.46 

.32 

.05 
T 

.06 

.09 

T 

.14 
.08 

T 
T 

T 
T 

.14 
.01 

.03 

■  03 

T 
T 

.33 
.33 

.30 
.33 

.32 

.07 

T 

TAYLOR 

TEMPLE 

TERRELL 

THORNDALE 

THORNTON 

.52 
.58 
1.33 
.41 
.94 

T 

.04 

.13 

T 

.05 

.02 
.07 
.26   .02 

.13 

.21 
.31 

.13 

T 

.04 

.02 
.08 

.02 
.02 

.05 

.12 
.20 
.63 
.13 
.30 

.06 
.21 
.27 

THROCKMORTON 
THUR6ER  5  NE 
TRENTON 
TROY 
VALLEY  VIEW 

.25 

.33 

.66 
.77 
.62 

T 
T 

T 
T 

.02 
.02 

T 

.18 
.11 
.14 

.14 

T 

.06 
.12 

.13 

.03 

T 

.02 

.04 

.01 

T     T     .18 
.31 

.42 

.29 

T 
.37 

WACO  DAM 

WACO  WSO                R 

WAXAHACHIE 

WEATHERFORD 

WHITNEY  DAM 

.93 
.83 
.94 
.56 
1.30 

T 

.03 
.21 

.17 
.03 

.20 

.18 
.10 
.11 

.05 

T 

.08 

.03 

.04 

T 

.01 

.02 

.03 
■  03 

.61 
.38 

.31 
.42 

.94 

.02 

.15 

.01 
7 

WOLFE  CITY 

1.67 

.30 

.11 

.79 

T     T     .47 

EAST  TEXAS         04 

ALTO  5  SW 
ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  A  WSW 
BEDIAS 

2.17 

1.10 

.73 

1.82 

1.70 

T 

.02 

T 

.22 

T 
.20 

.32 

.65 

.70 

.47 
.06 
.20 

.02 
.37 

T 

■  03 

.03 

T 
.03 

T 

.03 

1.10 
.13 

T    .06   .12 

.30 

.16 

.53 

.80 

BON  WIER  2  E 

BOXELDER 

BREMOND 

BRONSON 

BUFFALO 

2.86 

2.34 

.99 

1.64 
1.85 

T 
.10 

.50 
.21 

.11 

T 

■  16 
.03 
.21 

T 

.98 
.64 
.10 

T 
.30 

.03 

T 

.47 
.12 
1.05 

T 
.55 

.01 
.02 

.11 

.14 

.39   .99 
.08  .23 

.20 

.19 

.39 
1.11 
.18 

CANTON 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 
CLARKSVILLE  2  E 

1.11 
2.65 
1.71 
1.20 
1.64 

T 

T 

.15 

.01 

.01 

.14 
.03 
.09 

.66 
.16 
.15 
.15 

.45 

.18 
.18 
.59 

T 

.03 
1.36 
.33 

.19 

.12 
.10 
.03 
.03 
.27 

.01 

T 
.07 

.01 

.10 

.11 

.02 

.30 
T    .02   .36 
.02 

.01   T     .18 
.06   .02 

.16 

.73 
.31 
.37 

COLDSPRING  5  SSW 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

CONROE 

CROCKETT 

DACUS 

.99 
1.00 

.98 
1.56 
1.19 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T     .05 

.02 

.28 

.10 

T 

.03 

.03 
.21 
.09 

.10 

.12 
.01 
.06 
.55 

.49 

T 
T 
T 

.0! 

.03 
.03 

T 

T     .10 
.08 

T 

.30   .31 
.05       .56 

.12   T 

T     .04 
.10 

.62 
.36 
.41 

DAINGERFIELD  9  S 
DEKALB 

OEWEYVILLE  5  S 
DIALVILLE  2  W 
EDOM  2  NW 

1.99 
2.45 
2.16 
1.58 
1.24 

.05 
.03 

.12 

.3« 

.95 
.20 
.10 
.38 
T          .33 

.65 
.18 

.02 

T 

.03 

T 

.26 

.72 

T 

.72 

.37 

.02 
.02 
.08 
■  02 

T 

T 
.30 

.03   .35 

.02   .72 
.07   .11 
.10   .40 
.38 
T    .31 

.26 
.31 

EMORY 

EVADALE 
FAIRFIELD 
FRANKLIN 
GILMER  2  W 

1.91 
1.59 
.78 
1.33 
1.90 

.01 

T 

.02 

.26 

.57 

T 

.01   .01 
.23 
.19 

T 

.27 
.27 

.86 

T 

.04 

.68 
.13 

.60 
.03 

.02 

.20 

.04 
.01 

.04 

.02 

.01   .04 

.02   .61 
.16 
.33 

.42 

.04   .30 

.09 

.41 

.33 

GLAOEWATER  3  WSW 
GRAPELAND 
GROVETON  1  SE 
HAGANSPDRT 
HARLETDN 

1.69 
1.99 
1.57 
3.15 

.01 

.03 

.28 

T     .44 

.09 
.05 

.11 
.32 

.83        .01 

T 

T 

.42 
.45 

1.40 

T 

.43 
.22 

T 
T 

.04 
.02 

.11 

T 

.07 

T     T     .72 

.03   .37 
.01   .08 

1.43 

.43 

HAWKINS  1  £ 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENDERSON 

HORGER 

1.97 
2.07 
1.29 
3.12 
1.41 

.08 
.31 

.12 

.56 
.05 

.71 
.12 
.42 
.28 

.03 

.16 
.11 
,07 
2,30 
.10 

.46 

.18 

■  14 
.25 

.03 
.03 

.02 

.04   .41 
.01 
.13 

.01 

.07 
.94 
.62 
.32 
.69 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 
JACKSONVILLE 
JASPER  3  Sw 
JEFFERSON 

1.46 
1.49 
2.89 
3.07 
2.27 

T 
T 

T 

.04 

.06 

.06 
.43 

T 

.21 

.03 

T 

.02 

.09 
.03 

.44 
.07 
.49 

.24 
.03 

1,67 
,02 

1.08 

T 
T 

.17 
1.12 
,15 

T 

.02 

T 

.10   .02 

T 

.03 

T     .03 

.10 
.39 

.05   .08 

.96 
1.16 
.36 

1.04 
.33 

JEWETT 

KARNACk 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

1.88 
3.06 
3.16 
1.76 

.91 

.02 

T 

.05 

.60 
T 

,08 
,06 

T 

.22 

.45 

.89 

.39        .02 

.05 

T 

T 
.02 

T 

1.13 
1.75 
.08 
.12 

.18 

.-3 
T 

.29 
.04 

T 
T 

.02 
T 

.02 

.14   T 
.01 

.06   .04 
.47   ,96 

.06   .20 

T 

.43 

.22 

7 

.43 

.64 

LONG  LA'E 

LONGVIEW 

LOvELADY 

IUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAOISONVILLE 

2.11 
2.67 
1.75 
1.55 
1.41 

T 

T 

.01 
.05 

.30 

.02 

.22 

.04 

.30 
.67 

.10 

.16 

.02 

.08 

1.46 
.96 
.4C 
.03 
.13 

.04 

.54 

T 

T 

T 
T 

■  02 

.07 

.01 
.04 

.29 

.08   .09 
.03 
1.12 
.72 

T 

.23 

.90 

.32 

MAGNOLIA 

MARSHALL 
MAUD  1  S 
MINEOLA  7  SSW 

1.09 

3.18 

2.58 

.96 

.20 

T 

.02 

T 

T 

.36 
1.16 
.29 

.02 

T 

.23 
1.53 

.26 

T 

T 
.79 

.<-e 

T 

T 
.04 

T 

.39 

.02 

T 

.02 

.03   .04 
.04   .21 
.13   ,16 

.43 
.19 
.39 
.14 

notei  following  Slalion 
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Continued 

TEXAS 
DECEMBER 

1970 

Station 

0 

F- 

Day  ol  Month 

12    3 

4    5    6 

7   8   9 

10    11    12 

13  |  14  |  15 

16   17   18 

19  |  20   21 

22   23   24 

25  |  26  |  27 

28   29   30 

31 

MINEOIA  8  EXE 
MONTGOMERY 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 

1.19 
1.28 
2.23 
1.67 
1.7* 

T 

.09 
.08 

.39 
.18 

.09 
.0* 
.11 

T 

.62 
.32 

.27 

.0*   T 
.39 

.76 

T          .81 

.08   .19 

T     .02 
.10   .07 
.02 
.02 

.09 

T            .'4 
.02 

.01   .42 

.01   .39 

.14 

.52 
.33 

.19 

.78 

NAPLES  1  Sw 
NEGLEV  *  SSH 
NEUVILLG 

NEK  CANEY  A  NH 
NEKTON 

1.5* 
1.22 
1.85 
.71 
3. AS 

.15 

T 

.08 

.40 

.3* 

T 

.B7 

.25 

T 

.92 

.67 
.31 

.30   .03 

T     T 
.08 

T 
.37 

.10 
.27        ,10 

.27 

T     .15 
.10   .12 

.92 

.46 
1.34 

OVERTON 
PALESTINE 
P1TTSSURG  5  S 
POTNOR  1  NE 
PRICE  2  S» 

3.22 
2.27 
1.33 
2. OB 
2.9* 

T 

.05 

.03 
.06 

T 

T 

.39 
.35 

.62 
.31 
.52 

1.16   .96 
1.35   .09 

.02  1.18   ,0* 
2.12 

.06   .03 
.02 

.03   .13 
.14 
.81 
.45 

.42   T 

.18 
.30 

QUITMAN  2  S 
REKLAH  3  NNE 
RICHARDS 
ROCKLAND  1  - 
RUSK 

l.OB 
3.11 
1.82 
1.23 
1.9* 

.68 

.10 

.12 

T 
T 

.10 

.1* 
.10 

.35 
.23 

.0* 
.32 

.10   .13 

1.51   .03 

.42   T 

T     .13   .03 

.82   .05 

.03 

.02   .01   T 
.10 

.07   .53 
.42 
T 

.12   T 

.53 

.20 

.95 
.72 

SAM  RAYBURN  DAM 
SIMMS  2  NNw 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TEXARKANA  DAM 

2.65 

2.86 
l.*2 
2.66 
2.*1 

.41 

.20 

T 

.11 

.0* 

.02 
1.10 

.26 
1.26 

.92 

T     .09   ,*0 
.02       1.20 
.30 
T     .15   .55 
T     .26   .36 

.02   T     T 

.02 

.08 

T     .03 
.02 

.78 

.08   .44 
.39 
.12 
.06   .32 

.75 

.20 
.55 

.43 

TOWN  BLUFF  DAM 
TRINIDAD  POKER  PLANT 
TYLER  3  NE 
VALLEY  JUNCTION 
WALLER  3  SSH 

2.03 
.92 
1.B9 
1.08 
1.41 

T          .22 

.01 

T 

T 

.03 
T 

.07 
.16 
.** 

.01   .0*   ,61 
.26   .06 

T     .57   ,*2 
.70   .10 
.25   .15 

T          .05 

.01 

T     .0* 

.65 

.03 

.11 
.03   .09 

.16 
■12   .26 

1.00 
.33 
.29 
.08 

BARREN 
HILLS  POINT 
N1NNSBORO  6  SH 

3.00 
1.95 
1.5* 

.20 

.27 
.49 

.02        .37 
T 
.23 

.38 

.07   ,«7   ,03 
T          ,*1 

*     • 

.07 
.05   .04 

• 

.87   .90 
.02   .70 
.83   .03 

.08 

TRANS  PECOS         03 

ALPINE 

BAKERSFIELD 

BALHORHEA 

BLOYS  campground 

B09UILLAS  RANGER  STA 

.12 

.03 

T 

.22 

.13 

.15        T 

.12 

.09 

.03 
.13 

T 

CANDELARIA 

CHISOS  BASIN 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

.03 

.17 
T 

.1* 
.00 

.17 

T 

T     .03 

.14 

EL  PASO  HSO              R 

rABENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

.06 

T 

.06 
.00 
.06 

.06   T 

T 

.06 
.03 

T 

T     T 

.03 

GIRVIN 

GRANDFALLS  3  SSE 

IMPERIAL 

KENT 

LA  TUNA  1  S 

.06 
.12 

.00 

.20 

T 
T 

T 

.20 

T     ,06 
.12 

T 

MARATHON 
MARFA  2  ENE 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

T 

.15 
.11 
.19 

.10 

T 
.09 

.15 
.10 

.01 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL  1  SSE 

PLATA 

.12 
.18 
.16 
.1* 
.00 

T 
.18 

T 

T     .12 

.16 

.1* 

presidio 

red  bluff  dam 
salt  flat  id  ene 
sanderson 
sheffield 

.08 
.07 
.00 
.00 

.02 

.02 
.05 

.06 

SIERRA  BLANCA 

TOYAH 

VALENTINE  10  HSU 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

.OB 
.07 
.17 

.17 

T 

.0* 

.08 
.08 

T     T     T 

.01 

T 

.07 

.08 

.05   .08 

YSLETA 

.03 

.02 

.01 

•    *    • 

edharos  plateau   06 

adamsville 
amistad  oam 
bertram  >  ene 
big  lake  no  2 

BLANCO 

.*0 
.17 
.13 

.1* 
.1* 

.01 

T 

.01   .01 

T 

T     T 

.10   T 

T     T     T 

T 

T     T 

.01   T     ,01 
T     T     T 

T          .06 

T 

.01   T 

.06 

T     .02 

.40 
.01 
T     .32 

.08 

T          .06 

.01 

BLEHETT  9  NH 
BOERNE 

BRACKETTVlLLE 
BRADY  2NNH 
BURNET 

.16 
.IB 
.00 
.1* 
.25 

T 

T 

T 

T 

T     .03 

T          T 

T     T     T 
T     .01   ,08 

T          T 

.16 

.01   .0* 

.01 

.14 
.25 

CAMP  HOOD 
CARTA  VALLEY 
CASE  RANCH  3  S 
CASTELL 
COPE  RANCH 

.68 
.12 
.00 
.00 
.10 

T 

.1* 

T 

.50 
.12 

.04 

T 

.1C 

COTTONWOOO 

CRIOER  RANCH 

OEL  RIO  HSO 

OOOLE  6  NNE 

DUNCAN  HILSON  RANCH 

.26 
.00 
.12 

.18 
.00 

T     ,01   T 
T 

T 

T 

T          .03 

.02        T 

T 

.03   T     .01 

T 

.26 

T 

T     T 

,11 

EOEN  1 

ELDORADO  H  NH 
ELDORADO  19  SH 
FIFE 
FREDERICKSBURG 

.07 

T 

.00 

.20 

.2* 

.02   .01 

.0*        .01 

.10   .02 

.0" 
T 

.2C 

.0* 

«UNK  RANCH 

GOLD 

HARPER 

HUHBLE  PUMP  STA  5  HNH 

HUNT 

.09 
.31 

.1* 
.00 
.21 

.06 

.08 

.13        .02 

.1C 
.0) 

.04   .0! 

T 

.0( 

.i: 

HYE 

JAMES  RIVER  RANCH 

.00 

T 

T 

T 

S*«  rolorcnc*  r,r,i*i  lot)  Owing  Station    | 
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TEXAS 
DECEH8ER 

1970 

Station 

1 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  ]  5  |  6 

7   8   9 

10  1  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16   17   18 

19 

20 

21 

22 

23   24 

25  |  26  |  27 

28  J 

29   30 

31 

JOHNSON  CITY 

JUNCTION 

JUNO 

KEHPNER 

KERRVILLE 

.OA 

T 

.22 

.38 
.19 

T 

T 

T     T 

.02 

T     T 

.02 

T 
.10 

.06        .04 

T 

.01 

.12 
.04 

.04 

T 

T 

T 

.36 

T     T 

LAMPASAS 
LANGTRY 
LEAKEY  NO  2 
LLANO 
LVNXHAVEN  RANCH 

.40 
.14 
.29 
.42 

.14 

T 

T 
.27 

.07 

.13        .12 

.02 
.04 

T 

T 

.05 

T 

.10 

T 
.04 

T 

T 

.39 

.13 

.01 

MARCO 
MASON 
MC  CAMEV 

MEOINA 
HENARO 

.07 
.09 
.08 
.SI 
.03 

.01 

.03   T 

T 

.04   T 

.08        .06 

T 

.02 

T 

.05 

.09 

T 
.19 

.02 
.06 

.02 

.07 

.03 

7 

.09 

MERTZDN 
NELSON  RANCH 
NIX  STORE  1  W 
OAK  CREEK  LAKE 
OZONA 

.08 
.33 

.44 
.36 
.00 

T     T 

T 

T     T 

T 

.20        .04 

T 

.07 

.02 
T 

T 
.09 

T 

.06 
7 

.44 
.27 

PAINT  ROCK 

PANDALE 

RANKIN 

RED  BLUFF  CROSSING 

RICHLAND  SPRINGS 

T 

.OS 

.07 

.33 

.30 

.02 

.10 

.03 

T 
.02 

.03 

7 
.93 

.20 

ROBERT  LEE 
ROCKSPR1NOS 
ROCKSPRINCS  21  Sw 
ROUND  MOUNTAIN  4  HNH 
SABINAL  1  HSH 

.30 
.21 
.14 
.15 
.23 

T 

.19        .02 

.13 

T 

.04   .02 

.01 

T 

.13 

.03 
■  02 

.29 

.19 

.02 

SAN  ANGElO  DAM 

SAN  ANGElO  HSO           R 

SAN  SABA 

SLOAN 

SONORA 

.OS 
.06 
.31 
.20 
.12 

T 

.06 

T 

.02 
.01        ,03 

T 

T 

T 
T 

T 

.03 

T 
T 

.06 
7    .06 

.29 
7    .16 

.09 

.02 

SPICEHOOO  1  S 
STERLING  CITY 

TAYLOR  RANCH 
TEAGUE  RANCH 
TELEGRAPH 

.22 

.38 
.23 

.15 

T 

T 

T 

.03 

T     T 

T 

.02 
T     T     T 

T          T 

T 
T 

T 

.03 

.03 

T 
.09 

T 

T 
T 

.02 

.20 
.96 
.19 

.09 

UVALDE 

HATER  VALLEY 

HATER  VALLEY  10  NNE 

HATSON 

.14 
.21 

.25 

T 

T 

.04        .01 

T 

.06 

.01 
,09 

.02 

.16 
.29 

•   •   a 

SOUTH  CENTRAL       07 

ARANSAS  PASS  2 

AUSTIN  HSO               R 

BEEVILLE  9  NE 

BLUE 

.69 
.11 
.48 
.92 

T 

T 

.29 

T     T     .01 
.20 

T 

T 

.01 
■  IS 
.40 

.01 

,09 

T 
.06 

.02 

7 

.44 
.06 
.10 
.99 

.06 

BRENHAM 
BULVERDE 
CALDWELL 
CANYON  CAM 
CHAPMAN  RANCH 

.73 
.17 
1.20 
.45 

.12 

.01 

T     T 

T 
T 
.0*   T 

T     T 

.09 

T 
T 
.09 

T          .12 

.03 

.08 

T 

T 
T 

.12 

.25 

.09 

.01 

.12 

.04 

.07 

.02 

.09 

.16 

.04   T 

.01 
.02 

T 
T 

.02   .09 

.09 

.02   .02 

.02   .19 

T 

.99 

.60 

CI80L0  CREEK 

CLASSENS  RANCH 

COLUMBUS 

CORPUS  CHRISTI 

CORPUS  CHRISTI  HSO       R 

.30 
.33 
1.43 
.05 

.40 

T 

T 
.09 

.10 
T         T 
.02 

.25   T     .01 

T 

.02 

.12 
.29 

T 

.06 

.03 

.03 
.03 

T 

.02   .79 

T 

T 

T 
.02 

.20 

7     .12 

.02   .07 

.09 

.09 

.22 

CUERO  9  E 

DIME  BOX 

DRYER  1  NH 

ELGIN 

FAIR  OAKS  RANCH 

1.71 
.72 
.83 

1.08 
.37 

.02 

T 
T 

.08 
T 
.01   T 

.09   .09   ,01 
•  10 

.09        ,01 
T 

T          ,09 

.09 

T 

.39 

T 

.61 
.29 
.21 

T 
.03 

.10 

T 

.45 

.12 

.02 

T 

.03 

.07 

.02 
.90 

.09 

7 

.69 

.04   .39 

7    .19 

.99 

.06 

FALLS  CITY  A  HSH 
FEDOR 

FISCHERS  STORE 
FLATONIA  2  H 
FLORESVILLE 

.31 

.18 
1.11 
.22 

T 

T 
.08 

.31 

T 
.54 

T 

.06 

.12 

T 

.12 

T 

.04 
7 
.49 

.10 

7 

GIDDINGS 
GOLIAD 
GOLIAD  1  SE 
GONZALES 
HALLETTSVlLLE 

.69 
.64 

.85 
.64 
.88 

T 

.04 
.19   T 

.03 

.09        .01 

T 

T 

.04 
.31 

.28 
.31 
.70 
.32 

.21 

.09 

.03 

.01 

.03 

T 

.06 

.04 

.06 

.14 
.19 
.09 
.29 

.23 

.17 

HONDO 

JEDOO  2  NNE 
KARNES  CITY 
KENEOY 
KINGSVILLE 

.28 

1.00 
.40 
.44 
.17 

.01   .03 

T 

T 

T 
T 

T          T 

.02        .01 

.09 

.16 

.20 

.12 

.02 
.05 

T 
T 

T 

.41 
.09 
.08 

.17 
.04 

T 

.01 
.02 

T 

T     .04 

.04 

T 

7 
.01 

7 

.01   .02 
7    7 

.11 
.16 

.37 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 
LOCKHART  2  NH 
LULING 
MATHIS 

.97 
.92 
.39 

.69 
.31 

T     T 

.01 

T 

.01   T 

T 

.03   T     T 
.23   .03   T 

.03 

.02 

T 

T 
T 

.41 

.46 
.09 
.16 

.02 

.03 
.04 
.06 

.04 

T 

.03 

T 

.03 
.06 

.06 

T 

7 
7 

.06 
.33 

.19 

T     .40 

.69 

7 
7 

NATALIA 

NEH  braunfels 

NIXON 

POST  OAK  SCHOOL 

RED  ROCK 

.19 
.51 
.39 
.63 
.43 

T 

.13 

T 

.01 
.05 

.01 

.05 
.19 
.08 
.23 
.20 

.03 

.08 
T 

.07 
T 

.04 
.03 
.05 
.09 

.10 

7 

7     .03 
.09 
.21 
.23 
.19 

REFUGIO 
RICAROO 
RIOMEOINA  2  N 
ROBSTOHN 
ROCKPORT 

.49 
.00 

.00 
.40 
.60 

T 

T     T 

.08 

T 

.25   T     .07 

.2B   T     T 
.33   T     .03 

T 

.03 

T 
.01 

T 

.02 

T 

T 

.10 
.22 

.01 

RUNGE 

SAN  ANTONIO  HSO          R 

SAN  MARCOS 

SCHULENBURG 

SEALY 

.53 

.19 
.39 
.88 
.66 

T 

.03 

T     T 

T     T 

.19 

T          .01 

.02 

T 
.07 

.06 

T 
.22 

.14 

T 

.08 

.12 

.03 
.07 
.09 

.01 
.03 
.28 

.02 

.04 

.06   .12 

.04 

T 
T 
.03 

.20 
■  02 

T     .13 

.09 

.26 

.01 
.24 

SEGUIN 
SINTON 
SMITHVILlE 
SOMERVILLE  DAM 
SPEAKS 

.49 
.63 
.96 

.87 
.97 

T 

T 
.07 

T 
.33        .11 
.05 
.09 
.13        T 

T 
.11 

T 
T 

.14 
.02 
.32 

.16 
.24 

.04 

.06 
.02 

T 

.02 

.03 

.03 

T 

.11 

.09 

T 
T 
T 

.19 
•  U 

.90 

7     .10 

.96 

.32 

T 

SPRING  BRANCH 
HAELDER  7  SSH 
HASHINGTON  STATE  PARK 
HELDE'  HIL0L1FE  FNOTN 
YOAKUM 

.16 
.74 
.09 
.39 
.64 

T 

.04   T     T 
T          .09 
.27        .07 
.08        .01 

.06 

.04 

T 

.07 

T 
.43 

T 

.09 

.41 

.07 
.01 

T 

.03 
.02 

.29 

T 

.04 

T 

noiMlollowing  Simon   | 
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Continued 

TEXAS 
DECEMBER 

1970 

Station 

O 

Day 

of  Month 

12   3 

4    5    6 

7  |  8  j  9 

10  |  11  [ 

i: 

13 

14  |  IS 

16  |  17  |  18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25   26  |  27 

28  ] 

29   30 

31 

YORKTOwN 

.51 

.10 

.30 

.01 

.01 

.03 

.06 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

ANAHUAC  T8C0 

ANGLETON  2  ■ 

SAY  CITY  WATERWORKS 

8AYT0WN 

.81 
2.92 

.68 
.91 

1.03 

.02 

.25 

.84 
.10 

.02 

.07 

• 

.10 
.22 

.21 

.02 

* 

.03 
.12 

.17 

• 
1.63 

.03 

A 
.02 

.07 
.05 
.32 

.81  . 
.22  . 
.49  . 
.52  . 

8EAUMDNT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CL00INE 

CYPRESS  1  SW 

OANEVANG  2  SE 

2.22 

.78 
.93 

T 
.52 

.01   .01 
•  02 

T 

T     T 

T 

.01 

T 

T 

.08 

T 

.28 

.35   .02 

T 
.01   .02 

T     .01 

.90 
.02 

T 

T 
.02 

.09 

.01 
■  01 

,oe 

.02 

.  0 1 

T 
T 

T 
.01 

.01 

.42 

.21 

T 

T 

.02   .09 
.08 

.02   .72 
T 
.12 

.34  . 
.44  . 
.01  . 

T 

EONA  HKY  59  BRIDGE 

EL  CAMPO 

FREEPORT  2  NM 

GALVESTON  MSO            R 

HOUSTON  INCONT  AP 

.67 
.76 
.87 
.96 
.64 

T 

T 

.03 

.37 

T 

.05 

.05 
.21 

.10 
.02 

.19 

.19   ,01 
.15 

.03 

T 

T 

.10 
T 

.03 
.03 

.05 
.05 
.03 

.01 

T 

.01 
T 

.04 

T 

•  02 

T 

.08 

.45 

T     T 

.02   .25 

T     .53 

.23  . 

.50  . 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTDN-OEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

.49 
.61 
.81 
1.31 
.70 

T 

T 
.20 

.10 

.16 
.13 

T 
.01 

T 

T 
.10 

.05 
.15 
T 

T 

.08 
.06 

T 

T     .20 

.02   .40 
.05 
.50 

.33  . 

1.16  . 
.20  . 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HOUSTON 
HOUSTON-SAN  JACtNTO  OH 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

.54 
.47 
1.00 
.92 
.74 

T 
T 

.08 

.07 
T 

.07 

T 

.09 

T 

.02 

.08 

T 
.03 

.08 

T 
T 

T 
.03 

T 

.09 

.03 

T 

.01 

.01 
T     .02 
T 

.'2 
.50 

.31  . 
.34  . 
.87  . 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

HATAGORDA  NO  2 
NEW  GJLF 
ORANGE  *  Ntf 

.46 
1.46 
1.07 

.34 
2. 38 

T 

T 

.33 

.46 

.32 

.01 

T 

.19 

.05   ,22 

T 
.03 

.10 

.03 

.10 

.02 

T 
.28 

T 

.04 

T 

T 
T 

,01 

.02 
.82 

.03   T 

.02 
.75 

T 

.01   .07 

.28  . 
.72  . 

.08  . 
.65  . 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

PIERCE  1  E 

POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSQ          R 

PORT  LAVACA  NO  2 

1.03 
.63 
.97 

2.03 

T 
T 

.49 

.25 

.02 
.29 

.05 

T 
.13 
T     T 

.17 

.06 
.07 

.02 
T 

.16 

T 

.14 

T 
.56 

.06 

T 

T 

T     .58 

.39 
.19   .61 

.26  . 

PORT  0  CONNOR 
RICHMOND 
SUGAR  LANO 
THOMPSONS  3  WSW 
TOMBALL 

.90 
.82 
.73 
.30 
.53 

.44 

T 

T 

T 
T 

T 

.25 

.14 
.10 
.17 

T     .03   T 

.03 

T 

.03 

.03 
.07 
.01 
.12 

.01 

.01 
.01 

T 

.01 

T 

T 

.01 

.01 

T 

T 

T     .01 
.03 
.01 
.41 

.15  . 
.62  . 
.49  . 

.08  . 

VICTORIA  MSO             R 
WHARTON 

.65 

.69 

.16 

T 
.21 

T 

.14 

T 
.19 

T 

.10 

.02 

.01 

.02 

T 

.32 

T     T 

.17  . 

•    •    • 
SOUTHERN            09 

ALICE 
ARMSTRONG 
BATESVILLE 
BENAVIOES  7  S 
BIG  HELLS 

.41 
.00 
.00 
.00 
.22 

T 

.37 

.01 

.04 
.01   .03 

T 

.02 

.10 

.02 

.01 

T 

.02 

T 

CARRI20  SPRINGS 

CATAR1NA 

CHARLOTTE  5  NNw 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

.27 
.24 
.00 
.02 

T 

.06 

T 

.09 

T     T 

.02 

T 

.i2 

T 

.02 
.02 

.06 

T 

.14 

CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NM 
FALCON  DAM 

.10 
.31 
.10 
.00 
.17 

T     T 

T    T 

T 

T 

T 
T 

T 

.04 

.01 

T 
.03   .01 

•  17 

.01 

T 

.01 

.03 

.07 

.02 

.03 

.03 

.01 
.02 
,02 

.02 

.01 

T 

T 

.04 

T          .01 

T 

T 

.01   .01 

.01 

.04  '. 

FALFURRIAS 

FOHLERTON 
FREER 
FRIO  TQWN 
GEORGE  WEST 

.00 
.00 
.38 

.00 

.16 

.10 

.12 

HEBBRONVILLE 

JOUROANTON 
KAFFIE  RANCH 
LA  PRYQR 
LAREDO  NO.  2 

.99 

.53 

.27 

T 

.20 
.17 

.08   .11 
.11 

T     .05 

.02 

.06 

T 

.02 

.21 

.01 

.13 

OILTON 

PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

.32 

.08 
.08 
.08 
T 

T 

T 

.22   .10 

.02 

T     ,08 

T 

.03 
T 

T 

.01 

.OS 

THREE  RIVERS 
TILDEN 

WHITSETT  2  Sw 
ZAPATA 

.27 
.15 
.22 
.09 

.11 

T 

.11 

T 
.05   ,04 

.22 

.11 

T 

.02 

.02 

.03 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO          R 

HARLINGEN 

"C  AlLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

.12 
.31 
.08 
.10 
.03 

T 

T 

T 

.01 
.05 

.07   T 

.10 
.07   ,01 
.05   T 
T     .03 

T 

.01 

T 

T 

T 

.01 

.02 

.21  ! 

MERCEDES  6  SSE 
MISSION  A  W 
PORT  NANSFJELO 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 

.02 
.07 
1.01 

.10 
.00 

.6? 

.02   T 
.05   ,02 
.04   ,12 

.07 

T 
.03  . 

WESLACO  2  E 

.12 

.02 

.08 

.02 

VI 

\1L 

I 

It 

1YU 

'£] 

1A 

1U 

ill: 

,b 

TEXAS 

DECEMBER 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

0 
01 
It 

l 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

> 

< 

*     •     * 
HIGH  PLAINS         01 

AMAR1LL0  WSO 

MAX 

MIN 

66 
32 

72 
33 

67 
42 

63 
33 

5  6 
29 

59 
25 

68 
28 

75 

38 

71 
33 

64 

26 

47 

2-. 

52 
19 

54 
23 

60 

28 

53 

34 

56 
28 

71 
33 

68 
33 

40 
23 

62 
30 

53 

32 

60 
31 

41 
13 

61 
16 

42 

14 

52 

28 

65 

35 

62 
24 

59 
28 

51 
28 

57 

18 

59.0 
27.8 

ANDREWS 

MAX 

MIN 

73 
42 

77 
36 

78 
49 

78 
37 

63 
45 

58 
25 

72 
30 

75 
43 

77 
42 

70 
46 

>9 
24 

58 
26 

54 
27 

55 
27 

59 
43 

58 

30 

72 
31 

72 
43 

61 
39 

55 

35 

63 
43 

68 
40 

60 
20 

63 
22 

57 
21 

60 
24 

73 

34 

69 
24 

64 
29 

56 
37 

57 
30 

63.0 
33.7 

BIG  SPRING 

MAX 
MIN 

74 
47 

75 
43 

78 
57 

76 
42 

73 
48 

60 
31 

72 
35 

76 
51 

78 
46 

77 
44 

6V 
29 

60 
30 

57 
35 

55 
38 

62 
38 

61 
33 

73 
40 

75 
43 

69 

37 

56 
37 

60 
45 

69 
43 

66 
2* 

66 
23 

65 
25 

62 

31 

70 
31 

71 
46 

69 

46 

62 

44 

61 
30 

67.6 
38.6 

BORGER  3  W 

MAX 

MIN 

66 
35 

72 
34 

66 
48 

64 
33 

58 
32 

61 
27 

67 
28 

78 
29 

68 
33 

57 
35 

48 
23 

50 
21 

56 

20 

62 
31 

52 
37 

56 
27 

75 
39 

68 
39 

55 

23 

62 
29 

57 
31 

61 
33 

53 

16 

55 

19 

51 
16 

49 
26 

65 
35 

58 
28 

60 
24 

52 
30 

56 
22 

60.0 
29.1 

BRAVO 

MAX 

Mm 

67 
25 

68 
29 

65 
40 

64 
25 

59 
31 

61 

21 

68 
24 

79 
33 

63 

33 

63 
33 

48 
22 

49 
20 

53 

21 

60 

21 

52 
25 

54 
20 

69 

30 

64 
25 

54 
18 

56 
20 

54 
26 

54 

20 

50 
3 

59 
12 

49 
11 

47 
23 

62 
25 

60 

20 

57 
19 

51 
28 

57 

18 

58.6 
23.3 

BRDWNFIELO  NO  2 

MAX 

MIN 

78 
38 

73 
33 

75 
33 

77 
33 

6=) 
32 

59 
21 

57 
22 

72 

27 

79 
34 

79 
33 

70 
26 

53 

26 

60 
22 

55 
22 

5* 
2* 

56 
27 

61 
26 

71 
28 

72 
3* 

43 
34 

50 
35 

62 
35 

66 
32 

46 
21 

64 
20 

43 
23 

59 
27 

72 

31 

67 

31 

51 
30 

60 
23 

63.1 
28.5 

CANADIAN  1  ENE 

MAX 
MIN 

69 
35 

76 
20 

72 
42 

62 
24 

6  0 
34 

56 
21 

61 
29 

79 

33 

75 
36 

65 
36 

45 
22 

55 
17 

55 

19 

58 
30 

48 
35 

59 
30 

74 
34 

70 
31 

68 
21 

54 
25 

53 

30 

65 
25 

54 

17 

55 

17 

47 
17 

50 
28 

67 
28 

59 
22 

60 
21 

53 
29 

57 
20 

60.7 
26.7 

CANYON 

MAX 

Mm 

76 
38 

71 
40 

70 

43 

67 
34 

63 

32 

59 

24 

72 
32 

78 

-0 

77 
32 

73 

43 

63 
25 

48 
20 

53 

18 

67 

30 

67 
35 

51 
34 

71 
26 

71 

41 

65 
23 

62 
31 

54 
33 

59 
31 

57 
15 

59 
16 

58 
16 

48 
26 

63 
35 

63 

24 

58 
22 

52 
35 

58 

18 

63.0 
29.5 

CHANNING  NO.  2 

MAX 

Mm 

74 
32 

65 
33 

69 
35 

69 
33 

65 
30 

53 

25 

62 

26 

65 

28 

74 

40 

60 
39 

65 
22 

49 
22 

50 
24 

55 
24 

61 
25 

52 

21 

58 
23 

72 
36 

65 
19 

37 
21 

53 
26 

53 

27 

55 

12 

36 

13 

58 
13 

42 
20 

51 
26 

62 
22 

58 

21 

59 
22 

59 
20 

56. 3 
25.2 

CLAUDE 

MAX 

Mm 

77 
32 

68 
30 

73 

34 

67 
33 

63 

31 

53 

23 

57 
23 

63 
30 

78 

35 

67 
41 

65 
19 

48 
19 

52 
19 

54 
25 

57 
30 

53 

27 

56 
27 

69 

34 

69 
21 

41 
22 

55 
30 

56 
32 

60 

13 

39 

14 

60 
14 

42 
18 

51 
28 

65 
29 

63 
23 

59 
23 

51 
20 

59.1 
25.8 

CROSBYTON 

MAX 

Mm 

79 
38 

72 
36 

73 

35 

75 
40 

68 

39 

52 
22 

57 
22 

69 
29 

77 
37 

76 
37 

69 
26 

49 
27 

57 
27 

56 
27 

55 

26 

60 
29 

58 
28 

72 
36 

72 
27 

39 
27 

50 
34 

57 
32 

66 
27 

40 
18 

61 
22 

41 
21 

56 
27 

70 

39 

63 
28 

53 

26 

57 
21 

61.3 
29.4 

OALHART  PAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

62 

30 

66 
29 

66 

35 

64 
26 

52 

27 

60 
23 

66 
23 

81 
33 

61 

33 

59 
26 

52 
25 

47 
22 

51 
16 

59 
16 

51 
28 

5* 
21 

70 
30 

64 
23 

39 

20 

52 
21 

51 
30 

56 

20 

36 
10 

56 
12 

39 
9 

47 
30 

61 
24 

59 
19 

54 
19 

46 
20 

52 

18 

56.0 
23.2 

DIMMtTT 

MAX 

Mm 

77 
30 

67 
30 

72 

31 

68 
29 

63 
29 

53 
23 

60 
23 

75 

25 

78 
32 

73 
32 

64 
23 

51 
19 

49 
19 

54 
21 

57 
22 

58 
22 

59 
22 

70 
29 

68 
22 

43 
22 

62 
26 

54 
26 

60 
13 

46 
13 

56 

13 

46 
14 

50 
32 

66 

30 

63 

20 

56 
20 

54 
19 

60.4 
23.6 

DUMAS 

MAX 

Mm 

75 
34 

65 
32 

69 
32 

67 
33 

62 

31 

50 

29 

60 
27 

65 
28 

76 

33 

63 
34 

63 
23 

49 
20 

49 

19 

53 
20 

61 
33 

50 
25 

56 
25 

71 
35 

65 
21 

33 

22 

57 

30 

53 
29 

57 
15 

37 
12 

54 

14 

38 

14 

48 
33 

63 
26 

58 
20 

55 

20 

48 
18 

57.2 
25.4 

FLOYDADA 

MAX 

Mm 

76 
41 

70 
34 

72 

34 

73 
38 

65 
36 

50 

22 

56 
27 

69 
31 

77 
35 

74 
35 

67 
25 

49 
25 

55 

26 

54 
28 

54 
27 

58 

27 

56 
26 

71 
30 

70 
28 

39 
25 

44 
33 

55 

32 

64 
24 

40 
20 

60 
20 

41 
20 

55 
28 

69 
32 

65 
28 

55 
26 

55 
22 

59.9 
28.5 

FOLLETT 

MAX 

Mm 

75 
35 

63 
29 

6". 
31 

74 
30 

60 
26 

51 

23 

54 
22 

60 
31 

76 

3- 

61 
34 

60 

18 

45 
18 

53 

21 

53 
29 

56 
29 

45 
24 

55 
26 

70 

38 

55 
IB 

33 

18 

52 

27 

59 
25 

63 
13 

39 
13 

48 
19 

52 

20 

60 
25 

65 

26 

55 

25 

58 
27 

57 
12 

57.2 
24.7 

FRIONA 

MAX 

Mm 

75 
36 

65 
33 

70 

33 

67 
30 

63 

31 

53 

25 

60 

27 

72 
32 

76 
35 

72 
33 

61 
21 

48 
21 

48 
17 

52 

24 

57 
26 

54 

20 

62 

20 

69 
37 

66 
23 

46 
23 

58 
31 

53 
31 

58 
16 

41 
16 

58 

16 

43 

17 

50 
35 

62 
34 

61 
21 

55 
21 

52 
21 

58.9 
26.1 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

MAX 

Mm 

74 
29 

76 

33 

73 

37 

61 

16 

49 
17 

48 
IS 

54 
20 

58 
22 

54 
15 

62 
22 

70 
36 

65 
20 

41 
20 

60 
28 

53 

28 

59 

10 

40 
10 

58 
11 

43 
12 

47 
28 

61 
28 

60 
20 

57 
20 

51 
16 

57.3 
21.5 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

Mm 

77 
40 

76 
36 

76 
37 

73 
35 

75 

40 

66 
26 

66 
23 

73 

35 

76 

39 

77 
44 

79 

31 

55 

22 

59 
22 

57 
33 

50 
33 

63 
32 

61 
29 

72 
35 

73 
38 

43 
38 

57 
38 

62 
42 

71 
28 

48 
18 

6  6 
18 

50 
26 

67 
25 

67 

35 

68 
35 

57 
38 

63 
23 

65.5 

32.1 

GRUVER 

MAX 

Mm 

69 
25 

69 
22 

6*. 
40 

64 
25 

57 
30 

60 
21 

68 
22 

79 
25 

66 
32 

53 

34 

47 

18 

51 
16 

53 

14 

61 
23 

50 

37 

57 
22 

75 
29 

67 
30 

42 
19 

57 
23 

49 
28 

60 
28 

52 

11 

53 

11 

54 
10 

50 
22 

65 
32 

57 
27 

58 

15 

49 
29 

59 
15 

58.6 
23.7 

HEREFORD 

MAX 

Mm 

75 
31 

67 
33 

70 

33 

67 
26 

63 
25 

52 
23 

59 
23 

73 

25 

75 

28 

71 
30 

62 
24 

50 
18 

49 
15 

56 

15 

58 
24 

53 

20 

60 
19 

70 
32 

66 
23 

43 
23 

60 
30 

55 
27 

59 

17 

41 
14 

58 
17 

43 
17 

48 
21 

52 
27 

61 
19 

55 

IB 

51 
15 

59.2 

23.0 

LAMESA  1  SSE 

MAX 

Mm 

81 
37 

74 
32 

78 
33 

78 
39 

71 

35 

68 
35 

60 
25 

74 

30 

80 
35 

80 
35 

70 

26 

49 
24 

50 
26 

56 
29 

53 
34 

56 
29 

56 

30 

73 
30 

73 
33 

44 
35 

52 
35 

59 
36 

70 
32 

49 
20 

54 

2  0 

52 
28 

52 

32 

65 

40 

68 

40 

53 
38 

60 
23 

63.2 
31.5 

LEVELLAND 

MAX 

Mm 

79 
37 

73 
31 

75 
32 

74 
29 

68 
31 

57 
20 

59 
22 

75 

26 

78 
35 

80 
34 

66 
26 

50 
20 

53 

21 

55 
20 

55 
20 

54 
26 

62 

25 

73 
35 

72 

30 

43 
30 

48 
35 

57 
29 

65 
26 

45 
18 

65 
20 

45 
23 

56 
27 

69 
30 

63 
27 

51 
26 

59 

20 

62.2 
26.8 

LIPSCOMB 

MAX 

Mm 

72 
32 

67 
23 

75 

22 

65 
19 

63 
23 

51 

15 

61 
29 

60 

33 

77 

25 

61 
28 

62 
18 

44 
13 

53 

13 

54 

22 

57 
26 

47 
23 

56 
24 

73 

30 

61 
21 

35 
19 

54 
33 

52 
19 

64 
12 

39 
10 

52 

13 

48 
17 

50 
23 

65 

17 

55 

15 

57 
16 

51 
15 

57.3 
20.9 

LITTLEFIELD  NO.  2 

MAX 

Mm 

77 
35 

70 
32 

74 

39 

71 
33 

67 
31 

57 

29 

60 
29 

75 

32 

76 

34 

77 
41 

6". 
25 

49 
22 

54 
23 

54 

23 

57 
21 

55 

24 

61 
26 

74 
37 

69 
27 

46 
29 

54 
35 

57 

32 

62 
22 

44 
21 

61 
21 

45 
21 

55 

33 

67 
38 

63 
29 

53 

29 

57 
23 

61.5 
28.9 

LUBBOCK  WSO 

MAX 

Mm 

72 
3B 

74 
30 

74 

34 

68 

30 

58 
29 

58 
21 

71 
29 

78 
39 

76 
32 

68 
33 

51 
26 

53 

21 

55 

22 

55 
24 

57 
36 

59 
26 

73 
29 

72 

41 

44 
29 

47 
35 

56 
39 

65 
31 

43 
23 

61 
20 

44 
21 

57 
22 

70 
32 

64 

38 

54 
27 

58 

27 

59 

18 

61.1 
29.1 

MC  LEAN  3  E 

MAX 

Mm 

75 
40 

68 
39 

72 
44 

69 
40 

60 
34 

53 

29 

52 
32 

59 
39 

78 
40 

67 
44 

67 
24 

56 
26 

58 
31 

53 
29 

53 
33 

50 

27 

57 
31 

67 
43 

70 
21 

37 
23 

46 
32 

59 

36 

65 

17 

37 
20 

58 
17 

40 
19 

49 
33 

67 
32 

63 
29 

59 
36 

53 
24 

58.6 
31.2 

MIAMI 

MAX 

Mm 

77 
35 

68 
34 

73 
32 

66 
31 

59 

34 

51 
IB 

54 
24 

59 
34 

78 

28 

63 
27 

66 
22 

44 
18 

52 

14 

53 
16 

56 
28 

49 
27 

57 
25 

70 
34 

69 
21 

36 
22 

53 
30 

48 
35 

64 

17 

37 
17 

55 

16 

40 
17 

49 
31 

68 
21 

60 

16 

59 
19 

51 
16 

57.5 
24.5 

MIDLAND  WSO 

MAX 

Mm 

75 
43 

74 
38 

80 
52 

72 
39 

66 
34 

62 

28 

74 
32 

77 
42 

81 

43 

74 
47 

54 
26 

60 
25 

56 
32 

56 
29 

62 

40 

62 

30 

75 
32 

74 
38 

49 
40 

59 
38 

63 
39 

63 
36 

53 

28 

66 
23 

52 

30 

64 

24 

75 
34 

74 

43 

61 

45 

65 

37 

62 

26 

66.0 
35.3 

MIDLAND  4  ENE 

MAX 

Mm 

80 
38 

75 
38 

80 
54 

72 
39 

65 
47 

65 
26 

70 
31 

75 
48 

80 

38 

72 
42 

59 
26 

60 
22 

56 
33 

55 

32 

61 
32 

61 
29 

74 
33 

76 

41 

62 

38 

59 
38 

62 

43 

70 

34 

56 
28 

67 
22 

59 
24 

64 

24 

73 
35 

74 

42 

60 
45 

62 

40 

59 

24 

66.5 
35.0 

MORTON 

MAX 

Mm 

79 
36 

70 
32 

74 
35 

72 
30 

67 

30 

57 
24 

59 
25 

74 

32 

76 

38 

76 
38 

64 
24 

50 
23 

52 

21 

54 

20 

57 
23 

53 

25 

60 
25 

74 
36 

69 

34 

45 
30 

58 
35 

58 
34 

63 
23 

44 
22 

60 
22 

41 
21 

55 

30 

66 
32 

63 
28 

53 

26 

58 
24 

61.3 
28.3 

MULESHOE  1 

MAX 

Mm 

76 

30 

67 
31 

73 
27 

69 
30 

65 
30 

56 
IB 

61 

20 

75 
26 

76 

33 

7* 
33 

62 
25 

50 

15 

30 
15 

53 

18 

56 

19 

53 

20 

60 
19 

71 
30 

68 
26 

44 
26 

63 
33 

53 

24 

59 

18 

43 
16 

61 

16 

45 
16 

50 
23 

66 
19 

63 
20 

56 
19 

55 

16 

60.5 
22.9 

OLTON 

MAX 

Mm 

78 
32 

70 
29 

74 

30 

73 
29 

74 
32 

51 
28 

68 
20 

74 

30 

74 
32 

75 
38 

64 
23 

49 
18 

58 

20 

55 
20 

57 
23 

57 
20 

60 
21 

75 
28 

69 
23 

69 
30 

49 
32 

57 
23 

58 
24 

43 
16 

48 
21 

47 
20 

34 

22 

57 
19 

59 

20 

56 
23 

58 
21 

61.6 

24.7 

PAMPA  NO.  2 

MAX 

Mm 

77 
37 

67 
36 

74 
39 

69 

41 

60 
32 

43 
26 

55 

30 

63 
35 

76 

41 

69 

41 

65 
21 

43 
24 

51 
24 

51 
31 

56 
33 

31 
27 

57 
30 

67 
43 

68 
21 

45 
28 

57 
30 

57 
33 

62 

16 

36 

18 

55 
14 

46 
27 

53 

36 

67 
31 

60 
25 

60 
24 

50 
22 

58.5 

29.5 

PANHANDLE 

MAX 

Mm 

68 
29 

74 
27 

67 
42 

62 
43 

60 
30 

58 

25 

67 
27 

7  8 
38 

68 
39 

63 
35 

65 

27 

57 
20 

55 

23 

60 

25 

51 
33 

57 
24 

72 
40 

68 
40 

60 
20 

60 
28 

56 
34 

61 

33 

53 

13 

58 

13 

52 
13 

50 
27 

64 
33 

60 
28 

59 
22 

51 

34 

56 
18 

61.0 
26.7 

PERRYTON  5  NNE 

MAX 

Mm 

76 
26 

65 
23 

68 
25 

63 
23 

63 

26 

49 

IB 

58 
22 

60 
23 

72 

25 

63 
26 

54 
27 

39 
IB 

51 

15 

54 

16 

60 
27 

51 
23 

55 

23 

69 
27 

62 

17 

35 

18 

55 

25 

59 
21 

61 
10 

37 

11 

52 
10 

37 
12 

48 
22 

66 
25 

54 
14 

56 
15 

51 

15 

56.2 
20.9 

PLAINS 

MAX 

Mm 

78 
33 

72 

28 

72 

30 

74 
30 

70 

32 

60 
IB 

60 
20 

74 

28 

78 
32 

78 
34 

66 
22 

52 

20 

60 
19 

58 
21 

56 
30 

54 
24 

60 
26 

74 

30 

70 
34 

44 
36 

50 
38 

60 

38 

64 

30 

50 
18 

64 
20 

50 
28 

58 
32 

68 
36 

68 
26 

54 

30 

58 

31 

63.0 
26.3 

i  Bef«r»DC«  Not**  Following  Sutlon  Index 

-   396    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER 


Station 

Day 

of  Month 

0> 

1 

2 

3 

4 

S  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

IS  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

23 

30 

31 

> 

< 

PLAINVIEW 

MAX 

MLN 

78 
42 

71 
35 

72 

41 

72 
35 

66 
35 

55 

29 

55 

26 

72 
32 

77 
39 

74 
43 

66 
26 

50 
23 

55 

24 

54 
23 

55 

29 

58 

27 

57 
31 

74 
38 

70 
25 

41 
28 

52 
31 

55 

32 

61 
20 

41 
19 

57 
11 

43 
22 

54 

29 

68 

35 

64 
27 

55 

34 

54 
22 

60.6 
29.7 

SEMINOLE 

MAX 

MIN 

79 
38 

73 
33 

77 
38 

77 
36 

72 
36 

61 
25 

61 
28 

73 
28 

80 
36 

79 
36 

70 
25 

51 
24 

61 
25 

57 
23 

54 
23 

56 

30 

60 

30 

71 
32 

71 
35 

46 

34 

53 

35 

63 

30 

66 

30 

50 
19 

64 
19 

49 
25 

60 

29 

72 
34 

69 

35 

58 
35 

61 
25 

64.5 
30.0 

SILVERTON 

MAX 
MIN 

77 
41 

69 
33 

73 
32 

72 
32 

66 
33 

5  3 
20 

58 
26 

72 
31 

75 
36 

69 
36 

66 
24 

47 
21 

55 

22 

53 

23 

55 
25 

54 
28 

56 
26 

73 
28 

65 
21 

51 

31 

62 
21 

58 
19 

41 
19 

52 
25 

46 
24 

57 
25 

66 

24 

65 
21 

58 
19 

52 

17 

60.5 
26.1 

SPEARMAN 

MAX 

MIN 

75 
31 

68 
26 

67 
44 

64 
28 

58 
30 

60 
25 

64 
27 

79 
29 

74 
32 

57 
35 

65 
19 

50 
20 

55 

18 

61 
28 

58 
36 

56 
23 

61 

31 

69 
37 

61 

19 

56 
19 

51 
26 

61 
29 

56 
12 

53 

14 

43 
13 

48 
25 

56 
32 

65 
21 

57 
16 

59 

30 

56 

17 

60.1 
25.5 

STRATFORD 

MAX 

MIN 

73 
27 

66 
23 

65 
26 

64 
28 

64 
30 

5  0 
23 

60 
21 

67 
23 

74 
30 

59 
31 

54 
20 

50 
20 

47 

15 

52 

19 

60 
21 

48 
22 

56 
23 

61 

31 

64 
20 

36 

20 

52 

21 

50 
26 

52 
10 

38 

7 

56 

9 

41 
25 

47 
29 

62 
20 

54 
16 

55 
16 

47 
16 

55.6 
21.5 

SUNRAY  4  SW 

MAX 

MIN 

72 
32 

70 
26 

68 

41 

66 

35 

58 
30 

61 
24 

66 
23 

76 
35 

71 
33 

61 
40 

51 
25 

49 

20 

61 
25 

59 
32 

57 
26 

60 
31 

72 
34 

70 

41 

64 
20 

59 
21 

56 
36 

56 
31 

55 

12 

54 

13 

53 

13 

48 
31 

65 

33 

59 
25 

57 

18 

52 

18 

50 

21 

60.5 
27.3 

TAHOKA 

MAX 

MIN 

78 
35 

78 
30 

74 
30 

79 
36 

70 
36 

59 
25 

59 
27 

69 
30 

76 

34 

76 
36 

71 
26 

53 
21 

59 
23 

56 
27 

61 
28 

57 
27 

54 
28 

72 
28 

74 
32 

45 

35 

50 
35 

56 
30 

66 
26 

46 
18 

64 
18 

44 
23 

60 

27 

73 
35 

66 

31 

51 
31 

61 
21 

63.3 
28.7 

TULIA 

MAX 

MIN 

79 
32 

68 
34 

72 
40 

70 
32 

65 

33 

54 
24 

59 

28 

74 
33 

76 
35 

74 
34 

65 
26 

46 
24 

52 
23 

55 

23 

57 
27 

54 
26 

57 
25 

73 
36 

70 
25 

43 
24 

57 
34 

55 
35 

62 
22 

39 

18 

61 

23 

44 
18 

53 

30 

66 
30 

65 
22 

58 
25 

53 
22 

60.6 
27.6 

VEGA 

«     •     * 

MAX 

MIN 

72 
27 

67 
32 

69 
37 

65 
33 

61 
29 

50 

26 

59 
26 

71 
30 

74 
.30 

69 
31 

62 

21 

47 
18 

48 
IS 

53 
22 

60 
27 

53 
23 

57 
26 

71 
42 

65 

20 

39 

20 

60 
29 

53 

30 

57 
12 

38 

10 

60 
12 

42 
11 

47 
28 

60 

29 

60 
24 

57 
25 

50 
24 

57.9 
24.9 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  k.SD 

MAX 

Mm 

78 
48 

74 
47 

80 
51 

73 

40 

61 

37 

56 
30 

66 

40 

75 
54 

77 
53 

74 
43 

48 
27 

60 
26 

57 
36 

56 
32 

65 
49 

60 
37 

75 
40 

73 
52 

58 
35 

51 
41 

66 

47 

72 
46 

55 

24 

62 

19 

54 
25 

60 
25 

70 

31 

71 
45 

60 
45 

61 
35 

57 
25 

64.7 
38.2 

ANSON 

MAX 

MIN 

78 
52 

78 
48 

81 
59 

75 
38 

72 
52 

58 
30 

67 
34 

77 
54 

80 
52 

75 
59 

69 
29 

62 
28 

59 
32 

57 
33 

63 
48 

61 

39 

74 
42 

76 
52 

74 
35 

48 

3  9 

65 
48 

71 
43 

67 
30 

63 
20 

60 
33 

61 

27 

70 
32 

72 
46 

67 

47 

61 

43 

60 
26 

67.8 
40.3 

ASPERMONT  2  SSW 

MAX 

MIN 

80 

75 

77 

81 

74 

60 

55 

69 

77 

80 

73 

50 

61 

58 

56 

63 

62 

76 

76 

42 

56 

60 

68 

42 

65 

44 

60 

70 

62 

54 

61 

64.2 

8ALLINGER  1  SW 

MAX 
MIN 

78 
43 

78 
39 

81 

48 

75 
37 

70 
42 

60 

34 

67 
32 

75 
53 

81 
37 

74 
53 

64 
33 

57 
21 

58 
39 

57 
26 

68 

51 

66 
40 

76 
27 

82 
48 

60 
41 

50 

43 

74 
50 

78 
50 

58 
33 

67 
17 

50 
27 

64 
22 

75 
2  9 

77 
40 

65 
42 

65 

40 

62 
26 

68.1 
37.6 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

74 
44 

76 
35 

77 
41 

68 
36 

58 
34 

57 
26 

66 
31 

76 
45 

69 
35 

75 
30 

50 
28 

54 
25 

56 
27 

58 
29 

55 
35 

59 
33 

70 
37 

75 

45 

45 
27 

41 
31 

59 

36 

68 
35 

47 
23 

64 

19 

54 
23 

55 

28 

70 
36 

62 

35 

58 
28 

57 
33 

57 
27 

61.6 
32.2 

CLARENDDN 

MAX 

Mm 

79 

41 

70 
30 

75 
33 

70 
28 

63 

33 

55 

21 

55 
2B 

63 
29 

77 
31 

69 
33 

69 
25 

49 
19 

56 
16 

54 
20 

57 
29 

56 

31 

57 
30 

69 
32 

73 
25 

41 

26 

44 
33 

58 
32 

65 
20 

41 
16 

63 
19 

43 
20 

32 

35 

68 

24 

63 
23 

59 
29 

53 
22 

60.2 
26.9 

COLEMAN 

MAX 

Mm 

82 

51 

80 
52 

82 
50 

75 

44 

70 
52 

09 
39 

63 

34 

76 

48 

79 
45 

76 
53 

66 

31 

60 
26 

60 
39 

56 
30 

68 
48 

64 
41 

75 
35 

78 

46 

67 

36 

51 
39 

74 
49 

78 
46 

65 

38 

67 
22 

62 
36 

64 
25 

74 

33 

77 
52 

68 
49 

62 
37 

60 
32 

69.3 

40.5 

COLORADO  CITY 

MAX 

Mm 

76 
44 

77 
37 

80 
59 

78 
39 

75 
47 

60 
26 

72 
30 

77 
56 

80 
40 

78 
59 

68 

31 

59 
24 

57 
36 

55 

32 

62 

44 

63 

31 

76 
36 

78 
48 

73 
35 

50 

37 

60 
44 

71 
40 

66 
32 

68 
19 

66 
33 

63 
26 

72 

32 

72 
42 

69 
45 

61 

43 

62 
27 

68.6 
37.9 

OICKENS 

MAX 

Mm 

76 

50 

75 
40 

80 
40 

70 
43 

65 

44 

66 
32 

78 
43 

75 

42 

74 
48 

68 
27 

57 
30 

65 

26 

58 
31 

63 
35 

63 
33 

71 
36 

74 
44 

68 
26 

56 

34 

69 
36 

64 
21 

71 
31 

64 
35 

59 
38 

58 
28 

67.6 
35.8 

GAIL 

MAX 

Mm 

72 
46 

76 
40 

80 
55 

73 

40 

67 
43 

59 
28 

71 
33 

75 

48 

70 
43 

72 
52 

62 
26 

60 
30 

58 
33 

55 

36 

5B 

3' 

61 
36 

74 
38 

74 
46 

63 
33 

48 

35 

58 
41 

68 

40 

58 
32 

68 
24 

69 

33 

60 
28 

70 

36 

69 
47 

60 

40 

60 
40 

58 
26 

65.3 

37.6 

GUTHRIE 

MAX 

Mm 

72 
39 

73 
33 

71 
31 

70 
32 

69 
45 

51 

29 

57 
25 

70 
44 

69 
40 

69 
49 

68 
26 

50 

29 

49 
23 

54 
26 

62 
27 

37 
31 

73 
31 

72 
40 

71 
32 

44 

25 

60 
36 

55 

34 

59 
32 

64 
15 

55 
29 

60 
25 

72 

31 

67 

40 

63 
31 

62 
37 

67 
26 

63.1 
32.0 

HASKELL 

MAX 

Mm 

80 
49 

76 
42 

79 
45 

80 
36 

75 
39 

60 

28 

56 

30 

67 
40 

78 
46 

80 
49 

73 
29 

49 
26 

61 

28 

52 
34 

52 

34 

63 
34 

61 
35 

77 
37 

79 
34 

42 
34 

52 

38 

63 

41 

69 

30 

43 
20 

63 

21 

44 
27 

59 
29 

69 
36 

66 
35 

54 
35 

61 
26 

64.0 
34.5 

HORDS  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

75 
53 

78 
50 

78 
51 

81 

45 

76 

47 

67 
36 

60 
37 

62 
38 

75 
38 

77 
50 

75 
30 

48 
24 

58 

30 

55 
33 

56 
38 

66 

40 

66 
23 

75 
45 

76 
36 

54 
34 

57 
38 

63 

47 

77 
38 

47 
20 

65 
25 

52 
26 

62 
32 

71 

34 

74 
49 

60 
41 

61 
29 

66.0 
37.3 

JAYTON 

MAX 

Mm 

79 
45 

75 
35 

75 
35 

81 
34 

74 
33 

57 
25 

70 
26 

77 
42 

80 
40 

72 
28 

50 
25 

60 
24 

53 

30 

56 
33 

62 
32 

62 
30 

76 
34 

75 
30 

52 
30 

50 
36 

60 
37 

70 
33 

44 
20 

62 

20 

44 
27 

60 
30 

69 
35 

65 
37 

54 

34 

60 
23 

64.1 
31.5 

MATAOOR 

MAX 

Mm 

90 
50 

78 
40 

76 
43 

78 
31 

67 
36 

59 
22 

58 
24 

68 
37 

84 
40 

76 
41 

74 
28 

51 
29 

60 
25 

52 
26 

56 

36 

61 
31 

62 
32 

72 
38 

75 
27 

41 

28 

53 
34 

60 
33 

70 
24 

56 
24 

59 
22 

46 
30 

57 

34 

75 
38 

70 
26 

62 
28 

60 
25 

64,4 
31.7 

MEMPHIS 

MAX 

Mm 

80 

47 

72 
31 

76 
31 

74 
40 

70 
40 

57 
25 

55 

25 

65 
30 

76 
40 

76 
45 

71 
28 

50 
25 

55 

25 

55 

27 

58 
27 

55 
35 

59 

32 

70 
32 

76 
26 

56 
26 

43 
31 

59 

29 

68 
23 

52 
18 

62 

18 

62 
30 

60 

22 

61 

22 

61 
26 

59 
26 

56 
24 

62.9 
29.2 

MUNOAY 

MAX 

MIN 

77 
47 

80 
38 

81 

51 

73 
32 

71 
47 

54 
26 

67 
29 

80 
45 

60 
44 

75 
53 

66 
26 

60 
23 

59 
30 

57 
26 

62 
42 

62 
32 

74 
28 

79 
41 

73 
31 

44 
35 

66 

40 

70 
37 

64 
25 

62 

16 

59 
28 

56 
24 

70 

30 

6*. 
3^ 

62 
31 

60 
37 

57 
25 

66.6 
34.1 

PAOUCAH 

MAX 

Mm 

80 

49 

79 

40 

78 
42 

80 
35 

67 
35 

60 
27 

56 

27 

68 
32 

81 
43 

75 
44 

75 
27 

49 
27 

59 

28 

57 
28 

56 
29 

61 
34 

62 
33 

73 
35 

77 
30 

40 

30 

45 
34 

59 

40 

71 
25 

42 
21 

64 
19 

44 
27 

56 

2? 

73 

37 

65 
32 

56 
31 

59 

30 

63.5 
32.3 

POST 

MAX 

Mm 

80 
41 

75 
36 

78 
36 

79 
35 

73 
37 

63 
27 

60 
31 

71 
32 

60 
31 

79 
38 

73 
27 

52 
28 

61 
28 

58 

30 

55 

28 

57 
33 

61 
29 

74 
32 

75 
32 

41 
31 

50 
35 

58 
39 

70 
29 

43 
21 

65 

25 

45 
27 

61 
32 

74 
33 

67 
35 

53 
33 

61 
24 

64,3 
31.5 

QUANAH  5  SE 

MAX 

Mm 

80 
34 

72 
28 

78 
32 

80 
28 

69 
33 

59 
22 

56 
23 

65 

34 

77 
30 

68 
33 

75 
27 

49 

16 

57 
19 

58 
25 

57 
30 

60 

31 

61 
31 

71 
37 

75 
30 

40 

30 

44 
33 

59 
31 

71 
23 

40 
12 

61 
20 

41 
24 

54 
26 

67 
31 

60 
24 

59 
23 

60 
21 

62.0 
27.1 

ROSCOE 

MAX 

Mm 

75 
43 

75 
42 

78 
48 

74 
36 

66 
50 

59 
23 

68 
33 

75 
59 

79 
50 

73 
59 

62 
28 

59 
27 

56 
34 

55 

40 

60 
49 

62 
32 

75 
28 

76 
55 

70 
32 

56 
34 

66 
46 

70 
41 

60 
32 

65 
19 

56 
30 

60 
27 

65 

31 

70 

35 

64 
42 

52 
36 

58 
25 

65.7 
37.6 

ROTAN 

MAX 

Mm 

74 
46 

77 
43 

79 
59 

74 
36 

68 

50 

56 
27 

70 
30 

76 
55 

79 
50 

73 
59 

63 
30 

61 
29 

58 
30 

57 
31 

61 
33 

62 
33 

75 

46 

77 
50 

66 
34 

-9 
36 

59 

42 

66 
42 

59 
31 

66 
22 

55 
30 

60 
28 

67 
35 

67 
49 

63 
39 

61 
42 

59 
26 

65.7 
38.7 

SEYMOUR 

MAX 

Mm 

30 
47 

75 
38 

78 

41 

80 
32 

72 
33 

60 

26 

59 
28 

65 
38 

79 
48 

78 
49 

73 
29 

47 
22 

59 
26 

59 
29 

58 
32 

62 
35 

61 
33 

75 
39 

78 
33 

45 
34 

48 
38 

67 

40 

69 
28 

42 
13 

61 

18 

44 
24 

54 
28 

65 
34 

61 
32 

56 
32 

60 
29 

63.3 
32.6 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

MAX 

Mm 

77 
38 

75 
32 

72 
48 

63 
32 

62 

36 

53 
23 

60 
29 

76 
38 

72 
32 

71 
45 

49 
24 

56 
22 

54 
30 

53 
36 

60 
31 

6B 
35 

69 

39 

68 
22 

43 

29 

55 
32 

68 
35 

64 

18 

56 
19 

52 
18 

51 
24 

69 
25 

67 

24 

60 
23 

55 

35 

55 
20 

61.7 
29.8 

SNYOER 

MAX 

Mm 

78 

41 

73 
37 

75 
37 

79 

40 

72 
40 

60 

26 

56 
33 

71 
33 

75 
43 

78 
44 

70 
30 

50 
26 

59 
25 

57 
29 

54 
31 

60 
36 

61 
35 

73 
35 

76 
32 

50 
32 

58 
37 

58 

36 

66 

34 

43 
20 

65 
23 

44 
26 

61 

28 

69 

34 

71 
42 

57 
42 

61 
26 

63.9 
33.5 

TRUSCOTT 

MAX 

Mm 

81 
43 

76 
36 

82 
38 

82 
33 

71 
34 

59 

26 

52 
28 

67 
32 

75 
38 

76 
39 

75 
27 

49 
21 

60 
23 

57 
29 

55 

31 

62 

35 

62 
30 

74 
30 

76 
31 

41 
34 

51 
36 

60 
37 

73 
25 

41 
17 

62 

19 

43 
29 

57 
33 

67 
37 

60 
30 

55 
32 

60 
25 

63.3 
30.9 

TURKEY  2  HSw 

MAX 

Mm 

79 
48 

77 

41 

76 
48 

70 
40 

65 
39 

56 
29 

73 
32 

80 
45 

76 
43 

72 
49 

68 
28 

55 

27 

57 
26 

58 
33 

58 
35 

60 

34 

75 
37 

77 
47 

70 
25 

45 
31 

58 
36 

67 
35 

62 
23 

64 
17 

58 

25 

54 
31 

70 
35 

69 
37 

64 
28 

57 
41 

59 
25 

65.5 
34.6 

VERNON 

MAX 

Mm 

78 
46 

79 
33 

81 
54 

70 
32 

68 
35 

63 
26 

66 
28 

77 
47 

74 
34 

76 
55 

69 
28 

59 
20 

58 

29 

58 
29 

61 
46 

61 
35 

74 
35 

76 
44 

74 
32 

43 
34 

63 

41 

72 
34 

65 
25 

59 

17 

56 

27 

54 
27 

64 

34 

59 
36 

59 
29 

62 

41 

57 

if 

65.6 
34.2 
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.b 

TEXAS 

DECEMBER 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

■ 
0) 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

WELLINGTON  1  NNW 

MAX 

Mm 

70 
38 

75 
29 

76 

40 

64 
29 

63 
37 

63 
22 

64 
40 

72 
41 

73 
45 

54 
26 

55 

19 

55 

19 

57 
25 

59 
33 

68 
31 

70 
38 

66 
25 

40 
30 

55 

31 

69 
28 

68 

21 

63 
17 

62 
21 

53 

22 

65 
39 

6? 
30 

57 
25 

57 
26 

63.4 
29.6 

WICHITA  FALLS  WSO 

MAX 

MIN 

74 
44 

80 
36 

78 

40 

70 
33 

60 
34 

58 
27 

65 
26 

77 
45 

75 
46 

74 
3» 

46 
25 

56 
19 

58 

30 

56 
29 

61 
44 

58 

34 

73 
35 

77 
37 

60 
32 

42 
36 

67 
41 

69 
34 

54 
23 

57 
18 

J4 

26 

54 
22 

63 

28 

61 
37 

57 
28 

62 

36 

55 

26 

62.9 
32.5 

WINTERS  1  NNE 

*     •     * 

MAX 

MIN 

77 
43 

78 
40 

77 
41 

62 

44 

76 
48 

66 
33 

61 
32 

67 
38 

75 
43 

76 
46 

76 
30 

50 
22 

56 

22 

57 
29 

57 
33 

66 
36 

63 
31 

76 
39 

76 
36 

58 
36 

53 
35 

62 

40 

73 

32 

46 

16 

66 

22 

46 
24 

62 

30 

75 
37 

75 

45 

60 

41 

62 
26 

66.4 
34.6 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

MAX 

MIN 

eo 

56 

60 
42 

77 
52 

82 
36 

77 
37 

02 

34 

61 
26 

67 
29 

77 
53 

80 
53 

76 
29 

48 
25 

62 

26 

61 
26 

59 

27 

65 

37 

63 

31 

78 
36 

79 
35 

44 
33 

55 

37 

72 
43 

73 

34 

43 
17 

65 
19 

45 
20 

59 
29 

69 

30 

72 
42 

56 
42 

63 

30 

66.2 
34.5 

ARCHER  CITY 

MAX 
MDJ 

76 
49 

78 
39 

8  0 
57 

72 
31 

62 
51 

59 

30 

66 

34 

76 
46 

77 
48 

76 
56 

66 

28 

57 
22 

60 

31 

57 
28 

63 
45 

60 
36 

75 
37 

79 
51 

68 
33 

43 
37 

68 
42 

70 
39 

56 
27 

61 
18 

55 
29 

56 
24 

65 

30 

65 
41 

57 
34 

62 

41 

57 
30 

65.4 
37.0 

6ARDWELL  dam 

MAX 

MIN 

78 
61 

78 
59 

77 

62 

78 
45 

73 

46 

75 
45 

61 
39 

64 
40 

6° 
54 

77 
62 

74 
34 

44 
29 

53 

31 

56 
33 

58 
36 

67 
43 

5e 

33 

70 
37 

71 
46 

52 

39 

52 
42 

69 
51 

74 

42 

51 
26 

55 

29 

51 
23 

54 
24 

67 

34 

76 
48 

63 

45 

64 
36 

64.9 
41.3 

BELTON  DAM 

MAX 

MIN 

80 
63 

76 
61 

79 
62 

79 
53 

76 

54 

78 
50 

61 

41 

65 
42 

75 
54 

77 
63 

77 
39 

49 
29 

56 
32 

56 
39 

57 
41 

72 
48 

65 
29 

74 
33 

79 
60 

63 
43 

62 

42 

76 
51 

74 

54 

57 
31 

59 
32 

54 
24 

60 
27 

71 

35 

78 
56 

63 

47 

68 
42 

68.3 
44.5 

BENBROOK  DAM 

MAX 

MIN 

79 
60 

80 
56 

78 

61 

81 

44 

71 

44 

71 

43 

59 
38 

64 
39 

54 

77 
55 

76 
32 

46 
26 

54 

28 

57 

34 

56 
33 

66 

41 

60 
38 

72 

43 

77 
39 

49 
38 

51 
36 

72 
50 

77 

45 

47 
23 

55 

24 

47 
23 

59 
28 

66 

36 

71 

41 

59 
45 

61 
34 

64.7 
39.8 

BONHAM 

MAX 

MIN 

79 
61 

75 
55 

79 

63 

69 
36 

69 

46 

56 
33 

60 
34 

63 
42 

75 

52 

71 
62 

66 
30 

51 
22 

57 
29 

59 
26 

54 

41 

52 

42 

66 
30 

71 
51 

68 
35 

46 
41 

64 
45 

74 
51 

65 

36 

52 

20 

45 
30 

41 

21 

62 
32 

65 
37 

69 

37 

64 
35 

59 
36 

62.8 

39.1 

BOWIE 

MAX 

MIN 

80 
55 

74 
49 

72 
57 

68 
45 

64 
54 

60 
34 

65 
37 

76 
51 

73 

50 

69 
52 

61 
26 

56 
26 

65 

34 

66 

36 

62 
42 

58 

36 

74 
38 

78 
46 

71 
32 

43 
36 

70 
40 

75 
45 

65 
26 

57 
25 

50 
27 

58 
27 

65 
35 

70 

45 

61 
35 

61 
42 

59 
30 

65.4 
39.3 

BOYD  3  S 

MAX 

Mm 

80 
55 

80 

49 

76 
42 

62 
43 

71 
43 

71 
40 

59 
32 

64 
34 

72 

4., 

77 
53 

77 
31 

46 
21 

57 
25 

59 
25 

59 
25 

67 

41 

59 
29 

73 
36 

79 
37 

49 
35 

49 
38 

72 

47 

77 

34 

56 
19 

66 

36 

68 
33 

60 
42 

61 
35 

66.7 
36.6 

BRECKENRIOGE 

MAX 

Mm 

79 
49 

77 
46 

63 
47 

74 
31 

64 
38 

60 
32 

67 
32 

77 
52 

77 
52 

75 
41 

52 
28 

61 
21 

60 
33 

56 
30 

65 

47 

63 
38 

76 
36 

78 
38 

60 
34 

50 
37 

72 
48 

72 
41 

65 
22 

65 
18 

57 
24 

59 
22 

69 
32 

70 

49 

57 
41 

63 
41 

59 
28 

66.6 
36.5 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

80 
51 

81 
45 

79 
54 

83 
37 

72 

41 

67 

30 

60 
32 

66 
34 

76 
49 

79 

51 

77 
28 

46 
21 

60 
25 

60 
26 

58 
27 

66 
37 

60 
30 

75 
32 

79 
34 

47 
34 

48 
38 

73 
38 

73 

31 

45 
18 

59 
23 

45 
20 

60 
29 

69 
37 

71 
39 

60 
39 

62 
31 

65.7 
34.2 

BROWNWOOD 

MAX 

Mm 

78 
49 

77 
59 

79 

50 

74 
54 

60 
35 

72 

37 

65 
37 

74 
39 

78 

52 

76 
34 

76 
34 

56 
26 

58 
26 

57 
31 

67 
43 

61 
31 

64 
31 

77 
41 

77 
40 

53 
43 

54 
53 

77 
44 

77 

24 

61 
23 

50 
26 

52 
25 

62 
26 

74 

37 

75 
54 

63 

45 

64 
33 

67.4 
38.3 

CAMERON 

MAX 

Mm 

83 
62 

82 
62 

79 
55 

79 
60 

73 
51 

69 
45 

75 
50 

81 

62 

79 
63 

70 
38 

56 
27 

59 
42 

57 
37 

73 
46 

67 
45 

73 
29 

81 
49 

75 
42 

50 

41 

78 
47 

79 
66 

71 

46 

63 
27 

56 
4  0 

61 
24 

73 
34 

79 
54 

70 
35 

69 
46 

69 
37 

71.0 
46.1 

CLEBURNE 

MAX 

Mm 

81 
58 

SO 
54 

83 
59 

72 
46 

75 

56 

60 

46 

65 

37 

69 
47 

77 

56 

77 
60 

65 
33 

54 
23 

55 
35 

56 
27 

68 
44 

65 
41 

71 
32 

76 
52 

69 

41 

47 
40 

67 
46 

77 
58 

68 
42 

56 
20 

49 
39 

59 

21 

69 

32 

75 
42 

63 

49 

63 
45 

59 
32 

66.9 

42.4 

CORSICANA 

MAX 

Mm 

79 
62 

79 
63 

78 

64 

77 
52 

7* 

52 

79 
40 

61 
43 

64 
43 

70 

52 

76 
63 

75 
40 

52 
29 

52 

29 

58 
33 

58 
33 

67 
47 

59 
38 

70 
38 

76 
58 

64 
39 

52 

42 

70 
52 

76 
53 

54 

26 

55 
26 

51 
26 

53 

26 

67 
35 

77 
51 

62 

46 

64 
40 

66.2 

43.4 

DALLAS  WSO 

MAX 

Mm 

81 
66 

79 
58 

83 

56 

72 
50 

74 

49 

60 
43 

64 
41 

70 
51 

78 

62 

76 
66 

67 
33 

55 

29 

58 
37 

57 
37 

67 

45 

56 
42 

71 

38 

77 
53 

68 

40 

48 
42 

69 

47 

77 
62 

67 
33 

55 

26 

52 
33 

54 
28 

67 
37 

66 
46 

62 

47 

62 

47 

56 
39 

66.2 

44.7 

DENISON  DAM 

MAX 

Mm 

75 
61 

75 
51 

78 

65 

73 
43 

66 

50 

62 

35 

61 
32 

67 
45 

76 

59 

75 
62 

72 
30 

51 
25 

55 

32 

57 
28 

56 
41 

53 

43 

68 
32 

73 
52 

72 
35 

43 
38 

62 

44 

72 
55 

70 

34 

51 
23 

52 

35 

51 
23 

63 
29 

64 

36 

58 
42 

5B 

44 

57 
38 

63.3 

40.8 

DENTON  2  SE 

MAX 

Mm 

80 
61 

76 
52 

79 
62 

77 
42 

70 
54 

66 
35 

63 
38 

69 
49 

77 

55 

76 
62 

74 
29 

55 

27 

58 
34 

56 

29 

53 

43 

57 
41 

71 
36 

79 
53 

77 
36 

46 
40 

71 
38 

76 
64 

75 
33 

54 
23 

53 
37 

55 

23 

63 
29 

64 
38 

63 
41 

61 
42 

61 
35 

66.5 
41.3 

DUBLIN 

MAX 

Mm 

76 
57 

81 
55 

77 

54 

82 
46 

72 

47 

72 
43 

61 
36 

65 
37 

73 
53 

77 
54 

75 
30 

48 
27 

57 
30 

56 
37 

52 

41 

67 
40 

62 

36 

72 
37 

78 
38 

49 
36 

56 
40 

74 
56 

76 
43 

46 
23 

61 
23 

47 
26 

61 
29 

72 

35 

77 
50 

61 
43 

62 

34 

66.1 
39.9 

EASTLAND 

MAX 

Mm 

83 

53 

79 
49 

76 

49 

61 
44 

79 
44 

69 
51 

65 
43 

64 
43 

76 
51 

79 
52 

81 
30 

51 
21 

46 
21 

59 

26 

64 
26 

71 
36 

62 
28 

71 
29 

74 
44 

56 
49 

76 
50 

74 
52 

67 
46 

69 
27 

60 
18 

56 
20 

64 
22 

71 

24 

64 
49 

68 

51 

54 
31 

68.2 
38.1 

EVANT 

MAX 

Mm 

SO 
55 

78 
57 

82 
62 

77 
46 

77 

4  5 

68 

43 

66 
36 

74 
53 

76 

51 

76 
56 

69 
33 

56 

25 

54 
36 

56 
35 

70 
50 

63 
43 

74 
39 

79 

44 

70 

43 

52 
43 

77 
49 

79 
60 

72 

40 

62 
22 

55 

43 

62 
23 

73 

31 

80 

51 

68 
53 

66 
45 

69 
36 

69.8 
43.7 

FERRIS 

MAX 

Mm 

80 
63 

79 
58 

81 
64 

75 
47 

75 

56 

71 

45 

64 
36 

68 
46 

77 

62 

75 
63 

72 
33 

55 

25 

56 
36 

56 
29 

66 
45 

64 
45 

70 
33 

77 
49 

73 
43 

49 
44 

69 
46 

73 
63 

72 
43 

55 

24 

53 

42 

56 
21 

67 
35 

75 
42 

67 
49 

63 
46 

58 
38 

67.6 

44.3 

FORT  WORTH  WSO 

MAX 

Mm 

81 

60 

78 
55 

6  3 
53 

72 
45 

74 
48 

59 
42 

64 
37 

69 
49 

77 

58 

77 
62 

64 
32 

54 
27 

56 
34 

57 
28 

68 
44 

59 
36 

70 
35 

79 
53 

63 
39 

47 
41 

70 
46 

78 
55 

62 
29 

55 

22 

53 
26 

55 

21 

66 
33 

68 
41 

60 
46 

63 

45 

57 
37 

65.6 

41.3 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

76 
53 

79 
45 

73 
47 

80 
36 

70 

36 

70 

32 

60 
31 

61 
36 

69 
53 

73 
55 

74 
30 

44 
21 

55 

21 

58 

24 

57 
24 

61 
40 

56 

31 

70 
34 

77 
34 

45 
34 

48 
38 

65 

47 

71 

33 

44 
16 

52 

18 

46 
21 

35 

24 

60 
32 

65 
35 

61 
37 

60 
35 

62.5 

34.0 

GATESVILLE 

MAX 

Mm 

79 
58 

78 

59 

81 
53 

76 
53 

76 
47 

61 
34 

63 

34 

73 

56 

76 
60 

72 
38 

50 
22 

56 
22 

55 
32 

56 
40 

72 

43 

64 
28 

74 
33 

79 
58 

61 
44 

51 

46 

77 
51 

79 

49 

57 
22 

61 
22 

54 
21 

61 
21 

71 

32 

79 
48 

65 

46 

66 
33 

67.4 
40.2 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

80 
65 

80 
61 

81 

64 

76 
48 

79 

57 

75 

46 

66 
35 

75 
52 

80 
60 

79 
63 

76 
39 

56 
28 

55 

33 

56 
33 

73 
50 

71 
48 

75 
30 

81 
53 

77 
51 

52 

42 

76 
46 

75 
64 

70 

43 

62 
26 

59 
44 

62 
25 

70 
34 

77 

55 

70 
55 

70 
47 

66 
38 

71.2 
46.4 

GLEN  ROSE 

MAX 

Mm 

82 
60 

80 
50 

84 
57 

74 
39 

71 

55 

64 
47 

66 
28 

73 
48 

78 
47 

76 
35 

72 
33 

56 
20 

58 
31 

55 

24 

69 
46 

68 
42 

75 
24 

79 
49 

75 
41 

49 
41 

74 
46 

79 
58 

74 

38 

60 
18 

59 
42 

61 
18 

72 
28 

76 
39 

68 
50 

65 

44 

61 
33 

69.6 

40.4 

GDLDTHWAITE 

MAX 

Mm 

78 
54 

78 
56 

80 

56 

75 
52 

74 

54 

63 

42 

65 

41 

73 
52 

76 
53 

75 
56 

70 
33 

58 

27 

57 
39 

58 
35 

68 
40 

65 
39 

73 
42 

76 
52 

70 
44 

51 
42 

79 
48 

76 
60 

72 
41 

62 
23 

58 

37 

63 

27 

72 
32 

77 
55 

73 
52 

64 
42 

61 
30 

69.2 
43.9 

GRAHAM 

MAX 

Mm 

80 
50 

S2 
36 

80 
38 

85 
40 

74 

41 

65 

38 

65 
33 

67 
35 

79 
50 

78 
51 

75 
30 

50 
21 

62 
22 

62 
25 

38 

29 

66 

38 

62 
29 

73 
32 

80 
36 

66 
34 

60 
35 

79 
40 

7* 

32 

43 
16 

64 
20 

46 
20 

60 
26 

68 
31 

70 
38 

67 
42 

63 
30 

67.8 
33.5 

GRANBURY 

MAX 

Mm 

S3 

57 

61 
55 

85 
57 

80 
46 

73 

55 

65 

45 

66 
35 

74 
49 

77 
52 

78 
61 

74 
31 

57 
23 

57 
35 

56 

28 

69 
45 

68 

42 

74 
33 

81 

51 

79 
36 

50 
43 

73 
46 

81 
57 

78 
36 

59 
20 

56 
42 

63 
23 

70 
33 

73 
42 

71 
49 

64 
44 

63 
34 

70.3 
42.2 

GRAPEVINE  DAM 

MAX 

Mm 

79 
60 

81 
53 

79 
57 

83 
44 

71 

43 

73 
40 

60 
36 

65 

37 

69 
54 

78 
59 

76 
34 

46 
26 

54 
28 

59 
32 

58 
33 

66 
40 

58 
32 

71 
34 

78 
40 

49 
38 

50 
40 

71 
48 

78 
48 

50 
23 

55 
23 

55 

22 

56 
24 

66 
34 

65 
41 

59 

42 

62 
39 

65.2 

38.9 

GREENVILLE  7  NW 

MAX 

Mm 

76 
61 

79 
55 

77 

62 

61 
42 

70 

45 

73 
37 

58 

31 

60 
34 

67 

49 

76 
61 

73 
33 

43 

21 

54 

24 

57 
25 

58 

27 

60 
42 

55 

27 

67 
32 

73 
41 

49 
38 

51 
41 

65 
51 

74 
46 

47 
21 

53 

23 

47 
19 

52 

21 

64 

35 

60 
38 

61 
40 

60 
36 

62.6 
37.4 

GROESBECK 

MAX 

Mm 

81 
65 

79 
65 

80 
64 

77 
52 

77 

53 

7* 

52 

63 

44 

66 

44 

72 

53 

76 
64 

76 
39 

45 
29 

55 

31 

59 

37 

37 
38 

70 
46 

62 
35 

71 
40 

78 
60 

67 

43 

62 
43 

73 
62 

76 

55 

57 
29 

59 
31 

53 

27 

60 
30 

68 
34 

76 
55 

60 
46 

65 
40 

67.6 
45.4 

HAMILTON  2SSE 

MAX 

Mm 

79 
57 

79 
57 

77 
61 

81 
49 

74 

49 

73 
44 

60 
38 

64 
38 

72 
55 

75 
53 

75 
36 

48 
29 

57 
29 

57 
50 

66 

44 

61 
33 

72 
43 

78 
49 

49 
39 

54 
42 

73 
53 

78 

45 

55 

26 

61 

26 

50 
29 

61 
29 

71 
35 

78 
55 

63 
43 

64 

34 

67.0 
42.4 

HENRIETTA 

MAX 

Mm 

7B 
54 

75 
38 

80 

38 

78 
31 

70 

31 

62 

28 

59 
29 

65 
35 

77 

49 

76 
49 

75 
26 

56 

21 

57 
23 

59 
29 

57 
31 

63 
36 

57 
36 

74 
40 

78 
33 

57 
32 

46 
39 

66 
38 

69 
27 

54 

17 

57 

17 

44 
23 

55 

24 

64 
30 

63 
31 

60 
32 

62 
29 

64.4 
32.2 

S««  Ref«r»oc»  Not»>t  Following  S 
-    398    - 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER 


Station 

Day  of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

> 

< 

HICO 

MAX 

MIN 

61 
54 

78 
54 

63 
58 

80 
44 

76 

51 

63 
44 

65 
32 

73 
48 

76 
50 

77 
60 

73 
32 

5  9 
21 

56 
34 

55 
27 

69 

46 

67 

40 

74 
33 

6  0 
52 

76 
37 

49 
41 

76 
44 

80 
56 

77 
41 

60 
21 

53 

20 

63 
20 

72 
30 

78 
47 

73 
50 

62 
40 

60 
33 

69,8 
40.6 

HIUSBORO 

MAX 

MIN 

SO 
62 

60 
59 

79 
61 

81 
51 

75 
50 

77 

45 

62 
41 

66 

41 

70 
53 

77 
61 

77 
36 

♦  1 

26 

54 

25 

57 
35 

56 
39 

70 

44 

61 
38 

72 
38 

79 
56 

63 

44 

50 
42 

71 
50 

75 
46 

52 

21 

42 
23 

51 
26 

56 
27 

70 
38 

76 
51 

63 
46 

66 
33 

66.1 
42.3 

JACKSBORO 

MAX 
MIN 

SO 
54 

76 
52 

S3 

59 

78 
45 

71 
56 

56 
31 

65 
38 

77 
50 

77 
54 

77 
59 

75 
29 

57 
24 

59 
32 

57 
33 

65 

41 

65 

38 

75 
40 

79 

54 

77 
33 

46 
38 

74 
44 

72 
44 

71 
30 

57 
21 

56 
32 

59 
26 

65 

33 

72 
42 

68 
48 

63 
43 

61 
32 

68,3 
40.5 

KAUFMAN 

MAX 
MIN 

77 
61 

79 
57 

78 
61 

79 
45 

73 
45 

76 
45 

61 
36 

62 
36 

68 
50 

76 
62 

75 
37 

43 
26 

55 

29 

58 

31 

58 
32 

62 

44 

57 
32 

70 
34 

75 
49 

50 
43 

53 

45 

69 
53 

72 
48 

50 
24 

55 

24 

49 
23 

55 
24 

67 
37 

75 
45 

63 
45 

63 

37 

64,6 
40,6 

KILLEEN 

MAX 

MIN 

77 

67 

71 

57 

79 
57 

79 
50 

77 
59 

63 
47 

62 
34 

70 
43 

76 
62 

78 
62 

67 

38 

60 
30 

61 

45 

60 

34 

72 

52 

66 

48 

67 
28 

78 
52 

71 
49 

52 

45 

74 
40 

73 
46 

56 

47 

57 
23 

58 
23 

57 
23 

64 

26 

77 
50 

68 
35 

69 
46 

61 
34 

67.7 
43.7 

LAVON  DAM 

MAX 
MIN 

76 
61 

60 

59 

78 
61 

82 
46 

71 
49 

73 
42 

59 
36 

62 
37 

68 

51 

77 
62 

74 

35 

44 
27 

55 

31 

57 
34 

58 

35 

54 
42 

54 

34 

69 
37 

74 
42 

49 
39 

51 
43 

65 

50 

74 
49 

49 
28 

53 
29 

42 
23 

54 

26 

65 
36 

64 
43 

59 
45 

61 

39 

62.9 

41.1 

MARLIN  3  NE 

MAX 

MIN 

79 
66 

79 
61 

76 
64 

77 
53 

78 
57 

66 
5i 

66 
39 

74 
49 

B0 
62 

77 
64 

68 

37 

55 

26 

58 

40 

57 
33 

73 
47 

77 
42 

73 
26 

80 
40 

73 
48 

49 
42 

73 

47 

73 
66 

70 
46 

69 

£6 

54 
35 

68 
32 

70 
31 

77 
50 

67 
53 

67 
46 

59 

35 

69.8 

45.7 

MC  GREGOR 

MAX 

MIN 

SO 
63 

81 
60 

76 

60 

80 
52 

77 
52 

77 
49 

61 
35 

71 
35 

73 
52 

75 
63 

76 
34 

44 
27 

52 
27 

55 
35 

57 
40 

70 
44 

63 
37 

75 

38 

79 
48 

53 
42 

51 

42 

73 

51 

77 
50 

55 
25 

60 
25 

53 
25 

58 
30 

71 
37 

79 
54 

62 

47 

67 

35 

67.3 
42.4 

MC  KINNEY 

MAX 

MIN 

60 
61 

79 
54 

82 
60 

76 
43 

74 
54 

59 

36 

62 
32 

67 
45 

77 
56 

75 
59 

72 

30 

54 
21 

57 
31 

57 
24 

54 

42 

55 

43 

69 
31 

75 
49 

73 
38 

47 
40 

67 
46 

77 
56 

71 
37 

52 

20 

52 

40 

54 
21 

65 
26 

65 
38 

63 
43 

62 

43 

56 
34 

65.4 

40.4 

MEXIA 

MAX 

MIN 

78 
61 

78 
63 

78 

63 

75 
51 

74 
54 

7S 
49 

61 

42 

64 
42 

70 
50 

76 
53 

74 
37 

43 
28 

52 

30 

58 
35 

56 
38 

66 
44 

58 
35 

70 
36 

77 
42 

64 
39 

60 

39 

75 
55 

75 
54 

59 
27 

57 
26 

52 
27 

55 
3  2 

66 
36 

75 
53 

58 
44 

63 

37 

65.9 

42.9 

MINERAL  HELLS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

80 
53 

80 
54 

63 
54 

72 
45 

66 

44 

60 

40 

65 

38 

77 
48 

78 

51 

77 
47 

48 
29 

60 
25 

60 
35 

55 
29 

67 
44 

60 
37 

76 
34 

79 
50 

60 
35 

43 
41 

73 

46 

77 
47 

54 
27 

59 

21 

56 

27 

63 
22 

68 
39 

68 
42 

60 
45 

64 
43 

58 

33 

66.2 
39.5 

NAVARRO  MILLS  DAM 

MAX 

MIN 

60 
62 

77 
62 

78 
62 

78 
49 

75 

51 

76 
46 

60 
40 

65 
41 

70 
53 

78 
63 

76 

36 

45 
26 

53 

28 

58 
30 

57 

32 

69 
36 

60 
34 

70 
35 

80 
53 

53 

40 

53 
42 

70 
53 

76 
50 

54 
25 

57 
25 

52 
24 

56 
27 

67 
34 

75 
51 

60 
45 

64 
37 

65.9 

41.7 

QLNEY 

MAX 
MIN 

60 
50 

77 
40 

83 

57 

73 
36 

63 
41 

63 

30 

67 
31 

79 

47 

77 
50 

76 
56 

67 
29 

63 
23 

63 
38 

56 
28 

65 
45 

64 
37 

75 
33 

80 
50 

69 
33 

46 
37 

70 
43 

71 
41 

60 
24 

63 
16 

52 

27 

61 
24 

68 

33 

67 
39 

60 

30 

63 

43 

60 

26 

67.1 
36.7 

PARIS 

MAX 

MIN 

76 
62 

79 
58 

77 
60 

80 
42 

68 
44 

69 
37 

58 
33 

60 
35 

66 
47 

76 
58 

72 
34 

38 
26 

50 
26 

57 
29 

58 
34 

57 
41 

53 

34 

66 

36 

66 
39 

48 
41 

46 
43 

64 
46 

73 
46 

46 
26 

52 
26 

43 
25 

51 

26 

60 
31 

61 

41 

62 
41 

56 

41 

60.9 
39.2 

PILOT  PDINT 

MAX 
MIN 

76 
60 

79 
55 

75 
54 

60 
40 

69 

40 

69 
34 

57 
35 

61 
35 

68 
52 

75 
59 

74 

30 

43 
23 

55 

25 

57 
32 

59 
33 

57 
42 

55 
34 

69 
34 

76 
35 

43 

35 

46 
39 

64 
48 

73 

41 

45 
22 

52 
22 

45 
24 

54 
24 

63 

36 

64 
36 

60 

40 

60 
36 

62.3 
37.3 

PROCTOR  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

79 
53 

80 
52 

77 
55 

81 
43 

'75 
45 

70 
42 

61 
36 

67 
38 

76 
50 

77 
53 

7b 
32 

48 
24 

59 
25 

56 
31 

57 
38 

68 
41 

62 

33 

73 
37 

79 
39 

50 
33 

56 

41 

75 
50 

78 
44 

44 

23 

63 
23 

49 
23 

62 

28 

73 
33 

77 
49 

64 
44 

63 
33 

66,9 
36.6 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

80 
53 

78 
50 

8  3 
53 

74 
40 

66 
50 

53 
34 

66 
35 

75 
49 

77 
52 

75 
54 

66 

31 

60 
26 

58 
35 

56 

30 

64 
39 

61 

39 

75 
35 

76 
51 

69 
33 

49 
38 

75 
41 

75 
47 

62 

31 

64 

20 

45 
35 

61 
24 

70 
31 

73 
46 

65 
43 

61 
40 

57 
31 

66.7 
39.3 

9UINLAN 

MAX 

MIN 

76 
63 

77 
60 

79 
63 

75 
43 

74 
55 

69 
42 

61 
35 

67 
44 

75 
58 

74 
61 

68 
34 

53 

25 

56 
36 

60 
34 

58 
33 

56 
43 

67 
35 

72 
53 

72 
41 

52 

42 

66 

46 

70 
62 

70 
41 

54 
23 

62 
39 

56 
23 

64 
32 

65 

41 

61 
44 

61 
44 

55 

35 

65.3 

42.9 

RANGER  1  W 

MAX 
MIN 

60 
54 

77 
58 

82 
65 

72 
47 

65 
51 

60 
38 

67 
32 

75 
56 

77 
50 

76 
59 

29 

57 
27 

58 
36 

54 
33 

66 
45 

60 
38 

74 
33 

77 
51 

47 
46 

70 
46 

77 
50 

64 
34 

65 
32 

63 
23 

57 
28 

59 
32 

61 
45 

61 
43 

58 
30 

66.4 
41.9 

RISING  STAR 

MAX 

Mm 

78 
50 

73 

51 

77 

55 

82 
46 

76 
50 

69 
38 

62 
31 

66 
31 

75 
51 

78 
53 

77 
31 

53 

23 

59 
25 

59 
31 

55 
32 

68 
32 

63 
29 

75 

29 

78 
36 

49 
36 

56 
40 

75 
46 

76 
38 

45 
19 

62 

19 

48 
22 

53 
30 

59 

42 

77 
45 

62 
43 

62 
29 

66.1 
36.5 

ROSEBUD  3  WSW 

MAX 

MIN 

80 
64 

80 
62 

79 
64 

77 

51 

78 
58 

75 
51 

67 
42 

74 
50 

80 
60 

79 
65 

74 
37 

54 
27 

56 
40 

56 
35 

72 
47 

67 
42 

74 
33 

80 
48 

76 
50 

50 

41 

75 
47 

75 
59 

71 
48 

59 
25 

58 
43 

59 
24 

70 

32 

76 
53 

71 
55 

67 
46 

62 
35 

70.1 
46.3 

Sherman  pump  station 

MAX 

MIN 

76 
59 

80 
52 

73 
57 

84 
43 

69 
46 

68 
35 

58 
35 

61 
38 

61 
52 

76 
61 

74 

30 

43 
23 

53 
26 

57 
26 

57 
30 

58 
41 

55 
31 

68 
39 

75 
35 

46 
35 

51 

36 

67 
49 

71 
21 

55 
24 

54 

24 

46 
24 

52 

2b 

62 
26 

63 
39 

59 
39 

59 
35 

62.3 

36.7 

SPRINGTOWN 

MAX 

MIN 

79 
59 

79 
50 

78 

57 

83 
36 

72 
35 

69 

33 

60 
29 

65 
33 

74 
52 

77 
54 

76 
29 

46 

20 

58 
20 

59 
24 

58 

25 

67 
40 

60 
28 

73 
40 

76 
34 

47 
34 

49 

38 

71 
47 

77 
44 

46 
16 

57 

16 

45 
18 

60 
27 

66 
34 

70 
36 

59 
42 

62 

33 

65.1 
34.9 

STEPHENVILLE  4  N 

MAX 

MIN 

79 
53 

77 
52 

80 

58 

71 
45 

70 
55 

60 
48 

64 
36 

73 
49 

77 

49 

75 
58 

64 
27 

54 
24 

58 
38 

53 
33 

66 
43 

64 
39 

70 
34 

78 

50 

72 
34 

56 
39 

73 
45 

75 
50 

70 
35 

60 

20 

56 
30 

60 
20 

68 
34 

75 
50 

64 

47 

69 
42 

63 

34 

67.5 

41.0 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

MAX 

Mm 

80 
63 

75 
61 

78 
63 

77 
53 

76 
54 

78 

49 

60 
41 

65 

44 

74 
54 

78 
63 

77 

38 

50 
29 

56 
30 

55 
38 

57 

41 

70 
47 

65 
37 

73 
41 

79 
58 

65 

42 

52 
41 

71 
51 

73 
55 

59 

26 

59 
29 

59 
26 

60 
32 

70 
42 

78 
56 

64 

41 

68 
36 

67.8 
44.5 

TAYLOR 

MAX 

Mm 

82 
63 

80 
63 

80 
65 

82 
52 

77 

53 

78 
50 

63 
39 

66 
42 

76 
54 

78 
64 

77 
44 

50 

28 

56 
33 

67 
37 

56 

43 

72 
46 

67 
33 

7S 
34 

80 
62 

68 

43 

56 
44 

77 
56 

74 
57 

59 
29 

61 
29 

57 
25 

60 

26 

71 
42 

73 

55 

68 
48 

70 
35 

69.5 
45.0 

TEMPLE 

MAX 

Mm 

82 
64 

78 
63 

78 

65 

78 
56 

78 
57 

79 
44 

62 
44 

64 
41 

74 
44 

78 
63 

77 

40 

53 

29 

57 
31 

56 
34 

58 

42 

72 
45 

66 

41 

73 
43 

73 
61 

65 
46 

6  3 
44 

75 
49 

73 
50 

56 
27 

59 

30 

62 
26 

60 
30 

70 
41 

72 

56 

63 
47 

69 

37 

68,5 
44.6 

THROCKMORTON 

MAX 

Mm 

60 
52 

77 
43 

77 
49 

60 
36 

73 
37 

61 
26 

58 
32 

65 
37 

77 
48 

76 
49 

75 

28 

47 
24 

60 
28 

58 
27 

56 
33 

65 
35 

60 
30 

76 
32 

79 
33 

44 
33 

50 

37 

69 
43 

71 
28 

42 

16 

63 
19 

44 
21 

56 
28 

66 
32 

65 
32 

54 
33 

61 
27 

64.1 
33.2 

WACO  DAM 

MAX 

Mm 

76 
61 

77 
60 

76 
61 

79 

48 

74 
50 

78 
49 

62 
40 

65 
43 

70 
50 

75 
56 

75 
37 

48 
28 

54 
26 

57 
32 

56 

35 

71 
42 

63 

31 

70 
35 

76 
57 

62 

43 

53 

43 

71 
52 

72 
49 

57 
25 

57 
27 

54 
24 

57 

31 

69 
34 

77 
54 

61 

45 

68 

33 

66.5 
42.0 

WACO  WSO 

MAX 

Mm 

61 
60 

60 
59 

80 
62 

75 
50 

78 
53 

6  3 

46 

67 
39 

73 
54 

77 

61 

75 
64 

64 
32 

56 
26 

57 
39 

57 
32 

71 

50 

64 
36 

73 
32 

79 

56 

69 
50 

50 
46 

71 

49 

75 
64 

64 
37 

58 
27 

56 

30 

57 
26 

71 
34 

78 
50 

63 
54 

66 

44 

59 

37 

68. 0 
45.1 

WAXAHACHIE 

MAX 

Mm 

61 
62 

81 
58 

82 
63 

77 
47 

75 
57 

69 

,6 

65 
39 

70 
46 

78 
61 

77 
63 

77 
31 

54. 

28 

57 
36 

57 
31 

69 

44 

66 
44 

71 
35 

78 
51 

76 
42 

48 
41 

70 

46 

74 
63 

71 

41 

57 

25 

53 
43 

55 

24 

68 
34 

75 
44 

68 
48 

65 
44 

56 
36 

68.4 
44.4 

WEATHERFORD 

MAX 

Mm 

76 
58 

80 
50 

56 

82 
46 

75 
45 

68 

41 

60 
35 

65 
39 

74 
53 

77 
55 

B3 
29 

47 

21 

58 

21 

60 
26 

55 
27 

67 

40 

60 
31 

73 

41 

78 
36 

49 
34 

50 
34 

74 
49 

78 
45 

47 
21 

64 
22 

53 

20 

61 

30 

66 
39 

69 
42 

60 
44 

62 
36 

66.2 
37.6 

WHITNEY  DAM 

•     *     • 

MAX 

Mm 

79 
59 

60 
55 

79 
58 

62 
52 

75 
53 

76 
49 

62 
36 

65 
39 

71 

53 

76 
59 

77 
37 

49 

29 

54 
29 

55 
31 

55 
32 

70 
32 

61 
29 

72 

33 

79 
58 

62 
44 

50 

43 

70 

49 

78 

48 

58 
27 

57 
27 

52 
22 

58 
22 

71 
33 

77 
49 

62 

46 

65 
37 

67.0 
41.0 

EAST  TEXAS          04 

ANDERSON 

MAX 

Mm 

61 
65 

80 
64 

82 
64 

78 
62 

61 
62 

76 
58 

67 
42 

74 
47 

80 

63 

79 
60 

72 
38 

57 
29 

60 
35 

59 

37 

64 
47 

64 
47 

71 
37 

76 

52 

79 

58 

70 
44 

79 
57 

76 
65 

75 
42 

63 
30 

60 
28 

71 
38 

76 
55 

65 
47 

72.0 
49.0 

ATHENS  3  SSE 

MAX 

Mm 

61 
65 

76 
60 

78 
55 

70 
48 

73 

38 

79 
38 

78 

60 

76 
59 

65 
34 

55 

25 

56 
36 

61 
29 

67 
44 

62 
35 

70 
27 

75 
4  9 

67 
48 

50 
46 

41 

76 
50 

76 
38 

59 
27 

53 
40 

56 
21 

69 

41 

82 
46 

64 
45 

62 

40 

56 
42 

67.9 
42.3 

CARTHAGE 

MAX 

Mm 

76 
60 

77 
60 

79 
63 

73 
50 

80 
49 

73 
49 

64 

31 

71 
34 

75 

56 

78 
59 

70 
37 

54 
28 

58 
38 

58 
30 

54 
42 

59 
46 

66 
26 

71 
44 

78 
63 

64 

48 

74 
51 

80 
63 

74 
53 

57 

29 

60 
29 

56 
22 

6' 
29 

70 

51 

67 
53 

58 
45 

55 
42 

67.7 
44.6 

CENTER 

MAX 

Mm 

77 
60 

79 
60 

77 

60 

77 
47 

72 
46 

^a 

46 

63 
26 

62 
26 

70 
30 

74 
53 

74 
58 

70 
24 

57 
24 

60 
24 

58 

24 

57 
42 

62 
26 

67 

25 

72 
42 

78 
50 

67 
50 

74 
63 

76 
65 

71 

27 

60 
27 

62 
20 

53 

20 

67 
28 

71 
57 

58 
45 

5  5 
40 

67.7 
39.8 

Sea  F»fer»nc«  No1o«  Following  Slatlon  Index 
399 
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DAILY  TEMPERATURES 

TEXAS 

DECEM6ER 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

0) 
01 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

CENTERVILLE 

MAX 

min 

80 
62 

81 
58 

80 

65 

80 

51 

76 
51 

78 
52 

63 
39 

65 
32 

72 
46 

78 
62 

77 
44 

45 
22 

55 

24 

59 
27 

57 

37 

62 

47 

69 
31 

70 
45 

78 
60 

75 
42 

73 
45 

76 
66 

60 
57 

68 
28 

57 
36 

57 
28 

57 
27 

70 
42 

77 
57 

66 

47 

63 
41 

69.2 

44.2 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

75 
56 

80 
59 

77 
61 

78 
41 

74 
44 

70 
37 

66 
28 

59 
26 

66 
42 

62 
42 

73 

40 

42 
24 

52 
23 

58 
28 

56 

30 

54 
39 

53 
28 

64 
23 

66 

46 

64 
42 

59 

41 

64 
42 

70 
49 

58 
23 

51 
32 

47 
20 

50 
20 

58 
26 

62 
45 

63 
42 

56 
39 

62.2 

36.9 

COLDSPRING  5  SSW 

MAX 
MIN 

78 
63 

80 
64 

78 
65 

82 
62 

77 
60 

80 
55 

64 
34 

65 
33 

72 
43 

76 
60 

77 
58 

66 
35 

58 
35 

56 
33 

58 
33 

65 
49 

62 

30 

69 
31 

69 
59 

78 
51 

70 
52 

60 
64 

61 
66 

70 
34 

64 
35 

61 

27 

59 
28 

71 
35 

77 
58 

70 
50 

60 
43 

70.1 
46.7 

COLLEOE  STATION  FAA  »P 

MAX 
MIN 

80 
64 

80 
62 

80 

60 

76 
60 

80 
58 

64 
50 

65 

45 

73 
43 

77 
63 

76 
60 

62 
36 

57 
30 

57 
43 

57 
39 

65 

51 

62 
38 

70 
36 

76 
52 

78 

45 

56 

43 

79 
56 

77 
67 

71 
39 

61 

30 

59 
35 

57 
30 

70 
37 

73 
57 

70 
54 

63 
48 

58 
39 

68.7 

47.6 

CONROE 

MAX 

MIN 

78 
60 

82 
63 

60 
67 

82 
63 

61 
60 

81 
59 

66 
39 

67 
40 

74 
49 

78 
59 

78 
58 

65 
31 

59 
34 

57 
36 

59 

37 

68 
49 

65 
31 

71 
33 

76 
61 

77 
50 

70 
50 

80 
64 

eo 

68 

71 
33 

67 

33 

63 

30 

62 
34 

72 
41 

79 
62 

73 
52 

64 
45 

71.8 
48.1 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

78 
62 

80 
62 

79 
63 

80 
57 

77 
55 

79 
52 

64 
35 

64 

35 

72 

45 

78 

60 

77 
58 

62 
29 

55 

28 

57 
34 

58 
33 

59 
43 

62 
30 

68 
31 

74 
52 

71 
45 

67 
45 

76 
64 

79 
66 

68 
30 

54 
30 

60 
26 

67 
24 

68 

36 

75 
58 

66 

48 

62 

43 

66.9 
44.5 

DAINGERFIELD  9  5 

MAX 

MIN 

78 
63 

77 
60 

76 
64 

74 
49 

72 

54 

70 
44 

61 
35 

68 
44 

74 
58 

75 
61 

72 
35 

54 
29 

58 

35 

64 
28 

55 

43 

56 

45 

66 

34 

71 
48 

72 
52 

55 
44 

73 
46 

73 
65 

73 
51 

53 

30 

52 

43 

51 
22 

62 
26 

64 

43 

63 
49 

60 
45 

54 
42 

63.4 
44.7 

DIALVILLE  2  W 

MAX 

MIN 

78 
62 

78 
62 

78 

63 

73 
53 

79 
56 

67 
46 

64 
33 

71 
40 

75 
59 

77 
60 

65 
37 

52 
27 

56 
36 

58 
33 

54 
43 

58 
47 

67 
32 

72 
48 

76 
53 

55 

44 

70 
55 

77 
64 

71 

46 

58 
28 

55 

42 

54 
24 

65 

34 

74 

56 

65 
52 

60 

44 

56 
39 

66,4 

45.7 

EMORY 

MAX 

MIN 

78 
60 

78 
58 

76 
63 

77 
47 

71 
44 

73 
46 

60 
31 

62 
32 

69 
46 

75 
60 

73 
37 

40 
26 

52 
26 

57 
29 

59 
29 

59 
43 

54 
30 

67 
32 

71 

47 

52 

43 

53 

44 

68 
51 

70 

60 

53 
25 

55 
26 

48 
20 

53 

21 

65 
33 

66 
42 

62 

43 

59 

37 

63.1 
39.5 

EVADALE 

MAX 

MIN 

80 
61 

80 

57 

79 
52 

81 
52 

77 
60 

81 
54 

65 
33 

65 
30 

71 
37 

75 
53 

75 
54 

72 
30 

59 

31 

52 
31 

59 
33 

62 

44 

62 
28 

66 
27 

75 
49 

78 
54 

75 
54 

76 
57 

79 
66 

72 
37 

63 
37 

67 
25 

55 

30 

66 

39 

77 
56 

74 
47 

55 
37 

70.2 
43.7 

FAIRFIELD 

MAX 
MIN 

79 
65 

76 
53 

77 

41 

71 
46 

76 
63 

75 
62 

73 
37 

57 
26 

63 

45 

65 

47 

69 
31 

76 
50 

75 
51 

78 
66 

75 
44 

73 

54 

63 

45 

63 
39 

FRANKLIN 

MAX 

MIN 

80 
63 

80 
63 

80 
63 

76 
56 

76 
62 

70 
51 

67 
43 

72 
48 

79 
63 

77 
62 

73 
38 

56 
27 

60 
40 

59 
32 

62 
46 

64 
45 

71 
34 

78 
50 

75 
48 

59 
41 

77 
48 

80 
66 

74 

48 

62 
27 

57 

43 

58 

25 

69 
36 

76 
55 

72 
58 

64 
46 

60 
39 

69,8 
47.3 

GILMER  2  W 

MAX 

MIN 

76 
61 

78 
56 

75 
55 

76 

44 

77 
45 

75 
44 

59 
26 

61 
26 

69 

46 

73 

60 

75 
42 

42 
24 

51 
24 

57 
24 

58 
25 

56 
44 

57 
28 

66 
33 

71 

53 

67 

45 

64 
45 

72 
64 

73 

52 

60 
21 

55 
25 

50 
19 

52 

20 

64 
32 

65 

43 

62 
45 

57 

40 

64.3 
39.1 

GLAOEWATER  3  HSW 

MAX 

MIN 

GROVETON  1  SE 

MAX 

MIN 

76 

56 

79 
56 

71 

50 

79 
56 

79 
56 

76 
42 

76 

44 

70 
36 

75 
54 

76 
54 

74 
51 

70 

30 

68 

63 
29 

70 
50 

6! 

46 

68 
26 

68 
49 

66 
50 

70 
58 

79 
62 

75 

79 

63 
30 

64 

31 

59 

30 

73 
33 

75 

74 
50 

74 
46 

68 
38 

71.7 
43.0 

HEMPHILL 

MAX 
MIN 

78 
60 

79 
60 

78 

59 

78 
55 

78 
42 

78 
48 

60 
29 

62 
30 

70 

43 

73 
47 

72 
56 

69 
29 

55 
35 

55 
27 

59 
34 

59 

47 

60 
26 

69 

35 

74 
51 

76 
58 

67 
56 

75 

60 

78 
65 

73 
33 

59 
35 

60 
21 

56 
25 

67 

35 

72 
52 

61 

45 

51 

37 

67.6 
43.1 

HEMPSTEAD 

MAX 

Mm 

82 
62 

82 
65 

83 
64 

80 
61 

61 
55 

76 
45 

67 
35 

64 
32 

76 
48 

79 
57 

75 

31 

57 
32 

56 
42 

58 
45 

57 
50 

64 
35 

72 
39 

76 
40 

74 
45 

70 
48 

79 
64 

78 
68 

70 

32 

64 
32 

62 
32 

62 

65 

77 
35 

75 
53 

65 
43 

61 
42 

70.6 
45.9 

HENDERSON 

MAX 

Mm 

77 

se 

78 
61 

71 
61 

73 
58 

72 
60 

76 

46 

60 

31 

63 
32 

71 
43 

73 
56 

75 
59 

61 
26 

47 
27 

57 
28 

59 
30 

57 
43 

56 

30 

67 
33 

70 
37 

72 
39 

65 
45 

71 
63 

78 

66 

68 
27 

58 
27 

56 
22 

52 

23 

65 
32 

72 
53 

59 

43 

59 
39 

65.8 
42,0 

HUNTSVILLE 

MAX 

Mm 

79 
60 

79 
65 

78 

64 

80 
62 

76 
61 

76 
46 

65 
37 

66 
37 

72 
49 

77 
61 

77 
60 

65 
30 

55 

31 

58 
36 

57 
37 

61 

47 

61 
40 

71 
40 

74 
61 

78 
45 

69 

48 

76 
65 

76 

67 

69 
30 

63 
30 

60 
26 

58 
26 

69 
37 

77 
62 

66 
50 

62 

43 

69.5 
46.9 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

MAX 

Mm 

77 
62 

79 
62 

76 
61 

78 

54 

77 
47 

77 

48 

60 
26 

64 
28 

70 
38 

74 
59 

74 
59 

70 
26 

55 

26 

56 
28 

59 
29 

59 
46 

61 
29 

66 
30 

72 
52 

77 
54 

67 
54 

75 
63 

77 

63 

71 
28 

61 
28 

60 
22 

54 
23 

66 
30 

74 
57 

63 
46 

52 

40 

67,8 
42,6 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

77 
63 

77 
62 

77 

64 

72 
52 

79 
56 

70 
47 

70 
35 

71 
44 

75 
60 

77 
60 

67 
37 

54 
24 

57 
37 

57 
31 

55 

44 

59 

46 

68 
32 

73 
49 

74 
54 

55 

43 

70 
53 

77 
64 

73 
48 

59 
30 

54 
42 

54 
23 

66 
33 

75 

53 

69 
54 

60 
44 

57 
38 

67.0 
45,9 

JASPER  3  SW 

MAX 

Mm 

78 
63 

82 
59 

80 
61 

81 
58 

60 
55 

79 

52 

64 

33 

64 
32 

71 
40 

74 
51 

73 
56 

68 
29 

56 
35 

56 
30 

59 
v  33 

59 

47 

62 
29 

67 
34 

74 
55 

78 
56 

72 

51 

78 
63 

79 

67 

62 

35 

62 
25 

69 
37 

75 
56 

69 

49 

61 
38 

70.1 
45.8 

KARNACK 

MAX 

Mm 

77 
64 

75 
57 

76 

63 

72 
48 

72 

47 

69 
45 

59 
32 

66 
34 

73 
58 

74 
59 

69 
40 

54 
30 

56 
36 

56 
29 

52 

43 

56 

47 

66 
30 

70 
41 

72 
61 

62 

46 

71 
48 

75 
64 

73 

53 

53 
31 

53 

37 

52 
24 

62 
28 

62 

45 

61 
49 

56 
46 

53 
42 

64,4 
44.4 

KIRBWILLE  FOR  SERVICE 

MAX 

Mm 

60 
60 

75 
61 

60 

60 

78 
61 

79 
56 

68 
52 

65 
31 

70 
32 

75 
55 

73 
54 

68 
48 

59 
29 

55 

40 

60 
32 

57 

40 

63 

43 

65 

30 

75 

44 

73 
67 

74 
66 

76 
67 

79 

61 

74 

67 

67 
47 

65 

41 

55 
26 

66 
30 

75 
53 

73 
52 

63 

47 

59 

40 

69.3 
48.3 

LINDEN 

MAX 

Mm 

76 
59 

77 
56 

74 

63 

76 
44 

69 
46 

70 
39 

55 

27 

59 

27 

66 
42 

72 
66 

74 
47 

47 
24 

53 
25 

57 
27 

57 
26 

53 

42 

53 
29 

65 
32 

66 
54 

63 

40 

52 

43 

70 
52 

73 

63 

63 
26 

53 

n 

52 
19 

50 
21 

61 
29 

65 
48 

62 

43 

52 
38 

62.5 
39.3 

LIVINGSTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

79 
63 

60 
62 

78 
64 

81 
61 

75 
59 

76 
56 

65 
32 

64 
31 

72 

46 

76 
60 

77 
55 

66 
28 

59 

26 

58 
29 

60 
29 

60 
51 

63 
27 

66 
27 

74 
57 

79 
54 

70 
53 

78 
65 

60 

67 

71 
33 

63 
31 

62 
25 

63 
23 

66 
33 

77 
62 

72 
51 

58 
42 

70.0 
45.4 

LONGVIEM 

MAX 

Mm 

78 
61 

79 
61 

76 

63 

77 
51 

71 
49 

72 

46 

60 
34 

62 

33 

70 
43 

76 
57 

75 
53 

54 
21 

54 
26 

58 
28 

60 
28 

59 

45 

57 
30 

69 
31 

76 
53 

72 
45 

65 
46 

72 
46 

78 
59 

68 

27 

56 

29 

55 

23 

53 

23 

66 
31 

72 
54 

62 

45 

59 

41 

66.5 
41.4 

LQVELAOY 

MAX 

Mm 

77 
62 

79 
63 

77 

64 

60 
55 

76 
56 

79 
52 

62 

34 

63 

34 

72 

40 

76 
61 

77 
57 

57 
30 

55 

31 

56 
32 

57 
33 

56 

46 

60 
29 

66 
32 

74 
57 

78 
46 

67 
48 

76 
65 

80 
67 

67 
30 

60 
30 

56 
25 

51 
27 

69 
35 

76 
59 

64 
47 

62 
42 

68.1 
44.8 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

81 

6*. 

79 
64 

79 

62 

72 
57 

79 
55 

64 
42 

66 
35 

73 
36 

77 
61 

76 
60 

70 
33 

56 
28 

59 
35 

59 
30 

61 

44 

63 

34 

71 
28 

76 
46 

80 
57 

66 
52 

73 
65 

79 
64 

73 
40 

61 
32 

60 

30 

56 

24 

70 

30 

77 

59 

68 

52 

58 
46 

59 
36 

69.2 
45.3 

MADISONVILLE 

MAX 

Mm 

80 
63 

80 
61 

80 
60 

81 
60 

79 
56 

75 

53 

65 
43 

72 
45 

78 
61 

77 
61 

72 
39 

55 
26 

57 
39 

56 
35 

62 

45 

63 

46 

70 
30 

77 
48 

76 
52 

54 
42 

77 
48 

60 
64 

78 
62 

62 
29 

60 
44 

58 
27 

69 

34 

77 
52 

78 
50 

73 
41 

63 
41 

70.5 
47.1 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

76 
60 

78 
56 

74 

62 

76 
49 

70 
46 

75 

45 

56 
30 

60 
32 

68 
36 

73 
58 

75 

58 

63 
29 

53 
32 

57 
28 

58 
30 

56 

44 

55 

28 

65 
30 

70 
52 

72 

46 

63 
43 

71 
60 

78 

64 

66 
29 

54 
29 

53 
23 

50 
24 

63 
28 

66 
52 

61 
45 

56 

40 

64.9 

41.6 

M1NE0LA  6  ENE 

MAX 

Mm 

79 
66 

77 
53 

76 
59 

79 
50 

75 
51 

70 
46 

62 

27 

70 
40 

75 
61 

75 
61 

71 
33 

52 
22 

57 
28 

58 
24 

53 
43 

60 
46 

67 
25 

72 
47 

70 
44 

49 
45 

71 
48 

73 
65 

67 
45 

55 

22 

51 

28 

53 

18 

66 
26 

70 
40 

63 
46 

60 
45 

55 

40 

65,5 

41.7 

MOUNT  PLEASANT 

MAX 

Mm 

78 
60 

81 
52 

76 

63 

77 
41 

70 
44 

72 
41 

58 
26 

62 
27 

69 

45 

76 
61 

76 
40 

40 
28 

52 
27 

58 
23 

59 
24 

52 

40 

54 
25 

67 
25 

69 
48 

58 
43 

48 
43 

70 
46 

72 
53 

54 
22 

54 
23 

49 
19 

54 
19 

63 
28 

66 
39 

64 
43 

56 
41 

63.0 
37.3 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

77 
61 

79 
58 

77 

63 

77 
44 

69 
45 

72 

39 

58 
29 

60 
31 

69 

47 

74 
59 

75 
38 

49 
23 

51 
26 

57 
32 

56 
33 

51 
41 

55 

32 

67 
36 

69 

49 

53 

43 

68 

46 

70 

49 

52 
24 

53 

27 

47 
21 

52 
25 

63 
40 

62 

40 

62 

43 

56 
39 

62.7 
39.5 

NACOGDOCHES 

MAX 

Mm 

78 
62 

80 
62 

77 

62 

78 
56 

74 
55 

79 
52 

68 
32 

65 
34 

70 
45 

75 
59 

74 
57 

67 
28 

J7 
31 

57 
29 

60 
33 

57 
47 

60 
29 

66 
31 

73 
55 

68 
48 

66 
52 

75 
63 

76 

66 

70 
32 

59 
34 

58 
24 

64 
26 

67 
36 

76 
56 

67 
50 

57 
44 

66.5 
44.9 

NEWTON 

MAX 

Mm 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

77 
62 

77 
63 

78 

63 

77 
56 

73 
54 

78 

47 

61 
36 

63 
37 

71 
50 

75 
61 

74 
43 

43 
29 

54 
29 

57 
34 

56 
35 

60 
43 

57 
36 

68 
39 

73 
60 

71 
41 

67 
45 

71 
64 

78 
61 

61 

28 

58 
28 

54 
26 

55 

27 

66 

38 

75 
57 

60 
45 

61 
39 

66,1 
44.5 

POYNOR  1  NE 

MAX 

Mm 

80 
64 

79 
63 

76 

64 

73 
54 

79 
57 

69 
49 

64 
38 

72 

44 

76 
61 

76 
61 

66 
35 

54 
29 

56 
39 

58 

30 

57 
44 

62 

40 

69 
35 

74 

49 

71 

50 

53 
42 

70 
52 

78 
65 

7* 

44 

58 

29 

55 
42 

54 
25 

66 
35 

76 
54 

67 
53 

62 

44 

57 
39 

67.3 
46.1 

ROCKLAND  1  W 

MAX 

Mm 

to 

60 

78 
56 

81 

5? 

73 
58 

61 
50 

66 
52 

65 
29 

73 
30 

75 
52 

75 
60 

69 
46 

55 

26 

56 
37 

59 
27 

58 
45 

63 
50 

69 
25 

76 

41 

80 
66 

72 
55 

79 
62 

80 
63 

74 

60 

61 
29 

61 

37 

55 
22 

69 
28 

78 
51 

71 
56 

58 

47 

56 
38 

69.2 
45.7 

S««  !Ul«r«nc«  NoUt  Following  Station  Ind»; 
400 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER 


1 

2 

3 

MAX 

78 

76 

76 

MIN 

60 

62 

63 

MAX 

77 

85 

79 

MIN 

63 

61 

63 

MAX 

78 

75 

75 

MIN 

61 

60 

65 

MAX 

78 

79 

77 

MIN 

60 

58 

60 

MAX 

75 

78 

78 

MIN 

58 

62 

64 

MAX 

79 

80 

79 

MIN 

64 

64 

63 

MAX 

60 

78 

77 

MIN 

63 

62 

64 

MAX 

79 

76 

78 

MIN 

6". 

60 

60 

MAX 

72 

78 

78 

MIN 

58 

57 

60 

Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      ie       17      18      19      20      21      22      23      24      2S      26      27      28      29      30      31 


RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 
SIMMS  2  NNW 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 
WILLS  POINT 
*      • 
TRANS  PECOS 
ALPINE 
6AKERSFIELD 
6ALM0RHEA 
CANDELARIA 
CHISUS  BASIN 
C0RNU0AS  SERVICE 
CRANE 
DRVDEN 
EL  PASO  WS0 
FABENS 

FORT  HANCOCK 
FT  STOCKTON  KFST 
GAANDFALLS  3  SSE 
LA  TUNA  1  S 
MARATHON 
MARFA  2  ENE 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 
PECOS 

PENWELL  1  SSE 
PRESIDIO 
RED  BLUFF  DAM 
SALT  FLAT  10  ENE 
SANOERSDN 
SHEFFIELD 
SIERRA  BLANCA 


74   78   82 
41   32   48 


69   85 
44   42 


76   81 

40   36   39 


74   68 
49   49 


70   79 
30   29 


77   77 
40   38 


69   76 
31   33 


70   70 
38   38 


78   66 
42   52 


68   70   75 
38   32   34 


75   69 
33   31 


85   78   82 


75   77   77 


31   33 

74 


70   72   70 
43   48   46 


79   76 
49   46 


86   79   79 
41   32   34 


80 

79 

71 

36 

34 

33 

68 

6=) 

73 

30 

30 

36 

77 

67 

78 

36 

38 

42 

73   78 
50   46 


72   80 
57   52 


70   69 
50   47 


77   69   73 


68   70 
42   39 


75   78 
59   52 


70   75 
51   47 


73   68 
62   56 


75   74 
30   30 


80   82   70 


76   72   69 
51   52   41 


68 
33 


41 


86  72  70 

35  36  29 

79  71  64 

44  40  31 


78   74   66 


60   64 
36   37 


61   74 
29   29 


58   63 
29   33 


55   57   65 
29   30   40 


79   81 
33   33 


63   68   68 

41   46   48 


26  29  28 

64  76  75 

29  41  38 

63  66  70 

33  39  40 


75   76 
33   39 


77 

45   29 


69   66 

43   40 


53 
20 


72   75   41 


82   71 

40   43 


71   68   56 


79   66   59 


57   52 
29   25 


43   34 


52   56 
39   42 


52   52 
21   33 


58   60 
30   30 


60   56 
32   38 


56   59   53 
23   28   28 


64   62 
27   41 


54 

36   36 


51 
42 

47   52   63 
40   30   33 


56   63 
28   35 


64   76 
37   34 


59   66 

30   31 


74 
25 


59   68 
37   51 


65   66 
29   31 


60   66 
25   26 


54   64   60 
29   44   47 

63   62   73 


60   73 
37   27 


66   76 
23   25 


66   69 
34   31 


63      56      56      60      59      53      57      70 
40      24      26      22      25      35      24      24 
See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
-   401    - 


72   74 
54   43 


75   77 
56   56 


62   62 

50   42 


70   53 
43   42 


65   69 
48   42 


73   68 
57   43 


77   75 
69   65 


74   50 
45   42 


65  72 

37  37 

70  57 

40  40 

72  60 

32  42 

64  78 

43  45 

72  74 

55  51 

50  71 

34  31 

74 
35 

68  65 

45  49 

59  67 

35  33 

70  55 

35  37 

74  55 

38  36 

79  62 

42  42 

76  57 

35  36 

54  66 

38  36 


70   73   69 


55   76   59 


31   40   39 

71   62   63 
42   40   43 


74   67   67 


64   70   65 


77   62 
61   29 


76 

66   36 


70   50 
50   23 


56 
22 


79  71 

67  39 

76  59 

56  26 

73  66 

64  39 

70  52 

52  24 


67   62 
43   41 


56   62 
26   28 


69   76   66 


74   74   64 


75   49   66 
40   41   24 


74   74   64 


74   73 
35   30 


61   59 
30   28 


55 
29 


64   66   67 


61   65 
26   26 


67 
26 


62   64   66 
26   24   44 


67   68   76 
25   25   30 


64   59   72 
28   27   28 


71   58 
56   43 


39 
59 


63   71   60 


69  66  67 

46  49  27 

77  77  65 
40  48  46 

69  81  67 

35  41  48   4 

78  79  69 


77   65 

44   40 


58   62 
37   32 


49   46   36 


76   74   64   64 


66   64   65 


40   43   25 


35   45   42   23 


Continued 

VI 

\1L 

I 

It 

1V1J 

■'t.J 

tiA 

1U 

tit 

.b 

TEXAS 

0ECEMBER 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

> 
< 

VAN  HORN 

MAX 
MIN 

WINK  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

75 
31 

77 
32 

8? 
41 

70 
38 

67 
37 

60 
26 

73 
27 

78 
34 

79 

28 

72 
39 

52 
27 

57 

20 

56 
28 

54 
25 

60 
38 

64 
23 

73 
26 

74 

39 

54 
39 

61 
40 

63 
37 

71 
26 

60 
24 

67 
16 

35 

27 

68 
26 

75 
33 

75 
48 

61 
45 

69 

31 

58 
23 

66.5 
31.3 

YSLETA 

*      »      • 

MAX 
MIN 

7* 
34 

67 
33 

72 
32 

77 
34 

73 
33 

72 
31 

74 

29 

76 
37 

64 
30 

58 
21 

60 
24 

63 
31 

56 
34 

54 
20 

59 

21 

70 
32 

69 
36 

55 
33 

68 
40 

61 
27 

61 
23 

56 
21 

61 
25 

06 
29 

69 

37 

66 
44 

65 
43 

56 
34 

61 

21 

65.0 

30.7 

EDWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAO  DAM 

MAX 
MIN 

75 

n 

73 
53 

71 

5* 

77 
52 

71 
53 

77 
42 

65 
41 

72 
42 

74 
50 

74 
52 

72 

41 

51 

36 

57 
36 

52 

46 

55 

46 

75 
46 

67 
42 

73 
42 

75 
54 

63 
54 

63 
55 

67 
57 

73 
48 

69 
39 

64 
34 

65 
36 

60 
36 

70 

37 

71 
52 

75 
42 

77 
31 

68.5 
45.2 

BIG  LAKE  NO  2 

MAX 

MIN 

72 

45 

76 
42 

6  9 
42 

80 
44 

75 
45 

6  8 
26 

65 
33 

67 
35 

73 
44 

76 
45 

72 
30 

54 
24 

59 
24 

50 
30 

52 

30 

63 
30 

59 
33 

70 
39 

74 
43 

62 
38 

60 
40 

63 

48 

74 
34 

55 

20 

64 
21 

54 
22 

67 

26 

75 
38 

79 
43 

63 

40 

65 
25 

66.3 
34.9 

BLANCO 

MAX 

MIN 

79 
61 

77 
55 

75 

63 

81 
52 

75 
53 

79 
45 

62 
35 

66 
42 

72 
46 

77 
52 

75 
44 

51 

26 

58 
27 

50 

41 

54 
45 

71 
41 

67 
27 

78 
28 

74 
50 

73 

44 

66 

45 

75 
59 

71 
56 

63 
29 

66 

27 

53 
24 

63 

24 

66 
33 

71 
56 

69 

45 

73 
34 

69.0 
42.2 

BOERNE 

MAX 

MIN 

79 
61 

75 
53 

76 
58 

79 
51 

75 
52 

78 
42 

67 
36 

68 
46 

70 
42 

76 
55 

75 
43 

63 

28 

58 
27 

51 
44 

53 

45 

72 
48 

69 
26 

71 
26 

74 
49 

75 
45 

65 
45 

72 
98 

70 
56 

63 
29 

66 
29 

59 
25 

61 
25 

63 
34 

74 
55 

73 
46 

76 
36 

69.4 
42.5 

BRACKETTVILLE 

MAX 

MIN 

75 
50 

75 
51 

7* 
51 

73 
53 

72 
36 

69 
42 

70 
32 

75 
43 

78 
46 

73 
53 

70 
33 

61 
26 

59 
39 

55 

46 

59 
37 

69 
33 

76 
36 

77 
43 

73 
54 

64 
54 

70 
61 

71 
91 

70 
33 

66 
32 

66 
31 

62 
23 

72 
31 

71 
32 

79 
52 

76 
32 

70 
33 

70.1 
41.1 

BRADY  2NNW 

MAX 

MIN 

75 

50 

80 
51 

78 

55 

82 
45 

75 
43 

73 
36 

61 
31 

63 
30 

75 
49 

80 
55 

75 
34 

50 

20 

58 
21 

55 

26 

57 
30 

69 
43 

62 
28 

75 
34 

78 
47 

56 
42 

65 
43 

78 
94 

79 
39 

52 

18 

69 

IB 

51 
28 

67 
27 

75 
29 

79 
45 

64 
44 

65 
24 

68.5 
36.7 

BURNET 

MAX 

MIN 

76 
64 

75 
53 

77 

62 

75 
51 

78 
50 

68 
44 

65 
34 

73 
53 

75 

48 

75 
62 

72 
36 

56 

24 

54 
39 

55 

30 

70 
48 

69 

47 

72 
27 

77 
54 

73 
50 

53 

-4 

73 
49 

74 
99 

72 
52 

62 

25 

60 
36 

63 
25 

69 

31 

71 
47 

70 
52 

70 
49 

63 
37 

68.9 

44.3 

CAMP  WOOD 

MAX 

MIN 

75 
52 

70 
50 

76 

50 

75 
48 

78 
47 

7B 
40 

68 
37 

71 
47 

77 
44 

75 
54 

69 
42 

59 
23 

52 
43 

53 
36 

74 
46 

73 
43 

73 
27 

73 
54 

78 
48 

71 

49 

71 
60 

70 
96 

70 
93 

67 
32 

62 
33 

64 
25 

69 
30 

72 
47 

78 
53 

79 
91 

79 
30 

71.0 
43.8 

CARTA  VALLEY 

MAX 

Mm 

82 
51 

81 
52 

75 
5? 

70 
43 

75 
53 

76 
38 

66 
39 

71 
56 

74 
46 

70 
57 

67 
41 

58 
25 

53 

41 

53 
35 

73 
46 

72 
42 

77 
30 

73 
55 

74 
48 

70 
49 

71 
56 

75 
59 

68 

43 

66 
25 

63 
26 

63 

31 

69 
32 

73 

46 

76 
47 

74 
92 

70 
24 

70.3 
43.6 

COPE  RANCH 

MAX 
MIN 

73 
45 

75 
37 

71 

44 

80 
43 

75 
44 

65 
29 

59 
30 

70 
33 

75 

50 

77 
49 

74 
32 

52 
21 

61 
22 

57 
31 

53 
32 

63 
33 

60 
32 

71 

40 

75 
42 

60 
39 

58 

40 

62 

41 

73 
39 

51 

18 

63 
18 

SI 

27 

65 
27 

79 
32 

79 
39 

60 
42 

63 
23 

66.2 
34.3 

DEL  RIO  WSO 

MAX 

MIN 

78 
52 

72 

50 

71 

55 

72 
49 

76 
52 

66 
41 

72 
41 

75 
52 

75 
51 

73 
55 

58 
40 

57 

35 

52 

44 

55 

46 

79 
47 

66 
42 

73 
39 

76 
50 

64 
51 

62 

54 

69 
57 

73 
53 

70 
46 

65 
35 

66 
36 

61 
36 

71 
36 

70 
48 

76 
52 

77 
51 

68 
34 

69.0 
46,3 

EDEN  1 

MAX 

MIN 

78 
52 

76 
50 

78 

57 

74 
42 

70 
43 

63 
40 

65 
32 

73 
51 

78 
33 

78 
57 

67 
33 

64 
22 

59 

40 

59 
32 

67 
50 

67 
34 

75 
31 

78 
53 

73 
43 

56 
41 

67 
45 

79 
50 

72 
39 

69 
18 

67 
38 

68 
25 

78 
31 

80 
50 

71 
47 

66 
42 

65 
27 

70.3 
40.1 

ELDORADO  11  NW 

MAX 

MIN 

72 
45 

74 
50 

78 
41 

78 
41 

74 
42 

70 
30 

58 
30 

68 
40 

70 

45 

75 
51 

70 
33 

48 
22 

58 
25 

52 
29 

55 

35 

63 
31 

62 
32 

74 
41 

72 

40 

62 
41 

65 

51 

73 
33 

68 

21 

65 
26 

52 
25 

62 
35 

72 
37 

80 
42 

72 
38 

65 
24 

62 
27 

66.9 
33.8 

FREDERICKSBURG 

MAX 
MIN 

79 
62 

76 
58 

77 
61 

74 
51 

80 
54 

65 

40 

63 
36 

69 

51 

77 

53 

73 
60 

64 
35 

60 
25 

51 
40 

53 
42 

70 
45 

67 
41 

71 
31 

70 
55 

72 
52 

53 

45 

69 
52 

73 
37 

67 
90 

66 
27 

62 
42 

62 
25 

68 
35 

76 

35 

72 
35 

73 
45 

68 
31 

68.4 
44,9 

JOHNSON  CITY 

MAX 

Mm 

78 
55 

77 
56 

78 
52 

78 
43 

80 
44 

69 

35 

70 
35 

73 
40 

78 

38 

78 
38 

71 
25 

58 
28 

61 
33 

51 
34 

58 
38 

78 

42 

77 
25 

77 
38 

71 
32 

70 

34 

67 
39 

79 
36 

78 
29 

64 
27 

67 
22 

67 
24 

75 
28 

73 
40 

75 
43 

73 
36 

73 
32 

71.7 
36.1 

JUNCTION 

MAX 

Mm 

81 
47 

77 
49 

82 

5  = 

76 
46 

77 
46 

64 
32 

62 
31 

71 
43 

79 

42 

73 
51 

64 
36 

61 
21 

53 

36 

57 
30 

71 
47 

63 
39 

74 
25 

77 
48 

69 
48 

54 

46 

76 
47 

79 
33 

72 
43 

69 
20 

62 
35 

68 
34 

71 
28 

79 
49 

71 
47 

73 
43 

69 
23 

70.2 
39.6 

JUNO 

MAX 

Mm 

81 
46 

69 

54 

75 
45 

74 
44 

79 
36 

64 
31 

70 
37 

68 

40 

75 
45 

72 

41 

68 
25 

62 
27 

51 
35 

55 

40 

53 

38 

67 
36 

72 
26 

73 
45 

68 

48 

68 

4fl 

73 
59 

78 
46 

67 
28 

65 
28 

60 
26 

65 
29 

71 
32 

73 

49 

74 
46 

74 
32 

68 
30 

68.8 
38.3 

KERRVILLE 

MAX 

Mm 

76 
58 

77 
50 

73 

55 

76 
48 

75 
49 

78 
39 

75 
34 

62 
42 

68 

48 

75 
55 

73 
39 

53 
23 

60 
25 

52 

42 

52 

45 

69 

43 

64 
24 

71 
24 

70 
48 

75 
46 

65 
45 

68 
36 

73 
33 

63 
25 

67 
26 

57 
24 

65 
26 

76 

29 

76 
55 

72 
47 

73 
27 

66.7 

40.4 

LAMPASAS 

MAX 

Mm 

BO 
59 

77 
52 

77 

51 

79 
42 

77 
42 

79 

39 

62 
30 

66 

30 

74 

46 

76 
58 

77 
39 

52 
21 

98 
22 

54 
28 

56 
35 

71 
45 

66 
24 

74 
25 

78 
53 

63 
43 

64 
45 

76 
93 

79 

47 

59 

20 

65 
20 

54 

20 

64 
21 

71 

28 

76 
51 

63 

45 

69 
33 

69,0 
37.6 

LANGTRY 

MAX 

Mm 

73 
48 

80 
47 

71 
51 

71 
49 

69 
51 

79 

36 

65 
33 

71 
36 

74 
45 

68 

43 

70 
31 

57 

30 

58 
30 

51 
43 

75 
40 

69 
26 

70 
29 

72 
47 

65 
47 

65 
53 

69 
52 

70 
42 

64 
28 

66 

30 

61 
34 

64 
32 

68 

34 

74 
40 

76 
43 

77 
29 

66.6 
39.4 

LEAKEY  NO  2 

MAX 

Mm 

75 
53 

72 
45 

75 
47 

75 
43 

79 
46 

70 

36 

66 
32 

68 
42 

74 
41 

72 
53 

67 
36 

53 
23 

55 

37 

52 

32 

71 

40 

70 
42 

71 
22 

70 
52 

72 
43 

71 

45 

72 
56 

71 
91 

70 
90 

63 
25 

61 
26 

64 
21 

66 
26 

63 
43 

60 
46 

73 
44 

72 
26 

69.3 
39.6 

LLANO 

MAX 

Mm 

79 

54 

79 
53 

81 
44 

78 
45 

79 
41 

63 
33 

67 
38 

75 
47 

78 
41 

78 
38 

73 
23 

58 
27 

54 
30 

57 
38 

61 

44 

65 
25 

75 
28 

79 
30 

70 
46 

67 
48 

75 
56 

78 
46 

72 
41 

62 

24 

56 
22 

67 
24 

71 

31 

78 
38 

65 
45 

71 
29 

64 
30 

70.2 
37.5 

MASON 

MAX 

Mm 

78 
46 

80 
49 

80 
48 

82 

41 

75 
42 

78 

38 

64 
31 

73 
40 

74 
42 

79 
40 

74 
36 

60 
23 

53 

30 

56 

41 

71 
44 

66 
24 

73 
27 

77 
46 

66 

44 

79 
54 

79 
48 

60 
19 

70 
21 

54 
21 

68 
25 

80 
46 

67 
45 

71.1 
37.4 

MC  CAMEY 

MAX 

Mm 

72 
42 

76 
41 

69 

44 

79 
46 

71 
45 

68 
32 

60 
36 

70 
44 

73 
41 

76 
42 

73 
33 

51 
27 

59 
38 

53 

38 

55 

41 

65 

31 

60 
32 

73 
39 

74 

45 

56 
42 

65 

45 

68 
42 

73 
34 

59 
30 

66 

31 

55 
33 

66 

30 

76 

43 

76 
48 

61 
40 

66 
31 

66.6 
36.3 

MEDINA 

MAX 

Mm 

84 
48 

71 

49 

75 

47 

77 
46 

80 
33 

71 
33 

66 

44 

82 
44 

78 
54 

76 
41 

56 
23 

60 

27 

52 

39 

53 

41 

72 
42 

69 
23 

73 
24 

71 
48 

72 
44 

65 
45 

68 

54 

71 
54 

67 
23 

67 
26 

59 
22 

65 

24 

70 

37 

73 
47 

77 
48 

69.7 
39,2 

MENARD 

MAX 

Mm 

81 
42 

77 
43 

84 
48 

75 
40 

75 
45 

62 
29 

64 
27 

74 
41 

60 
39 

74 
52 

65 
31 

59 
18 

54 

41 

57 
27 

69 

46 

65 

49 

75 
24 

78 
42 

68 

44 

56 
42 

77 
44 

90 
91 

73 
34 

70 
17 

61 
20 

67 
25 

76 
30 

91 

43 

69 

45 

66 

43 

66 

21 

70.3 
36.9 

MERTZON 

MAX 

Mm 

79 
50 

74 

45 

82 

59 

75 
38 

70 
39 

68 
26 

70 
30 

75 

43 

77 
49 

75 
57 

68 
33 

60 
23 

57 

40 

55 

29 

66 

43 

63 

37 

73 
39 

76 
41 

71 
42 

56 
40 

63 
54 

79 
49 

68 

38 

66 

16 

33 

26 

68 
26 

77 
28 

82 
44 

71 
50 

66 
42 

69 

22 

69.4 
36.7 

OZONA 

MAX 

Mm 

79 
41 

70 
56 

78 

50 

72 
42 

74 
38 

69 
27 

67 
36 

70 
39 

72 

43 

70 
35 

72 
20 

59 
20 

58 

31 

53 

32 

68 
32 

63 
28 

69 
32 

73 
41 

69 
42 

58 
44 

69 

46 

76 
30 

61 
36 

62 
26 

53 

28 

67 

29 

72 
36 

79 
38 

67 
39 

69 
37 

64 
30 

67.7 
33.8 

PAINT  ROCK 

MAX 

Mm 

80 
44 

80 
42 

82 
57 

80 
39 

75 
47 

64 
37 

69 
31 

77 
48 

81 

39 

79 
57 

74 
33 

60 
22 

57 
34 

58 
31 

68 

49 

65 
42 

73 
28 

80 

44 

77 
45 

56 
44 

79 
42 

80 
42 

78 
34 

70 
30 

63 

25 

68 
27 

66 
34 

78 

38 

74 
49 

64 

40 

69 

24 

71.7 
38.6 

PANDALE 

MAX 

Mm 

72 
47 

80 
45 

70 
50 

75 

48 

72 
45 

77 
33 

66 
32 

68 
34 

72 

40 

70 
45 

70 
42 

50 
25 

39 

26 

49 
37 

50 
39 

73 
41 

66 

24 

70 
29 

73 
45 

65 
50 

64 

51 

77 
56 

75 
43 

62 
20 

62 
29 

60 

2» 

64 
30 

70 
37 

74 
39 

72 
42 

74 
26 

67.8 

38.0 

RANKIN 

MAX 

Mm 

77 
46 

70 
41 

80 
53 

72 

43 

67 
48 

61 
27 

72 
42 

71 
45 

77 
46 

72 
53 

59 
33 

53 

27 

53 

40 

49 
36 

63 

40 

62 
38 

70 
35 

72 

47 

53 

43 

62 

42 

63 

48 

74 
45 

60 
32 

62 
26 

65 
30 

67 
32 

77 
42 

73 
42 

79 
48 

67 
42 

63 
29 

66.8 

40.1 

ROBERT  LEE 

MAX 

Mm 

72 
52 

76 
39 

76 
39 

74 
49 

68 

51 

65 
31 

71 
32 

73 
33 

76 
46 

78 
46 

76 
33 

53 
23 

61 
25 

60 

32 

56 
35 

67 
39 

62 
32 

75 
37 

77 
41 

53 

41 

63 
41 

66 
49 

76 
41 

61 
19 

58 
19 

55 

23 

62 
23 

76 
29 

75 
42 

39 
41 

61 
30 

67.3 
35.9 

ROCKSPRINGS 

MAX 

Mm 

78 
58 

70 
55 

77 
56 

72 
49 

73 
48 

75 

33 

65 
43 

68 

51 

74 
52 

68 
52 

64 
31 

59 

28 

50 
38 

52 
35 

69 

42 

66 
37 

65 
30 

66 
41 

71 
43 

63 

43 

68 
43 

73 
47 

73 
45 

61 
27 

63 
27 

66 
32 

75 
39 

77 
44 

78 
44 

77 
48 

68 

30 

68.7 
41.6 

SAN  ANGELO  OAM 

MAX 

Mm 

75 
51 

79 

48 

76 

52 

81 
45 

76 
46 

68 

26 

65 

30 

70 
31 

75 
48 

78 
48 

74 
32 

50 
22 

59 
24 

56 
35 

57 
36 

66 
37 

63 
36 

75 
44 

77 
46 

60 
41 

63 

41 

66 
42 

78 
36 

62 

67 

20 

90 

23 

66 
28 

77 

33 

78 
45 

77 
41 

64 
26 

68.6 
36.5 

S«*  Rol*u«nc«  Not**  Following  S 
402 


DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

OECEMBER 


Day 

of  Month 

a 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

SAN  ANGELO  HSD 

MAX 

BO 

78 

84 

79 

72 

56 

73 

77 

60 

77 

53 

61 

60 

59 

67 

65 

77 

80 

58 

56 

68 

81 

56 

70 

5? 

69 

78 

77 

62 

67 

66 

69 

Mm 

47 

47 

57 

41 

44 

37 

32 

56 

46 

50 

29 

25 

41 

33 

50 

37 

36 

52 

44 

44 

49 

47 

29 

21 

31 

27 

32 

45 

54 

37 

22 

40 

SAN  5431 

MAX 

79 

60 

79 

84 

77 

71 

62 

65 

75 

77 

75 

51 

57 

57 

61 

71 

65 

75 

76 

59 

62 

77 

78 

55 

65 

54 

67 

73 

79 

63 

66 

6B 

MIN 

51 

51 

92 

46 

$0 

41 

33 

43 

45 

55 

35 

23 

32 

30 

39 

44 

28 

40 

52 

43 

46 

52 

46 

23 

30 

24 

32 

39 

53 

44 

34 

40 

SONORA 

MAX 

80 

73 

77 

75 

75 

66 

68 

69 

76 

72 

67 

61 

60 

54 

70 

68 

71 

75 

70 

68 

73 

78 

75 

65 

6? 

64 

72 

76 

70 

69 

66 

70 

MIN 

42 

42 

52 

45 

43 

32 

33 

50 

39 

48 

36 

22 

47 

31 

46 

38 

26 

45 

43 

43 

43 

50 

38 

22 

27 

25 

29 

36 

43 

41 

24 

38 

STERLING  CITY 

MAX 

81 

84 

60 

78 

79 

78 

75 

72 

76 

78 

80 

48 

61 

57 

65 

68 

74 

77 

70 

65 

70 

62 

74 

63 

66 

50 

64 

73 

77 

76 

62 

70 

MIN 

44 

40 

41 

3B 

39 

34 

33 

36 

43 

49 

35 

19 

24 

29 

32 

35 

33 

40 

36 

38 

39 

37 

33 

17 

20 

24 

29 

37 

39 

39 

23 

34 

UVALDE 

MAX 

78 

77 

77 

76 

78 

73 

71 

76 

76 

76 

69 

59 

54 

56 

76 

70 

74 

78 

74 

72 

76 

69 

70 

67 

65 

62 

71 

70 

76 

78 

70 

71 

MIN 

59 

59 

64 

54 

59 

45 

44 

59 

48 

61 

45 

33 

45 

36 

49 

46 

34 

54 

48 

54 

60 

58 

45 

25 

40 

38 

37 

53 

54 

52 

32 

46 

WATER  VALLEY 

MAX 

76 

79 

77 

82 

76 

66 

66 

64 

76 

74 

78 

52 

55 

56 

57 

65 

64 

74 

77 

66 

62 

66 

76 

66 

6? 

66 

65 

76 

77 

60 

64 

66 

•     •     * 

MIN 

49 

37 

48 

46 

46 

29 

32 

33 

40 

56 

35 

21 

22 

28 

33 

34 

32 

33 

43 

42 

41 

42 

47 

16 

20 

24 

25 

36 

37 

40 

22 

35 

SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  wSO 

MAX 

80 

79 

61 

75 

78 

63 

67 

76 

79 

79 

63 

55 

56 

55 

74 

67 

74 

B0 

74 

49 

81 

73 

70 

60 

58 

60 

70 

69 

68 

73 

63 

69 

MIN 

64 

64 

60 

58 

55 

48 

44 

56 

65 

61 

36 

31 

44 

42 

50 

43 

36 

" 

45 

44 

49 

65 

40 

33 

36 

31 

36 

56 

56 

49 

39 

48 

BEEVILLE  5  NE 

MAX 

63 

62 

63 

85 

83 

83 

72 

73 

81 

82 

60 

65 

55 

51 

60 

64 

73 

75 

78 

77 

73 

83 

65 

72 

66 

74 

68 

77 

77 

82 

78 

74 

MIN 

66 

66 

66 

67 

67 

53 

55 

62 

64 

57 

58 

39 

36 

43 

51 

39 

35 

42 

68 

45 

46 

60 

57 

40 

40 

35 

47 

64 

62 

36 

52 

BRENHAM 

MAX 

81 

82 

82 

83 

60 

81 

67 

68 

75 

78 

79 

64 

58 

59 

58 

67 

67 

74 

77 

80 

70 

60 

79 

70 

64 

62 

61 

73 

78 

75 

67 

72 

MIN 

63 

63 

63 

64 

64 

53 

45 

47 

51 

57 

58 

32 

32 

40 

43 

50 

38 

38 

61 

44 

45 

67 

68 

32 

32 

29 

30 

41 

64 

53 

44 

48 

CANYON  0AM 

MAX 

81 

79 

79 

81 

78 

79 

65 

68 

76 

80 

78 

53 

59 

53 

57 

72 

68 

75 

79 

79 

68 

78 

70 

62 

64 

60 

62 

61 

69 

73 

73 

70 

MIN 

63 

60 

64 

58 

61 

47 

46 

49 

58 

61 

52 

35 

36 

45 

47 

50 

36 

39 

51 

44 

45 

65 

58 

32 

34 

31 

33 

42 

57 

47 

44 

48 

CHAPMAN  RANCH 

MAX 

79 

81 

81 

60 

82 

75 

74 

79 

79 

79 

76 

58 

55 

60 

64 

73 

75 

79 

79 

80 

80 

82 

79 

63 

78 

74 

74 

81 

82 

80 

74 

75 

Mm 

60 

64 

62 

59 

58 

55 

59 

61 

62 

68 

56 

43 

48 

48 

56 

39 

39 

61 

68 

69 

68 

69 

63 

45 

55 

41 

47 

64 

69 

61 

40 

56 

COLUMBUS 

MAX 

77 

76 

79 

79 

78 

79 

6* 

67 

71 

73 

75 

68 

55 

56 

61 

65 

60 

66 

78 

71 

70 

78 

79 

70 

60 

61 

66 

77 

78 

77 

67 

70 

MIN 

60 

61 

62 

64 

65 

49 

47 

47 

48 

55 

57 

29 

30 

40 

44 

47 

30 

31 

50 

42 

44 

60 

63 

29 

30 

28 

29 

37 

62 

52 

36 

46 

CORPUS  CHRISTI 

MAX 

78 

80 

82 

76 

84 

73 

70 

77 

77 

77 

74 

54 

54 

59 

62 

73 

72 

74 

73 

79 

76 

77 

73 

59 

75 

66 

65 

74 

77 

77 

68 

72 

MIN 

74 

70 

70 

73 

73 

62 

65 

65 

73 

73 

52 

46 

53 

53 

59 

33 

45 

66 

68 

69 

70 

71 

59 

53 

56 

51 

57 

64 

68 

61 

50 

62 

CORPUS  CHRISTI  HSD 

MAX 

83 

84 

84 

80 

85 

75 

74 

81 

82 

81 

81 

55 

56 

60 

64 

75 

76 

80 

78 

82 

81 

84 

81 

61 

79 

67 

75 

84 

63 

84 

69 

76 

MIN 

63 

63 

61 

62 

63 

58 

63 

63 

65 

66 

50 

44 

48 

50 

46 

41 

40 

67 

71 

71 

70 

71 

59 

47 

49 

42 

50 

67 

66 

59 

45 

57 

CUERO  3  E 

MAX 

83 

83 

63 

84 

64 

73 

71 

80 

83 

82 

75 

58 

56 

62 

72 

75 

76 

78 

78 

64 

75 

80 

71 

67 

75 

72 

79 

74 

80 

75 

71 

74 

Mm 

6! 

65 

64 

65 

64 

51 

54 

54 

60 

60 

50 

44 

50 

49 

45 

49 

32 

50 

51 

48 

53 

69 

57 

37 

44 

32 

42 

67 

63 

60 

36 

52 

ELGIN 

MAX 

81 

80 

81 

81 

77 

74 

67 

75 

80 

78 

76 

60 

54 

57 

75 

72 

74 

80 

77 

50 

80 

77 

72 

61 

57 

60 

69 

70 

70 

71 

69 

71 

Mm 

65 

65 

62 

57 

62 

50 

44 

55 

63 

65 

47 

32 

44 

43 

48 

43 

33 

52 

50 

43 

47 

64 

54 

34 

35 

32 

38 

55 

53 

46 

39 

49 

FLATONIA  2  w 

MAX 

83 

83 

85 

83 

62 

78 

78 

77 

81 

61 

74 

59 

59 

60 

71 

71 

74 

80 

80 

66 

82 

80 

77 

64 

65 

68 

74 

73 

77 

71 

69 

74 

Mm 

61 

64 

64 

65 

64 

50 

47 

53 

64 

61 

44 

29 

43 

48 

53 

48 

31 

56 

55 

44 

53 

66 

56 

32 

40 

28 

38 

61 

64 

50 

40 

50 

FLORESVILLE 

MAX 

64 

63 

84 

85 

63 

84 

75 

73 

81 

63 

82 

68 

58 

53 

56 

68 

73 

76 

82 

82 

70 

83 

83 

70 

69 

65 

65 

76 

72 

78 

76 

75 

Mm 

60 

62 

62 

63 

63 

56 

51 

57 

61 

62 

63 

36 

37 

45 

50 

42 

28 

2' 

63 

45 

46 

68 

68 

36 

37 

30 

31 

36 

38 

56 

34 

49 

GOLIAD 

MAX 

62 

82 

84 

83 

84 

60 

72 

79 

81 

80 

76 

57 

56 

60 

65 

74 

75 

75 

76 

72 

80 

82 

77 

69 

71 

68 

75 

75 

81 

80 

70 

74 

Mm 

65 

65 

62 

65 

63 

51 

54 

54 

60 

58 

51 

39 

43 

47 

52 

41 

35 

55 

66 

49 

66 

67 

61 

38 

51 

34 

43 

63 

54 

55 

39 

53 

GONZALES 

MAX 

84 

84 

83 

66 

83 

83 

70 

70 

80 

82 

81 

66 

58 

55 

60 

70 

72 

75 

80 

72 

70 

82 

80 

70 

66 

63 

66 

75 

73 

76 

73 

73 

Mm 

63 

62 

64 

63 

64 

50 

50 

53 

56 

62 

60 

33 

34 

43 

48 

47 

30 

32 

62 

43 

43 

67 

67 

34 

34 

31 

32 

38 

62 

57 

37 

49 

HALLETTSVULE 

MAX 

83 

84 

83 

85 

85 

70 

71 

80 

82 

79 

68 

58 

50 

59 

67 

70 

73 

79 

74 

67 

82 

82 

70 

64 

62 

65 

76 

76 

80 

72 

68 

73 

Mm 

63 

65 

64 

64 

64 

52 

49 

53 

63 

60 

46 

35 

41 

46 

50 

47 

31 

54 

57 

46 

52 

63 

53 

34 

45 

31 

37 

60 

64 

51 

36 

50 

HONDO 

MAX 

83 

72 

78 

82 

79 

81 

73 

70 

76 

81 

78 

64 

64 

55 

55 

73 

72 

75 

79 

77 

65 

73 

75 

66 

67 

65 

65 

73 

71 

79 

77 

72 

Mm 

60 

57 

60 

56 

61 

46 

44 

53 

57 

62 

61 

33 

34 

41 

45 

43 

32 

34 

58 

51 

55 

59 

59 

31 

40 

29 

35 

46 

55 

53 

36 

47 

KENEDY 

MAX 

MIN 

82 

84 

65 

63 

84 

84 

84 

83 

84 

eo 

74 

67 

56 

58 

65 

74 

76 

60 

79 

74 

83 

85 

84 

64 

72 

69 

78 

75 

81 

79 

74 

76 

KINGSV1LLE 

MAX 

85 

85 

B5 

84 

86 

74 

82 

83 

83 

84 

82 

67 

54 

64 

66 

75 

84 

86 

81 

80 

86 

87 

80 

63 

77 

78 

74 

85 

82 

82 

76 

78 

Mm 

65 

67 

64 

66 

57 

57 

64 

66 

66 

62 

42 

47 

41 

48 

45 

47 

43 

54 

68 

47 

58 

68 

64 

36 

52 

36 

45 

65 

70 

63 

41 

55 

LA  GRANGE 

MAX 

81 

81 

82 

79 

80 

72 

66 

75 

60 

76 

72 

57 

56 

58 

69 

67 

72 

79 

76 

77 

79 

77 

74 

74 

62 

61 

72 

74 

74 

68 

65 

72 

Mm 

63 

64 

65 

65 

64 

52 

51 

52 

65 

61 

44 

30 

43 

42 

52 

46 

34 

5  4 

54 

44 

56 

67 

55 

32 

47 

30 

39 

60 

63 

50 

37 

51 

LEXINGTON 

MAX 

60 

84 

80 

82 

75 

78 

65 

66 

75 

79 

77 

57 

55 

58 

56 

71 

66 

72 

78 

74 

67 

78 

76 

60 

61 

58 

60 

70 

73 

69 

69 

ro 

mn 

62 

64 

64 

62 

62 

51 

42 

40 

52 

63 

43 

31 

35 

32 

44 

45 

33 

41 

63 

41 

43 

66 

60 

31 

32 

27 

36 

44 

58 

49 

36 

46 

LULING 

MAX 

82 

81 

83 

84 

80 

80 

66 

67 

79 

61 

80 

63 

58 

57 

59 

71 

70 

7  5 

80 

77 

66 

81 

77 

64 

64 

61 

64 

73 

72 

75 

72 

72 

Mm 

61 

62 

63 

64 

63 

50 

44 

54 

58 

65 

60 

28 

30 

44 

49 

47 

28 

31 

62 

42 

43 

65 

61 

33 

35 

27 

30 

38 

57 

51 

36 

47 

MATHIS 

MAX 

84 

82 

84 

66 

83 

85 

75 

74 

63 

84 

61 

66 

55 

56 

62 

65 

74 

75 

82 

79 

69 

84 

87 

76 

64 

76 

69 

76 

78 

83 

80 

76 

Mm 

65 

64 

65 

64 

62 

54 

54 

58 

62 

62 

60 

41 

44 

44 

51 

46 

40 

40 

67 

55 

55 

67 

68 

42 

43 

37 

37 

48 

63 

63 

40 

53 

NATALIA 

MAX 

79 

83 

84 

83 

82 

77 

72 

77 

83 

79 

74 

58 

57 

56 

70 

72 

77 

B2 

77 

75 

61 

80 

77 

74 

66 

63 

74 

7  0 

78 

78 

75 

r* 

Mm 

57 

57 

59 

54 

60 

43 

44 

55 

55 

61 

44 

29 

43 

38 

47 

37 

29 

54 

62 

45 

51 

62 

57 

32 

>e 

26 

34 

51 

50 

51 

31 

47 

NEK  BRAUNFELS 

MAX 

79 

77 

78 

81 

74 

75 

67 

65 

73 

77 

76 

63 

54 

51 

52 

70 

68 

72 

76 

83 

67 

77 

72 

67 

63 

61 

65 

6  9 

68 

72 

77 

70 

Mm 

62 

63 

63 

64 

62 

40 

45 

48 

55 

64 

63 

30 

33 

42 

45 

48 

30 

31 

59 

41 

43 

55 

57 

31 

33 

30 

30 

31 

57 

48 

43 

46 

NIXON 

MAX 

82 

85 

85 

83 

83 

73 

71 

80 

84 

82 

70 

58 

56 

59 

77 

73 

76 

8  0 

83 

73 

62 

82 

73 

66 

68 

69 

76 

79 

76 

76 

67 

75 

Mm 

60 

65 

61 

65 

62 

50 

52 

54 

64 

61 

47 

34 

43 

46 

52 

44 

35 

5? 

54 

43 

50 

67 

58 

34 

50 

29 

34 

58 

56 

52 

39 

50 

RED  ROCK 

MAX 

82 

81 

81 

83 

78 

78 

64 

65 

77 

79 

79 

64 

56 

58 

57 

71 

67 

73 

81 

78 

68 

80 

73 

62 

63 

58 

61 

70 

70 

72 

72 

71 

Mm 

63 

63 

63 

59 

63 

50 

39 

50 

59 

64 

44 

27 

41 

43 

47 

48 

28 

40 

67 

42 

45 

67 

57 

30 

42 

25 

34 

4  6 

57 

50 

32 

47 

REFUGIO 

MAX 

80 

82 

85 

62 

64 

72 

76 

79 

60 

79 

75 

55 

56 

60 

62 

73 

74 

74 

73 

75 

79 

61 

77 

68 

79 

79 

80 

76 

82 

76 

75 

75 

Mm 

64 

64 

62 

62 

62 

56 

55 

56 

64 

62 

53 

40 

44 

48 

55 

41 

33 

55 

68 

54 

69 

66 

62 

40 

56 

34 

46 

61 

62 

57 

34 

54 

ROBSTOWN 

MAX 

82 

81 

83 

85 

81 

86 

75 

73 

81 

82 

79 

65 

55 

50 

60 

65 

74 

74 

80 

78 

70 

81 

86 

79 

63 

77 

66 

76 

75 

81 

81 

75 

Mm 

61 

64 

62 

62 

61 

54 

50 

60 

60 

62 

60 

40 

44 

46 

50 

44 

42 

45 

67 

56 

58 

68 

70 

44 

45 

37 

43 

41 

67 

64 

44 

54 

ROCKPORT 

MAX 

77 

77 

78 

77 

78 

72 

70 

76 

76 

76 

75 

55 

56 

60 

63 

72 

69 

71 

71 

75 

75 

76 

75 

63 

73 

63 

71 

73 

78 

71 

69 

71 

Mm 

67 

67 

67 

68 

67 

55 

62 

66 

67 

67 

53 

41 

47 

46 

40 

45 

42 

63 

61 

66 

67 

67 

61 

43 

57 

43 

50 

64 

65 

58 

43 

57 

SAN  ANTONIO  USD 

MAX 

78 

81 

82 

79 

79 

69 

70 

75 

80 

78 

66 

60 

55 

56 

72 

71 

75 

80 

78 

58 

80 

76 

69 

68 

63 

62 

70 

70 

76 

78 

68 

71 

Mm 

60 

67 

58 

58 

58 

48 

47 

60 

65 

65 

37 

31 

46 

46 

51 

36 

31 

58 

50 

49 

58 

62 

43 

34 

36 

29 

35 

57 

55 

40 

32 

48 
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TEXAS 

DECEMBER 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

a 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

SAN  MARCOS 

MAX 

Mm 

82 
63 

80 

61 

81 
64 

82 

58 

77 
59 

76 
49 

65 

41 

66 

47 

76 
58 

80 
63 

79 
45 

51 
31 

59 
32 

56 
43 

58 
46 

72 
39 

70 
28 

73 
29 

80 
60 

79 
44 

70 

-.5 

79 
52 

74 
57 

63 
34 

61 
36 

62 

29 

61 
29 

70 
33 

69 
52 

72 
50 

76 
41 

71.1 
45.7 

SEALY 

MAX 
MIN 

82 
61 

63 
60 

82 
62 

80 
60 

81 
56 

75 
52 

68 

45 

75 
46 

80 

59 

80 
56 

72 
43 

59 

30 

61 

43 

60 
42 

67 

51 

67 
48 

73 
33 

77 
49 

78 
67 

72 

45 

79 

55 

79 
62 

75 
55 

63 
32 

63 
49 

62 
29 

74 
36 

78 
64 

78 
65 

70 
60 

66 
42 

72.9 
50.3 

SEGUIN 

MAX 

MIN 

82 
61 

83 
62 

8  5 
62 

81 
61 

80 
63 

73 

49 

70 
45 

80 
57 

81 
65 

Bl 
65 

74 
44 

58 
32 

56 

44 

58 

48 

71 
51 

71 
51 

76 
31 

82 
52 

77 
55 

65 
44 

60 

50 

78 
67 

72 
59 

72 
32 

63 

48 

64 
35 

73 
37 

71 

34 

74 
55 

77 
50 

69 
37 

73.3 
50.5 

SINTON 

MAX 

MIN 

79 
66 

80 
66 

B4 
63 

81 
63 

85 
64 

76 
53 

73 
58 

62 
55 

81 
63 

80 
63 

78 
51 

56 
38 

56 

44 

62 

48 

64 

51 

75 
42 

73 
39 

77 

60 

77 
68 

72 

58 

81 
69 

63 
66 

78 
62 

66 
42 

77 
55 

78 

34 

75 
47 

80 
64 

83 

65 

80 
60 

71 
41 

75.6 
55.4 

SHITriVlLLE 

MAX 

MIN 

82 

61 

61 
53 

83 
62 

84 
65 

78 
63 

85 
50 

68 

45 

65 

50 

77 
54 

80 
56 

80 
50 

60 
31 

59 
32 

61 

44 

58 
48 

70 
*9 

71 
30 

74 
31 

78 
59 

71 
43 

68 
44 

80 
65 

78 
62 

62 
32 

65 
32 

61 

30 

63 
32 

71 
39 

75 
60 

77 
50 

73 
38 

72.2 
47.1 

SOMERVILLE  DAM 

MAX 

MIN 

77 
61 

79 
62 

78 
63 

80 
62 

76 
59 

78 
52 

65 

44 

66 

46 

73 
52 

78 
60 

77 
60 

60 
29 

58 
31 

59 
37 

57 
40 

67 
48 

65 
31 

70 

38 

75 
61 

79 
42 

68 
43 

77 
64 

75 
64 

66 

26 

60 
29 

60 
26 

60 
31 

71 
43 

73 
60 

72 
50 

67 

40 

69.9 

47.0 

WASHINGTON  STATE  PARK 

MAX 
MIN 

82 

64 

83 
62 

82 

65 

78 
62 

80 
60 

73 
54 

68 
42 

78 
46 

77 
49 

79 
55 

78 
43 

57 
32 

59 
39 

58 
36 

66 

42 

59 
47 

61 
33 

72 
40 

75 
61 

66 

43 

70 

44 

80 
66 

80 
60 

64 

31 

70 
31 

71 

31 

70 
40 

73 
50 

78 
60 

73 
51 

63 

41 

71.8 
47.8 

YOAKUM 

•      *      * 

MAX 

MIN 

62 

64 

83 
64 

8' 
65 

84 
66 

85 
65 

71 
50 

70 
48 

78 
53 

81 
62 

80 
61 

70 
47 

57 
35 

50 
42 

59 
48 

66 
51 

70 
48 

75 
37 

77 
55 

75 
50 

70 
45 

62 
55 

81 
65 

72 

57 

66 

34 

60 
46 

65 
32 

75 
40 

79 

61 

80 
63 

69 

50 

65 

38 

72.9 
51.5 

UPPER  COAST         08 

ALVIN 

MAX 

MIN 

ANAHUAC  tbcd 

MAX 
MIN 

SI 
62 

82 
61 

84 
62 

87 
64 

84 
64 

78 
62 

77 
42 

59 
43 

82 

54 

80 
57 

82 

60 

64 
40 

68 
33 

56 
37 

64 
40 

64 

44 

67 
38 

72 

40 

76 
50 

71 
48 

76 

49 

75 

76 

65 
36 

64 
38 

67 
32 

60 
41 

72 
45 

75 
65 

77 
53 

66 
44 

72.6 
48.5 

ANGLETON  2  W 

MAX 
MIN 

79 
59 

80 
59 

79 

60 

80 
60 

78 

57 

81 
56 

68 

44 

67 
46 

73 
45 

77 
52 

78 
59 

70 
35 

58 
37 

49 
39 

68 

47 

69 
50 

68 
33 

70 

32 

79 
65 

76 
55 

77 
60 

78 
58 

78 
69 

75 

38 

65 
42 

70 
32 

63 
36 

73 
43 

77 
66 

80 
59 

66 
44 

72.5 
49.6 

BAY  CITY  WATERWORKS 

MAX 

MIN 

80 
62 

79 
63 

80 
61 

80 
64 

80 

60 

81 
55 

66 

48 

71 
50 

75 
59 

77 
59 

73 

61 

71 
38 

58 
39 

49 
45 

62 
47 

69 
49 

70 

40 

73 
46 

75 
67 

75 
56 

73 

58 

79 
65 

78 
70 

76 
40 

70 
41 

70 
34 

66 
37 

74 
47 

77 
67 

83 
62 

67 

40 

72.8 
52.6 

BAYTOWN 

MAX 
MIN 

77 
63 

78 
67 

80 
68 

62 

64 

80 
58 

65 

42 

71 

47 

75 
60 

75 
58 

70 
51 

60 
35 

58 
45 

66 

50 

66 
52 

64 
56 

71 
52 

70 
34 

71 
52 

70 
64 

74 
63 

75 

65 

71 
63 

74 
61 

70 
44 

67 
36 

62 
33 

70 
42 

76 
62 

79 
66 

74 
51 

65 

45 

71.2 
53.3 

CLEVELAND 

MAX 

MIN 

77 
63 

80 
62 

78 
64 

60 
61 

79 
63 

78 
57 

67 
34 

63 
34 

71 
44 

77 
56 

77 
56 

66 

30 

57 
30 

56 
33 

59 
33 

65 

48 

63 
28 

68 
28 

72 
58 

75 
55 

71 
55 

80 
63 

80 
67 

70 
34 

62 
35 

65 
26 

58 
28 

70 
33 

77 
59 

77 
50 

60 
41 

70.3 
46.1 

DANEVANG  2  SE 

MAX 
MIN 

82 

63 

62 
61 

B3 
60 

80 

64 

84 
63 

73 
55 

70 

47 

75 
51 

B0 
58 

79 
58 

72 

47 

59 
38 

56 
45 

60 
45 

67 

54 

69 
45 

73 
36 

76 

53 

76 
69 

76 

54 

81 

69 

74 
55 

72 
60 

67 

39 

70 
53 

69 
33 

77 
43 

76 
60 

82 
68 

73 
54 

64 
37 

73.5 
52.9 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

MAX 

MIN 

61 
59 

81 
59 

82 
61 

83 
62 

81 
62 

83 
50 

66 

44 

71 
44 

76 
53 

80 
55 

80 
55 

69 
35 

59 
35 

50 
40 

61 
41 

64 

45 

70 
31 

74 
33 

75 
63 

74 
48 

73 

48 

82 
64 

79 
67 

73 
35 

68 
35 

69 
28 

66 
29 

75 

40 

74 
62 

82 
56 

67 
35 

73.2 

47.6 

EL  CAMPO 

MAX 

MIN 

82 

60 

S3 
62 

62 
62 

81 
64 

82 
62 

74 
55 

72 

46 

75 
51 

80 

59 

80 
59 

69 
49 

60 
36 

55 

44 

60 
45 

65 
52 

70 
44 

75 
38 

75 

53 

76 
68 

75 
50 

80 
67 

79 
64 

83 
62 

72 

54 

65 
37 

74.0 
53.8 

FREEPORT  2  NW 

MAX 
MIN 

78 
66 

80 
66 

79 
66 

81 
66 

75 
65 

30 
60 

67 
49 

66 

47 

79 
62 

77 
64 

78 
61 

69 

39 

59 
37 

51 
45 

62 

44 

71 
54 

69 
45 

68 
41 

75 
65 

70 
64 

78 
69 

78 
67 

79 
69 

77 
45 

63 

45 

70 
37 

63 
37 

73 
47 

77 
63 

80 
63 

70 
48 

72.3 

54.7 

GALVESTON  WSO 

MAX 

MIN 

72 
65 

72 
64 

72 

b- 

71 
63 

72 
64 

68 

57 

61 
52 

68 

60 

70 
65 

69 

64 

68 
45 

56 
40 

52 

46 

60 
47 

68 

58 

64 

53 

64 

54 

69 

62 

70 
66 

70 
65 

70 
65 

71 
66 

69 
56 

61 

45 

67 
49 

57 
42 

69 

57 

70 
64 

73 
62 

66 
53 

61 
49 

66.8 
56.6 

HOUSTON  INCONT  AP 

MAX 
MIN 

82 
64 

81 
67 

82 
65 

77 
61 

81 
60 

68 
54 

65 
40 

74 
43 

78 
60 

78 
58 

69 
38 

61 
31 

55 

40 

61 
37 

66 
53 

65 
36 

69 
32 

75 
50 

78 
66 

76 
55 

61 

65 

81 
68 

74 
49 

64 
34 

65 
39 

60 
30 

72 
37 

79 
60 

78 
56 

60 
44 

63 
39 

71.5 
49.4 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
60 

83 
59 

B4 

65 

82 

61 

82 
63 

70 
53 

66 

45 

75 
48 

79 
59 

77 
58 

71 
42 

61 

37 

51 
46 

60 
40 

67 
54 

67 
41 

70 
36 

76 
52 

77 
68 

78 
61 

82 
62 

82 
68 

74 
53 

65 
40 

69 
55 

63 
33 

74 
44 

78 
62 

81 
58 

63 
50 

64 

40 

72.7 
52.0 

LIBERTY 

MAX 

MIN 

75 
63 

71 
60 

78 
62 

80 
59 

78 
56 

80 

57 

67 
36 

65 
36 

72 
36 

77 
54 

82 
55 

62 
32 

62 
31 

58 
36 

62 

39 

65 

50 

61 
29 

69 
32 

67 
58 

68 
50 

76 

59 

75 
63 

78 
69 

72 

36 

69 
35 

66 
29 

61 
32 

70 
37 

77 
57 

75 
52 

57 
44 

70.2 
46.6 

MATAGORDA  NO  2 

MAX 

MIN 

78 
64 

79 
65 

78 
66 

75 
66 

79 
65 

72 
56 

68 
49 

74 
61 

77 
63 

76 
62 

72 

51 

57 

39 

55 

45 

63 

46 

58 
54 

69 
48 

69 

36 

75 

59 

73 

67 

76 

60 

77 
66 

78 
66 

77 
55 

43 

72 

33 

71 
44 

74 
63 

79 

66 

69 
55 

64 
39 

71.9 
55.2 

NEW  GULF 

MAX 
MIN 

80 
62 

81 
62 

80 
63 

82 
63 

81 
64 

82 
56 

68 
47 

71 
47 

73 
56 

77 
59 

78 
59 

69 

37 

59 
36 

50 
42 

62 
45 

67 
50 

70 
37 

72 
42 

76 
64 

75 
53 

78 
53 

79 
65 

60 
70 

74 

38 

69 
38 

68 
33 

66 
38 

75 

44 

75 
67 

82 
59 

64 
46 

73.0 
51.5 

ORANGE  4  NW 

MAX 

MIN 

75 

61 

77 
63 

76 
63 

79 
63 

76 
61 

79 
55 

65 
38 

61 
37 

69 

45 

74 
57 

74 
58 

66 
33 

57 
33 

52 

37 

59 
37 

67 

41 

63 
34 

64 
35 

73 
55 

77 
54 

75 
63 

76 
62 

75 
67 

72 

40 

62 

40 

67 
31 

54 
31 

63 
39 

74 
61 

72 

50 

59 
42 

68.6 
47.9 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

78 
65 

79 
66 

79 
66 

77 
66 

78 
64 

67 
54 

7D 
50 

75 
57 

76 
63 

77 
62 

74 

44 

57 
38 

53 

45 

61 
45 

67 

55 

70 
46 

71 
38 

74 
60 

75 
68 

78 
56 

77 

66 

78 
68 

74 
52 

66 

40 

71 
42 

64 

34 

73 
45 

74 
61 

73 
64 

69 
48 

64 
39 

71.7 
53.8 

PIERCE  1  E 

MAX 
MIN 

81 
59 

82 
62 

83 
60 

83 
62 

80 
60 

83 
55 

67 

46 

72 

50 

79 
57 

79 
59 

80 
58 

70 
34 

60 
44 

51 
40 

61 

47 

66 
48 

70 
34 

75 

39 

76 

67 

75 
51 

76 
52 

61 
62 

79 
69 

72 

35 

70 
35 

66 

31 

67 
42 

76 
48 

75 
65 

82 

60 

65 
35 

73.7 
50.5 

POINT  COMFORT 

MAX 

MIN 

72 
65 

72 
65 

72 
66 

70 
66 

77 
66 

76 
47 

65 
52 

69 

59 

70 

64 

73 
62 

73 

50 

57 
34 

57 

40 

59 

40 

66 

47 

66 
46 

67 

68 

57 

66 
62 

65 

54 

71 
66 

73 
66 

73 
59 

62 
47 

64 
49 

64 
34 

64 
48 

69 
63 

70 
63 

71 
55 

65 
46 

68.1 

54.2 

PORT  ARTHUR  WSO 

MAX 

MIN 

81 
64 

80 
67 

8? 
67 

81 
63 

82 

64 

69 
49 

63 
43 

73 
46 

76 
62 

76 
59 

68 

43 

60 
36 

53 

46 

62 

40 

69 

50 

66 
46 

67 
36 

77 
52 

80 
66 

78 
68 

79 
64 

78 
67 

74 
58 

64 
43 

71 
42 

55 
33 

69 

43 

76 
61 

74 
55 

66 
52 

63 

48 

71.4 
52.7 

PORT  LAVACA  NO  2 

MAX 

MIN 

PORT  0  CONNOR 

MAX 

Mill 

78 
64 

76 
66 

77 
68 

78 
68 

74 
68 

78 
58 

67 
48 

70 
42 

75 
66 

78 
67 

77 
63 

78 
44 

58 
44 

55 

48 

64 
52 

66 
44 

74 
44 

70 

38 

72 
66 

72 
58 

76 

66 

76 
70 

78 
69 

76 
44 

74 
44 

75 
36 

64 
44 

69 
52 

74 
66 

80 
66 

72 
40 

72.7 
55.5 

SUGAR  LAND 

MAX 
MIN 

61 
61 

83 
62 

80 
64 

63 
65 

81 
64 

81 

55 

69 
46 

68 
46 

74 
57 

78 
59 

79 
60 

69 

33 

59 
35 

53 
39 

60 
42 

68 
50 

66 
33 

71 

33 

76 
64 

76 
54 

78 
54 

80 
64 

80 

69 

74 

35 

65 
37 

66 
32 

64 
35 

74 
45 

78 
68 

79 
57 

62 
40 

72.7 
50.5 

THOMPSONS  3  WSW 

MAX 

Mm 

81 
58 

82 

61 

8! 
61 

83 

63 

80 
62 

82 
57 

69 

46 

68 

47 

74 
57 

78 
56 

79 
58 

70 
35 

59 
38 

50 
39 

60 

43 

67 
50 

66 

31 

71 
35 

76 
62 

77 
55 

78 
57 

80 
63 

81 
69 

72 

38 

65 

40 

67 
31 

64 
35 

75 
45 

77 
66 

80 
56 

63 

47 

72.7 
50.4 

VICTORIA  WSO 

•     »     » 

MAX 

MIN 

82 
62 

82 
62 

83 

62 

80 
65 

83 
64 

67 

51 

71 
49 

77 
55 

81 

59 

79 
59 

70 
43 

59 
38 

54 
44 

60 
45 

64 
54 

72 
44 

73 
38 

76 
56 

76 
56 

74 
52 

81 
66 

80 
70 

73 
53 

67 
39 

70 
42 

66 
33 

76 

43 

77 
62 

79 
66 

71 

44 

66 
39 

73.2 
52.2 

SOUTHERN             09 

ALICE 

MAX 

MIN 

85 
65 

63 
65 

85 

62 

66 
63 

86 
61 

85 

59 

74 
55 

75 
56 

83 

61 

84 
59 

84 
60 

80 

42 

55 
43 

52 

45 

57 

50 

65 
45 

76 
44 

86 
64 

82 
69 

83 

6" 

88 
67 

89 

70 

78 
43 

79 
37 

71 
41 

76 
49 

85 
63 

64 
63 

84 
44 

78,6 
55.6 

See  Reler«nc*  Notes  Following  Station  Index 
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TEXAS 

DECEMBER 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARMSTRONG 

MAX 

MIN 

96 
62 

65 

60 

65 
61 

63 
62 

81 
65 

78 
58 

76 
57 

81 
63 

83 
66 

87 
56 

70 
46 

55 

48 

65 
39 

74 
38 

75 
39 

78 
36 

66 
64 

65 
55 

90 
65 

85 
69 

67 
69 

84 
68 

80 
50 

83 
43 

73 
42 

77 
45 

85 
63 

86 
62 

85 
63 

74 
34 

80.1 
54.9 

8ENAVI0ES  7  S 

MAX 
MIN 

SB 
63 

86 
67 

85 

64 

87 

65 

86 

63 

66 
57 

71 
57 

74 
58 

84 
60 

87 
62 

86 
61 

66 
44 

53 

44 

50 

44 

55 

46 

60 
43 

72 

47 

79 
43 

88 
66 

86 
60 

88 
67 

3" 
66 

92 

70 

76 
46 

60 
47 

78 
36 

72 
45 

80 
44 

60 
57 

84 
58 

62 
34 

76.5 
54.4 

CARRIZO  SPRINGS 

MAX 

MIN 

6* 
56 

76 
58 

81 
54 

65 

57 

81 
62 

83 
46 

73 
46 

72 
58 

77 
55 

83 
57 

60 
51 

60 
37 

56 
3° 

51 

48 

56 

49 

72 
47 

75 
31 

77 
33 

82 
62 

72 
56 

79 
55 

82 
37 

74.4 
49.8 

C4T4RIN4 

MAX 

MIN 

60 

56 

83 

57 

84 
58 

61 
59 

83 
61 

76 
48 

78 
56 

83 
56 

60 
49 

56 
38 

57 
44 

55 

48 

68 
49 

73 
45 

74 
37 

80 
50 

79 
50 

72 
54 

80 
56 

93 

59 

82 
56 

68 
36 

75 
43 

66 
33 

79 

41 

75 
61 

76 
54 

80 
53 

72 
40 

75.2 
50.0 

CH4RL0TTE  5  NNW 

MAX 

MIN 

83 
59 

82 
64 

84 

58 

63 

60 

82 
56 

81 
50 

72 
49 

76 
59 

83 
58 

81 
63 

78 
50 

59 

34 

57 
45 

55 
48 

66 

51 

73 
39 

77 
29 

82 
56 

82 
66 

77 
48 

82 
55 

65 
63 

84 

60 

68 
36 

71 
41 

65 
30 

75 
37 

75 

59 

79 
51 

76 
55 

76 
31 

75.9 
50.3 

C0TULL4  F44  A1RP3RT 

MAX 

MIN 

61 

59 

80 
63 

83 
59 

82 

64 

83 

60 

71 
49 

74 
58 

61 
59 

63 
58 

61 
62 

68 

48 

55 
39 

54 
45 

55 

49 

65 
47 

71 
42 

76 
37 

79 
61 

79 
57 

64 

51 

61 
60 

89 

60 

70 
57 

64 
40 

73 
44 

65 
34 

76 
43 

73 

59 

78 

54 

79 
55 

69 

38 

73.5 
52.0 

CRYST4L  CITY 

MAX 
MIN 

74 
58 

78 
53 

61 
57 

79 
57 

80 
58 

70 
41 

71 
51 

76 
60 

81 

54 

78 
62 

66 

48 

56 

37 

54 

47 

56 
48 

67 
48 

73 
39 

76 
32 

77 
57 

74 
57 

69 
53 

73 
56 

75 

58 

79 
57 

63 
35 

73 

37 

62 

31 

76 
36 

73 

56 

79 
54 

78 
54 

69 

34 

72.2 
49.3 

DILLEY 

MAX 

MIN 

84 
58 

80 
59 

61 
55 

83 

55 

61 
51 

63 

49 

72 
46 

73 
55 

77 
54 

83 
57 

86 
56 

69 
36 

55 
37 

49 
45 

55 

46 

69 
46 

73 
33 

72 
32 

60 
59 

78 
49 

68 
49 

63 
61 

85 
61 

69 
34 

66 
34 

74 
30 

66 

30 

76 

46 

73 
55 

60 
54 

78 

37 

74.3 
47.3 

EAGLE  P45S 

MAX 

MIN 

79 
56 

70 
51 

77 
51 

79 
51 

75 
51 

80 
43 

67 
43 

74 
42 

77 
53 

79 

54 

75 
50 

58 
33 

58 

40 

55 
47 

56 

47 

71 
48 

69 
35 

75 
35 

78 
55 

66 
55 

82 
55 

6=) 
59 

66 
59 

73 
38 

66 

36 

72 
34 

65 
38 

76 
47 

71 
53 

77 
56 

78 
38 

73.3 
46.9 

6NCINAL  3  NK 

MAX 

MIN 

85 
56 

78 
58 

79 
56 

85 
52 

80 
56 

80 
50 

84 
56 

81 
57 

80 
54 

84 
60 

80 
58 

67 
40 

57 
40 

46 
40 

55 

45 

65 
50 

72 
34 

76 
44 

82 
55 

79 
53 

79 
52 

82 
61 

86 
65 

70 
40 

66 

4  0 

75 
29 

80 
46 

80 
52 

74 
54 

78 
56 

82 
32 

75.9 
49.6 

FALCON  04H 

MAX 

MIN 

86 
58 

86 
58 

64 
61 

86 
61 

83 
60 

85 
61 

68 
56 

78 
61 

63 

57 

85 

58 

64 
58 

72 
52 

52 

50 

53 

47 

53 

41 

65 
48 

71 
43 

80 
45 

85 
60 

64 
62 

65 
63 

97 
65 

68 
65 

76 
60 

63 
47 

81 
40 

71 
40 

60 
57 

81 
59 

76 
54 

75 
47 

77.0 
54.6 

FALFURRUS 

MAX 

MIN 

80 
63 

86 
65 

64 
62 

86 
62 

85 
62 

85 

57 

75 
58 

78 
53 

84 
57 

85 
62 

63 

60 

80 
43 

55 
43 

53 

43 

56 

47 

65 
40 

75 
33 

79 
36 

86 
66 

85 
65 

85 

67 

95 

67 

86 
69 

84 

49 

56 
48 

90 
46 

71 
47 

78 
47 

85 
66 

85 
60 

79 
36 

78.2 
54.2 

FQWLERTON 

MAX 

MIN 

84 
57 

84 
67 

66 
54 

83 
67 

85 
52 

62 

50 

83 
57 

85 
55 

64 
59 

81 

50 

75 
49 

54 
43 

57 
47 

63 

54 

64 
51 

73 
40 

75 
30 

84 
54 

85 
62 

79 
49 

86 

57 

87 
62 

85 
60 

68 
38 

80 
36 

75 
30 

80 
40 

76 

60 

82 
52 

75 
53 

78.0 
51.2 

FREER 

MAX 

MIN 

78 
61 

82 
64 

65 
62 

86 
62 

63 
62 

65 
50 

70 
54 

78 
55 

76 
60 

85 
60 

78 
60 

78 
40 

54 
42 

50 
42 

55 

46 

63 
40 

73 

40 

76 
50 

85 
64 

65 
66 

62 

60 

85 
65 

87 
66 

75 
40 

65 
41 

75 
35 

76 
38 

73 

52 

78 
53 

78 
58 

76 
38 

76.3 
52.5 

HEBBRONVILLE 

MAX 

MIN 

85 
63 

86 
61 

64 
63 

86 
62 

66 
62 

65 
56 

68 

56 

78 
59 

61 
62 

84 
63 

82 
60 

80 

47 

55 

44 

50 
43 

55 

49 

65 

41 

72 
39 

79 

41 

86 
65 

64 
69 

65 

66 

87 
67 

67 
70 

76 
48 

69 

48 

97 
38 

78 
38 

80 

53 

81 
58 

82 
62 

80 
45 

78.2 
54.8 

L4  PRYQR 

MAX 

MIN 

LAREDO  NO.  2 

MAX 

MIN 

84 
63 

80 
63 

84 
64 

79 

61 

84 
63 

72 
56 

74 
58 

80 
63 

62 

60 

61 

64 

74 

55 

57 
46 

53 
45 

54 
48 

62 
49 

73 
42 

78 

41 

62 
64 

81 
63 

75 
62 

63 

60 

8! 
65 

77 

60 

67 
46 

79 
47 

68 
36 

77 
49 

73 
61 

76 
58 

76 
56 

70 
40 

74.6 
55.2 

OILTON 

MAX 

MIN 

84 
61 

83 
63 

81 
62 

82 
61 

81 
61 

82 
55 

67 
54 

76 
61 

80 
60 

82 

63 

59 
42 

32 

76 
42 

63 
65 

85 
69 

94 

65 

85 

67 

73 

45 

75 
35 

76 
40 

78 

50 

77 
56 

77 
60 

79 

40 

76.5 
54.5 

PE4R54LL 

MAX 

MIN 

85 
58 

78 
60 

82 
58 

84 
57 

80 
58 

83 
45 

72 
50 

73 
55 

60 
55 

84 
61 

80 
57 

73 
36 

57 
44 

50 
45 

55 
47 

70 
40 

73 
33 

76 
55 

81 
48 

80 
43 

68 
43 

82 
62 

61 
62 

68 

34 

68 
38 

70 
32 

66 

41 

76 
58 

70 
54 

78 
53 

76 
35 

74.2 
49.1 

PQTEET 

MAX 

MIN 

88 
59 

61 
60 

81 
60 

85 
61 

81 
59 

83 

50 

71 
50 

72 
53 

63 
60 

83 
60 

82 
61 

6B 
35 

58 
35 

52 

48 

56 
49 

69 

42 

74 
30 

77 
33 

84 
62 

84 
46 

67 
49 

93 
62 

83 
66 

72 
36 

68 
37 

76 
33 

65 
35 

75 
42 

71 
53 

77 
55 

78 
35 

73.1 
49.0 

RID  GRANDE  CITY  3  « 

MAX 

MIN 

87 
60 

88 
59 

66 

60 

68 
59 

85 
57 

86 

57 

75 
55 

81 
62 

85 
59 

86 
59 

85 

54 

78 
50 

57 
50 

55 

48 

52 

47 

69 

43 

74 
34 

81 
34 

89 
57 

87 
59 

67 
65 

89 
64 

89 
64 

79 
59 

61 

47 

61 
35 

73 
37 

83 
53 

81 

57 

81 
53 

76 
39 

79.2 

52.6 

TILDEN 

MAX 

MIN 

85 
58 

81 
61 

64 
60 

85 
59 

82 
56 

85 
54 

74 
56 

79 
57 

60 
57 

83 
63 

82 
62 

72 

40 

54 

43 

50 
45 

56 
49 

65 

38 

73 
30 

76 
35 

65 
64 

79 
54 

60 
54 

87 
67 

66 
68 

71 
38 

65 
37 

74 
30 

76 
32 

76 

46 

76 
55 

81 
57 

79 
34 

76.3 
50.4 

Z4P4T4 

*     *     * 

MAX 

MIN 

85 
60 

82 
66 

84 
64 

62 
64 

85 

63 

73 

60 

76 
56 

81 
63 

62 
59 

62 
64 

76 
55 

57 
51 

58 
55 

57 
47 

63 

50 

73 
42 

80 
44 

63 
63 

63 
62 

85 
69 

85 
64 

66 

66 

78 
63 

65 

44 

81 
48 

71 
40 

76 

51 

79 
55 

83 
60 

80 
57 

73 
45 

77.0 
56.5 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  rfSO 

MAX 

MIN 

85 
68 

86 
66 

87 
64 

85 
65 

85 
62 

81 
60 

80 
61 

82 
62 

62 
65 

62 
63 

65 
55 

62 

51 

56 
50 

60 
51 

78 
55 

76 
48 

79 
44 

64 

71 

81 
74 

82 
73 

61 
72 

8  3 
73 

86 
66 

66 
59 

73 
57 

77 
45 

80 
56 

85 
66 

87 

65 

82 
56 

72 
46 

79.0 
60.5 

H4RLINGEN 

MAX 
MIN 

64 
64 

85 
62 

85 
62 

85 
60 

85 
58 

77 
57 

84 
60 

84 
60 

82 
59 

65 
58 

87 
44 

62 

47 

50 
44 

59 

50 

75 
44 

75 
42 

80 
42 

62 
65 

63 

70 

63 

70 

86 
68 

64 
64 

56 

66 
64 

79.6 
57.2 

"C  4LLEN 

MAX 
MIN 

84 
65 

85 
64 

86 
65 

86 
66 

84 
64 

84 
62 

85 
58 

80 

58 

82 
62 

83 
62 

62 
62 

61 
49 

53 
46 

56 
47 

54 

48 

70 
52 

74 
42 

79 
42 

66 
65 

84 

69 

63 
69 

85 
69 

67 
70 

65 
56 

60 

53 

79 
43 

75 
42 

60 
52 

65 
66 

83 
61 

75 
49 

76.5 
57.4 

MC  ALLEN  FA4  AP 

MAX 
MIN 

84 
67 

84 
66 

86 

66 

84 
66 

85 
64 

75 
59 

78 
58 

82 

61 

63 
63 

83 
64 

81 
56 

57 
48 

57 

48 

57 

47 

69 
51 

75 
49 

79 
46 

86 
66 

64 

65 

83 
72 

65 
70 

87 
70 

83 
62 

63 

54 

60 
54 

74 
43 

65 
53 

85 
65 

62 
66 

78 

61 

72 

47 

76.3 
56.9 

MC  COOK 

MAX 

MIN 

85 
64 

86 
64 

85 
63 

67 
63 

86 
65 

85 
59 

74 
59 

60 
61 

82 
62 

65 
59 

84 
60 

83 
47 

56 
47 

54 
46 

56 
48 

71 
45 

76 
38 

80 
38 

68 
62 

85 
67 

86 
66 

87 
67 

89 
67 

63 

55 

58 
52 

81 
39 

74 
40 

81 
52 

82 

58 

82 

60 

79 
37 

79.0 
55.3 

MISSION  4  M 

MAX 

MIN 

87 
64 

87 
66 

85 
64 

87 
64 

88 
65 

85 
61 

74 

57 

80 
61 

84 
62 

85 
62 

84 
63 

82 

49 

57 

56 
47 

54 
46 

69 

49 

70 
45 

81 

44 

86 

63 

87 
63 

86 
66 

87 
67 

89 
69 

63 
56 

59 
54 

80 
42 

73 
42 

82 
54 

84 
52 

80 
61 

80 
47 

79.1 
56.8 

PORT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

78 
67 

68 

80 
68 

68 

78 
65 

78 
60 

79 
66 

74 
68 

71 
68 

77 
68 

77 
68 

81 
48 

58 
48 

58 
48 

59 
53 

71 
48 

67 
49 

71 
53 

74 
67 

75 
69 

76 
71 

79 
70 

80 

71 

78 
56 

70 
40 

68 
46 

73 
62 

82 
65 

82 
67 

74 
60 

73.9 
60.8 

RAYMONOVILLE 

MAX 
MIN 

84 
59 

85 
61 

65 
62 

85 
62 

65 
60 

85 
59 

75 
60 

77 
58 

84 
59 

64 
59 

84 
59 

82 
46 

61 
46 

56 
48 

60 

51 

71 
47 

76 
40 

60 
40 

64 
67 

81 

71 

83 

70 

84 
70 

88 
71 

87 
55 

59 
55 

82 

43 

79 
43 

80 
52 

87 
66 

65 

77 
45 

79.3 
56.4 

SAN  aENITQ 

MAX 

Mm 

81 
66 

82 
64 

83 
65 

82 
65 

62 
62 

83 
62 

76 
60 

77 
63 

80 
63 

82 
63 

82 
63 

82 
48 

62 
49 

54 
48 

58 
50 

75 
53 

75 

47 

78 
47 

62 
69 

82 
69 

80 
71 

81 
70 

83 
70 

83 
59 

70 
59 

80 
49 

82 
49 

81 

49 

62 

67 

83 
66 

76 
50 

76.2 
59.2 

WESL'CU  2  E 

MAX 

MIN 

84 

65 

34 
66 

85 
65 

84 
65 

64 
64 

78 

61 

78 
59 

82 
61 

83 
61 

82 
63 

84 
60 

74 
49 

56 
48 

58 

47 

70 
52 

76 
49 

80 
45 

84 
67 

82 
72 

82 

72 

82 
70 

65 

70 

83 

70 

80 
56 

76 
56 

76 
42 

81 

51 

85 

64 

83 
67 

79 
64 

73 

47 

79.2 

59.6 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
OECEMBER   1970 


Station 


Day  Oi  Month 


9       10      II       12      13      14      15      IB      17      18      19      20      21      22      23      24      25 


27   28   29   30   31 


3  u  bi 


*   •   • 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 


HDRDS  CREEK  DAM 

*   *   * 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDWELL  0AM 

8ELT0N  DAM 
8ENBR0OK  DAM 
DENISON  DAM 

GRAPEVINE  DAM 

LAVQN  DAM 
NAVARRO  MILLS  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

STILLHOUSE  HOLLOW  0AM 
WACO  DAM 

WHITNEY  DAM 


*    *    • 
EAST  TEXAS  0* 


DAINGERFIELD  9  S 


SAM  RAYBURN  DAM 


TOWN  BLUFF  DAM 


MOUNT  LOCKE 


RED  BLUFF  DAM 


EOWARDS  PLATEAU     04 
AMISTAD  DAM 


SAN  ANGELO  0AM 


•    *    * 
SOUTH  CENTRAL       07 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP  .21 

WINO  1*8 

EVAP  .15 

WIND  1B1 

MAX  73 

MIN  59 


EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

EVAP 

WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
1  MIN 


EVAP 
WINO 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WINO 
MAX 

MIN 


EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WINO 
MAX 

MIN 


EVAP 
WINO 

MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.13  .20 

1*2  118 

70  73 

60  45 


.1*  .28 

96  69 

.14  .14 

189 

75  72 

60  42 


15  .12  .33 

1671  19  92 

75   72  78 

58   55  45 


.12  .20 

134  96 

72  73 

59  45 


.14 


.10  .20 

110  71 

74  73 

64  51 

.08  ,09 
64'  40 

75,  75 
63   63 

.08  .11 

6*  61 

76  77 

62  62 


.20  .15  .17  .05  .17 

156  66  108  1*4  15* 

68  58   58  61  72 

43  38 I  38  46  59 

.20  .06  .10  .06  .12 

106  27   72  92  116 


.17   •  .16 

172  100  33 

69   -  51 

40   -  31 

.101 .09  .10 

95   77  38 


.13  .15 
46  158 


.18  .28 
104  130 

.12 

72 

62 
49 


38 


.10  .20  .10  .09 

51  120  127  133 

.12  .16  .07  .15 

45  168  156  193 

56  62 i  70  68 

39  4*   55  60 


.10 
152 


65   26 


.07  .15 
3*  101 


.12  .07  .05 

190  53  2* 

67  59  64 

*1  3*  38 


.20  .10  .17  .17  .07 

143  59  125  143  142 

70  59  59  63  75 

39  38  38  47  56 


.09 


.181, 
139 

.231  , 
157 

75 

48 

.26  , 

137 


.06  .12 

161  155 


.29 

18*1  98  26 

70  -  51 

35  -  35 

.20  *  ; .1* 

201  111   39 


.07  .16  .23 

1*7| 156  162 

65   76  74 

52:  63  35 


.05  .15 
21  109 


,16  .06  .05 

63   96  118 


.14  .26  .10' .05 

108  160   76!  15 

71  70 

50  3*1  3*   32 


15  .12  .17 

112  155  54  120 

7*   72  60  60 

43   42  41  40 


.20  .17 

117  98 

68  59 

47  41 


.16  .06  .11 

115  112  115 

59  71  74 

43  57  61 


.1*  .23 

165  162 

69  72 
57 

.1*  .20 

130  133 

70  70 
55  *3 


■  05 

22 
57 
*0 

.12  .12 

25, 109 
50  57 
37   36 


13  .08 
16   83 


11 

.12 

.08 

52 

28 

37 

73 

66 

61 

56 

37 

37 

00 

.19 

•?J 

,10 
76  5*|  65'  66 
56  56  55  55 
37   39   *1   41 


.16  .04  .1* 

99   *4   30  102 

51  50 

36  36 


.05  .06  .07 

59   25  15 

47 i  5*  51 

28   34  33 


,18  .01 
33  31  114 
55  56  54 
41   42   45 


.16  ,11  .06  ,08 

10*   60   21!  51 
60   551  54!  55 

371  36 i  39   39 


,07  .07  .05   * 
63 

65   58 
34   44 


22 
35 
64   63 


35 


,33  i ,02  .09  .12  •   ,37 

99   68   33   17  32  274 

56   54   45   68  52   55 

36  38   31 


,09  .08  .24 

93  84  136 

54  52  54 

35  32  38 


39 

21 

26 

20 

.16 

,0* 

56 

6* 

9 

61 

57 

5* 

43 

35 

31 

,19  .18  .25 

25  92  2* 

62  60  57 

38  36  33 


05  .06 


.09 
11   5*   29 
53   57   52 


32 


37 


.15 
142 
58 
*2 

.33 
155 

.09 

175 

I 

.071 


129  112  121 


.1*  .20  .05 

63  1*3  122 

6*|  591   66 

36  36   51 


•  iel  .05 

89   85 


.05  .1* 
66  102 


.1*  .26  .17  .07 
67  150  100  125 


06 

51  117'  112 

54  51   55 

38  42   431 


.11  .11 

155  156 


66   66!   4 
*6   42   3 


06  .09 

32  ll*i  152] 
55   52 
35   37 


55 


.  2  0 


.12  .20  .10  .1* 

78  1*1  131  117 

55  70  7d  5* 

39  35  48,  41 

.09  .20  .0*1  .1*1 

bi  172  1*0 


.08  .02 
*l 

.01 

65 
57   67 


.21  .1* 

123  13* 

6Z  7*( 

*0  52 


.17  ,20  .13  .15, 

61|  81  ll'i  122' 

63!  60  69  51, 

36  36  48  48 


.16:  .17 
39   9T 


.07 


.13  .23  .07  .15 

62|  134!  106j  124 

63  6d   67   59 

36  35l   50   *1 


.11  .20  .08 

35  99  87 
58  59  75 

36  35 


.0,  ,08  .03 

56J  87  76 

62  65  66 

*2,  *e|  60 

.08  ,09  .01 

*3|  67]  80 

6*1  62  68 

39  38  51 


.16 


.06 
90 
61 

52! 

.05 
*3 
74 
60 


.15  .10  .03  .06 

37  58  81  55 

63  62  67  75 

37  50  50  65 


.02 
20 


.07 
60 
7* 


.041 
55 

.18 
137 
67 

',2 


76   98 


.07  .16 

79  166 


46   46,   44, 

34   37!   33l 


.01  .10   •   .29   * 
62   80  114  133   64 


57 


74 

- 

51 

46 

" 

34 

.11 

» 

.17 

93 

124 

127 

.04 

* 

.34 

119 

110 

85 

751 

• 

57 

5  5 

" 

36 

.15.  *   .29:  .19 

761  87'  10l|  90 

71  -  I   53|   50 

43  -    34,  32! 


.10  .14 
71   49 


.23 

61 

.20 
56 

« 

38 


.15 

.11 

71 

69 

62 

71 

40 

54 

.12 

.18 

41 

35 

1  59 

66 

35 

47 

01  .3 

80  93  103, 

71  72,  - 

47  49   - 


.10  .1* 
59   66 


00  .05  .11  .18 
59  91  71  100 
70  70  62  56 
65   60   *1   *2 


.08  .05  .12 

73  87  90 

74  74  70 
65  39 


.15   -   .17  .14  .19 
78|   21   601  102!  95 

54 


,15  ,251,08  .10  .19  .16  .24  .15  .1*  .13  .13  .*2  .17 

93  99   22  1*3  1*5  128  153  53  53  «o'l52  297 

78  67|  52  62!  71   70  70  51  56  5*   50  58  5 

*5  36   35  38   51   50  36  35  35  36   38  37  37 


09  .16  .10 

52  114  83 

73 

57'  46  43 


.13  .1* 

133  92 

75  75 

63  55 


.07 

73  56 

5*  55 

42  *1 


38 

54 

.21 

.13 

3* 

37 

56 

31 

35 

40 

.19 

.19 

* 

40 

5* 

53 

36 

42 

.21 

.09 

113 

56 

56 

64 

32 

45 

.27 

.17 

161 

89 

62 

69 

38 

48 

.11 

.08 

96 

124 

66 

73 

37 

58 

6/ 

56 

64 
51 

.06 

.11 

23 

32 

55 

59 

39 

41 

.06 

.13 

2 

24 

46 

59 

3V 

40 

.04 

.03 

55 

71 

5  5 

54 

47 

46 

•" 

.05 

.07'  .14 
100,  73 
75!  70 
40 


136 
50 
*0 


.05 

.07 

113 

48 

68 

52 

*5 

4* 

.01 

.05 

40 

*1 

58 

63 

51 

47 

.03 

.22 

52 

78 

62 

70 

52 

41 

.08 

.04 

111 

70 

68 

70 

5  0 

63 

60  71 
59  52 
32   30 


68 

46 

0  9 

.11 

6  9 

60 

60 

70 

34 

30 

12 

.11 

48 

34 

59,  65 
34   48 


*  ,37  * 

72  113!  98  69 

-  I  56  -  56 

-  35  -  35 


40 

43 

.  11 

.17 

8 

81 

56 

53 

37 

47 

.11 

.18 

3 

57 

^6 

61 

36 

*2 

.15 

.10 

5  5 

*5 

32 

58 

30 

32 

.40 

.17 

,11  .18 

67  160 

55  58 

43  37 

.16  .08 
62;  137 


121  .16 
121 

62 

40 


11  .11  .09 


.09  .12 

82  119 

61  58 

48  42 


13 

149  106 
51   55 

37   45 


.05 
130 
63 
38 


22  .2* 

56  1*6 
58   63 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


TEXAS 
DECEMBER   1970 


Station 

Day  Ol  Month 

"3  „  01 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

" 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   » 
SOUTH  CENTRAL       07 

BEEVlLLE  5  NE 

EVAP 

.19 

.04 

.12 

.19 

.06 

.29 

.12 

.10 

.03 

.10 

.04  .30 

.15 

.17 

.03 

.07 

.16 

.10 

.03 

.10 

.02 

.09 

.10 

.18 

.24 

.34 

.11 

.07 

.03 

.16 

.05 

3.78 

WIND 

170 

89 

141 

97 

69  126 

74 

59 

90  122  102  161 

92 

59   79 

69 

44 

88 

170 

180 

114 

151 

131 

166 

64 

134 

40 

71 

44 

75 

87 

3158 

MAX 

81 

79 

79 

• 

80   81 

75 

70 

74 1  88|  76|  73 

50 

52'  56 

61 

66 

66 

74 

75 

68 

80 

80 

70 

60 

73 

75 

70 

70 

79 

72 

71.8 

MIN 

69 

66 

65 

- 

65   49 

49 

56 

57   61   61   38 

38 

45i  47 

44 

42 

43 

60 

56 

53 

68 

67 

35 

35 

34 

33 

46 

64 

6* 

40 

51.5 

CANYON  DAM 

EVAP 

.20 

.14 

.16 

.15 

.11, .15 

.15 

.07 

.11  .11  .02  .21 

.24 

.11  .06 

.30 

.07 

.16 

.06 

.11 

.00 

.09 

.04 

* 

.32 

* 

.45 

.04 

.00 

.22 

.18 

4.09 

HIND 

119 

47 

95 

40 

43   82 

25 

48 

78  109   73  103 

10 

5   23 

131 

30 

67 

76 

50 

26 

71 

30 

82 

26 

71 

12 

25 

20 

65 

53 

1737 

MAX 

76 

75 

72 

77 

72   73 

65 

76 

71   80 

73   59 

64 

66   51 

63 

62 

63 

71 

72 

61 

74 

6B 

61 

54 

- 

58 

60 

64 

71 

71 

67.4 

MIN 

60 

60 

61 

61 

60   45 

45 

53 

55   63 

59   30 

30 

42   43 

43 

39 

38 

56 

46 

46 

60 

60 

30 

31 

- 

30 

39 

56 

49 

38 

47.7 

SOMERVILLE  DAM 

EVAP 

.18 

.12 

.11 

.12 

.07  .16 

.11 

.12 

.11  .11 

.11  .14 

,06 

.04   • 

* 

.21 

.18 

.07 

.09 

.02 

.07 

.07 

.04 

.23 

.18 

.08 

.02 

.01 

.16 

.10 

3.11 

HIND 

126 

68 

93 

35 

36   71 

27 

58 

129  136   85   66 

31 

13   55 

113 

42 

102 

109 

49 

32 

86 

36 

83 

44 

69 

36 

30 

12 

41 

56 

1971 

•    *    * 
UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 

.11 

.16 

.11 

.15 

.10  .15 

.10 

.05 

.05 

.15  .23  .12 

.00 

.06  .05 

.15 

.22 

.07 

• 

.01 

.22 

.00 

.03 

.21 

.22 

.25 

.06 

.01 

.08 

.06 

.10 

3.30 

WIND 

133 

113 

121 

80 

118  132 

90 

110 

140  131  116  163 

103 

77   91 

129 

83 

HI 

114 

95 

157 

160 

130 

145 

115 

112 

61 

67 

90 

110 

100 

3517 

MAX 

73 

75   78 

76 

79'  72 

6} 

67 

66   74   70   50 

50 

56   60 

65 

65 

75 

65 

65 

73 

70 

70 

60 

65 

61 

55'  66 

73 

70 

60 

66.6 

MIN 

59 

59 

60 

60 

62   48 

48 

53 

57   64   50   33 

40 

40   48 

43 

42 

52 

60 

54 

59 

60 

55 

36 

51 

27 

43 

43 

62 

55 

36 

50.4 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 

.16 

.07 

.21 

.10 

.05  .11 

.17 

.02 

.07  .06 

.10  .12 

.10 

.051 .08 

.04 

.26 

.05 

.02 

.07 

.02 

.07 

.10 

.11 

.08 

.25 

.10 

.06 

.06 

.03 

.14 

2.95 

WIND 

55 

46 

60 

51 

34 

82 

62 

54 

55 1  51 

47  140 

70 

37 1  73 

121 

88 

55 

78 

75 

63 

70 

79 

124 

43 

112 

45 

42 

77 

83 

136 

2208 

MAX 

80 

77 

78 

SO 

80 

77 

67 

66 

701  73 

77 1  68 

65 

56   58 

62 

65 

66 

66 

75 

74 

78 

77 

70 

64 

67 

63 

70 

73 

80 

62 

70.5 

MIN 

60 

60 

62 

62 

62 

56 

44 

54 

49   55 

56!  40 

37 

39   39 

45 

36 

36 

66 

62 

66 

64 

66 

39 

38 

36 

35 

42 

62 

56 

40 

50.5 

»    *    • 
SOUTHERN            09 

OILLEY 

EVAP 

.16 

.13 

.03 

.11 

.09 

.15 

.14 

.08 

.04  .09 

.23  .04 

.11 

.05 

.09 

.09 

.06 

.10 

.07 

.10 

.01 

.07 

.07 

.18 

.04 

.26 

.12 

.06 

.05 

.13 

_ 

3.07B 

WIND 

45 

14 

24 

18 

18   38 

26 

26 

22   46,  25   * 

* 

*    * 

* 

5 

15 

2 

10 

1 

2 

2 

11 

1 

25 

1    2 

1 

S 

- 

400B 

MAX 

80 

83 

77 

81 

79   79 

71 

71 

73   78   75  1  65 

55 

55   65 

65 

75 

66 

76 

75 

78 

79 

81 

71 

70 

73 

70 

75 

76 

83 

78 

73.5 

MIN 

63 

65   62 

62 

63   55 

52 

58 

60   60 

63 

43 

43 

43   49 

47 

42 

41 

60 

57 

56 

63 

66 

43 

37 

36 

39 

- 

56 

5* 

46 

52.9 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 

.07 

.11  .13 

.08 

.08  .15 

.07 

.10 

.09 

.15 

.07 

.12 

.02 

.03 

.02 

.07 

.13 

.10 

.05 

.06 

.09 

51 

.10 

.10 

.17 

.16 

.12 

.06 

.02 

.03 

.10 

.14 

2.61 

WIND 

40 

36   43 

17 

32   16 

16 

49 

39 

40 

13 

66 

12 

10 

3 

7 

36 

61 

11 

12 

29 

19 

22 

16 

29 

26!   7 

9 

17 

1* 

802 

MAX 

84 

79   62 

83 

82   78 

70 

77 

79 

78 

74 

61 

53 

54 

62 

69 

70 

81 

77 

77 

61 

84 

79 

72 

73 

66 

7*1  71 

76 

78 

7* 

74.1 

MIN 

62 

68 1  64 

64 

63   59 

60 

63 

61 

63 

61 

50 

49 

49 

52 

46 

46 

61 

64 

68 

66 

.08 

66 

65 

52 

52 

43 

Si!  63 

60 

62 

47 

56.1 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 

.17 

.12 

.12 

.12 

.22! .05 

.13 

.06 

.11 

.17 

.13 

.21 

.15 

.02, .01 

.01 

.13 

.04 

.17 

.15 

.14 

.15 

.13 

.14 

.15 

.12 

.03 

.06 

.08 

.08 

3.45 

WIND 

28 

10 

18 

13 

121  10 

34 

16 

22 

35 

25   69 

24 

44   17 

12 

18 

29 

16 

24 

31 

18 

21 

44 

14 

37 

9 

15 

5 

22 

28 

720 

•    *    • 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 

.21 

.17 

.20 

.22 

.17 

.15 

.16 

.18 

.17 

.21 

.20 

.27 

.12 

.09 

.04 

.07 

.18 

.18 

.20 

.12 

.17 

.21 

.26 

.26 

.11 

.27 

.11 

.09 

.10 

.13 

.15 

5.19 

WIND 

150 

99 

106 

84 

85   45 

49 

73 

106  121  102  104 

61 

95   55 

32 

36 

129 

109 

146 

140 

139 

52 

154 

31 

76 

32   79 

46 

34 

30 

2622 

MAX 

81 

85   84 

84 

83   84 

74 

76 

61   82   81   81 

56 

52   54 

70 

74 

74 

64 

83 

81 

84 

86 

82 

56 

78 

71   77 

81 

80 

76 

76.6 

MIN 

63 

62   63 

62 

64   60 

58 

56 

61   60   60   44 

44 

44   46 

46 

42 

42 

62 

65 

65 

66 

66 

54 

50 

39 

39   52 

64 

63 

46 

55.2 

WESLACO  2  E 

EVAP 

.18 

.16  .18 

.07 

.09 

.20 

.19 

.15 

.20  .18  .27  .10 

.05 

.03  .02 

.17 

.17 

•  10 

.11 

.15 

.24 

.18 

.26 

.14 

.07 

.06 

.22 

.16 

.06 

.1* 

.16 

4,46 

WINO 

42 

65  101 

46 

31 

35 

41 

54 

50   70'  51   60 

69 

62   42 

37 

70 

78 

125 

HI 

145 

141 

29 

71 

41 

38 

40 

126 

23 

41 

42 

1977 

MAX 

79 

78   75 

81 

82 

77 

77 

76 

73   76'  80   70 

59 

56   67 

71 
49 

73 

79 

60 

61 

81 

82 

76 

75 

74 

74 

78 

76 

77 

77 

74 

75.5 

MIN 

64 

65 

65 

65 

65 

66 

60 

61 

62 

62 

63 

48 

48 

48 

53 

48 

64 

69 

70 

68 

70 

68 

60 

56 

45 

56 

63 

67 

65 

49 

60.1 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


TEXAS 
DECEMBER  1970 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

N 

umber 
prec 

of  days  wi 
pitation 

th 

0) 

c 
IE 

U) 

C 

L.  </) 

(D  0 

Q-  O- 

V) 

c 

3 

1.2 

11 
®  x 

a:   a 

c 
~=  * 

o>  0- 
a:  00 

a 

01 
0 

> 
< 

lA 
0) 
—   <D 

"S  .si 

11 

5  5 

4> 

<D  0> 

Standard  of  T 

CENTRAL 

ime 

4> 
0 

c* 
o 

q 

6 

o- 

6 

o» 
°i 

o 
o 

L. 
4> 

> 
0 

§1 

<N  0 

"o 

0 

1- 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

00   06   12 

18 

ABILENE  WSD 

21 

4.4 

11.8 

43 

w 

15 

58 

64 

45 

40 

2 

1 

l 

0 

0 

0 

4 

72 

5.0 

AMARILLD  WSO 

24 

6.7 

14.9 

39 

NW 

15 

44 

53 

31 

32 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

82 

4.6 

AUSTIN  WSO 

22 

1.0 

9.7 

32 

SE 

15 

68 

75 

56 

50 

7 

5 

0 

0 

0 

0 

12 

42 

6.7 

BROWNSVILLE  WSO 

15 

4.5 

10.7 

31 

S 

10 

84 

85 

60 

73 

6 

5 

0 

0 

0 

0 

11 

35 

6.1 

CORPUS  CHRISTI  WSO 

13 

5.2 

12.4 

34 

SE 

21 

84 

85 

64 

71 

5 

4 

1 

0 

0 

0 

10 

48 

6.3 

DALLAS  WSO 

17 

2.4 

10.7 

29 

NW 

30 

59 

66 

52 

44 

6 

0 

1 

1 

0 

0 

8 

72 

5.4- 

DEL  RIO  WSO 

10 

2.6 

8.5 

23++ 

27 

15  + 

73 

80 

60 

52 

9 

5 

0 

0 

0 

0 

14 

6.1 

EL  PASO  WSO 

28 

1.2 

7.0 

66 

W 

15 

40 

48 

33 

26 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

87 

4.4 

FORT  WORTH  WSO 

21 

2.0 

9.5 

28++ 

18 

08 

73 

79 

57 

53 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

8 

5.3 

GALVESTON  WSO 

34 

NW 

30 

- 

0 

3 

4 

0 

0 

0 

7 

54 

HOUSTON  INCONT  AP 

15 

2.2 

7.2 

25++ 

31 

30 

81 

85 

62 

71 

8 

4 

0 

1 

0 

0 

13 

47 

6.6 

LUBBOCK  WSO 

26 

4.8 

11.3 

39++ 

30 

15 

54 

63 

36 

34 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

5.0 

MIDLAND  WSO 

20 

2.4 

9.4 

39++ 

28 

15 

56 

61 

33 

32 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

5.1 

PORT  ARTHUR  WSO 

15 

3.1 

10.1 

49 

NW 

30 

83 

88 

67 

77 

4 

1 

3 

2 

o 

0 

10 

45 

6.2 

SAN  ANGELO  WSO 

22 

4.1 

11.7 

36++ 

28 

15 

62 

71 

43 

42 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

5.2 

SAN  ANTONIO  WSO 

17 

0.8 

9.0 

28 

NE 

25 

71 

78 

56 

50 

9 

6 

0 

0 

0 

0 

15 

40 

6.7 

VICTORIA  WSO 

14 

2.7 

10.1 

39  % 

N 

30 

81 

87 

61 

67 

5 

2 

3 

0 

0 

0 

10 

■ 

7.2 

WACO  WSO 

19 

2.9 

11.3 

29++ 

25 

15 

65 

73 

54 

51 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

5 

5.7 

WICHITA  FALLS  WSO 

20 

2.1 

11.8 

32++ 

30 

30 

67 

80 

48 

50 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

4 

5.4 

V.    PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TEXAS 
DECEMBER 

1970 

Station 

J3 
I 

Q 

(  IN 

41 

a 

EM 

Day  of  month 

0> 
01 

m 

H 

4) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUSHLAND  1  WSK 

2 

8ac 

43 

41 

♦« 

40 

41 

37 

36 

40 

40 

42 

39 

35 

35 

36 

40 

36 

38 

38 

38 

38 

40 

38 

36 

32 

33 

35 

38 

35 

35 

37 

33 

37.7 

LUBBOCK  =  N 

6 

8AM 

44 

42 

43 

41 

41 

39 

36 

39 

4C 

41 

39 

37 

36 

36 

37 

36 

36 

38 

38 

38 

38 

36 

36 

34 

35 

35 

36 

35 

35 

36 

34 

37.6 

4 

MA» 

Mir> 

63 

54 

t>0 
50 

59 

46 

59 
48 

55 
46 

55 

47 

52 

41 

55 
41 

57 
45 

57 
44 

57 
49 

51 
43 

50 
39 

49 
39 

45 
38 

46 
41 

49 
37 

51 
39 

53 
43 

45 
41 

44 
41 

46 

41 

49 
37 

46 

37 

46 
33 

44 
36 

46 
34 

50 
39 

46 
40 

49 
41 

46 

35 

51.0 
41.5 

1 

MAX 
MU 

3 

51 
53 

55 

50 

56 

50 

54 

49 

53 

50 

50 

46 

52 

45 

53 
47 

54 

48 

55 

51 

50 
46 

48 
44 

48 
42 

46 
42 

46 
43 

46 

41 

48 

42 

50 
45 

48 
44 

45 
43 

46 
42 

47 
41 

45 

41 

44 
37 

44 
40 

44 
38 

47 
41 

45 
43 

46 
43 

44 
39 

49.2 

44.5 

BUSHLAND  1  WSW      ,  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS 
f0.f!4urMJiTURE  0F  BUFFAL0  AN0  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH- 
SOUTHEAST.   2-  AND  6-INCH  READINGS  FROM  DIAL  TYPE  THERMOMETERS.   LOWER  DEPTH 
READINGS  FROM  THERMOCOUPLES. 

LUBBOCK  9  N         ,  TYPE  SOIL  UNKNOWN,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   TYPE  OF  SOIL  THERMO- 
METERS UNKNOWN. 


WESLACO    2    E 


nSiLlfJLLACy    F'NE    SANt>Y    L0AM'    BARE-       LEVEL   GR°<JND.       TYPE    OF    SOIL    THERMOMETERS 

UNKNOWN , 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*  •   * 

HIGH  PLAINS        01 

AHARlLLO  WS0 

TULIA 
VESA 

•  *    * 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 

CHILDRESS  Faa  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  E0UIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

bee  tteierence  Motes  Following  Slalion  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


TEXAS 

DECEMBER  1970 

DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

&i 

<o   S 

■  g 

>  Js 
<S 

.1 

n  a 

*  B 

s, 

I 
■ 
> 

< 

|z 

If 

1 
I 

a 

3 

a 

8 
£ 

.3 

& 

& 

a 

No.  of  Days 

3 

•1 
|z 

l§ 

Ok 

a 

O 

s 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Bum 

Max. 

Mln. 

3 

■S-c 

If 

E  ° 

£ 

a 

■ 

1 
8 

■ 

0 

2 

0 

■A 

K  * 

hi 

B  1 

li 

*   «   * 

JUNE        1970 

SEYMOUR 

90. 5M 

62. BM 

76. 7M 

-  4.4 

50 

5 

4 

0 

0 

0 

.73 

-  ?.34 

.72 

21 

.0 

0 

1 

1 

0 

*    «    * 
JULY         1970 

BRACKETTVILLE 

GUTHRIE 

SINTON 

97.6 

101. OM 

91.0 

71. » 

68. 2M 
74.5 

84.5 

84. 6M 
82.8 

103 

110 

95 

6 

7 
6 

67 
60 
72 

21  + 
22 
25  + 

0 
0 
0 

31 
29 
23 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

.00 
T 
2.25 

.00 
T 
1.14 

21 
25 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

0 
0 
6 

0 
0 
2 

0 
0 
1 

*    *    « 
AUGUST      1970 

BRACKETTVILLE 
PLAINVIEW 

97.3 
93.8 

71.7 
65.6 

84.5 

79.7 

1.3 

100 
101 

16 
20 

66 
58 

30+ 
24 

0 

0 

31 
24 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

1.20 

1.30 

-   .75 

1.20 
1.04 

4 
21 

.0 
.0 

0 
0 

1 
3 

1 
1 

1 
1 

*    *    « 
SEPTEMBER   1970 

CLARKSVILLE  2  i 

GARDEN  CITY  1  E 

MARATHON 

MARSHALL 

87.7 
85.0 
82. OM 
88.8 

66.2 
61.1 
56. 2M 
67.9 

77.0 
73.1 
69.  1M 
78.4 

.3 

95 
95 
93 
95 

10+ 

10  + 

7  + 

10+ 

49 

44 
38 
50 

27 
24 
29+ 
29 

18 
40 
65 
10 

18 

12 

7 
19 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.83 
1.96 

11.05 
3.50 

.09 
.80 

.86 

.54 

3.07 

1.09 

3 
22 

1 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

5 

6 

9 

1 
1 

2 

0 

0 

1 

*    *    * 
OCTOBER     1970 

FLOYDADA 
LA  PRYOR 
PENWELL  1  SSE 

69.3 
62.8 
76.2 

ti.  a 

51.5 
46.1 

55.4 
67.2 
61.2 

86 
90 
87 

6 

7 
8  + 

27 
27 
28 

27 
29 
28 

308 

54 

163 

0 
1 
0 

0 
0 
0 

4 
2 
3 

0 
0 
0 

1.83 
.15 
.70 

1.04 
.10 
.45 

15 
19 
15 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

3 

1 

2 

1 
0 
0 

1 

0 
0 

*   *   • 
NOVEMBER    1970 

LA  PRYOR 

PLAINVIEW 

UVALDE 

75.4 

63.'. 
73.3 

36.5 
31.8 
43.6 

56.0 
47.6 
58.5 

-   .8 

66 
81 
86 

2 
26 
22 

15 
19 
26 

24 
23 
24+ 

266 
513 

219 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

8 

18 
5 

0 
0 
0 

.00 
.12 
.00 

-   .47 

.00 
.12 
.00 

14 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TEXAS 
DECEMBER  1970 
DELAYED  DATA 


Day  of  Month 


13   14 


15 


16    17     ie 


19  ,   20   21 


25   26   27   28   29   30   31 


JUNE        197 

CASE  RANCH  J  S 

COOPER 

KENT 

KNAPP  6  SW 

SEYMOUR 

UNBARGER 

WATER  VALLEY  10  NNE 


JULY         197 

SRACKETTVILLE 
COOPER 
FEDOR 
GUTHRIE 

HARLETON 

KENT 

lENORAH 

RINGGOLO 

SINTON 

WATER  VALLEY  10  NNE 


BRACKETTVILLE 

COTULLA 

FAIR  OAKS  RANCH 

KENT 

LOOP 

PLAINVIEW 

RED  BLUFF  CROSSING 

HATER  VALLEY  10  NNE 


SEPTEMBER    1970 

CLARKSVlLLE  2  E 
CAROEN  CITY  1  E 
MARATHON 
MARSHALL 


OCTOBER     197 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

FLOYOADA 

HUNT 

LA  PRYOR 

LENORAH 

PENWELL  1  SSE 


NOVEMBER 

KENT 

LA  PRYOR 

NECLEY  A  SSW 

PLAINVIEw 

RINGGOLO 

UVALDE 


1.20 
3.96 

1.31 


1.30 
3.15 
3.12 


1.B3 
1.96 
11. 05 
3.50 


1.67 
.70 


CORRECTIONS 


DATE 
AUGUST  1970 

AUGUST  1970 

AUGUST  1970 

AUGUST  1970 
OCTOBER  1970 

OCTOBER  1970 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  C. 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  f. 
DIVISIONAL  DATA 


DIVISION 

NORTH  CENTRAL  03 

NORTH  CENTRAL  03 
NORTH  CENTRAL  03 

NORTH  CENTRAL  03 
TRANS  PECOS  05 

TRANS  PECOS  05 


STATION 
STEPHENVILLE  4  N 


DIVISION 
MARYS  CREEK 


STEPHENVILLE  4  N 
MARATHON 


CORRECTION 


TOTAL  PRECIPITATION  1.60,  GREATEST  DAY  .89 
ON  THE  22D(  NO  OF  DAYS  WITH  .10  OR  MORE  4, 
.50  OR  MORE  1,  1.00  OR  MORE  0 


AVERAGE  PRECIPITATION  1 . 62 i  DEPARTURE  FROM 
NORMAL  -.31 

TOTAL  1.17,  AMOUNT  ON  14TH  .00,  15TH  TRACE, 
19TH  .00,  20TH  .14,  21ST  .02,  22D  TRACE, 
23D  .79,  29TH  .00,  30TH  .22,  31ST  .00 

TOTAL  PRECIPITATION  1.60,  AMOUNT  ON  31ST  .00 

TOTAL  PRECIPITATION  .86,  AMOUNT  ON  12TH  .00, 
17TH  .00 

TOTAL  PRECIPITATION  .861  GREATEST  DAY  .37 
ON  THE  5TH,  NO.  OF  DAYS  WITH  .10  OR  MORE 
3,  .50  OR  MORE  0. 


i  Notes  Following  Station  lnd«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


TEXAS 

DECEMBER  1970 

DELAYED  DATA 


Station 

Day 

of  Month 

| 
i 

• 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

.21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 
> 

< 

•     *     * 
JUNE         1970 

SEYMOUR 

•     «     • 

MAX 

M1N 

85 
62 

85 
53 

74 
55 

70 
57 

75 
50 

B4 
52 

90 
53 

93 
57 

85 
65 

87 
68 

96 

70 

96 
61 

99 
62 

98 
74 

99 

73 

101 

70 

103 

70 

100 
71 

97 
69 

98 
67 

86 
60 

90.5 
62.8 

JULY         1970 

8RACKETTVILLE 

MAX 

MIN 

94 

71 

94 

70 

96 

71 

100 
69 

99 
69 

103 
73 

100 
73 

100 
75 

99 

74 

100 

74 

101 

73 

99 

73 

100 
73 

100 
72 

98 

70 

94 
68 

94 
71 

96 

67 

98 

67 

99 
67 

99 

67 

92 

73 

96 
73 

97 
73 

95 

72 

93 

70 

97 
72 

98 

74 

97 
71 

99 

74 

100 

74 

97.6 

71.4 

GUTHRIE 

MAX 

MIN 

97 
65 

101 
68 

102 
67 

106 
66 

100 
64 

102 
68 

110 
68 

109 
69 

107 
69 

106 

74 

ioe 

75 

108 
75 

101 
72 

99 
71 

101 

70 

100 
68 

103 
69 

102 
71 

100 
70 

105 
72 

87 
61 

90 
60 

89 

61 

94 
65 

97 
66 

101.0 
68.2 

S1NT0N 

*     •     « 

MAX 

MIN 

92 

74 

90 
73 

92 

72 

89 
73 

94 
72 

95 

75 

92 
75 

93 

76 

93 

75 

93 
77 

92 

76 

92 
75 

88 
76 

87 
75 

64 
75 

69 
75 

91 

73 

92 

75 

93 

72 

91 
79 

93 
73 

88 
72 

91 
73 

90 
73 

8P 
72 

88 
74 

91 
74 

91 

75 

92 
76 

93 

75 

93 

76 

91.0 
74.3 

AUGUST       1'70 

6RACKETTV1LLE 

MAX 

MIN 

99 

74 

99 
72 

96 

70 

92 

71 

95 

70 

93 

73 

97 

75 

97 
73 

97 
72 

96 
73 

98 

73 

98 
72 

98 
73 

99 

74 

98 

71 

98 
72 

98 
74 

100 

74 

99 

74 

99 

75 

98 

76 

99 

74 

9B 

75 

98 

71 

97 
69 

98 
66 

99 
67 

95 

06 

95 

66 

96 
66 

96 

71 

97.3 

71.7 

PLMNVIEW 

*     o     • 

MAX 

MIN 

97 
72 

98 

71 

96 
70 

95 
68 

97 
66 

96 
67 

97 
66 

97 
69 

96 

67 

98 
66 

85 
64 

89 
66 

93 
65 

97 
64 

96 
66 

95 
65 

94 
66 

95 
69 

72 

101 
69 

92 
65 

94 
68 

89 
65 

66 
58 

86 
60 

91 
61 

94 
63 

95 
62 

92 

60 

69 
62 

86 

61 

93.8 
65.6 

SEPTEMBER     1970 

CLARKSVILLE  2  E 

MAX 

MIN 

90 
72 

91 

71 

87 

73 

93 

73 

93 
69 

92 
73 

93 

74 

94 
72 

95 
70 

95 
71 

86 
63 

67 
64 

93 
67 

94 
70 

94 
70 

92 
72 

90 
71 

90 
71 

SB 
63 

91 

70 

92 
73 

90 
71 

69 
73 

76 

51 

85 
53 

88 
54 

65 
49 

69 
52 

65 
54 

82 
56 

87.7 
66.2 

GARDEN  CITY  1  E 

MAX 

MIN 

78 
62 

84 
65 

8B 
68 

95 
70 

94 
70 

93 

70 

95 
69 

95 
69 

95 
69 

95 

65 

85 

60 

90 
60 

92 
67 

77 
66 

89 
68 

85 

62 

88 
62 

88 
66 

B9 
62 

68 
64 

90 
66 

90 
64 

81 

45 

80 
44 

91 
56 

75 
50 

66 
46 

61 

47 

62 
48 

70 
50 

85.0 
61.1 

MARATHON 

MAX 

MIN 

81 
56 

84 
62 

90 
61 

93 
61 

93 
63 

92 
62 

93 

65 

85 
63 

90 
60 

92 

60 

83 
60 

83 
58 

69 
58 

B4 
60 

63 
62 

79 
60 

63 
59 

82 
60 

82 

59 

63 
59 

85 
59 

6  = 
61 

66 

47 

76 
46 

82 
45 

69 
42 

S3 

38 

49 
38 

66 

46 

82.0 
56.2 

MARSHALL 

*      *      * 

MAX 
MIN 

90 
72 

90 
73 

83 

72 

93 
75 

94 

75 

93 

74 

94 
74 

95 
71 

95 
70 

95 
69 

93 
67 

89 
68 

92 
71 

93 

70 

94 
69 

92 

70 

69 
72 

64 
72 

90 
70 

94 

70 

93 

71 

93 
70 

90 
73 

e6 

61 

88 
61 

89 

68 

70 
55 

71 

53 

70 
50 

82 
51 

88.6 
67.9 

OCTOBER       1970 

FLOYDADA 

MAX 

MIN 

80 
58 

82 
55 

79 
53 

78 
51 

81 
55 

86 
53 

80 
44 

63 

31 

60 
30 

65 

42 

67 
36 

71 
36 

60 
44 

75 
40 

41 
39 

41 
39 

45 
39 

45 
.  40 

63 

40 

75 
46 

78 
48 

79 
46 

70 
36 

76 
46 

76 

46 

74 
33 

67 
27 

60 

28 

70 
33 

74 
36 

64 
37 

69.3 

41.5 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

83 
53 

85 
55 

84 
56 

85 
58 

B6 
59 

85 
63 

90 
63 

89 
66 

86 
64 

80 
55 

89 

67 

88 
63 

85 

45 

85 

49 

81 
50 

62 

45 

80 
46 

71 
48 

78 
50 

79 
43 

60 
48 

82 
57 

64 
63 

85 
41 

84 
49 

86 
55 

85 
56 

86 
44 

70 
27 

73 
29 

79 
34 

82.8 
51.5 

PENbELL  1  SSE 

•     »     * 

MAX 
MIN 

78 
60 

77 
58 

79 
55 

80 
55 

86 
60 

87 
57 

87 
54 

87 
43 

63 
33 

80 

48 

79 
57 

73 
42 

66 
45 

66 
49 

77 
43 

53 
40 

49 
42 

53 

47 

67 

41 

79 
41 

82 
58 

83 

54 

80 

51 

82 
39 

82 

36 

81 
46 

79 

41 

62 

28 

69 
29 

79 
32 

78 
42 

76.2 
46.1 

NOVEMBER      1970 

LA  PRYOR 

MAX 

MIN 

85 
48 

66 
36 

64 
26 

65 

27 

69 

30 

73 
35 

75 
37 

78 
39 

77 
40 

70 
35 

73 

40 

74 
41 

70 
39 

78 
42 

70 
40 

70 
25 

72 
29 

82 
29 

65 
33 

ei 

35 

80 

40 

80 
40 

82 

40 

65 
15 

59 

32 

77 
3B 

79 
39 

80 

45 

80 
49 

82 
50 

75.4 
36.5 

PLAINVIEW 

MAX 

MIN 

65 
33 

52 

28 

53 

29 

48 

26 

53 
24 

62 
31 

78 
42 

77 
40 

70 
35 

68 
33 

71 
42 

57 

35 

65 
33 

40 
28 

39 
22 

58 
25 

72 
29 

68 
29 

72 
32 

71 
32 

66 
31 

76 
29 

59 
19 

40 
20 

54 
26 

81 
46 

79 
28 

68 
33 

62 
45 

77 
47 

63.4 
31.8 

UVALDE 

MAX 

MIN 

79 
56 

74 
42 

63 
35 

63 

34 

66 
32 

73 
36 

81 

-8 

79 
58 

76 
45 

75 
39 

78 
49 

74 
41 

77 
55 

59 
43 

57 
33 

69 
26 

81 
32 

76 
39 

63 
39 

75 
36 

80 
52 

86 

58 

69 

37 

51 
26 

69 
32 

77 
47 

78 

74 

56 

79 
60 

78 
61 

73.3 
43.6 

So*  Reference  Notei  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


£      P 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


0012  01 

■itit 

H.  OOla  02 

'AYL0 

003*  OL 

-:.-* 

0050  06 

0123  03 

-i^ 

OUi  03 

>ARKE 

3    32    3; 

L    31    IB 


ALuORO  *  HE 
AWARILLO  WSO 
AMISTAQ  DA1* 
ANAHUAC  TSCO 
ANDERSON 
ANDICE  1  NNM 
ANDREWS 
ANGLETQN  2  - 

ftttSOH 

ANT£L0P! 
iRiNSAS  PASS  2 

ARCHER  CITY 
ARlINGTON 
ARMSTRONG 
ARTHUR  CITY 

aspermont  i   ss* 

-•-r. E  3  SSE 
ATLANTA  4  nSu 
AJSTJN  MS3 


I     BAY    CITY    WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

BEOIAS 

BEEVILlE  3  NE 

BELTQN  DA* 

8ENAVI0ES 

B6NAVI0ES  T  s 

BENBROQi 


!-■-, 


1  017*  OS  BREWST£R 
■  019a  04  CHEROKEE 
0204  08  BRAZORIA 

020b   03   KSE 

R    0211    01    POTTER 
0229    Ob    VAL    VEROE 

0235  ob  chambers 
:--  :-  crimes 

... -l  03  WILLIAMSON 
02*8  OL  ANDREWS 
0257  08  BRAZORIA 
0262  03  COLUN 
0268  02  JONES 

0271.  03  JACK 
0302  07  SAN  PATRIC 
0313  03  ARCHER 
0337  03  TARRANT 
03*2  09  KENEDY 
0367  03  UtHAR 
039*  02  STONEwAtL 
040*  0*  HENDERSON 
0*08  0*.  CASS 
H  0*28  07  TRAVIS 

0437  07  ARANSAS 

0*40  03  ELLIS 

0479  03  CALLAHAN 

04B2  OS  PECOS 

0493;  Oa  RUNNELS 

j  0499  OS  REEVES 

|  0309  oa  KENOALL 

I  0313  03  ELLIS 

'  0S6O  09  ZAVALA 

0509  OB  MATAGORDA 

0586  OB  HARRIS 

!  0611  08  JEFFERSON 

0635  0*  CRIMES 

0639  07  BEE 

0663  03  BELL 

06B9  09  OUVAL 

0690  09  OUVAL 

,  0691.  03  TARRANT 

;  070*  02  KNOX 

,  0739  06  BURNET 


KE 


!  BIO  I 

'  BEG  LAKE  NO  2 

BIO  SPRING  FIELD  ! 
1  BIG  SPRING 
'  BIG  MELlS 

BLANCO 

BlExETT  5  Nw 

SLOYS  CAMPGROUND 
!  BLUE 

B3ERNE 

B3N   HlER    2    E 

BONHAM 

8DNITA 

WOKE* 

B3QUILLAS  RANGER  ! 

B3RGER  3  w 

BOWIE 

BOxELDER 

B3Y0  3  S 

BRACKETTVULE 

BRAOY  2NNW 
BRAVO 
BRAZOS 

BRECKENRIQCE 
BREMQNO 
BRENHAH 
B"  ICE 

BRIDGEPORT 
■K1G6S 
;  BRITTON 

BRONSON 

BROWNFIELD  NQ  2 

BROWNSVILLE  -S3 

BRQWNWOOO 

BUFFALO 

BJlER  2  NE 
!  BJLVEROE 
'  BJNKER  HILL  5  N 

BJRKETT 

IJRLESON  2  SSH 

SJRLINCTON  3  -3- 
BJRNET 

BJSMLANO  I  WSW 

CALOWELL 
CAMERON 

WOOD 


CANAOtAl 
CANOELARIA 
CANTON 
C1NYQN  DAM 

CANYON 

CANYON  OAM  NO  I 

CANYON  DAM  NO  2 

CANYON  DAM  NQ  3 

CANYON  DAM  NO  4 

CANYON  DAM  NO  5 

CANYON  DAW  NO  6 

CANYON  OAM  NQ  7 


CARTA  VALLEY 

CARTHAGE 
CASE  RANCM  3  S 
CASTELL 
CATARINA 
CELINA 
CENTER 
CENTER  CITY 
CENTERVILLE 
,  CHALK  MOUNTAIN 

CHANNINC 
■  CHANNING  NO.  2 
CHAPMAN  RANCH 
CHARLOTTE  5  NNW 
CHEAPSIOE 
CHEROKEE 
CHILDRESS 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 
CHILLlCOTHE 
CH1S0S  BASIN 

CIBOlO  CREEK 
CLARENDON 
CLARKSvlLLE  2  E 
CLARKSVILLE  1  W 

CLASSENS    RANCH 

CLAUDE 
CLEBURNE 
CLEVELAND 
CLIFTON  10  E 

CLOOINE 


1  0784  OLi  HOWARD 

0786  OL  HOWARO 

'  0787  09  DIMMIT 

'  0832  06  BLANCO 

!  0852  Oa  UVALDE 

'  0861  05  JEFF  ;.. 

,  0866  07  LEE 

0902  06  KENDALL 

0917  0*1  NEWTON 

0923  03  FANNIN 

0926  03  MONTAGUE 

0'**  01  LIPSCOMB 

0950  03  BREWSTER 

0958  01  MUTCl 

s-  03  MONTAGUE 


SON 


099 


1017  06 

1033  01 

1033  03 

10*2  03 

10*3  0* 

10*B  07 

1057  02 


10BL  03 


109*]  0*J  SABINE 
Ilia  01^  TERRY 
R  1136  Id  CAMERON 
1138  03  BROWN 
11B3  0*  LEON 
1203  OL  OCHILTREE 
1215  07  COMAL 
1224  01  DALLAM 
1239  02  COLEMAN 
.2-5  03|  JOHNSON 


124 


,   03  MILAM 

i   Oft  BURNET 

j   03J  POTTER 

■   07j  BURLESOI 

03  MILAM 


1*16)  05  PRESIDIO 

1*25  °«*  VAN  ZANDT 

1*29  07  COMAL 

1430  01  RANDALL 

1431  07  COMAL 

1432  07  COMAL 

1433  07  CDMAL 
1*3*  07  COHAL 
1435  07  COMAL 


143B(  07  COMAL 

1*66  09  DIMMIT 

1490  03  OALLAS 

1492  Ob  EDWARDS 

15001  0%  PANOLA 

151  L  06  STERLING 

1521  06  LLANO 

1S2B  09  DIMMITT 

1573  03  COLLIN 

137B  0*  SHELBY 

1380  03  MULS 

1596  0*  LEON 

1623  03  ERATH 

1646  01  HARTLEY 


1663!  09!  ATASCOSA 

167L  07  GONZALES 

1680  06  SAN  SABA 

1696  02!  CHILDRESS 

169a  02  CHILDRESS 

1701  02  HARDEMAN 

1715  OS  BREWSTER 


17. 
1761 


'  KARNES 
!  DONLEY 


2  0*  RED  RIvER 
1773  0*i  RED  RIVER 
1777*  Oi   BEXAR 
1778  01  ARMSTRONG 
1800  03  JOHNSON 
IBIGJ  OS  LIBERTY 
1823  03  BOSOUE 
1838  06  FORT  BENO 


101  *2 

101  02 

9*  40 

95  59 


95  31 

100  I* 
95  50 


3359 

1762  ■ 
2760 


3607]  MID)  Mt 


3172 

2T   BA, 

67* 


5  28  16 
15  32  12 


9  30  59 

3  30  OB 

L  32  16 

8  28  57 

i  28  59 

l*t  29  **  I 

7  30  06 

15  30  46 

5  28  27 

I  31  06 


15]  32  39 
I  33  32 

1  30  45  j 


3  32  16  i 

3,  32  15 

a  28  35 

*  30  06 

a  29  i* 

9  30  32 

L  30  23 

13  29  47 


99  25 

102  IB 
99  SB 

103  45 


97  27 
99  *6  • 
96  01 


REO  RlvER 
WISE 

KINNEY 

MCCULLOCH 

HARTLEY 

PALO  PINTO 

STEPHENS 

ROBERTSON 

WASHINGTON 

HALL 

WISE 


t  36  27 

IU  29  11 

2  35  39 
15;  33  3*  ' 
10  33  29 
15  33  02 
ll|  29  19  i 

3  31  09 
2  35  39 

L  32  40 


1  31  21 
3  33  11 

11  25  54  I 

15  31  28  i 

2  36  10 
13  29  43 

I  36  12 


96  11  | 

97  36 
I  100  32  ; 
I  102  58 


3|  32  0 
S  32  3 


1  31  00 

3  30  *6  , 

2  35  11  I 
1  30  32  | 

1  30  51  I 
8  29  40 

2  35  33  | 
11  30  09 
12)  32  33  ' 

4-  29  52 

10  34  59 

*•  29  31 

4i  29  SO 

*  29  37  | 


*|  29  37 
*  29  55 

A  28  31 
15)  32  57 


97  02  . 

9B  14 

102  05 

96  42 

96  59 

100  01 

100  22 

104  41 

95  32 


5  27  33    97  27  < 


11  29  16   103  13  , 

13  29  01  '  97  56  ! 

10  34  56  100  33 

10  33  37  ,  95  01  I 

10  33  37  95  04 

13  29  39  9B  22  I 

10  35  07  ;  101  22 

97  2* 

95  03  i 


8A,   BA   BAC 


baJ  at 

SI 

395i  9A   9A 


353,  7a, 

Bis]   7A 
1090 


1*70   6P   6P 


3577 

960 
1040 
1260 


698   SP   58 
317   6P   6P 


534   3P   7AJ 


1931  MID  NIC 

1400 

5300  8A|  BAI 


2700   7A   7A 


783   6P   6P 

19&I   7A   7A 


OBSERVER 


*■  0.  HOOD 

UTL  WEATHER  SERVICE 

.EONARO  COLEMAN 


GOROON 
HUOGINS 
KELLUM 


C1T 


QF 


VIN 


U  S  FOREST  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
INT  BOUNORY  *  WTR  COMM 
ANAHUAC  TBCO 
WILLIAM  j.  BARGER 
LAWRENCE  I.  OUNLOP 
ANDREWS  COUNTY  AIRPORT 
CITY  QF  ANGLETON 
JESSE  T,  VANOAGRIFF 
C.  M.  RICE 


AZEL 


LES  ' 


PELI 


KES 


IACTIVE  6/30/70 
|  C.  G,  VlEHTEL 

DR.  OWIGHT  A.  JONES 
,  LAWRENCE  H.  CAVER 

NATL  WEATHER  SER 


ICE 


CLOSEO  11/30/70 

I  HERSCHEL  H.  SMITH 
8.  C.  CHRISMAN 

i  CLYDE  GRAVES 
RADIO  STATION  KRUN 
REEVES  COUNTY  WTR  DIST 
ELROY  SCHNELLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EARL  P.  KING 
CHARLES  SLATER 

\   O.B.  SMITH 
BEAUMONT  FILTER  PLANT 
RICHARD  R,  PYLE 
TEXAS  A&01  EXP  STATION 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RUBERTA  R,  BAZAN 

D.  5.  CHAPA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LEAGUE  RANCH 

WILSON  KLDSE 


DWAIN  CARR 

U  S  0  A  BIG  SPRC  F  ST. 

CITY  OF  81G  SPRING 

HERBERT  T.  STANFIELO 

W.  A.  STARS 

MRS  LLOYD  KIRKPATRICK 

GEORGE  P.  KNIGHT 

CLYDE  L.  RUTHVEN 

SCHWARZ,  JR. 


EOGA 

CLARENCE  A.  PENNINGTON 
R.  H.  CANTRELL 

R.  0.  TOMPKINS 
MELVIN  E.  SLOVACEK 
BIG  BEND  NATL  PARK  SER1 
ARTHUR  W.  MORGAN 
ORAN  C.  STOVALL 


FRANK    0,     SANCHEZ 

THOMAS  A.  PARKER 
JOSEPH  E.  HUGHS 
MRS.  LORENE  B,  FORD 
ECTOR  B.  FIELOS 
MISS  JEAN  M,  KOTCH 
w.  G.  STEIN 
CHARLES  V,  MURFF 
IEMBREE 


CARL  , 
OOIS 


STEWART 
LANCASTER 


ICE 


LESTER  E.  S1SK 
LEWIS  SIMMONDS 
NATL  WEATHER  SEI 
RADIO  STATION  K8W0 
CHARLIE  A,  SOUYRES 
L.  PAULENE  MCCARTOR 
LAURA  0.  WOOO 
ROBERT  L.  LAHBERGER 
MERRE 


USSEL 


HALMER 
LVIN  H 

E. 

PFT 

USON 

RAH 

ACE 


MISS  FRANCES  E  HOWARD 
!  J  HARRISON  TAYLOR 
j  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  ROBERT  D.  SAWVELL 

ARTHUR  tt.  NEV 
;  RUOOLPH  POGGENPOHL 
I  RALPH  SCHAEFERKOETER 


AUDREY  W  VARGA 

CITY  OF  CARTHAGE 

CLINTON  HODGES 
;  WILLARO  E.  DALCHAU 

MARGUERITE  BURNS 
1  SAMUEL  W.  KERR 

JAMES  W,  FORBES 

DARREL  HEAD 

J.  E.  DICKEY 

MRS  BESSIE  L.  OLSON 

G.  E.  CARCILL 

FLOYD  ROBERTS 
|  CHAPMAN  RANCH 
I  ELMER  E  BOOTH 
'  EARL  Li  FREEMAN 
!  DUDLEY  BATTLE 

MORRIS  HIGLEY 
.  U  S  FED  AVIATION  AGENC 
I  ARTHUR  E.  HERCHMAN 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

ICNATZ  L.  -u*:-  JR. 
TQMMIE  C.  SAVE 
RADIO  STATION  KCAft 
RAYMOND  R.  HAMILTON 
J.  P.  CLASSEN 
L.C.  TIMS 

DLIN  T.  SMYTH,  JR. 
CHESTER  V.  ELLISOft 
E.F.  THIELE 
FRANK  M,  WATKINS 


COLDSPRING  3  SSw 
COLDWATER  3  w 
COLEMAN 

COLLEGE  STATION  FAA  i 
COLORADO  CITY 
IDlUMBuS 


COM. 


cne 


IERCE 
CONCORD 
CONLEN 

CONRDE 
COOPER 
COPE  RANCH 
COPPERAS  COVE 
CORNUOAS  SERVICE  ST. 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WSO 
CDRSICANA 


CRESSON 
:  CRIOER  Ri 
1  CROCKETT 
;  CRDSBYTfll 

CROSS  PL, 


SAN  JACINTO 

OALLAM 

COLEMAN 

BRAZOS 

MITCHELL 

COLORADO 

COMANCHE 

HUNT 


06  STERLING 
03  CORYELL 
05  HUDSPETH 

07  NUECES 
07  NUECES 
03  NAVARRO 
03  CORYELL 
Ob  GILLESPIE 


2062  05  CRANE 

2086  03  BOSQUE 

2096  03  HOOD 

210*  06  REAL 

2114  0*1  HDUSTON 

21ZL  OL  CROSBY 

1  212Q  ■■}    CALLAHAN 


AlNS  3  NNE     R  21311  0 


CJERO  3  E 
CYPRESS  1  Sw 
0ACU5 
DAINGERFIElO  i 


DECATUR  2  SSw 
DEKALB 
DEL  RIO  WSO 
0ENISON  DAM 
DENTON  2    SE 
DEPORT 

DEWEYVILLE  5  S 
DULVILLE  2  W 

DICKENS 


DIMMITT  i 

DIMMITT 

DOOLE  6  I 

DRYOEN 

DRtER  I  I 

DUBLIN 

DUMAS 


EAGLE  MTN  LAKE  OAM 
EAGLE  PASS 
EASTLAND 


EDOM  2  NW 

1  EL  CAMPO 
1  EL  PASO  wSO 
ELDORADO  1  N 
ELDORADO  11  NW 
ELDORADO  19  SW 
!  ELECTRA 
ELGIN 
EMORY 

EHCINAl  3  NW 
ENGELMAN  OARDEI 


FABENS 

FAIR    OAKS    RANCH 

FAIRFIELD 

FALCON    DAM 

FAlFURRIAS 

FALLS  CITY  *  wSW 

FARMERSVILLE 

FEDOR 

FERRIS 

FIFE 

FISCHERS  STORE 

FLATONIA  2  W 
FLOMOT  1  N 
FLORENCE  3  SE 
FLORESVILLE 
FLOVDADA 

FLQYDAOA  9  SE 
FOLLETT 
FORESTBURG  *  S 
FORSAN 
FORT  DAVIS 
FORT  HANCOCK 
FORT  HCKAVETT  7  N 
FORT  STOCKTON  33  SSW 
"  OCKTON  KFST  RAOIO 


2206;  oa 

22 16  04 
2225  0*. 
224C    OL 


WISE 

BOWIE 
VAL  VERDE 
GRAYSON 
DENTON 
|  LAMAR 
ORANGE 
CHEROKEE 


2462  07i  LEE 

CASTRO 

I  CASTRO 

I  MCCULLOCH 
TERRELL 

]  GONZALES 

I  ERATH 

,  MOORE 

263d  06  SCHLEICHER 
2633  03  ARCHER 
2679  071  COLORADO 
267a  03  TARRANT 
2679  09  MAVERICK 
Z1\S  03!  EASTLAND 
27*d  Od  CONCHO 

27*4  oa!  concho 

27681  OBI  JACKSON 
2772  34  VAN  ZANDT 


I  oa  i 


RTON 


05  EL  PASO 

Oa,  SCHLEICHER 
Oa  SCHLEICHER 

06  SCHLEICHER 
02  WICHITA 

07i  BASTROP 
04^  RAINS 


LIS 


03  CORYELL 
OS  EL  PASO 
3038  07|  COMAL 
30*71  04|  FREESTONE 
3060J  09i  STARR 
3063  09,  BROOKS 
3065  07  KARNES 
3080  03  COLLIN 


3112  07 


LEE 


FDRT  WORTH 


(SO 


F3WLERT0N 

FRANKLIN 

FREDERICKSBURG 

FREEPORT  2  Nw 

FREER 

FRIO  TOWN 

FRIONA 

FRISCO 


GAINESVILLE 
'GALVESTON  WSO 
GARCIA  LAKE  12  ENE 
GAROEN  CITY  1  E 
GARDEN  CITY  20  E 
CATESVILLE 

GEORGETOWN 

GEORGE  WEST 
GIDDINGS 
GILMER  2  W 
CIRVIN 
GLADEWATER  3  WSW 


3133  03   ELLIS 
3142  0(J   MCCULLOCH 
315a1  07^  COMAL 
3171)  03   CORYELL 
31B3i   07   FAYETTE 
31961   OZj   MOTLEY 


321S   :;    FLOYD 
3225;   01   LIPSCOMB 
32*7   03   MONTAGUE 
3253   OL  HOWARD 
3262|  03   JEFF    DAVIS 
326b1   OS   HUDSPETH 
3270   oq   MENi""" 


CLE 'I 


tDSE 


|  05  PECOS 
PECOS 
TARRANT 

I  03  TARRANT 
|  03,  TARRANT 
_  1  SALLE 
ROBERTSON 
LESP1E 
BRAZORIA 
I  09  DUVAL 
I  FRIO 
J  PARMER 
COLLIN 


3-01  Ob  IRION 
|  01  HEMPHILL 

02  BORDEN 

03  COOKE 
08  GALVESTON 
Olj  OEAF  SMITH 
01  GLASSCOCK 

3*46)  Ob  STERLING 
348S  03  CORYELL 

3306J  Oa  WILLIAMSON 
3508  09  LIVE  DAK 
3525]  07^  LEE 

3S*b|  0*1  UPSHUR 
35571  05J  PECOS 
35651  0-  GREGG 


GOLD 

GOLDTHWAITE 

GOLIAD 


3591  o; 
3605  01 
36141  o; 


3611  07  GOLIAD 


SOMER' 

GILLESPIE 

MILLS 


30  19  ' 
33  22 

31  34  ' 

31  07 

31  47  I 

27  48  ' 

27  46 


28  27 
5.  32  38 

i   31  23 


l! 

31  46 

32  32 

1 

30  0* 

13 

31  IB 

: 

33  40 

3 

32  07 

3 

32  10 

K 

33  59 

1 

28  41 

i 

29  03 

29  5B 

1' 

30  26 

LI 

32  55 

36  01 

32  51 

S 

29  03 

I 

36  26 

30  47 

3  30  16 
II  28  39 
S  27  33 

i   29  01 


32  05 
31  29 
35  37 


30  38 

8  28  19 
30  11 


95  09  I 
102  38 

99  26 

96  21  | 
100  52 

96  32 

98  35 

95  54 

9*  33 


95  27 
95  42 
101  15 


97  30  | 

96  28 

97  37 

99  OB 


99  13 

96  28 

102  20 

97  50 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


95  27 

101  14 

99  10 

99  OB 

99  43 

99  50 


102    33 

96    51 
96    11 


10 

33  49 

1! 

33  12 

K 

33  31 

Li 

30  14 

31  52 

1 

33  37 

1 

28  40 

] 

30  21 

It 

34  33 

L( 

34  33 

: 

31  29 

1! 

30  03 

29  23 

I 

32  06 

2 

35  52 

3 

30  4B 

)( 

33  49 

; 

29  35 

1! 

32  53 

i: 

2B  42 

1 

32  24 

■ 

31  13 

i 

31  13 

28  58 

7 

32  23 

1 

29  12 

r 

31  48 

i 

30  53 

: 

30  SB 

i: 

30  43 

ii 

34  02 

: 

30  21 

i? 

32  32 

i 

28  05 

26  20 

13 

32  19 

1 

30  20 

\ 

31  29 

I : 

31  30 

i: 

29  45 

l! 

31  43 

i: 

26  33 

! 

27  13 

13 

28  37 

IS 

33  10 

1 

30  19 

1! 

32  32 

3 

1 

31  23 

29  59 
31  19 

6 
10 
I 

29  41 
3*  14 

30  48 

;: 

29  08 

l 

33  39 

1 

33  32 

; 

36  26 

1! 

33  29 

: 

32  06 

\ 

30  36 

\\ 

31  18 

; 

30  36 

30  23 

30  52 

15 

32  30 

13 

32  49 

l! 

32  43 

1 

28  28 

1 

31  02 

100  10 
98  56 
96    20 


99    Si 

99  50 
96    41 

95  38 

96  17 

106  24 
100  36 
100  42 
100  32 

98  55 

97  22 

95  45 

99  22 

98  01 

96  37 
94  05 
98  09 

106  09 

98  38 
96  10 

99  OB 

98  09 
96  04 

96  22 

97  03 

96  40 

99  22 

98  16 

97  38 
97  08 

100  59 

97  46 

98  10 

101  20 

101  13 

100  08 
97  34 

101  22 
103  33 


100  07 

103  02 

102  34 

97  03 


96  29 

98  52 

95  23 

98  37 


102  44 

101  2B 

101  08 
97  46 

97  41 

98  08 

96  56 
9*  39 

102  24 
94  58 

97  45 
9B  42 
9B  3* 
97  2* 


1711 

314]  t 
2071 


3021   7ft   7A 


1245 
3610   8 A 

1290 
476   ?F 


2  2  00 
4390 
3000   7A 


520 
2070 
2690 
2530   6P 


ll 


MRS  MEL 

U  S  FEO 
COLQRAO 
ERWlN  J 
ELTON  K 
MRS.  ME 
JAMES  G 
JESSE  C 


STEVENS 

TION    ACENC 
Y    F1R£    QEPT 


CHAMBER 

OF  COHME 

CE 

NATL  WEi 

THER  SER 

ICE 

RADIO  SI 

ATION  KA 

ERVIN  C. 

MUELLER 

EDGAR  A. 

AHRENS 

MRS.  SAL 

LY  S.  JE 

NINGS 

U  S  FED 

AVIATION 

AGENC 

VALLIE  S 

UE  SORRE 

LS 

MRS  ELSIE  LEE  PH 

LLIPS 

MRS.  OR* 

YORK 

MRS.  VEL 

it    CRIOE 

JAMES  H, 

GIBBS 

CITY  OF 

:rd5byton 

F.  C.  N£ 

WTON 

CHESTER 

GLOVER 

ROY  LEE 
JOHN  B. 

BLACK 

HOLDSWOR 

RADIO  SI 

4TI0N  KC 

JOHNNIE 

4.  DOLEN 

PAUL  WES 

LONE  ST/ 

I  STEEL 

U  S  FED 

AVIATION 

AGENC 

THER  SERVICE 


ETOIlE  H.  MOORE 
MRS.  MARY  H.  SANOERS 
ROSCOE  HALL 
NATL  WEATHER  SERVICE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  OENTON 
JACKSON  B.  NIXON 
SABINE  RIVER  AUTHORITY 
JOHN  W.  THOMASON 


W.  E.  TEN  EYCK 
JOHN  F.  HENKHAUS 
MRS.  ARRA  L.  NELSON 
RADIO  STATION  KOOO 

DUNCAN  WILSON 

JAMES  W.  CLUBB 

C.  E.  DOWDY 

TARRANT  CO  WTR  CONTROL 

JUAN  R.  ESOUIVEL 

F.  JAMES  DABNEY 

G.  H.  SPISER 
GLENN  V,  MC  CORO 
MRS  IDA  8ERRYHILL 
MRS.  ODESSA  M,  JAMES 

ORELLA  C.  SPARKMAN 

NATL  WEATHER  SERVICE 

GAIL  MITT6L 

JACK  WADE 

H.  C.  WALKER 

MRS  RUBY  E.  COATS 

EDWIN  0,  LUNOGREN/  JR. 

GUY  5ISK 

JOSEPH  8URKH0LDER 


S.  L.  BRUNSON 

MRS,  ARRIS  0.  ROBERT 

JAMES  L  INABNET 

E.  MACIAS 

PETE  SUTTON 

TEXAS  HIGHWAY  OEPT 

INTNL  BNDRY  -WTR  COMM 

WILLIAM  S.  BRINK 

BONNIE  SKLOSS 


MRS  LORINE  i 
HENRY  W,  HAi 
JAMES  FINLA 
EDDIE  FISCH 


PRODUCERS  COOP  ELEVATOR 

MILTON  HARRISON 
KENNETH  V,  SHARPE 
ELBERT  H.  FOSTER 
ESTHER  E.  GILMORE 
BARRY  SCOBEE 
GLENN  E,  CAMP,  JR. 
JOHN  H.  TREADWELL 
J  WEIR  HALL 


NATL  WEATHER  SERVIC 
NATL  WEATHER  SERVIC 
OTIS  W.  HERMAN 
RALPH  MC  KINNEY 
NORMAN  J.  OIETEL 
OOW  CHEMICAL  CO 
L.  H.  WAABURTQN 
CHRIS  F.  FELPS 
ARLEY  L  OUTLANO 
PASCHAL  B.  ROBERTS 

MRS.  MARY  LINA  HC  G 


KIMBALL  T,  REOOELL 
TEXAS  PWR  AND  LIGHT  CO 
NATL  WEATHER  SERVICE 


HISS  MAGGIE  REYNOLDS 
FERMAN  F.  CURRY 

HERBERT  l  SULLIVAN 

BROOKS  M.  SCHLEY 
HERBERT  G,  KOEHLER 
CHARLES  F.  STILL 
PAUL  J.  ZEITLER 
CLEO  MARLOWE 
MISS  ORA  HICKEY 
EDMUNO  KOENNECKE 


-.ARfiy 
EMIL  I 


WEBER 


STATION  INDEX 


GOLlAO    1    $G 
C,lN2ALtS 
CORDONvlLLE 
GORMAN 

GRAHAM 

GRANBUR* 
GRANDFALLS     3    S 

GRANGER 

GRAPELAND 
GRAPEVINE  DA" 

G»EENVULE     7     M 
0«JEiBti  K 
CDOVETON     t     SE 

cruver 

BUNTG" 

&jth«ie 
ha&ansport 


SON 


3620  07  GOLIAD 
3622  07  LOW: 
16.,  03  G«A 
3646   1  EAS 

366B  03  YOUNG 
3673  03  MOOD 
3680  OS  HARD 
36B5  03  WILLIAMSON 
3669  0*!  HOUSTON 
369  lj  03!  TARRANT 

3TJ4  03  HUM 
3770  03  LlMESTQNfi 
3776  0*  TRINITY 
3787  01  HANSFORD 
38^2  03  &RA' 


02  KINO 


RED  RIvER 


3864  03  HAMILTON 


HARLlNGEN 

39<.3 

10 

CAMERON 

HARPER 

395* 

CULESPI 

HART 

3972 

OL 

CASTRO 

HARTLEY 

3981 

OL 

HARTLEY 

HASKELL 

3992 

02 

HASKELL 

HAWKINS  1  E 

4020 

04 

HOOD 

HEBBRONVUlE 

*oja 

09 

JIM  MOCC 

HEMPHILL 

«A 

04 

SABINE 

HEMPSTEAD 

4080 

041 

WALLER 

HENDERSON 

408L 

RUSK 

HENRIETTA 

*093, 

03 

CLAY 

HEREFORD 

*09a 

OL 

DEAF  SMI 

HEWITT  1  SE 

-122 

o| 

MCLENNAN 

HICO 

:\il 

HAMILTON 

H1GSJNS 

LIPSCOMB 

HILLSBORO 

4182 

03 

HILL 

HINOES 

09 

ATASCOSA 

HlTCHLAND 

4196 

01 

HANSFORD 

HONDO 

42SJ 

07 

MEDINA 

HDNEY  CROWE 

uzii 

°3 

FANNIN 

H3RDS  CREEk  0 

427a1 

o2 

COLEMAN 

HORGER 

4280 

04 

JASPER 

HOUSTON  1NC0NT  AP 

4307] 

OS 

HARRIS 

HOUSTON  FAA  A 

RPQRT 

OB 

HARRIS 

HOUSTON-AOOIC 

s 

OOSI 

03 

HARRIS 

H3u5TOM-6LIEF 

431L 

a 

HARRIS 

HOuSTON-BARKE 

4313 

HARRIS 

HOUSTON-OEEft 

ARK 

4315 

-» 

HARRIS 

HOUSTON-HEIGHTS 

4321] 

08 

HARRIS 

HOUSTON-INOEP 

HEIGHTS 

4323 

a 

HARRIS 

HOuSTON-WESTBURY 

4323 

-a 

HARRIS 

HDUSTON-NOATH 

HOUSTON 

4327 

;a 

HARRIS 

HDUSTON-SAN  J 

CINTO  QM 

432B 

IB 

HARRIS 

HDuSTON-SATSU 

4329 

:a 

HARRIS 

HDuSTON-SPRlN 

BRANCH 

433L 

HARRIS 

HJCKABAY 

4343 

ii 

ERATH 

hjmblE 

4362 

08 

HARRIS 

hjmble  pump  s 

A  5  WNW 

.36, 

Oft 

SUTTON 

HUNT 

4374 

00 

KERR 

MJNTSVILLE 

43B2 

WALKER 

hjrst  springs 

4390 

03 

CORYELL 

HYE 

IMPERIAL 
INDIAN  CAP 

44QZ 
4423 

4440 

06 

05 
03 

BLANCO 
PECOS 
HAMILTON 

IREDELL 

03 

BOSQUE 

JACKS80RQ 

45171 

=  3 

JACK 

JACKSON  HlLL 

,UARD  STA 

4523 

SN  AUGUS 

JACKSONVILLE 

4525; 

0* 

CHEROKEE 

JASPER  3  Sw 

JAYTON 

JEDOO  Z    NNE 

JEFFERSON 

JEWETT 

JOHNSON  CITY 

JDUROANTON 

JUNCTION 


JJNO 

JJSTIN 

KAFFIE 


INCH 


KARNES  CITY 
KATY  WOLF  HILL 
KAUFMAN 
KEMPNER 
KENEDY 

KENNEOALE  6  SSW 


t IBBYV [ LLE  FOR  SERVICE 


556)  03  WILLIAMSON 


4591    04  LEON 

4605J   061  BLANCO 

4647J   041  ATASCOSA 

4670   061  KIMBLE 

4672  06,  VAL  VEROE 
4679  09  OENTQN 
4682  39  JIM  HOGG 
4693  04  HARRISON 
4696  07  KARNES 
470*  08  HARRIS 
4705  09  KAUFMAN 
4743  06  LAMPASAS 
47J2  07  KARNES 
4761  01  TARRANT 

4767  05  CULBERSON 


KOPPERL  SNNE 
kDuNTZE  3  SE 
KRESS 

LA  GRANGE 


.akE  ABILENE 
.AKE  BRIDGEPORT  OA 
.AkE  COLORAOO  CITY 
.AHESA  1  SSE 


LEmISVKLE  Dam 

LEXINGTON 

LIBERT*. 

LINDEN 

LlPAN 

LIPSCOMB 

LlTTLEFIELO  NO.  2 

LlVlSGSTO"*  2  NNE 

LLANO 

L3CKHART  I  NM 

LONDON 

LONG  LAKE 

LONGVIEH 

LOOP 

L9RAINE 

lOrenzo 

LOVELADY 

LJBBOCK  9  N 

LJ8B0CK  WSO 

n 

LJFKIN  FAA  AIRPORT 

LJLING 

I'NIMA.'EN  RANCH 

MA8ANK  4  SM 

MAQISONVILLE 

MAGNOLIA 

-e-L  02  BORDEN 

4666  03  HILL 

4B7fl  04  HARDIN 

-B80  Oil  SWISHER 

4903J  07]  FAYETTE 

4920  09  2AVALA 

4931,  OS  EL  PASO 

4960  02  TAYLOR 

,  4972  01  WISE 

.  497*  02  MITCHELL 

'  5013  Oil  DAMSON 

501B  06  LAMPASAS 

5048  06  VAL  VERDE 

5060  09  WEBB 

5094,  03  COLLIN 

5097  02;  TAYLOR 

5U3  06  REAL 
.  5114  06|  REAL 
:  5158  01{  MARTIN 

5183  OL  HOCKLEY 

5192  03  OENTQN 

5193  07  LEE 
5196  08  LIBERTY 
5229  04i  CASS 
5243  03  HOOD 

524t]  01  LIPSCOMB 
5265  01  LAMB 

5271  04  POLK 

5272  06  LLANO 
5284  07  CALOHELL 
5312  06  KIH8LE 
3327  04i  ANQERSQN 
5341J  04;  GREGG 
535  L  01  GAINES 
5358  02  MITCHELL 

5363  01  CROSBY 
539B  04  HOUSTON 
5410  OL  LUBBOCK 
54U  OL  LUBBOCK 
ANGELINA 


5*29 


■  06  "EC 


l;*£l 


5*6L  03  HENDERSON 
5477  04  MADISON 


,  Montgomery 


OBSERVATION 

,  TIME  AND 

TABLES 


1    it    53 

10    32    4C 

U    26    13 


2  36  07 
II  32  01 
8    2B 


1  32  2 
14  30  00 
3,    30    2. 


j» 


31 

0* 

3C 

ft! 

31 

0' 

27 

3; 

3  0 

V 

3? 

3 

3? 

0. 

30 

2C 

15J   33  02 

31  32  09 

8   29  "■ 
«  29 

3)  32  II 

t  33  34 

15    33  04 

ll   30  25 

15)  30  03 

33  01 

12  3: 


V   33  40 

IS)  31  08 

1)  33  1 
U  33 


lfl  32   20 

151  30   37 
14,    30    13 


102    23        355 


383       8A       8A1      6A.C 


100    18         2200) 


31    16      102   42  I     2360 


12901      8A      8A 


100    16         2450      71      7A 
3300]     8A      BA 


296   8AI   BA 


POLO  PEREZ 

MARATHON 

CARL  H.  FRIEORICH 

1  MARCO 

MISS  EMMA  JEAN  CFCIL 

MARFA  2  EN6 

DAISY  L.  SLATQN 

MAAFA  16  SSE 

DAVID  H,  BAKER 

MARLIN  i     N£ 

JOHN  G.  LITTLE.  M .  0 . 

<  MARSHALL 

CHARLES  W.  POTTS 

1  MARYS  CREEK 

FRANK  MACHACEK 

MASON 

F.  M.  THOMAS 

MATADOR  NO  2 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MATADOR 

HAL  W.  ENGLISH 

MATAGORDA  NO  2 

J.  0.  WILSON 

MATHJS 

MELBURN  E.  MINTER 

MAUD  I  S 

ARTHUR  W.  EVAN'S 

MAYPEARL 

FRANK  BROOKS 

MC  ALLEN 

KATIE  SLOVER 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MRS  MARGARET  SULLIVAN 

MC  CAM£V 

THOMAS  C.  HALL 

MC  CDOK 

LEO  BRIER 

1  MEDINA 

W.  CLYDE  RA160URN 

t    MC  GREGOR 

W.  C.  ROUNTREE 

MC  KINNEY 

MRS.  MABLE  T.  NQRMAN 

MC  LEAN  3  E 

JIMMY  L.  YOUNG 

1  MEMPHIS 

OAYTON  0.  RAHE 

MENARD 

OARREL  "•  DAVIS 

MENTONE  2  S 

HOWARD  E.  BAKER 

MERCEDES  6  SSE 

SAMUEL  P.  HERREN 

MERCURY 

JARVIS  CHRISTIAN  COL 

MERIDIAN  STATE  PA 

DON  E.  MEYER 

MERT20N 

CITY  OP  HEMPHILL 

Mf.IA 

J.  0.  SARTAIN 

MIAMI 

WESLEY  R.  DEAN 

MID  CITY 

WILLIAM  D.  KlMBROUGH 

iMMtDLAND  WSO 

HOLLY  SUGAR  CORP 

MIDLAND  4  ENE 

OEWITT  C  CHAPMAN 

MINEQLA  7  SSW 

W.  R.  HAMPTON 

MINEOLA  S  ENE 

CARSON  WILLIAMS 

MINERAL  WELLS  ISS 

RADIO  STATION  KHBR 

MINERAL  WELLS  FAA 

HAZIE  HJNDE5 

1  MISSION  4  W 

H.  J.  OONDLINGER 

,  MOBEETIE  2  S 

MRS.  IRENE  H.  KNORR 

1  MOLINE 

RICHARD  M,  MCCLEARY 

i  MONAHANS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HONTGOMERY 

MRS.  JEAN  OATES 

MORGAN  3  WNW 

NATL  WEATHER  SERVICE 

'  MORGAN  HILL 

FED  AVIATION  AGENCY 

MORSE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

■  MORTON 

FRED  L.  HALE 

MOUNT  LOCKE 

L I LL  IE  H.  FRY 

MOUNT  PLEASANT 

SHELL  OIL  COHPANY 

MOUNT  VERNQN 

WILLIE  HOFFMAN 

I  MUEN5TER 

MRS  JOY  M,  LOWRY 

MULESHOE  1 

ELIZABETH  HEMMI 

MULESHQE  3  NW 

ANDREW  F.  CRANDALL 

1  MULLIN 

JAMES  0.  GRANBERRY 

JOHNNIE  W,  OOLEN 

NACOGDOCHES 

ETHEL  C  POWELL 

NACOGDOCHES  2  ENE 

CLAUDE  STARK 
AARON  M,  TATE 
LYMON  L  H0LLING5HQATH 


LEVI  . 


OEIKE 


ECOS  COUNTY  I 
LOIS  W.  BVNUM 
MRS  LA  MONA  L  BOYD 
JOHN  W.  ASH 
MRS.  MILOREO  E.  LACY 


IfcwEL 


tnoi 


CLARENCE  MC  OOUGALL 
JAMES  H  JONES 
LYLE  P.  SQUIRES 
TRAVIS  R  SMITH 
BUD  JOHNSON 
ROBERT  C.  CONNOR 
MRS.  ELNA  E.  LEAIAR 
PEN1CK  BROS.  LBR.  CO. 
ALBERT  H.  JUNGERMAN 
MRS.  HELEN  S.  COLEMAN 

GEORGE  A.  CHERRY 
WIL8URN  G,  ROESLER 
MRS.  JOYCE  0.  DRAWE 
THIOKOL  CHEM  CORP 
ALVIN  SALGE 
LEROv  WILKINSON 
MRS.  AILEEN  C.  NOLAN 
J  MORGAN  PICKETT 
CITY  OF  KENEDY 
F.  E.  UMPHRESS'  JR. 


MRS.  OON  FRANI 
MATTHEW  BROWN 


MRS.  LENA  S.  CERNQSEK 

PAUL  P.  PITTS 

FED  CORRECTIONAL  INST 

CITY  OP  ABILENE 

W.  G.  MASSINGILL 

TEXAS    ELECTRIC    SERV    CO 

RAOIO  STATION  KPET 

NOLAN  R,  WORD 

JACK  R.  SKILES 

JOHN  LEACH 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  OCELLIA  MC  ADAMS 
R.  S.  COX 
JOHN  A  RICKS 
GROVER  SPRINGER 
LOUIS  L.  OUNLAP 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  LEXINGTON 
MRS.  VERA  E,  GARNER 
PAUL  F.  GAMMILL 
BUTLER  8.  IVES 

W.  W.  GUNN 

PIONEER  NATURAL  GAS  CO 

HAAQLO  J.  HtLEY 

ERwIN  W,  LIGHT 

EHIL  F.  WILLMS 

JACK  C.  OAYTON 

MRS.  SHIRLEY  J.  LYLES 

LONGVIEW  FIRE  OEPT 

FRANCIS  F  MILLS 

JOHN  W.  KING 

WILLIAM  0,  LISTON 

LESTER  JONES 

WSO  FOR  AGRICULTURE 

NATL  WEATHER  SERVICE 

U  S  FED  AVIATION  AGENC 

IVAN  J.  MERRITT 

C.  L.  SECOR 

CITY    OF    MABANK 

ROSS  MAOOLE 

GRADY  E.  ADAMS 


NEW  8RAUNFELS 


N 

WPORT 

N 
N 
N 

WTQN 
X  STOR 

XON 

RTHF1E 
TLA  3 
VICE  1 

E  1 

LD 
SE 
E 

GENT  1 

ESF 

0 

x    CREE 

ODESSA 

0 

OONNEL 

ERTON 
ONA 
ONA  B  I 


NTHER  juncti 

RIS 

T  MAYSE  DAM 

COS 

COS  12 

NWELL 

SSW 
SSE 

RRYTON 
RRYTQN 
ERCE  1 

5  NNE 
10  HN 
E 

MANSFIELD 

0  CONNOR 
UM  KINGDOM  DAM 


OST  OAK  SCHOOL 
OTEET 
3YNQR  1  N£ 
RAOE  RANCH 
RAIRlE  MOUNTAIN 
RESIOIO 
RICE  2  SW 
ROCTOR  RESERVOIR 


;  OUITMAN  2  S 


I  RAYMQNDVILLE 

;  RED  BLUFF  CROSSING 

I    RED    BLUFF    DAM 


579  05 
583  06 
596  OS 
600  05 
611  03 

BREWSTER 

CONCHO 

PRESIOIO 

PRESIOO 

618  04 

6«6  03! 
650  06 

63^  °a 

65B  02 

HARRISON 
TARRANT 

MASON 
MOTLEY 
MOTLEY 

66L  07 

695  03 

70L  10 
702  10 
707  06 

MATAGORDA 
SAN  PATRICIO 
BOHU 
ELLIS 

HIDALGO 
HIDALGO 
UPTON 

76ft 

03 

COLLIN 

77(1 

OL 

CRAY 

B21 

04 

32! 

06 

MENARO 

128 

LOVING 

B36 

10 

HIDALGO 

MC  CULLOC 

03 

BOSQUE 

8391 

98 

IRION 

869! 

-3 

LIMESTONE 

873    OL    ROBERTS 


6024 

04] 

MONTGOMERY 

605B 

03 

BOSQUE 

BOAq 

o3 

ERATH 

*  a  ■'  a 

6074 

OL 

HANSFORD 
COCHRAN 

6104 

■ob 

JEFF  DAVIS 

04 

TITUS 

61  19 

°4j 

FRANKLIN 
COOKE 

6:35 

el 

BAILEY 

6136, 

'3 

BAILEY 

6140 

MILLS 

6U6 

02 

KNOX 

6176 

NACOGDOCHES 

6177 

NACOGDOCHES 

6190 

0  4 

MORRIS 

8209 

;.  f 

MEDINA 

62  id 

03 

NAVARRO 

6247 

04 

RED  RIVER 

62S7 

04 

KERR 

6265 

041 

SHELBY 

6276 

07 

COMAL 

6;eo 

04 

MONTGOMERY 

mi 

0  2 

OCHILTREE 
COLEMAN 

till 

02 

06 

JONES 
COKE 

b'-i-Z 

„•> 

ECTOR 

b?04 

01 

LYNN 

65*9 

09 

WEBB 

b">3t> 

03 

YOUNG 

664  lj 

03 

ARCHER 

OL 

LAMB 

6664 

ORANGE 

67;? 

RUSK 

fit. 

06 

CROCKETT 

06 

CROCKETT 

6760 

02 

COTTLE 

6747 

'■6 

CONCHO 

(v7^T 

08 

MATAGORDA 

67J7 

°1 

ANDERSON 

1   03   PALO   PINTO 


O^E! 

-I 

HARRISC 
BREt-STE 

1 

6S34 

03 
03 

UMAR 

6879 

o9 

FRIO 

6892] 

OS 

031 
0!f 

REEVES 

REEVES 
ECTOR 

s  v  1 '. 

HOCKLE' 

6950 

01 

OCHlLTI 

n 

6<03 

OL 

OCHlLTR 

tt 

7079  SI    i 

70911  09| 

7140  08 

7146]  02 

R    TlTi  OS 

-•79!  10 


711 


PRESIDIO 

CALHQUN 

GARZA 

JEFFERSON 

CAMERON 

CALHOUN 

WILLACY 

CALHOUN 

PALO   PINTO 

GAR2A 


,  7186:  08 

7205,  '.i 

7206  02 

,    72191  07  LEE 

72151  09  ATASCOSA 

7230  04  HENDERSON 

7232  06  REAL 

7243  06  LLANO 

7262  05  PRESIDIO 


61 

Oi    BRISCOE 

04  WOOD 

iP 

03  SOMERVE 

07  BEXAR 

i* 

03|  EASTLAN 

3: 

06  UPTON 
10  WILLACY 

SI 

it 

06  SAN  SAB 

81 

031  REEVES 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


103  14 

99  33 

103  39 

103  33  , 

96  51 
94  21  , 

97  29 


96  37 

100  33 

I  100  33 

99  47 

103  36 


i\ 


612| 
2880   9A 

2100   64 
1931 


10281 
21801   8A 
5291   BA 


98  19  I 
102  53 
95  42 


102  43    378 


95  04 

99  31 

94  09 
98  07 

95  13 
95  55 
98  01 
95  06 
93  • 


BA,   8A,   6AC 


9B  22 


99  40 
100  IB 
102  24 


234ft 
2530 
1890 
1626i   3P 


101  23  j   34*0 


95  31 
99  OS 
103  30 


100  38 
96  U 
96  37 


104  01 
96  33 

101  03 


26401 

2870; 
3660! 
2930 

3000- 


SHIRLEY  S.  ROONEV 

KITTIE  ELLIN&TUN 
w  F1RSTBR00K 
ASTRONOMY  OBS 

0.  AFINOWICZ 


SCHUMACHER 
RACHEL 
G.  WILSON 


PASO  natural  GAS  CO 
FORD  E.  HUTCHERSON 
INIS  C.  DECKER 
RS.  ELGIN  R.  JONES 
0.  WILLIAMS 
NIE  C.  UNDERWOOD 
.  WANOA  M.  KLOSE 


JOSEPHINE  N£HI 


S.  MARTHA  A,  OOWOY 

EATHER  SERVICE 

EFINING  CO 

DM 

J.  SULLIVAN 

LINDLEY 

El 

PIPELINE  INC. 

I  P 

D  AVIATION  AGENC 

H', 

POWER  PLANT 

t. 

GRAY 

P.  LEE 

BEAVERS 

fMt, 

1  D.  BRANCH 

s. 

UE  WHEELER 

S  H 

MAXINE  KNIGHT 

LOUISE  EMBRY 

TEED 

DON 

LD  OBSERVATORY 

ARENCE  C.  TAYLOR 

MES 

T.  BASS 

FVF 

J.  MOSTER 

PEELER 

BLACKMAN 

KlMHONS 

0.  WEAVER 

910 

STATION  KSFA 

DID 

STATION  KSFA 

RUBY  J.  WELCH 


lAOIO  STATION 


MRS.    ESTHER    R.    OKI 
GEORGE    C.    NEAL 
JAMES    B,    FERGUSON 


DUGAN  BARNETT 

MACK  DOTY 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CO 

CITY  OF  OOESS. 

BEN  MOORE/  JR 

ARCHIE  G. 


JAMES  1 


tic 


OLNEY  water  works 

WAYNE     COLE 

ORANGE    SABINE    RVR    1 

JEWEL   R.    TOOO 

JOHNIE  HOKIT 

j.  V.  OWENS 

0.  P.  SANDLIN 

WILLIAM  L.  WARREN 

U  S  FED  AVIATJON  AGENCY 

MRS  JIMHIE  DALE  TREZISE 


A.  C.  MCCLURE 
OARRELL  SEHORN 
A.  F.  MILLS 
A.  j.  WEISER 

2E8  V.  HICHTOWE 
BIG  8END  NATL  P 

TEXAS  MWY  OEPT 
U  S  ARMY  ENGINE 
CITY  OF  PEARSAL 
LEON  V.  MC  CRAC 


TRANS  PECOS  EXP  STATION 
PHILLIPS  JUOKINS  PL 

L.  V.  HQGUE 


D.E.  GREEN 


E.  D.  HAMILTON 

ALUMINUM  CO  OF  AMERICA 

JIM  COX 

NATL  WEATHER  SERVICE 

INACTIVl  2/9/70 

L.  DEAN  HOLFOAO 

WILLACY  CO  NAVIG  OIST 

BILL  H.  YOUNG 

BRAZOS  RIVER  AUTHORITY 

GLEN  BARLEY 

CLAYTON  TURNER 

JOSEPH  J.  CARSON 

HUNT  OIL  CO- 

INACTIVE  10/7/70 

JAMES  C.  RUSCHE 

TED  MJLLINGTON 

MRS.  BESS  6RANHAM 

U  S  CORP  OP  ENGINEERS 

J.  0.  ISENHOWER 

ARTHUR  E.  HERCHMAN 

CHARLEY  EARL  OUNCAN 

C.  T.  RUCKER 

AROIS  0,  SANDERS 

JAMES  w.  GOSDIN 

U  S  AIR  CORPS 

HOMER  S,  PERRY 

FREO  W.  WELLING 

EUGENE  L.  PETRU 

MRS.  ONETA  J.  SOWERS 

W.  B.  JENSON 

OlAllUl 

^ 

IINUjCaA 

TEK4S 

CONTINUED 

DECEMBER   1970 

OBSERVATION 

„ 

Z 

o 

OBSERVATION 

0  L 

bl 

U 

6 

Z 

o 

TIME  AND 

0 

B 

LU 

u 

p 

TIME  AND 

Z   O 

5 

p 

< 

& 
3 

TABLES 

2 

0 

0 

p 

TABLES 

STATION 

B  i 

COUNTY 

< 

1 

Q 

2 

0 

z 

2 

OBSERVER 

STATION 

| 

5 

COUNTY 

< 

a: 

2 

3 
z 
o 

< 

OBSERVER 

! 

1 

in  • 

I 

si 

■ED  OAK 

T*95  33  Ellis 

19 

32 

96  46 

600 

74 

M1LLI4M  H.  BROWN 

TESCO 

89J9 

BJ 

NOLAN 

1 

32  30 

100  15 

2000 

BA 

l.W.ADCOCK 

RED  ROC* 

?*M  07  BASTROP 

1 

If 

97  27 

SOI 

9ft 

94 

HOWARO  0.  GOULD 

TEXARKANA 

6  9*.  2 

BOWIE 

10 

33  25 

9*  OS 

390 

7A 

74 

: 

MUNICIPAL  W4TER  PLANT 

PLED  HOC*  3  Sw 

T49S  Oil  BASTROP 

29 

97  29 

473 

C 

CORNELIUS  C.  HOKE 

TEXARKANA  DAM 

0- 

CASS 

10 

33  IB 

2B2 

74 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  SPRINGS  2  ESE 

Ti.99  02  BAYLOR 

I 

33 

99  23 

1367 

C 

CHESTER  B.  COX 

THOHPSONS  3  WSW 

8996 

oa 

FORT  BEND 

1 

29  29 

72 

fit 

64 

: 

HOUSTON  LIGHT  AND  POWER 

HFueia 

7529  07  REFUGIO 

3 

28 

97  17 

49 

6P 

6P 

T.  G.  JETER 

THORNOALE 

9001 

03 

MILAM 

1 

30  37 

466 

74 

OAVIO  F,  HESTERMAN 

l!Mi»  3  SNE 

7541  0«j  RUSK 

7 

350 

73 

jEhell  Plunk  lohe 

THORNTON 

900. 

01 

LIMESTONE 

31  25 

469 

TJ 

MRS.  IRA  C.  STR1CKLAN0 

RENO 

7556  01  PARKER 

is 

3; 

97  35 

728 

c 

BYRON  4,  WELCH 

THREE  RIVERS 

9009 

04 

LIVE  OAK 

B 

28  28 

130 

84 

MRS  VIOLA  E  AOLOF 

ncuoa 

7580  Oil  KLEBERG 

s 

97  49 

59 

74 

DOYLE  H  DRYER 

THROCKMORTON 

901* 

03 

THROCKMORTON 

1 

33  11 

1320 

84 

It 

WEST  TEXAS  UTILITIES  CO 

RICHARDS 

75B&  0,  GRIMES 
"'1  °^  °*LL*S 

i« 

30 

95  51 

331 

7A 

C.  1RVIN  WOOD 

THURBER  5  NE 

9015 

03 

PALO  PINTO 

I 

32  32 

964 

LONE  STAR  GAS  COMPANY 

RICHARDSON 

is 

32 

96  46 

623 

5P 

CITY  OF  RICHARDSON 

TILDEN 

9031 

0  9 

MCMULLEN 

8 

26  28 

46  33 

256 

64 

B4 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RICHlANO  SPRINGS 
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I      DRAINAGE  CODE: 


-LAVACA    7-NECHES    8-NUECES    9-PECOS    10-RED    11-RIO  GRANDE 


REFERENCE   NOTES  i-«« 

TEXAS 
DECEMBER  1970 

Additiun;il  iniurmation  regarding  the  climate  of  Texas  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatolo- 
giat,  National  Weather  Service  Office,  Airport  Administration  Building,  3600  Manor  Road,  Austin,  Texas  78723,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  Stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
lure"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cl iraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data . ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

8     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price   $1.00.    Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  mon 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 
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MICH  PLAINS 

AMARILLO  HSO 
ANDREWS 
8IG  SPRING 
BORGER  3  - 
MUVO 

BR0WNFIEL0  no 
Canadian  1  ENE 
CANYON 

channing  no.  2 
Claude 


follett 

FR10NA 

GARCIA  LAKE  12 

GAROEN  CITY  1  E 

GRUVER 

HEREFORD 
LAHESA  1  SSE 
LEVELLAND 
LIPSC0»8 
LITTLEFIELD  NO. 

LUBBOCK  MSO 
HC  LEAN  3  E 
MIAMI 

MIDLAND  HSO 
MIDLAND  *  ENE 

MORTON 
MULESHOE  1 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

PERRYTON  5  NNE 


SPEARMAN 
STRATFORD 
SuNRAY  A  SH 
TAHOKA 
TULIA 

VEGA 

DIVISION 

LOW  ROLLING  PLAINS  02 


34.5 

36.0 
3S.0 
36. 9M 
32.9 
30.9 

35.9 
32.9 
33.8 
32. 8 
3*. 9 

31.* 
33.* 
32.3 
39.9 

33.7 

32.6 
39.1 
36.5 


3*. 5      -    2.2 


29.6 
36. AM 
36.9 


31.5 
35.8 
38.1 


35.2      -    3.0 


ABILENE  WSO 

*0.B 

ANSON 

43.1 

ASPEAHONT  2  SSW 

37.8 

6ALLINGER  1  SH 

*2.5 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

36.2 

CLARENOON 

33.0 

COLEMAN 

-2.8 

COLORADO  CITY 

*3.3 

DICKENS 

40. 3M 

GAIL 

A1.7 

GUTHRIE 

M 

HASKELL 

39.2 

HOROS  CREEK  DAM 

39.9 

JAYTON 

38. 2M 

MATADOR 

37.* 

MEMPHIS 

35.1 

MUNOAY 

*o.e 

PADUCAH 

36.9 

POST 

40. 3M 

OUANAH  5  SE 

34.1 

ROSCOE 

-0.3 

ROTAN 

*1.* 

SEYMOUR 

39. 2M 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

35.1 

Snyder 

38.6 

TRUSCOTT 

36.3 

TURKEY  2  HSH 

38.9 

VERNON 

39.2 

WELLINGTON  1  NNH 

3*.0 

HICHITA  FALLS  WSO 

36.1 

WINTERS  1  NNE 

40.1 

DIVISION 

38.6 

•    «    • 

NORTH  CENTRAL       03 

ALBANY 

38.8 

ARCHER  CITY 

39.5 

6ARDWELL  OAH 

39.6 

BELTON  OAH 

41.5 

BENBROOK  OAH 

38.6 

BONHAM 

39.5 

BOWIE 

40.1 

BOYD  3  S 

37.7 

BRECKENRIDGE 

40.0 

BRIDGEPORT 

37.8 

BROWNWOOD 

40.6 

CAMERON 

45.3 

CLEBURNE 

41.7 

CORSICANA 

40.7 

DALLAS  MSO 

42.* 

»3.2 
«9.0 
50.5 


44,0 
46,6 
46. 7M 
42.2 


43. 7M 
42.4 

47.6 
48.5 


43.5 
44.5 
45.1 


43.7 
40.1 

45. 3M 


51.0 
51,1 

49, *M 

*9. im; 

47. 9M 
47.2 
47.6 
45. 5M 
45.8 


48.7 
50.3 
46. 5M 
46.0 
46.0 

46.6 


46.9 
49.3 
46.7 


50.1      -       .5 


42.9 
45.3 
41.7 


42.0 
40.0 
43.2 


46.2 
*2.7 

40.  B 
49.8 
51.7 

43. 8M 


42.4 

38.0 
45.6 
44.7 
46.3 
42.0 

40.  B 
38.4 
42.9 
46.2 
*2.7 

39.9 

43.5 


48.1 
48.9 
49.5 


47.4 

46.9 
48.7 
50.3 
46.6 
47.6 

49.4 


49.6 
51.0 
51.1 
53.2 
50.1 

51.2 
51.8 
49. 7M 
50.6 
50.0 


52.0      -    4.0 
55.9      -    3.9 


66.2 
56.6 
53.0 


58.1 
5  5.0 
53.3 
53. SH 


51.8 
61.2 

55.0 


56,8 
53,3 
57.6 

56.5    I 

56.5MI 
54.7 
61,5 
64.8 

56,0 
54.0 
56. 2H 
54.1 
55.5 

51.3 
58.1 
57.8 
59.6 
54.6 

55.0 
50,9 
55,8 
59.2 


1.5  68.8 
69.6 
72.0 
70.9 
64.3 

66.8 
71.2 
67.8 
66.6 
66.7 

67.6 


77.6 
74.0 
72.8 
73.5 


72.  OM 
76.0 

74.3 


65.5 

72.0 

69.2   - 

.6 

76.7 

67.5 

74.0 

68.6 

75. OM 

68.5 

75.3 

68.7 

.5 

75.7 

69. 7M 

74.8 

68.8 

3.7 

75.1 

69.9   - 

3.5 

77.3 

71.7 

79.4 

66.7 

72.8 

65.2  I  - 

.5 

72.5 

67. 3M 

73.1 

68.1 

73.5 

68.4 

74.5 

67.3 

72.5 

66.8 

73.6 

69.6 

7.1 

76.4 

67.9 

74.6 

67.1 

73.8 

69. 3M 

4.9 

74.7 

65.2 

71.1 

69. IM 

75. *M 

68.0 

75.2 

67.7 

73.9 

60.0 
63.7 
6*. 9 
61. 3M 


60.8 
60.0 
59.9 


61.6      -    1.2 


6*.  3 
62.3 


69.2      -    3.6 


70.3      -    2.6 
72.1 
69. 9M 
71.0 

70.1    i 

71.4 
68.3 
70. 2M 
71.5 

69.6 


70.4 
70.9 
69.3 

71.0 
72.5 
73.0 
66.7 


79.2 
60.7 
79. 6M 
77.6 
79.4 

76.6 
78.2 
79.7 

77.7M| 
76.6 

78.4 


79.0 
76.9 
79.2 


60.2 

76. 7M 
76.1 


80.9 
78.2 
79.7 


64,2   -   ,2 

69.1 

65,4 

70.9 

66,8 

71.4 

67.7 

71.1 

65.4 

69.7 

65.0 
65.9 
64.5 


71.4 
72.1 
70.0 
70.9 
70.8 

71.9 

72.1 
71.3 
70.7 


79.4 

79.1 
79.3 
79.1 
78.6 
81.6 


79.0 
63.6 
79.4 


77.9 
77.4 
79.4 
80.5 


76.6 
82.2 
78.8 


79.0MI 
78.9 
60.5 
79.8 


77.5 
60.6 
79.5 
79.0 


64.4 
66,0 
64,1 
81,6 


82,6 
83,2 
84.1 
83. SH 
84.0 

84. 6M 
S5.0 
81.5 
84.8 


86.2 
84.8 
83.2 
65.6 

82.8 

65.7 

84.5MI 

83.9 

82.2 


61.6 
64.2 


83.2 
63.1 
63.0 


63.9 
63.3 
62.6 
85.3 


77.9 
82.0 
7  8.5 
78.5 
77. 5M 

79.6      • 
76.2 
77.2 
76.2    I 
7S.3 

BO. 7 
76.6 
76.0 


77.4 
81.5 
76.2 

79.0 
81.2    ! 
60. 3H 
79.9    I  ■ 
61.7    I 

76.6  I 
76.0    I  • 

76.7  ! 


79.7 
79.0 
77.3 


63.8    j 


62.9 

83. 4  ! 
82.6MJ 
62.  9m' 


84.1 
61.8 
83. 6M 
63.3 

82.5 
84.4 
83.7 
12.7 


84. 1     -   1.2 


65.4 
65. IM 
64.5 


74.4 
75. 3M 
72.3 

68.2 


66.3 
67.7 
67.9 
69.1 

68.7 
67.5 
66.4 


67.2 
72.6 
69.3 


68.6 
70.6 
70.6 
72.2 
68.6 

71. OM 
66.3 
71.7 


79.2 
76.0 
76.8 
74.8 

71.6 
77.7 
77.0 

73. IM 
74.8 


72.6    |  -    1.8 


76.8 
77.3 
76.5 
73.8 
74.6 

75.8 
75.6 
78.5 


75.6 
75.7 


60.2 

62. 7H 
56.6 


52.6 
52.5 
55.4 


55.3 

52.2 
55.1 
55.3 

56.6    I 
53.9    I 

5*.  5m! 
50.9 
55.4 
56.  6 


5  1.6 
55.1 


63.4 
64.7 
60.6 
61.6 
59.4 

55.9 
64.9M 
62.8 

60. 8M 
61.6MJ 

61.7    j 


59. 8 

63.0 

59  .9 
59.5 
59.3 


63.8 
60. 2M 
60.6 

60.6 

60.9    j 


46.6 
52.3 
54.0 
48.5 
46.5 

46.7 
47.4 
46.9 

44.4 
44.? 


A*. 9   j 
44.7 
45. 6M 


44.5 
49. 0 
47.4 
41.7 
*7.7M 

48.7 
45.2 
42.9 


47.6 
45.0 
45.7 

43.8 


46.0 
42.6 
48.3 
48.3 
45.8 

A*. 3 

46.6 


49.4 
52.4 
49.1 

4*. 9 
55.1 
53.6 

52. CM 


47.5 
51.4 
48.9 
49.9 


46.7      -    3.9 


48.4 
49.9 
49.0 

48.2 
52.8 
52.0 

50.0Mi 
49.0 


50.5 


61.6 

-  5 

1 

50.6 

63.7 

52.6 

63.8 

53.1 

63.6 

53.7 

63.1 

53.0 

62.1 

51.4 

64.4 

52.5 

61.7 

48.4 

62. 9M 

50.9 

62.4 

50.1 

62.8 

-  4 

6 

51.6 

66.0 

-  4 

9 

57.2 

63.7 

-  * 

7 

54.1 

63.1 

-  6 

1 

52.5 

6*.  6 

-  3 

0 

55.2 

41.0 

45.8 
43.7 
46.3 
41.8 
42.5 

45.4 
39.6 

42.0 


43.6 
54.9 
53.3 
51. 7H 
51.5 

47.6 


47.1 

50.1 
49.9 
46.5M 
*7.7 

50.5 

49.3 


51.0 
52.4 

51. 7M 


58. 6H 
54.7 
54.8 
55.5 


64. 9H 
59.4 
55. 5H 


58.8 
54.8 
55.9 
55.9 
57. 6M 

56.7 


48.8 

60. 7M 

41.2 

57.9 

41.1 

55.2 

47,4 

4 

2 

60.7 

44,5 

58.1 

39,2 

56. OM 

43,2 

58. 7H 

45.1 

A 

1 

59.5 

44.9 

58. in 

41.0 

3 

1 

- 

50.7 

4 

! 

62.5 

50.6 

63. A 

44.8 

57. 6M 

41.7 

3 

c 

56.1 

43.2 

57. OM 

44.0 

56.7 

44.9 

58.0 

38.6 

54.9m 

43.7 

58. 3M 

43.2 

3 

4 

59.1 

47.3 

59.7 

43. 3M 

56. 5H 

42.8 

5 

9 

57. 7M 

38.6 

54.2 

43.9 

56. 7M 

46.0 

59.4 

4A.2 

57.3 

41.4 

3 

0 

53.0 

44.0 

3 

e 

57.9 

58.4 
65. IM 
65.0 
62. 8M 
63. 6M 


63.1 
62.4 

61. 6H 


61.7 
61. 6M 
60.9 

63.3 
64.8 
62. 2M 
60. 5M 


62.2 
63. 4M 
64.3 

62.3 

62.3 

62.5 


63.3 

63.3 
64.8 
62. 5H 
64.  OH 
63.3 
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Tablo  1- Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


OENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 

Eastland 

EVANT 
FERRIS 

fort  worth  hso 
Gainesville 
gatesville 
georgetown 

glen  rose 
goldthwaite 

GRAHAM 

gransury 
grapevine  dam 

Greenville  7  nw 
groesbeck 
hamilton  2sse 
henrietta 

HICO 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KILLEEN 
LAVON  DAM 

MARLIN  3  NE 
MC  GREGOR 
MC  KINNEV 
MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

NAVARRO  MILLS  DAM 

OLNEV 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 
OUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

TEMPLE 

THROCKMORTON 
WACO  DAM 
WACO  WSO 
WAXAHACHIE 


EAST  TEXAS  04 

ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
CENTERVILLE 

CLARKSVILLE  2  E 
COLDSPRING  5  S5H 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

DAINGERFIELD  9  S 

DIALVILLE  2  W 

EMORY 

EVADALE 

FAIRFIELD 

FRANKLIN 
GILMER  2  W 
GLADEWATER  3  WSW 
GROVETON  1  SE 
HEMPHILL 

HEMPSTEAO 

HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

MINEOLA  B  ENE 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 

Palestine 
poynor  1  ne 
rockland  1  w 
Rusk 

sam  rayburn  dam 


January 


.0.6      -    4.9 


40.5 

47,9 

40.9 

49.0 

37.0 

-  5 

7 

45.1 

37.6 

45.5 

39.7 

48.0 

41.9 

50.1 

42.2 

41.  0 

49.9 

39.5 

48.0 

44.8 

53.1 

36.9 

-  5 

6 

45.6 

37.9 

46.5 

40.8 

49.9 

41.5 

50.2 

42.6 

-  6 

5 

50.9 

42.0 

-  5 

9 

49.7 

37.7 

-  6 

6 

45.8 

41.3 

49.4 

41.7 

-  6 

1 

50.0 

42.9 

50.1 

37.7 

-  5 

9 

45.8 

40. 8 

48.5 

40.4 

-  5 

0 

48.7 

43.4 

41.0 
43.6 
46.3 
38.8 
43.4 

40.7 


44. OM 

41.2 
44.1 
49. 3M 
40.9 
42.9 

40.6 


45.0      -    3.1 


51.4 
51. 6M 
46.3 
51.1 
46.6 

45.2 
49.0 
48. 6M 
45.3 
50.7 

47.8 
50.5 
46.5 
53.3 
45.7 


53. 1M 

50.2 

51.6 


49.4 

50.6 
50.7 
45.7 
50.7 

51. 2m: 

53.2 


49.8 

47, A 
49.6 

52.5 
53.6 
46.5 

48.9 
45.1 
46. OM 
49.3 
49.8 


52.2 
52.2 
49.1 


48.9      -    6.0 


50.8       -    4.2 


55. OM 
52.0 

51.9 


49.7      -    3.1 


50.5 

64.9 

55.2 

68.7 

48.9 

-  4 

3 

64.0 

49. BM 

64.8 

51.1 

65.6 

53.1 

67.8 

54.9 

-  4 

0 

69.1 

53. 8 

-  4 

1 

68.4 

48.2 

-  6 

7 

63.1 

52.3 

67.4 

52.7 

-  5 

2 

68.0 

53.2 

67.5 

55.4 
56.0 
53.2 


54.1 
57.0 
57.1 


April 


63.7 
66.5 
69.0 


66.1 

66.2 
67.1 
65.7 
69,3 
64.8 

68,7 


67.9 
64.9 


68,4 
64, 6M 
65. 5M 
67. 8M 
68.1 

69.2 


65.5 
67.9 
69.8 


65. 3M 

68.2 

68,1 

67.3 
68.1 


May 


71.2 
71.8 
68,8 
68, 9M 


71.3 
70.8 
69. 9M 


69.1 
69.9 
70.3 


70.9 
71.2 
71.8 


7a. 2   I  -    1.7 


70.9       -    1.6 


72.8 
70.2 
70.4 

69.7 
70.8 
71.9 
71.9 
71.5 

74.0 
72.1 
70.2 
70.8 
71. 8M 


71.9 

69.4 
72.4 
72.1 
70,7 
71.2 


79. 3M 

76.6 

78.9 


79.1 
77.5 


78.7    I  •    2.0 


76.9    |  -    4.9 
77.5 

78.4 
79.9 
78.3 
79.1 
78.0 

79.1 
79.1 

78.0 
80.4 
79.8 


78.5 
77.4 
76.8 
79.7 


76.7 
79.0 
79.2 

79.9 
78.2 
79.7 
80.  B 
79.0 

78.4 


80.0 
79.2 
77.1 
76.3 

79. OM 


78.4 

82.6 

77.1 

79.7M 

78.7 

80.6 

78.5 

81.8 

78.0 

60.5 

79.0 

83.2 

78.5 

60.7 

79.8 

-  1.4 

62.7 

77.4 

61.5 

79.4 

63.1 

75.3 

78,2 

7B.1 

61.1 

78.2 

-  1.3 

82.0 

76.9 

7B.9 

78.0 

61.7 

78.0 

-  3.2 

81.1 

78.5 

82.0 

80.4 

-   .6 

83.4 

80.4 

84.5 

77.4 

-  3.4 

79.9 

77.7 

60.6 

77.2 

-  2.5 

60,1 

77.4 

61.5 

79.4 

.0 

82.5 

76. 2M 

M 

79.0 

-  1.3 

82.0 

79.5 

83.4 

78.5 

81.4 

77.9 

M 

77.7 

81.6 

77.1 

79.8 

72.1 
72.8 
71.9 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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July 


82.5 
83. 4M 
81.8 
62.4 
82.8 

65.4 
84.0 
81.6 


82.8 
84.5 
82.4 


83.0 
83.5 
83.9 

83.2 

63.7 
82.5 
62.7 
82.1 

63.8 
83.3 
83.3 
81.8 
84.3 

82.2M 

82.1 

85.3 

63.0 

83.7M 

64,6 
64.2 
84,0 
85,1 
84,1 

62.9 
63.4 


63.3M 

82.5 

81.5 

79.2 

81.7 


83.1 
83.1 


65.8 
83.8 
84.5 


64.6      -       .3 


64.8 
85.0 
B3.3 


86.0 

86.2 
B3.9 
85.8 
B8.1 
65.7 


82.8 
80.  8M 
63.5 

62.8 
63.7 
65.1 


65.5 
62.6 
62.7 


September 


77.3 
78.4 
77.6 


77.5 
76.5 
75.6 


77.5 
76.2 
78.9 

75.9 
76.7 
74.4 
77.6 
78.4 

78.7 
76.7 
77.8 
79.6 
76.3 


77. 4M 
79. BM 
79.7 


77.4 
77.3 
76. 9M 


79.0 


79.2 
78.4 
79.0 
79.3 
78.6 


79.5 
76.8 
79.2 


81.1 
76.7 
7B.4 


76.8 
60.2 
78. 1M 


78.6 
77.5 
80.0 


63.3 

64.3 
62.9 
62. OM 
64.6 

64.2 


66.7 
63.8 


61 

9 

64 

9 

63 

1M 

61 

3 

64 

6 

63 

a 

65 

0 

63 

7 

6! 

7 

63 

5 

6! 

A 

64 

7 

64.0      -    5.3 


64.2 

64.0    j 

65.2M| 

63.0 

62.4 

62.6 

63.7 
64.1 
64. OM 
62.1 
65.7 

61.7 
62.1 
63.0 
65.1 
65.5 


61.9 
63.9 


65. 6M 
62. 4M 
64.9 
63,6 
64.5 

62.1 

64.7 
65.7 
66.6 
64.9 

65.8 
64,6 
62.9 
63.3 
63. 9M 


63.3 

65.8 
63.3 
66.1 
63.2 
64.6 


64.2 
64.6 
66.1 
62.4 
6*.7 

63.5 

64.5 
66.2 
65.5 
63.4 

63.5 
62.4 
62.6 

64.4 


65.2 

65.4 
64,6 
64.4 
65.2 

62.6 


November  December 


53.0 
57.2 

54.2 
54.7 
50.6 
55.5 

51.2 


55.4 

54.1 
52. 6M 


52.4 

52.0 
54.5 
52.  5M 
51.9 

56.9 

50.7 
50. OM 
53.6 
53.2 
53. 2M 

35.8 

49.3 
54.0 
55.9 
55.3 


54.9 
53.2 

56.1 


55 

51.0   I 
53.1 


53.6 
50.8 
51.7 


52.2 
53.9 
53.0 
53.2 
56.8 

56,0 
53.6 

48.3 
53.8m 


56.3 
52.1 


54.4 
52.6 
55.7 
32.0 

57.8 
54.9 


S8.3M 
53.9 

58.2 
55.2 

56.5 

56. OM 

54.4 

56.6 

50.9 

57.7 

54.0 
56.5 
57.3 
58.  B 
53.3 

53.6 

30.3 
51. 1M 
56.7 


55.3 
56.7 
57.5 

55.5M 
57.9 

52.1 


50.1 

4.7 

49.8 

52.6 

53.0 

54.1 

54. 2M 

51.3 

56.2 

49.3 

4.3 

50.0 

54.3 

56.2 

57.3 

6.0 

56.7 

6.5 

48.7 

2.6 

54.3 

56.6 

6,2 

56.4 

51.9 

6.1 

54.0 

53,6 

6.0 

63.9 

65. OM 

63.0      )-    1.6 


64.7 

62.0 
65.3 
66.7 
66.7 
63.1 

66.4 
63.8 
62.9 
64.6 


66. 7M 

63.9 

66.7 


67.2 
67.4 
63.4 


65.8 
63.3 


Table  1  —  Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


| 


August 


September 


SSE 


Sulphur  springs 
texarkana 
town  bluff  dan 

TVLER  5  NE 
BARREN 

HILLS  POINT 

DIVISION 

•    •    * 
TRANS  PECOS         01 

ALPINE 
BAKERSFIELD 
BALHORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYOEN 

EL  PASO  WSO 

FABENS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

CRANOFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 

MARFA  2  ENE 
HENTONE  2  S 

MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 
PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL 

PRESIDIO 

RED  8LUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELO 

SIERRA  BLANCA 

VAN  HORN 

WINK  FAA  AIRPORT 

VSLETA 

DIVISION 

*    *    * 
EOWARDS  PLATEAU 

AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

BRADY  2NNW 
BURNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

OEL  RIO  WSO 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

JUNCTION 

JUNO 

KERRVILLE 

LAMPASAS 

LANGTRY 

LEAKEY  NO  2 

LLANO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 

MENARD 
MERTZON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 

PRADE  RANCH 
RANKIN 

robert  lee 
rocksprings 
5an  angelo  dam 

san  angelo  wso 
san  Saba 

SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 

WATER  VALLEY 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 

AUSTIN  WSO 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
BEEVlLLE  5  NE 
8RENHAH 
CANYON  DAM 

CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WSO 
CUERO  3  E 


Elgin 


3S.B 
42.2 


5C 

0 

M 

7 

41 

4 

.3 

5 

-b 

1 

w2 

0 

-2 

9 

42 

n 

42.7   -  7.2 


45.0 
39.9 

46. 3M 
40.7 


3,3   -  5.5 


44.0 
51. 2M 
48.2 
44.9 
44.7 


52.4 


47.4 
50.0 
49.8 
53.8 
47.3 


51.0 
52.3 
46.7 


46. 7M 

46.6 
50. 4M 
50,6 
44,7 
50.9 


55.6 

50.3 
45,4 

49,3 

52.0 

46. 2M 

47.9 
48.4 
49.1 


48.0 
53.3 
54,4 


50.8 

53.1 

50.3 
49.8 
48.3 
51.8 

53.8 


50.7 
49.7 
52.3 
47.6 

SD.B 
50.6 
51.2 


55.4 
53.0 
51.6M 
51.4 
53.5 

52.6 


52.4 
49.5 
53.7 
49.7 


52.2 
53.8 
49.1 
58.3 


70.5 
71. 8M 
71.5 
71.1 
70.9 

70.3 

71.5   -  1.6 


51.8 
52.5 

53.0 


49.2 
50. 8M 
54.5 


77.4 
78. 2M 
78.1 
78,9 
77.7 

77.3 


73. 1M 

77.6 

80.1 


52.4 
54.3 

50. 2Hj 

52.2 


58.  sm; 

60. 3M 

56.7      - 

.8 

59.2 

52.6   |  - 

.3 

56.1 

52.3 

55.3 

59.8 

62.6 

53.2 

56.6 

60.4 

62.3 

59.0      - 

L.4 

60.9 

69.1 
63.5 
60.6 


63.4 
63.2 

62.1 

62. OM 

61,1 


60.7 

66.9 
66.9 
60.4 

63. 3M 
62.8 

61.3 


67. 6M 
65.5 


67.8 
65.7 


67.6 
63.0 
70.5 


72.8 
68.7 
72.9 


65.2 
73. 5M 
68.9 
64.7 


77.2 
71.0 
70.2 

70.0  ' 
72.0 
66.4 
72. 8M 
71.5 

70. 2M 

70.5 


73.0 

67.2 

70.1 
70.4 
71.1 
68.6 


67.7 
67.7 
74.  B 


7B.7M 
77.2 


76.3 
76.8 
78.1 


75.9   -  2.4 
76.3   -  3.9 


68.2 
70.3 


73.8 
71.9 
74.5 
75.4 


77.8  ,  -  2.9 


79.6 
80.1 
80.9 


79.0 
83.2 
82.6 


83. 1M 
83.7 
75.0  ! 


82.9 
83.4 
86. 4 


BO. 6 
81.  3 
81.8 
83.5 
81.5 

65. 4 
82.3 
79.9 
80,7 
83.3 

81.3 


SO.lM 

81.9 
82. 6M 
81.  5M 
82.9 
85,5 


83.3 
82.9 


82.6 
82.4 


81. 6 
84.2 
B3.4 


85.  8 
81.9 
79.7 


60. 6M 

61.9 
81.6 
62. 2M 
63.5 
85.8 


82.0 
83.1 


83.7 
84.9 


69.7 
75.6 
74.5 
76.5 
67.4 

71.3 


76.3 
76.7 
79.2 


69.8 

71. 2H 
74.8 

74. 6B 

73.1 


78.6 
72.8 
77.6 
77.4 
78.2 

75.2 
77.1 
77.3 
77.1 
73.7 

78. 7 
76.4 
73. OM 
77.2 
78.1 


75.7 
78.8 

75.9 
77.4 
75.7 
74.7 
75. 9M 

75.1 

74.5 
77.4 
78.6 

M 
74.5 


74.7 
76.3 


79.2   -  1.0 


63.5 
65.1 


58.0 
60.4 
60.0 
63. 1M 
57.9 

56.6 


57.0 
53. 2H 
60.8 

60.7 
61.2 
64.8 
59.7' 
56.7 

59.3 
61.4 
56.7 
59. 1M 
59.5 

57.  7M 


66.1 
59.1 
64.4 
64.1 
66.7 

61.9 
65.0 
65.5 
66. 2M 
56.9 

66.9 
64.3 
60.8 
65.2 
62.5 

63.4 


60, 3M  -  5.8 
62,2   -  5.6 


64.2 
63.8 
62. OM 
61.1 
63. 6M 

63.1 


65.6 
60.9 


60.6 
66.7 


66.7 
70. OM 
70.4 
67.1 
67.3 

72.4 
64.7 
71. 7M 
72.6  j 
69.0 

67.3 


51. 1M 
50.9 
53.1  ' 


54.9 
52.6 
49.5 

52.0 
51.8 
49.7 

51.1 

51. 2M 

52.0 


56.1 
50.5 
54.2 
53.9 
56.0 

50.9 
55.6 
56.0 
55.1 
49.3 

57.3 


52.1 
52. 6M 
49.  8M 
54.1 
52.1 


51.1 
54.8 
51.9 

54.4 
53.6 
51.6 
51.4 
58.5 

50.4 

53.3 


65.3 
63.5 

60.1 


52.3 
52.9 


55.9 

46,8 

52.7m 
53.0 
48.0 
47.8 

48.9 
52.4 
49. 3M 
49.2 
50.5 

49.6 
49. 3M 
48 
50. 2M 
56.5 


50.7 
52.8 
48.2 

48.9 

47. 9M 


56.9 
50.6 
55.6 
56.0 
55.6 


57.0 
50.4 

57.7 
55.2 
51.4 
56.7 
53.9 

55.0 
53.6 
54.6 
53.3 

54.1HJ 

54.5 
53.9 

54. 3m! 
92.5  ! 
54. 5M 

53.6 
54.1 

51.8 


51.6 
55.2 

52.6 

54.6 

54.8 
54.1 


63. 6M 

60.5 

59.3 

66.0 
58.3 
67.2 
66.9 
63.8 

60.1 


3.8 
3.2 
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Tabl»  l-Continu»d 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


September 


November  Decembi 


FLATONIA  2  H 

FlORESVILLE 

GOLIAD 

GONZALES 

HALLETTSVILLE 

HONDO 

KENEOV 
KINCSVILLE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 

RED  ROCK 
REFUGIO 
ROBSTQWN 
ROCKPORT 
SAN  ANTONIO  WSO 

SAN  MARCOS 

SEALY 

5EGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 

SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKJM 


UPPER  COAST         OS 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

CLEVELAND 
DANEVANG  2  SE 
EDNA  HWV  59  BRIOGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WSO 
HOUSTON  INCONT  »P 
HOU5TON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 

matagorda  no  2 

new  gulf 
orange  4  nw 
palacios  faa  airport 

PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSO 
PORT  LAVACA  NO  2 
PORT  0  CONNOR 
SUGAR  LAND 
THOMPSONS  3  WSW 

VICTORIA  WSO 

DIVISION 


SOUTHERN  0 

ALICE 
ARMSTRONG 
BENAVIOES  7  S 
CARRIZO  SPRINGS 
CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 
COTULLA  FAA  AIRPORT 
CRYSTAL  CITY 
OILLEY 
EAGLE  PASS 

ENCINAL  3  NW 
FALCON  DAM 
FALFURRIAS 
FOWLERTON 

FREER 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 
OILTON 
PEARSALL 

POTEET 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

TILDEN 

ZAPATA 


LOWER  VALLEY 

BROWNSVILLE  WSO 

HARLINGEN 

MC  ALLEN 

MC  ALLEN  FAA  AP 

MC  COOK 

MISSION  4  w 
PORT  MANSFIELD 
RAYMONDVILLE 
SAN  BENITO 
WESLACO  2  E 

DIVISION 


•.5.7  |  -  6.6 


42.9 
45.1 
48.6 


48.6 

48.9 
46.7 
48.7 
46.2 
49.9 

47,3 
43.2 
49.2 
47.6 
4B.6 

47. S 


48. 2 

46.0M! 

46.1 


51.3 
50.6 
50.5 
48.3 


51.1 

49,2M: 

49.6 

46.0 
51.3 
47.9 
52.6 


57.6 
54. 3M 
53.2 
54.5 

51.9 

53. 9M 
54. OM 
53.3 
54. OM 
55.9 

54.3 


55.3 

50.9 

6.  6 

52.7 

57.8 

56.8 

8.7 

54.6 

56.6 

52.4 

59.2 

59.4 

59.1 

6.4 

54.8 

7.1 

51.8 

5.. 

55.9 

J. 4 

56.2 

60.3 

B.C 

51.6 

55.7  '  -  1.0 


54.0   -  3.6 


56.3   -  2.2 

55.0 
51.0 
55.9 


56. OM 

54.4 
58.7 
57.4 
54.2 
53.8 

,6.7 

55.1 


59. 3M 
60. 5M 
57. 4M 


57.0 
59.6 

58. 3M 


60.0 
57.  5M 
58.4 


60.9 
62.4 
62.9 


70.5 
71. 3M 
71.3 
70.0 
71.0 

69.9 


55.3 

59.5 
58.9 
57.1 
58.2 


54.9 

68.4 

61.1 

72.1 

61.9 

73.9 

61.2 

71.0 

56.8 

-    4 

2 

70.2 

54. 6M 

-  s 

2 

67.7 

58.6 

-  3 

6 

70.8 

57.9 

-    4 

1 

70.9 

58.9 
56.9 
59.1 


58.5 
55.4 
58.3 
58.0 
59.0 

59.7 
61.3 
59. J 
57.8 
57.1 

59.0 

58.4 


61.7 
63. OM 
59.  2M 


60.6 
61.0 
57.9 
59.1 


66.0 
63.3 
64.1 
66.0 
63.4 


70.4 
71.4 
69.6 


70.1 

71.3 
71.9 
70.9 
70.3 
69.4 

71.4 

70.2 


73.3 
73. 9M, 
71.8 


75.0 
77.4 
74.5 


76.7 
74. OM 
73.4 


7^.HM  -  3.6 


71.0  :   -  5.1 


74.3 
73.5 
72.9 


72,9  I  -  3.3 

72.6   -  3.4 


71.9   -  3.1 


74.1   -  1.7 
72.1   -  3.1 


72.1  -  3.1 

73.2  -  3.1 


72.4 

74.7 
74.8 
73.7 
73.2 
72.  ON1 


73.3 
72.9 


74.3 
73.0 

75.0 

76.3 

H 
74.3 

72.4 
73.2 
73.4 
77.2 


76.5 
74. 3M 
74.9 


60. 1H 
79.8 
79.4 
79.2 

bo.o  : 

78. 9M 

79.3 

80.6 

78.9 

78.1 

78.3 
78.9 
79.3 
79.3 
79.8 

78.3 
79.6 
80.9 
80.4 
80.7 

78.1 
79.6 
BO.l 


79.0 
79.7 
BO.OM 


76.5 
79.2 
79.0 
80. 1M 
79.8 

81.0 


7B.5  I  -  2.6 


BO. 8 
79.3 
78. 4M 

80.0 

79.4 


79.3   -  4.0 


3.7  75.8 


1.0  75.0 


82.2 

80. 3M 
81.1 
81.8 
80.7 

81.7M 

80.1 

80.6 

81.9 

61.6 

81.2 


2.2 


84.1 

-       .2 

85.8 

83.1 

84.0 

81.9 

83.4 

83.1 

85.3 

83.4 

-       .9 

85.5 

83.1 

-    1.8 

84.3 

82.8 

83.6 

83.3 

64.6 

B3.0 

64.6 

62. 0 

M 

82.4 

-    2.6 

84.3 

B2.0 

83. B 

82.8 

84.2 

62.8 

-    2.3 

84.2 

83.0 

64,4 

82.8 

64.5 

B2.4 

83.8 

83.9 

84.8 

83.3 

83. 8M 

B4.0 

.0 

85.7 

82.0 

-    1.8 

84.3 

82.9 

-    1.3 

83.3 

82.9M  -  2.2 


61.9 


85.0 
79.9 
B2.6 
S3. 3 

80.5 


82.9 

B2.7 
81.4 
83.6 
81.3 
82.  B 


82.8 
82.4 


82.4 
83.1 
86.5 

83.0 
84.9 
86.0 
83.7 
85.3 

85.3 
83.4 
82.8 


85.1 
83.5 
84.1 

83.3 

84.2 
84.0 
85.4 

B4.2 


84.0 
81. BM 
83.1 
83.4 


82.  5 
83.1 
83.3 
83.8 


84. 9M 

85.8 

85.4 


85.5 
85.3 
65.1 


84. 7M 
63.5 

64. 7M 
M 
66.2 

64.4 
85.4 
86.3 
84.4 
85.6 

65. 5M 
87.3 
81.  6M 
83.2 
64.2 

as. 7 

86.  B 

85. BM 
84.9 


78.7 
80.0 
79.1 


80.3 
80.0 
61. 1 

79.0 
76.2 
60.4 


68.7  '  -  3.3 

68.8 

71.1 

67.6 

69.6  j  -  2.4 

67. J   -  3.7 

65.6 

72.7 

67.1 

65,8 

66.7  -  4.3 


66.4   -  5.7 
69.4 


66.3 
71.0 
71.4 
71.2 
67.7 

66.2 
66.5 
69.3 


79.3 
80.8 
76.7 
79.8 
80.5 

76.9  : 

79.4 
76.1 
78.7m 
61.6 


63.8 
66.4 
69.6 


68. 1M 

70.0 

69.1 

65.2 

69.9 
67.3 
69. OM 
70.5 


80.0 

-       .1 

69.7 

78.9 

.6 

66.7 

80.8 

1.6 

69.3 

79.3 

.6 

66.2 

79.8 

-       .2 

69.7 

79.4 
78.3 
79.6 


60.5   -  1.0 


82.7 
61. 4M  - 
80. 7M 
80.7 
60.7 

81. 1M  -  1.1 


66.6 

70.1 
71. 6M 
71.1 
67.  6 
68. OM 

69.3 


71.3 
72.1 
71.1 
69.8 

71. 5M 

69.8 
69.6 
69.7 
68.4 
67.9 

69. 7H 

71.2 
67.9 
71.3 
69.6 


71.0 
69.6 
73.9 


75.2 
72. SM 
73. BM 
73.6 
71.* 

72.9M; 


63.1   -  1.7 


85.1 


81.1 
81.5 
61.4 

61.2 


36.9 
61.1 
59.3 

35.0 
60.7 


55.9 
56.4 
59.6 


55.3 

56.8 
61.3 


56.6 
56. 6M 


53.6 

61.0 
56.5 

60.3 
60.7 

60.6 
56.9 
59.2 
54.3 
61.0 

59.2 
54.7 
59.3 
56.3 

61.4 

59.3 


60.3 
56.8 


62.7 
58.3 

62.4 

61.4 


63.6 
64.0 
63.7 
61.7 

63.7 

61. 3M 
63.4 
64.0 
66.6 

64.0 


62.0 
63.5 

59.7 


56.4 
63. 6M 


61.2 

62.1 

64.4 
64.1 
61.6 
61.6 

62.7 

61.8 


62. in 

62. 6H 

63.1 
62.8 

60.8 
60.9 
60.1 

62.9 

65.6 


63.0 

66.3M 

61.7 

62.1 

66.0 
63.4 


69.6 

68.5M 

66.0 

66.6 

67.1 

66.0 
67. 4M 
67.9 
68.7 
69.4 


66. 7M 
66. 2M 
69.7 


66.4 
70.0 
70.7 


6.2 
5.6 

7.6 


6.6 
6.3 


66. OM 
66.1 

68. 8M 


66.  OM 
67.3 
69. 3M 


66. 4M 
67. 1M 
66.9 


66.9 
67.1 
69.2 
66.3 
69. 1M 

66.3 


7.3 
6.4 

5.5 

5.6 


68. 6M 

69.4 

70. 7M 
70.0 
67.9 
67. 4M 

69.1 


70. 3B 
68. 2M 
68.8 


72. 2M 
69.  3M 
70. 9M 
69. 


73.9 
71.7M 
72. 1M 
72.9 
71.2 


71.8 
72. 8M 
73.4 


Division  averages  In  the  an 


al  Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  Bay  differ  slightly  from  valu 
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ABERNATMY 
ACKEALY  3  SE 
AHAR11L3  MSO 
ANDREWS 
BIG  SPRING 


JUNKER  HILL  5  N 
CANADIAN  1  ENE 
CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

COLDWATER  3  - 

CONLEN 

CROSBYTON 

OALHART  FAA  AIRPORT 

DARROUZETT 

OlNMITT  6  E 

OINHITT 

DUHAS 

FLOYDADA 

FLOYOADA 


SE 


FOLLETT 

FORSAN 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  I  E 

GRUVER 

HART 

HARTLEY 

HEREFORD 

HIGGINS 

HITCHLANO 
LAHESA  1  SSE 
LENORAH 
lEVELLAND 
LIPSCOHB 

LITTLEFIELD  NO.  2 

LOOP 

LORENZO 

LUBBOCK  WSO 

NC  LEAN  3  E 

MIAMI 

MIDLAND  USD 
MIDLAND  A  ENE 
MORSE 
MORTON 


MULESHOE 
NOTLA 
OLTON 
PAMPA  NO, 
PANHANDLE 


SE 


PERRYTON  5  NNE 
PERRYTQN  10 
PLAINS 
PLAINVIEH 
QUITAQUE  2  SE 

SEMINOLE 
SILVERTON 
SLATON  5  SE 
SPEARMAN 
STRATFORD 


NW 


S« 


SUNRAY  A 

TAHOKA 

TASCOSA 

TULIA 

UMBARGER 

VEGA 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 

ABILENE  WSO  / 

ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
BENJAMIN  A  SSE 

BURKETT 

CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CHILLlCOTHE 

CLARENDON 

COLEMAN 

COLORADO  CITY 
CROWELL 
DICKENS 
ELECTRA 
FLOMOT  1  N 

GAIL 

GUTHRIE 

HAMLIN 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 
KNAPP  6  SW 
LAKE  ABILENE 
LAWN 
MATADOR 


.02- 

T 

.00 


.95 

.00 
T      - 


.OTJ 

T 

.00- 


.00' 

T 

.03- 


.03^ 


Iti    .. 

.Ooi-       .96 

.001 

.ool 


.07 
.63 

.02- 
.82 
1.14 

.00 


.00 

.07- 

1.67 

.39 


.00 

.llh 
.00 


.06r 

.22, 


1.8* 

1.94, 

l.ABI 

3. IB      2.12 

1.15 

2.54 
.1* 
.35- 

.01 
3.07       1.78 


1.49 
1.62 
2. 47 


2.10       1.28 


1.59 

1.69 

1.77 
.72 

1.86 
2.101 

1.74 
3.22 
1.10 

.39 
1.8  4 

.51 


.76 
3.12 
2.'l 


2.151      1.42 


.79 
2.28 
1.25 
1.44 

■4 

.80 
2.20 
2.351 

1.84 

4,4  9 
1.34, 
3.37[ 


3.51 

.761 
2.03 

.721 


2.41 
2.29 
3.36 
3.77 


1.90 
1.49 


4.13 
3.23 
5.58 
2.29 
| 
3.40; 
3.78 
2.25 
2.91 
2.82 

4.35 

3.03 
2.51 
3.11 


2.29 
.54 
.51 


1.30: 

1.3T 


2.37 
.29- 
.62 


1.00 
1.25 

2.02: 


2.56 
3.18 
1.65- 
1.82- 
.12 

2.08 


1.501-    1.40 


.85 
1.69 
1.22 


1.7BI 
1.85- 
1.50 


1.52k 
2.14 


.58 

1.03- 
2.38 


1.001 
.86! 

.66 
1.06 


.4 


1.80 
1.20 
1.30 
1.52 


1. 

2.00 
1.54- 


.97 
.93 

1.83- 
2.05 


2.46 
1.3  0 
1.72 
2.01 


1.56 
3.01 
1.70 
1.24- 

5.74 
1.50 
4.73 
2.61 


2.01 

.97 
1.38 
2.46 
1.36- 
1.38 


1.99)- 

1.4Q 
1.55 
1.221 


-U 


2.68 
1.92 

2.701 


1.20 
1.19 
2.93 
1.45 


1.94-       .73 
.37 
.59-    1.67 


-    3.17       1.01- 


1.28 
2.91 
1.39 
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3.90       1.37 


.99- 

l.OT; 

1.63 


.71 
1.20 
.34 

2.28- 


3.21 

.05 
2.77 


1.05-    1.51 


1.96 
2.30 

1.27- 


2.26 

1.66 
1.49,- 
2.251 


3.01 

2.50^ 

•»3- 


1.57 
2.90 


1.23 

1.76 
1.30 


1.27 

1.18- 
1.49 

1.43- 
.87- 
1.62 

.77 

1.32- 

1.85 

1.05 

3.15 

2.61 

5.03 
2.84 
1.82 
1.30- 
1.32 

.28 


.87 
1.37- 


3.10 
1.37L, 
2.17 
.75 
1.74- 


1.17 
1.9  8 
1.30 


2.65 
.75 


1.42 
.39 


9  £ 


•67 
3.29 

1.6  3- 


.88 
3.08 
2.82 
1.47 


2.18 

2.00 
7.20 


.49 
1.48 
.65-    1.37 


5.55 

.54- 
1.35 


3.72 

1.59- 

2.22- 

1.64 

2.42- 

2.42 

2.17- 
1.83 
4.61 
1.68 


.70 
2.68 
1.99 


1.15 

1.9C 

1.06- 

1.16 

1.23 


.60 
1.14 
1.10 

.71 


1.13 
1.98- 
1.16- 
1.16 


1.3C 
1.83 
1.68 


1.08 
1.03 
1.21 


.74 

6.71 

.93 


.87 

1.09- 

1.29 

1.43 

1.66 

1.77 

.70 
1.50 
1.97 
1.54- 

.90 

.80 
1.26 
1.39 
1.21 

1.19 


8-       .05       1.39- 


1.16- 
1.30 
2.90 

.91- 
2.95 

1.15 


1.52 
1.91 
2.59 


.85 
.27 
T      - 
.76 


.OC- 
.36- 

.75 


.26 

.00- 


8-    1.03 

7 

5-       .95 

-     1.06 


1.31 
.93 


.  oc 

.00 
•  Oa- 


10. 21 

13.0! 

12. Be- 
ll.ee 

10.  7S 
10.00 

9.02 
10.97 

9.39 


9.5!- 

8. 81 
11.99 
13.28 
13.8! 

19.16 
15.3! 

13.71 
8.91 
14.06]- 

16. 

6. 
16.71 

9.90 
13.6! 


13.11- 
14.74 
12.71 
11.79 

10.62 
8.52 
13.67 
12.63- 
12.52 

10.81- 
9.72- 
17.14 

14.91 

10. 3C- 
15.1! 

8.14 
15.90- 

9.67 

14.84- 


7.14 
4.26 
5.56 


12.12 

10.61 

17.46 

16.07- 

13.04 

10.29 
14.37 
14.57 


■BSE    11.04-    7.92 


12.10-    6.41 


1.06 
1.21 


17.92- 

16.71 

17.05- 

18.68- 
15.09 

21.66 
12.64- 
15.97- 

6.08 
19.34- 

12.50 

13.63-1 

11.12 

13.88 

12.45 

11.56 

15.80 

15.44- 

19.67 

12.40 

19.41 
24.06 
11.56 
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MOBEETIE  2  S 
KUNDAY 
NORTHFIElD 
NOVICE  1  E 

NUGENT  1  ESE 

PADUCAH 

POLAR 

POST 

QUANAH  5  SE 

R08Y 

ROSCDE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYOER 

STAMFORD  1 

TAHPICD 

TESCO 

TRENT  2  ENE 
TRUBY  3  ESE 
TRUSCOTT 
TURKEY  2  WSW 
VERNON 

VOSS  1  wsw 

WELLINGTON  1  NNW 
WICHITA  FAILS  WSO 
WICHITA  VALLEY  FARM 
WINTERS  1  NNE 


NORTH  CENTRAL 

ALBANY 
ALEOO  4  SE 
ANDICE  1  WNW 
ANNA 
ANTELOPE 

ARCHER  CITY 
ARLINGTON 
ARTHUR  CITY 
AVALON 
BAIRD 

BARDWELL  DIM 
BELTON  DAM 
BEN8R00K  DAM 
BONHAH 
BOWIE 

BOYO  3  S 

BRAZOS 

BRECKENRIDGE 

BRIDGEPORT 

BROWNWOOD 

BURLESON  2  SSW 
BURLINGTON  3  WSW 
CAMERON 
CARRDLLTON 
CELINA 

CENTER  CITY 
CHALK  MOUNTAIN 
CLEBURNE 
CLIFTON  10  E 
COMANCHE 

COOPER 

COPPERAS  COVE 
COPPERAS  COVE  2 
CORSICANA 
CRANDALL 

CRESSON 
CROSS  PLAINS 
DALLAS  WSO 
OAVILLA 
DECATUR  2  SSw 

DENISON  DAM 
OENTON  2  SE 
DUBLIN 

DUNDEE  6  NNW 
EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

EASTLAND 

ENNIS 

EVANT 
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FERRIS 


FLORENCE    3    SE 
FORESTBURG    4    S 
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FRISCO 
FROST 
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GLEN    ROSE 
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GRAHAM 
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GRAPEVINE    DAM 
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GUNTER 
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2.36 
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4.12      1.91 
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4.91 
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1.49 
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.31 
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3.13 

2.31 
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2.21 
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2.41 

3.34 
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2.04 

4.71 
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3.18 
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2.65 
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5.65 
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1.571' 

5.22 


3.04 

4.71 
2.73 
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1.98 
4.38 
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7.57 
1.79 
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2.83 
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1.25 
4.72 


3.09 
8.91 
2.96 
3.35 


2.23 

3.06* 
2.99k 


2.01k  1.76 
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.51k    4.04 

.37 
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3.01 
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2.44 
1.01 
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1.92 


.941 
1.10 
2.52 


1.39-    3.82 


1.29 
4.51 
4.77 
2.27 


3.52 

3.08 
3.07 
5.04 
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5.43 
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1.17 
2.25 

3.3 

2.34 
5.25 

6.40 
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2.02 
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2.51         .19 

.73-    2.34 
1.08-    1.93 

1.82 


.00 
1.00 
.00-    2.23 


.00 
.031-  1.99 
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.58-    1.55 
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1.48k    1.72 


2.35 
2.35 
1.39 


2.901 
2.04 
3. 451 
2.69 


T       - 

.74 

.09 


2.91 

3.13 
1.25 
2.02 
1.91 
3.31 

1.58 


1.15 
.81 


4.09 

1.23 

1.11 

1.60 

2.65 

.09 


2.19 

1.05 
-    1 


1.22 

.83-    1.3' 
.53|-    1.67 
1.50 


.51-    1 
.39 
1.09 

1.10 

1.03-    1.02 


1.11 
T 

1.05 


.72 

.IB 

1.7S 

.82 

.95 

.00 

.22 

-    3.01 

.03 

2.21 

.52 

.30 

1  .99 

.74 

1.57 

-    2.63 

.17 

.23 

.40 

1.71 

.49 

.65 

.07 

3.67 

.78 

6.85 
1.74 
1.21 

1.05k 

«9 


3.90 
4.59 
2.96 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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3.20 
1.43 
•I5' 


3.75!      1.33 


.03 
1.28 
.45 


2.90 
3.31 
3.73 


8.91 
7.61 
10.85 


7.74 
8.94 


9.26 
7.45 
8.73 
6.68' 
7.20| 

1.87- 
6.25 

10.21 
7.93 
7.27 

5.79 
8.71 
9.28 
7.67 


1.09 

1.33 

1.72 
1.97 
1.92k 
1.06- 

.85 
2.07 
1.99- 
3.11 

.47- 


.801 
1.63 
2.07 


1.62 
1.50 
2.19 
2.70 


1.89k 
1.11k    1 
1.41-    1.08 


5.06 
2.57 
2.32 


1.48 
2.01 
2.95 


2.21 
3.17 
2.36 


.98 
1.06 
.39 


.07 
.30 
1.09 


1.39 
1.57 
1.41 


.20-    2.08 
.04-    2.27 


97       16.90-    7.01 


11.97 
11.58 
13.43 
15.10 
17.73 


-  6.19 

-  7.22 
-12.16 


03-    1.29       13.801-    9.57 


k    1.26 
1.71 

1.52 


15.82 

16.79 
15.15 
13.61 
12.30 
16.75 

19.10 


97       14.58-    8.41 


24.68 
36.44 
20.33 


35.49 
28.20 
30.93 
41.88 
26.50 

31.90 
26.26 

18.60-  6.56 
29.67  .33 
26.48-    1.26 

31.55 
31.66 

34.33  .48 
32.00-    2.79 


2.22 

7.72 

.60 


43.81 

31.15 
22.97 
34.34 
33.91 
29.18 

36.11 

44.53 
26.48' 


24.53 
41.83 
26.91 


26.37 
29.47 
36.10 
35.91 


32.97 
30.25 
26.14 


27.92 
39.57 
30.04 
27.88 


TOTAL  PRECIPITATION   AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


HEWITT  1  SE 
HICO 

HlLLSBORO 
HONEY  GROVE 
HUCKABAY 

HURST  SPRINGS 
[NOUN  GAP 
JACKSBORO 
JARRELL 
KAUFMAN 

KENNEOALE  6  SSW 
KlLLEEN 
LAVON  DAM 
LEwISVlLLE  DAM 
LINN 

MARLIN  3  NE 

MARYS  CREEK 

MC  GREGOR 

MC  KINNEY 

MERIDIAN  STATE  PARK 

MEX1A 

MID  CITY 

MINERAL  HELLS  FAA  AP 

MORGAN  3  WNW 

MORGAN  MILL 

MUENSTER 

MULLIN 

NAVARRO  MILLS  DAH 

NEWPORT 

LUNEY 

OLNEY  S  NNW 

PALO  PINTO 

PARIS 

PILOT  POINT 

POSSUM  KINGOOM  DAM 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 

9UINLAN 

RAINBOW 

RANGER  I  - 

RED  OAK 
RICHARDSON 
RINGGOLD 
RISING  STAR 

ROANOKE 

ROCKDALE 

ROCKWALL 

ROSEBUD  3  WSW 

ROSS 

ROSSER 


SE 


ROUND  ROCK  3  E 

SANGER 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SlIDELL 

SPRINGTOWN 

STEPHENVILLE  4  N 

STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 

STRAWN  8  NNE 

TAYLOR 

TEMPLE 

TERRELL 
THORNDALE 
THORNTON 
THROCKMORTON 
THURBER  3  NE 

TRENTON 
TROY 

VALLEY  VIEW 
WACO  DAM 
WACO  WSO 

WAXAHACHIE 
WEATHERFORO 
WHITNEY  DAM 
WOLFE  CITY 


EAST  TEXAS 

ALTO  5  Sw 
ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
ATLANTA  4  wSw 
BEDIAS 


2  E 


BON  WIER 
BOXELDER 
BREMONO 
BRONSON 
BUFFALO 

CANTON 

CARTHAGE 

CENTER 

CENTERVlLLE 

CLARKSVILLE 


2    E 


1.00-    2.34 


1.25 
.64 
.72 

.28 


1.38- 
1.12 
2.11 

2.00-    1.05 


COlDSPRING    5    SSW 

COLLEGE    STATION    FAA    AP 

CONROE 

CROCKETT 

DACUS 

OAINGERFIELO    9    S 
DEKALB 

DEWEYVILLE  5  S 
DIALVILLE  2  W 
EOOM    2    NW 


3.94 
4.48 
5.06 
4.80 
4.33 

3.87 
1.98 
2.47 
3.60 
6.19 

5.2  9 


4.09       1.68 


.021 
.05 
1.03- 
.54 
.02 

.26! 
.191- 


1.44 
.13 

1.94!- 
1.571- 


1.89! 
1.35-    2. 36 
1.01 

1.31 
1.80 

1.9z|-    3 

2.101 

1.62 

1.24 

1.09 

.67 
1.67 
1.61! 


1.11 
2.03 
1.29 


3.96 
3.40 


4.28 
4.74 
3.23 


2.02 

2.30 
3.81 
6.00 
5.95 
2.84 

4.49 
2.27 
3.80 

4.48 
3.67 

6.82 
5.55 

2.36 


6.57 
5.62 
4.47 


5.39 
6.22 

4.09 
4.15 


3.41 

2.57 
3.741 
3.85 
2.45 
1.901 

2.69 


4.21| 
3.34 
3.19! 


6.74 
4.17J 
4.95! 
4.07 
3.82       1.40 


2.37L 
6.23 


3.96 
5.96 
3.61 


2.74K 
2.27 
'.22 


4.10 
3.74 
3.971 
4.49 

3.20 
2.96 
3.04 
1.74 
6.71 

4.481 
3.92 

2.63J 
4.78 

4.33 

4.11 
3.21 
2.96 
3.03 


3.46J 
3.32 
4.39J 
4.20 


4.72 
4.781 
6.47J 
3. B2| 


1.65-    2.25 


4.32 

4.14f- 

4,  Oli 


4.36, 

3.57| 
2.08 


4.36 
1.58- 
4.88 


2.92| 
3.68 

2.33 

4.83 
1.521 
1.18 
4.32 
3.92 

3.02 


.. 


2.29-    2.07 
5.04 
1.94 
2.01-    I 
6.21 

4.24 
3.78 
2.06 
5.64 
3.68-    1.62 

3.16 


6.00 
4.00 
2.71i 


4.73 
7.7 
3.70 


3.04 
1.69 
6.30 


6.42 
5.95 
5.98 


3.29 
2. IB 
3.43 

3.45      1 
3.07 

3.11 

2.61 
3.38 
1.72 
1.80-    2.06 

3.48 

2.15h    1. 
1.61 
5.13 


2.50 

2.85- 

2.45 

5.16 

2.91 

4.73- 
6.58 
3.44 
2.171 


2.48 
4.66 
3.48 


1.17; 
1.30- 
2.25 


.22 

.00 
3.08 


2.62 

3.07i 
3.49 

4.05 
3.30 
2.11 
2.54 

1.59 

1.29 

2.17 
1.36- 
5.57 
2.17] 

5.25J 
4.3  3 
2.48 


7.58 
8.48 
3.73 
2.55 


5.74 
4.44 
1.61 

3.77 
4.74 
3.20 
7.001 
4.10L 

3.3  0 


3.74 
2. 08 
2.87 


2.60 
2.45- 
3.42 
2.65 


2.71 

3.16- 

3.65 


3.36 
3.31 
7.76 
1.25 


2.29 

4.46 
1.10 
2.58 


.88 

1.51. 

.46 


.16 

.55-    2.97 

.41-    2.69 


1.03-    2.20 


1.27h    1.99 


3.10- 

4.09 

.67 

1.68 


4.20 
1.86 
1.92 


.16-    1.95 


3.46- 

5.15 

1.52 

2.59 

1.09 

.35 


1.65 
1.161 
2.65 


1.021 
1.17 

•77h 

3.30! 


.64 

.74 

3.67 

.13 

1.96 
.17 


1.71 
1.21 
4.66 


.29 

5.36 

.35 


.76 
1.97 
2.12 


1.21 
2.60 
1.02 

1.31 


5.92 
6.32 
6.43 

10.20 


8.82 

10.00 
3.16 


2.85 
6.73 


4.57 
1.06 
7.99 
5.55 


2.20         .61- 


B. 48      5.59 


8.05; 
6.38 
9.14 
8.84 


6.21 
10.05 
5.95 

11.61 
3.40 
6.98 
'.71 
5.96 

3.78 
7.B6 
4.82 
11.01 
3.03 

6.77 
1.68 
7.48 
8.67 
4.00 

B. 73 
B.26 
B.33 
3.01 
8.99 

10.62 
7.89 
8.07 
8.52 
7.22 

6.24 
13.05 
10.01 
10.52 

9.53 

6.64 
7.45 
6.76 
6.60 
6.18 

13.03 


7.73 
6.31 
11.25 
6.67 


3.19 

10.80 
5.84 
1.13 

11.05 

8.91 
2.66 

6.87 
1.46 
5.60 

4.76 
5.06 
1.66! 
6.6B 
1.83 

4.66 
7. 86 
'.12 
5.6B 
7.13 


5.36 

2.00 
1.69 


1.01- 
5.77 
2.04 
1.40 

6.63 
3.47 
2.51 


2.26- 

1.25 

1.16 


1.02 
5.59 
3.41 


2.67 
.71 


11.51 
4.52 
5.66 

9.39 

8.30 
5.61 


5.31 
5.53 

4.72 


.65 
1.04 
.78- 


1-  1.37   2.84- 


1.15 
1.29 

.49 


1.03 
1.02 
1.39 


1.03 
.02 

1.75 
.10 


.94 
.56- 
1.30 
1.67 


2.05-  2.87 


1.94 
.78 
1.58 


1.71 
1.20 
1.64 


2.16 
1.5B 

1.24 


27.91 
31.86 
18.15 
30.06 
39. 

32.39 
22.21 

42.63 
29.92 
20.79 

29. 
E    30.12 
29.89- 
39.37 
28.94 

34.90-    2.73 


32.21 
22.87 
29.19 
23.18 
21.74 

17.00 

27.03 

40.34- 

46.92 

18.24 

30.93 

17.98- 

37.26 

30.43 

19.25 

39.79 
40.46 
27.26 
25.04 
34.79 

40.66 
45.02 
33.58 
31.54 
36.48 

35.15 
36.31 
40.55 
32.10 
31.25 

30.60 
30.06 
23.66 
35.11 
27. 


74- 


45.75 
28.34 
29.51 

18.52-   6.31 
27.89 

41.59 
28.94 
32.03 
30.91 
28.06-    4.02 


30.28-    2.63 


31.74 
35.02- 

40.43 


52.96-    3.86 


33.00 
36.13 
30.47 


33.26 
33.83 
38.04 
34.62 
34.23 

38.47 

64.83 
32.68 
45.82 


See  Retoreoc*  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TABLE  2  -   CONTINUED 


EMORY 
EVAOALE 
F4IRFIELD 
FRANKLIN 
GILMER  2  W 

GLAOEWATER  3  WSW 
GRAPELANO 
GROVETON  1  S£ 
HAGANSPORT 
HARIETON 

HAWKINS  1  E 

HEMPHILL 

HEMPSTEAD 

HENOERSON 

HORGER 

HUNTSVILlE 

JACKSON  HILL  GUARD  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

JEFFERSON 

JEWETT 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONG  LAKE 
LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILlE 

MAGNOLIA 
MARSHALL 
MAUD  1  S 
MINEOLA  7  SSw 
MINEOLA  8  ENE 

MONTGOMERY 
MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NAPLES  1  Sw 

NEGLEV  4  SSW 

NEUVILLE 

NEW  CANEY  4  NW 

NEWTON 

OVERTON 

PALESTINE 
PITTSBURG  5  S 
POYNOR  1  NE 
PRICE  2  SW 
QUITMAN  2  S 

REKLAW  3  NNE 

RICHARDS 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAYBURN  DAM 

SIMMS  2  NNW 
SPURGER  DAM  B 
SULPHUR  SPRINGS 
TEXARKAN4 
TEXARKANA  DAM 

TOWN  BLUFF  DAM 
TRINIDAD  POWER  PLANT 
TYLER  5  NE 
VALLEY  JUNCTION 
WALLER  3  SSW 

WARREN 
WILLS  POINT 
WINNSBORO  6  SW 


TRANS  PECOS         05 

ALPINE 

BAKERSFIELD 

BALMORHEA 

BLOYS  CAMPGROUND 

BOOUKLAS  RANGER  STA 

CANOELARIA 

CHISOS  BASIN 

CORNU0A5  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYDEN 

EL  PASO  WSO 

FABENS 

FORT  DAVIS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GIRVIN 

GRANDFALLS  3  SSE 

IMPERIAL 

KENT 

LA  TUNA  I  S 

MARATHON 
MARFA  2  ENE 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

ODESSA 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL  1  SSE 

PLATA 


1.73k 
l,70l 
1.241 
1.561 
1.09k 

1.25 

1.56 

1.91- 

1.13 

2.05 

1.07 
1.27- 
1.60 


1.971 
1.11k    3.64 

1.15 


1.68 
1.96 
1.77 


2.28- 

1.25 

2.29 


1.52k    2.70 


.04^ 

.51, 
.17k 


.19 
.32 

.04 
.01 
.00 


.DO! 

T 

.74, 


5.31 
2.68 
5.38 


1.16-    3.08 
1,98 


3.19k 

3.741 
3.71, 


4.36 
3.92 

6.84! 


1.36 
1.801 
1.58' 


4.27! 
3.7o| 
3.891 


7.38 
4.68 
5.02 


3.04 
3.25 

2.87 


5.16 
3.82 


1.35 
1.04 
1.74 


1.07 
1.38 


1.22 
1.96 
1.46 

1.10 


2.08 

3.52 

1.10 
1.70 
2. 

1.53 


.06 


3.37^    1.03 

2.06! 

3.96! 

3.32! 

4.56k 


3.94 
3.70 
4.39k 
5.69 
2.75 

3.66 
4.22- 
3.02 


5.40 
3.01 
2.91 


4.53 
3.39 
3.91 
4.73 
4.04 

4.37 

3.70 

2.76- 

5.60 

3.21 

B.10 


6.85 

3.22 

1.91 
4.33 
3.23 
2.46 

3.27 


.39 

.00- 
.25 


.54 
,00 
.08 


1.11 
2.21 
3.56 


1.04 
4.81 
4.44 
2.041-    3.4 

7.58 

2.02L    2.69 
6.97! 
1.51 
9.15J 
3.36k    1.72 


8.19      2.64 


1.221 
3.68k    1.79 

2.31 


4.27 
2.55 

2.11 


1.34 
4.73 
9.46 
8.14 
.84 

.82L 
4.67! 


3.U 
7.50 
2.22 
8.53 


8.40 
2.88 
1.16 
7.09 


2.05 
4.4S 
1.89 


1.38 
2.09 
1.24 
1.19 


2.08 
.44 
1.37 


1.64 

1.88 

4.18 

.97 


1  .08 
1.76 
1.65 
1.33 


1.71 
1.46 
.77 


2.49 
1.23 

4.04 


.16 
.12 
.47 

1.39 
2.93! 

1.75! 
1.45J 

4.27; 

.37 
4.301 
2.09 
5.05 
3.23 

1.27- 


6.56 
.64 
1.15 


3.31 
1.16 
1.40 
4.SS 

1.09 
.43 
1.30 
4.68 
1.93 

1.77 

1.77 

1.1 

1.50 

3.65 

1.22 

.22 
.58 
1.02 

1.80 

.56 
1.37 

.41 
2.00 

1.93 


.63 
.14 
.78 
2.95 
1.68 


.86 


1.41 
1.69 
1.05 
2.46 
.25 


.30 


1.47 

1.04 
.81 


2.78 
1.95 
.97 


2.00 
2.03 
1.98 
3.64 

1.60 
1.92 


2.29 
1.20 
4.89 
1.83 


.42 

3.4". 
.64 


1.46 
1.70 


2.32 

.74 

2.82 


1.37 
3.13 

1.36 


4 

23 

5 

56 

7 

91 

10 

60 

5 

58 

4 

05 

6 

51 

4.7, 
2.52 

8.82 


7.69 
3.32 

6.06 


3.50 
2.27 
3.35 
3.32 

6.84 
3.15 
4.32 
2.98 
1.82 

3.99 


4 

35 

4 

55 

7 

U 

1 

33 

2 

16 

o 

46 

2 

14 

5.27 
2.30 
4.59 


3.30 

3.22 

5.47 

.45 

11.05 


8.26 

5.37 

6,69 

7.5 

4.68 

5.76 

8.35 

9.8 

8.8 

7.49 


3.99 
7.24 
13.57    10.71 


8.13 
6.02 
7.69 
7.03 


7.87 

6.66 
7.21 
6.92 
6.91 
4.55 

6.46 
6.83 
9.29 
8.87 
10.97 


3.00 

1.13 
.941 
1.60 


5.69 
6.04 
9.25 

4.97 


.12 

1.28 
2.09 

.91 
1.12 

.58 

.68 


1.49 
1.62 

1.03 


.74 
2.20 
1.67 
1.14 


1.65 
1.71 
2.31 

2.67 
2.15 
1.75 


1.91 
1.59 
.78 
1.33 
1.90 


1.69 
1.99 

1.57 


1.49 
2.69 
3.07 
2.27 


2.67 
1.75 
1.55 
1.41 


43.30 
31.36 
41.23 
36.77 

42.17 
38.16 
36.96 

40.75 
38.61 


2.B3      30.66-15.49 


2.47J      37.69-    8.31 

28.67 

42.71 

56.35      2.19 
41.66 
34.87 


36.77 
31.39 
36.03 

33.99 
45.53-    1.43 


36.45 
44.67 
41.66 
36. OB 


1.34-    2.67      41.1CJ-    3.16 


1.65 

.71 
3.48 
3.22 


1.33 
2.08 
2.94 
1.08 

3.11 

1.82 

1.23- 

1.94 

2.65 

2.86 


3.00 
1.95 
1.5 


42.34 
38.62 
41.80 
43.75 
40.75 


27.81 
39.43 
38.64 

34.65 
39.13 
45.3Z' 
36.16 
45.23 

43.06 


34.49 
34.25 
41.53 
40.11 

30.00 
43.16 
35.13 


39.66-    6.30 


17.77 

2.35 

15.7] 

14.94 

2.26 

24.01 

10.90 

13.75 

25.82 

7.9! 

14.49 

15.54 

6.06 

-  1.83 

6.33 

17.79 

17.04 

14.13 

13.18 

10.12 

10.26 

12.89 

6.01 

23.36 

17.88 

7.11 

20.66 

10.20 

16.93 

13.41 

9.73 

17.42 

i  Notes  Following  Station  Indei 
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TOTAL   PRECIPITATION   AND  DEPARTURES   FROM  NORMAL 


TABLE  2  -  CONTINUED 


PRESIDIO 

REO  BLUFF  DAM 

SALT  FLAT  10  ENE 

SANDERSON 

SHEFFIELD 

SIERRA  BLANCA 

TOYAH 

VALENTINE  10  WSW 

VAN  HORN 

HINK  FaA  AIRPORT 

YSLETA 


EDWARDS  PLATEAU     06 

AOAMSVILLE 
AMISTAD  OAH 
BERTRAM  3  ENE 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 

BLEWETT  5  NW 
8DERNE 

8RACKETTVILLE 
BRADV  2NNN 
BURNET 

CAMP  HOOD 
CARTA  VALLEY 
CASE  RANCH  3  S 
CASTELL 
COPE  RANCH 

COTTONWOOD 

CRIDER  RANCH 

DEL  RIO  WSO 

DOOLE  6  NNE 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
ELDORADO  19  SW 
FIFE 
FREDERICKSBURG 

FUNK  RANCH 

GOLD 

HARPER 

HUMBLE  PUMP  STA  5  WNW 

HUNT 

HYE 

JAMES  RIVER  RANCH 

JOHNSON  CITY 

JUNCTION 

JUNO 

KEMPNER 
KERRVILLE 
LAMPASAS 
LANGTRY 
LEAKEY  NO  2 

LLANO 

LYNXHAVEN  RANCH 

MARCO 

MASON 

MC  CAMEY 

MEDINA 
MENARD 
MERTZON 
NELSON  RANCH 
NIX  STORE  1  W 

OAK  CREEK  LAKE 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANDALE 
PRADE  RANCH 

RANKIN 

RED  BLUFF  CROSSING 

RICHLAND  SPRINGS 

ROBERT  LEE 

ROCKSPRINGS 

ROCKSPRINGS  21  SW 
ROUND  MOUNTAIN  *  WNW 
SABINAL  1  WSw 
SAN  ANGELO  DAM 
SAN  ANGELO  WSO 

SAN  SABA 
SLOAN 
SONORA 

SPICEWOOD  1  S 
STERLING  CITY 

TAYLOR  RANCH 
TEAGUE  RANCH 
TELEGRAPH 
UVALDE 
WATER  VALLEY 


DIVISION 

•        •        • 
SOUTH    CENTRAL 

ARANSAS    PASS    2 
AUSTIN    WSO 
AUSTWElL    WL    REFUGE 
BEEVILLE    5    Nf 
BLUE 


1.  IB 
.23 
1.79^ 


.56 

1.22 
.34 


1.351 
,00k    1.86 

1.34k 


.79k 
•  59 


.36 
1.11 

.00- 


.ooj 

1.18 


.85 

.65 

1.23 

.90 

1.58 

.60 

.45 

1.07 

.98 

1.16 

.29 

.27 

.67 

1.33 

1.40 

1.17 

.97 

3.54 
1.40 
3.85 
2.02 
3.96' 

1.90 


2.371 

3.35 
3.531 
4.54' 
2.84 
1.47 

.40 


1.42 
1.43 


2.43; 
2.17| 
1.61, 
2.03! 
1.77J 

1.T3 

1.14 
1.481 
2.42 
2.15! 

1.6  6 
3.00 


1.52 
2.70 


1.71 
3.49! 
2.77] 


4.59 
1.531 


1.99' 
1.671 


3.70 
2.01 
2.76 


2.89 
2.16 


1.56 

3.04 
1.73 
2.69 
3.28 
1.08 

2.39 
2.21 
2.93 
3.20 
3.83 

2.63 

1.97 

4.26 

.89 


.731 
2.681 
I. Ill 

2.71, 
2.361 

4.74 
3.63 
1.22 
2.39 
1.99 

2.93 
2.70 
1.45 
1.01 


2.43 
2.47 

3.45' 
2.50 
4.15 


.55k 
T 

.00 
1.96 


2.46| 
2.18 
1.23 
3.19 
1.31 

3.24 
3.06 
1.451 
3.43 


1.08, 

■oq 

1.58 
.97 

2.22k    1.30 

.57 
1.33-    1 

.00 
1.46 
2.28 


.26 
.57 
1.38 
.74 


3.62 
2. 27' 
7.79 
1.75 
7.161      3.39 

4.82 
8.04;      3 
2.50 
4.5T 


.79 
4.34 

•  81 


.501 

1.08 
.67 

•H 


6.54 

5.54J 

4.58j 
2.551 
1.0* 


.86 
7.22 
2.60 
3.72 


11. SB 
4.39, 
B.  72' 


1.79- 
2.20 
1.32 
2.49 


.86 

1.39- 

.57 
1.54 


5.031 

3.80 
1.64 
7,42 
l.ljj-    1.65 

5.3  8 
9.18, 
7.30 
2.05 


.15 
1.36-    2.19 
.94 

,67-    1.77 


6.55 
9.18 
4.21 
7.11 


1.691 
1.12! 
1.06 
.29 


•31, 
1.40 

1.03k 


.00 
.31 
.091 


3.8  5 


3,?3 

.00 

1.79 

.58 

.45 

T 

.56 

1.41 

1.59 

.00 

.4? 

.17 

1  .Of 

1.04 

2.83 

T 

1.23 

1.10 

2.09 

E       .95 

.20 

T 

.15 

.36 

2.81 

.3C 

2.48 

.09 

1.22 

.00 

1.15 

-    1.80 

- 

.76 

-    2.23 

.15 

2.49 

.60 

1.23 

.54 

1.44k    1.23 


.29-    2.93 
5.66 

1.33 


1.99k 
.66 


3.39 

1.63, 

3.78 
.48 
1.85 
1.58 
.54 

1.63 
2.12 


.66 
1.961 
.851 


.11 
1.20 

1.79 
.04 


3.17 
3.15 
1.90 


.63 
.52 
1.31 


1.39 
1.70 
.07 


3.91 
4.15 
2.39 
3.87 
4.09 

3.10 
2.26 


6.53 
6.90 
4.30 
4.44 

5.48 
2.51 


8.07 
9.87 
1.82 
4.31 

3.22 
2. 

2.74 
2.86 
2.73 


4.97 

3.96 
5.50 
4.60 
3.87 
3.55 


4.26 

3.10 
3.35 
3.22 
3.61 
2.93 

3.20 


l.OOf- 
2.971 


6.95 

3.82 
11.94 
4.21 
4.33 


1.42 
.64 
.06- 
.33 


1.16 

2.04 

1.00 

.94 

.52 

2.67 

3.00 
.13 
1.83 


1.90 
.69 
1.15 


2.09 
1.09 
2.03 
2.27 


7.38 

.05- 
3.12 


.02- 
.00 
.08 


2.12 
1.90 


E  22.17 
18.35 
27. 3B 
16.66 

26. 10k    8.16 


1.50       18.63- 


2.42 
1.75 
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BRENHAM 
BULVERDE 
CALDWELL 
CANYON  DAM 
CHAPMAN  RANCH 

CIBOLO  CREE« 
CLASSENS  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRIST! 
CORPUS  CHRISTI 

CUERO  3  E 

DIME  BOX 

DRYER  I  NW 

ELGIN 

FAIR  OAKS  RANCH 


WSN 


FALLS  CIT 
FEODR 

FISCHERS  STORE 
FLATONU  2  W 
FLORESVILLE 

BIDDINGS 
BOLIAD 
COLIAO  1  SE 

GONZALES 
HALLETTSVILLE 

HONDO 

JEDDO  2  NNE 
KARNES  CITV 
KENEDY 

KINGSVILLE 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LOCKHART  2  Nw 
LUIING 
MATHIS 

NATALIA 

NEK  BRAUNFELS 

NIXON 

POST  OAK  SCHOOL 

RED  ROCK 

REFUGIO 
RICAROO 
RIOMEDINA  2  N 
ROBSTOWN 
ROCKPORT 

RUNGE 

SAN  ANTONIO  HSO 

SAN  MARCOS 

SCHULENBURG 

SEALY 

SEGUIN 
SINTON 
SMITHVILLE 
SOMERVILLE  OAM 
SPEAKS 

SPRING  BRANCH 
WAELDER  7  SSW 
WASHINGTON  STATE  PARK 
WELDER  WILDLIFE  FNDTN 


UPPER  COAST         08 

ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

BEAUMONT  FILTER  PLANT 

CLEVELAND 

CLODINE 

CYPRESS  1  SW 

DANEVANG  2  SE 

EONA  HWY  39  BRIDGE 
El  CAMPO 
FREEPORT  2  Nw 
GALVESTON  WSO 
HOUSTON  INCONT  AP 

HOUSTON  FAA  AIRPORT 
HOUSTON-BARKER 
HOUSTON-DEER  PARK 
HOUSTON-HEIGHTS 
HOUSTON-INDEP  HEIGHTS 

HOUSTON-WESTBURY 
HOUSTON-NORTH  HDUSTON 
HOUSTON-SAN  JACINTO  DM 
HOUSTON-SPRING  BRANCH 
HUMBLE 

KATY  WOLF  HILL 
LIBERTY 

MATAGORDA  NO  2 
NEW  GULF 
ORANGE  A  Nw 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 
PORT  ARTHUR  WSO 
PORT  LAVACA  NO  2 


i.ei 

1.96 

1.4* 
1.39 
1.93 


1.(5 
1.30 
2.32k       .69 


1.79 

3.57 
1.56 
2.31 
l.«6 
1.65 

2.311 


2.0* 
1.91 

.95k 


3.23       1.45 

1.10-       .6* 
1.65k       .7* 

2.6a 

2.32-    1.02 

1.55* 
2.72 
1.73|-    1 
1.56 
2.96 


1.32 

2.72 

1.36 
2.22 


2.86|-    1.57 

2.58-    1 
2.091 
2.15 
2.63 

3.0  4 

3.65      1 


1.96 
1.47). 
1.93- 


2.*7 
1.90 
2.05 

2.16 
2.12k    2.66 
2.63k       . 
2.11 
1.91; 

2.66 

2.7*-       . 
1.99! 
1.78-    2. 
2.16 

2.73 


3.40 
2.66k 

.87 
1.01- 


2.67 
.11 


3.30       1.11 


3.78 
3.83 
2.17 
2.39 
.92 

3.*1 
5.*9 
4.57 
4.01 
1.46 

3.54 


3.50 
1.2*1 
1.12] 


4.18 
3.501 
3.80! 
3.71 
3.81 

1.39k 
3.6* 
1.77 
2.78 
.85 


2.25k    1.59 
1.6* 

1.00 


1.33-    1.55 


2.96 
2.79 
3.01 


3.78k 
1.29k    1.77 
2.22 

2.701 

1.73 
2.02-  1.14 
2.38 
2.88-  1.57 
1.91 


1.43 

1.75 


2.81, 

.00 

3.32 


4.59       1.79 


2.69 
3.42, 

4.65 


3.51 
4.62 
2.16 
3.91 


6.45 
5.81 
7.52 
5.35 
6.02 

*.0« 


.20 
1.10 


*.3* 
2.77 


5.29 

5.181 

6.00 
*.91, 


3.48- 
2.12 
3.29 
2.59 


1.25! 
1.491 
2.85k    1.44 

.00 

.15-    1.99 

1.10 
3.16 

.6* 
3.12 

l.oe: 

1.6*1 


2.18k    1.87 


5.48 
.55 

.73k    1.71 

.70 

.65 

-  1.83 

1.13-  1.69 

2.27k  1.04 
1.46! 

2.57k  1.30 

1.52-    1.69 
2.18 
2.27-    1.61 


3.6* 
*.*2I 
2.48-    1.32 

1.94-    2.50 
3.60 
1.62 
2.61 

3.0  6- 

2.61^       .57 

1.98 
2.00 
3.47^ 
2.21-    1.13 

2.80- 

2.31 

2.31 

1.88, 

1.53 


3.9*1 
1.90!-    2.43 
2.25-       .97 


1.98-       . 
5.17 
2.47-    1. 


7.97      3.79 


6.03 
6.07 
5.3* 
3.92, 


6.2*! 
8.03 
7.30 
6.«5,      2.19 


6.65 
6.76 
11.96 


3.38 
3.05 

7.39 
4.94 


5.76,      1.98 
9.45, 

6.191 
13.16      i 
3.63 
7.6* 
5.90 


7.31 
3.38 
1.76 
6.32 
5.26 


5.68 
10.61 


5.08 
2.71 
5.99 
8.90 


6.28 
3.92 


11.36 
13.66 
6.50 


12.79      8.91 

8.19i 

6.36 

4.331      1 
14.39    10.11 


10.52 


14.64 

7.74 

8.59 
11.75 
11.  Bl 

13. *3 
12.62 
9.07 
10.5* 
10.67 

3.95 

9.54      5.05 
9.20 
9.93 
5.06 

5.31 

5.78 
7.62 
8.5* 
6.73 

3.79 


2.19 

.93 
1.0* 

1.48-    1.86 

2.79 

9.161      6.77 

1.381 


l.l*f    1.79 

1.17 

1.72- 


1.41 
1.39 


3.99 
8.77* 
.00-    3.07 


2  .824- 
.89- 


4.34 

3.57 

3.92|         .41 

4.11 

1.77-    1.98 

2.39k    1.96 


9.861 

9.1*: 


1.5*-    2.15 


2.53 

4.53 

2.4*- 
5.02 

.96- 
3.92 

1.29 


.9lL    1 
1.4*k    1.09 
1.04 


4.00- 

6.57 

1.87 


6.04 

3.64 
5.*6 

5.09 
4.88 
3.33 

1.29 

2.331- 
2.78- 
6.00 


7.32      «.35 


1.31 

2.80 
.60! 
1.89 
2.26k 
1.32 


9.70      6.82 
5.62 
8.44 
7.58 

9.12 


9.58 
7.23 
8.51 


1.66 


.49 
1.21 
3.22 


1.24-       .91 


3.66 

9.37 
6.36 
4.43 
5.94 
5.11 


2.82 
1.24- 
8. 28 
9.36 


1.09 
2.20 


1.65 
.69 

2.00 
1.99 


.53- 

.33- 


15. 

7.99 
4.90 


3 

6-    1.96 


5.14- 

1.65! 

3.81, 

2.93 

4.33- 


1.37-    3.02 
2.03|-    1.98 


13.44 
11.15 
9.93 

11.98 
2.92 
8.36 
3.35 


3.73- 
3.87- 
2.00 
5.39 


1.47 
3.07. 
1.47 


1.67 
2.42 


7.23 

7.81 
6.20 
6.31 
8.15! 
5.76 

6.821 
7.00      3 
11.27      t 
8.92 
8.46, 

7.35 
9.62       1 
9.09 
7.37      2.49 


7.72 
3.87 


2.^4 

.96 

2.50 
8.09 
3.90 
3.13 

2.73 


.61 

3.89 

1.60k 

1.20 

3.11 

3.17 

.59- 

6.88 
.83- 
.09 

1.42 

7.17 
3.21 
3.80 
2.51 
1.07 

.90 

2.51- 
1.95] 
3.4B 
4.55 

4.94 
1.87 

.90- 
1.96 
10.17 

.71- 
1.31- 
4.27 
3.22 
12.61 

2.81- 

7.94 
4,44 
6.09 

1.94 
2.72 
5.09 
2.76 
3.52 

1.02 


4.64 

5.03 

26.31    23.14 

9.52 
10.79 
10.70 
10.20      6.29 


5.14,      2.28 
9.09!      5.36 

8.37      ' 
11 .731 
12.75| 
14.36 
10.68 


12.03 
10.60 

13.50; 
11.43! 
9.02| 

12.521 
10. 7B 
5.29 
12.95 
19.621 

5.161 


.00 

.16-    3.13 


.33, 
1.43* 


40.62 
25.99 
41.51 
33.41 
30.90 


28.52 
41.04 
25.85 
35.14 
E    29.21 


.00 

T 

.00- 


2.57   1.11- 


.031 

1.07 


1.90 
1.19 
1.02 


1. 25k 

34 


23.96 
36.47 
30.77 
32.20-  4.32 


28.20 

28.81-    3.92 
36.14 

30.96      1.76 
35.35 

27.98-    3.95 

33.17 

25.30 

42.89 
35.76 
27.37 

29.64-    2.99 
33.03 

25.36 

35.23      2.69 
27.02 
33.91 
33.63 

42.43 
24.57 
14.74-12.20 


.00-  2.07 
.01-  1.36 
T  -  2.07 
.50 
.16-    3.06 

.00-    1.71 

.00-    2.97 

.26 

.56 


.53L-  1.3C 
1.60 
1.9C 


1.04 
5.10 
1.58 


3.93 
3.73 


28.74- 

22.74- 

32.30- 

34.12 

40.77- 


28.20-    2.65 

34.70-    1.52 

31.55 

45.14 

25.08 
27.78 
39.75 
39.71 
34.99 

28.92 


48.82 
58.91 
61.82 
64.59 
54.94 

69.49 
42.15 
49.80 
44.68 
53.32 


1.0  2 
1.45 
2.521 


1.69| 

2.83k    1.25 

.43h    2.52 


.17L    3 
.46 
1.57-    1.69 


.35 


46.19      2.40 

56.31     10.36 

*B.O* 

53. *9 

62.18 

53.79 

55.98 
53.3* 
53.26 
33.09 
45.61 

41.68 
52.02         .66 

48.66      6.08 
54.76 
57.41  ' 


2.75 
3.06 
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SUGAR  LINO 
THOMPSONS  3  wSw 
TOHBALL 
VICTORIA  WSO 
WHARTON 


SOUTHERN 

ALICE 
ARHSTRONC 
BATESVILLE 
BENAVIOES  7  S 
BIG  HELLS 

CARRIZO  SPRINGS 

CATARINA 

CHARLOTTE  5  NNW 

COTULLA 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

CRYSTAL  CITY 
OKLEY 
EAGLE  PASS 
ENCINAL  3  NW 
FALCON  DA" 

FAlFURRIAS 
FOWLERTON 
FREER 

frio  town 
george  west 

he6bronville 
jouroanton 
kaffie  Ranch 

LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

OILTON 

PEARSAIL 

POTEET 

RIO  GRANOE  CITY  3  W 

SARITA  7  E 

THREE    RIVERS 
TILOEN 

WHITSETT    2    SW 
ZAPATA 


LOWER    VALLEY 

BROWNSVILLE    WSO 

ENGELMAN    GARDENS 

HARLINGEN 

HC    ALLEN 

MC    ALLEN    FAA    AP 

"C    COOK 

MERCEDES    6    SSE 
MISSION    -    H 
PORT    MANSFIELD 
RAYMONOVILLE 


2.26-    1.30 


2.41-    1.21 


1.57 
1.76 
1.64 


l.SD 
1.97 
1.01 
1.92! 


1.291 
1.12 
1.40 


2.77 
2.3* 


2.45       1.10 


2.69      1.03 


2.77 
1.68- 
1.85 


2.28-    1.29 


.89- 

.44 
1.81, 
2.45J 
1.19U 

1.65 


1.18 


1.19 
2. 38 

3.01; 

1.71 
.S5H    1.07 

1.461-       .11 


.52- 

.18 

.39- 


4.74      2.19 

4.62 

3.96 

4.44      2.12 

6.69 


.04 

.69- 
1.221 

1.48 
.25 
1.60 

1.011 

2.65i 

.561 


2.03 

.721 
.451- 


.78|-       .17 


.4 

.08 


.00- 

.77 

.29-    1.01 


.62L. 


2.36-       .24 


9.93       5.81 


.60-  1.50 
.12-  1.75 
.94- 


1.16 

1.76 
.25* 


5.11      2.32 

7.331 
8.00 
4.77' 
6. 75!      ! 


4.49J 

3.991 

7.36 
9.65 
2.24' 
6.05      2 

5.66      2.56 


2.22 

1.60- 
.56 

.57 

1.26 
2.01, 

.60-    1.01 
1.51 


.92 
1.26 


2.73 
6.39 


6.03:     3.31 


3.46| 
1.23 

.96 


1.701 

1.6*-  1.27 
1.501-  .93 
.36-    2.02 


.36k 
1.36: 
1.981 
1.61 


1.6»-    1.32 

3.85       1.27 

6.46 

5.611 

4.09; 

2.41| 

3.411      1.47 

3.41 

3.35!         .89 


3.68!      1.37 


4.54 

4.81 

1.16 

3.51- 

2.77 


3.32-    1.38 


3.59       1.73 


•  i*h 

1.20- 

1.29 


1,96 
1.67 

1.44, 


2.32] 
1.69! 
1.61 
1.92- 


3. 01<      1.30 


1.90 
3.56 

2.91 


1.4 

1.76 


1.01 
1.46 
1.58 


.13 

1.53 


1.32-    1.76 
3.47 

3.711 


3.73' 
.75k 
.17! 

3.86 


9.12 
9.43 
7.07 
7.41 


4.31r- 
6.00' 


5.86 
4.86 

5.28! 

3.451 
3.42 
6.43| 


5.08 
3.37 
2.98 
B.53 


4.54 

2.95 

5.02 
2.96 

6.01 

5.05- 

5.47 


13.07 
9.  88 
7.76 
2.63 

12.97 


8.98       5.33 


7.061 
6.17 
3.61 
3.03 
6.80 


1.96 
3.27 


2.15 

3.68 


1.33 
.98 
1.67 


l.lff. 


1.17- 

2.00 

.00 


.06 

.46)-  I 

.04)-  1.69 

.00-  2 


5.56 
1.82 
2.11 


2.83 
2.26 


.00-  1.22 
.0  0-  .66 
.001- 


.57 
1.14 


.00 
.00 
T 
.00 

.35]- 

t 

.50 
.00 


.14-    1.18 
.32- 


40.84 
39.78 
45.66 


96-    3.19       51.14      4.95 


31.23 
26.21 

18.64 
18.10 
23.57 


1.60 
1.20 


1.23 
1.1 


18.50- 

22.37 

23.66 

21.63 

24.60- 


15.68 

17.36 
21.98 
23.67 
22.29 
23.90- 


21.02-    1.31 


32.57 
27.79 
29.76 

29.34 
28.63 
19.95 
30.13 
31.67 


Division  averages  Id  the  an 


elude  delayed  and 


cted  data  and  may  differ  slightly  fr 


published  In 


A    SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    DESCRIBING    UNUSUAL    WEATHER    WAS    PUBLISHED    IN    ALL    1970    MONTHLY    ISSUES 
OF    THIS    BULLETIN    EXCEPT    FOR    FEBRUARY,    APRIL,     AND    JUNE. 


See   Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    429    - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


TEXAS 
1970 


HIGH  PLMNS 


AMARILL3  WSO 
ANDREWS 
BIG  SPRING 
B3RGER  3  W 
BRAVO 

brownfielo  no  2 
canadian  1  ene 

CANYON 

CHANNING  NO.  2 
CLAUDE 

CROSBVTON 

DALHART  FAA  AIRPORT 

DIHKITT 

DUMAS 
FLOVDADA 

F3LLETT 

FRIONA 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

GARDEN  CITY  1  E 

GRUVER 

HEREFORD 
LAMESA  1  SSF. 
LEVELLAND 
LIPSCOMB 

littlefield  no.  a 

LUBBOCK  USD 
MC  LEAN  3  E 
MIAMI 

MIDLAND  WSO 
MIDLAND  4  ENE 

MORTON 
MULESHOE  1 
OLTON 

PAMPA  NO.  2 
PANHANDLE 

PERRYTON  5  NNE 

PLAINS 

PLAINVIEW 

SEMINOLE 

SlLVERTON 

SPEARMAN 
STRATFORD 
SUNRAY  *  SW 
TAMOKA 
TULIA 

VEGA 


LOW  ROLLING  PLAINS  02 


ABILENE  WSO 
ANSON 

ASPERMONT  2  SSW 
BALLINGER  1  SW 
CHILDRESS  FAA  AIRPORT 

CLARENDON 
COLEMAN 
COLORADO  CITY 
DICKENS 
ELECTRA 

GAIL 

GUTHRIE 

HASKELL 

HORDS  CREEK  DAM 

JAYTON 

MATADOR 

MEMPHIS 

MUNDAY 

PADUCAH 

POST 


SE 


OUANAH 

ROSCOE 

ROTAN 

SEYMOUR 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SNYDER 
TRUSCOTT 
TURKEY  2  WSW 
VERNON 
WELLINGTON  1  NNW 

WICHITA  FALLS  WSO 
WINTERS  1  NNE 


7-10 

7-12 

8-19+ 

6-17 

6-26 

7-12 

7-13* 

6-19' 

6.26 

6-18 

7-12 
6-17 
6-18 
6-26 
7-12* 

7-11 
6-18 
6-18 
6-26 
8-18* 

6-18 

7-12' 
7-12 
7-11 
7-11 

7-11 
9-  «< 
7-11 
7-11 
8-18 

7-12 

6-18 
6-17 
6-18 
6-17 

7-11 

7-12 

6-18 

8-20* 

6-18. 

7-10 
6-18 
6-17 
7-12 
6-18 

6-18 


7- 
8-18  + 

7-10 

7-12  + 
7-   6 
8-18 
8-18  + 


8-19 
7-    7 
7-    7 
7-12+ 
7-    8. 

7-  9 
6-17 
7-  6 
7-  7 
7-12 

7-11  + 
7-    7 
B-   9+ 

7-10 

8-10+ 

7-  7 
7-11 
6-  9 
7-13+ 

8-  9 

8-19+ 


1-  6 
1-  6 
1-  8 
1-    6 

1-  8 
1-    8 

1-  6 
1-  7- 
1-    6 

1-  9- 
1-  8' 
1-  6 
1-  6 
1-10' 

1-  9- 
1-  7' 
1-   9' 


1-  8 
1-  7 
1-  9' 
1-   7' 


1-  9 
1-  7 
1-   7 

1-  8' 
1-  B 
1-  6 
1-    6 

1-    6 

1-  B 
1-  7- 
1-  6 
1-  7 
1-   7 

1-  8 
1-  6 
1-  8 
1-10 
1-   7 


1-10' 
1-  7 


1-  7 
1-  7 
1-    9 


1-  9 
1-  6 
1-  9 
1-  7 
1-    9 

1-  9 
1-10 
1-  9 
1-  9 
1-    9 

1-  9 
1-  6 
1-  9 
1-10 
1-    8 

1-  7 
1-  9 
1-  9 
1-  9 
1-   9 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


1-30    15 


1-  9 
1-  9 
1-30 
3-27 


12 

15 
U 
16 

2-   *  12 

1-30,  14 

2-    3  13 

2-    3  15 


2-   *  U 

3-13  1A 

2-   A  U 

2-   *l  15 

1-31  15 

2-   3|  15 

2-   Al  16 

3-17|  U 

2-    3  16 

3-12  1A 

3-18  16 

1-10  13 

3-17  16 

3-29,  11 

2-  *  U 

2-  3  11 

1-201  15 

3-14  15 

1-   9  15 

1-  9  15 

1-10  10 

2-  A!  15 
2-  A  1A 
1-30  16 
2-    3  16 

3-29  15 
2 

1-30  16 

1-10  12 

2-    A  13 

3-13  1A 

3-13  16 

2-   3  16 

2-   3  16 

2-   *|  16 

2-   *|  16 


1-19  16 

1-18  16 

1-20  16 

1-30  16 

1-19  15 

1-31  15 
1-  7|  16 
1-  9|  15 
1-19  15 
1-19    15 

1-  9  10 
1-19;  15 
1-19  16 
1-19  16 
1-19    16 

1-10  12 

1-20  1* 

1-18  15 

1-19  15 

i-io:  1A 

2-  A  16 
1-18  16 
1-  9  13 
1-21  16 
1-30  15 

1-10:  16 
1-19  16 
1-19  15 
1-18    15 

1-31    13 

1-20  16 
1-    8    H 


20"  or 
below 


3-28  20 
1-30 

1-  9  15 
3-28    19 

3-291  16 

3-16  20 

3-29  1 

3-28  19 

3-28  19 

3-28  17 

3-18  18 
3-28  19 
3-29  20 
3-28  18 
3-26!  19 

3-26  19 
3-28  19 
3-29,  19 
A-  5:  20 
3-29    20 

3-29    20 

2-  A  18 
3-18  19 
3-29  11 
2-   A    11 

3-17  16 
3-13  20 
3-29  17 
2-  3  2' 
2-   3,  1 

3-17  20 
3-26  20 
3-28  20 
3-29  19 
3-?6    18 

A-  2  19 
3-12  20 
2-  3  18 
2-   A    19 

3-2B    20 

A-    21  19 

A-  2  20 
3-29  19 
3-17,  20 
3-26    20 

3-29    20 


1-19  16 
1-19J  17 
2-  A  20 
2-    3    20 

1-19|  15 

3-1a!  19 
1-19  17 
2-  3i  19 
2-  3  19 
2-   A    20 

2-  3  18 
2-  3,  17 
1-20  19 
2-  3  19 
2-   A    20 

1-?1    18 

1-30  20 
1-20  20 
2-  3  20 
2-    3    20 

2-201 19 
2-  3  17 
2-  3  19 
2-  A  20 
3-13    17 

2-    3    19 

1-21  19 
1-20  19 
2-    3    19 

2-21    20 


24"  or 
below 


3-28  20 
3-12  23 
2-  31  21 
A-  2  22 
A-    1    22 

3-28  2A 
3-29  18 
A-  2  2A 
A-  2  2A 
3-29    21 

3-28  2A 
A-  2  23 
A-  2  23 
A-  2!  23 
A-    5    22 

A-  2  23 
3-29  21 
A-  3  2A 
A-  5  20 
A-    2    21 

A-    3    2A 

3-lAl  2A 
A-  »  23 
A-  2|  23 
3-28    22 

3-28  2A 
3-2B|  21 
A-  2 
3-13  2A 
2-    3 

3-26  22 
A-  2;  23 
3-26  20 
A-  2  2A 
A-    2    22 

A-  31  21 
3-28  23 
3-30  23 
3-26  2A 
3-29    23 

A-    5    23 

A-  2  20 
A-  2  23 
3-18  22 
3-29    21 


24 


2-  3  21 
2-    3    22 

3-13  2A 
2-  1  20 
3-13    23 

A-  2  2A 
2-    3    21 

3-13!  2A 
3-13  2A 
2-    A    20 

3-12  23 
A-  5]  22 
2-  3  23 
2-  A  21 
2-   *|  20 

3-13  22 

3-15  22 

2-   3  21 

3-13  2A 

3-12  2A 

A-    5  23 

A-    5  23 

3-13  2A 

2-    A  20 

3-29  22 

A-  5]  23 
A-  2  21 
3-28  23 
2-20  22 
A-    6 

2-20  23 
2-    A    21 


28    or 
below 


A-  2  25 
3-28  26 
3-13  27 
A-  5i  26 
5-    1    26 

A-  2  28 
A-  5  25 
A-  2  2A 
A-  5  28 
A-   3   27 

A-  5  28 
A-  5  23 
5-    2    28 

A.  5  28 
A-   5   22 

A-   5   25 

A-    3    28 


A-    5    25 

A-  5;  28 
A-  5  26 
A-  5  28 
3-28    28 

A-  5  27 
A-    5    25 

A-  31 
A-  3 
A-    5 

A-   5   25 

3-29  28 
A-  5  26 
A-  5  28 
A-    5    26 


1    27 


A-    5  27 

A-    5  27 

A-    6  28 

A-    5  27 

A-    5  27 

A-    5  25 

3-13  28 

A-    5  25 

A-   5  27 

A-   2  28 

3-29  27 

A-    6  25 

A-    5  27 

A-    5  28 

A-    5  25 


A- 


32"  or 
below 


A-  6  27 
A-  6  26 
3-26  23 
A-  5  26 
A-    6    2A 

A-  5  27 
A-    5    28 


1  30 
5  31 
5    29 

5'  26 

1  26 

2  31 

5  25 

2    30 

1  30 

2  31 

6  32 

1  30 

3  31 

2  30 

3  31 

1  31 

2  32 

2  27 
6.  31 

1  27 

2  30 

3i  29 
2  32 
2  31 
2    31 

1  32 
5    28 

2  30 
5  28 
5    30 


6  28 
6  31 
3    27 

3    25 

5  31 

6  32 
5  27 
5    29 

5  29 

6  25 
5    27 

5  28 

6  29 

5  28 

6  32 
5    26 

5  27 

6  27 

5  23 
5    23 

5  26 

6  26 
2,  31 


A-    5    27 

A-    5    28 


Number  of  days 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

32'  or 

28    or 

24"  or 

20°  or 

16"  or 

| 

t 

k 

s 

S 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

X) 

A 

A 

9 

ja 

a. 

Q. 

a 

Q. 

a. 

£ 

§ 

« 

E 

£ 

E 

2 

E 

ffl 

E 

o° 

o° 

o° 

o° 

° 

to 
Q 

B 

Q 

3 

H 

73 
Q 

3 

a 

8 

To 

a 

I  ' 

CO 

0 

CM 

d 

8 

8 

10-    8 

31 

10-   9 

27 

11-15 

2*. 

U-23 

16 

U-23 

16 

297 

2A0 

232 

190 

160 

10-28    31 

11-   A    26 

U-1A    2A 

12-23 

20 

NONE 

327 

2*7 

221 

206 

11-    3    30 

11-151  26 

12-24    23 

NONE 

NONE 

32* 

2*7 

212 

10-    6j  29 

10-26    26 

U-15   2A 

U-23 

20 

12-23 

16 

327 

2A0 

227 

206 

166 

10-    8    26 

10-    6    26 

10-28    2A 

11-    4 

19 

U-23 

11 

2*1 

220 

210 

160 

160 

10-   9    31 

11-    3    28 

U-15   21 

12-25 

20 

NONE 

282 

232 

215 

160 

10-    8    32 

10-28,  27 

11-16    2A 

U-2*|  20 

NONE 

2A0 

232 

206 

186 

10-    Bl  29 

10-28    25 

11-   5 

2  3 

U-23    17 

12-23 

15 

323 

2A0 

217 

209 

159 

- 

10-28 

26 

11-   A 

2.' 

U-15    20 

U-23 

15 

293 

232 

216 

206 

- 

10-    6    30 

10-   9 

28 

U-  2 

24 

11-231  14 

U-23 

14 

- 

240 

218 

189 

159 

10-   9,  31 

10-26 

28 

U-15 

21 

11-24    19 

NONE 

231 

232 

206 

186 

10-   7l  32 

10-    8 

26 

10-26 

23 

U-15 

20 

U-23 

12 

255 

232 

209 

186 

159 

10-    8 

27 

10-    8 

27 

10-   9 

24 

11-   « 

19 

U-23 

12 

292 

220 

190 

159 

156 

10-    6 

28 

10-    8 

28 

11-   A 

24 

U-23 

15 

U-23 

15 

292 

2A0 

216 

186 

159 

10-    8 

31 

10-27   27 

U-15 

21 

U-23    19 

NONE 

2*0 

22* 

205 

158 

10-   8 

32 

11-   2    26 

U-15:  21 

11-24     19 

11-25 

16 

295 

2*1 

227 

211 

160 

10-    8 

2B 

10-    8    28 

11-    A 

21 

U-15!  20 

U-23 

16 

292 

232 

220 

188 

159 

9-26 

31 

10-   e!  22 

10-    6 

22 

11-    *    18 

U-23 

11 

251 

220 

188 

159 

1*7 

10-   8 

32 

10-27    25 

11-   3 

24 

11-131  20 

NONE 

22* 

212 

2C5 

185 

10-    6    28 

10-   8    26 

H-  s 

22 

U-23:  17 

12-12 

16 

273 

239 

217 

160 

160 

10-    8!  28 

10-    6 

28 

10-28 

22 

11-   *| 19 

U-23 

15 

250 

220 

208 

185 

159 

10-10    32 

11-   5 

28 

U-16 

2-. 

12-24 

2U 

NONE 

323 

2*7 

217 

190 

10-   9'  28 

10-   9 

28 

U-15 

21 

U-23 

2  0 

NONE 

230 

224 

167 

160 

10-   9,  30 

10-28 

26 

11-    5 

24 

U-15 

19 

11-2* 

16 

2*0 

231 

217 

206 

160 

10-   7   31 

10-10 

28 

U-15 

2  2 

U-23 

ie 

NONE 

292 

232 

188 

156 

10-   9 

29 

10-26 

25 

11-    Si  23 

U-15 

20 

NONE 

2*3 

222 

2C6 

161 

10-    8 

32 

10-28 

28 

11-   51  21 

12-23 

17 

NONE 

285 

222 

206 

166 

io-  e 

32 

10-28,  25 

11-   5   22 

11-24 

18 

12-13 

1* 

27* 

2*0 

217 

206 

159 

11-   3i  31 

11-23    23 

U-23    23 

11-24    20 

NONE 

29* 

255 

232 

212 

10-   9 

32 

11-    3    27 

11-23   23 

11-24    20 

NONE 

29* 

293 

220 

187 

10-   9 

29 

10-28    28 

11-   A   2A 

U-23    19 

NONE 

251 

221 

206 

160 

10-    8    30 

10-   9    2A 

10-   9i  2A 

11-   A    20 

U-23 

16 

292 

221 

190 

187 

159 

10-    6    26 

10-   8:  26 

10-28    2A 

U-15    1A 

U-15    I* 

28* 

232 

21* 

168 

186 

10-    8    30 

10-28    26 

U-15    23 

U-23    19 

12-23' 16 

327 

239 

227 

208 

159 

10-   8    26 

10-   8|  26 

10-28    2A 

U-23    16 

U-23    16 

293 

2*0 

209 

166 

159 

10-    6    30 

10-   9   21 

10-   9!  21 

U-23'  19 

12-13    13 

259 

233 

189 

187 

159 

10-   9   30 

10-28!  22 

10-28    22 

U-15    16 

NONE 

2*6 

21* 

213 

160 

10-    8    31 

10-26    25 

11-    5    2A 

U-23    19 

NONE 

293 

220 

206 

186 

10-    9!  29 

10-10!  28 

U-15    20 

U-15;  20 

NONE 

28A 

232 

188 

187 

10-   8    31 

10-10|  27 

10-28    22 

U-23,  17 

NONE 

2*0 

213 

188 

159 

10-    8    2A 

10-   8]  2A 

10-    8    2A 

U-23    18 

12-23 

12 

285 

235 

186 

186 

160 

10-    8    29 

10-    9    26 

11-    5    21 

11-20    20 

U-23    1* 

255 

232 

217 

188 

159 

10-   8    29 

10-26    26 

U-23'  16 

U-23    18 

12-23    12 

323 

239 

235 

206 

186 

10-   9]  30 

10-28 

28 

U-15 

21 

U-2A 

20 

NONE 

252 

2*2 

206 

187 

9-27   32 

10-   9 

25 

11-  3 

21 

U-23 

17 

NONE 

2*0 

219 

169 

1*8 

9-26 

32 

10-   8 

25 

10-    9 

23 

11-    * 

20 

U-23 

13 

292 

220 

190 

160 

1*7 

10-28 

32 

11-   3 

28 

U-23 

19 

U-23 

19 

11-2* 

15 

309 

308 

293 

212 

206 

U-    3    29 

11-15    26 

U-23,  23 

U-2A 

16 

U-2A 

16 

310 

309 

293 

224 

212 

10-28    32 

U-15    25 

11-23    21    U-2A    20 

- 

- 

293 

253 

223 

205 

10-28    32 

10-29!  28 

11-   5|  23 

11-2*    16 

U-2A 

16 

296 

29* 

275 

207 

205 

10-28    31 

U-15!  26 

U-23   2A 

12-2*1 19 

"Out 

339 

255 

22* 

206 

10-    9    32 

10-28    26 

11-    5    2A 

11-2*    19 

12-13 

16 

316 

255 

217 

206 

187 

U-   5    31 

U-15!  26 

11-24    19 

11-2*    19 

NONE 

309 

294 

2*7 

21* 

10-28;  30 

11-   3   28 

U-15 

2A 

U-16!  20 

NONE 

286 

2*7 

212 

205 

10-28!  32 

ll-lo|  26 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

225 

206 

- 

- 

- 

m      1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10-28,  32 

U-15    28 

U-2A    22 

NONE 

NONE 

257 

231 

206 

10-27:  30 

11-   4;  22 

U-   *    22 

11-2*1 18 

12-2*1 15 

339 

29A 

213 

212 

20* 

U-    5,  32 

11-15    26 

U-23,  2A 

11-24    20 

NONE 

308 

293 

22* 

21* 

U-    a!  32 

11-131  25 

U-23    23 

U-2A    19 

NONE 

294 

292 

22* 

213 

10-26    30 

11-    5    28 

U-15    23 

12-24    20 

NONE 

323 

28* 

21* 

203 

10-28    30 

11-    2    28 

U-23:  2A 

NONE 

none! 

235 

211 

206 

10-26!  30 

11-    5    28 

U-23    2A 

11-24    20 

NONE1 

298 

253 

21* 

205 

10-28    31 

11-   5    28 

U-15    2A 

U-2A    16 

12-2*    16 

3*0 

308 

283 

21* 

206 

10-28    32 

11-15    27 

U-23   23 

U-2A    20 

NONE 

29* 

253 

22* 

206 

10-28,  31 

U-15   2A 

U-15    2A 

NONE 

NONE 

2*6 

223 

205 

11-28    28 

10-28' 28 

U-15    22 

U-16    20 

11-24     14 

293 

269 

22* 

206 

206 

10-26    31 

11-    3!  27 

U-15    21 

11-24    19 

NONE 

29* 

22* 

212 

206 

10-26    32 

11-    3    26 

U-23    2A 

NONE 

NONE 

253 

212 

206 

11-   3    32 

11-   5   28 

U-2A    17 

U-2A    17 

12-2*! 15 

337 

293 

293 

213 

211 

10-28    23 

10-28    25 

U-   5!  2A 

U-23   20 

NONE 

255 

221 

206 

179 

10-28    31 

11-   A    26 

U-15    2A 

U-2A,  16 

NONE 

29* 

22* 

212 

205 

11-   2    32 

11-15    25 

U-23    23 

U-2A    19 

NONE 

307 

233 

223 

210 

10-28    32 

U-15    27 

U-23    22 

12-2A    17 

NONE 

338 

2*0 

232 

206 

11-    2    32 

U-15    25 

U-23    23 

11-2*] 19 

NONE 

29* 

276 

22* 

211 

10-28    31 

U-15    2A 

U-15  2A 

11-2*1  20 

NONE 

276 

223 

223 

198 

10-28    32 

11-1*1  27 

U-15    22 

11-2*: 17 

none! 

29* 

266 

223 

206 

10-29 

30 

11-   5 

25 

U-16 

23 

11-2* 

16 

11-2* 

16 

320 

29* 

285 

21* 

207 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
-    430    - 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


TEXAS 
1970 


NORTH  CENTRAL 


ALBANY 

ARCHER  CITY 
BAROWELL  OAM 
BElTON  OAM 
BENBROOK  OAM 

BONHAM 

BOWIE 

BOYD  3  S 

BRECKENRIOCE 

BRIDGEPORT 

BROMNHOOO 
CAMERON 
CLEBURNE 
CORSICANA 
DALLAS  WSO 

DENISON  DAM 
DENTON  2  SE 
DUBLIN 
EASTLAND 
EVANT 

FERRIS 

FORT  WORTH  WSO 

GAINESVILLE 

GATESYILLE 

GEORGETOWN 

GLEN  ROSE 
GOLDTHWAITE 
GRAHAM 
GRANBURY 
GRAPEVINE  DAM 

GREENVILLE  7  NW 
GROESBECK 
HAMILTON  2SSE 
HENRIETTA 
HICO 

HILLSBORO 
JACKSBORO 
KAUFMAN 
KlLLEEN 
LAVON  DAM 

MARLIN  9  NE 

MC  GR6G0R 

MC  KINNEY 

MEXIA 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

NAVARRO  MILLS  DAM 

DLNEY 

PARIS 

PILOT  POINT 

PROCTOR  RESERVOIR 

PUTNAM 
OUINLAN 
RANGER  1  W 
RISING  STAR 
ROSEBUD  3  WSW 

SHERMAN  PUMP  STATION 
SPRINGTOWN 
STEPHENVILLE  4  N 
STILLHOUSE  HOLLOW  DAM 
TAYLOR 

TEMPLE 

THROCKMORTON 
WACO  DAM 
WACO  WSD 
WAXAHACHIE 


WEATHERFORD 
WHITNEY  DAM 


ANDERSON 
ATHENS  3  SSE 
CARTHAGE 
CENTER 
C6NTERVILLE 

CLARKSVILLE  2  E 
COLDSPRING  3  SSW 
COLLEGE  STATION  FAA  AP 
CONROE 
CROCKETT 

OAINGERFIELO  9  S 

DIALVILLE  2  W 

EMORY 

EVADALE 

FAIRFIELD 

FRANKLIN 


8-  3 
8-U 

8-10 


8-  9 
8-10 

e-i8» 

8-10 
6-  9 

6-  9 

6-17* 

8-10 

7-  7 
8-19* 
8-10 
8-10* 


8- 

8-10* 

8-11 

8-10 

8-17* 

8-20 

8-10 

8-18* 

8-19* 

8-10 

8-U* 

8-10 

8-10 
7-11 

B-  8 

7-  7 

8-  8 


8-10 
8-U 
8-18* 
8-11 

7-  7 

8-  9* 


8-10 
8-19* 

8-  9+ 

8-  8* 
8-11  + 
8-10 
8-10 

8-10* 
8-10+ 
8-  7 
8-U* 
B-U 

9-11 

8-19* 

8-U 

8-10 

8-17 


7-  4 
8-17 
8-22-1 
8-11 
8-U 

8-  9 
8-U 
8-10 
8-11 
7-  5 


8-17 
8-  9 

7-  5 


1-  9 

1-  9 
1-  9 
1-  7 

1-  9 

1-  9 
1-  9 

1-  9 

1-  9 

1-  8* 
1-  7 
1-  7 
1-  9* 
1-  9 

1-  9* 
1-  9 
1-  9 
1-  7 
1-  7 

1-  9 
1-  9+ 
1-10* 
1-  7 

1-  7 

1-  7 

1-  7 
1-  7 
1-10* 

1-10* 
1-  8 
1-  7 
1-  8» 
1-  7 

1-  8* 
1-  9 
1-10* 
1-  8* 
1-  7 

1-  7 
1-  8' 

1-  9 
1-  7 
1-  9- 

1-  9 
1-  9 

1-  9 

1-10- 
1-  7 

1-  9 

1-  9 

11-24 

1-  7 

1-  7 


1-  7 
1-  9 
1-10- 

1-  7 
1-  9 

1-10- 
1-  9 


1-  7 
1-  7 
1-  9-1 
1-10 
1-  7 

1-10< 
1-  61 
1-  7 
1-  7 
1-  8 

1-  9 
1-  7 
1-101 
1-  91 
1-  7 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 

below 


1-20  15 
1-18  15 
1-10  16 
I-   7,  16 

i-io!  16 

1-19  16 
1-19  13 
1-20,  16 
1-  91  13 
1-201  16 

I-      8;     13 

1-  7  16 
1-  9  15 
NONE 
NONE 

-19    16 

-  91  14 
-10  16 
-19    15 

-  9i   16 

-  9i  U 

-  9    13 

-19    16 

-  8|  12 

-  7    13 

-  71   10 

-  7  12 
-19    16 

-  9  15 
-10    U 

-10  13 
NONE 

-  7  16 
-21    16 

-  9    13 

-10    1* 

-19  15 
-10  15 
-8  1* 
-10    15 

-7  12 

-  8  15 

-  9  10 

-  7  15 

-  9  1* 

-  9  16 
-18  16 
-19  16 
-10  13 

-  7|  15 

-18    15 

-  9  13 
-9    1* 

-8  1* 
NONE 

1-19]  16 
1-20    16 
1-16    16 
NONE 
NONE 

NONE 
1-19  16 
NONE 
NONE 
1-  9  15 

1-18  16 

1-  9]  15 


1-  7  1* 
1-  9  15 
I-  9  15 

1-10  12 
1-  8  13 

1-10  U 

i-  b;  12 

1-  7  16 
1-  7  16 
1-  8  15 

1-  9  15 
1-  9  15 

1-10  13 

NONE 
1-  7  15 

1-  7  15 


20  or 
below 


2     |  E 


2-  3  20 

2-  3  19 

1-19  20 

1-  7j  16 

2-  3  20 

2-  3  19 

2-  3  1 

2-  *  19 

1-191  20 
2-  * 

1-18  19 

1-  7'  16 

2-  3  20 
1-10  19 

1-  9  17 

2-  3  20 
2-  3  20 

1-19  17 


1-31 
1-  9 


1-  9  1* 

1-  9  13 

2-  *  17 
1-10  20 

1-  7]  13 

2-  3J  20 
2-  3  20 
2-  *!  18 
1-18  19 
1-20  20 

2-  4  20 

1-10  19 

1-19  19 

2-  *  20 

2-  3  20 

1-10  14 

2-  3  19 

1-20  20 

1-  b  1* 

1-19  20 

1-  »|  20 
1-101  19 

2-  3,  19 
1-10  19 
1-19  20 

1-10  18 

2-  3  18 

2-  *  19 

2-  *  18 

1-19  19 

1-20  20 
1-19  18 
2-  3  20 

1-30  20 

1-  7  18 

2-  4  20 
2-  3!  18 
2-  3  19 

1-  8  20 
1-  8  19 

1-  8  18 

2-  *  18 

1-10  18 

1-  9  19 
1-19  20 

2-  *  19 

1-10  17 


1-  7  14 
1-  9  15 

1-  9  15 

2-  *'  20 
1-10; 19 

2-  *|  19 
1-  9! 18 
1-  7  16 
1-  9  20 
1-10  18 


24'  or 
below 


4  23 

3  19 

4  22 

19  24 

*  21 

3  19 

3  1 


3  21 

*  20 

3  2* 

4  21 
3  20 

*  23 
3  23 


3  21 


10  24 
3  22 

3  2* 

10  22 
3,  20 

4  18 

3  21 

4  22 

4  20 

4  24 

3  23 

20  23 

10  24 

*  22 

3  19 

4  21 

19  24 
4  23 

3  23 

4  23 
3  19 
3  23 
3  22 

3  23 
12  24 

4  19 
4  IB 
3  24 

3  21 
3  21 

3  20 
3  21 
3  2* 

*|  20 

*  21 
3  19 
3  2* 
3  23 

3  23 

16  21 
3  2* 

18  2* 
3  21 

*  19 

20  24 


2-  3  23 

2-10  22 

2-  *  22 

2-  4  20 

2-10  23 


2-  3  21 

2-  3  21 
2-  *  20 
2-11  22 
2-  3  23 

2-  3  23 


28  or 
below 


-  5  27 
-1*  28 


3-13  27 
3-1*  28 
2-20  28 
2-19  28 
3-13  28 

3-22  28 
2-  *  21 
2-10  25 
2-  *  23 
2-  3  23 

2-261  26 
2-10  27 
3-1*  28 
3-1*  25 
2-  3  21 

2-  3  21 
2-10  28 
3-1*  28 
3-22  28 
2-10  28 

3-13  28 
2-15  27 
*-  2  28 
2-10  26 
2-10  27 

3-22  28 
2-  *  2* 
3-13  28 
*-  2  28 
3-22  28 

2-10  27 
3-1*  28 
2-26  28 
2-10  26 
2-27  28 

2-10  28 
2-  *  23 
3-13  27 
2-  *  26 
2-  *  28 

2-  *  25 
*-  5  28 

3-13  28 
3-13  28 
3-13  28 

*-  5  28 

2-  9  28 

*-  5  28 

3-13  27 

2-  3  2* 

3-13  25 

2-27  28 

2-12  28 

2-  *  26 

2-  *  25 

2-  *  25 

*-  5  26 

2-  *  26 

2-  3  23 

2-26  28 

2-27  28 
2-11  27 


2-  3  23 

3-21  27 

2-10  26 

3-1*  28 

3-22  26 

3-13  28 

3-22  28 

2-  3  23 

2-10  28 

3-1*  28 

2-10  27 

2-26  28 

2-27  26 

2-17  28 

2-  3  23 

2-10  28 


32  or 
below 


*-  5  27 

*-  5  29 

3-22  32 

3-22  31 

*-  2  32 

3-22  30 

4-  5  31 

4-  3  30 

*-  5  29 

*-  5  32 

3-22  28 

3-22|  30 
*-  2  30 
3-23!  32 
3-13  31 

3-22  30 

3-21  32 

*-  5  31 

*-  5  30 

*-  2  32 


*-  2  32 
3-22  31 
*-  3  32 
*-  3  32 
3-22  30 

4-  6  31 
4-  5  32 
4-  5  29 
*-  2  32 
3-22  31 

*-  2  32 

3-22  32 

3-22  32  ! 

*-  5  30| 

*-  2  311 


*-  2  31  I 
*-  5  31  I 
3-23  32 
3-1*  32 
3-22  30 

3-22  32 

3-22  31 
*-  2  31 
3-22  31 
3-22  30 

3-22  31 
*-  5  28 
3-21  32 
*-  2,  29 
*-  2  32 

*-  5  28 
3-22  30 
*-  5  28 
*-  6  32 
2-10  32 

*-  2  30 
*-  3  31 
*-  2  32 
2-10  32 
3-22  32 

2-17  32 
*-  5  26 

2-10  31 
2-10  30 
*-  2  32 

*-  2  31 
2-26  30 


3-22  31 
3-21  27 
3-22  30 
*-  *  30 
*-  6  31 

3-22  31 
*-  3  32 
3-221  31 
3-22  31 
3-22  30 

3-1*  32 
3-22  30 
3-23  32 
3-22  30 
3-22  30 

3-22  30 


32  or 
below 


•  3  31 

•  3;  32 

•16  27 
■16  25 

■15|  29 

■  2  31 

-  3  32 

■29  32 

•  2!  32 

-  3  32 

■  3  32 

■  5,  29 

•  5  32 
■16  28 
■16  32 

■isl  32 
•151  29 

■  3  32 

■29  30 

■15,  28 

•16!  29 
■15  31 

■  3  32 
■28  32 

■  5  32 

■291  32 

•  3  31 
•291  32 

•  3|  32 
•12'  32 

•15,  32 
•16'  27 
•15  28 

■  5  31 
■29!  31 

>  3  32 

•  15  25 
■16  25 

■29]  32 
■16  26 

•  *j  32 
■15|  32 

•  5  31 
■16  27 

■  5  32 

■  *!  28 
■12  30 
•16  26 
•15  28 

•  3|31 

■  2  32 
•16'  31 
■10  32 

•  3  32 
•16  28 

>  2  32 

■  10  30 

■  3  32 
•16  32 

•  16  28 

•16  32 

•  3  31 
■16  26 
•15  30 
■15  30 

•  3  30 
■16  23 


U-  5  32 
11-  5  32 
11-16  23 
11-16!  19 
10-30    32 

11-   7    32 

11-  41  32 
11-15!  30 
U-16  25 
11-   *    32 

U-16  25 

U-   *  32 

U-16  23 

11-    5  28 

U-16  25 


28'  or 
below 


-15  25 
-15    25 

-16  27 
-16  25 
-24!  22 

-16  2* 
-15  26 
-15  28 
-15  2* 
-15    27 

-15  2* 
-16  2* 
-15  28 
-16!  28 
-2*1  26 

-16  25 

-16  28 

-15  25 

-  3  28 

-15  28 

-24  22 

-24  2* 

-15  27 

-15  23 

-16  27 

-15    27 

-  4   28 

-  5    28 

-16l  27 
-16'  20 

-16  23 
-16  27 
-15  28 
-15,  26 

-  1 5 1  27 

-24  20 
-15  25 
-16  25 
-24  19 
-16.  26 

-16  2* 
-2*  21 
-16!  2* 
-16  27 
-16    28 

.  J  26 
-15    26 

-16;  26 
-15  28 
-15    27 

-15'  2* 
-2*'  20 
—15 I  24 
— 1 5 1  2* 
-16    28 

-16  25 
-15  28 
-15  27 
-24  25 
-16    28 

-24  27 
-15  22 
-16  26 
-24    2* 

-24]  24 

-15  27 
-16    23 


U-16  25 
U-16  26 
U-16:  23 
11-161 19 
11-   5    28 

U-16  21 

11-16  22 

U-16  27 

U-16  25 

U-16  21 

U-16  25 
U-16  25 
U-16  23 
11-  5,  28 
U-16    25 


24°  or 
below 


11-161 23 
11-23  24 
U-2*  22 
12-26!  24 
11-241  22 

U-16!  24 
U-2*!  22 
U-16  20 
11-15! 24 
11-16  24 

11-15  24 

U-16  24 

11-24  19 

U-2*  24 
NONE 

U-2*  20 

U-2*  20 

U-2*  20 

11-17  23 

U-2*  19 

U-2*  22 

11-Z*| 2* 
11-161  24 
11-15  23 
11-2*1  23 

U-16  21 
U-2*  19 
U-16!  2* 
U-2*  20 
U-16  20 

U-16!  23 

NONE 

NONE 
U-2*  18 
U-16'  23 

U-2*  20 

U-2*  21 

U-2*  21 

U-2*  19 

12-26  23 

ll-lbl  24 
U-2*'  21 
U-16  24 
U-2*  23 
11-2*1  19 

11-2*  23 
U-2*  19 
U-2*i  20 

U-2*|  20 
U-2*    19 

11-15  24 
11-24  20 
11-151 24 
11-15  24 
U-2*;  23 

U-2*  21 
U-16)  23 
U-24  20 

NONE 
11-2*  23 

NONE 
11-15    22 
12-26| 24 
11-2*1 2* 
U-2*!  2* 

U-16i  2* 
U-16    23 


11-24  2*. 
U-2*  24 
U-16!  23 
U-16!  19 
U-16    19 

U-16  21 
U-16   22 

NONE 
NONE 
11-16  21 

U-2»!  21 
U-2*  22 
U-16  23 
U-16  20 
U-2*,  23 


U-16    23    U-16    23       NONE 


20    or 
below 


U-2*!  16 
U-24  IB 
NONE 

NONE 
NONE 

11-241 18 

NONE 
U-16;  20 
11-241 18 
11-24    18 

11-23  20 

NONE 
U-24  19 

NONE 

NONE 

11-2*1 20 
U-2*,  20 
U-2*1  20 
U-2*!  16 
U-2*  19 

NONE 

NONE 
U-2*  18 
11-23  18 

NONE 

11-2*1 17 
11-2*1  19 
U-2*1  l6 
U-2*  20 
U-16  20 

U-2*  19 

NONE 

NONE 
U-24  18 
U-24  16 

11-24  20 

NONE 
NONE 
U-24  19 
NONE 

NONE 

NONE 
U-24'  20 

NONE 
U-24]  IB 

NONF 
U-2*,  19 
U-2*  20 
11-24  20 
U-2*  19 

U-24  20 
11.2*  20 
11-2*1 13 
11-23  17 
NONE 

NONE 
U-2*'  15 
U-2*  20 

NONE 
NONE 

NONE 
U-2*  15 

NONE 
NONE 
NONE 

U-24    IB 

NONE 


NDNE 

NONE 

NONE 
U-161  19 
U-16    19 

U-2*  16 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 

NONE 
12-26    20 
U-16    20 

NONE 


16°  or 
below 


U-2*l  16 
NONE 
NONE 
NDNE; 
NONE  I 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NDNE 


NONE 
NONE 
NONE 
U-24 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE; 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
U-24  16 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
U-24  16 

NONE 
NONE 

NDNE 

NONEj 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

none] 

12-2*S  16 
NONE 

none| 

NONE 

NONE 
NONE 
U-24  13 
NONE 
NONE 

NONE 
U-2*  15 

none! 

NONE 

none! 
none! 

U-2*!  15 

NONE 
NONE 

none; 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


U-2*  16 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


Number  of  days 
between  dates 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    431    - 


Table  3—  Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


TEXAS 
1970 


Station 


GILMER  2  W 
GLADEWATER  3  WSW 
GR0VET0N  1  SE 
HEMPHILL 
HEMPSTEAD 


HENDERSON 

HUNTSVILLE 

JACKSON  HILL  GUARO  STA 

JACKSONVILLE 

JASPER  3  SW 

KARNACK 

KIRBYVILLE  FOR  SERVICE 

LINDEN 

LIVINGSTON  2  NNE 

LONGVIEW 

LOVELADY 

LUFKIN  FAA  AIRPORT 

MADISONVILLE 

MARSHALL 

MINEOLA  8  ENE 

MOUNT  PLEASANT 
MOUNT  VERNON 
NACOGDOCHES 
NEWTON 
PALESTINE 

POYNDR  1  NE 

ROCKLAND  1  W 

RUSK 

SAM  RAY8URN  DAM 

SIMMS  2  NNW 

SULPHUR  SPRINGS 
TExARKANA 
TOWN  BLUFF  DAM 
TYLER  5  NE 
WARREN 

WILLS  POINT 


TRANS  PECOS 


ALPINE 
BAKERSFIELD 
BAlMORHEA 
CANDELARIA 
CHISOS  BASIN 

CORNUDAS  SERVICE  STA 

CRANE 

DRYOEN 

EL  PASO  WSQ 

FABENS 

FORT  HANCOCK 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

GRANDFALLS  3  SSE 

LA  TUNA  1  S 

MARATHON 
MARFA  2  ENE 
MENTONE  2  S 
MONAHANS 
MOUNT  LOCKE 

PANTHER  JUNCTION 

PECOS 

PENWELL  1  SSE 

PRESIDIO 

RED  BLUFF  OAM 

SALT  FLAT  10  ENE 
SANDERSON 
SHEFFIELD 
SIERRA  BLANCA 
VAN  HORN 

WINK  FiJ  AIRPORT 
YSLETA 


EDWARDS  PLATEAU 


AMISTAD  DAM 
BIG  LAKE  NO  2 
BLANCO 
BOERNE 
BRACKETTVILLE 

BRADY  2NNW 
BJRNET 
CAMP  WOOD 
CARTA  VALLEY 
COPE  RANCH 

DEL  RIO  WSO 
EDEN  1 

ELDORADO  11  NW 
FREDERICKSBURG 
JOHNSON  CITY 

JUNCTION 


B-18* 
8-18 

a-   5 


8-17* 
7- 
8-19+ 
7-  5 

8-17  + 


8-17* 
8-10* 


8-  7 
6-18  + 
8-11 


8-17* 
8-17 

7-  5 

8-  8 
B-  2 

8-18* 
8-  9+ 
8-  1* 
8-18 


7-11* 
8-20  + 
6-18 
6-17 
6-14 

6-17 
7-12 
8-19+ 
7-12  + 
6-19 


7-11 
8-20 
6-18 


6-17* 
6-18* 
8-19  + 
7-14  + 

6-17 
8-20  + 
7-13  + 
6-17 
6-16 

6-19+ 
8-19  + 
7-12 
6-18 
6-17 

7-11 
6-19 


7-12  + 
8-10 
8-11 
8-13  + 
7-  6 

7-  7 
7-  4 
8-22  + 
7-  5 
7-13 


8-19  + 

8-10 

8-10 


1-10- 

1-  9 

1-  7 
1-  7 


1-  7 
1-10- 
1-  8 
1-10' 

1-  7 

1-  7 

1-  7 

1-  7 

1-  7 

1-  9 

1-  9 

1-  7 

1-  7 

1-  9 

1-  9+ 

I-  7 
1-  7 
1-  9 

1-  7 
1-  9 

1-  9 
1-  7 


1-  7 

1-  7 

1-  6 

1-  7 

1-  7 

1-  7 

1-  8 

1-  7 

1-  7 

1-  7 

10-28 

1-  6 

1-  7 

1-  7 


1-  7 
1-  6 
1-  6 

1-  7 

1-  7 
1-  7 
1-  7 
1-  7 


1-  7 
1-  7 


Last  spring  minimum  of 


16    or 
below 


1-10 
i-  ' 
1-  9 
1-    8 

NONE 


1-101  15 

NONE 

1-10 

1-  9 

2-  A 


20   or 
below 


1- 


1-10  10 
1-  8  14 
1-10    14 


1-  7 
1-  7 
NONE 
1-10 
1' 


1-10  13 

1-10  13 

I-  a!  16 

1-    8  15 

1-10)  16 


1-    9 

1-10 
1-  7 
1-   9 


1-10    16 
1-    8    16 


1-30  16 
1-  8  15 
I-   9    14 

1-  8!  16 
1-   7'  16 

1-31    14 

1-  a!  12 

1-  7|  14 
1-30    15 

2-  3    16 

2-    3  15 

1-    8  15 

1-    8  12 

1-30  15 

1-31  15 

1-30  7 

1-31  15 

I-   7  11 

I-  b;  n 


1-  S!  16 
1-  S>  10 
1-  7i  11 
NONE 
1-   71  12 


1-31  15 

1-    8  13 

1-   7  11 

1-30  10 


1-30 
1-30 


NONE 

1-  8,  13 

2-  3    16 
1-   9    15 

NONE 


NONE 

1-  7 

2-  3 
1-  7 
1-   7 


2-   31  20 
1-    8!  1 
1-10    16 

1-   9j  15 
2-10;  18 


1-    9  16 

1-  9  18 

2-  4  18 
1-  9|  19 
1-101  14 

1-10  20 

1-    9  20 

1-  7  17 
1-10  16 

2-  3j  20 

l-iol  13 

2-   4  19 

1-10  18 
1-lOj  20 
1-19!  20 

1-   9  16 


1-  8 

2-  4 


3    20 
9    20 


2-    3    19 

1-  8    15 
1-10    1? 

2-  31  19 

1-   8    17 

2-16]  19 
1-19    20 

1-  8!  IB 
1-30    15 

2-  3    16 

2-    4    19 


2-    3    20 

2-16|  20 
3-13  20 
2-  3  20 
1-19  20 
2-    5    1 

1-  81  16 

2-  1  20 
2-  3|  19 
2-201  20 
1-30! 18 


24    or 
below 


2-26  24 
2-  4  23 
2-10i  24 
2-101  23 

1-  9   24 

2-  4  21 
2-   4    24 

2-10    24 


2-19 

20 

1-31 

19 

2-    3 

20 

2-   3 

20 

1-30 

Id 

2-   3 

18 

1-   7 

IB 

2-   4 

2  0 

2-   3 

16 

1-   9 

15 

1-   7 

17 

2-   4 

18 

1-30 

20 

I-    B 

18 

2-    3 

16 

2-    4 

17 

1-   7 

18 

2-    3 

17 

3-13 

1") 

1-30    20 

2-    3    19 

2-    3 

16 

21 

21 

16 
?3 

2-27'  24 
3-15  24 
2-   4    21 

2-  4  2* 
2-  3!  23 
2-   3,  24 

2-10,  24 
2-26    23 

2-26    24 


2-    3    21 


2-    4 
2-    4 

2-26 


2-    4 
2-    4 
2-    4 
2-    4    22 
2-10   23 

2-   4    19 


3-21  22 

1-19  24 

1-30  22 

2-   4  22 

2-    3  23 

3-22  23 
3-13  24 
1-30  22 
2-  3  21 
2-   4   21 

2-  *'  19 
3-13  23 
2-17  23 
2-   3j  20 

3-131  23 
3-21  24 
2-16  21 
1-30  22 
3-28    23 

2-  41  24 
2-  1  20 
3-12!  23 
2-20  20 
1-31    21 

3-13  22 
2-  4 
2-16  24 
3-13    21 


2-16    24 
2-   4    22 


1-  8  23 
3-13    22 

2-  3|  16 
2-   4 
2-   31  24 

2-10  23 

2-10  24 

2-    3  21 

2-    3  16 

4-    5  22 

1-  7  18 
3-13  21 
4-    2  23 

2-  3  22 
2-10  24 

2-    3    16 


2- 


14    28 
26    26 

17!  26 
14  27 
26 


3-14  28 

2-    4  24 

3-15  28 

2-26  27 

4-    6  27 

2-101  27 
3-14!  28 
3-14  28 
3-23  28 
2-27    27 

2-17,  26 
2-17  26 
2-   4    28 

3-141  28 
3-221  28 

3-22;  28 
3-13  27 
2-10  25 
3-14  28 
2-    4    22 

2-26    21 


21 

3-14  28 

3-15  28 

2-27  25 

2-27  27 

2-17  26 

3-13  28 

3-22  28 


3-22 


3-28  28 

3-17  28 

3-13  28 

2-17  26 

3-21  27 

5-  3  25 
4-  6  28 
3-12  28 
2-  4  27 
4-    2    28 

3-13!  27 
4-  3  28 
4-  2  28 
2-    4    26 


32   or 
below 


I       B 


4-    4    28 

2-  4  24 
3-14  28 
4-  5  28 
2-20  20 
3-17    27 

4-  5  28 
3-14    28 

4-  6    26 

5-  3    26 


4-    5    27 
3-13    27 


2-    3  26 

4-    6  25 

3-14  28 

3-15  28 

2-   5  24 


4-    3  28 

3-22  28 

3-13  28 

3-12  27 

4-    6  27 

2-    3  26 

4-   2  26 

4-   5  25 

3-12  28 

3-22  27 

4-    6  27 


4-  3  31 
3-22  30 
4-  3,  32 
4-  3i  32 
2-17]  32 

3-23!  32 
3-131  32 
4-  6  32 
3-22  31 
4-    6    27 

3-15  32 
3-22  32 
3-22  29 
4-  7  32 
3-22    31 

3-22  30 
3-22  30 
3-22    31 

4-    3i  32 

4-    3j  30 

4-  3'  32 
3-22  31 
3-22  30 
4-  3  32 
3-14    31 

3-22    32 

3-13  30 
4-  3j  31 
4-   31  32 

3-23  30 
3-22  31 
4-  3  32 
4-  3  31 
4-    6    32 

4-    2,  32 


5-   3!  30 

4-  5  30 
3-28    32 

4-  2  30 
3-21    27 

5-  4    31 

4-  6  28 
3-13  29 
2-17    31 

5-  3    31 


4-    5    31 

4-    6    29 
3-21    32 


3  32 

4  32 


5-   3    32 

3-21  31 

4-    5  30 

4-   6  32 

2-20  20 

4-    5  32 

4-    5    26 
4-   6    31 

4-  6    26 

5-  4    30 

4-   41  31 

4-   *| 32 
4-   6    31 


2-  3  26 
4-  6  25 
3-27  32 
4-  6  32 
3-13    31 

4-  6  30 
4-  6  31 
3-14  29 
4-  6  30 
4-    6    27 

2-  3  26 
4-  5'  29 
4-  6  29 
4-  6  32 
4-    6    30 


Number  of  days 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

32°  or 

28'  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

| 

* 

| 

t£ 

| 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

0 
J3 

0 

0 

O 
9 

A 

Si 

E 

© 

a 
E 

9 

0. 

E 

a. 
2        S 

3 

0. 
£ 

0 

O 

0 

0 

O 

13 

OJ 

0 

aj 

Q          H 

Q 

H 

a 

H 

Q         H 

a 

S-i 

— * 

M 

N 

pa 

0 

11-    51  32 

11-161 21 

U-16 

21 

U-24 

17 

NONE 

293 

263 

247 

216 

11-    5    31 

11-1-    26 

11-24 

21 

_ 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

ll-    'J    32 

11-15] 28 

11-16 

ll 

NONE 

NONE 

279 

271 

216 

U-    3    31 

11-    5]  28 

11-16 

2  0 

U-16 

20 

NONE 

285 

2  79 

23* 

214 

11-    6    27 

11-    6j  27 

NONE 

NONE 

NONE 

275 

262 

11-16! 24 

lt-lb! 24 

11-16 

24 

NONE 

NONE 

285 

247 

238 

11-16    30 

11-24    24 

11-24    24 

NONE 

NONE 

293 

293 

248 

11-    3    32 

11-16!  21 

U-16    21 

U-24!  20 

NQNEl 

316 

279 

246 

211 

11-    4    30 

11-161  24 

U-16    24 

NONE 

NDNE 

286 

263 

227 

11-    5    30 

11-16 

22 

U-16 

22 

NONE 

NONE 

247 

224 

213 

11-16    25 

11-16 

25 

11-24 

2*. 

NONE 

NONE 

319 

271 

246 

11-    41  31 

11-16 

26 

11-24 

24 

NONE 

NONE 

293 

247 

227 

11-    4!  31 

11-16 

21 

U-16 

21 

12-26 

19 

NONE 

325 

262 

247 

227 

11-   4    31 

U-16 

23 

U-16    23 

NONE 

NONE 

246 

238 

211 

11-16    24 

11-161 24 

U-16    24 

NONE 

NONE 

285 

262 

239 

11-    5    32 

11-16    24 

U-16    24 

NONE 

NONE 

285 

272 

228 

U-    4 

32 

11-15 

26 

U-16    21 

NONE 

NONE 

286 

271 

227 

11-16 

25 

11-16 

25 

11-24 

24 

NONE 

NONE 

294 

265 

239 

11-    6 

32 

11-16 

22 

U-16 

22 

NONE 

NONE 

279 

247 

217 

U-    4 

30 

11-    5 

?u 

U-16 

19 

U-16 

19 

NONE 

266 

263 

228 

215 

11-    4 

31 

11-16 

20 

U-16 

20 

U-16 

20 

NONE 

310 

263 

239 

215 

11-16 

25 

U-16 

25 

11-24 

16 

U-24 

18 

NONE 

293 

293 

248 

239 

11-    4 

31 

11-16 

22 

U-16 

22 

NONE 

NONE 

265 

279 

227 

11-16 

26 

U-16 

2  8 

U-24 

22 

NONE 

NONE 

293 

265 

247 

11-14 

24 

U-16 

2  4 

U-16 

24 

NONE 

NONE 

286 

263 

239 

H-    3    31 

U-16 

20 

U-16 

20 

U-16 

20 

NONE 

• 

- 

- 

- 

11-161  27 

U-16 

27 

U-24 

21 

NONE 

NONE 

293 

265 

248 

11-    5    32 

U-16 

24 

U-16 

24 

NONE 

NONE 

285 

247 

216 

11-    3    30 

U-16 

19 

U-16 

19 

U-16 

19 

U-24 

16 

319 

285 

263 

246 

214 

11-    4    31 

U-16 

25 

11-17 

23 

NONE 

none] 

286 

262 

226 

U-16    25 

U-16    25 

U-24 

20 

U-24'  20 

NONE 

293 

293 

262 

239 

11-16.  23 

U-16    23 

U-16:  23 

NONE 

NONE 

285 

272 

227 

11-    4    32 

U-16    22 

U-16    22 

12-26    20 

NONE 

326 

285 

248 

215 

11-    4    29 

U-16    21 

U-16    21 

NONE 

NONE 

279 

239 

212 

U-    4 

32 

U-16 

22 

U-16 

22 

NONE 

NONE 

285 

239 

216 

10-    9 

30 

10-28 

25 

11-    3 

24 

U-15 

17 

NONE 

265 

227 

214 

159 

10-28    31 

11-    3 

28 

U-15 

24 

NONE 

NONE 

300 

231 

206 

11-15    26 

11-151  2B 

11-23 

24 

NONE 

NONE 

297 

247 

232 

10-29    29 

U-15;  28 

U-16 

24 

NONE 

NONE 

285 

271 

210 

11-    2    31 

U-15|  27 

U-23 

2  0 

U-23 

20 

NONE 

319 

293 

239 

226 

10-19    32 

10-28'  20 

10-28 

20 

10-28    20 

11-24 

15 

297 

254 

220 

178 

166 

10-28    29 

11-    3'  26 

U-15 

21 

NONE 

NONE 

247 

211 

205 

11-    3,  32 

U-15    27 

U-24 

21 

NONE 

NONE 

298 

248 

235 

10-28!  28 

10-28    28 

U-16 

IB 

U-16 

18 

NONE 

290 

286 

266 

253 

10-28    27 

10-28    27 

U-16 

21 

U-24 

20 

NONE 

294 

283 

209 

178 

9-27'  31 

10-    8    25 

10-11 

23 

10-27    10 

10-27 

10 

266 

265 

249 

209 

- 

10-28'  30 

11-    4!  25 

U-15 

23 

NONE 

NONE 

247 

215 

206 

10-28'  29 

10-29!  28 

11-   5 

24 

U-15 

20 

NONE 

288 

261 

210 

205 

10-28]  29 

U-16    22 

U-16 

22 

NONE 

NONE 

286 

265 

221 

10-28    26 

10-28    26 

11-   5 

22 

U-24 

16 

NONE 

281 

237 

2C5 

178 

10-    9    29 

10-18    27 

10-28 

22 

11-    5 

19 

U-15 

16 

289 

237 

221 

170 

156 

10-    8    30 

10-23'  25 

11-    4 

21 

12-14 

20 

NONE 

329 

278 

• 

- 

10-    9!  26 

10-    9'  26 

10-15 

16 

10-15 

16 

10-15 

16 

280 

252 

201 

168 

159 

11-151  26 

U-15    28 

U-24 

23 

NONE 

NONE 

293 

284 

239 

10-28!  29 

11-    4    27 

U-15 

22 

NONE 

NONE 

287 

235 

206 

10-28!  28 

10-28    28 

U-15 

23 

U-16 

20 

NONE 

286 

248 

206 

203 

10-29!  32 

11-    4l  25 

• 

- 

- 

- 

257 

251 

10-281  30 

10-29'  27 

U-15 

22 

U-24 

20 

NONE 

298 

288    226 

206 

10-28    26 

10-28    26 

11-   5 

22 

U-24 

18 

NONE 

276 

237    206 

206 

10-28    30 

10-29    28 

U-16    22 

NONE 

NONE 

285    229 

203 

10-29    27 

10-29    27 

11-   5:  23 

U-16.  20 

NONE 

286 

262 

206 

206 

10-19    32 

10-28,  21 

10-28    21 

U-14    19 

U-24 

16 

298 

284 

229 

17B 

168 

10-28    28 

10-28'  28 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

207 

10-281  30 

10-29 

27 

11-   5 

24 

U-16 

18 

12-24 

16 

328 

290 

262 

207 

205 

10-28'  26 

10-28 

26 

U-16 

21 

12-16 

20 

NONE 

316 

285 

229 

205 

11-16!  25 

U-16 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

266 

286 

10-    91  31 

11-    3i  27 

11-    5[  24 

U-24]  17 

NONE1 

293 

237 

211 

186 

10-29    31 

U-16    23 

11-16    23 

U-24!  20 

NONE, 

294 

266 

247 

216 

10-29'  30 

11-    5    28 

U-16    23 

U-24    20 

NONE 

319 

285 

235 

206 

11-   5   30 

U-15    26 

11-231 22 

NONE 

NONE, 

291 

263 

237 

10-29    25 

10-29    25 

11-   *    22 

U-24    13 

U-24!  13 

294 

293 

267 

209 

206 

10-29    31 

U-16    22 

U-161  22 

U-24    IB 

NONE] 

298 

279 

239 

206 

10-29    30 

11-    51  26 

U-16]  22 

U-24    20 

NONE 

320 

286 

237 

229 

11-    1    32 

U-    3    28 

11-    5    22 

NONE> 

NONE 

275 

236 

209 

10-28    30 

10-29 

26 

11-   3   23 

U-24]  16 

NONE 

293 

212 

206 

205 

11-16    30 

11-24 

26 

none' 

NONE 

none! 

294 

286 

10-28    32 

11-    3    26 

U-24'  16 

U-241  16 

U-24!  16 

321 

294 

256 

215 

206 

10-28    30 

11-    3!  28 

U-15    23 

U-24    17 

NONE 

256 

227 

212 

205 

10-29    30 

11-    5    28 

U-24    19 

U-24    19 

NONE 

296 

294 

238 

206 

11-    3    31 

11-    4    26 

U-15    22 

U-23    19 

NONE 

293 

278 

227 

211 

10-    9 

32 

10-29 

25 

U-    3 

24 

11-    5 

20 

U-24 

14 

294 

275 

273 

206 

186 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


TEXAS 
1970 


JUNO 

KERRVlLLE 
LAMPASAS 
LANGTRY 
LEAKEY  NO  2 

LLANO 
MASON 
MC  CAMEY 
MEDINA 
MENARD 

MERTJON 
OZONA 

PAINT  ROCK 
PANOALE 

PRADE  ranch 

RANKIN 
ROBERT  LEE 
ROCKSPRINGS 
SAN  ANCELO  DAf 
SAN  ANGELO  WSO 

SAN  SABA 

SONORA 

STERLING  CITY 
UVALDE 
WATER  VALLEY 


SOUTH  CENTRAL 


AUSTIN  WSO 
AUSTWELL  WL  REFUGE 
8EEVILLE  5  NE 
BRSNHAM 
CANYON  DAM 

CHAPMAN  RANCH 
COLUMBUS 
CORPUS  CHRISTI 
CORPUS  CHRISTI  WSO 
CUERO  3  E 

ELGIN 

FLATDNIA  2  W 
FL0RE5VILLE 
GOLIAD 
GONZALES 

HALLETTSVILLE 
HONDO 
KENEDY 
KINGSVILLE 
LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LULING 

MATHIS 

NATALIA 

NEW  BRAUNFELS 

NIXON 
RED  ROCK 
REFUGIO 
ROBSTOWN 
ROCKPORT 

SAN  ANTONIO  WSO 

SAN  MARCOS 

SEALY 

SEGUIN 

SINTON 

SMITHVILLE 
SOMERVILLE  DAM 
WASHINGTON  STATE  PARK 
YOAKUM 


UPPER  COAST 


ALVIN 

ANAHUAC  TBCD 

ANGLETON  2  W 

BAY  CITY  WATERWORKS 

BAYTOWN 

CLEVELAND 
DAN6VANG  2  SE 
EDNA  HWY  59  BRIDGE 
EL  CAMPO 
FREEPORT  2  NW 

GALVESTON  WSO 
HOUSTON  INCONT  AP 
HOUSTON  FAA  AIRPORT 
LIBERTY 
MATAGORDA  NO  2 

NEW  GULF 
ORANGE  A  NW 
PALACIOS  FAA  AIRPORT 
PIERCE  1  E 
POINT  COMFORT 

PORT  ARTHUR  WSO 


8-11  + 
7-    7 
8-27+ 

7-11 
8-11 
7-13 
6-22 
8-13+ 

7-  6 
8-23 


7-12  + 
8-19  + 
8-10 
8-10+ 
8- 

8-10+ 
7-    6 
8-19+ 
9-    4 
7-    7 


8-10+ 

e-u 

8-23 
8-11 

7-    5 

8-23  + 

8-11 

8-11 

8-11 

8-23+ 

8-10+ 
8-10 
9-    8 
8-23 
8-23+ 

8-10 

8-28 

8-24+ 

8-23 

8-19 


8-13+ 
8-24 
9-   4+ 
8-13+ 

8-10 
8-11 
8-23 
8-24 

8-11 

8-10 
6-24  + 
8-23+ 
8-12+ 


8-11  + 
8-11  + 
8-22  + 
8-12  + 


8-12  + 
8-17  + 
8-12  + 
8-12 
8-11  + 

7-    5 

8-11 

8-24+ 

8-23+ 

8-12 


4  + 


8.12 
7-  5 
8-11* 

8-12 
8-11 


1-  7 
1-  7 
1-  8' 
1-  8' 
1-   7 


1-  8- 
1-  7 
1-  7 
I-    7 

1-  7 
1-  7 
1-  7 
1-  7 
1-   7 

1-  7 
1-  7 
1-    8- 

1-  7 
1-    7 


1-  8+ 

1-  7 

1-  7 

1-  7 
11-25- 

1-  7 

1-  7 

1-  7 

1-  7 

1-  7 


1-  7 
1-  7 
1-  8 
1-   7 


-  7 

-  7 

-  7 

-  8+ 

-  7 

-  1 

-  8  + 

-  7 

-  7 

-  7 


1- 


Lasl  spring  minimum  of 


16 'or 
below 


-  8    12 

-  9    15 


-  7    16 

-  B    16 


'    7 

•  si 
■30    16 

•  8:    15 


■  7  12 
,  81  9 

•  6  13 

■  8  12 

•  7  10 

•  7    12 
•30    15 

15 
14 
15 


NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
1-  8  16 
NONE 
NONE 
1-  7  16 

1-  7  16 
1-  7  16 
1-  8  16 
NONE 
1-  7 


16 


1-  7  12 
I-  7  15 
1-  8  15 

NONE 
NONE 

1-  7  15 
1-  7  15 
NONE 
1-  7;  13 
1-  8,  16 


1-  7 
i-  7 

NONE 
NONE 
NONE 


1-  7  15 
1-  8  16 

NONE 
1-  7,  16 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-  9  16 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
1-  8  16 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


20  or 
below 


I    I 


2-  3 
2  — 111  20 
2-  31 
1-  8  17 
1-30  19 


2- 


3  20 
3  16 
8,  17 
3  2G 
3  15 


1-301  20 
2-  i\  17 
3-13  19 

1-  7  14 

2-  4l  15 


19 
8  18 
7  20 


NONE 
1-  81  16 
NONE 
NONE 
1-  8  20 


6  20 
8  17 

6  15 

7  19 

7  17 


1-  6 

1-  e 

NONE 
1-  7 
1-  9 


1-  7 
1-  7 
1-  7 

NONE 
NONE 


1-  9 
1-  7 
1-  7 
NONE 


1-  7  17 

1-  8  20 

1-  B  20 

1-  7  18 


8  20 
8  20 

8  19 

NONE 
7|  20 

9  16 

NONE 
7  18 
7  20 

NONE 

NONE 

-  8  20 

-  7  19 

-  9  19 

-  7  20 

-  7  19 

-  8  19 
NONE 

-  7  19 
ONE 

-  7  19 


24  or 
below 


3-13!  24 
2-11  20 
2-11  23 
2-  3  23 
2-  3  21 

2-  4  23 

2-10,  24 
3-12  24 
2-  *l  22 
3-13  21 

3-13  21 

3-13  23 

3-13  23 

2-  4  20 


3-13  23 

3-14  24 

3-13  24 

3-14  24 

3-13  22 

2-  s!  23 
3-13  21 
2,  21 
3  23 


1-  6 
1-  8 
1-  6 


24 


22 


NONE 
1-  8  16 
NONE 
NONE 
1-  8  20 


8  20 

9  22 

8  15 

7  19 

7|  17 

8  19 

9  22 

8  22 
3  24 

9  18 


1-  8  21 

1-30  23 

I-  8  24 
NONE 

1-  7  23 

1-30  24 

2-  4  23 

1-  6  24 
1-  8;  21 
1-  7'  23 


1-  7 
1-  8 

1-  8 
1-  8 


1  23 

1  22 

I  24 

I  22 

NONE 

-  8  20 

-  7  19 

-  5  24 

-  7  20 

-  8  21 

-  9  22 

-  8  24 

-  8  22 

-  8  24 


28  or 
below 


4-  7'  27 
4-  61  28 
3-22  26 
2-  4  25 
3-14  27 

2-16  28 
4-  6  27 
3-14  26 
2-17  26 
4-  2  26 

4-  5  25 

4-  2  28 

4-  5  27 

3-14  27 

4-  6  28 


3-13  24 
4-  5  26 
3-13  22 

2-10  25 
4-  6!  25 
4-  6  26 
2-  3,  23 
4-  5  24 


1-  9  28 

2-  4  25 
2-  3  27 

2-  3l  28 
2-  41  27 
NONE 
1-  7  26 
1-20  28 


2-  3  23 

2-  3  27 

1-31  27 

1-  8  23 

2-  4  28 

2-10  28 

2-  4  26 

2-  3  28 

2-  3  26 

2-  3  26 

2-  4  26 

2-  4  25 

1-  8  22 

2-  4  25 

2-  4  28 

2-  3  28 

2-10  27 

2-  3  28 

1-  8  27 

1-  8  28 

2-  4  26 
2-10  27 
2-  3  26 

3 


2- 


2-  4  27 

2-  3  26 

2-17  28 

2-  3  28 

2-  3  27 

2-18  27 

1-  8  28 

1-  9  26 

2-  3  28 

1-  9  27 

1-  7  27 

2-  3  27 
2-  3  28 
2-  5  24 

1-  8  25 

2-  3  27 
2-10  28 

1-  8  24 

2-  4  28 

1-  8  24 

2-  3  26 


32  or 
below 


-  7|  27 

-  7  29 

-  6  30 
-22  32 

-  6  31 


4-  6  31 
4-  6  27 


First  fall  minimum  of 


32    or 
below 


10-29  29 
10-29  31 
10-29  25 


10-281 31 
10-29  29 
10-28  30 
4-7  32  !  10-29  29 
4-  6  29  I  10-28  32 


4-  61  32 
4-  6  29 
4-    5    27 


10-28  30 
10-28  32 
10-29    29 


26  10-28;  31 
10-291  30 
31  U-  3  29 
26  10-28  32 
29     10-29    31 


4-  6  28 
3-14  32 
4-  6  29 


10-29  31 
10-29  27 
10-28  31 
U-  5,  32 


10- 


3-22 

31 

2-    4 

32 

2-   5 

32 

3-23 

32 

2-  3|  28  I 
2-18  32  i 

1-  7  29! 

2-  4  32  1 
2-  7  29  ; 

3-22  31 [ 
3-22  32 
3-22  32 
2-  3  29 1 
3-22  32 
I 

3-22'  31  ! 
2-10  32 
3-22  32 
3-13  30  1 
3-22  32 

3-22  31 

3-22  31 

2-  4  30 

2-10  31 

3-29  32 

2-10  32 

3-22  30 

2-17  32 

2-  3  32 

2-  3  31 

2-17  32 

3-27  32 

2-16  32 

2-10  30 

2-  3  29 

3-22  32 
3-22  32 
3-22  32 
2-10  32 


2-11  32 
2-17  32 
2-17  28 
2-  4  29 
2-10  32 

3-23  31 
2-  3  29 

2-17  32 
2-10  31 
2-  4j  29 

2-  3  32 

3-22  32 

2-  4  31 

2-16  30 

2-  3  29 

2-10  32 
3-15  32 
2-  3  29 

2-17  30 
2-  3  29 

2-10  30 


32 


1-15  31 
1-  4  31 
1-16:  29 
1-16  30 
1-16  32 

1-16  28 
1-  5  32 

NONE 
NONE 

1-  5  30 

1-16!  27 
1-  4  30 
0-29  28 
1-  5!  30 
1-  51  32 

1-  5l  32 
1-  5i  30 
1-  4  31 
1-161  29 
1-161  27 

1-161  26 
1-  5  29 
1-24  29 
1-  3.  32 
1-   4!  32 

I 
1-161  27 
1-  3  32 
1-  5,  32 
1-24  30 
NONE 

1-  6  32 
1-  5  32 
1-16  26 
1-  5|  32 
1-16   32 

1-16   26 

1-16  23 
1-16  26 
1-16    31 


11-16  28 

11-16  25 

11-16  25 

11-16  30 

11-16  28 

II-    5    32 

11-16    26 
11-   4    32 

H-I61  27 
11-17!  26 

NONEi 
U-15    30 
11-16    30 
11-    3    32 
11-16    28 


11-16  28 

11-16  27 

11-16  30 

11-16  24 

11-16  32 

U-16  32 


28    or 
below 


10-26  27 

11-   4  28 

11-    3  28 

11-    5  28 

10-29  25 

11-   3  28 
11-15' 28 

11-    5  28 

11-   4  25 

10-29  22 


10-29  25 
10-29  26 
11-  5!  25 


11-  5  26 
10-29!  27 
10-29  27 
11-16!  26 
10-29  28 


11-24  27 
U-24  26 
11-24, 27 

11-16'  28 
U-16  21 

NONE 

NONE 
U-l»! 23 

11-16  27 

11-16  26 

10-29  28 

U-16  27 

11-16  26 

U-16,  24 
U-16  26 
11-  5!  28 
U-24|  27 
U-16   27 

U-16  28 
U-16    23 

NONE 
U-16!  22 
U-16|  26 

11-161  27 
11-  4:  28 
U-16  26 
U-25    25 

NONE 

U-16  26 
U-16J  24 
11-16J  26 
11-lfej  26 
U-24   27 

U-16  26 

U-16  23 

U-16  26 

NONE 


U-16  28 
U-16  25 
U-16    25 

NONE 
U-16!  28 

U-16'  23 
U-16  26 
U-16  23 
U-16  27 
U-17    28 

NONE 
U-16    25 

NONE 
U-16|  24 
U-16    28 

U-16  28 
U-16    27 

NONE 
11-161 24 
NONE 

NONE 


24    or 
below 


11-  41 23 
11-2*1  16 
U-161  20 

NONE 
11-    5    22 

U-15  20 
11-161  21 
U-151  24 
11-  5  24 
10-29    22 


11-  5 

11-  3 
11-16 


U-15 
U-24 
U-24 
U-24 
U-24 


U-16  22 

11-  5  20 

11-  4  20 

NONE 

U-  5  21 


NONE 
NONE 
NONE 

none! 

U-16!  21 
NONE 

none; 

U-16  23 

NONE 
U-24  23 
U-16  21 

NONE 
NONEJ 

U-16  24 
U-24  23 

NONE 
NDNEj 

U-24  24 
U-16  23 

NONE 
U-16,  22 

NUNE 

11-2*  23 
U-16  24 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
U-16!  24 
11-2*1  23 

NONE 

NONE 

NONE 
U-16  23 

NONE 
NONE 


NONE 
NDNE 

NONE 
NONE 

U-l»!  23 

NONE 
U-16  23 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
U-16  24 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
U-16  24 
NONE 

NONE 


20  or 
below 


U-15  20 
11-2*1 16 
U-16  20 

NONE 
U-15  18 

11-13  20 
11-2*  1* 

NONE, 
U-16  16 
11-  4  20 


U-16  20 
U-24  15 
U-24  20 


NONE, 
11-2*1 18 

NONE 
12-2*! 18 
11-24  20 

U-24'  19 
11-  5  20 
11-  4  20 

NONE 
U-24  18 


NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
U-24,  20 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
U-24  20 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 


16  or 
below 


NONE 
U-24  16 
U-24  16 

NONE 
U-24  16 

NONE 
11-2*1 14 

NONE 
11-2*  16 
11-2*  12 


11-2*  16 
U-2*1  15 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
U-2*  16 

NDNE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE] 

NONE' 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NDNE 
NDNE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NDNE 

NONE 
NONE 
NDNE 
NDNE 
NONE; 

NDNE 
NDNE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


Number  of  days 
between  dates 


285 
286 
286 


285 
294 


286 
27* 


286 
294 
293 


324 
294 

298 
275 
236 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   433    - 


Table  3 — Continued 

1 

jLivir 

Ziru- 

V  1 

unr 

l 

LAI 

ni 

L1V1X 

O 

•rt.lN 

U 

rru 

LJl 

^JL 

Ui 

■ilrt 

TEXAS 
1970 

Number  of  days 
between  dates 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

16cor 

20  or 

24  or 

28  or 

32  or 

32  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16"  or 

jt 

s 

S 

s 

| 

0 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

0 

0 

0 

S 

_ 

X\ 

-Q 

0 

A 

i 

J 

d 

0. 

d 

a 

a. 

d 

a 

D. 

d 

d 

at 

£ 

'i 

— 

£ 

£ 

£ 

E 

0 

E 

0 

E 

£ 

e 

£ 

1 

£ 

E 

£ 

E 

£ 

E 

£ 

e. 

0 

0 

0 

0 

0 

s 

a 

0 

Q 

a 

0 

to 
Q 

0 

H 

Q 

0 

Q 

e-i 

15 
Q 

H 

a 

0 

a 

0 

13 
Q 

0 

a 

0 
H 

2 

0 

*»• 

°° 

0) 

PORT  LAVACA  NO  2 

90 

8.11 

23 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

23 

1-  7 

23 

2-  3 

31 

U-16 

32 

m 

_ 

. 

286 

PORT  0  CONNOR 

94 

7-  5 

23 

1-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

2? 

2-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SUGAR  LANO 

99 

B-12« 

19 

1-  7 

NONE 

1-  8 

zr 

1-  8  20 

2-  4 

27 

2-  4 

27 

U-16  28 

U-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

2B5 

285 

THOMPSONS  3  HSU 

W 

8-16* 

19 

1-  8 

NONE 

1-  8 

19 

1-  8|  19 

2-  3 

28 

2-17 

31 

U-16 

25 

U-16 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

272 

VICTORIA  WSO 

•    *    * 

100 

b-11 

20 

1-  7 

NONE 

1-  7 

lr 

1-  7 

20 

1-  8 

25 

2-  3 

29 

U-16 

32 

U-24 

?7 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

286 

SOUTHERN            09 

ALICE 

103 

8-24 

22 

1-  8* 

NONE 

NONE 

1-  8 

22 

1-  8 

22 

2-  3 

30 

U-16 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

ARMSTRONG 

106 

8-23 

18 

1-  7 

NDNE 

1-  7 

18 

2-  3 

23 

2-  4 

28 

3-14 

30 

11-  4 

32 

U-16 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

235 

BENAVIOES  7  S 

10? 

8-26  + 

?2 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

?2 

2-  3 

27 

2-  3  27 

U-16 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2S6 

CARRIZO  SPRINGS 

- 

19 

1-  7 

NONE 

1-  7 

19 

1-  7 

19 

2-  3 

25 

2-  3  25 

10-29 

32 

U-24 

22 

U-24 

22 

NONE 

NONE 

321 

294 

268 

CATARINA 

105 

9-  4» 

21 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

21 

2-  3 

28 

2-  3  28 

U-16 

29 

U-24 

25 

NONE 

none! 

NONE 

294 

286 

CHARLOTTE  5  NNW 

100 

8-23* 

16 

1-  7 

1-  7  16 

1-  7l  16 

2-  3 

22 

2-  4 

27 

2-10'  31 

10-291  31 

11-  5  28 

U-16 

23 

11-241  20 

NONE 

321 

266 

274 

261 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

103 

8-22 

1" 

1-  7 

NONE 

1-  7  19 

1-  7 

19 

2-  3  28 

2-  4  32 

U-  5  32 

U-16,  28 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

274 

CRYSTAL  CITY 

104 

9-  4 

18 

1-  7 

NONE 

1-  7j  IB 

1-  7 

18 

2-  3  26 

2-  3  26 

11-  5;  30 

U-24 

74 

U-24 

24 

NONE 

NONE 

321 

294 

275 

DILLEY 

103 

7-12 

17 

1-  7 

NONE 

1-  8  18 

1-  9 

23 

2-  5|  27 

2-  5  27 

11-15  27 

11-15 

27 

U-24 

24 

NONE 

NONE 

319 

283 

283 

EAGLE  PASS 

104 

7-  7 

19 

1-  7 

NONE 

1-  7 

19 

1-  8 

23 

2-  4l  27 

2-  4  27 

11-  5 

32 

U-24 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

274 

ENCINAL  3  NW 

104 

9-  5* 

18 

1-  7 

NONE 

1-  7 

18 

2-  3 

22 

2-  4 

27 

2-  4  27 

11-  5 

30 

U-24 

21 

U-24 

21 

NONE 

NONE 

294 

293 

274 

FALCON  DAM 

103 

6-13 

25 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

26 

1-  8  26 

U-16 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

312 

FALFURRIAS 

100 

7-10+ 

18 

1-  8  + 

NONE 

1-  B 

18 

1-  8 

18 

2-  4 

26 

2-18 

31 

11-  5 

29 

U-16 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

260 

FOWLERTON 

103 

8-22  + 

18 

1-  7 

NONE 

1-  7 

18 

1-  a 

23 

2-  3 

25 

2-17 

32 

10-29 

32 

U-16 

24 

U-16 

24 

NONE 

NONE 

312 

286 

254 

FREER 

102 

8-23 

17 

1-  7 

NONE 

1-  T 

17 

1-  8 

24 

2-  4 

28 

3-13 

32 

11-  4 

32 

U-24 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

236 

HEBBRONVILLE 
LA  PRYOR 
LAREDO  NO.  2 

104 

8-24 

22 

1-  7 

NDNE 

NONE 

1-  7 

22 

1-  8  26 

2-  4  32 

U-16 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

104 

8-23 

13 
21 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

21 

1-  7  21 

2-  3  31 

U-161  31 

NONE 

U-24 
NONE 

15 

U-24 
NONE 

15 

U-24 
NONE 

15 

- 

- 

- 

- 

286 

01  LTON 
PEaRSALL 

104 

8-25* 

19 

1-  7 

NONE 

1-  7  19 

1-  7 

19 

2-  3  27 

2-  3  27 

U-  5  32 

U-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

275 

102 

9-  5* 

18 

1-  7 

NONE 

1-  7|  18 

2-  3 

24 

2-  3  24 

2-  4  31 

11-15  32 

U-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

284 

POTFET 

101 

8-24* 

17 

1-  7 

NONE 

1-  8  19 

1-  8 

19 

2-  4  28 

2-  5  30 

11-  5 

30 

U-16 

?4 

U-16 

24 

NONE 

NONE 

312 

285 

273 

RIO  GRANDE  CITY  3  w 
TILOEN 

106 

8-23* 

22 

1-  8 

NONE 

NONE 

1-  8 

22 

2-  4 

26 

2-18  31 

11-  5 

32 

U-16 

24 

U-16 

24 

NONE 

NONE 

312 

285 

260 

102 

8-24* 

20 

1-  7 

NONE: 

1-  7  20 

1-  8 

23 

2-  4 

27 

2-  4 

27 

11-  5 

32 

11-16 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

274 

ZAPATA 

•    •    t 

107 

8-11* 

24 

NONE 

NONE 

1-  7 

24 

1-  7 

24 

2-  3 

30 

U-24 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

294 

LOWER  VALLEY        10 

BROWNSVILLE  WSO 

100 

8-24 

30 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7  30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HARLINGEN 
MC  ALLEN 

101 

8-24* 

27 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8  28 

1-  8  28 

U-16  30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

312 

102 

8-24 

28 

1-  8* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8  28 

1-  8  28 

U-16 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

312 

MC  ALLEN  FAA  AP 

10? 

8-24* 

29 

1-  7 

NONE 

NHNE 

NONE 

NONE 

1-  7  29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MC  COOK 

103 

8-24» 

24 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

24 

1-  8  25 

2-  4;  32 

U-16 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

MISSION  4  W 

103 

8-13 

26 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8.  27 

2-  5  32 

U-16 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

284 

PORT  MANSFIELD 

93 

8-25* 

27 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7,  27 

1-  7  27 

U-24 

32 

NONE; 

NONE 

NONE 

NONE 

321 

RAYMONOVILLE 

103 

8-25 

26 

1-  8* 

NONE 

NONE1 

NONE 

1-  81  26 

2-16  32 

U-16 

31 

none; 

NONE 

NONE 

NONE 

271 

SAN  BENITO 
WESLACO  2  E 

100 

8-25* 

29 

1-  7 

none! 

NONE! 

NONE 

NONE 

1-  8!  30 

NONE 

none; 

NONE 

NONE 

NONE 

102 

8-24* 

28 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7! 

26 

I-  7' 

28 

U-16 

31 

NONE 

1 

NONE 

NONE 

NONE 

313 

SOIL  TEMPERATURES 
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B 

0 

X 
H 

0 
0» 
■0 

9 

> 
< 

0 

a 

0 

0» 

> 
< 

0 
B 

0 

K 

M 

BUSHLAND  1  WSW 

2 

8AM 

32.4 

39 
30 

36.5 

40 
32 

38.0 

46 
33 

45.2 

55 

32 

60.1 

66 

47 

65.4 

74 
54 

74.6 

80 

67 

71.9 

78 
66 

67.1 

75 

54 

50.8 

65 

40 

40.3 

46 
34 

37.7 

44 
32 

51.7 

80 
30 

6 

BAM 

31.9 

36 
29 

36.5 

40 
30 

38.6 

43 
33 

45.1 

54 
31 

59.7 

65 
50 

66.1 

73 
56 

75.2 

80 
70 

75.5 

76 
74 

69.5 

75 
59 

52.9 

66 
45 

41.3 

46 
35 

37.6 

44 
34 

52.5 

80 
29 

LUBBOCK  9  N 

4 
B 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

78.3 
76.2 

100 
59 

93 
62 

61.7 
62.4 

85 
45 

79 
46 

50.3 
51.1 

62 
36 

59 

41 

46.3 

46.^ 

63 
33 

59 
37 

- 
- 

- 

AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED,  IN  WHICH  CASE  AVERAGES 
ARE  FROM  ONCE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 

BUSHLAND  1  WSW    ,  SOIL  PULLMAN  SILTY  CLAY  LOAM,  CHESTNUT  GREAT  SOIL  GROUP.   VEGETATION  SHORT  GRASS  SOD 
MIXTURE  OF  BUFFALO  AND  BLUE  GRAMA  GRASS.   SLOPE  OF  1  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST. 

LUBBOCK  9  N       ,  TYPE  SOIL  UNKNOWN,  BARE.   SLOPE  1  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   434    - 


Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


TEXAS 
1970 


Station 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec 

Anii  al 

*    *    * 
LOW  ROLLING  PLAINS  02 

HOROS  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

3321 

4.01B 
3188 

5.26 
4084 

7.63 
3204 

9.76B 
3043 

11.89 
3133 

14.69 
2796 

13.41 

2491 

9.96 
3310 

6.09 
2559 

6.62 
3755 

5.27 
3265 

38149 

*    *    » 
NORTH  CENTRAL       03 

BARDMELL  DAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

2.23 

3.66B 
3383 
59.3 
38.6 

4.41B 
4018 
61.8 
41.8 

6. 60S 
3479B 
76.2 
54.6 

8.08 
2928 
83.3 
60.4 

10.78B 
3214 
90.1 
66.8 

12.56 
2778 
93.5 
68.5 

13.11 
2697 
94.2 

70.9 

7.998 
3129 
87.0 
66.7 

4.85B 
2752 
73.0 
53.3 

5.42B 
3736 
63.7 
41.6 

4.03 
3332 
61.7 
42.6 

83.72 

BELTON  DAM 

EVAP 
WIND 

2.03 
1771 

3.19B 
2119 

4.25B 
2451 

5.39B 

1714 

6.92 

1581 

7.74 

10.42 

1391B 

10.32 
1105 

6.14B 
1248 

3.91B 
735 

3.98 
2031 

3.44 
2145 

67.73 

benbrook  DAM 

EVAP 
WIND 

1.87 
2152 

3.45B 
2668 

4.35 
3332 

6.06B 

2817 

7.99B 
2481 

9.46 
2310 

11.43 
2294 

11.75 
2061 

7. 648 
2527 

5.59 
2242 

4.62 
2922 

4.09 
2731 

78.30 
30537 

DENIS0N  DAM 

EVAP 
DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

1.89 

.72 

3058 

3.51 
.15 
3185 
57.1 
41.3 

3.83 
-   1.80 
3779 
63.2 
44.7 

5.62 

r   1.62 
3128 
75.4 
56.2 

8.13 
.03 
3060 
85.1 
62.5 

9.55 
.73 
2980 
92.7 
69.3 

10.18 

.67 

2120 

95.1 

71.6 

10.27 

p    .50 

1705 

95.5 

73.5 

6.66B 
-   1.03 
2442 
88.9 
68.4 

4.41 
-   1.07 
2795 
74.6 
54.7 

4.09 

.22 

4065 

62.8 

44.0 

3.23 

.60 
3261 
59.6 

43.4 

71  .57 

-   7.20 

35578 

GRAPEVINE  0AM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

1.648 
2683 

3.37B 
2923 
60.2 
39.5 

4.27 
3621 
63.2 
42.3 

6.20 
3125 
77.2 
55.3 

8.95B 
2992 
85.3 
61.2 

9.29B 
2726 
88.6 
68.0 

10.49 
2125 
93.3 
70.5 

11.16B 
1957 
97.0 
72.4 

7.43B 
2495 
88.2 
67.3 

5.16 
2501 
74.  B 
53.8 

4.79B 
3463 
64.7 
42.9 

4.00 
3109 
61.9 
42.1 

76.75 
33720 

LAVON  DAM 

EVAP 
WIND 

2.00 
3135 

4.47B 
3475 

4.33B 
3959 

6.368 
3359 

8.42B 
3239 

9.87 

3099 

11.13 
2358 

10.63B 
2017 

7.308 
2652 

4.84B 
2467 

4.51 
3755 

3.80 
3217 

77.66 
36732 

NAVARRO  MILLS  DAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

2.19B 
2923 

3.32B 

3097 
63.0 
41.4 

4. 728 
3802 
66.9 
45.6 

5.83 

3139 
80.1 
59.9 

7.99 
2816 
86.2 
63.6 

10.48 
3053 
93.7 
71.0 

11.77 
2434 
96.4 
73.1 

12.46 
2380 
96.7 

74.5 

7. 80B 
2761 
89.8 
71.3 

4.96 
2314 
77.1 
57.9 

4.86 
3512 
66.3 
46.1 

4.04 
3198 
66.1 
47.2 

80.42 
35429 

PROCTOR  RESERVOIR 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

2.28 

2521 

4.54B 
272B 
57.5 
38.7 

5.6BB 
3735 
61.4 
40.6 

7.60B 
2948 
76.7 
53.7 

8.81B 
2667 
82.3 
59.0 

10.97 

2533 
89.3 
66.0 

13.39 
2435 
93.1 
68.4 

13.17 
1967 
93.4 
68.5 

8.51B 
2415 
85.4 
64.4 

5.24B 
1974 
73.2 
51.1 

5.44 
2946 
61.9 
39.6 

4.97 
2654 
61.8 
41.1 

90.60 
31523 

STILLHDUSE  HOLLOW  DAM 

EVAP 
WIND 

2.59B 
1872 

3.19 
2152 

4.32B 
2503 

6.19 
2344 

7.65B 
2127 

10.05 
2350 

11.60 
2232 

12.18 
2093 

7.15B 
2184 

5.09B 
1807 

4.49 
2386 

3.97B 
2216 

78.47 
26266 

WACO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

2.01 
2881 

3. BO 
30B2 
59.3 
39.7 

4.96B 

3735 

63.7 

43.1 

6.32 

77.4 
55.2 

7.79B 
3031 
82.5 
60.1 

10.18 
3451 
90.4 
67.0 

12.01 
3138 
93.6 
70.2 

12.80 
2941 
93.5 
69.9 

7.85B 
3135 
86.9 
66.5 

5.62B 
2755 
74.3 
53.5 

5.01 
3715 
64.9 
41.1 

3.98 
3164 
62.7 
43.0 

82.33 

WHITNEY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

2.12 
2023 
53.9 
33.3 

3.13 
2263 
64.0 
38.0 

4.23 
2809 
65.1 
42.2 

6.23 

2578 
78.5 
55.7 

8.50 
2536 
83.9 
59.3 

10.79 
2715 
91.9 
66.2 

13.41 
2408 
95.9 
68.8 

13.69 
2327 
96.2 

70.5 

7.73B 
2590 
89.1 
67.8 

5.26B 
2189 
75.6 
54.1 

4.54 
2556 
66.1 
41.3 

3.95 
2395 
63.2 

42.3 

83.58 

29389 

77.0 

53.3 

*    «    * 
EAST  TEXAS           04 

DAINGERFIELD  9  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

2.19 
2199 
52.5 
38.9 

3.20 
2246 
61.8 

44.1 

4.69 
3098 
67.3 
47.5 

6.10B 
2831 
79.0 
59.5 

9.06B 
2434 
87.7 
65.1 

9.51B 
2475 
93.3 
70.8 

10.15B 
2337 

100.0 
75.7 

11.07 
2422 
98.8 
76.4 

7.66 
2318 
93.2 
73.5 

5.01 
2379 
79.2 
59.7 

3.61B 
2708 
66.7 
47.6 

2.97 
2613 
63.7 
49.1 

75.22 

30060 

78.6 

59.0 

SAM  RAYBURN  DAM 

EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

2.50 
1757 
55.4 
41.0 

3.38B 
1981 
64.7 
42.1 

4.24B 
2280 
69.0 
46.0 

5.78 
2006 
80.3 
58.8 

7.198 
1588 
88.4 
64.4 

7.95B 
1201 
94.7 
70.8 

8.40B 
1006 
97.5 
73.5 

8.08 
966 

98.1 
74.6 

5.95B 

1255 

92.4 

71.7 

4.98B 
1244 
77.3 
56.7 

3.63B 

2049 

67.4 

45.7 

3.04 
1856 
67.2 
48.3 

65.12 
19189 
79.4 
57.8 

SPURGER  DAM  B 

EVAP 
WIND 

1.69 
1578 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

TOWN  BLUFF  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

' 

2.94 
1863 
66.0 

44.3 

3.96 
2116 
70.0 
46.9 

4.92B 

61.3 

59.1 

6.65B 
1400 
89.3 
63.1 

7.66 
1415 
94.3 
68.7 

8.57B 

1178 

96.7 

71.3 

7.80 
1204 
96.8 
72.4 

4.98 

909 

91.2 

68.9 

3.96B 
1156 
77.6 
55.5 

3.09B 

1841 

66.6 

44.3 

2.50 
1670 
66.9 
48.6 

: 

*    *    « 
TRANS  PECOS         05 

MOUNT  LOCKE 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

4.04 
2990 

3.28B 
2171 
58.3 
38.2 

6.068 
2790 
64.9 
37.3 

6.87B 
3074 
72.6 
39.8 

8.84B 
1867 
79.4 
47.8 

8.24B 
1669 
82.3 
51.6 

5.90B 
1063 
84.1 
55.8 

7.358 
1173 
85.3 
57.3 

6.718 
1414 
75.7 
50.7 

5.99B 
1884B 
67.7 
4o.O 

3.71B 
2517 
59.7 
34.7 

4.67B 
2456 
57.0 
39.7 

71.66 
25068 

RED  BLUFF  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

3.11 
.71 
1B20 
56.3 
36.5 

4.13B 
-   1.03 
2173 
60.1 
40.0 

6.24 

-   2.60 

3037 

66.8 

41.1 

10.43B 

.98 

322B 

76.1 

4B.6 

12.77 

.98 

2315 

86.8 

55.9 

12.92 

-   2.00 

2352 

90.5 

64.0 

12.02 

-   1.97 

1714 

95.0 

68.1 

12.73 

.08 

2081 

93.1 

67.4 

8.24B 
-   2.05 
1784 
86.6 
64.2 

6.17B 

.29 
1757 
71.2 
49.2 

5.56 
.91 
1591 
62.4 
39.8 

4.37 
.76 
1402 
57.6 
37.7 

98.69 

-  11.02 

25254 

75.2 

51.0 

YSLETA 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

4.55B 

.99 
1497 
57.5 
36.0 

4.39B 

.52 
1345 
59.7 
38.2 

7.96 
.72 
2062 
66.4 
40.0 

11.67 

.32 

2324 

77.0 

45.5 

13.13 

.54 

1655 

85.2 

52.4 

14.51 

.02 

1931 

90.3 

58.9 

13.38 

.49 

1361 

94.8 

64.7 

11.38 

.20 

1041 

94.4 

65.6 

8.77 
.43 
1235 
87.1 
60.4 

6.79 
.09 
1418 
71.3 
45.0 

5.45 
1.24 
1224 
64.3 
38.1 

4.14 

.93 

897 

57.3 

37.0 

106.12 

2.07 

17990 

75.4 

48.5 

See    Reference    Notes   Following   Station   Index 
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Tabic    4  ■   CONTINUED 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


TEXAS 
1970 


Station 

Jan 

Feb 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov 

Dec 

Ann  al 

*    *    * 
EOWARDS  PLATEAU     06 

AMISTAD  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

2.68 
2*97 
48.9 
31.6 

3.80 
2274 
56.8 
36.5 

6.12 
3323 
63.9 
37.8 

7.93 
3131 
73.8 
50.4 

11.75B 
3516 
79.4 
53.7 

11.84 
3465 
84.8 
60.8 

14.40 
3263 
87.7 
62.9 

13.68B 
3118 
87.5 
63.7 

10.388 
3293 
81.0 
59.8 

6.02 
2074 
71.0 
48.2 

5.40 
2224 
60.9 
36.2 

3.61 
2065 
58.0 
39.7 

97.61 

34243 

71.1 

48.4 

SAN  ANGElD  DAM 

EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

3.12 
3163 
56.6 
35. A 

3.77 
2912 
60.5 
39.7 

6.38B 
3311 
67.0 
40.8 

8.37B 
2611 
79.3 
52.8 

10. MB 
2608 
85.5 
58.2 

13.82 
2960 
91.0 
65.0 

17.69 
3016 
94.9 
68.6 

15.93 
2704 
93.4 
68.1 

9.42B 

2881 
85.6 
64.1 

5.80B 
2387 
74.5 
51.4 

6.56 

3304 
65.9 
41.5 

5.35 

3110 
62.4 
41.2 

106.62 

34967 

76.4 

52.2 

«    *    * 
SOUTH  CENTRAL       07 

AUSTIN  WSO 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 
MIN 

2662 
39.8 

4.08 
.94 
2949 
63.8 
41.9 

5.21B 

.08 
35*6 
68.4 
44.5 

5.55 

.65 
2646 
81.0 
58.2 

7.62B 

.11 
2618 
83.9 
60.9 

8.71 
.30 
248* 
91.5 
68.7 

9.61B 

.29 
2185 
96.5 
71.4 

9.95 

.14 
2321 
95.9 
71.5 

6.52B 

.86 
2322 
88.0 
67.6 

5.50 
.22 
2307 
78.5 
55.4 

5.17 
1.56 
3193 
71.4 
43.5 

3.73 
1.09 
2861 
66.7 
47.6 

32094 
55.9 

SEEVILLE  5  NE 

EVAP 
KIND 
MAX 
MIN 

2.36 

3006 

3.29 

3233 

3.85B 
3705 
74.8 
39.0 

4.63 
3861 
87.1 
58.0 

7. IBB 
3590 
95.0 
63.1 

7.45 
2547 
94.2 

71.3 

6.40 

1788 

106.3 

75.8 

7.55B 
2111 
102.6 
74.1 

5.41 
2510 
88.6 
70.8 

5.66 
2755 
82.6 
58.2 

5.05B 
3153 
74.2 
46.2 

3.78 
3158 
71.8 
51.5 

62.61 
35417 

CANYON  DAM 

EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

2.72B 

1906 
56.3 
38.1 

3.62 

2354 
61.9 
41.3 

4.72B 
2904 
65.4 
43.6 

5.91B 
2378 
77.3 
58.0 

7.34B 
2085 
B2.5 
60.1 

8.80 
2044 
90.2 
67.6 

10.63 
1924 
93.2 
69.6 

10.458 
1738 
93.7 
70.4 

7.57B 
1872 
87.1 
66.6 

5.47B 
1530 
78.2 
55.4 

5.56 

2351 
68.8 
43.4 

4.09 

1737 
67.4 

47.7 

76.88 

24823 

76.8 

55.2 

SOMERVILLE  DAM 

EVAP 

WIND 

1.65 
1657 

3.06 
2148 

4.34 
2530 

5.93 
2686 

7.10B 
2485 

8.82 
2267 

10.06 
1925 

10.55 
1944 

6.7BB 
2041 

4. BIB 
1581 

4.57B 
2053 

3.11 
1971 

70.78 
25288 

*    *    * 
UPPER  COAST         08 

POINT  COMFORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

2.50B 

3750 
57.5 
39.5 

3.73 
3650 
66.0 
45.7 

5.37 
4430 
72.1 
48.7 

5.62B 

4407 
79.8 
59.5 

7.61B 
4377 
83.2 
62.1 

9.0«B 

4078 
90.3 
71.3 

10.71B 
3380 
93.3 
71.6 

11.81B 
3906 
93.3 
71.8 

6.76B 

3314 
B6.0 
69.1 

6.01B 
2695 
78.9 
60.2 

4.79 
3616 
70.2 
47.7 

3.30 
3517 
66.8 
50.4 

77.30 

45120 

78.1 

58.1 

THOMPSONS  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

2.17 
2822 
55.4 
40.0 

3.34 
2910 
64.1 
42.9 

4.25 
3420 
68.9 
47.3 

5.21B 
2440 
82.0 
60.6 

6.13B 
1922 
84. 0 
64.0 

7.05 
1275 
92.1 
69.9 

7.02 
1032 
96.8 
73.0 

7.49 
1010 
97.6 
74.0 

5.41B 
1291 
89.9 
70.1 

5.338 
1767 
79.6 
56.2 

4.22 
2504 
68.9 
46.1 

2.95 

2208 
70.5 
50.5 

60.57 

24601 

79.2 

57.9 

*    *    * 
SOUTHERN             09 

DILLEY 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

1.86 

-   1.08 

901 

60.4 

43.2 

3.42B 

.18 
1073 
69.2 
48.0 

4.63 
-   1.51 

73.5 
50.2 

6.58 

.74 

85.4 
63.5 

8. IBB 
.36 

90.7 
65.6 

8.04B 
-   2.06 
1019B 
98.4 
73.6 

9.798 

-   1.34 

1136 

100.1 

76.6 

9.73B 

-   1.22 

1197 

100.3 

76.1 

7.69B 

.22 
1161 
93.9 

73.1 

4.70 

-   1.18 

758 

85.9 

60.3 

4.46 

.70 

924B 

74.4 

47.8 

i.  078 

.27 

400B 

73.5 

52.9 

72.15 
-   8.92 

83.8 
60.9 

LAREDO  NO.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

1.71 

584 

62.2 

47.8 

2.99 

857 
72.3 
53.2 

5.14 
1328 
80.0 
56.7 

6.57 
1323 
90.2 
67.0 

7.90 
1420 
92.8 
67.9 

8.62 
1511 
98.1 
74.4 

10.24 
1655 
98.7 
75.3 

9.83 

1370 

100.7 

76.1 

6.50 
1363 
93.2 
72.9 

4.55 

749 

84.7 

65.1 

4.24 

952 

76.3 

54.0 

2.81 

802 
74.1 
58.1 

71.10 

13914 

85.3 

64.0 

RIO  GRANDE  CITY  3  W 

EVAP 
WIND 

2.21 
1054 

4.04 
1096 

6.27B 
1526 

8.40B 
1131 

B.25B 
1292 

9.97B 

1141 

9.98B 
953 

10.71B 
1097 

6.75B 
973 

4.34 

3.93 

702 

3.45 

720 

78.30 

«    *    * 
LOWER  VALLEY        10 

MC  COOK 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

2.88B 
2204 
63.3 
44.5 

4.64 
2448 
73.5 
48.4 

6.86 

3104 
79.6 
50.9 

8.97 
3509 
90.5 
62.6 

9.23B 

2844 
91.3 
63.1 

9.26B 

2547 
96.6 
69.6 

10. 43B 
2171 
98.7 
71.2 

11.43 
2618 
99.9 
72.0 

8. 78 
2620 
93.4 
69.5 

6.67 

2013 
85.4 
60.2 

5.90 

2081 
76.1 
47.2 

5.19 
2622 
76.6 
55.2 

90.24 

30781 

85.4 

59.5 

WESLACO  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

2.61B 
1589 
64.6 
49.9 

3.92 

1552 
71.9 
54.4 

5.93 

1983 
79.4 
57.5 

7.88 
2320 
88.3 
67.1 

B.56 
1831 
89.8 
68.5 

8.96B 
1866 
94.9 
74.2 

9.45 
1685 
96.3 
75.2 

10.16 
1686 
97.4 
75.9 

7.21B 
1770 
91.3 
72.4 

6.198 
1624 
86.1 
66.0 

5.20 
1830 
77.2 
55.2 

4.46 

1977 
75.5 
60.1 

80.53 

21713 

84.4 

64.7 

BEEVILLE  5  NE 
POINT  COMFORT 


EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  SCREENED  PAN  OF  24-INCH  DIAMETER. 
ALUMINUM  (1/4  INCH  THICK)  EVAPORATION  PAN. 


Notes  Following   Station  Index 
-    436    - 


NEW  NAME 

BENJAMIN  4  SSE 
BOYD  3  S 
BUNKER  HILL  5 
CLIFTON  10  E 
DE  KAL8 


GLADEWATER  3  WSW 

HUMBLE  PUMP  STATION  5  WNW 

KOPPERL  5  NNE 

KOUNTZE  3  5E 

MABANK  4  SW 

MARFA  2  ENE 
MARL  IN  3  NE 
MAUD  1  S 
MISSION  4  W 
NEW  SU"MERFIELD 

RENO 

ROCKLAND  1  W 

TOWN  BLUFF  DAM 
WELLINGTON  1  NNW 


CHANGES  IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 

BENJAMIN 
BOYD  3  SE 
BUNKER  HILL 
CLIFTON  9  E 
DE  KALB  2  N 

GLADEWATER 

HUMBLE  PUMP  STATION  5  NE 

KOPPERL 

KOUNTZE 

MABANK  A  SSW 

MARFA  »2 

MARLIN 

MAUD 

MISSION 

NEW  SUMMERFIELO  2  W 

RENO  A  SE 
ROCKLAND  1  WSW 
SPURGER  DAM  B 
WELLINGTON  2  ENE 


DATE 

MAY  28,  1970 
JANUARY  9,  1970 
MARCH  18,  1970 
JANUARY  16,  1970 
APRIL  29,  1970 

MAY  3,  1970 
FEBRUARY  19,  1970 
FEBRUARY  3,  1970 
AUGUST  12,  1970 
MARCH  6,  1970 

JULY  11,  1970 
APRIL  24,  1970 
AUGUST  20,  1970 
AUGUST  1,  1970 
DECEMBER  3,  1970 

AUGUST  6,  1970 
SEPTEMBER  16,  1970 
FEBRUARY  1,  1970 
SEPTEMBER  18,  1970 


ARCHER  CITY 
ARTHUR  CITY 
AVALON 

BENJAMIN  4  SSE 
BOOKER 

GOQUILLAS  RANGER  STATION 

BOYD  3  S 

BRITTON 

BRONSON 

BUNKER  HILL  5  N 

CELINA 

CELINA 

CHILLICOTHE 

CLIFTON  10  E 

COMMERCE 

COPPERAS  COVE 

DE  KALB 

EDEN  *1 

FAIR  OAKS  RANCH 

FORT  HANCOCK 

FRISCO 

GLADEWATER  3  WSW 
GLEN  ROSE 
GRANGER 
GUTHRIE 

GUTHRIE 

HAMLIN 

HARLETON 

HENRIETTA 

HIGGINS 

HUMBLE  PUMP  STATION  5  WNW 

JACKSBORO 

JACKSON  HILL  G  S 

JAYTON 

JEFFERSON 

JOHNSON  CITY 
KENT 

KERRVILLE 
KILLEEN 
KOPPERL  5  NNE 

KOUNTZE  3  SE 
LAWN 

LUBBOCK  9  N 
MABANK  4  SW 
MABANK  4  SW 

MARFA  2  ENE 
MARLIN  3  NE 
MARYS  CREEK 
MARYS  CREEK 
MATH  IS 

MAUD  1  S 
MERTZON 
MERTZON 
MISSION  4  W 
MONAHANS 

MONAHANS 

MORSE 

MORSE 

NEW  SUMMERFIELD 

NEWTON 

OLTON 

PAMPA  *2 

PLAINS 

PORT  LAVACA  *2 

POST 

POYNOR  1  NE 
PRESIDIO 
QUINLAN 
RANGER  1  W 
RAYMONDVILLE 

RENO 

RIVERSIDE 
ROBY 

ROCKLANO  1  W 
SEYMOUR 

SPEARMAN 
SPICEWOOD  1  S 
SUNRAY  4  SW 
TRENTON 
TROY 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

EQUIPMENT  MOVED  0.7  MILE  SE 
SRG  MOVED  9  FEET  EAST 
SRG  MOVED  0.1  MILE  NE 
EQUIPMENT  MOVED  3.8  MILES  SSE 
EQUIPMENT  MOVED  0.2  MILE  N 

EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  SE 
EQUIPMENT  MOVED  2.8  MILES  SW 
EQUIPMENT  MOVED  0.1  MILE  SOUTH 
SRG  MOVED  0.3  MILE  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  4.8  MILES  N 
EQUIPMENT  MOVED  120  FEET  NNE 
EQUIPMENT  MOVED  0.6  MILE  SSE 
SRG  MOVED  15  FEET  WNW 
EQUIPMENT  MOVED  1.2  MILES  ENE 
EQUIPMENT  MOVED  0.7  MILE  SE 

SRG  MOVED  0.4  MILE  SSW 
EQUIPMENT  MOVED  1.9  MILES  SSE 
EQUIPMENT  MOVED  40  FEET  NW 
EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  WEST 
EQUIPMENT  MOVED  1.2  MILES  NNE 

EQUIPMENT  MOVED  0.7  MILE  SE 
EQUIPMENT  MOVED  2.5  MILES  WSW 
EQUIPMENT  MOVED  0.7  MILE  NE 
EQUIPMENT  MOVED  0.3  MILE  S 
EQUIPMENT  MOVED  700  FEET  SW 

EQUIPMENT  MOVED  0.4  MILE  NW 
EQUIPMENT  MOVED  0.8  MILE  N 
EQUIPMENT  MOVED  0.3  MILE  SE 
SRG  MOVED  30  FEET  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  NNE 

EQUIPMENT  MOVED  7.0  MILES  W 

EQUIPMENT  MOVED  46  FEET  NORTH 

HYGROTHERMOGRAPH  INSTALLED  JANUARY  14,  1969,  EQUIPMENT  MOVED  1.0  MILE  ENE 

FISCHER  AND  PORTER  RAIN  GAGE  INSTALLED  7  FEET  EAST  OF  WRG 

EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  EAST 

EQUIPMENT  RELOCATED  0.9  MILE  EAST 
EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  S 
EQUIPMENT  MOVED  1.6  MILES  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  0.6  MILE  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  4.6  MILES  NNE 

GAGE  RELOCATED  2.9  MILES  SE 
EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  NNW 
SOIL  TEMPERATURE  RECORDER  INSTALLED 
EQUIPMENT  MOVED  1.9  MILES  WNW 
EQUIPMENT  MOVED  0.2  MILE  WNW 

EQUIPMENT  MOVED  1.9  MILES  E 
EQUIPMENT  MOVED  2.3  MILES  ENE 
EQUIPMENT  MOVED  0.2  MILE  NNE 
SRG  MOVED  0.4  MILE  WSW 
EQUIPMENT  MOVED  0.2  MILE  NE 

EQUIPMENT  MOVED  1.1  MILES  SOUTH 
EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  ENE 
EQUIPMENT  MOVED  0.6  MILE  SSE 
EQUIPMENT  MOVED  6.7  MILES  W 
EQUIPMENT  MOVED  2.5  MILES  W 

EQUIPMENT  MOVED  2.3  MILES  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  0.3  MILE  SW 
EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  EAST 
EQUIPMENT  MOVED  2.1  MILES  EAST 
EQUIPMENT  RELOCATED  500  FEET  N 

EQUIPMENT  MOVED  0.6  MILE  WNW 

EQUIPMENT  MOVED  1.7  MILES  SSW 

EQUIPMENT  MOVED  0.3  MILE  S 

SRG  MOVED  35  FEET  EAST;  CRS  MOVED  50  FEET  SOUTH 

EOUIPMENT  MOVED  0.8  MILE  WNW 

EQUIPMENT  MOVED  180  FEET  WNW 
EQUIPMENT  MOVED  1.8  MILES  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  WEST 
EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  WEST 
EQUIPMENT  MOVED  1.6  MILES  EAST 

EOUIPMENT  MOVED  3.8  MILES  NNW 
DIGITAL  RECORDER  INSTALLED 
EQUIPMENT  MOVED  1.2  MILES  WEST 
EQUIPMENT  MOVED  0.3  MILE  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  NNW 

EQUIPMENT  MOVED  0.4  MILE  ESE 

EQUIPMENT  RELOCATED  70  FEET  NE 

FISCHER  AND  PORTER  RAIN  GAGE  COMMISSIONED 

SRG  MOVED  120  FEET  NNE 

EOUIPMENT  MOVED  0.3  MILE  SOUTH 


AUGUST  28,  1970 
APRIL  28,  1970 
NOVEMBER  30,  1970 
MAY  28,  1970 
DECEMBER  9,  1970 

MAY  1,  1970 
JANUARY  9,  1970 
NOVEMBER  12,  1970 
JULY  8,  1970 
MARCH  18,  1970 
FEBRUARY  17,  1970 
MAY  20,  1970 
JUNE  17,  1970 
JANUARY  16,  1970 
FEBRUARY  18,  1970 

JANUARY  15,  1970 
APRIL  29,  1970 
DECEMBER  10,  1970 
OCTOBER  9,  1970 
JULY  8,  1970 

MAY  19,  1970 
MAY  3,  1970 
JUNE  23,  1970 
JUNE  22,  1970 
FEBRUARY  18,  1970 

AUGUST  20,  1970 
OCTOBER  22,  1970 
SEPTEMBER  21,  1970 
MARCH  25,  1970 
APRIL  1,  1970 

FEBRUARY  19,  1970 
MARCH  23,  1970 
NOVEMBER  12,  1969 
JANUARY  16,  1970 
SEPTEMBER  23,  1970 

JULY  29,  1970 
MAY  26,  1970 
OCTOBER  8,  1970 
SEPTEMBER  3,  1970 
FEBRUARY  3,  1970 

AUGUST  12,  1970 
FEBRUARY  12,  1970 
SEPTEMBER  1,  1970 
MARCH  6,  1970 
APRIL  6,  1970 

JULY  11,  1970 
APRIL  24,  1970 
APRIL  3,  1970 
JUNE  26,  1970 
OCTOBER  15,  1970 

AUGUST  20,  1970 
OCTOBER  21,  1970 
SEPTEM8ER  10,  1969 
AUGUST  1,  1970 
MARCH  6,  1970 

APRIL  29,  1970 
MARCH  19,  1970 
SEPTEMBER  16,  1970 
DECEMBER  3,  1970 
SEPTEMBER  30,  1970 

FEBRUARY  18,  1970 
DECEMBER  9,  1970 
TfrRUARY  13,  1970 
MARCH  25,  1970 
MARCH  13,  1970 

SEPTEMBER  1,  1970 
JULY  1,  1969 
MARCH  4,  1970 
JUNE  26,  1970 
DECEMBER  1,  1969 

AUGUST  6,  1970 
JANUARY  31,  1970 
AUGUST  21,  1970 
SEPTEMBER  16,  1970 
AUGUST  27,  1970 

NOVEMBER  5,  1970 
NOVEMBER  3,  1970 
APRIL  1,  1970 
FEBRUARY  18,  1970 
FEBRUARY  4,  1970 


VAN  HORN 
VAN  HORN 
VAN  HORN 
WELLINGTON  1  NNW 


EQUIPMENT  MOVED  0.7  MILE  NE 

EQUIPMENT  MOVED  0.3  MILE  WEST 

EQUIPMENT  MOVED  0.6  MILE  NNE 

EQUIPMENT  MOVED  2.6  MILES  W 


MAY  1,  1969 
JUNE  21,  1969 
MARCH  4,  1970 
SEPTEMBER  18,  1970 


STATION  INDEX 


Station 


A6ERNATHV 
ABILENE  WSu 
ACKERLV  3  SE 
APAMSVILLE 
ALBANY 
ALEDQ  4  SE 
MICE 


ANAHUAL  TSCD 

ANDERSON 

ANDICE  1  MNW 

ANDREWS 

A^C-LfcTUN  2  W 

ANNA 

ANSON 

ANTELOPE 
ARANS4S  PASS  2 
ARCHER  CITy 
ARLINGTON 


3AKERSF 

I  ELD 

9ALLINGFR  1 

6ALM00H 
BANKERS 

M1TH 

BARDWEl 

.  DAF 

BATES'/ 

LIE 

BAY  CI1 

1  rtAT 

ERWORKS 

BEDIAS 

BEEVILLE  5  N£ 
BELTQN  DAM 
BENAVlDES 
BECAVIDES  7  S 
BtNBROQK  DAM 
BENJAMIN  *  SSE 
BERTRAM  3  ENE 


BIG    LAKE    SO   2 

BIG    SPRING    FIELO    STA 

BIG    SPRING 

BIG    WELLS 

BLANCO 

BLEWETT    5    NW 

BLOYS    CAMPGROUND 


BTERNE 

RON    WIE 

BONHAM 

B^NITA 

BOOKER 

BOttUUL 

B3RGER 

BO*Ic 

BPXEtDEP 

BOYD   3    S 

BRACKETTVI 


S    RANGER    STA 


B'ADY    2NNW 

BRAVO 

BRAZOS 

BRECKENRIDGE 

BRENOND 

BPENHAM 

PRICE 

BRIDGEPORT 

BR1GGS 

BRiTTON 


BJWLINGTON    3    wSi 
BURNET 
BJSHLAND    1    WSW 


CANTON 

CANYON  DAM 

CANYON 

CANYON  DAI  no  1 

CANYON  OAM  NO  2 

LANY0N  DAM  NO  3 

CANYON  DAM  ND  * 

CANYON  DAM  NQ  5 

CANYON  DAM  NO  6 

CANYON  DAM  NQ  7 

-ARRIZO  SPRINGS 

LARROLLTON 

CARTA  VALLEY 

CARTHAGE 

CASE  RANCH  3  S 

CASTELL 

CATARINA 

CENTER 

CENTER  CITY 

CENTERvlUE 

CHALK  "OONTAIN 

CANNING 

C MANNING  NO.  2 

CHAPMAN  RANCH 

CHARLOTTE  5  NNM 

CHEAPSIDE 

CHEROKEE 

CHILDRESS 

CHILDRESS  FAA  A 

CHKLlCOTHE 

CHISOS  BASIN 

CIBOlO  CREEK 

CLARENDON 

CLARkSvULE  2  E 

CLARKSVUiE  1  W 

CLASSENS  RANCH 

CLAUDE 

CLEBURNE 

CLEVELAND 

C.IFTON  10  E 

CLOOINE 

County 


0034  Oil  HOWARD 
0050  06|  LAMPASAS 
0120  03  SHACKELFOR 
0129  03  PARKER 
0144  09'  JIM  HELLS 
0174  05 i  BREwSTER 
0190  0*  CHEROKEE 
02O41  OBl  BRAZORIA 

0206  03,  WISE 
0211'  01;  POTTER 
0225  06  VAL  V£«DE 


0257:  08 
02&2  03. 
0^68  02 


ANDREWS 
BRAZORIA 
COLLIN 
JONES 


0271  03  JACK 
0302  07  SAN  PATR 
0313  03  ARCHER 
0337  03  TARRANT 
03*2  09  KENEDY 
0367  03  LAMAR 
039*  02  STONEwAl 
0404  04  HENDERSOi 
0*08  04'  CASS 
0*28;  07|  TRAVIS 

0437'  07j  aransas 
0440'  03!  ellis 
0*78  03,  callahan 

0*82  05  PECOS 


0518  03  ELLIS 
0560  09  ZAVALA 
0569  08  MATAGORDA 


832  06  BLA 
852  06  UVA 
861  05  J£F 
0866  07  LEE 
!  0902  06^  KEN 


0923  03  FANNIN 
0926  03  MONTAGUE 
0944  01  LIPSCOMB 
0950  05,  BREwSTEK 
0958.  01  HLJTCH1NSD' 
09B*  03;  MONTAGUE 


35i  03:  PALO  PIN 


0B1|  031  ELLIS 

i)9*.  04!  SABINE 
12B  01  TERRY 
136  10  CAMERON 
138  03  BROWN 


250;  06  BURNET 
2671  01,  POTTER 
314!  07'  BURLESON 
348'  03  MILAM 
J9B'  06  REAL 
412  01  HEMPHILL 


29l  07'  COMAL 


*33  07'  COMAL 
*34  07  COMAL 
435  07'  COMAL 
*36  07'  COMAL 
*3B  07.  COMAL 
•,66  09|  OIMMIT 
*90'  03.  UALLAS 

*92  06'  EOWAKDS 
500  0*  PANOLA 
511  06'  STERLING 
521  06.  LLANO 
528  09  DIMMITT 
573  03  CDLLlN 
573  04  SHELBY 
580  03.  MULS 
596.  041 


25  03 


ATH 

■*6    01    HARTLEY 
.*9    01    HARTLEY 
.51    07    NUECES 
,63    09    ATASCOSA 
»7l    07    GONZALES 
.81)    06    SAN    SABA 
>96:  02    LHILORESS 
.98    02    CHILDRESS 
'01    02    HARDEMAN 
'15    05    BKEisSTER 


S10  08  LIBER 


I  33  30! 101  50 

1  32  26   99  41 

3  32  31'  101  40 

lj  31  16   9S  10 

1  32  44   99  18 

15  32  39   97  34 

Si  27  44   9B  04 

30  2L  103  40 

31  36|  95  OB 
5  29  25'  95  15 


23 


97  39 
101  42 
101  02 


Ob 


28  16 

32  12   96  47 

32  24   99  25 

30  33  102  18 

31  4*  99  5B| 
30  39  103  *5 
30  OB1  96  49 

32  16'  96  381 
28  37|  99  37j 
28  59   95  56 


29 


9*  58 


29 


15;  33 


97 

34 

100 

24 

99 

?] 

103 

no 

98 

07 

9B 

54 

96 

47  94  40' 

,  ll  30  29  95  59 

II  30  47'  97  52   ! 

'  3  32  19!  102  32   i 

I  5|  29  09,  95  27 

15  33  2],  96  31 

1  32  45  99  54 

■  15i  33  26'  9B  22   1079 

1  5,  27  55;  97  08 

I  10!  33  35,  98  37 

i  15.  32  44i  97  07 

I  5'  26  561  97  *B 

10  33  52,  95  3l' 

1   1  33  06'  100  14; 

15:  32  lo;  95  50 


31  06  97  29 

27  36  98  25 

5|  27  30|  98  25 

15J  32  39|  97  27 


45   98  01 

3  31  12,'  101  28 

3  31  12  101  28 

3  32  16.  101  29 
3,  32  15'  101  27 
8.  2B  35i  99  34 

4  30  i>f»l  98  25 
81  29  14J  100  06 
9;  30  321  104  OB 
11  30  23|  97  09 

13  29  47   98  44 

ul  30  45[  93  37 

101  33  361  96  11 

lo!  33  46   97  36 

2|  36  27  100  32 

11!  29  11  102  53. 

Z  35  39'  101  27J 

15!  33  3*1  97  51 


7|  31  21   94  01 

3  33  11  102  16 

11  25  5*   97  2 

3  31  43|  9B  5 

15  31  28   96  0 

2:  36  101  100  491  2900 

13  29  45[  96  27   1100 

2,  36  12|  102  52   4370 

3  32  00,  99  14   1545 

15  32  31   97  20    7*9 

1  31  OO;  97  02 
3  30  46|  98  14 

2  35  11!  102  05 
1  30  32!  96  42 


1470 
2335 

2373 


I  10i  34  59  101  55 

.  *l  29  51  98  17 

4l  29  50  98  211 

4  29  37;  98  24; 

*;  29  55;  98  22 

I  4|  29  55,  98  211 

57l  98  1B| 

35|  98  13 

3l!  99  52 

57l  96  54 

481  100  40 

12  32  10|  94  21 

3  31  36  101  02 

3  30  42i  98  57 

28  21'  99  37 

1  33  19.  96  47 

31  481  94  10 

31  28;  98  25 

1  31  16:  95  59 

j  32  09  97  55 


10  34  26.  10Q*i7 
10,  34  15|  99T31' 
"  29  16  103  13| 

13i  29  Oil  97  56 

'  34  36i  100  53, 

33  37   95  01 

10  33  37   95  0* 

13  29  39'   98  22 

35  07'  101  22' 

32  20   97  2* 

30  22   95  05 

1  31  *8   97  26. 

1  29  *2   95  *1! 


1493 
L860 
1951 

1*00 
5300 


Years  of  Opened 
record  or  closed 
during  yr. 


tables 


1  2   3   C 

1  2    34 

1  2   3 

1  2   9 


1   2   3 

12   3 
1   2   3 


1    2  3 

1    2  3 

2 

1   2  3 


1   2  3 

2 

1    2  3 

1    2  3 


1   2   3 

1   2   3  C 

1    2    3 


1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 


1    2    3 

1   2   3 
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1  2  3 
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1   2   3 
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0 

6 

z 

0 

record 
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Refer 

Station 

0 

County 

0J 

0) 

-o" 

a 

O 

0, 

A 

to 

1 

I 

B 

(-3 

■& 

a 
0 

> 

£3 

a 

d, 

m 

UJ 

§1 

tables 

COLOSPRING  5  SSW 

1870 

04  SAN  JACINTO 

14 

30  32 

95  09 

-ibk 

8 

16 

1  2  1 

COLOWATER  3  h 

1874 

Oil  DALLAM 

2 

36  2B 

102  38 

4180 

27 

2 

COLEMAN 

1875 

02  COLEMAN 

3 

31  50 

99  26 

1711 

79 

B6 

1  2  > 

COLLEGE  STATION  FAA  AP 

1889  04  BRAZOS 

1 

30  35 

96  21 

314 

19 

19 

I    2  3 

COLORAOO  CITY 

1903!  02; MITCHELL 

3,  32  23 

100  52 

2071 

50 

66 

1  2  2 

COLUMBUS 

1911!  07  COLORADO 

3|  29  43 

96  32 

199 

9 

66 

I    2  3 

COMANCHE 

19141  031 COMANCHE 

1:  31  54 

98  35 

1345 

55 

2 

COMMERCE 

1921.  03|  HUNT 

10:  33  15 

95  54 

350 

C 

CONCORD 

1937  04. RUSK 

7 

31  53 

94  35 

535 

C 

CONLEN 

19*6  Oil  DALLAM 

2 

36  14 

102  14 

3620 

26 

2 

CONROE 

1956  04  MONTGOMERY 

14 

30  19 

95  27 

245 

50 

50 

1  2  3  C 

COOPER 

1970  031  DELTA 

10 

33  22 

95  42 

495 

26 

2 

COPE  RANCH 

1974  06i  STERLING 

3 

31  34 

101  15 

2570 

7 

30 

1  2  3 

COPPERAS  COVE 

1984  03  CORYELL 

31  07 

97  55 

1067 

50 

FEB 

2 

COPPERAS  COVE  2 

1986  031  CORYELL 

1 

31  07 

97  55 

1233 

5 

FEB 

2 

CORNUOAS  SERVICE  STA 

2012  05: HUDSPETH 

31  47 

103  28 

4480 

9 

30 

1  2  3 

CORPUS  CHRISTI 

2014,  07'  NUECES 

5 

27  4B 

97  24 

14 

23 

23 

1  2  3 

CORPUS  CHRISTI  WSO     R 

2015]  07;  NUECES 

5 

27  *6 

97  30 

41 

83 

83 

1  2  3  C 

CORSICANA 

2019;  03|  NAVARRO 

15 

32  05 

96  28 

425 

91 

94 

1  2  3 

CORYELL  CITY 

20241  03  CORYELL 

1 

31  33 

97  37 

973 

C 

COTTONWOOD 

20401  061  GILLESPIE 

3  30  10 

99  08 

2250 

49 

2 

COTULLA 

2Q4BJ  09 

LA  SALLE 

8'  28  26 

99  15 

433 

57 

2   C 

COTULLA  FAA  AIRPORT 

2O50i  09 

LA  SALLE 

8;  28  27 

99  13 

459 

21 

21 

1  2  3 

CRANOALL 

2080:  03 

KAUFMAN 

15  32  3B 

96  26 

418 

10 

2 

CRANE 

2082  05 

CRANE 

9  31  23 

102  20 

2630 

9 

1  2  3  C 

CRANFILLS  GAP 

20861  03 

BOSQUE 

1  31  46 

97  50 

980 

C 

CRESSON 

2Q96J  03|  HOOD 

15  32  32 

97  37 

1047 

24 

2   C 

CRIDER  RANCH 

2104 

061  REAL 

8|  30  04 

99  44 

2320 

30 

2 

CROCKETT 

2114 

04  HOUSTON 

15  31  18 

95  27 

347 

16 

58 

1  2  3 

CROSBYTON 

2121 

01  CROSBY 

1 

33  40 

101  14 

3021 

59 

83 

1  2  3 

CRDSS  PLAINS 

2128 

03  CALLAHAN 

3 

32  07 

99  10 

1738 

30 

2 

CROSS  PLAINS  3  NNE     R 

2131 

03  CALLAHAN 

3 

32  10 

99  08 

1805 

C 

CRDWELL 

2142 

02  FQARD 

10 

33  39 

99  43 

1451 

53 

2 

CRYSTAL  CITY 

21601  09  ZAVALA 

28  41 

99  50 

381 

16 

29 

I  2  3 

CJERO  3  E 

2173  07  DEWITT 

*  29  05 

97  15 

194 

17 

26 

1  2  3 

CYPRESS  1  SW 

2206  08  HARRIS 

14i  29  58 

95  *3 

150 

8 

27 

2 

DACUS 

2218  04  MONTGOMERY 

14  30  26 

95  47 

226 

16 

2 

DAINGERFIElD  9  S 

2225|  04'  MORRIS 

10  32  55 

94  43 

300 

11 

26 

11 

1  2  34 

DALHART  FAA  AIRPORT 

2240.  01  HARTLEY 

2  36  01 

102  33 

3989 

23 

23 

1  2  3 

DALLAS  WSO            R 

2244!  03  DALLAS 

13  3Z    5l 

96  51 

481 

9  0 

90 

1  2  3  C 

DANEVANG  2  SE 

2266  08  WHARTON 

5!  29  03 

96  11 

70 

74 

74 

I  2  3 

0ARR0U2ETT 

2282,  01  LIPSCOMB 

2j  36  26 

100  19 

25*0 

29 

2 

DAVILLA 

2295'  03i  MILAM 

1  30  47 

97  16 

520 

27 

2 

DECATUR  2  SSW 

233B  03  WISE 

15  33  12 

97  36 

921 

2 

DEKALB 

23521  04  BOWIE 

10  33  30 

94  36 

400 

23 

2 

OEL  RIO  WSO 

23601  06  VAL  VERDE 

11  29  22 

100  55 

1026 

B 

8 

1  2  3  C 

DENISON  DAM 

2394!  03,  GRAYSON 

10-  33  49 

96  34 

613 

30 

30 

26 

1  2  HI 

DENTON  I    SE 

2*0*1  03  DENTON 

15j  33  12 

97  06 

630 

56 

56 

13 

1  2  3  C 

DEPORT 

2*15'  03  LAMAR 

10  33  31 

95  19 

420 

C 

DEWEYVILLE  5  S 

2*36|  0*  ORANGE 

I2J  30  14 

93  <,* 

IB 

16 

2 

DIALVlLLE  2  W 

2*44  0*.  CHEROKEE 

7l  31  52 

95  16 

620 

67 

67 

1  2  3 

DICKENS 

2448J  02  DICKENS 

1  33  37 

100  50 

2550 

7 

7 

1  2  3 

DILLEY 

2*58:  09'  FRIO 

8  28  *0 

99  10 

569 

53 

'...:. 

36 

1  2  34 

DIME  BOX 

2462  07!  LEE 

1  30  21 

96  49 

330 

29 

2 

DIMMITT  6  E 

2*63  01;  CASTRO 

10  3*  33 

102  13 

3310 

47 

2 

DIMMITT 

246*|  01:  CASTRO 

10  34  33 

102  19 

3855 

9 

11 

1  2  3 

DOOLE  6  NNE 

25271  06]  MCCULLOCH 

3  31  29 

99  34 

1447 

30 

2 

DRYOEN 

2590:  05  TERRELL 

11 

30  03 

102  07 

2200 

5 

5 

1  2  3 

ORYER  1  NW 

2595  07|  GONZALES 

29  23 

97  16 

302 

29 

2 

DUBLIN 

259BJ  03]  ERATH 

1 

32  06 

98  20 

1502 

69 

73 

1  2  3 

DUMAS 

2617'  01  MOORE 

2  35  52 

101  58 

3653 

31 

33 

1  2  3 

DUNCAN  WILSON  RANCH 

2630  06'  SCHLEICHER 

3!  30  48 

1O0  10 

2120 

5 

2 

DUNDEE  6  NNW 

2633  03  ARCHER 

10  33  49 

98  56 

1051 

48 

2 

EAGLE  LAKE 

2675  07  COLORADO 

3  29  35 

96  20 

174 

C 

EAGLE  MTN  LAKE  DAM 

2678,  03,  TARRANT 

15.  32  33 

97  28 

673 

30 

2 

EAGLE  PASS 

26791  09  MAVERICK 

11'  28  42 

100  29 

813 

77 

93 

1  2  3  C 

EASTLANO 

27151  03  EASTLAND 

1  32  24 

98  49 

1450 

61 

63 

1  2  3  C 

EOEN  1 

2741  06,  CONCHO 

3  31  13 

99  51 

2060 

31 

40 

1  2  3 

EDEN  NO  2 

2744  06  CONCHO 

3,  31  13 

99  50 

2076 

C 

EDNA  HWY  59  BRIDGE 

2768 

08'  JACKSON 

6!  28  58 

96  *1 

54 

3 

3 

1  2  3 

EDOM  2  NW 

2772 

041  VAN  ZANOT 

7 

32  23 

95  38 

500 

30 

2 

EL  CAMPO 

27B6 

OB  WHARTQN 

5 

29  12 

96  17 

106 

26 

29 

1  2  3 

EL  PASO  WSO           R 

2797 

051  EL  PASO 

11 

31  48 

106  2* 

3918 

93 

91 

1  2  3  C 

ELDORADO  1  N 

281  1 

06  SCHLEICHER 

11  30  33 

100  36 

2420 

C 

ELDORADO  11  NW 

2812 

06,  SCHLEICHER 

3  30  58 

100  42 

2490 

30 

1  2  3 

ELDORADO  19  SW 

2814]  061  SCHLEICHER 

11,  30  44 

100  53 

2360 

2 

ELECTRA 

2818'  02  WICHITA 

10  34  02 

98  55 

1216 

15 

25 

J  UN 

2 

ELGIN 

28201  07!  BASTROP 

3.  30  21 

97  22 

579 

e 

9 

1  2  3 

EMORY 

29021  04|  RAINS 

12  32  52 

95  45 

463 

6 

2* 

I  2  3 

ENCINAL  3  NW 

2906 

09  LA  SALLE 

8  28  05 

99  22 

562 

59 

60 

1  2  3 

ENGELMAN  GARDENS 

2917 

10  HIDALGO 

5  26  20 

98  01 

70 

23 

[NflC 

2 

ENNIS 

2925 

03  ELLIS 

15  32  19 

96  37 

517 

30 

2 

EVAOALE 

3000 

04i  JASPER 

7  30  20 

94  05 

33 

8 

26 

1  2  3 

EVANT 

30051  03  CORYELL 

1.  31  29 

98  09 

1245 

10 

10 

I  2  3  C 

FABENS 

30331  05|  EL  PASO 

11  31  30 

106  09 

3610 

8 

30 

12  3C 

FAIR  DAKS  RANCH 

3038  Q7i  COMAL 

13'  29  *5 

98  38 

1290 

23 

2 

FAIRFIELD 

30471  04l  FREESTONE 

15  31  43 

96  10 

476 

9 

29 

1  2  3 

FALCON  DAM 

3060  09  STARR 

U  26  33 

99  08 

323 

9 

9 

1  2  3 

FALFURRIAS 

3063 

09'  BROOKS 

5  27  13 

98  09 

120 

63 

63 

1  2  3 

FALLS  CITY  A  WSW 

3065 

07'  KARNE5 

13,  28  57 

98  04 

300 

24 

2 

FARMERSVILLE 

3030 

03 

COLLIN 

15]  33  10 

96  22 

632 

24 

2 

FEDOR 

3112 

07 

LEE 

1  30  19 

97  03 

483 

8 

2 

FERRIS 

3133 

03 

ELLIS 

15  32  32 

96  *0 

475 

9 

30 

1  2  3  C 

FIFE 

3142 

MCCULLOCH 

31  31  23 

99  22 

1385 

30 

2 

FISCHERS  STORE 

3156 

07  COMAL 

4|  29  59 

93  16 

1080 

29 

2 

FLAT 

3171,  03l  CORYELL 

1  31  19 

97  38 

835 

C 

FLATONIA  2  W 

31831  07  FAYETTE 

6  29  *1 

97  08 

425 

62 

62 

1  2  3 

FLOMQT  1  N 

3196 

02;  MDTLEY 

10'  34  14 

100  59 

2450 

2* 

2 

FLORENCE  3  S£ 

31<>9 

03  WILLIAMSON 

1 

30  48 

97  *6 

971 

B 

2 

FLORESVILLE 

3201 

07  WILSON 

13 

29  OB 

98  10 

400 

9 

54 

1  2  3 

FLOYOADA 

3214 

01  FLOYD 

1 

33  59 

101  20 

3180 

31 

23 

1  2  3 

FLOYDADA  9  SE 

3215 

Oil  FLOYD 

1 

33  52 

101  15 

3123 

23 

2 

FOLLETT 

3225'  01  LIPSCOMB 

2  36  26 

100  08 

2780 

35 

40 

1  2  3 

FDRESTBURG  4  S 

32471  031  MONTAGUE 

15.  33  29 

97  34 

1000 

30 

2 

FORSAN 

32331  01  HOWARO 

3  32  06 

101  22 

27*0 

22 

2 

FORT  DAVIS 

32621  05'  JEFF  OAVIS 

9!  30  36 

103  53 

4800 

90 

2 

FORT  HANCOCK 

3266  05  HUDAPETH 

11  31  18 

105  50 

4000 

5 

5 

1  2  3 

FORT  MCKAVETT  7  N 

3270  06  MENARD 

31  30  56 

100  07 

2200 

C 

FORT  STOCKTON  35  SSW 

3278  05  PECOS 

9,  30  23 

103  02 

4390 

C 

FT  STOCKTON  KFST  RADIO 

3280  05|  PECOS 

91  30  52 

102  54 

3000 

16 

16 

1  2  3 

NFORT  WORTH  WSO        R 

3283  03  TARRANT 

15!  32  30 

97  03 

537 

75 

83 

1  2  3  C 

FOPT  WORTH  MEACHAM  FLO 

3284;  031  TARRANT 

15  32  49 

97  21 

650 

C 

FORT  WORTH  FEDERAL  BLG 

3283i  03'  TARRANT 

15)  32  45 

97  20 

616 

c 

FOWLERTON 

3299;  09'  LA  SALLE 

81  28  28 

9B  49 

335 

13 

57 

1  2  3 

3321'  04  RQ8ERTSDN 

1,  31  02 

96  29 

467 

9 

9 

t  2  3 

FREDERICKSBURG 

33291  06,  GILLESPIE 

3.  30  16 

98  52 

17*7 

t£ 

65 

1  2  3  C 

FREEPORT  2  NW 

3340|  08  BRAZORIA 

l1  28  39 

95  23 

8 

11 

49 

1  2  3 

FREER 

3341.  09  DUVAL 

5,  27  53 

98  37 

530 

9 

30 

1  2  3 

FRIO  TOWN 

3366  09  FRio 

8  29  01 

99  19 

640 

30 

2 

FR10NA 

3368  Ol!  PARMER 

10  34  33 

102  43 

4010 

9 

43 

1  2  3 

FRISCO 

337o|  03'  COLLIN 

15  33  09 

96  50 

675 

5 

2   C 

FROST 

3379|  03'  NAVARRO 

15|  32  05 

96  48 

520 

24 

2 

FUNK  RANCH 

34011  06,  IRION 

3  31  29 

100  46 

2070 

30 

2 

GAGEBY  1  WNW 

3410.  01  HEMPHILL 

16  35  37 

100  21 

2690 

C 

GAIL 

3411'  02,  BORDEN 

3  32  46 

101  27 

2530 

35 

1  2  3 

GAINESVILLE 

3415,  03!  COOKE 

15  33  38 

97  08 

756 

80 

BO 

1  2  3  C 

M&ALVESTON  WSO         R 

3430  08  GALVESTON 

Si  29  16 

94  46 

7 

99 

99 

1  2  3  C 

GARCIA  LAKE  12  ENE 

34421  01  OEAF  SMITH 

10  3*  55 

102  44 

4130 

12  3  0 

GARDEN  CITY  1  E 

3445)  01  GLASSCOCK 

3  31  52 

101  28 

2634 

7 

57 

>  2  3. 

GARDEN  CITY  20  E 

3*46  06  STERLING 

3  31  51 

101  08 

23B0 

C 

GATESVILLE 

3*85,  03  CORYELL 

1  31  26 

97  46 

850 

54 

54 

1  2  3 

GEORGETOWN 

3506'  03|  WILLIAMSON 
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3'  30  55'  99  47 

1951 

9 

60 

1  2  3 

MENTQNE  2  S 

5828  C5'  LOVING 

9  31  41 

103  36 

2700 

e 

il 

1  2  3 

MERCEOES  6  SSE 

5B36I 10  HIDALGO 

11,  26  04 

97  54 

75 

20 

2 

MERCURY 

58401  06  MC  CULLOCH 

3  31  25 

99  10 

1440 

C 

MERIDIAN  STATE  PARK 

58471  03  BOSQUE 

1  31  53 

97  42 

102B 

0 

2 

MERTZON 

5859  06  IRION 

3l  31  16 

100  49 

2180 

0 

29 

1  2  3 

HExIA 

58691  03  LIMESTONE 

1  31  41   96  29 

529 

65 

67 

1  2  3 

MIAMI 

S875!  01  ROBERTS 

2  35  42,  100  38 

2744 

62 

66 

1  2  3 

MID  CITY 

SB781  03  LAMAR 

10  33  50   95  31 

515 

1 

1 

DEC 

2 

•MIDLAND  WSO           R 

5890  01  MIDLAND 

3  31  56  102  12 

2851 

16 

16 

1  2  3  C 

MIDLAND  4  ENE 

5B91  01,  MIDLAND 

32  01  102  01 

2740 

56 

63 

1  2  3 

HINEOLA  7  SSW 

5954 

041  SMITH 

1Z 

32  35 

95  33 

465 

24 

2 

MINEOLA  6  ENE 

5956 

04,  WOOD 

12 

32  43 

95  22 

367 

5 

5 

1  2  3 

MINERAL  HELLS  1SSW 

5957 

03|  PALO  PINTO 

1 

32  47 

96  07 

850 

C 

MINERAL  WELLS  FAA  AP 

5  9  9  6 

031  PALO  PINTO 

1 

32  47 

96  04 

934 

16 

16 

1  2  3 

MISSION  4  W 

5972 

10^  H10ALG0 

11 

26  13   9B  24 

133 

5? 

54 

1  2  3 

MOBEETIE  2  S 

5987 

02  WHEELER 

10 

35  31  1O0  26 

3615 

30 

2 

MOLINE 

5996 

061  LAMPASAS 

1  31  23   98  19 

1400 

C 

MONAHANS 

5999 

05  WARD 

9|  31  35  102  53 

2640 

11 

11 

1  2  3 

MONTGOMERY 

6024 

04|  MONTGOMERY 

14'  30  23,  95  42 

332 

16 

2 

MORGAN  3  WNW 

6056 

03!  BOSQUE 

1,  32  01   97  39 

756 

0 

2 

MORGAN  MILL 

6060 

U3:  ERATH 

1!  32  23   98  10 

1050 

22 

2 

HORSE 

6070 

Ol!  HANSFORD 

2l  36  04  101  29 

31B0 

29 

2 

MORTON 

6074 

01  COCHRAN 

1  33  43 

102  45 

3740 

9 

27 

1  2  3 

MOUNT  LOCKE 

6104,  05  JEFF  DAVIS 

?!  30  40 

104  00 

6790 

35 

35 

1  2  3«C 

MOUNT  PLEASANT 

6108'  04,  TITUS 

10  33  10 

95  00 

416 

54 

54 

1  2  3  C 

MOUNT  VERNQN 

6119'  04|  FRANKLIN 

10:  33  11 

95  14 

47B 

5 

5 

1  2  3 

MUENSTER 

6130,  03  COOKE 

15  33  39 

97  22 

!005 

29 

2 

MULESHQE  1 

6135.  01  BAILEY 

1  34  14  102  43 

3760 

43 

49 

1  2  3 

MULESHOE  3  NW 

6136  01  BAILEY 

1  34  15  102  46 

3B20 

C 

MULLIN 

6140  03  HILLS 

3  31  33   98  40 

1430 

30 

2 

MUNDAY 

6146  02  KNOX 

1  33  27,  99  38 

1461 

32 

57 

1  2  3 

NACOGDOCHES 

61761  04  NACOGDOCHES 

V   31  36   94  39 

306 

70 

71 

1  2  3 

NACOGDOCHES  2  ENE 

6177  04|  NACOGDOCHES 

7  31  37 

94  38 

435 

C 

NAPLES  1  SW 

6190J  04  MORRIS 

10  33  11 

94  41 

362 

60 

2 

NATALIA 

6205J  071  MEDINA 

B  29  12 

98  52 

700 

13 

16 

1  2  3 

NAVARRO  MILLS  DAM 

6210  03  NAVARRO 

15j  31  57   96  42 

454 

90 

0 

8 

I  2  3*C 

NEGLEV  4  SSW 

6247  04  RED  RIVER 

10  33  42   95  04 

400 

24 

2 

NELSON  RANCH 

6257,  W6  KERR 

51  29  57l  99  31 

2120 

29 

2 

NEUVILLE 

6Z65  04'  SHELBY 

12  31  40|  94  09 

324 

30 

2 

NEW  BRAUNFELS 

6276  07  COMAL 

4!  29  42   9B  07 

718 

04 

81 

1  2  3 

NEW  CANEY  4  NW 

6280  04  MONTGOMERY 

141  30  12 

95  15 

250 

19 

2 

NEW  GULF 

62861  08i  WHARTON 

1  29  16 

95  55 

72 

24 

24 

1  2  3 

NEWPORT 

633l|  03!  CLAY 

15  33  20 

96  01 

1050 

23 

2 

NEW  SUMMERFIELD 

63351  04  CHEROKEE 

7  31  59 

95  06 

476 

C 

NEWTON 

6339  04  NEWTON 

121  30  31   93  46 

193 

6 

6 

1  2  3 

NIX  STORE  1  W 

63671  06  LAMPASAS 

3j  31  07   9B  22 

1360 

30 

2 

NIXON 

636B  07  GONZALES 

4  29  161  97  45 

406 

15 

49 

1  2  3 

NOGALUS  GUARO  STATION 

6382!  04  HOUSTON 

71  31  16|  95  08 

400 

29 

JAN 

2 

NORTHFIELO 

6433,  02  MOTLEY 

10  34  17,  100  36 

2010 

23 

2 

NOTLA  3  SE 

64771  01  OCHILTREE 

2!  36  06  100  36 

2900 

30 

2 

NOVICE  1  E 

6484  02  COLEMAN 

3,  31  59   99  37 

1975 

30 

2 

NUGENT  1  ESE 

6494;  02|  JONES 

1  32  41   99  40 

1590 

30 

2 

OAK  CREEK  LAKE 

6495|  O61  COKE 

3  32  03;  100  18 

2029 

9 

2 

ODESSA 

6502  05  ECTOR 

3l  31  S3  102  24 

2912 

20 

2 

0  DONNELL 

6504!  01,  LYNN 

31  32  58  101  49 

3046 

C 

OILTON 

654B  09  WEBB 

11  27  27!  96  55 

801 

7 

7 

1  2  3 

OLNEY 

6636i  03  YOUNG 

1  33  22!  96  46 

1197 

15 

15 

1  2  3 

OLNEY  5  NNw 

6641J  031  ARCHER 

10  33  26 

98  47 

1184 

29 

2 

OLTON 

6644  01'  LAMB 

1'  34  11 

102  08 

3610 

0 

0 

1  2  3 

ORANGE  4  NW 

6664  OB,  ORANGE 

12  30  07 

93  47 

14 

9 

60 

I    2  3 

OVERTON 

6722  04  RUSK 

7 

32  16 

94  59 

507 

26 

2 

OZONA 

6734]  06  CROCKETT 

11 

30  43 

101  12 

2340 

20 

30 

1  2  3 

OZDNA  B  WSW 

6736|  061  CROCKETT 

11 

30  41 

101  20 

2550 

C 

PADUCAH 

6740]  02'  COTTLE 

10 

34  01 

100  18 

1890 

16 

56 

1  2  3 

PAINT  ROCK 

6747|  06.  CONCHO 

3  31  30 

99  55 

1626 

8 

51 

1  2  3 

PALACIOS  FAA  AIRPORT 

6750  08  MATAGDRD* 

5  28  43 

96  15 

12 

22 

22 

1  2  3 

PALESTINE 

6757  04,  AN0ER5QN 

15  31  47'  95  39 

600 

77 

79 

1  2  3  C 

PALO  PINTO 

6766  03i  PALO  PINTO 

1  32  46!  96  18 

805 

22 

2 

PAMPA  NO.  2 

67761  Oil  GRAY 

2    35  32'  100  59 

3250 

7 

7 

1  2  3  t 

PANOALE 

67B0'  06,  VAL  VERDE 

9  30  12  101  34 

1664 

27 

1  2  3 

PANHANDLE 

6785  01  CARSON 

2  35  21,  101  23 

3440 

9 

47 

1  2  3 

PANOLA  2  NNW 

6788,  04  HARRISON 

12  32  23   94  06 

308 

I.W., 

C 

PANTHER  JUNCTION 

6792,  05  BREWSTER 

111  29  19>  103  13 

3740 

15 

15 

1  2  3  C 

PARIS 

6794 

03!  LAMAR 

10  33  40!  95  34 

542 

62 

67 

1  2  3 

PAT  MAYSE  DAM 

0934 

03  LAMAR 

10  33  52!  95  31 

495 

C 

PEARSALL 

5079 

09  FRIQ 

8  28  531  99  05 

635 

12 

64 

1  2  3 

PECOS 

6892 

05|  REEVES 

9  31  25!  103  30 

2610 

36 

36 

1  2  3 

pecos  12  ssw 

6893 

05'  REEVES 

9  31  16  103  36 

2640 

C 

PENWELL  1  SSE 
PEP 

6932'  05,  ECTOR 
6935  ul  HOCKLEY 

9  31  43  102  36 
1  33  49  102  3* 

2670 
3660 

0 

27 

1  2  3 

C 

PERRYTON  5  NNE 

6950]  01'  OCHILTREE 

36  2Bj  100  47 

2930 

7 

61 

1  2  3 

PERRYTON  10  WNW 

6953  Oil  OCHILTREE 

2 

36  27  100  58 

3000 

^9 

2 

PIERCE  1  E 

7020l  08  WHARTON 

3 

29  14]  96  11 

103 

63 

64 

1  2  3 

PILOT  POINT 

7028  03  DENTON 

15 

33  24   96  57 

710 

10 

29 

1  2  3 

PITTSBURG  5  S 

7066,  04|  CAMP 

10  32  56   94  56 

350 

21 

2   C 

PLAINS 

7074  01  YOAKUM 

31  33  11  102  50 

3650 

15 

30 

1  2  3  C 

PLAINV1EW 

7079;  01  HALE 

1  34  11  101  42 

3370 

72 

7B 

1  2  3 

PLATA 

7091  05 

PRESIDIO 

11  29  31  104  01 

3750 

7 

2 

POINT  COMFORT 

7140 

08 

CALHOUN 

51  28  4ol  96  33 

23 

13 

13 

13 

1  2  34C 

POLAR 

71*6 

02 

GARZA 

1 

33  Oil  101  03 

2330 

30 

2 

PORT  ARTHUR  WSO        R 

7174 

ofc 

JEFFERSON 

5 

29  57   94  01 

16 

26 

26 

1  2  3  C 

PORT  ISABEL 

7179 

10 

CAMERON 

* 

26  05   97  12 

17 

46 

1 -.it 

I    2  3 

PORT  LAVACA  NO  2 

7162 

oe 

CALHOUN 

5 

28  36   96  3B 

20 

30 

30 

1  2  3 

PORT  MANSFIELD 

71B4  10|  WILLACY 

5  26  33   97  26 

9 

12 

12 

1  2  3 

PORT  0  CONNOR 

71B6  06,  CALHOUN 

5  28  26,  96  26 

14 

16 

16 

1  2  3 

POSSUM  KINGDOM  DAM 

7205J  03|  pALO  PINTO 

ll  32  32   98  26 

900 

31 

31 

2 

POST 

7206|  02'  GARZA 

ll  33  12  101  24 

2620 

60 

1  2  3 

POST  OAK  SCHOOL 

7213:  07'  LEE 

1  30  16   96  43 

324 

0 

2   C 

POTEET 

7215  09  ATASCOSA 

8  29  02   98  35 

480 

29 

29 

1  2  3 

POYNOR  1  NE 

7230  04  HENDERSON 

7  32  05,  95  35 

525 

4 

27 

1  2  3 

PRAOE  RANCH 

72321  06:  REAL 

8,  29  53   99  46 

2052 

14 

14 

INAC 

1  2  3 

PRAIRIE  MOUNTAIN 

7243  06  LLANO 

3 

30  35 

98  53 

1448 

,  C 

PRESIDIO 

7262  05  PRESIDIO 

11 

29  33 

104  21 

2590 

43 

43 

1  2  3 

PRICE  2  SW 

72711  04  RUSK 

7 

32  07 

94  58 

370 

29 

2 

PROCTOR  RESERVDIR 

7300  03  COMANCHE 

1 

31  56 

9B  30 

1221 

0 

8 

0 

1  2  3* 

PUTNAM 

7327  03'  CALLAHAN 

l'  32  22   99  11 

1591 

0 

59 

1  2  3 

OUANAH  5  SE 

7336  02  HARDEMAN 

10  34  15'  99  M 

1495 

106 

67 

1  2  3 

QUINLAN 

7358|  03:  HUNT 

12  32  54.  96  08 

553 

9 

9 

12  3 

OUITAOUE  2  SE 

7361J  01]  BRISCOE 

10;  34  21j  101  02 

2510 

36 

2 

QUITMAN  2  S 

7363  04  WQOO 

12}  32  46   95  28 

371 

23 

2 

RAINBOW 

738BI  03  SOMERVELL 

1  32  16   97  42 

646 

35 

2 

RANOOLPH  FIELD 

7422  0T|  BEXAR 

13l  29  32|  9B  17 

760 

C 

RANGER  1  W 

7426 

0? 

EASTLANO 

1 

32  20 

9B  42 

1540 

24 

30 

1  2  3 

STATION  INDEX 


Station 


County 


RANKIN 

RAYHQNOVtLLF 

RED    BLUFF    CROSSING 

RED    BLUFF    DAM 

RED   OAK 

RED   R0C« 

RED   ROCK    3    SM 

RED    SPRINGS    2    ESE 

REFUGIO 

REKLAW    3    NNE 

RENO 

RICAROO 

RICHARDS 

RICHARDSON 

RICHLAND    SPRINGS 

RICHMOND 

RINGGOLD 

RIO  GRANOE  CITV  J  H 

RIOHED1NA  2  N 

RI5ING  STAR 

RIVERSIDE 

ROANOKE 
ROBERT  LEE 
ROBSTOWN 
ROBY 

ROCKDALE 
ROCKLAND  1  ,. 
ROCKPORT 
ROCKSPRINGS 
i   ROCKWALL 


R0CKSPRIN6S 

ROSCOE 

ROSEBUD  3  HS 

ROSS 

ROSSER  1  SE 

ROTAN 

ROUND  MHUNTAI 

ROUNO  ROC' 

RUNGE 


3  E 


SABINAL  I  WS* 
SALT  FLAT  10  ENE 
SAM  RAYBURN  OAM 
SAN  ANGELO  DAM 
SAN  ANGELO  WSO 
SAN  ANTONIO  WSO 
SAN  AUGUSTINE 
SAN  BENITO 
SAN  MARCOS 
SAN  SABA 

SANDERSON 

SANDERSON  5  NNH 

SANGER 

SANTA  ANNA 

SARITA  7  E 

SCHUlENBURG 

SEALY 

SEGUIN 

SEMINOLE 

SEYMOUR 

SHAMROCK 

SHAMROCK  RADIO  KBYP 

SHEFFIELO 

SHERMAN  PUMP  STATION 

SIERRA  BLANCA 

SILVERTON 

SIMMS  2  NNK 

SINTON 

SLATON  5  SE 

SLIDELL 


S^MFRVULE  DAM 
S-DNORA 
SPEAKS 
5PEARMAN 

SPICEWOOD  1  S 
SPRING  BRANCH 
SPRINGTOWN 

SPURGER  DAM  B 
STAMFORO  1 
STAMFORfi  NO  2 
STEPHENVILLE  *  N 
STERLING  CITY 
STERLING  CITY  10  E 
ST1LLH0USE  HQLLOW  DAI 
STINNETT 
STRATFORO 
STRAHN  6  NNE 


SJGAR 

SJLPHUR 

SJNRAY  i. 

SriAN  4  N 

TAHOKA 

TAMPICO 

TARPLEY 

TASCOSA 

TATUM 

TAYLOR 


AND 


7431 
74)8 
7480 
7481 
:  7493 


Oo 


PTQN 
HILL4C Y 


06  SAN  SABA 
Osl  REEVES 
03  ELLIS 

74971  07  BASTROP 

74981  07  BASTROP 
1  7499J  02  BAYLOR 

7529  07;  REFU&IO 

7547  04  RUSK 

7556  03  PARKER 
7580  07  KLE8ERG 
7586  04  GRIMES 
7586  03  DALLAS 
1  7593  06  SAN  SABA 
1  7594.  08  FQRT  BEND 
76141  03  MONTAGUE 
7622  09  STARR 
7626  07  MEOINA 
7633  03  EASTLAND 


651  04 


KIR 


7659.  03  DENTON 
7669,  06]  COKE 
7677|  07l  NUECES 
767Bi  02'  FISHER 
7605;  03  MILAM 
7700  04 


7704 


NSAS 


7782  02  FISHER 

7787  06  BLANCO 
'  779l|  031  WILLIAMSON 

78361  07  KARNES 
;  7641  0-  CHEROKEE 

7873!  06,  UVALOE 

7921  05  CULBERSON 

7936,  04  JASPER 
.  79401  06.  TOM  GREEN 

7943  06!  TQM  GREEN 
i  7945  07  BEXAR 
i  7951  04,  SAN  AUCUSTIN 

7952!  10  CAMERON 

79831  07,  HAYS 

7992  06,  SAN  SABA 


8022 
8323  ' 

8043  , 


05  TERRELL 
05  TERRELL 

03  DENTON 
02  COLEMAN 
09  KENEOY 
B126  07  FAYETTE 
>  07  AUSTIN 
1  07]  GUADALUPE 
8201  01  GAINES 
8221  02  BAYLOR 


9  31  14 
5  26  29 
3  31  11 
9  31  54 
15  32  31 

3  29  38 

4  2'  57 
1  33  36 

5  20  18 
7  31  54 

15  32  57 
5  27  25 

14  30  32 

15  32  57 
3  31  16 
1  29  35 

10  33 
U  26  23 
13  29  28 
1  32  06 

15  30  51 

15  33  00 

i  31  54 

5  27  47 

1  32 

1  30  39 

7  31  01 

5  28  01 

B  30  01 

IS  32  96 

I  8  29  45 

1  32  27 

I  1  31  03 

I  .  . 

15  32  27 

1  1  32  52 

3  30  28 

1  30  31 

13  28  52 

7  31  4B 


B  29  19 

31  47 

31  04 

31  28 

31  22 

29  32 

31  32 

26  06 

29  53 

\    31  11 

30  09 
30  13 
33  22 


B235 
B236: 

8252 
8274 
8305 
B323 
8335 
8354 
8373 


03  WISE 

8382^  06  SAN  SASA 
8415  071  BASTROP 
8433  02'  SCURRY 

BURLESON 


49  06 


TTON 


8519  07 
.  8523  01  HANSFORD 

8531  06  BURNET 
1  8544  07'  COMAL 

8561  03  PARKER 

I  8568  04  TYLER 
'  85B3  02  JONES 
858*1  02  JONES 
8624,  03  ERATH 
8630!  06  STERLING 
8631'  06  STERLING 
,  86461  03!  BELL 
I  B647  01|  HUTCHINSON 
I  8692  0 lj  SHERMAN 
j  B69ftl  03j  PALO  PINTO 

I  87281  08:  FORT  BEND 
I  8743J  04i  HOPKINS 

87611  01  MOORE 

8778  04  SMITH 

881B1  01  LYNN 

8833!  02  HALL 

8845'  06  BANDERA 

8852  01  OLDHAM 

8859  0*  RUSK 
.  B86ll  03:  WILLIAMSON 


101  57 

97  46 

98  35 

103  55 

96  48 

97  27 
97  29 

99  23 
97  17 
9*  59 

97  35 

97  49 

95  51 

96  46 

98  57 
95  45 

97  57 
9ft  52 
9ft  52 
9ft  5B 

95  24 

97  13 

100  29 

97  40 

100  23 

97  00 

94  24 

97  03 

100  13 

96  28 

100  24 

100  32 

97  01 

97  07 

96  26 
100  28 

98  25 

97  38 
97  43 

93  09 

99  29! 

104  54 

94  06 
100  29 
100  30 

9B  28 

94  07 

97  38 


02,  WHEELER 

02  WHEELER 

03  PECOS 

03  GRAYSON 
05  HUDSPETH 
01  BRISCOE 

04  BDwIE 

07  SAN  PATRICIO 
01 


33  22 

28  02 
33  22 
33  22 

31  09 
30  00 

32  43 
30  20 
30  34 

29  16 
36  11 

30  27 

29  32 
32  56 

30  4ft 
32  56 
32  57 
32  17 

31  51 
31  52 
31  02 


102  24 

102  25 

97  10 

99  19 

97  41 

96  54 

96  09 

97  57 


100 

101  50 

96  37 
105  21 
101  19 

94  31 

97  31 
101  36 

97  24 

98  55 

97  09 

1O0  55 

96  32 

100  39 
96  42 

101  11 
96  10 

96  24 

97  40 

94  11 


32 


5  29 

10  33  OB 

2  35  56 

7  32  27 

II  33  10 

10  34  28 

6  29  39 
2  35  34 

12  32  19 

1  30  35 


Years  of 

record 


97  32 

101  27 

102  05 
9B  28 

95  3B 

95  36 

101  52 

95  25 

101  49 
100  49 

99  17 

102  18 
94  31 
97  24 


3165 
3693 
1177 


tables 
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TEXAS 
REFERENCE    NOTES  197° 

Additional    information   regarding    the   climate   of   Texas   may    be   obtained    by   writing    to    the   National   Oceanic    and   Atmospheric    Administration   State   Climatologist , 
National   Weather   Service  Office,    Airport   Administration   Building,    3600   Manor   Road,    Austin,    Texas    78723,    or    to   any   National   Weather   Service  Office   near   you. 
Additional    precipitation    data    contained    in    "HOURLY    PRECIPITATION    DATA    TEXAS." 

DIMENSIONAL  UNITS.      Unless   otherwise    indicated,    dimensional   units   used   in    this   bulletin   are:      Temperature   in    °F,    precipitation   and   evaporation    in    inches,    and 
wind    movement    in   miles. 

EVAPORATION    is   measured    in    the   standard   Weather   Service-type    pan   of    4-foot   diameter   unless   otherwise   shown    by    footnote    following    the   Evaporation   and   Wind    table. 
Max   and   Min   values    in    the   Evaporation   and   Wind    table   are   monthly   averages   of    daily   extremes   of    temperature   of   water    in   pan  as   recorded   during   24   hours    ending   at 
time   of    observation.      Wind    is    the    total   wind  movement    in   miles   over    the   evaporation   pan   as   determined    by   a   continuous   anemometer   recorder    located   6-8    inches 
above    the   pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  October  1956 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 
+  Also  on  earlier  date  {dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//           Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground,      however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals     shown. 

Information   concerning    the   history   of    changes    in    location,    elevations,    exposures,    etc.,    of   substations    through    1955  may    be    found    in    the    publication    "Substation 
History"    for    this   State.      That    publication   may    be   obtained   from   the   Superintendent   of   Documents,    Government   Printing   Office,    Washington,    D.    C.    20402,    for   $1.00. 
Similar    information    for   regular   National    Weather   Service   Offices   may    be    found    in    the   latest   annual    issue   of    Local   Climatological   Data,    obtained   as    indicated 
above,    price    15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington, 
D.   C.     20402.  
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